
MORE THAN 
3,500 DEVICES 
ADDED SINCE 
LAST EDITION 




VOLUME 31 
BOOK 41 
NOVEMBER 1986 


D.AJ.A.BOOK 


ELECTRONIC INFORMATION SERIES 


DIODE 

EDITION 54 


D.ATA.,INC. 

A Cordura Company 
9889 Willow Creek Rd. P.O. Box 26875 
San Diego, California 92126 
Phone -(619) 578-7600 
Telex - 910-530606 
Mailbox - 62773091 
TOLL-FREE (800) 854-7030 
InCA (800) 421-0159 


PUBLISHER 

Laurence E. Laumann, President 
Virginia Sorrells, Administrative Assistant 
EDITORIAL & PRODUCT DEVELOPMENT 
Steve d’ Adolf, Technical Director 
Jim Fitzgerald, Product Development Coordinator 
Karen E. Wilcox, Editorial Production Manager 
Suzann M. Anderson, Manufacturers Service 
Representative 
ENGINEERING EDITORS 
James Mastt, Sr. Editor 
Paul R. Magin, QA Editor 
Michael S. Bridges, Database Production 
Coordinator 

William T, Dennison Stephen P. Rogers 

Steven H. Rohrick Douglas D. Gieseke 

Frank E. Winsor Tim McKinley 

Minh C. Dao Sultan M. Ashraf 

PRODUCTION EDITORS 
Mary Herrin, Coordinator 
Dixie Wilson 
Larisa Botvinik 
Margaret Kelder 
GRAPHICS 

Otto D. Ellison, Graphics Manager 
Elizabeth A. Victor, Coordinator 
Eugene King 
Michael A. Southard 
MARKETING & ADVERTISING 
Norris Durham, Director of Market 
Development 

Patricia A. Wilson, Director of Direct 

Response Marketing 
Karen Castillo, Marketing Production 
Coordinator 

Lawrence Barnett, Direct Marketing 
Specialist 

Nita Main, Secretary 
Chuck Hirsch, Director of Telemarketing 
G. Don Leavell, Major Accounts Coordinator 
Robert J. Knudsen, Space Advertising 

Sales Representative 

Deborah L. Hubbard, Advertising Production 
Coordinator 

OPERATIONS 

Judy Treitler, Marketing Operations Manager 
Paulette Jones, Financial Coordinator 
Phyllis Gosse, Customer Service 
Maureen Meals, Customer Service 
Sheree Wrightman, Customer Service 
Juanita Myers, Communications Coordinator 
INTERNATIONAL MARKETING 
Doug Daniel, International Sales Manager 
European Office: 

D.A.T.A. International, Inc. 

Orpin House 
Hilders Lane 
Edenbridge TN8 6JX 
Kent, England 

Telex; (851) 95671 EDNMET G 
D.A.T.A., Inc., is a subsidiary of CORDURA 
PUBLICATIONS, INC., 9889 Willow Creek 
Rd., P.O. Box 26260, San Diego, CA 92126 
D.A.T.A.BOOK (USPS 559-390, ISSN 0732-5894) 
Electronic Information Series is published 50 times 
per year in the following sequence: 2 in Jan., 7 in 
Feb., 4 in Mar., 1 in Apr., 3 in May, 5 in Jun., 5 in 
Jul., 7 in Aug., 5 in Sept., 0 in Oct., 5 in Nov., 6 in 
Dec., for $3,110.00 (Full U.S. Price) by D.A.T.A. Inc., 
9889 Willow Creek Rd., P.O. Box 26875, San Diego, 
CA 92126. Second-class postage paid at San 
Diego, CA. 

POSTMASTER: Send address changes to D.A.T.A., 
Inc., P.O. Box 26875, San Diego, CA 92126. 
COPYRIGHT©1986 by Derivation and Tabulation 
Associates, Inc., a Cordura Company, all rights 
reserved. No part of this publication may be 
transmitted, in any form or by any means, electron- 
ic, mechanical, photocopying, recording or other- 
wise, without the prior written permission of the 
publisher and corporate officer of CPI. This includes 
text, tabularized information and illustrations. 


Annual Publication 


1987 

D.A.T.A.BOOK 

ELECTRONIC INFORMATION SERIES 

VOLUME 31 - BOOK 41 - NOVEMBER 1986 

DIODE 

EDITION 54 

52,555 TYPES 1 55 MANUFACTURERS 


TABLE OF CONTENTS Page 

HOW TO USE THIS BOOK 

English I 

German VII 

French XIII 

Spanish XIX 

Japanese XXV 

COMPONENT LOCATOR XXXI 

1 . TYPE NO. CROSS INDEX 1 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pq < 5W 163 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A 231 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 238 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA 274 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array 314 

Matrix 315 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types 316 

POWER DEVICES 

8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Single Phase 360 

Three Phase 372 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes 374 

1 0. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

Pd^5W 377 

1 1 . HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV 401 

1 2. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter 434 

Logarithmic-Conversion Diode 435 

Matched Configuration 435 

Noise Generator 435 

Schottky-Barrier Diode 436 

UHF Detector 439 

UHF Mixer 439 

Varistor 439 

Additional Diode Devices 444 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications 429 

14. Circuit Drawings 449 

15. Outline Drawings 453 

MANUFACTURERS PROFILE 635 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained Dll 

DRAWING INDEX DI12 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers’ Sales Offices SOLI 


DISCLAIMER OF WARRANTIES: Although the information contained within this volume has been obtained from sources generally believed to be reliable, no warranty (expressed or implied) can be made as to its 
accuracy or completeness, nor is any responsibility assumed by the publisher or anyone connected with it for loss or damages suffered through reliance on any information contained in this volume. Specifically, 
no warranty of merchantability, fitness for a particular purpose or any other warranty is made or to be implied with respect to this volume, and no person has the authority to modify such limitation except in a 
writing signed by a corporate officer of the publisher. The acceptance of this manual is conditional on the acceptance of this disclaimer. If the buyer does not accept the terms of this disclaimer, return the manuai 
within thirty (30) days and the publisher will refund any money advanced by the buyer toward the purchase of this manual. 




EDITORIAL POLICY & PROCEDURES 


PURPOSE 


TECHNICAL DATA 
ACQUISITION 


BOOK ORGANIZATION 


DRAWINGS 


COMPONENT 

SECTIONS 


PRICE AND 
AVAILABILITY 


MANUFACTURERS’ 

SPECIFICATIONS 


GSA APPROVED 


This D.A.T.A.BOOK Is designed to report comprehensively on what Is presently 
being produced throughout the world in the field of Diode devices. While a 
publication such as this cannot provide 100% of the information you might need, 
its primary aims are to facilitate the selection of devices suitable to your 
technical requirements, and to direct you to the sources of their manufacture. 

D.A.T.A. acquires information presented in this D.A.T.A.BOOK with the cooper- 
ation of the participating manufacturers who supply us with their latest technical 
and accessory data. Manufacturers are not charged for the listing of their 
products. Manufacturers listed include those producing microprocessor chips 
only, to those producing complete microcomputer systems. 

This D.A.T.A.BOOK defines microprocessor ICs as any microcomputer, micro- 
processor, or microcontroller that resides on a single chip. This book lists 
microprocessor devices primarily intended for inclusion In OEM equipment. RAM 
and ROM devices are listed only if they are family-related to a specific 
processor; general purpose RAMs and ROMs are listed in the Memory ICs 
D.A.T.A.BOOK. The remainder of the present work, sections six through nine, 
are dedicated to system control and support chips. 

Every effort has been made to include as much information about microproces- 
sors as possible. Included are instruction sets, work structures, CPU architec- 
ture and register capability as provided by the manufacturer. Drawings are 
numbered using the most common generic number and indexed to allow easy 
cross-reference. 

Electrical, mechanical and environmental characteristics of microprocessors and 
family-related memory, input/output and support devices, derived from manufac- 
turers’ data sheets, are presented In the component portion of the book. 
Associated logic, block, connection and outline drawings complete the compo- 
nent information data picture. Detailed outline/package data are limited to chip 
components. 

Because of the rapidly-changing and complex nature of this field, current price 
and delivery information should be obtained direct from the manufacturers. The 
list of manufacturers and the Local Offices Section In the back of the book will 
assist you In these measures. 

This book includes currently-manufactured components and components soon- 
to-be available with their major characteristics, drawings and manufacturers. 
Every effort is made to ensure the accuracy of the entries herein; however, the 
publisher can not be held responsible nor guarantee against the possibility of 
error or omission. Only the manufacturers or their authorized representatives 
can provide you with complete technical details. 

D.A.T.A.BOOKS are authorized for purchase under GSA Contract #GS-01F- 
09833 FSS 76 Part 1 Publications. Write or call for GSA prices. 



U.S. POSTAL SERVICE 

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND CIRCULATION 

(required by 39 U.S.C. 3685) 


IA. Title of publication: D.A.T.A.BOOK 

IB. Publication Number: 559-390 

2. Date of filing: October 1 , 1986 

3. Frequency of issue: lx Apr., 2x Jan., 3x May, 4x 
Mar., 5x June, July, Sept., Nov., 6x Dec., 7x Feb., & 
Aug. 

3A. No. of issues published annually: 50 
3B. Annual subscription price: $3,110.00 

4. Location of known office of publication: 

9889 Willow Creek Rd. 

San Diego, San Diego County, 

California 92131-1175 

5. Location of the headquarters or general business 
offices of the publishers: 9889 Willow Creek Rd. 

San Diego, San Diego County, 

California 92131-1175 

6. Names and complete addresses of Publisher, Editor, 
and Managing Editor: 

Publisher - Laurence E. Laumann, P.C. Box 26875, 
San Diego, California 92126-0875 
Editor-Steven d’Adolf, Technical Director, P.C. Box 
26875, San Diego, California 92126-0875 
Managing Editor-Karen Wilcox, Editorial Production 
Manager, P.C. Box 26875, San Diego, California 
92126-0875 

7. Cwner: International Thomson 
Crganisation, Inc., 245 Park Ave., 

New York, New York 10167-0058 

8. None 

9. N.A. 


10. Extent and nature 
of circulation 


Average No. 
Copies each 
issue during 
preceding 
12 months 


Actual No. 
Copies of 
single issue 
published 
nearest to 
filing date 


11 . 


A 

2,388 

5,500 

B. 1 

292 

307 

2 

1,416 

3,107 

C 

1 ,708 

3,414 

D 

28 

28 

E 

1 ,736 

3,442 

F. 1 

652 

2,058 

2 

0 

0 

G 

2,388 

5,500 


I certify that the statements made by me above are 
correct and complete. 


Laurence E. Laumann 
Publisher 



HOMf TO USE THIS BOOK 


2 BASIC WAYS: 


1 


If you know: 

Electrical & mechanical 
Requirements 


And need to know: 

A type number 
(Manufacturers’ part number) 



A type number 


The electrical and/or 
mechanical characteristics 
or 

its circuit and outline 
configuration 

or 

who manufactures it 
or 

an equivalent type 


Read: 

Explanation 1 


Explanation 2 


I 




HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLANATION 1 


If you know: 

The electrical and mechanical requirements (inciuding military): 

And need to know: 

A suitable type number: 

First: Turn to the TABLE OF CONTENTS 

a. Select from the Table of Contents the Technical Section corresponding to the 
known device type. 

EXAMPLE: Technical Section 8 
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b. Turn to that section. Locate the type number that is in general agreement with 
your requirements. EXAMPLE SL1505HE. Because of the sequencing, similar 
types will appear together. Notice the sequencing parameters in top right 
corner of each page. 


8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) 9 TEMP & (4) TYPE NUMBER 




UBHsjwsrrrtKiiffl 




SKN26/16 


SEKG 

SKN45/02 


SEKG 

SKN45/04 


SEKG 

SKN45/08 


SEKG 

SKN45/12 


SEKG 

SKN45/14 


SEKG 

SKN45/16 

♦SEKG 

SKN46/02 

♦SEKG 

SKN46/04 

♦SEKG 

SKN46/08 

♦SEKG 

SKN46/12 

♦SEKG 

SKN46/14 

♦SEKG 

SKN46/16 

♦SEKG 

SKN70/02 

♦SEKG 

SKN70/04 

♦SEKG 


164 
200 

23 SKR3F2/10 

51 SKR3F2/12 

163 SKR3F20/06 

151 SKR3F20/08 

165 SKR3F20/10 
201 SKR3F20/12 

24 SKR4F20/02 

52 SKR4F20/04 

164 SKR4F20/06 

152 SKR4F40/02 
163 SKR4F40/04 
167 SKR4F40/06 



1 1 1 I'lil lUi I ■ I 111 1 1 I II 

HU ■ 


11.5 
SLD1.5U 
SLD1.5V 
SLD1.6S 
SLD1.8T 
SLD1.8TS 
SLD2 
SLD2S 
SLD2U 
SLD2V 
SLD2.4S 
SLD2.4T 
SLD2.4TS 
SLD2.4V 
SLD2.8S 



D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS/ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SOI 

SDI, Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

, SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

A SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

Asen 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

i^SES 

* Semitronics Corp. 

IHG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 
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EXPLANATION 2 


If you know: 

The type number 

And need to know: 

The electrical characteristics: 

First: 

Turn to the TYPE NUMBER CROSS INDEX and find your type number. 

a. Note the page and line number beside your Type. EXAMPLE: 367-125 





1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( » 

ITYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Une 

TYPE No. 


Pg&Line 

tVPE No. 



SKN26/16 

♦SEKG 





mmmmm 

♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 


SLD1.5TS 

♦SOD 

rvnjHRni 

SKN45/02 

♦SEKG 


SKR2M240/10 

♦SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SCN 


SLD1.5U 

♦SOD 

411 - 53 

SKN45/04 

♦SEKG 


SKR2M240/12 

♦SEKG 

408 - 8 


♦SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SCN 


SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 


SKR3F2/10 

♦SEKG 

261 -124 

SL8 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 


SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 



♦SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 


SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 



♦SEKG 

260 -212 

SL15 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 


SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 



♦SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦SCN 


SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 



♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 

431 - 90 

SLC90 

♦SCN 


SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 



♦SEKG 

261 -126 

SL30 

CODI 

432 - 33 

SJC90A 

♦SCN 

iiBpa 

SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 





239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 


♦SCN 


SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 




239 -185 

SL1505HE 

♦SEN 

367 -125 


♦SCN 


SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 





♦SEKG 

240 • 38 

SL1510FR 

♦SEN 

368 -122 

L lEI^I 

♦SCN 


SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 


♦SEKG 




239 - 92 

SL1510HE 

♦SEN 

367 -158 


♦SCN 


SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 


♦SEKG 




239 -186 

SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

SLC120 

♦SCN 


SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 


♦SEKG 




240 - 39 

SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 


SLD2.aS 

♦SQD 



b. Locate that page and line number, and you will find the electrical characteristics. 
The circuit outline drawing number Ml 243 is in the last column and the drawings i 
are listed sequentially in the Drawing Index. (See Table of Contents) 


8. 

STANDARD Rl 

EC0VER\ 

BRIDGE F 

lECTIFIERS 



IN ORDER OF 
(3) § TEMP 

(1)10 MAX (2) 
(4) TYPE NUMB 


LINE 

No. 


m 


MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 


m 


mswaaiiiKi 

MAX. 

TEMP 

rc) 





am 

■Bm 

mU 

PEAK|F 
1 Cy Iv 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

wfSM 

IBIMI 

fSM 

PEAK|F 
1 Cy Iv 
(A). 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1v 

MPdOSG 



MM 

mimm 

8.3m 

156 

Si 

CTSSe 


Ill 

S10A05FR* 

^0 








2 

8SB050 

50 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 


112 

SCBH05F* 

50 


KM 

80 





3 

KBU8A 

50 

k£]HH 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 


113 

SDA165A 

50 

hegbi 


150 





4 

BR81 

100 

8.0 

K19 

250 



Si 



114 

SDA267A 


10 

65C 





C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 

EI9 

250 

mu 


Si 



115^ 

SDA304A 


10 

55C 





C218e 

6 

BR81G 

100 

8.0 

EiSI 

250 



Si 



116 

VJ048X* 


10 

60C 





C216d 

7v 

DB801T 

100 

8.0 

50A 

125 




fSSBSSMM 


117 



10 

1^9 

130 


150A 

Mi 

C218C 

8t 

DB801W 

100 

8.0 

50A 

125 

KUTnl 





118 



10 


150 


150 


C219j 

9 

KBPC801 

100 

8.0 

50C 

125 




klil-IM 


119 



10 

MIZl 

150 


175 

Mi 

C219i 

10 

MDA970A2 

100 

8.0 

55C 

100 


150J 

SiA 

M1101 


120t 

MP1005G 


10 





Ml 

C188e 

11 

MB81 

100 

8.0 

75A 

25 


150 

Si 

C219i 


121 

10SB050 


10 



iSiil 


9 

C216d 

12 

MB81G 

100 

8.0 

75A 

125 


175 

Si 

C219i 


122 

10TB050 


10 

EM 

esshi 

•xc m 


Mi 

C230a 

13t 

MP81 

100 

8.0 

B9I 



125 

Si 

C188e 


123 

del 0.5 

50 

10.0 




il^SI 


Ml 196 

14v 

MP81G 

100 

8.0 




150 

Si 

Cl88e 


124 

VJ048* 

50 

10 





9 

C216d 

15 

8SB100 

100 

8.0 

EuH 



150 

Si 

C216d 


125 

SL1505HE 

50 

10 

inil&l 




Mi 

Ml 243 

16 

KBU8B 

100 

8.0 


300 


fSSM 

Si 



126 

K850-1 


10 


300 


■■■ 

Si 

C188f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 



Si 



127v 

SRM10A 


10 





Si 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 

mu 


Si 



128 

TJ118-1 


10 


300 


■Hi 

Si 

C224i 


c. Locate the Outline drawing number in the Outline Drawing Index and note the 
page number listed. EXAMPLE: Ml 243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 




OUTLINE DRAWINGS 



DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 


606 

606 

606 

606 

606 

606 


d. Turn to page indicated and locate the drawing and dimensions. 


M1112 

M1115 

M1116 

M1117 

M1118 


553 

553 

553 

553 

554 
554 


M1186a 

M1187 

M1188 

M1188a-b 

M1189 

M1190 


562 

562 

562 

56: 

5| 


T 


Ml 238 
M1239 
M1240 
M1241 
M1242 
M1243 


572 

572 

572 

573 
573 
573 


M1290 
M1291 
M1292 
M1293 
Ml 294 
M1295 


582 

582 

582 

583 

583 

584 


M1352 
M1353 
Ml 354 
M1355 
M1356 
M1357 


594 

594 

594 

594 

594 

594 


S65a 

566 
S66a-c 

567 
S67a 

568 


601 

601 

601 

601 

601 

601 


S305 

S322 

S322a-c 

S324 

S329 

S339 


IV 
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OUTLINE DRAWINGS 



NOTE - Symbols and codes used in these technical sections are 
explained in the “Interpreter” pages at the back of the book. 


DEFINITIONS OF TERMS 

Interpreters and Definitions 

This section defines column headings and symbols appearing in the Technical 
Sections of this book. Sorted alphabetically by field description, “Column Definitions” 
interprets the field titles and Indicates the section usage. 



O O (D d) d) (D (D 0O (§) 


- Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 

- Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


(T) (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 


® A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


0 - Available with reverse polarity: 


consult manufacturer 


V 


L-o^ 
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INTERPRETER (Also See Symbols & Codes) 

SYMBOLS: Symbols such as #,A, and $ are used in all 
columns, numeric or otherwise, whenever the data 
entries differ in some way from the entity defined in the 
column heading. For instance, if a given heading 
specifies Max. Power (in Watts) and the numeric value 
being entered for a given type represents the minimum 
power instead, the variance is denoted by the ap- 
pearance of a special symbol alongside the numeric 
entry. 


CODES: Codes are used in some columns as means to 
abbreviate the data being entered. The codes may be 
alphabetic (A,B,C, etc.) numeric (1,2,3 etc.) or some 
combination of both. 

NOTE: The symbols and codes used herein are 
explained on the Interpreter Pages in the back or the 
front of the book. 


POWERS-OF-TEN MULTIPLIERS MULTIPLIERS 

The powers-of-ten multipliers shown below are used in Power Prefix Symbol 


numeric columns when the value being entered is many 

10’* 

tera 

T 

times greater 

or smaller than the units of measure 

10» 

giga 

G 

indicated in the column heading. Usually, the latter are 

10« 

mega 

M 

the so-called 

‘basic’ units; such as 

V (volts), A 

10* 

kilo 

k 

(amperes) and 

s (seconds). The multipliers and an 

10-* 

milli 

m 

explanation of their use are given below: 


10-« 

micro 

M 

EXPLANATION 



10-9 

nano 

n 

Value of Data 

Basic Unit In 


10-’* 

pico 

P 

To Be Entered 

Column Heading 

Actual Entry 

10-’» 

femto 

f 

3 milliamperes 

A (amperes) 

3.0m 

10-’9 

atto 

a 

9 megaohms 

O (ohms) 

9.0M 




0.5 volt 

V (volts) 

500m* 




1 0 amperes 

A (amperes) 

10 





^tMay also be written as 0.5 with no multiplier 


SEQUENCING PARAMETERS 

The arrangement of types in the technical sections is 
keyed to a set of special characteristics selected for 
their importance from among the general group of 
characteristics tabulated in each section. These se- 
lected characteristics or sequencing parameters differ 
from one section to another, and are identified at the 
top of each page as shown in the sample below. 

The different types within a section are first arranged in 
ascending numeric (or alphabetic) order of the first such 


parameters. Groups of types having a common value 
for the first parameter are then arranged in ascending 
order of the second parameter. This process continues 
for each parameter in turn, up to and including the last 
parameter which, in every instance, is the type number 
itself. The final arrangement, by type number, is done in 
accordance with the sequencing of type numbers in the 
cross-index. The absence of an entry for any sequenc- 
ing parameter is regarded as a zero and precedes any 
actual entries in the sequencing. 


MAJOR CHARACTERISTICS 


SEQUENCING PARAMETERS 


8. BTANDAR 


BRIDGE RECTIFIERS 


IN ORDER OF: 


LINE 

No. 

iimi 

m 

MU 

It^p 

iCNT 


MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

D 

TYPE 

NUMBER 

m 

Mi 

nnn 


MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 



IB 

a 



UmM 

wStM 

n 


WM 

It 

MP805G 

^0 

lEXflHI 


Kimm 



Bi 

CT55e 

lii 

STDAC5FR* 


HUSH 


100 




Mi0d4a 

2 

8SB050 

60 

8.0 


300 



Si 

C216d 

112 

SCBH05F* 



KM 

80 



Si 

C216h 

3 

KBU8A 

50 

8.0 


300 



Si 

Ml 285 

113 

SDA165A 




150 


tydH 

Si 

C216C 


BR81 

100 

8.0 






C219 

114 

SDA267A 

50 


55C 


MH 


Si 

^2i6fi 


BR81F 

100 

8.0 




125 A 


C219 

115^ 

SDA304A 

50 


55C 




Si 

C218e 


BR81G 

100 

8.0 


^■1 


125A 

mm 

C219 

116 

VJ048X* 

50 


MMim 

mMM 


QglOi 

Si 

C216d 



100 



125 





117 

100JB05L 

50 


65C 

130 



Si 

C218C 



100 



125 





118 

MB1005 

50 


75H 

150 



Si 

C219j 

IIkIHII 


100 

HSISIIIIIilH 

■.I*!*! 

125 





119 

MB1005G 

50 


75H 

150 



Si 

C219i 

10 

MDA970A2 


Kjmn 


100 




M1101 1 

120t 

MP1005G 

50 


75C 

200 

hMcliM 


Si 

C188e 

11 

MB81 

100 



25 





121 

10SB050 

50 

BeS 

80 

300 



Si 

C216d 

12 

MB81G 

100 

IIqIqIIIIIIIIIII 


125 



Wm 


122 

10TB050 

50 


80 

400 

nicjiiM 


SI 

C230a 

13t 

MP81 

100 

8.0 

75 

200 


125 


C188e 

123 

del 0.5 

50 

10.0 

80C 




Si 

M1196 

14t 

MP81G 

100 

8.0 

75C 

200 

QQiiH 

150 


C188e 

124 

VJ04d* 

50 

10 

80C 


8.3m 


Si 

C216d 

15 

8SB100 

EuH 

8.0 



c&ji9 

150 

WM 

C216d 

125 

SL1505HE 

50 

10 

100C 




Si 

Ml 243 


KBU8B 

100 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 



126 

K850-1 

100 

10 





Si 

C188f 


BR82 

200 

8.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 



127t 

SRM10A 

100 

10 


■19 



Si 



BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 


125A 

WM 


128 

TJ118.1 

100 

10 





SI 

C224i 


(1) 10 MAX (2) WV ^ 
(4) TYPE NUMBER ^ 
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HOW TO USE THIS BOOK 



Wenn Sie schon Und Sie mochten Lesen 
wissen: wissen: Sie: 


f Die elektrischen und Eine Typennummer (Bestandteil Erklarung 1 

mechanischen Nummer des Herstellers) 

Anforderungen 



Eine Typennummer 


Die elektrischen und/oder Erklarung 2 

mechanischen Merkmale 
Oder 

die Schaltkreis Zusammenstellung 
und AuBenabmessungen 
Oder 

den Hersteller 
Oder 

eine Aquivalenztype 


VII 




HOW TO USE THIS BOOK 


ERKLARUNG 1 

Wenn Sie schon wissen: 

Die elektrischen und mechanischen Anforderungen (inclusive militarische) 

Ufid Sie mochten wissen: 

Eine geeignete Typennummer 

Erstens: 

Lesen Sie weiter bei TABLE OF CONTENTS 

a. Wahlen Sie aus dem Inhaltsverzeichnis den technischen Abschnitt aus der dem schon 
bekannten Bauteiltyp entspricht. BEISPIEL: Technischer Abschnitt 8 


TABLE OF CONTENTS 


Page 


HOW TO USE THIS BOOK 

English 

German 

French, 

Spanish 

Japanese 

COMPONENT LOCATOR 

1 . TYPE NO. CROSS INDEX 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pq < 5W 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array 

Matrix 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types 

► POWER DEVICES 

8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Single Phase 

Three Phase 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes 

1 0. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

Pd> 5W 

1 1 . HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV 

1 2. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter 

Logarithmic-Conversion Diode 

Matched Configuration 

Noise Generator 

Schottky-Barrier Diode 

UHF Detector 

UHF Mixer 

Varistor 

Additional Diode Devices 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications 

14. Circuit Drawings 

15. Outline Drawings 

MANUFACTURERS PROFILE 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained 

DRAWING INDEX 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers' Sales Offices 


I 

VII 

XIII 

XIX 

XXV 

XXXI 

1 

163 

231 

238 

274 

314 

315 

316 


360 

372 

374 

377 

401 

434 

435 
435 

435 

436 
439 
439 
439 
444 


429 

449 

453 

635 

Dll 

DI12 


SOLI 


VIII 
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b. Lesen Sie beim entsprechenden Abschnitt weiter. Ermitteln Sie die Typennummer, 
welche generell Ihren Anforderungen entspricht. BEISPIEL: SL1505HE 

Auf Grund der gewahiten Reihenfolge werden Sie ahniiche Typen in unmittelbarer 
Nachbarschaft angefuhrt finden. 

Beachten Sie die Parameter fur die gewahite Reihenfolge: diese sind in der oberen 
rechten Ecke auf jeder Seite angefuhrt. 

STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


MAX. 

TEMP MAT DRAWING 
No. 



8.3m 150 

8.3m 150, 


C1J 

02 ; 

Ml 285 

\0S Si C2 
!5A I Si C2 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3^ e TEMP A (4) TYPE NUMBER 





DRAWING 

No. 


VJ048* 
SL1505H 
■ K850-1 
SRM10A 
TJ118-1 


Zweitens: 

Lesen Sie weiter beim Abschnitt TYPE NUMBER CROSS INDEX 

a. Finden Sie Ihre gewahite Typennummer SL1505HE. 

b. Beachten Sie den/die Hersteller-Code(s) rechts von der Bauteilnummer. BEISPIEL: SEN 

c. Beachten Sie die Seitenzahl und Zeilennummer. BEISPIEL; 367-1 25 




TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


SKN26/16 


SKN45/02 

♦SEKG 

SKN45/04 

♦SEKG 

SKN45/08 

♦SEKG 

SKN45/12 

♦SEKG 

SKN45/14 

♦SEKG 

SKN45/16 

♦SEKG 

SKN46/02 

♦SEKG 

SKN46/04 

♦SEKG 

SKN46/08 

♦SEKG 

SKN46/12 

♦SEKG 

SKN46/14 

♦SEKG 

SKN46/16 

♦SEKG 

SKN70/02 

♦SEKG 

SKN70/04 




TYPE No. 


SKR2M240/08 

SKR2M240/10 

SKR2M240/12 

SKR3F2/10 

SKR3F2/12 

SKR3F20/06 

SKR3F20/08 

SKR3F20/10 

SKR3F20/12 

SKR4F20/02 

SKR4F20/04 

SKR4F20/06 

SKR4F40/02 

SKR4F40/04 

SKR4F40/06 


MFR 


♦SEKG 309 
♦SEKG 404 
♦SEKG 408 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 260 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 239 
♦SEKG 239 
♦SEKG 240 
♦SEKG 239 
♦SEKG 239 
♦SEKG 240 




81 1SKXA150M 
134 SKXA150N 
8 ISKXA75000 
124 




TYPE No. 

MFRS IPo&LinG 

353 ■ 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 . 47 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 . 53 

353 • 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

353 - 

100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

353 


SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

353 


SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

353 


SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

353 


SLD2U 

♦SOD 

415 . 27 

353 


SLD2V 

♦SOD 

415 . 22 

353 

106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 . 1 

353 

iwi 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 . 2 

353 

108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 . 3 

353 - 

109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

353 . 

110 

SLD2.8S 

♦SOD 

418 -161 


d. Fahren Sie fort mit dem Abschnitt MANUFACTURERS’ CODES & NAMES. 

e. Finden Sie den Hersteller-Code und -Namen. BEISPIEL: SEN 


MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SDI 

SDI. Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

, SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

^SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

Asen 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

i^SES 

* Semitronics Corp. 

IHG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

^ SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 


IX 
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ERKLARUNG 2 


Wenn Sie schon wissen: 

Die Typennummer 

Und Sie mochten wissen: 

Die elektrischen Merkmale 

Erstens: 

Fahren Sie fort mit Pk'PE NUMBER CROSS INDEX und finden Sie dort Ihre 
Typennummer. 

a. Merken Sie sich die Seitenzahl und Zeilennummer neben Ihrer Type. BEISPIEL: 367-1 25 





TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■ I 

rfrs" 

Pq&Une 

TYPE No. 

MFRS 

1 1 ire nu 

Po&Une 

■Den oevtuenv 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Une 


♦SEKG 

412 -125 

SKR2M240/08 

♦SEKG 

309 - 81 


♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 - 47 


fSEKG 

302 -164 

SKR2M240/10 

♦SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 -199 


♦SCN 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦ SOD 

411 - 53 


♦SEKG 

302 -200 

SKR2M240/12 

♦SEKG 

408 - 8 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SCN 

353 ■ 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 

303 - 23 

SKR3F2/10 

♦SEKG 

261 -124 

SL6 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 

353 • 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 . 51 

SKR3F2/12 

♦SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 


SKR3F20/06 

♦SEKG 

260 -212 

SL15 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 

412 -151 

SKR3F20/08 

♦SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 


♦SCN 

353 -102 

SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 -165 

SKR3F20/10 

♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 

431 - 90 

SLC90 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 

302 -201 

SKR3F20/12 

♦SEKG 

261 -126 


CODI 

432 - 33 


♦SCN 

353 -104 

SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 - 24 

SKR4F20/02 

♦SEKG 

239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 


♦SCN 

353 -105 

SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 

407 - 52 

SKR4F20/04 

♦SEKG 

239 -185 


♦SEN 

367 -125 < 

^^loOA 

♦SCN 

353 -106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 

SKN46/14 

♦ SEKG 


SKR4F20/06 

♦SEKG 

240 - 38 

SL1510FR 

♦SEN 

368 -122 

^^Hio 

♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

SKN46/16 

♦SEKG 

412 -152 

SKR4F40/02 

♦SEKG 

239 - 92 


♦SEN 

367 -158 


♦SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

SKN70/02 

♦SEKG 

305 -163 

SKR4F40/04 

♦SEKG 

239 -186 


♦SEN 

367 -160 

sixi20 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 • 4 

SKN70/04 

♦SEKG 

305 -167 

SKR4F40/06 

♦SEKG 

240 - 39 

SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 



EicEni 


b. Wenn Sie die entsprechende Seite aufschlagen, werden Sie bei der angegebenen 
Zeilennummer die elektrischen Merkmale finden. Die Nummern fur das entsprechende 
Schaltschema und fur die Zeichnung der AuBenabmessungen des Bauteiles, 

Ml 243 Sind in der letzten Kolonne angegeben, wahrend die 

Zeichnungen selbst der Reihenfolge nach im “Drawing Index” angefuhrt sind. (Siehe 

Inhaltsverzeichnis.) 


8. 

STANDARD Rl 

EC0VER> 

BRIDGE R 

lECTIFIER 

S 



IN ORDER OF 
(3) @ TEMP 

: (1)10 MAX (2) 
(41 TYPE NUMB 

PIV 

ER WF 


a 

n 


MAX RATING 






a 

2j 

MAX AVG FWD 

MAX RATINCa 




LINE 

TYPE 




MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

y!i9i 

mm 


TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

a lo 


PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 






nRsmci 



No. 





MAX 

Temp 

1 Cy WIDTH 



No. 



KSIH 

■ISM 

mM 
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(’PI 






■SHI 

mSWm 
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[0H 

mm 



■n 

MP805G 



Wilsl 
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Ho 

Si 

CldOe 



1 11 1 1 1 1 1 1 — 


■HsH 


100 



Si 

Ml 0043 


8SB050 

50 

8.0 

80 

300 


150 

Si 

C216d 



SCBH05F* 




80 


150 

Si 

C216h 

■■ 

KBU8A 

50 

8.0 


300 

iSjSI 

150J 

Si 

Ml 285 



SDA165A 



■-•Wf 

150 



Si 

C216c 


BR81 


8.0 

40A 
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SDA267A 



55C 
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C216h 

5 

BR81F 
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8.0 

50A 
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125A 
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8.3m 
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Li 
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250 


125A 
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100JB05L 








C218c 


DB801W 
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16m 
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9 
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100 




8.3m 


n 

C219at 
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MB1005G 
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C219i 

10 

MDA970A2 
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55C 
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150J 





MP1005G 
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C188e 

11 

MB81 

100 
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C216d 

12 
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c. Nachdem Sie die Nummer fur die Zeichnung der AuBenabmessungen im “Outline 

Drawing Index” gefunden haben, merken Sie sich die angefuhrte Seitenzahl. BEISPIEL: Ml 243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 
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HOW TO USE THIS BOOK 


d. Schlagen Sie die angegebene Seite auf. Sie werden dort die gesuchte Zeichnung und 
die dazugehorigen Abmessungen finden. 



HINWEIS— Die in diesen technischen Abschnitten verwandten Symbole und 
Codes sind am Ende des Buches unter Interpreter” erkIM. 


BEGRIFFSDEFINITIONEN 

ERLAUTERUNGEN UND DEFINITIONEN 


In diesem Abschnitt werden die Kolonnenuberschriften und Symbole, welche in den 
technischen Abschnitten dieses Buches erscheinen, definiert. Mit den in alphabetischer 
Reihenfolge angeordneten Anwendungsbereichen der Bauteile, werden unter “Column 
Definitions” die Kolonnenuberschriften erklart und der Gebrauch der einzelnen Abschnitte 
erlautert. 


SECTIONS STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTIONS 




LINE 


TYPE 

n 

PIV 

MAX AVG FWD 
X CURRENT 

MAX RATING 
SURGE CURR 

MAX. 

No. 


NO. 

(V) 

^lo 

(A) 

3j© 

TEMP 

rc) 

PEAK 1 PULSE 

1 Cy [width 
(A) 1(8) 

TEMP 

fC) 

o 

o 

(D 

(D 

0 

0 0 

0' 




MAT 

DRAWING 

No. 


Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

- Three-Phase Bridge 


- Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


/(Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


)A 

B 

C 

J 

L 

S 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 


®si - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 

♦ - Single Operation 
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ERLAUTERUNGEN (siehe auch Symbole & 
Codes) 

SYMBOLE; Symbole wie #, A , und $ werden in alien Kolonnen 
verwendet, wenn immer sich die Eintragungen in irgendeiner 
Weise von den in den Kolonnentitein definierten unterscheiden, 
gleichgultig ob diese von numerischer Oder anderer Natur sind. 
Zum Beispiel, ist der gegebene Titel definiert als “Max. Power (in 
Watts)” und der eingetragene numerische Wert reprasentiert 
aber die Minimalleistung, so wird diese Abweichung durch ein 


spezielles Symbol neben der numerischen Eintragung 
gekennzeichnet. 

CODES: Codes werden in manchen Kolonnen benutzt urn 
eingetragene Daten abzukurzen. Diese Codes konnen 
alphabetischer (A, B, C etc.), numerischer (1, 2, 3 etc.) Natur 
Oder auch eine Kombination aus beiden sein. 

HINWEIS: Die hierin verwendeten Symbole und Codes sind in 
den “Interpreter Pages” am Anfang Oder Ende des Buches 
erklart. 


MULTIPLIKATIONSFAKTOREN FUR 

ZEHNERPOTENZEN MULTIPLIKATOREN 


Die Multiplikationsfaktoren fur Zehnerpotenzen, die im 

Zehnerpotenz 

Prafix 

Symbol 

Folgenden angefuhrt sind, werden dann in numerischen 

10^2 

tera 

T 

Kolonnen gebraucht wenn der eingetragene Wert viele Male 

109 

giga 

G 

groBer oder kleiner ist als die MaBeinheit welche im 

106 

mega 

M 

Kolonnentitel angegeben ist, Diese sind normalerweise die 

103 

kilo 

k 

sogenannten Grundeinheiten wie V (Volt), A (Ampere) und s 

10-3 

milli 

m 

(Sekunden). Die Multiplikationsfaktoren und eine Erklarung fur 

106 

micro 

M 

ihren Gebrauch sind wie foigt; 

10-9 

nano 

n 

ERKLARUNG 

10-12 

lO-is 

pico 

femto 

P 

f 

Einzutragender Grundeinheit Tatsachliche 

10-18 

atto 

a 


Zahlenwert im Kolonnentitel Eintragung 


3 milliamperes 

A (amperes) 

3.0m 

9 megaohms 

Q (ohms) 

9.0M 

0.5 volt 

V (volts) 

500m * 

10 amperes 

A (amperes) 

10 


*Kann auch mit 0.5 ohne Multiplikator angegeben sein. 


SEQUENZ-BESTIMMENDE PARAMETER 

Die Reihenfolge der angefuhrten Typen in den technischen 
Abschnitten ist durch eine Gruppe von speziellen Merkmalen 
bestimmt, welche nach ihrer Wichtigkeit unter den 
angegebenen allgemeinen Merkmalen eines Abschnittes 
ausgewahitwurden. Diese gewahiten Merkmale oderSequenz- 
Parameter unterscheiden sich von einem Abschnitt zum 
anderen und sind am Kopf jeder Seite, wie das Beispiel unten 
zeigt, identifiziert. 

Die verschiedenen Typen innerhalb eines Abschnittes sind 
zuerst in steigender numerischer (oder alphabetischer) 


Reihenfolge des ersten Parameters angeordnet. Jene Gruppe 
von Typen, welche einen gemeinsamen Wert fur den ersten 
Parameter aufweist, ist in steigender Reihenfolge des zweiten 
Parameters angefuhrt. Dieser Prozess setzt sich fur jeden 
einzelnen Parameter der Reihe nach fort bis einschlieBlich des 
letzten welcher dann in jedem Fall die Typennummer selbst ist. 
Die endgultige Anordnung nach Typennummern ist in 
Obereinstimmung mit der im “Cross Index” verwandten 
Reihenfolge. Das Fehlen einer Eintragung fur einen Sequenz- 
Parameter wird als Null gewertet und wird deshalb alien 
anderen tatsachlichen Eintragungen in der Reihenfolge 
vorangestellt. 


MAJOR CHARACTERISTICS SEQUENCING PARAMETERS 


8. 

mm 

li 

I 

■ 

■m 

Bl 


lECTIFIERS 


^ IN ORDER OF: (1 HO MAX (21 PI V _ 





c r 

(31 @ TEMP I 


ER 


LINE 

No. 


m 

IT ’35511 

MAX RATING 

MM 


DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

[|B| 

M 



MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

li 

D 

1 

t CURRENT 


E CURR 


mSm 

S 

i 

■ 

umm 

WiHfB 

■BHI 

mm 

mm 

ngiB 

■Eh 

B 

H 

WPS05G 

8SB050 

KBU8A 

-W 

50 

50 

SX 

8.0 

8.0 

80 

100C 


MKlnB 

ryiiM 

ikliU 

■ 

CiBSe 

C2l6d 

Ml 285 

111 

112 

113 

SKTAOSFR* 

SCBH05F* 

SDA165A 

50 

50 

10 

10 

55 

55C 

TOO 

80 

150 

■ 

150 

150 

125 

Si 

Si 

Si 

Ml 004a 
C216h 

C216C 


BR81 

BR81F 

BR81G 



40A 

50A 

50A 

250 

250 

250 

8.0m 

150S 

125A 

125A 

■ 


114 

115# 

116 

SDA267A 

SDA304A 

VJ048X* 



55C 

55C 

60C 



iK»r— 

Si 

Si 

Si 

C216h 

C218e 

C216d 

H 

DB801T 

DB801W 

KBPC801 



H 




■ 


117 

118 

119 

100JB05L 

MB1005 

MB1005G 



65C 

75H 

75H 




Si 

Si 

Si 

C218C 

C219j 

C219i 

m 

MDA970A2 

MB81 

MB81G 





■ 


■ 


120t 

121 

122 

MP1005G 

10SB050 

10TB050 


10 

10 

10 

75C 

80 

80 

H 

tHKlnB 


Si 

Si 

Si 

C188e 

C216d 

C230a 
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HOW TO USE THIS BOOK 


2 FACONS DE BASE: 

Si vous Ei avez besoin de 

connaissez: connaftre; 

t ies caracteristiques La reference du produit 

electriques et mecaniques (reference du fabricant) 

requises 


2 La reference Les caracteristiques mecaniques 

Du produit et/ou electriques 

ou 

son circuit et sa configuration 
d’encombrement 
ou 

le fabricant 
ou 

un modele equivalent 


Lisez: 

Explication N° 1 

Explication N° 2 
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EXPLICATION 1 


Si vous connaissez: 

Les caracteristiques electriques et mecaniques requises (y compris militaires) 

£t avez besoin de connaitre: 

La reference du produit approprie. 

Premierement; 

Reportez-vous a la page de TABLE OF CONTENTS 

a. Recherchez dans la Table des Matleres la section technique correspondante au type de 
systeme connu. EXEMPLE: Section technique 8 


TABLE OF CONTENTS 

HOW TO USE THIS BOOK 

English 

German 

French 

Spanish 

Japanese 

COMPONENT LOCATOR 

1 . TYPE NO. CROSS INDEX 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pp < 5W 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array 

Matrix 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types 

► DOWER DEVICES 

8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Single Phase 

Three Phase 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes 

1 0. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

Pd > 5 W 

1 1 . HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV 

1 2. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter 

Logarithmic-Conversion Diode 

Matched Configuration 

Noise Generator 

Schottky-Barrier Diode 

UHF Detector 

UHF Mixer 

Varistor 

Additional Diode Devices 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications 

14. Circuit Drawings 

15. Outline Drawings 

MANUFACTURERS PROFILE 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained 

DRAWING INDEX 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers’ Sales Offices 


Page 


VII 

XIII 

XIX 

XXV 

XXXI 

1 

163 

231 

238 

274 

314 

315 

316 


360 

372 

374 

377 

401 

434 

435 
435 

435 

436 
439 
439 
439 
444 


429 

449 

453 

635 

Dll 

DI12 


SOLI 
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b. Allez a la page de cette section. Trouvez la reference du produit qui correspond 
globalement a vos caracteristiques requises. EXEMPLE: SL1505HE. 


A cause du classement sequential des genres simllaires apparaftront ensemble. 

Notez les parametres de classement sequential dans le coin superieur a droite de 
cheque page. 

8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 



IN ORDER OF: (1) lO MAX (2) PIV 
(3) e TEMP A (4) TYPE NUMBER 



iCSBIDSSQHIHIIESilH iBQH 

iiM 


MP1005G 

10SB050 

10TB050 


dc10.5 

VJ048* 

SL1505HE 


SRM10A 

TJ118-1 


65C 130 
75H 150 
75H 150 



Deuxiemement: 

Reportez-vous a la page de la section TYPE NUMBER CROSS INDEX. 

a. Trouvez la reference du produit choisie SL1505HE 

b. Notez le/les codes de fabricants a droite du numero de dispositif. EXEMPLE: SEN. 

c. Notez les numeros de page et de ligne. EXEMPLE: 367-1 25 

1. TYPE No. CROSS INDEX 




SKN26/16 


SKN45/02 

♦SEKG 

SKN45/04 

♦SEKG 

SKN45/08 

♦SEKG 

SKN45/12 

♦SEKG 

SKN45/14 

♦SEKG 

SKN45/16 

♦SEKG 

SKN46/02 

♦SEKG 

SKN46/04 

♦SEKG 

SKN46/08 

♦SEKG 

SKN46/12 

♦SEKG 

SKN46/14 

♦SEKG 

SKN46/16 

♦SEKG 

SKN70/02 

♦SEKG 

SKN70/04 

♦SEKG 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





d. Allez a la page de la section MANUFACTURERS CODES AND NAMES. 

e. Trouvez le nom et le code du fabricant. EXEMPLE: SEN 


MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS 

D.A.T.A. 

MFRS.’ 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SOI 

SDI, Inc, 

INL 

Intersil, Inc. 

, SEKG 

* Semikron Int’Unc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

^SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

Asen 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

■r SES 

* Semitronics Corp. 

IHG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

' SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc, 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 


XV 
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EXPLICATION 2 


Si vous connaissez: 

La reference du produit 

Et avez besoin de connaitre: 

Les caracteristiques electriques 

Premierement: 

Allez a la page du TYPE NUMBER CROSS INDEX et trouvez votre reference du 
produit. 

a. Notez les numeros de page et de ligne en plus du genre. EXEMPLE: 367-1 25 





1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Une 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Une 

TYPE No. 

MFRS 




ltf!T.4lf'iT:l[| 


♦SEKG 

412 -125 

SKR2M240/08 

♦SEKG 

309 - 81 

SKXA150M 

♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 



♦SEKG 


SKR2M240/10 

♦SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SCN 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 - 53 


♦SEKG 


SKR2M240/12 

♦SEKG 

F.liL— .1 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SCN 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 


♦SEKG 

303 - 23 

SKR3F2/10 

♦SEKG 

261 -124 

SL6 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 


♦SEKG 

407 - 51 

SKR3F2/12 

♦SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 


♦SEKG 

409 -163 

SKR3F20/06 

♦SEKG 

260 -212 

SL15 

CODI 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 


♦SEKG 

412 -151 

SKR3F20/08 

♦SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦SCN 

353 -102 

SLD2 

♦SOD 

415 • 56 


♦SEKG 

302 -165 

SKR3F20/10 

♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 


SLCOO 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 


♦SEKG 

mmmm 

SKR3F20/12 

♦SEKG 

261 -126 

SL30 

CODI 

432 - 33 

SJ^^dOA 

♦SCN 


SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 


♦SEKG 

303 - 24 

SKR4F20/02 

♦SEKG 

239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 

^^■00 

♦SCN 



♦SOD 

415 - 22 


♦SEKG 

407 - 52 

SKR4F20/04 

♦SEKG 

239 -185 

SL1505HE 

♦SEN 

367 -125 

j^^lOOA 

♦SCN 


SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 


♦SEKG 

409 -164 

SKR4F20/06 

♦SEKG 

240 - 38 

SL1510FR 

♦SEN 

368 -122 

^^■10 

♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 


♦SEKG 

412 -152 

SKR4F40/02 

♦SEKG 

239 - 92 

SL1510HE 

♦SEN 

367 -158 

^^^lOA 

♦SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 


♦SEKG 

305 -163 

SKR4F40/04 

♦SEKG 

239 -186 

SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

sixi20 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 


♦SEKG 

305 -167 

SKR4F40/06 

♦SEKG 

240 - 39 

SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 

mill ■■ 

♦SOP- , 



b. Localisez ces numeros de page et de ligne et vous trouverez les caracteristiques 
electriques. Les numeros de schema d'encombrement et de circuit M1243 
sent situes dans la derniere colonne et sent inscrits successivement dans 
le “Drawing Index". (Voir a la Table des Matieres.) 


8. 

STANDARD Rl 

ECOVER> 

BRIDG 

E P 

lECTIFIERS 



IN ORDER OF 
(3) @ TEMP 1 

(1) 10 MAX (2) 
(41 TYPE NUMB 

PIV 

■Mi 





■■■ 





^wmmmmmm 


MAX AVG FWD 

l7J3!€^:SITJ[el 





TYPE 








LINE 

TYPE 


DC CURRENT 


MAX. 



mm 

NUMBER 

PIV 

am 





DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

am 

EMm 


TEMP 


DRAWING 

im 



MAX 

TEMP 

ikCTlvilMi!! 

Mjji 


No. 





MAX 

TEMP 

iMCTWIim!! 



No. 




(A) 

rcL_ 

Km 

mm 

iSM 







(A) 

rc) 


mm 

rc) 



Tv 

WP5555 

^0 




VlcTM 



Cldde 


111 

SIOAbSPft* 

50 



Ei!nH 




M'iOS4a 

2 


50 

8.0 

80 

300 



H 

C216d 


112 

SCBH06F* 

50 

10 


80 




C216h 

3 

KBU8A 

50 

8.0 

100C 

300 




Ml 285 


113 

SDA165A 

50 

10 


150 




C2l6c 

4 

BR81 

100 

8.0 




150S 


C219 


114 

SDA267A 

50 


55C 




Hi 

C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 



mu 

125A 


C219 


1154 

SDA304A 

50 


55C 





C218e 

6 

BR81G 

100 

8.0 



Hi 

125A 

H 

C219 


116 

VJ048X* 

50 


60C 




H 

C216d 


DB801T 

100 









117 

100JB05L 

50 


1^9 





C218C 

mm 

DB801W 

100 




■Knl 





118 

MB1005 

50 







C219i 

HM 

KBPC801 

100 

ESIil 



OEiiSi 





119 

MB1005G 

50 


IbSSI 





C219i 

10 

MDA970A2 

100 







M1101 


120v 

MP1005G 



75C 

200 



Hi 

C188e 

11 

MB81 

100 






iil 

C219i 


121 

10SB050 



80 

300 



9 

C216d 

12 

MB81G 








C219i 


122 

10TB050 




400 



Hi 

C230a 

13v 

MP81 



75 

200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 


iSH 

del 0.5 




125 



Si 

Ml 196 

14v 

MP81G 



75C 


8.3m 

150 

Si 

C188e 


I^H 

VJ048* 





8.3m 


Si 

C216d 

15 




80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216cl 


C^M 

SL1505HE 




65 



Si 

Ml 243 

16 

KBU8B 

100 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 




126 








H 

C188f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 




127v 

SRM10A 




MH 



9 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 



125A 

WM 



128 

TJ118-1 








Hi 

C224I 


c. Localisez le numero de schema d’encombrement dans le “Outline Drawing Index” et 
notez le numero de la page inscrit. EXEMPLE: Ml 243 

DRAWING INDEX - DIODE DEVICES 


OUTLINE DRAWINGS 


DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

DRAWING NO.PAGE 

M1112 553 
M1115 553 
M1116 553 
M1117 553 
M1118 554 
M1119a-i 554 

M1186a 562 

M1187 562 

M1188 562 

M1188a-b 563 

M118g 5^ 

M1190 59 

Ml 238 572 

M1239 572 

Ml 240 572 

M1241 573 

Ml 242 573 

^M1243 573 

M1290 582 
M1291 582 
M1292 582 
M1293 583 
M1294 583 
M1295 584 

M1352 594 

Ml 353 594 

Ml 354 594 

Ml 355 594 

Ml 356 594 

Ml 357 594 

S65a 601 

566 601 

S66a-c 601 

567 601 

S67a 601 

568 601 

S305 606 
S322 606 
S322a-c 606 
S324 606 
S329 606 
S339 606 


d. Allez a la page indiquee et localisez le schema. 
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OUTLINE DRAWINGS 



N.B.: Les symboles et les codes utilises dans ces sections techniques sont 
expliques dans les pages “Interpreter” a la fin du livre. 


DEFINITION DBS TERMES 

INTERPRETATIONS ET DEFINITIONS 


Cette section definit les tetes de colonnes et les symboles qui apparaissent dans les sections 
techniques du livre. Classees alphabetiquement selon la description du domaine d'applications, 
les “Column Definitions” interpretent les litres des domaines d’applications et indiquent I’usage 
de la section. 


SECTION 8 STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTION 8 



a 

2l 

MAX AV(a FWD 

MAX rating 


DESC 

iRlPTON” 

LINE 

TYPE 

PIV 

CX: CURRENT 

SURGE CURB 

MAX. 



No. 

NO. 

jyL_ 

U 

lo 

JAl 

Lie 

TEMP 

PEAK IPULSE 

1 Cy [width 
(A) Hs) 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 


OO(2)(3)0(D(D 0O® 


© - Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 



% 


Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


CD (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heatsink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


(Da - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 



Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 


♦ - Single Operation 
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INTERPRETATIONS (Voir aussi: Symboles et Codes) 


SYMBOLES: Les symboles tels que #, A , et $ sont utilises dans 
toutes les colonnes, que ce soit de valeurs numeriques ou 
autres, chaque fois que les entrees de donnees different d’une 
certaine fagon de I’entite definie dans la tete de colonne. Par 
exemple, si une tete de colonne particuliere specifie "MAX 
Power (in Watts)” et que la valeur numerique inscrite pour un 
produit particulier correspond au lieu de cela a la puissance 
minimale, la variation est signalee par I’apparition d'un symbole 
special a cote de la valeur numerique. 


CODES: Des codes sont utilises dans certaines colonnes de 
fagon a abreger les donnees qui sont entrees. Les codes 
peuvent etre alphabetiques (A, B, C etc. . .) ou numeriques (1,2, 
3 etc. . .) ou bien une combinaison des deux. 

N.B.: Les symboles et les codes utilises ici sont expliques dans 
les pages “Interpreter” a la fin ou au debut du livre. 


MULTIPLICATEURS POUR LES 
PUISSANCES DE DIX 

Les multiplicateurs pour les puissances de dix indiques ci-apres 
sont utilises dans les colonnes numeriques quand la valeur a 
inscrire est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que 
celle qui peut etre inscrite selon I’unite de mesure indiquee dans 
la tete de colonne. Normalement cette derniere est ce que I’on 
appelle I’unite de base: telle que V (volts), A (amperes), s 
(secondes). La liste des multiplicateurs ainsi que I’explication de 
leur emploi sont donnees ci-apres: 

EXPLICATION 

Valeurs des donnees Unite de base dans 
a inscrire la tete de colonne. Entree inscrite 


3 milliamperes 

A (amperes) 

3.0m 

9 megaohms 

Q (ohms) 

9.0M 

0.5 volt 

V (volts) 

500m 

10 amperes 

A (amperes) 

10 


*peut aussi etre ecrit ainsi: 0.5 sans multiplicateur 


PARAMETRES DE CLASSEMENT 
SEQUENTIEL 

Le classement des produits dans les sections techniques est lie 
a un groupement de caracteristiques speciales choisies selon 
leur importance parmi le groupe general de caracteristiques 
classifie dans chaque section. Ces caracteristiques choisies ou 
ces parametres de classement sequential different d'une 
section a I’autre, et sont identifies au debut de chaque page 
comma indique dans I’exemple ci-apres. 

Les differents produits a I'interieur d’une section sont d’abord 
classes selon un ordre numerique (ou alphabetique) croissant 

MAJOR CHARACTERISTICS 


MULTIPLICATEURS 


Puissance 

Prefixe 

Symbole 

1012 

tera 

T 

109 

giga 

G 

106 

mega 

M 

103 

kilo 

k 

10-3 

milli 

m 

10-6 

micro 

M 

10-9 

nano 

n 

10-12 

pico 

P 

10-15 

femto 

f 

10-18 

atto 

a 


pour le premier des parametres. Les groupes de produits ayant 
une valeur commune pour le premier parametre sont alors 
classes selon un ordre croissant pour le deuxieme parametre. 
Ce precede continue pour chaque parametre successif jusqu’a 
et y compris le dernier parametre qui dans chaque cas est lui- 
meme la reference du produit. Le classement final, par 
reference du produit est fait selon le classement sequentiel des 
reference du produit dans la table des renvois. Labsence d’une 
entree pour n’importe quel parametre de classement sequentiel 
est consideree comme etant un zero et precede toutes les 
entrees actuelles dans le classement sequentiel. 

SEQUENCING PARAMETERS 
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MAT 

DRAWING 
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Bfsni 

rSM 

IEhI 
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TEMP 

rcL_ 


mm 

BIBni 

ISM 

H 

MP805G 

8SB050 

KBU8A 

50 

50 

50 

^:o 

8.0 

8.0 

75cr 

80 

100C 

200 

300 

300 

r:icnTW 


Si 

Si 

Si 

CTSSi 

C216d 

Ml 285 

HM 

SSIH 


■■ 


TOO 

80 

150 



Si 

Si 

Si 

Mi 034a 
C216h 

C216C 


BR81 

BR81F 

BR81G 

100 

100 

100 





■ 

■ 





H 

55C 

55C 

60C 



150C 

150 

150J 

■ 

C216h 

C218e 

C216d 

7v 

Br 

9 

DB801T 

DB801W 

KBPC801 

100 

100 

100 

8.0 

8.0 

8.0 

60A 

50A 

50C 

125 

125 

125 


125 

126 
125J 

■ 


117 

118 

119 

100JB05L 

MB1005 

MB1005G 

50 

50 

50 

10 

10 

10 

65C 

75H 

75H 

130 

150 

150 


150A 

150 

175 

Si 

Si 

Si 

C218C 

C219j 

C219i 
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HOW TO USE THIS BOOK 


2 MODOS BASICOS: 


Si conoce: 


Y necesita saber: Lea: 


f Los requerimientos 
electricos y 
mecanicos 


Un numero de tipo Explicacidn 1 

(Numero de parte del 

fabricante) 



Un numero de tipo 


Las caracten'sticas Explicacidn 2 

electricas y/o mecanicas 
o 

su circuito y configuracidn 
detrazo 
0 

el fabricante 
0 

un tipo equivalente 


XIX 




HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLICACION i 


Si conoce: 

Los requerimientos electricos y mecanicos (inclusive los militares) 

Y necesita saber: 

Un numero de tipo adecuado 

Primero: 

Refierase a la Seccion TABLE OF CONTENTS 

a. Seleccione del Contenido la Seccion Tecnica correspondiente al tipo conocido de la 
parte. EJEMPLO: Seccion Tecnica 8 


TABLE OF CONTENTS 

HOW TO USE THIS BOOK 
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Spanish 

Japanese 

COMPONENT LOCATOR 

1 . TYPE NO. CROSS INDEX 

2. VOLTAGE REFERENCE DIODES 

Single-&-Double-Anode Types, Pq < 5W 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 

Devices to 1 A 

4. HIGH-SPEED DIODES 

Including Switching & Fast Recovery Rectifiers 

5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 

Devices to 7 kA 

6. DIODE ARRAYS & MATRICES 

Array 

Matrix 

7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 

Including Unipolar & Bipolar Types 

POWER DEVICES 

► 8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 

Single Phase 

Three Phase 

9. SCHOTTKY RECTIFIERS 

Single, & Dual Center-Tapped Diodes 

1 0. VOLTAGE-REGULATOR DIODES 

Pq > 5 W 

1 1 . HIGH-VOLTAGE RECTIFIERS 

PIV > 1 kV 

1 2. MISCELLANEOUS DIODES 

Current Regulator/Limiter 

Logarithmic-Conversion Diode 

Matched Configuration. 

Noise Generator 

Schottky-Barrier Diode 

UHF Detector 

UHF Mixer 

Varistor 

Additional Diode Devices 

SUPPLEMENTARY SECTIONS 

13. Types With U.S. Military Specifications 

14. Circuit Drawings 

15. Outline Drawings 

MANUFACTURERS PROFILE 

INTERPRETER - Symbols & Codes Explained 

DRAWING INDEX 

SPECIAL INSERT 

Manufacturers’ Sales Offices 
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HOW TO USE THIS BOOK 


b. Refierase a esa Seccibn. Localice el numero de tipo que concuerde en general con sus 
requerimientos. EJEMPLO: SL1505HE. 

Debido al orden en secuencia, los tipos similares apareceran juntos. 

Notense los parametros secuenciales en la esquina superior derecha de cada pagina. 
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125 

Si 
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mm 

DB801W 
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50A 

125 

■eSI 

125 

Si 
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MB1005 
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10 


150 


mm 
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KBPC801 

100 

8.0 

50C 

125 


125J 

Si 

C219at 


119 


50 

10 


150 




C219I 


MDA970A2 

100 

8.0 

55C 

100 






120v 

MP1005G 

50 

10 

75C 

200 

hUcliW 

msm 


C188e 

11 

MB81 

100 

8.0 

75A 

25 






121 

10SB050 

50 

10 

80 

300 
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MB81G 

100 
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125 
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400 
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200 
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Si 
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Segundo: 

Refierase a la Seccion WPE NUMBER CROSS INDEX 

a. Encuentre su numero de tipo seleccionado SL1 505HE 

b. Note el (los) cddigo(s) a la derecha del numero de parte. EJEMPLO: SEN 

c. Note el numero de pagina y linea. EJEMPLO: 367-125 





1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

HBER SEQUENCE 




TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Po&Une 

TYPE No. 

MFI^ 

Pa&Une 

TYPE No. 

11111 


SKN26/16 

Ml Mil 


SKR2M240/08 




VSERG 

433 -198 

SLC64A 

... 

353 • 96 

SLDi STS 

■11 III ■ 

EiUKa 

SKN45/02 

♦SEKG 


SKR2M240/10 

♦SEKG 



♦SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SON 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 . 53 

SKN45/04 

♦SEKG 


SKR2M240/12 

♦SEKG 



♦SEKG 

433 -120 

SLC70A 

♦SON 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 


SKR3F2/10 

♦SEKG 


c 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 

353 • 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 


SKR3F2/12 

♦SEKG 


c 

CODI 

427 . 22 

SLC75A 

♦SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 


SKR3F20/06 

♦SEKG 



CODI 

429 • 24 

SLC80 

♦SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 


SKR3F20/08 

♦SEKG 



CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦SCN 

353 -102 

SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 


SKR3F20/10 

♦SEKG 



CODI 

431 - 90 

SLC90 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 


SKR3F20/12 

♦SEKG 


3 

CODI 

432 - 33 

s£^a 

♦SCN 

353 -104 

SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 

♦SEKG 


SKR4F20/02 

♦SEKG 



CODI 

432 -216 

r 

♦SCN 

353 -105 

SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 


SKR4F20/04 

♦SEKG 


SL1505HE 

♦SEN 

367 -125 ( 

^■OOA 

♦SCN 

353 -106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 

SKN46/14 

♦SEKG 


SKR4F20/06 

♦SEKG 


SL1510FR 

♦SEN 

368 -122 


♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

SKN46/16 

♦SEKG 


SKR4F40/02 

♦SEKG 


SL1510HE 

♦SEN 

367 -158 

S^IOA 

♦SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

SKN70/02 

♦SEKG 


SKR4F40/04 

♦SEKG 


SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

SLC120 • 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

SKN70/04 

♦SEKG 


SKR4F40/06 

♦SEKG 


SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 

SLD2.8S 

♦SOD 

418 -161 


d. Refierase a la Seccion MANUFACTURERS’ CODES & NAMES. 

e. Localice el cddigo y nombre del fabricante. EJEMPLO: SEN 

MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SOI 

SOI, Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

, SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

^SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

Asen 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

^SES 

* Semitronics Corp. 

inG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

' SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Component! Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LIE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 


XXI 















































HOW TO USE THIS BOOK 


EXPLICACION 2 


Si conoce: 

El numero de tipo 

y necesita saber: 

Las caracten'sticas electricas 

Primero: 

Refierase a la seccion TYPE NUMBER CROSS INDEX y encuentre su numero 
de tipo. 

a. Note el numero de pagina y linea al lado de su tipo. EJEMPLO; 367-1 25 





1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

mfrS^ 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 








SKN26/16 

♦SEKG 

412 -125 


♦SEKG 

309 - 81 

SKXA150M 

♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 - 47 

SKN45/02 

♦SEKG 

302 -164 


♦SEKG 

404 -134 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 -199 

SLC70 

♦SCN 

353 - 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 - 53 

SKN45/04 

♦SEKG 

302 -200 


♦SEKG 

408 • 8 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 -120 


♦SCN 

353 - 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 - 48 

SKN45/08 

♦SEKG 

303 - 23 


♦SEKG 

261 -124 

SL8 

CODI 

425 -219 

SLC75 

♦SCN 

353 - 99 

SLD1.6S 

♦SOD 

412 - 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 - 51 

SKR3F2/12 

♦SEKG 

261 -155 

SL10 

CODI 

427 - 22 

SLC75A 

♦SCN 

353 -100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 -205 

SKN45/14 

♦SEKG 

409 -163 

SKR3F20/06 

♦SEKG 

260 -212 

SL15 

COD\ 

429 - 24 

SLC80 

♦SCN 

353 -101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 -206 

SKN45/16 

♦SEKG 

412 -151 

SKR3F20/08 

♦SEKG 

261 - 67 

SL20 

CODI 

430 -116 

SLC80A 

♦SCN 

353 -102 

SLD2 

♦SOD 

415 - 56 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 -165 

SKR3F20/10 

♦SEKG 

261 -125 

SL25 

CODI 

431 - 90 

^90 

♦SCN 

353 -103 

SLD2S 

♦SOD 

415 - 21 

SKN46/04 

♦SEKG 

302 -201 

SKR3F20/12 

♦SEKG 

261 -126 


CODI 

432 - 33 

SiC^A 

♦SCN 

353 -104 

SLD2U 

♦SOD 

415 - 27 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 - 24 

SKR4F20/02 

♦SEKG 

239 - 91 

SL45 

CODI 

432 -216 


♦SCN 

353 -105 

SLD2V 

♦SOD 

415 - 22 

SKN46/12 

♦SEKG 

407 - 52 

SKR4F20/04 

♦SEKG 

239 -185 

SL1505HE 

♦SEN 

367 -125 < 

^■OOA 

♦SCN 

353 -106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 - 1 

SKN46/14 

♦SEKG 

409 -164 

SKR4F20/06 

♦SEKG 

240 - 38 

SL1510FR 

♦SEN 

368 -122 


♦SCN 

353 -107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 - 2 

SKN46/16 

♦SEKG 

412 -152 

SKR4F40/02 

♦SEKG 

239 - 92 

SL1510HE 

♦SEN 

367 -158 


♦SCN 

353 -108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 - 3 

SKN70/02 

♦SEKG 

305 -163 

SKR4F40/04 


239 -186 

SL1515HE 

♦SEN 

367 -160 

SLC120 

♦SCN 

353 -109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 - 4 

SKN70/04 

♦SEKG 

305 -167 

SKR4F40/06 

♦SEKG 

240 - 39 

SL1520 

♦SEN 

369 - 25 

SLC120A 

♦SCN 

353 -110 

SLQ2JS 




b. Lpcalice ese numero de pagina y linea y ericontrara las caracteristicas electricas. El 
numero del dibujo esquematico Ml 243 esta en 

la ultima columna y los dibujos se enumeran en secuencia en el “Drawing Index,” 
(Vease el Contenido.) 
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TO 



Si 



8SB050 

50 

8.0 

80 

300 

8.3m 



C216d 


112 




ns 

80 


150 

Si 

C216h 


KBU8A 

50 

8.0 

100C 

300 

8.3m 



Ml 285 


113 

Kl vViHl 




150 


125 

Si 

C216C 

4 

BR81 

100 

8.0 

40A 

250 






114 

SDA267A 



55C 




MM 

C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 

50A 

250 

nn 





115^ 




55C 





C218e 

6 

BR81G 

100 

8.0 

50A 

250 

■■ 


WM 



116 

VJ048X* 



60C 




MM 

C216d 

7v 

DB801T 

100 

8.0 

50A 

125 

Hifnl 



Ml 341 


117 




■^3 




Si 

C218C 

8 t 

DB801W 

100 

8.0 

50A 

125 

■Knl 



C219a 


118 

MB1005 



Kgn 




Si 

C219i 

9 

KBPC801 

100 

8.0 

■^*1— 

125 



MM 

C219at 


119 

MB1005G 



ESI 




Si 

C219i 


MDA970A2 

100 

8.0 





SiA 

M1101 


120v 

MP1005G 

50 

10 

75C 




Si 

C188e 


MB81 

100 

8.0 




llilijl 

Si 

C219j 


121 

10SB050 

50 

10 

80 

300 



Si 

C216d 


M681G 

100 

8.0 




Bus 

Si 

C219L 


122 

10TB050 

50 

10 

80 

400 



Si 

C230a 



100 

8.0 

75 


t-Mi'iB 

IKS 

Si 



123 

del 0.5 

50 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Ml 196 

14t 

MP81G 

100 

8.0 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 


124 

VJ048* 

50 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

15 

8SB100 

100 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 


125 

SL1505HE 

50 

10 

100c 

65 


150A 

Si 

Ml 243 

16 

KBU8B 

100 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 


126 

K850-1 

100 

10 


300 



Si 

C188f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 


127v 

SRM10A 

100 

10 





Si 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 


128 

TJ118-1 

100 

10 


300 
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NOTA— Los si'mbolos y codigos utilizados en estas secciones tecnicas se 
explican en las paginas “Interpreter” al final del libro. 


DEFiNICION DE TERMINOS 

INTERPRETACIONYDEFINICIONES 

Esta seccion define los encabezamientos de las columnas y los simbolos que aparecen en las 
Secciones Tecnicas de este libro. Clasificada alfabeticamente por su descripcidn de campo, la 
seccion “Column Definitions” interpreta los ti'tulos de campo e indica como se debe usar esa 
seccion. 


SECTIONS STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS SECTIONS 


DC CURRENT 
U ^ 

lo TEMI 
(A) rcL 


FWDIMAX RATING 


TEMP 1 Cy [WIDTH 
rC) (A) 1(s) 


IDESChlPtlON 1 

MAT 

DRAWING 

No. 


O O (D (3) 0 (D (D 0O ® 


(0)- Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 

(^$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 


CE) (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


®A 

B 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 


0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 


- Single Operation 
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INTERPRET ADOR (Veanse tambien Simbolos y Codigos) 


SIMBOLOS: Simbolos tales como #, A , y $ se usan en todas 
las columnas, ya sean numericas o de otro tipo, cuando las 
entradas de informacidn difieren de algun mode de la entidad 
definida en el encabezamiento de la columna. Por ejempio, si 
un encabezamiento dado especifica Max, Power (in Watts) y el 
valor numerico que se ha entrado para un tipo dado representa 
en cambio la potencia minima, la variacidn se denote por medio 
de un sfmbolo especial al lado de la entrada numerica. 


CODIGOS: Los codigos se usan en algunas columnas como 
medio para abreviar la informacion entrada. Los codigos 
pueden ser alfabeticos (A,B,C etc.) o numericos (1,2,3 etc.) o 
una combinacidn de ambos. 

NOTA: Los simbolos y codigos usados aqui se explican en las 
paginas “Interpreter”, al final o al principle del libro. 


MULTIPLICADORES DE POTENCIA DE 

DIEZ MULTIPLICADORES 


Los multiplicadores de potencia de diez mostrados abajo se 
usan en las columnas numericas cuando el valor que se entra 
es muchas veces mas grande o pequeho que las unidades de 
medida indicadas en el encabezamiento de la columna. Usual- 
mente, estas ultimas son las llamadas unidades basicas tales 
como V (voltios), A (amperios) y s (segundos). A continuacibn 
se dan los multiplicadores y una explicacion de su uso: 


EXPLICACION 

Valor de la 
informacion a que 
se darb entrada 

3 milliamperes 

9 megaohms 
0.5 volt 

10 amperes 


Unidad basica en 
el encabezamiento 
de la columna 

A (amperes) 

Q (ohms) 

V (volts) 

A (amperes) 


Entrada efectiva 

3.0m 

90M 

500m* 

10 


‘Tambien puede ser escrito como 0.5 sin multiplicador 


Potencia Prefijo Simbolo 


1012 

tera 

T 

109 

giga 

G 

106 

mega 

M 

103 

kilo 

k 

10-3 

milli 

m 

10-6 

micro 

M 

10-9 

nano 

n 

10-’2 

pico 

P 

1015 

femto 

f 

10-18 

atto 

a 


PARAMETROS SECUENCIALES 

El ordenamiento de los tipos en las secciones tecnicas estb 
asociado a un conjunto de caracteristicas especiales sele- 
ccionadas por su importancia de entre el grupo general de 
caracteri'sticas tabuladas en cada seccion. Estas caracteristicas 
seleccionadas o parametros secuenciales difieren de una se- 
ccion a otra, y se identifican en la parte superior de la pagina tal 
como se muestra en el ejempio de abajo. 

Los diferentes tipos dentro de una misma seccion presentan 
inicialmente un orden numerico (o alfabetico) ascendente 

MAJOR CHARACTERISTICS 


desde el primero de tales parametros. Los grupos de tipos que 
tienen un valor comun para el primer parametro son luego 
ordenados en orden ascendente desde el segundo parametro. 
Este proceso continue para cada parametro de turno, hasta el 
ultimo parametro inclusive, el cual es, en cada caso, el numero 
de tipo en si. El ordenamiento final, por el numero de tipo, se 
hace de acuerdo con la secuencia de los numeros de tipo en el 
I'ndice de referencia. La ausencia de una entrada para cualquier 
parametro secuencial se considera como cero y precede cual- 
quier entrada efectiva en la secuencia. 

SEQUENCING PARAMETERS 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 



IN ORDER OF: (1) K) MAX (2) PIY 
TEMP A (4) TYPE NUMBER 


mkAl 



DRAWING 
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128 TJ118-1 
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K ^HiiSbSI-o SEN 
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SKN26/16 

♦SEKG 

SKN45/02 

♦SEKG 

SKN45/04 

♦SEKG 

SKN45/08 

♦SEKG 

SKN45/12 

♦SEKG 

SKN45/14 

♦SEKG 

SKN45/16 

♦SEKG 

SKN46/02 

♦SEKG 

SKN46/04 

♦SEKG 

SKN46/08 

♦SEKG 

SKN46/12 

♦SEKG 

SKN46/14 

♦SEKG 

SKN46/16 

♦SEKG 

SKN70/02 

♦SEKG 
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♦SEKG 


^Ta^UgNffti^ 


TYPE No. 


25 ISKR2M240/08 

64 ISKR2M240/10 
SKR2M240/12 

23 SKR3F2/10 
51 SKR3F2/12 

63 SKR3F20/06 

51 SKR3F20/08 

65 SKR3F20/10 
!01 SKR3F20/12 

24 SKR4F20/02 

52 SKR4F20/04 

64 SKR4F20/06 
52 SKR4F40/02 
63 SKR4F40/04 
67 SKR4F40/06 


TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 


433 -m 
433 -199 
433 -120 
425 -219 
427 - 22 

429 - 24 

430 -116 

431 - 90 


MFR 


♦SEKG 309 
♦SEKG 404 
♦SEKG 408 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 260 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 261 
♦SEKG 239 
♦SEKG 239 
♦SEKG 240 
♦SEKG 239 
♦SEKG 239 
♦SEKG 240 



IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


SLD1.5U 

SLD1.5V 

SLD1.6S 

SLD1.8T 

SLD1.8TS 

SLD2 

SLD2S 

SLD2U 

SLD2V 

SLD2.4S 

SLD2.4T 

SLD2.4TS 

SLD2.4V 

SLD2.8S 


MANUFACTURERS CODES & NAMES (7)JS@ S-fo 

US "To SEN 



MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFR8.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

IMTM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SOI 

SOI, Inc. 

INL 

Intersil, Inc. 

^ SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

INR 

International Rectifier Corp. 

^SELI 

Semiconductors, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

Asen 

Sensitron Semiconductor, Div. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

■r SES 

* Semitronics Corp. 

IHG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

^ SET 

* Semtech Corp. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 

SGS-ATES Component! Elet. SPA 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

LIE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 
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MFR$ 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Une 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

pQ&Une 

SKN26/16 

♦SEKG 

412 -125 


♦SEKG 

309 - 81 

SKXA150M 

♦SEKG 

433 -198 

SLC64A 

♦SCN 

353 - 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 - 47 
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♦SEKG 

404 -134 
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353 - 97 
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♦SOD 

411 - 53 

SKN45/04 
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408 - 8 
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o o <D (i) ® d) (i) ®0 ® 


© - Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

* - Three-Phase Bridge 


®$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltaae 


(X) (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 


(X)a - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 



Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
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MAX AVG FWD 
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LINE 
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® CURRINT 

SURGE CURB 

MAX. 
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DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 
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NUMBER 

PIV 
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PEAK PULSE 
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MAT 

DRAWING 


No. 
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PIV 
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It 

MP5055 

50 

6.6 

75C 

2o6 

asm 

156 

Si 

CldSe 
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5T0AC5FR* 

50 

{6 

55d 

160 


^56 

Si 


2 

8SB050 

50 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 


112 

SCBH05F* 

50 

10 

55 

80 


150 

Si 

C216h 

3 

KBU 8 A 

50 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 


113 

SDA165A 

50 

10 

55C 

150 


125 

§' 

C216C 

4 

BR81 

100 

8.0 

40A 

250 

8 . 0 m 

150S 

Si 

d219 


114 

SDA267A 

50 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

5 

BR81F 

100 

8.0 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 


115t 

SDA304A 

50 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

6 

BR81G 

100 

8.0 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 


116 

VJ048X* 

50 

10 

60C 

75 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

7t 

DB801T 

100 

8.0 

50A 

125 

16m 

125 

Si 

M1341 


117 

100J605L 

50 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218c 

8t 

DB801W 

100 

8.0 

50A 

125 

16m 

125 

Si 

C219a 


118 

MB1005 

50 

10 

75H 

150 


150 

Si 

C219j 

9 

KBPC801 

100 

8.0 

50C 

125 

8.3m 

125J 

Si 

C219at 


119 

MB1005G 

50 

10 

75H 

150 


175 

Si 

C219i 

10 

MDA970A2 

100 

8.0 

55C 

100 


150J 

SiA 

Ml 101 


120t 

MP1005G 

50 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

Ui 88 e 

11 

MB81 

100 

8.0 

75A 

25 


150 

Si 

C219| 


121 

10SB050 

50 

10 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

12 

MB81G 

100 

8.0 

75A 

125 


175 

Si 

C219I 


122 

10TB050 

50 

10 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

13t 

MP81 

100 

8.0 

75 

200 

8.3m 

125 


^di 88 e 


123 

del 0.5 

50 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

M1196 

14t 

MP81G 

100 

8.0 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 


124 

VJ048* 

50 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

15 

8SB100 

100 

8.0 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 


125 

SL1505HE 

50 

10 

100C 

65 


150A 

§' 

Ml 243 

16 

KBU 8 B 

100 

8.0 

100C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 


126 

K850-1 

100 

10 


300 



Si 

C188f 

17 

BR82 

200 

8.0 

40A 

250 

8 . 0 m 

150S 

Si 

C219 


127t 

SRM10A 

100 

10 





Si 


18 

BR82F 

200 

8.0 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 


128 

TJliai 

100 

10 


300 



Si 

C224I 
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D.AXA.BOOK 

COMPONENT LOCATOR 

The Component Locator is designed to assist you in identifying which 
D.A.T.A.BOOK should be consulted to find information on a specific type of device. 


Part I: 

Locator information for the Alternate Source and Replacement Series 

At the top of the matrix, locate the type of component for which you need replacement information 
- then identify which book(s) in the Alternate Source and Replacement Series you should consult. 


Direct and Suggested Replacement Guide - Integrated 
Circuits 

Includes direct and suggested replacement information on 
digital, interface, microprocessor, audio/video, linear and 
memory ICs. The Direct Replacement section contains 
information on devices that have the same part number as 
the device to be replaced. The Suggested Replacement 
section contains information on replacement devices with 
a different part number than the device to be replaced. 
Direct Replacement Guide ~ Discrete Semiconductors 
Includes direct replacement information on transistors, 
diodes, thyristors, optoelectronic and microwave devices. 
Contains replacement information on devices that have 
the same part number as the device to be replaced. 
Generic/Alternate Source Guide - Integrated Circuits 
Includes alternate source information on digital. Interface, 
microprocessor, audlo/video, linear and memory ICs. ICs 
are grouped and sorted by generic or root number as an 
aid in identifying possible alternate sources. 

Suggested Replacement/Alternate Source Guide - 
Discrete Semiconductors 
Includes suggested replacement information on 
transistors, diodes, thyristors, optoelectronic and 
microwave devices, identifies replacements that have a 
different part number than the device to be replaced. 


1C Functional Equivalence Guide 

identifies memory, digital, interface and linear IC devices 
that have been determined to be pin-for-pin functionally 
equivalent. Highlights those devices whose functional 
equivalence has been verified by an Independent testing 
laboratory. 

International Directory of ICs and Discrete 
Semiconductors (Formerly Master Type Locator) 

Consolidated listing of ICs, discrete semiconductors, 
optoelectronic and microwave devices In current 
production. Identifies the function of each device. Its 
manufacturers and where to locate additional Information 
on each device. 

International Directory of Discontinued ICs and Discrete 
Semiconductors 

Consolidated listing of ICs, discrete semiconductors, 
optoelectronic and microwave devices that are 
discontinued - no longer In production. Identifies the 
function of each device, its manufacturers and where to 
locate additional information. 


D.A.T.A.BOOKS Alternate 

Source and Replacement Series 

COMPONENT 1 

TRANSISTOR 

DIODE 

THYRISTOR 

POWER 

SEMICONDUCTOR 

DIGITAL ICs 

INTERFACE ICs 

LINEAR ICs 

MEMORY ICs 

AUDIO/VIDEO ICs 

MICROPROCESSOR ICs 

MICROCOMPUTER 

SYSTEMS 

OPTOELECTRONICS 

— 

MICROWAVE 

MODULES/HYBRIDS 

— 

POWER SUPPLIES 

TITLE OF PUBLICATION 

Direct and Suggested Replacement Guide - 
Integrated Circuits 





■ 

■ 

■ 

■ 


• 






Direct Replacement Guide - Discrete 
Semiconductors 

9 



• 








• 

• 



Generic/Alternate Source Guide - integrated 
Circuits 





• 

• 

■ 

H 








Suggested Repiacement/Alternate Source Guide 
- Discrete Semiconductors 
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• 



IC Functional Equivalence Guide 





• 

• 

• 









International Directory of ICs and Discrete 
Semiconductors/Internationai Directory of 
Discontinued ICs and Discrete Semiconductors 



m 

9 

■ 

• 
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PART II: Locator information for the other D.A.T.A.BOOKS in the Electronic information Series 

At the left side of the matrix, locate the type of component for which you need detailed 
information such as design parameters, logic and outline drawings, names of manufacturers, 
etc. - then identify which D.A.T.A.BOOK you shouid consuit. 



TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


A/D Converter 

A/A I/O Converter 

AC Switch (ACS) 

Active Filter 

A/D I/O Converter 


Adder: Half, Full 

Adder/Subtractor 

Address MUX/Refresh Counter 

AFC Circuit 

AGC Circuit 


ALARM Circuit 

ALU Status/Shift Controller 

^ 

AM Receiver 

AM/FM RF-IF Circuit 


Amorphous Sense Amplifier 

Amplifier-Antilog 

Amplifier-Audio 

Amplifier-Buffer 

Amplifier-CATV 


Amplifier-Current 

Amplifier-Differential 

Amplifier-Gas FET 

Amplifier-Instrumentation 

Amplifier-Isolation 


Amplifier-Logarithmic 

Amplifier-Microwave 

Amplifier-Operational 

Amplifier-Optoelectronic 

Amplifier, Power 


Amplifier-Programmable Gain 

Amplifier-Reference 

Amplifier-RF/IF 

Amplifier-Sample/Hold 

Amplifier-Sense 


Amplifier-Sense-Mag Bubble Mem 
Amplifier-Sense-Magnetic Tape 

Amplifier-Sense-MOS 

Amplifier-Sense-NMOS 

Amplifier-Sense-Plated Wire 


Amplifier-Servo 

Amplifier-Squaring 

Amplifier-Track & Hold 

Amplifier-Video 

Amplifier-Wideband 


Analog Signal Level Detector 

Analog MUX 

Analog Multiplier 

Analog Delay (SAD) 

Analog Switches-SPDT 


Analog Switches-SSNC 

Analog Switches-SSNO 

Antilog Amplifiers 

Arithmetic Logic Unit 

Array-Analog Switch 


Array-Diode 

. Array-LED 

Array-Photodiode 

Array-Phototransistor 

Array-Photovoltaic 
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MEMORY ICs 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Array-Programmable Gate 

Array-Programmable Logic 

Array-Transistor 

Astable Multivibrator 

Attenuator 


Audio Amplifier 

Audio Processor (Stereo/4 Channel) 
Automatic Call Processing Unit (ACPU) 

Automatic Frequency Control 

Automatic Gain Control 


Automotive 

Avalanche Diode 

Avalanche Mode Transistor 

Backward Diode 

Backward Wave Tube 


Bar Graph Display 

Bar Graph Generator 

Battery-on-Chip RAM 

Baud Rate Generator 

Bi-Directional Transistor 


Bi-Directional Switch 

Binary Coded Decimal Counter 

Bit Slice Correlator 

Bridges-Silicon Controlled 

Bridge Rectifier 


Bubble Memory/Support 

Buffer Amplifier 

Buffer Hex Bus 

Buffer/Driver 

Buffer/Driver-Logic 


Buffer Gates 
Buffer Octal 
Bus Arbiter 
Bus Driver 
Bus Interface 






Bus Receiver 
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Bus/Line Transceiver 






• 
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• 

Calculators 
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CAM 
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CATV Amplifier 
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CATV Amplifier Module 

Card Controller 

CPU Board 

CCD 

Channel Scanner 


Character Generator 

Charge-Coupled Device (CCD) 

Checker-Parity 

Chip Set Microprocessor 
Chopper Stabilized Op Amp 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Comparator-Magnitude 

Comparator-Phase 

Comparator-Unified Bus 

Comparator-Voltage 

Complementary Symm (PNP & NPN) 


Computer-on-a-chip 

Consumer Product Microprocessor 

Contact Protector Diode 

Content Addressable Memory 

Control-Store Sequencer 

Controller-ALU Status 

Controller-Card 

Controller-Data Interface 

Controller-DMA 

Controller-Diskette 


Controller-Display 

Controller-Floppy Disk 

Controller-Interrupt System 

Controller-Industrial Timer 

Controller-Keyboard Encoder 

Controller-Magnetic Tape 

Controller-Memory/Interface 

Controller-Microcomputer Bus 

Controller-Motor Speed 

Controller-Optoelectronic 


Controller-Paper Tape 

Controller-Power Supply 

Controller-Printer 

Controller-Program Sequence 

Controller-Serial Communication 


Controller-Shift 

Controller-Switching Power Supply 

Control ler-TTY Interface 

Controller-Winchester Chip (Flop Disk) 

Controls 

Controls/Counters/Converters 

Converter-A/D (All) 

Converter-A to A I/O 

Converter-A to D I/O 

Converter-Code 


■ Converter-D to A 

Converter-D to A I/O 

Converter-Digital to Synchro 

Converter-Freq. to DC 

Converter, Hybrid, Volt-Freq. 


Converter-Logic Level 

Converter-Volt to Current 

Converter-Voltage to Freq. 

Converter Sub-System 

Converter-Synchro to Digital 


Converters 

Core Sense Amplifier 

Counter-A/D Converter 


Counter-BCD 

Counter-Decimal 


Counter-Disolav Driver 


Counter-Hexadecimal 


Counter-Straight Binary 

Counters 

Crosspoint Switch 


CRT Correction Circuit 

Crystal Controlled Oscillator 

Current Amplifier 

Current Limiter 

Current Source 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Current Stabilizer 

DAC Current Switching Network 

Darlington Transistor 

Data Acquisition System 

Data Interface Controller 


Data Security Device 

Data Selectors/MUX’s 

DC/DC Converters 

DC/DC Converter Controller 

Decade Counter 


Decoder-Display Driver 
Decoder-DTMF 
Decoder/Encoder 

Decoders 

Decryption 


Deglitcher 

Delay Line (Analog) 

Delay Line (Digital) 

Demodulator 

Demultiplexer 


Demultiplexer-Digital 

Detector-Carrier 

Detector Error/Corrector 

Detector-Analog Signal Level 

Detector-Address Mark 


Detector Devices-Microwave Video 
Detector-Emitter/Sensor Pairs/Arrays 

Detector-Fluid Level 

Detector-Gap 

Detector-Infrared 


Detector-Microwave 

Detector-Null 

Detector-Phase | 

Detector-Quadrant 

Detector-Reflex 


CO 
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MEMORY ICs 

AUDIO/VIDEO ICs 

MICROPROCESSOR ICs 

MICROCOMPUTER 

SYSTEMS 
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maiidi 


Differential Amplifiers 

Differential Line Driver/Transmitter 

Differential Line Receiver 

Differential Line Transceiver 

Differential Pair-Temperature Cont. 


Digital Audio Circuit 

Digital Multiplexer 

Digital to Synchro Converter 

Diode-Array 

Diode-Avalanche 


Diode-Backward 

Diode-Breakover 

Diode-Bridge 

Diode-Contact Protector 
Diode-Current Limiter 


Diode-Detector 

Diode-Detector-UHF 

Diode-Gunn 

Diode-Harmonic Generator 

Diode-Impatt 


Diode-Infrared Emitter 

Diode-Infrared Emitter-Array 

Diode-Infrared Emitter-Laser 

Diode-Infrared Emitter-Negative Resis. 

Diode-JFET 
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TITLE OF PUBLICATION 
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Diode-Step Recove 

Oiode-Switchin 


Diode-Transient Voltage Suppressor 


Diode-Tunin 


Diode-Tunnel 


Diode-UHF Detector 


Diode-UHF Mixer 


Diode-Varactor 


Diode-Voltage Regulator 


Diode Arra 


Diode Matrix 


Diodes 


Diodes-Zener 


Diskette Controller 


Disk Interface Circuit 


Displav-lntearated Logic 


Displav-LED 


Display-Liquid Crystal 


Display-Misc.(lncand..Gas,Disch.,etc. 




Displav-Osciilator 


Display-Shift Register 


Display Controller 


Display Driver-Multiplexer 


Display Driver-Shift Register 


Display Driver/Counter 


Display Driver/Decoder 


Display Driver/Latch 


Display Driver/Oscillator 


Divide r 

Divider, Frequenc 


DMA Controller 


DPM Module 


Driver-Bus 


Driver-Clock 

Driver-Clock Generator 
Driver-Display {Digital 


Driver-Line 


Driver-Memory 

Driver-Qptoelect Photoelectronic, IR 

Driver-Peripheral 

Driver-Power 

Drivers/Predrivers/Scalers 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Generator-Digital Function 

6enerator/Oscillator-Sine/Sq/Tri 

Generic Array Logic 

Generator-Video Display 

Gray Code Counter 


Ground Fault Interrupt 

Gunn Diode 

Half Adder 

Hall Effect Device 

Harmonic Generator Diode 



C/3 QCO 
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Hex Bus Buffer, Inverting/Non-Invert 


Hexadecimal Counter 


High Voltage/High Current Driver 


Home Appliance Circuit 


I/O Converter 


Identity Comparator 


Image Scanning/Matrix Sensor 


Infrared Detector 


Infrared Emitting Diode 


Instrumentation Amplifier 





Integrated Logic/Display 

Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) 

Interface-General Purpose 

Interface-Parallel Peripheral 

Interface-Programmable 


Interrupt System-Priority Encoder 
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Interrupt System Controller 
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Inverters-Hex 
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I/O Peripheral 
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Isolation Amplifier 
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Keyboard Encoder 



Keyboard Encoder Controller 



Keyless Lock CKT 



Klystron Tube 



Ladder Network 



Laser Diode 



Latches 



Latches Display 



LC Oscillator 



LDR-Liqht Dependent Resistor 




LED-Negative Resistive 


LED Array 


LED Display 


LED-Dichromatic, Multicolor 


Level Detector, Analog 


Level Detector, Voltage 


LIFO 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


DTMF Decoder 

DTMF Dialer 

DTMF Filter 

DTMF Generator 

DTMF Receiver 


Dual Quad Transistor 

Dual Ramp (Slope)-A/D Converter 

Duplexer Tube 

DVM Module 

Emitter-Sensor Array Detector 


Emitter-Sensor Pair Detector 

Emitter Array 

Encoder-Keyboard 

Encoder-Priority 

Encoder-“X” Input to “Y” Output 


Encoder-"X" Line to “Y" Line 

Encoder/Decoder 

Encoder/Decoder Remote Cont. Sets 

Encryption 

Erasable Programmable Logic 


EARQM 

EPROM 

EEPRQM 

Error Detection/Correction Unit 
Facsimile Circuit 


Fast Carry Counter 

Fast Recovery Diode 

Fiberoptic XCURS/XMTRS 

Field Effect Transistor 

Field Prog Logic Array (FPLA) 


FIFO 

FIFO Support Circuit 

Filter-Active 

Filter-DTMF, Telecomm Equipment 
Filter (Transversal 


Flip/Flop 

Flip/Flop (J-K) 

Flip/Flop (R-S) 

Flip/Flop (R-S-T) 

Flip/Flop (T) 


Flip/Flop, Complementary (R-S) 

Flip/Flop (D Type) 

Floppy Disk Controller 

Floppy Disk Read Amplifier 

Fluid Detector 


FM Multiplexer 

FM Receiver 

Frequency Divider 

Frequency Synthesizer 

Frequency to DC Converter 


Full Adder 

Function Generator 

Game-Video 

Gap Detector 

Gate Turnoff 


Gates 

Generator 

Generator-Baud Rate 

Generator-Character 

Generator-Clock 


Generator-DTMF 

Generator-Function 

Generator-Look-ahead Carry 

Generator-Parity Checker 

Generator-Sin/Cos Function 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Logic-Special Device 

Logic Buffer/Driver 

Logic Level Converter 

Logic Level Translators 
Logarithmic Conversion Diode 


Look-Ahead Carry Generator 

Magnetic Bubble Memory 

Magnetic Bubble Memory Sense Amp. 

Magnetic Tape Controller 

Magnetic Tape Preamplifier 


Magnetic Tape Sense Amplifier 

Magnetron Tube 

Magnitude Comparator 

Matched Pair (PNP & NPN) 

Matrix/lmage Scanning Sensor 


Memory-Content Addressable 

Memory-Magnetic Bubble 

Memory-Mgmt Unit 

Memory Driver 
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Memory Interface Controller 


Memory Interface Sub-system 


Memory Support Circuit 


Microcomputer Bus Controller 


Microcontroller 


Microprocessor-Card Set 


Microprocessor-Chip-Single 


Microprocessor-Chip-Set 


Microprocessor Converter 


Microwave-Ring/Bridge Quad 


Microwave-Special Device 


Microwave Amplifier 


Microwave Detector 


Microwave Limiter 


Microwave Mixer Diode 


Microwave Oscillator 







Microwave Transistor 

Microwave Trans.- Junction Field Eff. 
Microwave Transistor-MOSFET 
Microwave Video Detector Devices 
Mixer, Microwave 





Mixer/IF Strip/Front End 


MOD/DEMOD-Slope Delta (Telephone) 


MODEM 


Modulator-Pulse Width 


Modulator-Ring 




Monostable Multivibrator 
MOS FET-Microwave 
MOS Sense Amplifier 

Motion Detector 

Motor Speed Controller 


Motor Starting CKT 

Multiplexer 

Multiplexer-FM 

Multiplier 

Multivibrator-Astable 


Multivibrator-Monostable 

MUX-Analog 

MUX-Display 

MUX-Digital 

MUX-Programmable 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Negative Resistive LED 

NMQS Sense Amplifier 

Noise Diode 

Noise Generator Circuit 

Noise Generator Diode 


Non-Volatiie RAM (NVRAM) 

Null Detector 

Operational Amplifiers 

Optical Limit Switch 

Optically Isolated Logic Gate 


Optoelectronic Amplifier 

Optoelectronic Controller 

Optoelectronic Driver 

Optoelectronic Switch or Relay 
Opto-isolator 


Oscillator 

Oscillator Diod e 

Oscillator-Crystal Controlled 

Oscillator-Display 

Oscillator-LC 


Oscillator-Microwave 

Oscillator-RC 

Oscillator-Sine/Sq/Triangle Wave 

Oscillator-Tuning Fork 

Oscillator-Varactor Tuner 


Oscillator-Voltage Controlled 

Oscillator-Volt. Controlled Crystal 

Over Voltage Protector 

Paper Tape Controller 

Parallel A/D Converter 


Parallel Communication Transceiver 

Parallel Peripheral Interface 

Parity Generator/Checker 

Peltier Module 

Peripheral Driver 


Peripheral Interface Adapter (PIA) 
PGA (Programmable Gate Array) 

Phase Control Circuit 

Phase/Frequency Detector 

Phase Lock Loop 


Phonograph Motor Control 

Photo Circuit 

Photoconductive Cell 

Photocoupler-Photocell Output 

Photocoupler-Photocircuit Output 


Photocoupler-Photodarlington Output 
Photocoupler-Photothyristor Output 
Photocoupler-Phototransistor Output 

Photodarlington 

Photodiode 


Photodiode, IR Detector 

Photodiode, LASER Detector 

Photodiode Array 

Photo Potentiometer 

Photothyristor 


Phototransistor 

Phototransistor Array 

Photovoltaic Array 

Photovoltaic Cell (Solar;IR Detectors) 
PIN Diode 


PIN Photo Diode 

PLA (Programmable Logic Array) 

PLL-Phase Lock Loop 

PLS (Programmable Logic Sequence) 
Potentiometer Circuit 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Potentiometer-Photo 

Power-Integrated Thyristor/Rectifier 

Power-SCR 

Power-Triac 

Power Device 


Power-Drivers Peripheral 

Power Supplies Linear 

Power Supplies Switching 

Power Supply-Switching-Controller 


Power Supply Controller, TV 


Pre-drivers 


Prescaler 

PressureAemp Sensor Transistor 
Printer Controller 


Priority Encoder 


Priority Encoder-Interrupt System 
Program Sequence Controller 


Program Storage Unit (PSU) 

Programmable Gain Amplifier 

Programmable Gate Array (PGA) 


Programmable Interface 

Programmable Logic Array (PLA) 
Programmable Logic Sequence (PLS) 

Programmable Multiplexer 

Programmable Power Source 


Programmable Read Onlv Memo 


Programmable ROM Patch (PRP 


Prog. Unijunc. Trans. (PUT)-Thyristor 

Programmer/Sequencer 

PROM 


Proximity Switch, Solid State 

PRP (Programmable ROM Patch) 


PSU (Program Storage Unit) 

Pulse Dialer 

Pulse Width Modulator 


Pulse Width Modulator Control CKT 

PUT (Prog. Unijunction Trans.) 

Pyroelectric Detector 

Quadrant Detector 

Radiation Detector Diode 


Radiation Resistant Diode 

Radiation Resistant Transistor 

Radio. AM 

Radio. FM 

RAM 


RAM Module (multi-chip) 

Rate Multiplier 

RC Oscillator 

RC Timer 

RCT (Reverse Conducting Triode) 


Read/Write Memory 

Receiver-DTMF 

Rectifier 

Rectifier-Bridge 

Rectifier Diode 


Rectifier-Silicon Controlled 

Reference Amplifier 

Reference Diode 

Reflex Detector 

Register File 


Regulator-Voltage 

Relay Lamp Driver 

Relay Solid State 

Remote Control Unit-General Purpose 
Remote Control Unit-Receiver 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Remote Control Unit-Transmitter 

Repertory Dialer 

Resolver to Digital A/D Converter 
Reverse Conducting Triode (RCT) 
RF/IF Amplifiers 


RF Power Amplifier Transistor 

Ring/Bridge Quad 

Ring/Johnson Counter 

Ring Modulator 

Ring/Quad Diode 


RMS to DC Converter 

ROM 

ROM, Speech Synthesis 

SAS 

Sample/Hold 


Sample/Hold Amplifier 

SAT (Silicon Asymmetrical Trigger) 
SBS (Silicon Bi-directional Switch) 
SCA (Silicon Controlled Assembly) 

Scaler 

Schmitt Trigger 

Schottky-Barrier Diode 

S^ 

Sense Amplifier 

Sense Amplifier-Amorphous 


Sense Amplifier-Core 

Sense Amp-Magnetic Bubble Mem. 
Sense Amplifier-Magnetic Tape 

Sense Amplifier-MOS 

Sense Amplifier-NMOS 


' Sensor-Array-Photodiode 

Sensor-Array-Phototransistor 

Sensor-Array-Photovoltaic 

Sensor-Line-Scanning 

Sensor-Matrix/Image Scanning 


Sensor-Photocircuit-Camera Control 
Sensor-Photocircuit-Darlington Stage 
Sensor-Photocircuit-Light to Freq. 
Sensor-Photocircuit-Multifunc. Proc. 
Sensor-Photocircuit-Oper. Amp. 


Sensor-Photocircuit-Optical Receiv. 

Sensor-Photocircuit-Oscillator 

Sensor-Photocircuit-Schmitt Trigger 
Sensor-Photocircuit-T ransistor Stage 
Sensor-Photoconductive Cell 


Sensor-Photodarlington 

Sensor-Photodiode-Avalanche 

Sensor-Photodiode-IR Detector 
Sensor-Photodiode-Laser Detector 
Sensor-Photodiode-Multielement 


Sensor-Photodiode-Pin 

Sensor-Photodiode-Special Purpose 

Sensor-Photothyristor 

Sensor-Phototransistor-Field Eff. 
Sensor-Photovoltaic Cell 


Sensor-Temperature 

Serial Communication Controller 

Servo Amplifier 

Shift Controller 

Shift Matrix 


Shift Register 

Shift Register/Analog 

Shockley Diode 

Signal Processor 

Signal Conditioner 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Silicon Asymm. Switch (SAS) Trig. 
Silicon Asymmetrical Trigger (SAT) 
Silicon Bi-directional Switch (SBS) 
Silicon Bi-directional Switch Trigger 
Silicon Controlled Assembly (SCA) 

Silicon Controlled Bridges 

Silicon Controlled Rectifier (SCR) 
Silicon Controlled Switches (4 Term) 
Silicon Field Effect Trans.-P Channel 
Silicon Field Effect Trans.-N Channel 


Silicon Unidirectional Switch 

Sin/Cos Function Generator 

Sine/Square/Triangle Wave Oscillator 

Single Chip Microprocessor 

Single Ended Line Driver/Transmitter 


Single Ended Line Receiver 

Single Ended Line Transceiver 

Solar Cell 

Solid State Cooling Device 

Solid State Relay 


Speech Circuit (telephone) 

Speech Generator 

Speech Synthesizer 

SPOT Analog Gate Switches 

Squaring Amplifier 


SSNC Analog Gate Switches 

SSNO Analog Gate Switches 

Stabilizer-Current 

Stabilizer-Voltage 

Stabistor-Regulating Diode 


Static Column Dynamic RAM 

Step Recovery Diode 

Stepper Motor Circuit 

Stereo Decoder 

Storage Register 


Storage-Special Device 

Storage/Shift Register/RAM-ROM 

Straight Binary Counter 

Subscriber Loop Interface (SLIC) 

Subtractor 

Successive Approx A/D Converter 
Successive Approximation Register 

Surface Acoustic (SAW) Filter 

Surge Suppressor Diode 

SUS (Silicon Unidirectional Switch) 


Switch-Cross Point 

Switch-Debouncer 

Switch-Hall Effect 

Switch-Light Activated 

Switch-Optical Limit 


Switch, Proximity. Solid State 

Switch-Silicon Unidirectional 

Switch-Solid State 

Switch-Zero Voltage 

Switch, Touch Control, Interface 


Switch Driver 

Switches (4 Term)-Silicon Controlled 

Switch Mode Regulator 

Switching Diode 

Switching Network-DAC Current 


Switching Power Supply Controller 

Switching Power Supplies 

Switching Transistor 

Switching Voltage Regulator 

Synchro Conversion Device 
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TITLE OF PUBLICATION 


COMPONENT 


Synchro Related Devices 

Synchro to Digital A/D Converter 

Tape Deck Motor Control 

Tape Deck Control 1C 

Tape System 


Telephone Switching Circuit 

Telex Circuit 

Telecom. Device (Telephone) 
Temp. Controlled Differential Pair 
Temperature Transducer 
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Terminator 


Thermopile Detector 


Thyristor-ACS-AC Switch 


Thyristor-GTO-Gate Turnoff Device 


Thyristor-ITR-Integrated 


Thyristor/Rectifier 


Thyristor-LAS-Light Activated Switch 


Transistor (PUT) 


Thyristor-RCT-Rev Conducting Triode 


Thyristor-Silicon Asym. Switch (SAS) 





Thyristor-Silicon Bidirect Switch (SBS) 
Thyristor-Silicon Unidirect Switch (SUS) 

Time Base/Counter 

Time Delays 

Timer-RC 


Time Slot Assignor Circuit 


Tone Ringer 


Touch Control Switch Interface 


Track & Hold Amplifier 


Transceiver-Line 


Transceiver-Parallel Communications 


Transducer-Device 


Transient Voltage Suppressor Diode 


Transistor-Avalanche Mode 

• 

Transistor-Bidirectional 

• 


Transistor-Complementary Symmetry 

Transistor-Darlington 

Transistor-Dual/Quad 

Transistor-Field Effect 

Transistor-Field Effect-N Channel 


Transistor-Field Effect-P Channel 
Transistor-Junction Field Effect MW 

Transistor-Matched Pair 

Transistor-Microwave 

T ransistor-MOSFET -Microwave 


Transistor-NPN-HiPower-Germanium 

Transistor-NPN-HiPower-Silicon 

Transistor-NPN-LoPower-Germanium 

Transistor-NPN-LoPower-Silicon 

Transistor-Photo 


Transistor-PNP-HiPower-Germanium 

Transistor-PNP-HiPower-Silicon 

Transistor-PNP-LoPower-Germanium 

Transistor-PNP-LoPower-Silicon 


Transistor-Pressure/Temp. Sensor 
Transistor-Programmable Unijunction 

Transistor-Radiation Resistant 

Transistor-Silicon Field Eff. N Channel 
Transistor-Silicon Field Eff. P Channel 
Transistor-Switching 


T ransistor-UHF/Microwave 

Transistor-Unijunction N 

Transistor-Unijunction P 

Transistor Array 

Transistor Chips 
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TITLE OF PUBLICATION 





COMPONENT 


Transistor Chopper 

Translators-Logic Level 

Transmitter/Encoder 

Traveling Wave Tube 

Triac 


Trigger-Schmitt 

Trigger-Silicon Asymmetrical 

Trigger-Silicon Asymmetrical Switch 

Triode-Reverse Conducting 

TTY Interface/Controller 


Tube-Backv/ard Wave 

Tube-Duplexer 

Tube-Klystron 

Tube-Magnetron 

Tube-Traveling Wave 


Tuning Fork Controlled Oscillator 

Tunnel Diode 

TV-B/W 

TV-Color 

UART 


UHF Detector Diode 

UHF Mixer Diode 

UHF Microwave Transistor 

Ultrasonic Device 

Unified Bus Comparator 


Uniiunction Transistor-Programmable 
Univ Asynchronous Rec/Trans 

Univ Synchronous Rec/Trans 

(USYNR/T) 

USYNRT 

UVEPROM 

Varactor Diode 


Video Circuits 
VCR Motor Control 


VCR REC/PLAY Circuit 

Video Detector Devices 

Video Game 

Video Modulator 

Voice/Data Circuit 


Voice Synthesis 

Voltage Comparator 

Voltage Controlled Amp 

Voltage Controlled Crystal Oscillator 
Voltage Controlled Oscillator 


Voltage Follower 

Voltage Level Detector 

Voltage Limiter 

Voltage Reference Precision 

Voltage Reference Amplifier 


Voltage Regulator 

Voltage Regulator-Diode 

Voltage Stabilizer 

Voltage to Frequency Converter 
Voltage Variable Capacitor 


Wideband Amplifier 

Window Detector 

X-Mitter (UART) 

X-Mitter (USYNR/T) 

XTAL Oscillator (external XTAL) 


XTAL Oscillator w/XTAL 

Zero Voltage Switch 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

C IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



l;/.CTniTJ 


MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 



164 

. 22 

1C3041 

MOTA 

217 -134 

1N34 




1N47 




1N58 




1/4M2.7AZ10 

♦ MOTA 

164 

-137 

1C3993 

MOTA 

167 -107 

(cont.; 


MDC 


(cont.; 


CRI 


(cont.) 

SPE 


1/4M3.0AZ10 

^MOTA 

165 

- 62 

1C5247 

MOTA 

197 - 91 


MIC 

NJS 



HTN 

MIC 



SST 

STR 


1/4M3.3AZ10 

♦MOTA 

165 

-193 

1C5297 

MOTA 

434 - 4 


SLD 

SPE 



SPE 

STR 




UTX 


1/4M3.6AZ10 

♦ MOTA 

166 

-164 

1C5351 

MOTA 

193 -159 


SST 

SSY 




UTX 


1N58A 


CEI 

233 -106 

1/4M3.9AZ10 

♦ MOTA 

167 

-129 

1C5352 

MOTA 

194 -101 


STI 

STR 


1N48 


CEI 

233 -102 


CEN 

HTN 


1/4M4.3AZ10 

♦ MOTA 

168 

-137 

1C5379 

MOTA 

221 - 35 


UPl 

• UTX 



CEN 

CRI 



IDC 

MDC 


1/4M4.7AZ10 

♦ MOTA 

169 

-169 

1D2C1 

♦TOSJ 

286 - 60 



WAB 



HTN 

IDC 



MIC 

SCE 


1/4M5.1AZ10 

♦ MOTA 

171 

- 47 

1D2Z1 

♦TOSJ 

286 - 61 

1N34A 


ASI 

233 -117 


MDC 

MIC 



SLD 

SPE 


1/4M5.6AZ10 

♦ MOTA 

172 

-122 

1D4B1 

TOSJ 

361 -194 


CEI 

CEN 



MISI 

SCE 



SST 

SSY 


1/4M6.2AZ10 

♦ MOTA 

174 

-124 

1D4B41 

TOSJ 

360 -170 


CRI 

♦ DIT 



SLD 

SPE 



STI 

STR 


1/4M6.8Z10 

♦ MOTA 

177 

-162 

1D4B42 

TOSJ 

360 -147 


HTN 

IDC 



SST 

STI 




UTX 


1/4M7.5Z10 

♦ MOTA 

179 

-154 

1DB050 

♦CODI 

360 - 90 


♦ INC 

MDC 



STR 

UPl 


1N59 


IDC 

233 - 88 

1/4M8.2Z10 

♦ MOTA 

181 

-136 

1DB100 

♦CODI 

360 -118 


MIC 

MISI 




UTX 




SPE 


1/4M9.1Z10 

♦ MOTA 

184 

-184 

1DB200 

♦CODI 

360 -151 


NJS 

SCE 


1N49 


CEI 

231 - 65 

1N60 


ASI 

232 -190 

1/4M10Z10 

♦ MOTA 

187 

- 4 

1DB400 

♦CODI 

360 -186 


SLD 

SPE 



CEN 

CRI 



CEI 

CEN 


1/4M11Z10 

♦ MOTA 

188 

-173 

1DB600 

♦CODI 

361 - 9 


SST 

STI 



HTN 

IDC 



CRI 

GDC 


1/4M12Z10 

♦ MOTA 

190 

-128 

1DH62 

TOSJ 

248 -115 


STR 

TIC 



SLD 

SPE 



GTC 

HTN 


1/4M13Z10 

♦ MOTA 

192 

-110 

1DMB10 

♦ INR 

315 - 14 


UPl 

UTX 



SST 

STR 



IDC 

IMTM 


1/4M14Z10 

♦ MOTA 

193 

-168 

1DMB20 

♦ INR 

315 - 15 



WAB 



UPl 

UTX 



♦ INC 

ITTG 


1/4M15Z10 

♦ MOTA 

194 

-129 

1DMB40 

♦ INR 

315 - 16 

1N34AS 

CEN 

233 - 1 

1N50 


CEI 

231 - 66 


MDC 

MIC 


1/4M16Z10 

♦ MOTA 

196 

- 39 

1DMB60 

♦ INR 

361 - 1 


MDC 

SPE 



CEN 

CRI 



MISI 

NJS 


1/4M17Z10 

♦ MOTA 

197 

-100 

1DZ61 

♦TOSJ 

280 -205 



STR 



HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


1/4M18Z10 

♦ MOTA 

198 

- 39 

1EZ110D5 

♦ MSC 

221 - 68 

1N35 


ASI 

232 -173 


MDC 

SLD 



SST 

SSY 


1/4M19Z10 

♦ MOTA 

199 

-116 


♦SIEG 



CEI 

CEN 



SPE 

SST 



STI 

STR 


1/4M20Z10 

♦ MOTA 

200 

- 43 

1EZ110D10 

MSC 

221 - 86 


CRI 

♦ DIT 



STR 

UPl 



♦TOSJ 

UPl 


1/4M22Z10 

♦ MOTA 

201 

-142 

1EZ110D 

MSC 

221 - 99 


HTN 

MDC 




UTX 



UTX 

WAB 


1/4M24Z10 

♦ MOTA 

203 

- 51 

1EZ120D5 

♦ MSC 

222 - 19 


MIC 

SCE 


1N51 


ASI 

232 -195 

1N60A 


CEI 

233 - 75 

1/4M25Z10 

♦ MOTA 

204 

- 96 


♦SIEG 



SPE 

SSY 



CEI 

CEN 



CEN 

CRI 


1/4M27Z10 

♦ MOTA 

204 

-189 

1EZ120D10 

MSC 

222 - 36 


STR 

UPl 



CRI 

HTN 



HTN 

MDC 


1/4M30Z10 

♦ MOTA 

204 

-190 

1EZ120D 

MSC 

222 - 51 



WAB 



MDC 

MIC 



MIC 

MISI 


1/4M33Z10 

♦ MOTA 

208 

- 6 

1EZ130D5 

♦ MSC 

222 -163 

1N36 


CEN 

232 -143 


SLD 

SPE 



NJS 

SLD 


1/4M36Z10 

♦MOTA 

209 

- 95 


♦SIEG 



CRI 

HTN 



SST 

SSY 



SPE 

SST 


1/4M39Z10 

♦MOTA 

210 

-134 

1EZ130D10 

MSC 

222 -181 


MIC 

SLD 



STR 

UPl 



STI 

STR 


1/4M43Z10 

♦ MOTA 

211 

-155 

1EZ130D 

MSC 

223 - 6 


SPE 

SST 



UTX 

WAB 



UPl 

UTX 


1/4M45Z10 

♦ MOTA 

212 

-129 

1EZ140D5 

♦ MSC 

223 - 95 


STR 

UPl 


1N52 


CEN 

233 -103 

1N60C 


CEI 

233 -122 

1/4M47Z10 

♦MOTA 

212 

-166 


♦SIEG 




UTX 



CRI 

HTN 



HSE 

MDC 


1/4M50Z10 

♦ MOTA 

213 

-151 

1EZ140D10 

MSC 

223 - 99 

1N38 


CEI 

233 - 98 


IDC 

MDC 



MISI 

SPE 


1/4M52Z10 

♦MOTA 

214 

-137 

1EZ140D 

MSC 

223 -104 


CEN 

CRI 



MIC 

MISI 




UPl 


1/4M56Z10 

♦ MOTA 

214 

-165 

1EZ150D5 

♦ MSC 

224 - 7 


HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


1N61 


CEN 

233 - 55 

1/4M62Z10 

♦ MOTA 

215 

-176 


♦SIEG 



MDC 

MIC 



SST 

STR 



CRI 

HTN 


1/4M68Z10 

♦MOTA 

216 

-148 

1EZ150D10 

MSC 

224 - 25 


MISI 

SELI 



UPl 

UTX 



MDC 

MIC 


1/4M75Z10 

♦ MOTA 

217 

-139 

1EZ150D 

MSC 

224 - 39 


SLD 

SPE 


1N52A 


CEI 

233 -119 


SLD 

SPE 


1/4M82Z10 

♦MOTA 

218 

-125 

1EZ160D5 

♦ MSC 

224 -141 


SST 

STI 



CEN 

CRI 



SST 

STR 


1/4M91Z10 

♦ MOTA 

219 

-112 


♦SIEG 



STR 

TIC 



HTN 

MDC 




UTX 


1/4M100Z10 

♦ MOTA 

220 

- 68 

1EZ160D10 

MSC 

224 -157 



UTX 



SLD 

SPE 


1N62 


CEN 

231 - 68 

1/4M105Z10 

♦ MOTA 

221 

- 19 

1EZ160D 

MSC 

224 -169 

1N38A 


ASI 

233 - 99 


SST 

STR 



CRI 

HTN 


.4M10AZ10,5 

MOTA 

187 

- 32 

1EZ170D5 

♦ MSC 

225 - 63 


CEI 

CEN 



UPl 

UTX 



IDC 

MDC 


1A1/18 

♦SSI 

244 

- 50 


♦SIEG 



CRI 

HTN 


1N54 


CEN 

233 -120 


SLD 

SPE 


1A1/52 

♦SSI 

250 

- 55 

1EZ170D10 

MSC 

225 - 68 


IDC 

MDC 



CRI 

HTN 



SST 

STR 


1A2/18 

♦SSI 

244 

- 51 

1EZ170D 

MSC 

225 - 73 


MIC 

SCE 



MDC 

MIC 




UTX 


1A2/52 

♦SSI 

250 

- 56 

1EZ180D5 

♦MSC 

225 -146 


SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


1N63 


CEN 

233 -107 

1A5/18 

♦SSI 

244 

- 52 


♦SIEG 



SST 

STI 



SST 

STR 



CRI 

GDC 


1A5/52 

♦SSI 

250 

- 57 

1EZ180D10 

MSC 

225 -163 


STR 

UTX 



UPl 

UTX 



HTN 

IDC 


1A12/18 

SSI 

235 

- 80 

1EZ180D 

MSC 

225 -178 



WAB 


1N54A 


ASI 

233 -121 


MDC 

MIC 


1A13/18 

SSI 

236 

- 50 

1EZ190D5 

♦ MSC 

226 - 82 

1N38B 


ASI 

233 -100 


CEI 

CEN 



MISI 

SCE 


1A14/18 

SSI 

236 

- 85 


♦SIEG 



CEN 

CRI 



CRI 

HTN 



SLD 

SPE 


1A15/18 

SSI 

236 

-156 

1EZ190D10 

MSC 

226 - 84 


HTN 

MDC 



MDC 

MIC 



SST 

STR 


1A16/18 

SSI 

236 

-207 

1EZ190D 

MSC 

226 - 87 


SCE 

SLD 



MISI 

SCE 



UPl 

UTX 


1A22/18 

SSI 

235 

- 81 

1EZ200D5 

♦MSC 

226 -150 


SPE 

SST 



SLD 

SPE 


1N63A 


CEI 

233 -108 

1A23/18 

SSI 

236 

- 51 


♦SIEG 



STR 

UTX 



SST 

SSY 



CEN 

CRI 


1A24/18 

SSI 

236 

- 86 

1EZ200D10 

MSC 

226 -167 



WAB 



STI 

STR 



HTN 

IDC 


1A25/18 

SSI 

236 

-157 

1EZ200D 

MSC 

226 -180 

1N39 


CRI 

233 - 87 


UPl 

UTX 



MISI 

SLD 


1A26/18 

SSI 

236 

-208 

1E.5 

SSI 

251 -157 


HTN 

IDC 




WAB 



SPE 

SST 


1A52/18 

SSI 

235 

- 82 

1G1 

♦SOD 

401 - 7 


MIC 

SPE 


1N55 


CEN 

231 - 67 


STR 

UTX 


1A53/18 

SSI 

236 

- 52 

1G2 

SOD 

280 -158 


STR 

UPl 



CRI 

HTN 


1N64 


CEI 

233 - 89 

1A54/18 

SSI 

236 

- 87 

1G2C1 

♦TOSJ 

286 -110 

1N39A 


CRI 

233 -118 


IDC 

MIC 



CEN 

HTN 


1A55/18 

SSI 

236 

-158 

1G2Z1 

♦TOSJ 

286 -111 


HTN 

IDC 



SPE 

STI 



IDC 

MDC 


1A56/18 

SSI 

236 

-209 

1G4 

SOD 

281 - 64 


MIC 

SPE 



STR 

UPl 



MIC 

MISI 


1AS027 

SLOB 

285 

- 34 

1G4B1 

TOSJ 

362 - 30 



STR 




UTX 



SCE 

SPE 


1AS029 

SLOB 

402 

- 37 

1G4B41 

TOSJ 

360 -205 

1N39B 


CRI 

233 -101 

1N55A 


ASI 

233 -104 


SSY 

STR 


1B1/18 

♦SSI 

244 

- 53 

1G4B42 

TOSJ 

281 - 42 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 



UPl 

UTX 


1B1/52 

♦SSI 

250 

- 58 

1G6 

SOD 

281 -179 


MIC 

SPE 



HTN 

ITTG 


1N64A 


CEI 

231 - 55 

1B2/18 

♦SSI 

244 

- 54 

1G8 

♦SOD 

282 - 51 



STR 



MIC 

SPE 



CEN 

HTN 


1B2/52 

♦SSI 

250 

- 59 

1G10 

SOD 

401 -177 

1N40 


AMX 

236 - 5 


STI 

STR 



IDC 

MIC 


1B2C1 

♦TOSJ 

286 

- 20 

1GH11 

TOSJ 

248 -122 


CEI 

CRI 



UTX 

WAB 



SPE 

STR 


1B2Z1 

♦TOSJ 

286 

- 21 

1GH62 

♦TOSJ 

248 -120 


HTN 

IDC 


1N55B 


CEN 

233 - 2 


UPl 

UTX 


1B4B1 

TOSJ 

361 

-160 

1GZ61 

♦TOSJ 

281 -110 


MIC 

SPE 



HTN 

IDC 


1N65 


CEI 

233 - 81 

1B4B41 

TOSJ 

360 

-135 

1J4B41 

TOSJ 

361 - 26 


UPl 

UTX 



♦ ITTG 

SPE 



CEN 

CRI 


1B4B42 

TOSJ 

360 

-114 

1J4B42 

TOSJ 

361 - 2 

1N41 


AMX 

231 -129 


STI 

STR 



HTN 

IDC 


1B5/18 

♦SSI 

244 

- 55 

1JH11 

TOSJ 

248 -130 


CRI 

HSE 




UTX 



MDC 

MIC 


1B5/52 

♦SSI 

250 

- 60 

1JH62 

♦TOSJ 

248 -128 


HTN 

MIC 


1N56 


CEI 

233 -199 


MISI 

SCE 


1B12/18 

SSI 

235 

- 83 

1JK30 

INRJ 

241 -164 


SPE 

UPl 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 


1B13/18 

SSI 

236 

- 53 

1JK60 

INRJ 

241 -218 

1N42 


AMX 

231 -130 


HTN 

MDC 



SST 

SSY 


1B14/18 

SSI 

236 

- 88 

1JK90 

INRJ 

242 - 32 


CEI 

CRI 



MIC 

SLD 



STR 

UPl 


1B15/18 

SSI 

236 

-159 

1JK100 

INRJ 

242 - 38 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 




UTX 


1B16/18 

SSI 

236 

-210 

1JK120 

INRJ 

242 - 61 


MIC 

SPE 



STR 

UPl 


1N66 


CEN 

233 -123 

1B22/18 

SSI 

235 

- 84 

1JK150 

INRJ 

242 - 83 



UTX 




UTX 



CRI 

HTN 


1B23/18 

SSI 

236 

- 54 

1JK160 

INRJ 

242 -100 

1N43 


CRI 

233 - 54 

1N56A 


CEI 

233 -200 


MDC 

MIC 


1B24/18 

SSI 

236 

- 89 

1JK180 

INRJ 

242 -105 


HTN 

MIC 



CEN 

CRI 



MISI 

SCE 


1B25/18 

SSI 

236 

-160 

1JLA10 

♦ INRJ 

248 - 22 


MISI 

SPE 



HTN 

MDC 



SELI 

SLD 


1B26/18 

SSI 

236 

-211 

1JZ61 

♦TOSJ 

282 - 3 


SSY 

STR 



MIC 

SLD 



SPE 

SST 


1B52/18 

SSI 

235 

- 85 

1K34A 

♦ INC 

233 -114 


UPl 

UTX 



SPE 

SST 



SSY 

STR 


1B53/18 

SSI 

236 

- 55 

1K60 

♦ INC 

233 - 97 

1N44 


CEN 

233 - 29 


SSY 

STI 



UPl 

UTX 


1B54/18 

SSI 

236 

- 90 

1K90 

♦ INC 

233 - 79 


CRI 

HTN 



STR 

UPl 


1N66A 


CEN 

233 -124 

1B55/18 

SSI 

236 

-161 

1K110 

♦ INC 

233 - 86 


MIC 

SLD 




UTX 



CRI 

HTN 


1B56/18 

SSI 

236 

-212 

1K188 

♦ INC 

233 -115 


SPE 

SST 


1N57 


CEI 

231 - 60 


MDC 

MIC 


1BH62 

TOSJ 

248 

-111 

1K261 

♦ INC 

233 -142 


SSY 

STR 



CEN 

CRI 



MISI 

SELI 


1BZ61 

♦TOSJ 

280 

-107 

1LE11 

♦TOSJ 

282 - 52 



UTX 



HTN 

MIC 



SPE 

STR 


1C2992 

MOTA 

210 

-116 

1LZ61 

♦TOSJ 

282 - 88 

1N45 


CEN 

233 - 30 


SLD 

SPE 



UPl 

UTX 


1C2993 

MOTA 

211 

-144 

1M110ZS10,5 

MOTA 

221 - 69 


CRI 

HTN 



SST 

STR 


1N67 


CEI 

233 - 34 

1C2995 

MOTA 

212 

-150 

1M120ZS10,5 

MOTA 

222 - 20 


MIC 

SLD 



UPl 

UTX 



CEN 

CRI 


1C3003 

MOTA 

218 

-113 

1M130Z,5 

MOTA 

222 -164 


SPE 

SST 


1N57A 


CEN 

233 - 53 


HTN 

IDC 


1C3004 

MOTA 

219 

-105 

1M130ZS10,5 

MOTA 

222 -165 


STR 

UPl 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 


1C3005 

MOTA 

220 

- 53 

1M150Z,5 

MOTA 

224 - 8 



UTX 



IDC 

MIC 



MISI 

SELI 


1C3006 

MOTA 

221 

- 15 

1M160Z,5 

MOTA 

224 -142 

1N46 


ASI 

233 - 43 


SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


1C3007 

MOTA 

221 

- 33 

1M180Z,5 

MOTA 

225 -147 


CEN 

CRI 



SST 

STR 



SST 

STI 


1C3008 

MOTA 

221 

-171 

1M180ZS10 

MOTA 

225 -164 


HTN 

MIC 



UPl 

UTX 



STR 

UTX 


1C3009 

MOTA 

222 

-130 

1M200Z,5 

MOTA 

226 -151 


SLD 

SPE 


1N58 


CEI 

233 -105 

1N67A 


ASI 

232 -210 

1C3010 

MOTA 

223 

- 78 

1N34 

ASI 

233 -116 


SST 

STR 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


1C3011 

MOTA 

223 

-152 

CEI 

CEN 



UPl 

UTX 



GDC 

HTN 



HTN 

IDC 


1C3012 

MOTA 

224 

-109 

CRI 

GDC 




WAB 



IDC 

MDC 



MDC 

MIC 


1C3014 

MOTA 

225 

-107 

HTN 

IDC 


1N47 


CEN 

232 -209 


MIC 

SLD 



MISI 

SCE 


1C3015 

MOTA 

226 

-118 

contnext col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


ujsmm 



1N67A 




lNd7A 


ASI 

233 - 78 

1N99A 




1N118 



TNT42 




1 (cont.) 

SLD 



CEI 

CEN 


(cont.) 


MIC 


(cont.) 

SLD 



CRI 

HTN 



SPE 

SST 



CRI 

♦ DIT 



SLD 

SPE 


SPE 

SST 



MDC 

SPE 



STI 

STR 



HTN 

IDC 



SST 

SSY 


UPl 

UTX 




UTX 



UPl 

UTX 



MDC 

MIC 



STR 

UTX 



WAB 


INI 43 


CEN 

234 - 73 



WAS 



NJS 

SLD 


1N100 


ASI 

233 - 16 

1N118A 

CEN 

234 - 16 


CRI 

HTN 


1N68 


CEN 

233 - 31 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 


CRI 

HTN 



MDC 

SPE 



CRI 

HTN 



STI 

STR 



HTN 

IDC 


MDC 

MIC 




UTX 



IDC 

MDC 



TOSJ 

UPl 



MDC 

MIC 


SCE 

SLD 


INI 44 


CEN 

235 - 4 


MIC 

MISI 



UTX 

WAS 



SCE 

SLD 


SPE 

SST 



CRI 

HTN 



SLD 

SPE 


1N88 


CEN 

231 - 70 


SPE 

SST 


STI 

UPl 



MDC 

SLD 



SST 

SSY 



CRI 

♦DIT 



STI 

STR 



UTX 



SPE 

SST 



STI 

STR 



HTN 

MDC 



UPl 

UTX 


1N119 

ASI 

238 -116 


UPl 

UTX 




UTX 



MIC 

SLD 




WAB 


CEN 

CRI 


INI 45 


CEN 

231 -162 

1N68A 


CEI 

232 -197 


SPE 

SST 


1N100A 

ASI 

234 - 15 

HTN 

♦ IDC 



CRI 

HTN 



CEN 

CRI 



SSY 

UTX 



CEN 

CRI 


MDC 

SLD 



MDC 

SLD 



HTN 

IDC 


1N89 


CEN 

232 -208 


HTN 

♦ ITTG 


SPE 

SST 



SPE 

SST 



MDC 

MIC 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 


SSY 

UTX 



UPl 

UTX 



MISI 

SCE 



MDC 

MIC 



MISI 

SCE 



WAB 


INI 75 


CEN 

231 - 72 


SLD 

SPE 



SLD 

SST 



SLD 

SPE 


1N120 

CEN 

238 -117 


CRI 

HTN 



SST 

SSY 



STR 

UPl 



SST 

STI 


CRI 

HTN 



IDC 

SLD 



STI 

STR 




UTX 



STR 

UPl 


♦ IDC 

MDC 



SPE 

SST 



TIC 

UTX 


1N90 


ASI 

233 - 3 


UTX 

WAB 


SLD 

SPE 




UTX 


1N69 


ASI 

233 - 56 


CEN 

CRI 


1N102 


CEN 

231 -131 

SST 

SSY 


1N191 


ASI 

249 - 55 


CEN 

CRI 



HTN 

MDC 



CRI 

HTN 



UTX 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



MIC 

MISI 



IDC 

MDC 


1N126 

ASI 

233 - 5 


HTN 

♦ IDC 



MDC 

MIC 



SCE 

SLD 



SPE 

STR 


CEN 

CRI 



MDC 

MISI 



SLD 

SPE 



SPE 

SST 




UTX 


HTN 

MDC 



SCE 

SLD 



SST 

STI 



STI 

STR 


1N103 


CEI 

231 -155 

MIC 

MISI 



SPE 

SST 



STR 

UPl 



UPl 

UTX 



CEN 

CRI 


SLD 

SPE 



STI 

UPl 



UTX 

WAS 




WAS 


♦ DIT 

GDC 


SST 

SSY 



UTX 

WAB 


1N69A 


CEN 

233 - 57 

1N91 


ASI 

274 -199 


HTN 

IDC 


STI 

UPl 


INI 92 


CEN 

249 - 46 


CRI 

HTN 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 


UTX 

WAB 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 



HTN 

IDC 



SST 

STR 


1N126A 

ASI 

233 - 6 


♦IDC 

MDC 



SCE 

SLD 



MCY 

NJS 



UPl 

UTX 


CEN 

HTN 



MISI 

SCE 



SPE 

SST 



SLD 

SPE 


INI 04 


CEI 

231 -156 

MDC 

MIC 



SLD 

SPE 



SSY 

STI 



SST 

SWT 



CEN 

CRI 


MISI 

SCE 



SST 

UTX 



STR 

UPl 



UPl 

UTX 


♦ DIT 

GDC 


SPE 

UPl 


INI 94 


CEN 

249 - 18 



UTX 




WAB 



HTN 

IDC 


UTX 

WAB 



CRI 

HTN 


1N70 


CEN 

232 -198 

1N92 


ASI 

274 -142 


SLD 

SPE 


1N127 

CEI 

232 -201 


IDC 

SLD 



CRI 

GDC 



CEN 

CRI 



SST 

STR 


CEN 

CRI 



SPE 

SST 



HTN 

MDC 



HTN 

IDC 



UPl 

UTX 


GDC 

HTN 




UTX 



MIC 

MISI 



MCY 

NJS 


1N105 


SPE 

438 - 42 

IDC 

MDC 


1N194A 

HTN 

249 - 19 


SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


INI 07 


CEI 

234 -169 

MIC 

SLD 



IDC 

SCE 



SST 

SSY 



SST 

SWT 



CEN 

CRI 


SPE 

SST 



SLD 

SPE 



STR 

UPl 



UPl 

UTX 



GDC 

HTN 


STI 

UTX 



SST 

UTX 




UTX 




WAB 



IDC 

MDC 


1N127A 

CEN 

232 -202 

INI 95 


CEN 

249 - 20 

1N70A 


CEN 

232 -199 

1N93 


ASI 

274 - 99 


MIC 

SLD 


CRI 

HTN 



CRI 

HTN 



CRI 

HTN 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 


IDC 

MDC 



IDC 

SCE 



IDC 

MDC 



HTN 

IDC 



STR 

UPl 


MIC 

MISI 



SLD 

SPE 



MIC 

MISI 



MCY 

NJS 




UTX 


SCE 

SLD 



SST 

UTX 



SCE 

SLD 



SLD 

SPE 


1N108 


CEI 

231 -171 

SPE 

SST 


INI 96 


CEN 

249 - 17 


SPE 

SST 



SST 

SWT 



CEN 

CRI 


SSY 

STI 



CRI 

HTN 



STR 

UTX 



UPl 

UTX 



HTN 

MDC 



UTX 



IDC 

SCE 


1N73 


AMX 

231 -135 



WAB 



SLD 

SPE 


INI 28 

ASI 

232 -203 


SLD 

SPE 



HSE 

HTN 


1N95 


CEN 

233 - 10 


SST 

UPl 


CEN 

CRI 



SST 

UTX 



IDC 

MIC 



CRI 

HTN 




UTX 


HTN 

MDC 


INI 98 


ASI 

232 -211 


SPE 

STR 



MDC 

MIC 


1N111 


CEN 

233 -125 

MIC 

MISI 



CEN 

CRI 



UPl 

UTX 



SLD 

SPE 



CRI 

HTN 


SCE 

SPE 



HTN 

♦IDC 


1N74 


AMX 

232 -169 


SST 

STR 



MDC 

MIC 


SSY 

UPl 



MDC 

MIC 



HSE 

HTN 



UPl 

UTX 



SLD 

SPE 


UTX 

WAB 



MISI 

SCE 



MIC 

SPE 


1N96 


ASI 

233 - 14 


SST 

UPl 


1N128A 

CEN 

232 -204 


SLD 

SPE 



STR 

UPl 



CEN 

CRI 




UTX 


CRI 

HTN 



SST 

STI 




UTX 



HTN 

MDC 


1N112 


CEN 

233 -126 

MDC 

MIC 



UPl 

UTX 


1N75 


CEI 

233 - 82 


MIC 

SCE 



CRI 

HTN 


SPE 

STI 




WAB 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 



MDC 

MIC 


UPl 

UTX 


1N198A 

ASI 

232 -212 


HTN 

IDC 



SST 

SSY 



SLD 

SPE 


1N132 

MIC 

439 - 22 


CEI 

CEN 



MDC 

MIC 



STR 

UPl 



SST 

UPl 



SPE 



HTN 

♦ IDC 



MISI 

SLD 



UTX 

WAB 




UTX 


1N133 

CEI 

231 - 54 


MDC 

MISI 



SPE 

SST 


1N96A 


ASI 

234 - 13 

1N113 


CEN 

233 - 83 

CEN 

CRI 



SCE 

SLD 



STR 

UTX 



CEN 

HTN 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


1N81 


CEI 

233 - 44 


MDC 

MIC 



MDC 

MIC 


MIC 

SPE 



SSY 

STI 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 



SLD 

SPE 


UPl 

UTX 



UPl 

UTX 



HTN 

MIC 



SST 

STR 



SST 

UPl 


1N135 

CEI 

231 - 71 



WAB 



MISI 

SLD 



UPl 

UTX 




UTX 


CEN 

CRI 


1N198B 

CEN 

241 - 72 


SPE 

SST 




WAB 


1N114 


CEN 

233 - 84 

HTN 

IDC 



HTN 

♦ IDC 



UPl 

UTX 


1N97 


CEN 

233 - 11 


CRI 

HTN 


SLD 

SPE 



MDC 

SCE 


1N81A 


CEN 

232 -200 


CRI 

HTN 



MDC 

MIC 


SST 

UPl 



SLD 

SPE 



CRI 

HTN 



MDC 

MIC 



SLD 

SPE 



UTX 



SST 

STI 



MIC 

SCE 



SLD 

SPE 



SST 

UPl 


1N137A 

AMX 

232 -205 



UTX 



SLD 

SPE 



SST 

SSY 




UTX 


CODI 

CRI 


1N200 


AMX 

234 - 74 


SST 

UPl 



STR 

UPl 


1N115 


CEN 

233 - 85 

HTN 

SPE 



CODI 

CRI 




UTX 




UTX 



CRI 

HTN 


SSI 

STI 



HTN 

SCA 


1N82 


NJS 

439 - 21 

1N97A 


CEN 

231 -141 


MDC 

MIC 


UPl 

UTX 



SCE 

SPE 



SPE 

UPl 



CRI 

HTN 



SCE 

SLD 


1N137B 

AMX 

234 - 29 


SSI 

STI 


1N82A 


MDC 

439 - 49 


MDC 

MIC 



SPE 

SST 


CODI 

HTN 



UPl 

UTX 



NJS 

SPE 



SLD 

SPE 



UPl 

UTX 


SPE 

SSI 


1N201 


AMX 

234 - 43 



UPl 



SST 

STR 


1N116 


CEN 

233 - 4 

STI 

UPl 



CODI 

CRI 


1N83 


CRI 

231 - 69 



UTX 



CRI 

HTN 



UTX 



♦DIT 

HTN 



HTN 

IDC 


1N98 


CEN 

233 - 15 


IDC 

MDC 


1N138A 

AMX 

233 -127 


SCA 

SCE 



SPE 

UPl 



CRI 

HTN 



MIC 

SCE 


CODI 

HTN 



SPE 

SSI 


1N84 


CEI 

231 -188 


MDC 

MIC 



SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



STI 

UPl 



CEN 

CRI 



SCE 

SLD 



SST 

SSY 


STI 

UPl 




UTX 



GDC 

HTN 



SPE 

SST 



UPl 

UTX 



UTX 


1N202 


AMX 

234 - 10 


IDC 

SLD 



STI 

STR 


1N116A 

CEN 

231 - 94 

1N138B 

AMX 

232 -122 


CODI 

CRI 



SPE 

SST 



UPl 

UTX 



HTN 

MIC 


CODI 

HTN 



♦DIT 

HTN 



STR 

UPl 


1N98A 


CEN 

234 - 14 


SPE 

UPl 


SPE 

SSI 



SCA 

SCE 




UTX 



CRI 

HTN 




UTX 


STI 

UPl 



SPE 

SSI 


1N86 


CEN 

233 -109 


♦ ITTG 

MDC 


1N117 


CEN 

233 - 13 


UTX 



STI 

UPl 



CRI 

HTN 



MIC 

SCE 



CRI 

HTN 


INI 39 

CEN 

234 - 7 



UTX 



MDC 

MIC 



SLD 

SPE 



MDC 

MIC 


CRI 

HTN 


1N203 


AMX 

233 -212 


SLD 

SPE 



SST 

STR 



SCE 

SLD 


MDC 

SLD 



CODI 

CRI 



SST 

STR 



UPl 

UTX 



SPE 

SST 


SPE 

SST 



♦ DIT 

HTN 



UPl 

UTX 


1N99 


CEN 

233 - 12 


UPl 

UTX 


SSY 

UPl 



SCA 

SCE 


1N87 


CEN 

233 - 77 


CRI 

HTN 


1N117A 

CEN 

231 -143 


UTX 



SPE 

SSI 



CRI 

♦ DIT 



MDC 

MIC 



HTN 

MDC 


1N140 

CEN 

234 - 72 


STI 

UPl 



GDC 

HTN 



SCE 

SLD 



MIC 

SPE 


CRI 

HTN 




UTX 


♦ ITTG 

MIC 



SPE 

SST 



SSY 

UPl 


MDC 

SLD 


1N204 


AMX 

233 -191 


MISI 

NJS 



SSY 

STI 




UTX 


SPE 

SST 



CODI 

CRI 



SLD 

SPE 



STR 

UPl 


1N118 


ASI 

233 - 17 

UPl 

UTX 



♦ DIT 

HTN 



SST 

STI 




UTX 



CEN 

CRI 


1N141 

CEN 

234 - 8 


SCA 

SCE 



STR 

UPl 


1N99A 


CEN 

231 -142 


HTN 

MDC 


CRI 

HTN 



SPE 

SSI 




UTX 



HTN 

MDC 



MIC 

SCE 


MDC 

SPE 



STI 

UPl 






contnext col. 



cont. next col. 



UPl 

UTX 




UTX 



2 


D.A.T.A 


A’Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ •Mfr’s data sheet avaiiable 
in microfilm service 


2 




TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


1N222 

CODI 
♦ DIT 

contnext col. 


MFRSIPa&Line ITYPE 1 

No. 

MFRS 

AJ^X 

233 -150 1N222 



CRI 

(cont.) 


SCE 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 


STI 

UTX 

SSI 

1N225 


AMX 

UPl 


CODI 

CRI 

UTX 


DIT 

HTN 

AMX 

233 - 72 

SCE 

SLD 

CRI 


SPE 

SSI 

HTN 


SST 

UTX 

SCE 

1N225A 


AMX 

SSI 


CODI 

CRI 

UPl 


HTN 

SCE 

UTX 


SPE 

SSI 

AMX 

233 - 63 1N226 


AMX 

CRI 


CODI 

CRI 

HTN 


DIT 

HTN 

SCE 


SCE 

SLD 

SSI 


SPE 

SSI 

UPl 


SST 

UTX 

UTX 

1N226A 


AMR 

AMX 

233 - 35 

AMX 

CODI 

CRI 


HTN 

SCE 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 

1N227 


AMR 

SSI 


AMX 

CODI 

UTX 


CRI 

DIT 

AMX 

232 -218 

GDC 

HTN 

CRI 


SCE 

SLD 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 


SST 

UTX 

SSI 

1N227A 


AMR 

UPl 


AMX 

CODI 

UTX 


HTN 

SCE 

AMX 

232 -184 

SPE 

SSI 

CRI 

1N228 


AMR 

HTN 


AMX 

CODI 

SCE 


CRI 

DIT 

SSI 


HTN 

SCE 

UPl 


SLD 

SPE 

UTX 


SSI 

SST 

AMX 

232 -170 


UTX 

CRI 

1N228A 


AMR 

HTN 


AMX 

CODI 

SCE 


HTN 

SCE 

SSI 


SPE 

SSI 

UPl 



UPl 

UTX 

1N229 


AMR 

AMX 

232 -144 

AMX 

CODI 

CRI 


CRI 

DIT 

HTN 


HTN 

SCE 

SCE 


SLD 

SPE 

SSI 


SSI 

SST 

UPl 



UTX 

WAB 

1N229A 


AMR 

AMX 

232 -140 

AMX 

CODI 

CRI 


HTN 

SCE 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 

1N230 


AMR 

SSI 


AMX 

CRI 

UPl 


DIT 

HTN 

UTX 


SCE 

SLD 

AMX 

234 -194 

SPE 

SSI 

CRI 


SST 

UTX 

HTN 

1N230A 


AMR 

SCE 


AMX 

HTN 

SSI 


SCE 

SPE 

UTX 



SSI 

AMX 

232 -127 1N231 


AMR 

CRI 


AMX 

CRI 

HTN 


DIT 

HTN 

SCE 


SCE 

SLD 

SSI 


SPE 

SSI 

UTX 


SST 

UTX 

AMX 

232 -123 1N231A 


AMR 

CRI 


AMX 

HTN 

HTN 


SCE 

SPE 

SCE 



SSI 

SSI 

1N232 


AMR 

UTX 


AMX 

CRI 

AMX 

232 -120 

DIT 

HTN 

CRI 


SCE 

SLD 

HTN 


SPE 

SSI 

SCE 


SST 

UTX 

SSI 

1N232A 


AMR 

UTX 


AMX 

HTN 

AMX 

232 -119 

SCE 

SPE 

CRI 



SSI 

SCA 

1N233 


AMR 

SPE 


AMX 

CRI 

STI 


DIT 

HTN 

UTX 


SCE 

SLD 

AMX 

232 -117 

SPE 

SSI 

CRI 


SST 

UTX 

SCA 

1N233A 


AMR 

SPE 


AMX 

HTN 

STI 


SCE 

SPE 

UTX 



SSI 

AMX 

232 -116 1N234 


AMR 

CRI 


AMX 

CRI 

SCA 


DIT 

HTN 

SPE 


SCE 

SLD 

STI 


SPE 

SST 

UTX 



UTX 

AMX 

232 -114 1N234A 


AMR 

CRI 


AMX 

HTN 

SCA 


SCE 

SPE 

SPE 

1N235 


AMR 

STI 


AMX 

CRI 

UTX 


DIT 

HTN 

AMX 

232 -113 

IDC 

SCE 

CRI 


SLD 

SPE 

SCA 


SST 

UTX 


D.A.T.A. 


1N249A 

ASI 

CEN 

CRI 

ETC 

HTN 

IDI 

♦PRX 

SPE 

SST 

UTX 

1N249B 

ASI 
CEN 
EDL 
GTC 
IDC 
MOTA 
♦ PRX 
SLD 
SPE 
SST 
TIC 
UTX 

1N249C 

ASI 

CEN 

EDL 

GTC 

IDC 

cont.next col. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


229 ■ 

HTN 

SCE 

SPE 

AMR 217 ■ 

CRI 

HTN 

SCE 

SPE 

UTX 

AMR 219 ■ 

CRI 

HTN 

SLD 

SST 

UTX 

AMR 221 

CRI 

HTN 

SLD 

SST 

UTX 

AMR 222 

CRI 

HTN 

SCE 

SPE 

UTX 

AMR 293 

CEN 

CRI 

ETC 

IDC 

SAR 

SSI 

TRWS 

UTX 

WAB 

AMR 301 
CEI 
COO 
EDL 
GTC 
IDC 
♦PRX 
SPE 
SST 
UTX 
WAB 

AMR 301 
CEI 
COO 
EDL 
GTC 
IDC 
MOTA 
SAR 
SOD 
♦SSI 
THEF 
UTX 
WAB 

AMR 297 
CEI 
COO 
ETC 
HTN 
IDI 
PRX 
SCN 
♦SSI 
UPl 
WAB 

AMR 294 . 
CEN 
CRI 
ETC 
IDC 
♦ PRX 
SPE 
TRWS 
UTX 
WAB 

AMR 301 
CEI 
COO 
EDL 
GTC 
IDC 
NJS 
SAR 
♦SSI 
TRWS 
WAB 

AMR 297 • 
CEI 
COO 
ETC 
HTN 
IDI 
NJS 
SAR 
SOD 
♦SSI 
THEF 
TRWS 
WAB 

AMR 297 ■ 

CEI 

COO 

ETC 

HTN 

IDI 


No. 

MFRS 

) 

MOTA 

PRX 

SAR 

SCN 

SPE 

♦SSI 

TRWS 

UPl 

UTX 


WAB 


AMR 

ASI 

CEN 

COO 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

NJS 

♦ PRX 

SAR 

SPE 


SPE 

♦ SSI 

SST 

TRWS 

UTX 

3 

WAB 

AMR 

ASI 

CEI 

CEN 

COO 

CRI 

EDL 

ETC 

GTC 

HTN 

IDC 

IDI 

MOTA 

NJS 

♦PRX 

SAR 

SLD 

SOD 

SPE 

♦SSI 

SST 

THEF 

TIC 

TRWS 

UTX 

WAB 

z 

AMR 

ASI 

CEI 

CEN 

COO 

CRI 

EDL 

ETC 

GTC 

HTN 

IDC 


1N256 AMR 275 • 

ASI CEN 

CRI EDL 

ETC HTN 

cont.next col. 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 








1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


No. 

HliliflilSi 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

ms 




1N287 



231 -145 

1N300A 


AMR 


1N316A 



1N327 





1N341 



276 - 98 


CEI 

CEN 



CEI 

IDC 


(cont.) 

SCN 


(cont.) 


HTN 




ASI 

CEN 



CRI 

HTN 



SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



IDC 

SCN 




CRI 

EDL 



MDC 

SLD 



UPl 

UTX 



UPl 



SPE 

SSI 




ETC 

HTN 



SPE 

SST 


1N300B 


AMR 

234 -108 

1N317 

AMR 

275 -165 

1N327A 


AMR 

276 

-103 


♦ MAL 

SAR 



STI 

STR 



IDC 

SPE 


CEN 

CRI 



CEI 

CEN 




SCN 

SLD 



UPl 

UTX 



SSI 

UPl 


ETC 

HTN 



CRI 

ETC 




SPE 

SSI 


1N288 


AMR 

231 -164 



UTX 


IDC 

SCN 



HTN 

SCN 




SST 

UPl 



CEI 

CEN 


1N301 


AMR 

233 - 69 

SPE 

SSI 



SPE 

SSI 





WAB 



CRI 

HTN 



ASI 

CRI 



UPl 


1N328 


AMR 

276 

-115 

1N342 


AMR 

275 -113 


I DC 

MDC 



SPE 

SSI 


1N317A 

AMR 

275 -166 


CEN 

CRI 




ASI 

CEN 



SLD 

SPE 



STI 

UPl 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 




CRI 

EDL 



SST 

STI 



UTX 

WAB 


ETC 

HTN 



SCN 

SPE 




ETC 

HTN 



STR 

UPl 


1N301A 


SPE 

233 -216 

IDC 

SCN 




SSI 




IDC 

♦MAL 




UTX 



SSI 

STI 


SPE 

SSI 


1N328A 


AMR 

276 -116 


SAR 

SCN 


1N289 


AMR 

234 - 46 


UPl 

UTX 



UPl 



CEN 

CRI 




SLD 

SPE 



CEI 

CEN 


1N301B 


SPE 

234 - 34 

1N318 

AMR 

275 -171 


ETC 

HTN 




SSI 

SST 



CRI 

HTN 



SSI 

STI 


CEN 

CRI 



SCN 

SPE 





UPl 



IDC 

MDC 



UPl 

UTX 


ETC 

HTN 




SSI 



1N343 


AMR 

276 - 84 


SLD 

SPE 


1N302 


AMR 

232 -191 

IDC 

SCN 


1N329 


AMR 

401 

- 79 


ASI 

CEN 



SST 

STI 



CRI 

SPE 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 




CRI 

EDL 



STR 

UPl 



SSI 

STI 



UPl 



ETC 

HTN 




ETC 

HTN 




UTX 



UPl 

UTX 


1N318A 

AMR 

275 -172 


SCN 

SPE 




♦MAL 

SAR 


1N290 


AMR 

231 - 75 

1N302A 


AMR 

233 - 58 

CEI 

CEN 




SSI 




SCN 

SLD 



CEI 

CEN 



SPE 

SSI 


ETC 

HTN 


1N329A 

AMR 

401 

- 80 


SPE 

SSI 



CRI 

HTN 



STI 

UTX 


IDC 

SCN 



CEN 

CRI 




SST 

UPl 



IDC 

MDC 


1N302B 


AMR 

233 -190 

SPE 

SSI 



ETC 

HTN 



1N344 


AMR 

275 - 97 


SLD 

SPE 



SPE 

SSI 



UPl 



SCN 

SPE 




ASI 

CEI 



SST 

STR 



STI 

UTX 


1N319 

AMR 

275 -175 



SSI 




CEN 

CRI 




UTX 


1N303 


AMR 

233 - 45 

CEN 

CRI 


1N330 


AMR 

231 

- 56 


EDL 

ETC 


1N291 


AMR 

231 -165 


CRI 

ETC 


ETC 

HTN 



CEI 

CEN 




HTN 

IDC 



CEI 

CEN 



IDC 

SPE 


SCN 

SPE 



CRI 

HTN 




♦MAL 

SAR 



CRI 

HTN 



SSI 

UTX 


SSI 

UPl 



IDC 

SPE 




SCN 

SLD 



IDC 

MDC 


1N303A 


AMR 

233 -189 

1N319A 

AMR 

275 -174 



UPl 




SPE 

SSI 



SLD 

SPE 



ETC 

IDC 


CEN 

CRI 


1N331 


AMR 

231 

- 76 


SST 

UPl 



SST 

STI 



SPE 

SSI 


ETC 

HTN 



CEI 

CEN 



1N345 


AMR 

276 - 76 


STR 

UPl 




UTX 


SCN 

SPE 



HTN 

IDC 




ASI 

CEN 




UTX 


1N303B 


AMR 

233 -217 

SSI 

UPl 



SPE 

UPl 




CRI 

EDL 


1N292 


AMR 

234 - 19 


ETC 

IDC 


1N320 

ALP 

275 -184 

1N332 


AMR 

276 

- 97 


ETC 

HTN 



CEI 

CEN 



SPE 

SSI 


AMR 

CEN 



CEN 

CRI 




♦MAL 

SAR 



CRI 

HTN 




UTX 


CRI 

ETC 



EDL 

ETC 




SCN 

SLD 



IDC 

MDC 


1N304 


AMR 

231 - 51 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 




SPE 

SSI 



SPE 

STR 



CEN 

CRI 


SCN 

SPE 


♦ MAL 

SAR 




SST 

UPl 



UPl 

UTX 



HTN 

SLD 



SSI 



SCN 

SLD 



1N346 


AMR 

275 - 79 

1N294 


AMR 

233 -128 


SPE 

SST 


1N320A 

AMR 

275 -185 


SPE 

SSI 




ASI 

CEN 



CEN 

CRI 



UPl 

UTX 


CEN 

ETC 



SST 

UPl 




CRI 

EDL 



HTN 

IDC 


1N305 


AMR 

234 -196 

HTN 

SCN 


1N333 


AMR 

275 -112 


ETC 

HTN 



MDC 

MIC 



CEN 

CRI 


SPE 

SSI 



ASI 

CEN 




IDC 

♦MAL 



MISI 

NJS 



HTN 

SLD 


1N321 

AMR 

275 -198 


CRI 

EDL 




SAR 

SCN 



SCE 

SELI 



SPE 

SST 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 




SLD 

SPE 



SLD 

SPE 



STI 

UPl 


ETC 

HTN 



IDC 

♦MAL 




SSI 

SST 



SST 

STI 




UTX 


SCN 

SPE 



SAR 

SCN 





UPl 



STR 

UPl 


1N306 


AMR 

235 - 3 


SSI 



SLD 

SPE 



1N347 


AMR 

280 -118 



UTX 



ASI 

CEI 


1N321A 

AMR 

275 -199 


SSI 

SST 




ASI 

CEI 


1N294A 

AMR 

233 -129 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 




UPl 




CEN 

CRI 



CEI 

CEN 



GDC 

HTN 


ETC 

HTN 


1N334 


AMR 

276 

- 83 


EDL 

ETC 



HTN 

IDC 



IDC 

SLD 


SCN 

SPE 



ASI 

CEN 




HTN 

SAR 



MDC 

SLD 



SPE 

SST 



SSI 



CRI 

ETC 




SCN 

SLD 



SPE 

SST 



UPl 

UTX 


1N322 

AMR 

401 - 68 


HTN 

♦MAL 




SPE 

SSI 



STR 

UPl 




WAB 


CEN 

CRI 



SAR 

SCN 




UPl 

WAB 




UTX 


1N307 


AMR 

233 -160 

ETC 

HTN 



SLD 

SPE 



1N348 


AMR 

276 - 66 

1N295 


AMR 

233 - 25 


CEN 

CRI 


IDC 

SCN 



SSI 

SST 




ASI 

CEI 



ASI 

CEI 



IDC 

SLD 


SPE 

SSI 




UPl 




CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 


1N322A 

AMR 

401 - 69 

1N335 


AMR 

275 

- 96 


EDL 

ETC 



HTN 

IDC 



STI 

UTX 


CEN 

ETC 



ASI 

CEN 




HTN 

IDC 



MDC 

MIC 


1N308 


AMR 

234 -183 

HTN 

SCN 



CRI 

EDL 




♦MAL 

SCN 



MISI 

NJS 



CEI 

CEN 


SPE 

SSI 



ETC 

HTN 




SLD 

SPE 



SCE 

SLD 



CRI 

GDC 


1N323 

AMR 

276 - 56 


IDC 

♦MAL 




SSI 

SST 



SPE 

SST 



HTN 

IDC 


CEI 

CEN 



SAR 

SCN 



1N349 


AMR 

275 - 58 


SSY 

STI 



MDC 

SLD 


CRI 

ETC 



SLD 

SPE 




ASI 

CEN 



UPl 

UTX 



SPE 

SST 


HTN 

IDC 



SSI 

SST 




CRI 

EDL 




WAB 



UPl 

UTX 


SCN 

SPE 




UPl 




ETC 

HTN 


1N295A 

AMR 

233 - 26 

1N309 


AMR 

234 -119 


UPl 


1N336 


AMR 

276 

- 75 


IDC 

♦ MAL 



CEI 

CEN 



CEN 

CRI 


1N323A 

AMR 

276 - 57 


ASI 

CEN 




SCN 

SLD 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 


CEI 

CEN 



CRI 

EDL 




SPE 

SSI 



MDC 

NJS 



SLD 

SPE 


ETC 

HTN 



ETC 

HTN 




SST 

UPl 



SPE 

STI 



SST 

UPl 


IDC 

SCN 


♦ MAL 

SAR 



1N350 


AMR 

232 -135 


UPl 

UTX 


1N310 


AMR 

233 - 67 

SPE 

UPl 



SCN 

SLD 




AMX 

CRI 


1N297 


AMR 

233 - 32 


CEN 

CRI 


1N324 

AMR 

276 - 63 


SPE 

SSI 




SCA 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

MDC 


CEI 

CEN 



SST 

UPl 




SSI 

STI 



HTN 

MDC 



SLD 

SPE 


CRI 

ETC 


1N337 


AMR 

275 

- 78 


UPl 

UTX 



MIC 

SCE 




SST 


HTN 

IDC 



ASI 

CEN 



1N351 


AMR 

232 -136 


SLD 

SPE 


1N312 


AMR 

234 - 11 

SCN 

SPE 



CRI 

EDL 




AMX 

CRI 



SST 

SSY 



CEN 

CRI 



UPl 



ETC 

HTN 




SCA 

SPE 



STI 

UPl 



HTN 

MDC 


1N324A 

AMR 

276 - 64 


IDC 

♦ MAL 




SSI 

STI 




UTX 



SLD 

SPE 


CEI 

CEN 



SAR 

SCN 





UTX 


I1N297A 

AMR 

233 - 33 


SST 

UPl 


ETC 

HTN 



SLD 

SPE 



1N352 


AMR 

232 -137 


CEN 

CRI 


1N313 


AMR 

233 - 68 

IDC 

SCN 



SSI 

SST 




AMX 

CRI 



HTN 

MDC 



CEN 

CRI 


SPE 

UPl 




UPl 




SCA 

SPE 



SLD 

SPE 



HTN 

MDC 


1N325 

AMR 

276 - 73 

1N338 


AMR 

280 

-117 


SSI 

SSY 



SST 

STI 



SLD 

SPE 


CEI 

CEN 



ASI 

CEN 




STI 

UTX 



UPl 

UTX 




SST 


CRI 

ETC 



CRI 

EDL 



1N353 


AMR 

232 -138 

1N298 


AMR 

233 -156 

1N314 


AMR 

234 - 99 

HTN 

SCN 



ETC 

HTN 




AMX 

ASI 



CEN 

CRI 



CEI 

CEN 


SPE 

UPl 



SAR 

SCN 




CRI 

SCA 



HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


1N325A 

AMR 

276 - 74 


SLD 

SPE 




SPE 

SSI 



MDC 

MIC 



IDC 

SLD 


CEI 

CEN 



SSI 

SST 




STI 

UPl 



SCE 

SLD 



SPE 

SST 


ETC 

HTN 




UPl 




UTX 

WAB 



SPE 

SST 




UPl 


SCN 

SPE 


1N339 


AMR 

276 

- 65 

1N354 


AMR 

232 -139 


STI 

UPl 


1N315 


AMR 

274 -100 


UPl 



ASI 

CEN 




AMX 

CRI 




UTX 



CEN 

CRI 


1N326 

AMR 

276 - 86 


CRI 

EDL 




SCA 

SPE 


1N298A 

AMR 

233 - 18 


HTN 

IDC 


CEI 

CEN 



ETC 

HTN 




SSI 

STI 



CEI 

CEN 



SPE 

SSI 


CRI 

ETC 



IDC 

♦ MAL 





UTX 



CRI 

HTN 




UPl 


HTN 

SCN 



SAR 

SCN 



1N355 


AMR 

233 -110 


IDC 

MDC 


1N316 


AMR 

275 -160 

SPE 

SSI 1 



SLD 

SPE 




CEN 

CRI 



SLD 

SPE 



CEN 

CRI 



UPl 



SSI 

SST 




MDC 

SLD 



SST 

STI 



ETC 

HTN 


1N326A 

AMR 

276 - 87 

1N340 


AMR 

275 

- 57 


SPE 

SSI 



UPl 

UTX 



IDC 

SCN 


CEI 

CEN 



ASI 

CEN 




SST 

UPl 


1N299 


AMR 

439 - 23 


SPE 

SSI 


ETC 

HTN 



CRI 

EDL 



1N359 


AMR 

274 -190 


MISI 

SPE 




UPl 


SCN 

SPE 



ETC 

HTN 




CEN 

CRI 


1N300 


AMR 

233 -215 

1N316A 


AMR 

275 -161 

SSI 

UPl 



IDC 

♦ MAL 




ETC 

HTN 



CEI 

CRI 



CEI 

CEN 


1N327 

AMR 

276 -102 


SAR 

SCN 




IDC 

SCN 



SPE 

SSI 



CRI 

ETC 


CEI 

CEN 



SLD 

SPE 




SPE 

SSI 



UPl 

UTX 



HTN 

IDC 


CRI 

ETC 



SSI 

SST 





UPl 






contnext col. 



cont.next col. 

1 




UPl 








4 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

( iN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE 


MFRS 


TYPE 

No. 



TYPE No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 





1N359A 


AMfi 

274 -194 

1N379 



234 - 44 

1N413B 

AMR 



1N442B 




1^456 




CEN 

ETC 



CEI 

CEN 


CEN 

♦COO 



(cont.) 


ETC 


(cont) 

STI 



HTN 

IDC 



CRI 

ETC 


CRI 

EDL 




HTN 

IDC 


♦UNI 

UPl 



SCN 

SPE 



HTN 

IDC 


HTN 

SAR 




IDI 

MAL 



WAB 



SSI 

UPl 



SCE 

SLD 


SPE 

WAB 




SAR 

SCN 


1N456A 

AMR 

235 -125 

1N360 


AMR 

274 -130 


SPE 

SST 


1N417 

AMR 

242 

-217 


SLD 

SPE 


♦APD 

ASI 



CEI 

CEN 




UPl 


CEN 

CRI 




SST 

UPl 


CEN 

CODI 



CRI 

ETC 


1N380 


AMR 

234 - 12 

HTN 

IDC 



1N443 


AMR 

276 - 19 

CRI 

EAS 



HTN 

IDC 



ASI 

CEI 


SLD 

SPE 




CEI 

CEN 


FSC 

GDC 



SCN 

SPE 



CEN 

CRI 



SST 




CRI 

ETC 


HTN 

IDC 



SSI 

UPl 



ETC 

HTN 


1N418 

AMR 

242 

-218 


HTN 

IDI 


♦ITTG 

MDC 


1N360A 


AMR 

274 -202 


IDC 

SCE 


CEN 

CRI 




MAL 

SAR 


NJS 

SCE 



CEI 

CEN 



SLD 

SPE 


HTN 

♦ IDC 




SCN 

SPE 


SLD 

SPE 



ETC 

HTN 



SST 

UPl 


SLD 

SPE 




SST 

UPl 


SST 

SSY 



IDC 

SCN 




WAB 



SST 



1N443B 


AMR 

278 -139 

STI 

♦UNI 



SPE 

SSI 


1N381 


AMR 

233 -213 

1N419 

AMR 

242 

-159 


CEI 

CEN 


UPl 

WAB 




UPl 



CEI 

CEN 


CEN 

CRI 




ETC 

HTN 


1N457 

AMR 

234 - 30 

1N361 


AMR 

274 -144 


CRI 

ETC 


HTN 

IDC 




IDC 

IDI 


♦APD 

ASI 



CEI 

CEN 



HTN 

IDC 


SLD 

SPE 




MAL 

SAR 


CEN 

CODI 



CRI 

ETC 



SCE 

SLD 



SST 




SCN 

SLD 


CRI 

EAS 



HTN 

IDC 



SPE 

SST 


1N429 

AMR 

174 

- 94 


SPE 

UPl 


EDL 

ETC 



SCN 

SPE 




UPl 


AMX 

CODI 



1N444 


AMR 

276 - 27 

♦FSC 

♦GDC 



SSI 

UPl 


1N382 


AMR 

233 -192 

CRI 

Dll 




CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


1N361A 


AMR 

274 -208 


CEI 

CEN 


♦GSE 

SCA 




CRI 

ETC 


♦ ITTG 

MDC 



CEI 

CEN 



CRI 

ETC 


SPE 

SSI 




HTN 

IDC 


MSC 

NJS 



ETC 

HTN 



HTN 

IDC 


STI 

UPl 




IDI 

MAL 


SCE 

SLD 



IDC 

SCN 



SCE 

SLD 



UTX 




SAR 

SCN 


SPE 

SPR 



SPE 

SSI 



SPE 

SST 


1N430 

AMR 

183 

- 27 



SPE 


SST 

SSY 




UPl 




UPl 


CRI 

NJS 



1N444B 


AMR 

278 -176 

STI 

♦ UNI 


1N362 


AMR 

274 -153 

1N383 


AMR 

233 -151 

SPE 

SSI 




CEI 

CEN 


UPl 

WAB 



CEI 

CEN 



CEI 

CEN 


STR 

TRWS 




CRI 

ETC 


1N457A 

AMR 

235 -126 


CRI 

ETC 



CRI 

ETC 


1N430A 

AMR 

183 

- 28 


HTN 

IDC 


♦APD 

ASI 



HTN 

SCN 



HTN 

IDC 


NJS 

SPE 




IDI 

MAL 


CEN 

CODI 



SPE 

SSI 



SCE 

SLD 


SSI 

STR 




SAR 

SCN 


CRI 

EAS 




UPl 



SPE 

SST 


TRWS 

UTX 




SLD 

SPE 


FSC 

GDC 


1N362A 


AMR 

274 -213 



UPl 


1N430B 

AMR 

183 

- 29 



SST 


HTN 

IDC 



CEI 

CEN 


1N384 


AMR 

233 - 73 

HTN 

SPE 



1N445 


AMR 

276 - 34 

MDC 

MSC 



CRI 

ETC 



CEI 

CEN 


SSI 

STR 




CEI 

CEN 


NJS 

SCE 



HTN 

SCN 



CRI 

ETC 


UPl 

UTX 




CRI 

ETC 


SLD 

SPE 



SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N431 

AMR 

232 

-125 


HTN 

IDC 


SST 

STI 




UPl 



SCE 

SLD 


AMX 

CRI 




IDI 

MAL 


TIC 

♦ UNI 


1N363 


AMR 

274 -167 


SPE 

SST 


SCA 

SPE 




SAR 

SCN 


UPl 

WAB 



CEI 

CEN 




UPl 


STI 

UPl 




SPE 

UPl 


1N457M 

SPE 

234 - 31 


CRI 

ETC 


1N385 


AMR 

233 - 64 


UTX 



1N445B 


AMR 

278 -210 


UPl 



HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


1N432 

AMR 

233 

-188 


CEI 

CEN 


1N458 

AMR 

233 -184 


SCN 

SPE 



ETC 

HTN 


IDC 

MDC 




ETC 

HTN 


♦APD 

ASI 




SSI 



IDC 

SCE 


SLD 

SPE 




IDC 

IDI 


CEN 

CODI 


1N363A 


AMR 

275 - 4 


SLD 

SPE 


SST 

STI 




MAL 

SAR 


CRI 

EAS 



CEI 

CEN 



SST 

UPl 



UTX 




SCN 

SLD 


EDL 

ETC 



CRI 

ETC 


1N386 


AMR 

233 - 36 

1N432A 

AMR 

234 

- 9 


SPE 

SST 


♦FSC 

HTN 



HTN 

SCN 



CEN 

CRI 


IDC 

SLD 



1N447 


AMR 

233 -206 

MDC 

MSC 



SPE 

SSI 



ETC 

HTN 


SPE 

SST 




CEI 

CEN 


NJS 

SCE 


1N364 


AMR 

274 -182 


SCE 

SLD 



STI 




CRI 

HTN 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 


1N432B 

AMR 

249 

- 15 


MDC 

SLD 


SSY 

STI 



ETC 

HTN 




UPl 


IDC 

SLD 




SPE 

SST 


♦ UNI 

UPl 



SCN 

SPE 


1N387 


AMR 

232 -219 

SPE 

SST 




STR 

UPl 



WAB 




SSI 



CEI 

CEN 


1N433 

AMR 

233 

- 46 

1N448 


CEN 

233 -207 

1N458A 

AMR 

235 -127 

1N364A 


AMR 

275 - 20 


CRI 

ETC 


CRI 

SPE 




CRI 

HTN 


♦APD 

ASI 



CEN 

ETC 



HTN 

IDC 


STI 

UTX 




IDC 

MDC 


CEN 

CODI 



HTN 

SCN 



SCE 

SLD 


1N433A 

AMR 

233 

-146 


SLD 

SPE 


EAS 

FSC 



SPE 

SSI 



SPE 

SST 


SPE 

STI 




SST 

STI 


HTN 

♦ITTG 


1N365 


AMR 

401 - 25 



UPl 


1N433B 

AMR 

249 

- 84 



STR 


MDC 

MSC 



CEN 

CRI 


1N388 


AMR 

232 -185 


SPE 



1N449 


AMR 

233 -209 

NJS 

SCE I 



ETC 

HTN 



CEN 

CRI 


1N434 

AMR 

233 

- 27 


CEI 

CEN 


SPE 

SPR 



SCN 

SPE 



ETC 

HTN 


CRI 

MDC 




CRI 

HTN 


SST 

STI 




SSI 



SCE 

SLD 


SPE 

STI 




MDC 

SLD 


♦ UNI 

WAB 


1N365A 


AMR 

401 - 41 


SPE 

SST 



UTX 




SPE 

SST 


1N459 

AMR 

233 - 47 


CEN 

ETC 




UPl 


1N434A 

AMR 

233 

- 71 


SSY 

STR 


ASI 

CEN 



HTN 

SCN 


1N389 


AMR 

232 -171 

SPE 

STI 





UPl 


CODI 

CRI 



SPE 

SSI 



CEI 

CEN 


1N434B 

AMR 

249 -100 

1N450 


AMR 

233 -210 

EAS 

EDL 


1N367 


AMR 

231 -136 


CRI 

HTN 



SPE 




ASI 

CEI 


ETC 

♦ FSC 



CRI 

HTN 



IDC 

SCE 


1N435 

AMR 

233 -193 


CEN 

CRI 


HTN 

MDC 



MIC 

SPE 



SLD 

SPE 


SPE 

UPl 




HTN 

IDC 


MSC 

NJS 



UPl 

UTX 



SST 

UPl 



UTX 




MDC 

SLD 


SCE 

SPE 


1N368 


AMR 

274 -143 

1N390 


AMR 

232 -145 

1N440 

AMR 

275 -214 


SPE 

SST 


SPR 

SST 



CEN 

CRI 



CEI 

CEN 


CEI 

CEN 




STR 

WAB 


STI 

♦ UNI 



HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


CRI 

ETC 



1N451 


AMR 

233 -211 

UPl 

WAB 



SPE 

UPl 



IDC 

SCE 


HTN 

IDC 




CRI 

HTN 


1N459A 

AMR 

235 -128 

1N370 


AMR 

163 -118 


SLD 

SPE 


IDI 

MAL 




IDC 

SLD 


ASI 

CEN 



CRI 

HTN 



SST 

UPl 


SAR 

SCN 




SPE 

SST 


CODI 

EAS 



IDC 

SCE 


1N391 


AMR 

232 -141 

SPE 

SSY 



1N452 


AMR 

231 -195 

FSC 

HTN 




SPE 



CEI 

CEN 



UPl 




CEI 

CEN 


♦ ITTG 

MDC 


1N371 


AMR 

164 - 14 


CRI 

HTN 


1N440B 

AMR 

278 

- 17 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 



CRI 

HTN 



IDC 

SCE 


CEI 

CEN 




MDC 

SLD 


SCE 

SPE 



IDC 

SCE 



SLD 

SPE 


CRI 

ETC 




SPE 

SST 


SPR 

SST 




SPE 



SST 

UPl 


HTN 

IDC 





UPl 


STI 

♦UNI 


1N372 


AMR 

165 - 40 

1N392 


AMR 

234 -195 

IDI 

MAL 



1N453 


AMR 

231 -196 

UPl 

WAB 



CRI 

HTN 



CEI 

CEN 


SAR 

SCN 




CEI 

CEN 


1N460 

ALP 

233 - 70 


IDC 

SCE 



CRI 

HTN 


SLD 

SPE 




CRI 

GDC 


AMR 

CRI 




SPE 



IDC 

SCE 



UPl 




HTN 

IDC 


HTN 

SLD 


1N373 


AMR 

166 -126 


SLD 

SPE 


1N441 

AMR 

276 

. 4 


MDC 

SLD 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 




SST 


CEI 

CEN 




SPE 

SST 


STI 

UPl 



HTN 

IDC 


1N393 


AMR 

232 -128 

ETC 

HTN 



1N454 


AMR 

232 - 26 


UTX 



SCE 

SPE 



CEI 

CEN 


IDI 

MAL 




CEN 

CRI 


1N460A 

AMR 

233 -201 

1N374 


AMR 

168 - 94 


CRI 

HTN 


SAR 

SCN 




HTN 

MDC 


HTN 

SCE 



CEN 

CRI 



IDC 

SCE 


SPE 

UPl 




SLD 

SPE 


SLD 

SPE 



HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


1N441B 

AMR 

278 

- 57 


SST 

UPl 


SST 

STI 



SCE 

SPE 




SST 


CEI 

CEN 



1N455 


AMR 

232 - 51 

1N460B 

AMR 

249 - 58 

1N375 


AMR 

168 - 93 

1N394 


AMR 

232 -124 

CRI 

ETC 




CEN 

CRI 


HTN 

SLD 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


HTN 

IDC 




HTN 

MDC 


SPE 

SST 



HTN 

IDC 



ETC 

HTN 


IDI 

MAL 




SLD 

SPE 


1N461 

AMR 

233 -202 


SCE 

SPE 



IDC 

SCE 


SAR 

SCN 




SST 

UPl 


ASI 

CEN 


1N376 


AMR 

170 -197 



SPE 


SLD 

SPE 



1N456 


AMR 

234 - 78 

CODI 

CRI 



CEN 

CRI 


1N411B 


AMR 

302 -123 

SST 

UPl 



♦APD 

ASI 


GDC 

HTN 



HTN 

IDC 



CEN 

COO 


1N442 

AMR 

276 

- 11 


CEN 

CODI 


MDC 

MSC 



SCE 

SPE 



CRI 

EDL 


CEI 

CEN 




CRI 

EAS 


SCE 

SLD 


1N377 


AMR 

173 -169 


HTN 

IDC 


CRI 

ETC 




EDL 

ETC 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 



SAR 

SPE 


HTN 

IDI 



♦ FSC 

GDC 


SSY 

STI 



HTN 

IDC 




WAB 


MAL 

SAR 




HTN 

IDC 


♦UNI 

UPl 



SCE 

SPE 


1N412B 


AMR 

302 -138 

SCN 

SPE 




MDC 

MSC 


1N461A 

AMR 

235 -129 

1N378 


AMR 

179 - 76 


CEN 

♦COO 



UPl 




NJS 

SCE 


ASI 

CEN 



CEN 

CRI 



CRI 

EDL 


1N442B 

AMR 

278 

-102 


SLD 

SPE 


CODI 

CRI 



HTN 

IDC 



HTN 

SAR 


CEI 

CEN 




SST 

SSY 


FSC 

HTN 



SCE 

SPE 



SPE 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( If 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE 


MFRS 

Pa&Line 

1N461A 






TR477 



1N485A 

ASI 

235 Ti39 

1N502 




(cont.) 

MDC 


(cont.) 

SCE 


(cont.) 

SLD 


CEN 

CRI 



(cont.) 

HTN 


SCE 

SLD 


SPE 

SSI 


SPE 

SST 


ETC 

HTN 




MDC 

SLD 


SPE 

STI 


STI 

UTX 


1N478 

ASI 

233 -131 

IDC 

♦ ITTG 




SPE 

SST 


♦ UNI 

UPl 


1N468B 

AMX 

170 -176 

CEN 

CRI 


MDC 

MSC 





STI 



WAB 


CODI 

SCA 


HTN 

MDC 


NJS 

SCE 



1N527 


CEN 

231 - 31 

1N462 

AMR 

233 -130 

SCE 

SPE 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 




CRI 

GDC 


ASI 

CEN 


SSI 

UTX 


SST 

STI 


TIC 

♦UNI 




HTN 

IDC 


CODI 

CRI 


1N469 

AMX 

173 -155 


WAB 



WAB 




SLD 

SPE 


FSC 

GDC 


CODI 

CRI 


1N479 

CEN 

233 -132 

1N485B 

ASI 

235 

-140 


SST 

STI 


HTN 

MDC 


SCA 

SCE 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 





UPl 


MSC 

SCE 


SLD 

SPE 


SLD 

SPE 


ETC 

FSC 



1N530 


CEN 

275 -211 

SLD 

SPE 


SSI 

SST 



SST 


HTN 

♦ ITTG 




CRI 

ETC 


SPR 

SST 


STI 

UPl 


1N480 

CEN 

249 - 39 

MDC 

MSC 




HTN 

IDC 


SSY 

♦ UNI 



UTX 


CRI 

HTN 


NJS 

SCE 




NJS 

SCN 


UPl 

WAB 


1N469A 

AMX 

173 -149 

♦ IDC 

MDC 


SPE 

SPR 




SLD 

SPE 


1N462A 

AMR 

235 -130 

CODI 

SCA 


SLD 

SPE 


SSI 

STI 




SST 

UPl 


CEN 

CODI 


SCE 

SPE 


SST 

STI 


♦ UNI 

UPl 



1N531 


CEI 

276 ■ 1 

FSC 

HTN 


SSI 

STI 


1N482 

ASI 

234 -143 


WAB 




CEN 

CRI 


MDC 

SCE 



UTX 


CEI 

CEN 


1N485C 

SPE 

231 

-200 


ETC 

HTN 


SLD 

SPE 


1N469B 

AMX 

173 -147 

CRI 

ETC 


1N486 

ASI 

234 

-147 


IDC 

NJS 


SST 

STI 


CODI 

SCA 


GDC 

HITJ 


CEN 

CRI 




SCN 

SLD 


♦UNI 

UPl 


SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


ETC 

HTN 




SPE 

SST 


1N463 

AMR 

232 -192 

SSI 

STI 


MDC 

MSC 


IDC 

♦ ITTG 





UPl 


ASI 

CEN 



UTX 


SCE 

SLD 


MDC 

MSC 



1N532 


CEI 

276 - 8 

CODI 

CRI 


1N470 

AMX 

179 - 43 

SPE 

SST 


SCE 

SPE 




CEN 

CRI 


FSC 

GDC 


CODI 

CRI 


STI 

♦ UNI 


SSI 

SSY 




ETC 

HTN 


HTN 

MDC 


SCA 

SCE 


UPl 

WAB 


STI 

WAB 




IDC 

NJS 


MSC 

SCE 


SLD 

SPE 


1N482A 

ASI 

235 -133 

1N486A 

ASI 

235 

-141 


SAR 

SCN 


SPE 

SSY 


SSI 

SST 


CEN 

ETC 


CEN 

CRI 




SLD 

SPE 


STI 

♦ UNI 



STI 


HITJ 

HTN 


ETC 

HTN 




SST 

UPl 



WAB 


1N470A 

AMX 

179 - 37 

IDC 

MDC 


IDC 

MDC 



1N533 


CEI 

276 - 16 

1N463A 

AMR 

235 -131 

CODI 

SCA 


MSC 

SCE 


MSC 

SCE 




CEN 

CRI 


CEN 

CODI 


SCE 

SPE 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 




ETC 

HTN 


CRI 

FSC 


SSI 

STI 


SST 

♦ UNI 



WAB 




IDC 

NJS 


HTN 

MDC 


1N470B 

AMX 

179 - 36 

UPl 

WAB 


1N486B 

ASI 

235 

-142 


SAR 

SCN 


SCE 

SPE 


CODI 

SCA 


1N482B 

ASI 

235 -134 

CEN 

ETC 




SLD 

SPE 


STI 

♦ UNI 


SCE 

SPE 


CEN 

ETC 


FSC 

HTN 





SST 


1N464 

AMR 

233 - 48 

SSI 

STI 


FSC 

HTN 


♦ ITTG 

MDC 



1N534 


CEN 

276 - 24 

ASI 

CEN 


1N471 

AMX 

228 - 60 

IDC 

MDC 


MSC 

SCE 




CRI 

ETC 


CODI 

CRI 


CODI 

SCE 


MSC 

SCE 


SPE 

SSI 




HTN 

IDC 


GDC 

HTN 


SLD 

SPE 


SLD 

SPE 


STI 

WAB 




NJS 

SAR 


MDC 

MSC 


SSI 

SST 


SST 

STI 


1N487 

CEN 

234 

-148 


SCN 

SLD 


SCE 

SPE 



STI 


♦ UNI 

UPl 


CRI 

ETC 




SPE 

SST 


SSY 

STI 


1N471A 

AMX 

165 -185 


WAB 


HTN 

IDC 



1N535 


CEI 

276 - 30 

♦ UNI 

UPl 


CODI 

CRI 


1N482C 

SLD 

231 -197 

MDC 

SCE 




CEN 

CRI 


1N464A 

AMR 

235 -132 

SCE 

SPE 


SPE 

SST 


SPE 

SSI 




ETC 

HTN 


CEN 

CODI 


SSI 

STI 



UPl 


STI 

TIC 




IDC 

NJS 


CRI 

FSC 


1N471B 

AMX 

228 - 59 

1N483 

ASI 

234 -144 

1N487A 

CEN 

235 

-143 


SAR 

SCN 


HTN 

MDC 


CODI 

SCE 


CEN 

CRI 


ETC 

HTN 




SLD 

SPE 


SCE 

SPE 


SPE 

SSI 


GDC 

HITJ 


IDC 

MDC 





SST 


STI 

♦UNI 



STI 


HTN 

MDC 


SCE 

SPE 



1N536 


CEI 

277 -207 


WAB 


1N472 

AMX 

228 - 68 

MSC 

NJS 



SSI 




CEN 

CRI 


1N465 

AMR 

164 -113 

CODI 

SCE 


SCE 

SLD 


1N487B 

CEN 

235 

-144 


ETC 

HTN 


AMX 

CODI 


SLD 

SPE 


SPE 

SST 


HTN 

MSC 




IDC 

IDI 


CRI 

SCA 


SSI 

SST 


SSY 

STI 


SCE 

SPE 




MAL 

NJS 


SCE 

SLD 



STI 


♦ UNI 

UPl 


SSI 

STI 




SAR 

SCN 


SPE 

SSI 


1N472A 

AMX 

168 - 98 


WAB 


1N488 

CEN 

234 -149 


♦SLCB 

SLD 


SST 

STI 


CODI 

CRI 


1N483A 

ASI 

235 -135 

CRI 

ETC 




SPE 

SST 



UTX 


SCE 

SPE 


CEN 

HITJ 


HTN 

IDC 





UPl 


1N465A 

AMR 

164 -111 

SSI 

STI 


HTN 

♦ ITTG 


MDC 

SCE 



1N537 


CEI 

278 ■ 18 

AMX 

CODI 


1N472B 

AMX 

228 - 66 

MDC 

MSC 


SPE 

SSI 




CEN 

CRI 


SCA 

SCE 


CODI 

SCE 


NJS 

SCE 



STI 




ETC 

HTN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SLD 

SPE 


1N488A 

CEN 

235 

-145 


IDC 

IDI 


STI 

UTX 



STI 


SST 

SSY 


ETC 

HTN 




NJS 

SAR 


1N465B 

AMR 

164 -110 

1N473 

AMX 

228 - 76 

STI 

♦ UNI 


IDC 

MDC 




SCN 

♦SLCB 


AMX 

CODI 


CODI 

SCE 


UPl 

WAB 


SCE 

SPE 




SLD 

SPE 


SCA 

SCE 


SLD 

SPE 


1N483B 

APD 

235 -136 


SSI 




SST 

UPl 


SPE 

SSI 


SSI 

SST 


ASI 

CEN 


1N488B 

CEN 

235 

-146 

1N538 


CEI 

278 - 58 

STI 

UTX 


STI 

WAB 


FSC 

HTN 


ETC 

HTN 




CEN 

CRI 


1N466 

AMR 

166 -129 

1N473A 

AMX 

170 -178 

♦ ITTG 

MDC 


IDC 

SCE 




ETC 

HTN 


AMX 

CODI 


CODI 

SCE 


MSC 

NJS 


SPE 

SSI 




IDC 

MAL 


CRI 

SCA 


SPE 

SSI 


SCE 

SPE 



STI 




NJS 

SAR 


SCE 

SLD 



STI 


SSY 

STI 


1N490 

CEN 

249 

■ 40 


SCN 

♦SLCB 


SPE 

SSI 


1N473B 

AMX 

228 - 74 

♦ UNI 

UPl 


CRI 

♦IDC 




SLD 

SPE 


SST 

STI 


CODI 

SCE 



WAB 


MDC 

SLD 




SST 

TIC 


UPl 

UTX 


SPE 

SSI 


1N483C 

SPE 

231 -198 

SPE 

SST 





UPl 


1N466A 

AMR 

165 -184 


STI 



UPl 


SSY 

STI 



1N539 


CEI 

278 -103 

AMX 

CODI 


1N474 

AMX 

228 - 85 

1N484 

ASI 

234 -145 

1N497 

CEI 

234 

- 58 


CEN 

CRI 


CRI 

SCA 


CODI 

CRI 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 




ETC 

HTN 


SCE 

SPE 


SCE 

SLD 


ETC 

GDC 


GDC 

HTN 




IDC 

IDI 


SSI 

STI 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 




MAL 

NJS 



UTX 


SST 

STI 


MDC 

MSC 


SCE 

SLD 




SAR 

SCN 


1N466B 

AMR 

165 -183 


UPl 


NJS 

SCE 


SPE 

SST 




SLCB 

SLD 


AMX 

CODI 


1N474A 

AMX 

173 -150 

SPE 

STI 


STI 

UPl 




SPE 

SST 


SCA 

SCE 


CODI 

SCE 


♦ UNI 

WAB 


1N498 

CEI 

234 

- 59 



UPl 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


1N484A 

ASI 

235 -137 

CEN 

CRI 



1N543A 

CRI 

405 -190 

STI 

UTX 



STI 


CEN 

ETC 


GDC 

HTN 




EDL 

SPE 


1N467 

AMR 

168 -101 

1N474B 

AMX 

228 - 83 

HTN 

IDC 


MDC 

SCE 





UTX 


AMX 

CODI 


CODI 

SCE 


♦ ITTG 

MDC 


SLD 

SPE 



1N547 


ASI 

278 -212 

CRI 

SCA 


SPE 

SSI 


MSC 

NJS 


SST 

STI 




CEI 

CEN 


SCE 

SLD 



STI 


SCE 

SPE 



UPl 




CRI 

ETC 


SPE 

SSI 


1N475 

AMX 

228 - 99 

♦UNI 

WAB 


1N499 

ASI 

234 

- 60 


HTN 

IDI 


SST 

STI 


CODI 

CRI 


1N484B 

ASI 

235 -138 

CEN 

CRI 




MAL 

SAR 



UTX 


IDC 

SCE 


CEN 

ETC 


GDC 

HTN 




SCN 

♦SLCB 


1N467A 

AMR 

168 - 97 

SLD 

SPE 


FSC 

HTN 


IDC 

MDC 




SLD 

SPE 


AMX 

CODI 


SSI 

SST 


IDC 

♦ ITTG 


SLD 

SPE 




SST 

TIC 


SCA 

SCE 


STI 

UPl 


MDC 

MSC 


SST 

UPl 




UPl 

WAB 


SPE 

SSI 



UTX 


SCE 

SPE 



WAB 



1N548 


CRI 

276 • 39 

STI 

UTX 


1N475A 

AMX 

179 - 38 

STI 

♦ UNI 


1N500 

CEI 

234 

- 61 


IDC 

SPE 


1N467B 

AMR 

168 - 95 

CODI 

IDC 



WAB 


CEN 

CRI 



1N549 


CRI 

405 -209 

AMX 

CODI 


SCE 

SPE 


1N484C 

SPE 

231 -199 

GDC 

HTN 




IDC 

SPE 


SCA 

SCE 


SSI 

STI 


1N485 

ASI 

234 -146 

IDC 

MDC 



1N550 


CEN 

276 -163 

SPE 

SSI 


1N475B 

AMX 

228 - 97 

CEN 

CRI 


SCE 

SLD 




CRI 

EDL 


STI 

UTX 


CODI 

IDC 


ETC 

GDC 


SPE 

SST 




ETC 

HTN 


1N468 

AMX 

170 -186 

SCE 

SPE 


HTN 

IDC 1 


STI 

UPl 




IDC 

SAR 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 


♦ ITTG 

MDC 


1N501 

CEI 

234 

- 48 


SCN 

SLCB 


SCA 

SCE 


1N476 

CEN 

233 - 90 

MSC 

NJS 


CEN 

CRI 




SLD 

SPE 


SLD 

SPE 


CRI 

HTN 


SCE 

SPE 


HTN 

IDC 




SPR 

SSI 


SSI 

SST 


MDC 

SLD 


SPR 

SSI 


MDC 

SLD 





SST 


STI 

UTX 


SPE 

SST 


SSY 

STI 


SPE 

SST 



1N551 


CEN 

276 -187 

1N468A 

AMX 

170 -177 

1N477 

CEN 

233 - 91 

♦ UNI 

UPl 


1N502 

CEI 

234 

- 17 


CRI 

EDL 


CODI 

SCA 


CRI 

HTN 



WAB 


CEN 

CRI 




ETC 

HTN 


cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEl 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE 

sm 



TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 



No. 

msss^ 


TYPE 

No. 


BtHliia 

1N5S1 




1N599 



TN6(57 



1N613A 




1N632 




(cont.) 


IDC 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 


♦ MAL 


(cont.) 

SST 



SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 



SSY 

STI 



SLCB 

SLD 


IDC 

MAL 


ETC 

HTN 



SLCB 

SLD 


1N633 


CRI 

243 - 16 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


IDC 

♦MAL 



SOD 

SPE 



IDC 

MDC 



SST 

UPl 


SLD 

SPE 


SAR 

SCN 



SSI 

SST 



SCE 

SLD 


1N552 


CEN 

276 -203 

SST 

UPl 


SLCB 

SLD 


1N614 


ASI 

279 -116 


SPE 

SST 



CRI 

EDL 



WAB 


SOD 

SPE 



CEN 

CRI 


1N634 


CEN 

234 -109 


ETC 

HTN 


1N599A 

CEI 

275 -208 

SSI 

SST 



EDL 

ETC 



CRI 

IDC 



SAR 

SCN 


CEN 

ETC 


1N607A 

ASI 

279 - 69 


HTN 

IDC 



MDC 

SCE 



SLCB 

SLD 


HTN 

IDC 


CEN 

ETC 


♦MAL 

SAR 



SLD 

SPE 



SPE 

SSI 


MAL 

SAR 


HTN 

IDC 



SCN 

SLCB 



SST 

SSY 



SST 

UPl 


SCN 

SLD 


♦MAL 

SAR 



SLD 

SPE 




STI 


1N553 


CEN 

277 - 7 

SPE 

SST 


SCN 

SLCB 



SSI 

SST 


1N635 


CRI 

234 -202 


CRI 

EDL 



UPl 


SLD 

SOD 




WAB 



IDC 

SCE 



ETC 

HTN 


1N600 

ASI 

275 -215 

SPE 

SSI 


1N614A 


ASI 

279 -117 



SPE 



SAR 

SCN 


CEI 

CEN 



SST 



CEN 

EDL 


1N636 


CEI 

232 -196 


SLCB 

SLD 


CRI 

ETC 


1N608 

ASI 

279 - 74 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 



SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



IDC 

♦ MAL 



HTN 

MDC 



SST 

UPl 


MAL 

SAR 


EDL 

ETC 



SAR 

SCN 



SCE 

SLD 


1N554 


CEN 

277 - 31 

SCN 

SLD 


HTN 

IDC 



SLCB 

SLD 



SPE 

SST 



CRI 

EDL 


SPE 

SST 


♦ MAL 

SAR 



SOD 

SPE 



SSY 

UPl 



ETC 

HTN 


UPl 

WAB 


SCN 

SLCB 



SSI 

SST 


1N643 


ASI 

243 - 74 


SAR 

SCN 


1N600A 

CEI 

275 -216 

SLD 

SPE 


1N616 


CEN 

233 - 9 


CEN 

CRI 



SLCB 

SLD 


CEN 

ETC 


SSI 

SST 



CRI 

MDC 



ETC 

♦FSC 



SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



WAB 



SLD 

SOD 



HTN 

IDC 




SST 


MAL 

SAR 


1N608A 

ASI 

279 - 75 


SPE 

SST 



MDC 

♦MSC 


1N555 


CEN 

277 - 46 

SCN 

SLD 


CEN 

EDL 



SSY 

STR 



SPE 

SSI 



CRI 

EDL 


SPE 

SST 


ETC 

HTN 




UPl 



STI 

♦ UNI 



ETC 

HTN 



UPl 


IDC 

♦MAL 


1N617 


CEN 

233 - 92 


UPl 

WAB 



SAR 

SCN 


1N601 

CEI 

275 -218 

SAR 

SCN 



CRI 

MDC 


1N643A 

CEN 

243 - 75 


SLCB 

SLD 


CEN 

CRI 


SLCB 

SLD 



SLD 

SOD 



:ETC 

HTN 



SPE 

SSI 


ETC 

HTN 


SOD 

SPE 



SPE 

SST 



SCE 

SPE 




SST 


IDC 

MAL 


SSI 

SST 


1N618 


CEN 

233 -133 


SSI 

STI 


1N560 


ASI 

275 -197 

SAR 

SCN 


1N609 

ASI 

279 - 76 


CRI 

MDC 


1N645A 

A ♦UNI 

236 -131 


CEN 

CRI 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 



SLD 

SOD 



ASI 

CEN 



Dll 

EDI 


SST 

UPl 


EDL 

ETC 



SPE 

SST 



EDL 

ETC 



ETC 

HTN 


1N601A 

CEI 

275 -219 

HTN 

♦MAL 




STI 



GDC 

HTN 



IDC 

IDI 


CEN 

ETC 


SAR 

SCN 


1N619 


♦APD 

231 - 57 


NJS 

SPE 



SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


SLCB 

SLD 



CEN 

CRI 



SSI 

STI 



SLCB 

SPE 


MAL 

SAR 


SOD 

SPE 



ETC 

IDC 



STR 

WAB 



SSI 

SSY 


SCN 

SLD 


SSI 

SST 



SCE 

SOD 


1N645B 

CEN 

236 -132 


TIC 

UPl 


SPE 

SST 


1N609A 

ASI 

279 - 77 


SPE 

UPl 



ETC 

HTN 




WAB 



UPl 


CEN 

EDL 


1N622 


ASI 

231 - 84 


IDC 

SPE 


1N561 


ASI 

401 - 70 

1N602 

CEI 

276 - 5 

ETC 

HTN 



CRI 

SPE 



SSI 

STR 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


♦MAL 

SAR 




WAB 


1N646 


A ♦UNI 

276 - 80 


Dll 

EDI 


ETC 

HTN 


SCN 

SLCB 


1N625 


ASI 

249 - 12 


CEN 

CRI 



ETC 

HTN 


IDC 

MAL 


SLD 

SOD 



CEN 

CRI 



EDL 

ETC 



IDC 

SAR 


SAR 

SCN 


SPE 

SSI 



FSC 

GDC 



♦GIC 

HTN 



SCN 

SLCB 


SLD 

SPE 



SST 



HTN 

IDC 



MSC 

NJS 



SPE 

SSI 


SST 

UPl 


1N610 

ASI 

279 - 84 


MDC 

MSC 



♦SLCB 

SPE 



SST 

TIC 


1N602A 

CEI 

276 - 6 

CEN 

CRI 



SCE 

SLD 



SSI 

SST 



UPl 

WAB 


CEN 

ETC 


EDL 

ETC 



SPE 

SST 



STI 

STR 


1N562 


ASI 

276 -113 

HTN 

IDC 


GDC 

HTN 



STI 

TIC 




UPl 



CEN 

CRI 


MAL 

SAR 


♦MAL 

SAR 


♦UNI 

UPl 


1N647 


A ♦UNI 

276 - 91 


EDL 

ETC 


SCN 

SLD 


SCN 

SLCB 




WAB 



ASI 

CEN 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


SLD 

SOD 


1N625A 


CEN 

249 - 7 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 



UPl 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 



ETC 

♦GIC 



SPE 

SSI 


1N603 

CEI 

276 - 12 

SST 

UPl 



SLD 

SPE 



HTN 

IDC 


1N563 


ASI 

401 - 81 

CEN 

CRI 


1N610A 

ASI 

279 - 85 


SST 

STI 



MSC 

NJS 



CEN 

CRI 


ETC 

HTN 


CEN 

EDL 


1N626 


ASI 

249 - 32 


♦SLCB 

SPE 



EDL 

ETC 


IDC 

MAL 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 



SSI 

SST 



HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


♦MAL 

SAR 



FSC 

HTN 



STI 

STR 



SCN 

SPE 


SLD 

SPE 


SCN 

SLCB 



IDC 

MDC 



TIC 

UPl 




SSI 


SST 

UPl 


SLD 

SOD 



MSC 

SCE 




WAB 


1N566 


IDC 

231 -146 

1N603A 

CEI 

276 - 13 

SSI 

SST 



SLD 

SPE 


1N648 


A ♦UNI 

276 - 99 



SPE 


CEN 

ETC 



UPl 



SST 

♦ UNI 



CEN 

CRI 


1N567 


CEN 

232 - 21 

HTN 

IDC 


1N611 

ASI 

279 - 90 



WAB 



EDL 

♦GIC 



CRI 

HTN 


MAL 

SAR 


CEN 

CRI 


1N626A 


CEN 

249 - 14 


HTN 

IDC 



IDC 

SPE 


SCN 

SLD 


EDL 

ETC 



HTN 

IDC 



MSC 

NJS 


1N568 


CEI 

231 - 64 

SPE 

SST 


HTN 

♦MAL 



SLD 

SPE 



♦SLCB 

SPE 



CEN 

CRI 



UPl 


SAR 

SCN 




SST 



SSI 

STI 



HTN 

♦ IDC 


1N604 

CEI 

276 - 20 

SLCB 

SLD 


1N627 


ASI 

249 - 75 



STR 



SPE 

STR 


CEN 

CRI 


SOD 

SPE 



CEN 

CRI 


1N649 


A ♦UNI 

276 -104 



UPl 


ETC 

HTN 


SSI 

SST 



FSC 

GDC 



ASI 

CEN 


1N569 


CEI 

232 - 42 

IDC 

MAL 



UPl 



HTN 

IDC 



CRI 

EDL 



CEN 

CRI 


SAR 

SCN 


1N611A 

ASI 

279 - 91 


MDC 

MSC 



♦GIC 

HTN 



HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


CEN 

EDL 



SCE 

SLD 



IDC 

MSC 



SPE 

STR 


SST 

UPl 


ETC 

HTN 



SPE 

SST 



NJS 

♦SLCB 




UPl 


1N604A 

CEI 

276 - 21 

♦MAL 

SAR 


♦ UNI 

WAB 



SPE 

SSI 


1N570 


CEI 

411 - 61 

CEN 

ETC 


SCN 

SLCB 


1N627A 


CEN 

249 - 49 


STI 

STR 



CRI 

INRJ 


HTN 

IDC 


SLD 

SOD 



HTN 

IDC 



TIC 

UPl 



SCN 

SPE 


MAL 

SAR 


SPE 

SSI 



SLD 

SPE 




WAB 




SSI 


SCN 

SLD 


SST 

UPl 




SST 


1N658 


ASI 

243 - 50 

1N571 


CRI 

250 - 61 

SPE 

SST 


1N612 

ASI 

279 -100 

1N628 


CEN 

249 - 96 


CEN 

CRI 



GDC 

HTN 



UPl 


CEN 

CRI 



CRI 

FSC 



ETC 

♦ FSC 



♦IDC 

SLD 


1N605 

CEI 

276 - 28 

EDL 

ETC 



GDC 

HTN 



GDC 

HTN 



SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 



IDC 

MDC 



SST 

STI 


ETC 

HTN 


♦MAL 

SAR 



MSC 

SCE 



♦MSC 

SCE 


1N588 


CRI 

410 -220 

IDC 

MAL 


SCN 

SLCB 



SPE 

STI 



SLD 

SPE 



Dll 

SCN 


SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


♦ UNI 

UPl 



SSI 

SSY 



SPE 

SSI 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 


1N628A 


CEN 

249 - 83 


STR 

UNI 




UPl 


SST 

UPl 


SST 

UPl 



HTN 

IDC 



UPl 

WAB 


1N589 


CRI 

411 - 17 

1N605A 

CEI 

276 - 29 

1N612A 

ASI 

279 -101 



SPE 


1N658A 

CEN 

243 - 51 


Dll 

SCN 


CEN 

ETC 


CEN 

EDL 


1N629 


ASI 

249 -121 


HTN 

IDC 



SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


ETC 

HTN 



CEN 

CRI 



SCE 

SLD 


1N590 


CRI 

410 -202 

MAL 

SAR 


IDC 

♦ MAL 



FSC 

HTN 



SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


SCN 

SLD 


SAR 

SCN 



MDC 

MSC 




STR 


1N591 


CRI 

410 -203 

SPE 

SST 


SLCB 

SLD 



SCE 

SPE 


1N659 


A ♦UNI 

249 - 23 


SPE 

SSI 


1N606 

CEI 

276 - 35 

SOD 

SPE 



SSY 

STI 



ASI 

CEN 


1N596 


CEN 

275 - 10 

CEN 

CRI 


SSI 

SST 


♦UNI 

WAB 



CRI 

FSC 



CRI 

IDC 


ETC 

HTN 


TIC 

UPl 


1N629A 


CEN 

249 - 99 


GDC 

HTN 



SCN 

SPE 


IDC 

MAL 


1N613 

ASI 

279 -104 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 




SSI 


SAR 

SCN 


CEN 

CRI 




SPE 



MSC 

SCE 


1N597 


CEN 

275 - 18 

SLD 

SPE 


EDL 

ETC 


1N631 


CEN 

242 -219 


SLD 

SPE 



CRI 

IDC 



SST 


HTN 

♦ MAL 



CRI 

IDC 



STR 

UPl 



SCN 

SPE 


1N606A 

CEI 

276 - 36 

SAR 

SCN 



MDC 

SCE 




WAB 




SSI 


CEN 

ETC 


SLCB 

SLD 



SLD 

SPE 


1N659A 

CEN 

249 - 24 

1N598 


CEN 

401 - 39 

HTN 

IDC 


SOD 

SPE 



SST 

STI 



HTN 

IDC 



SCN 

SPE 


MAL 

SAR 


SSI 

SST 


1N632 


CEN 

242 -220 


SCE 

SLD 




SSI 


SCN 

SLD 


1N613A 

ASI 

279 -105 


CRI 

♦IDC 



SPE 

STR 


1N599 


ASI 

275 -207 

SPE 

SST 


CEN 

EDL 



MDC 

SCE 


1N660 


ASI 

249 - 63 


CEI 

CEN 


1N607 

ASI 

279 - 68 

ETC 

HTN 



SLD 

SPE 



CEN 

CRI 


contnext col. 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde; 

( IN TYK NU 

MBER SEQUENCE 

E No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

PaSUne 

TYPE No. 



TYPE No. 


Pa&Line 

0 



iH679 


CEN 

276 - 70 

TNtos 

♦APD 

166-130 

1N709A 


174 -100 

1N715 



It.) 

ETC 



CRI 

ETC 


CEN 

CODI 


CEN 

CODI 


(cont.) 

CRI 


FSC 

GDC 



HTN 

MDC 


CRI 

ETC 


ETC 

HTN 


ESP 

ETC 


HTN 

MDC 



SPE 

SSI 


GDC 

HTN 


IDC 

KSI 


GDC 

HTN 


♦MSC 

SPE 




UPl 


IDC 

KSI 


MDC 

MOTA 


IDC 

KSI 


TIC 

WAB 


1N681 


CEN 

274 -101 

MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


MDC 

MOTA 


OA 

CEN 

249 . 64 


ETC 

HTN 


MSC 

NJS 


SCE 

SPE 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 


SCE 

SIEG 



WAB 


SCE 

SIEG 


SCE 

SPE 



SPE 

SSI 



SPE 


1N709B 

IDC 

174 -127 


SPE 


1 

A ♦UNI 

249 -112 


SSY 

UPl 


1N703A 

♦APD 

166 -128 

KSI 

SPE 


1N715A 

♦APD 

188 -163 

ASI 

CEN 


1N682 


CEN 

274 -211 

CEN 

CODI 


1N710 

♦APD 

177 -163 

CEN 

CODI 


CRI 

FSC 



ETC 

HTN 


ETC 

HTN 


CEN 

CODI 


ESP 

ETC 


HTN 

MDC 



MDC 

SPE 


IDC 

KSI 


CRI 

ETC 


HTN 

IDC 


♦MSC 

SCE 



SSI 

UPl 


MDC 

MOTA 


GDC 

HTN 


KSI 

MDC 


SPE 

STI 


1N683 


CEN 

274 -102 

MSC 

NJS 


IDC 

KSI 


MOTA 

MSC 


TIC 

UPl 



ETC 

HTN 


SCE 

SPE 


MDC 

MOTA 


NJS 

SCE 



WAB 



MDC 

SPE 


1N704 

♦APD 

168 -100 

MSC 

NJS 


SPE 

WAB 


1A 

CEN 

249 -113 


SSI 

UPl 


CEN 

CODI 


SCE 

SIEG 


1N715B 

♦APD 

188 -175 

HTN 

IDC 


1N684 


ASI 

274 -220 

CRI 

ETC 



SPE 


CRI 

HTN 



SPE 



CEN 

ETC 


GDC 

HTN 


1N710A 

♦APD 

177 -152 

IDC 

KSI 


2 

ASI 

243 . 14 


HTN 

MDC 


IDC 

KSI 


CEN 

CODI 



SPE 


CEN 

CRI 



SPE 

SSI 


MDC 

MOTA 


ETC 

HTN 


1N716 

♦APD 

190 -129 

♦FSC 

GDC 



UPl 

WAB 


MSC 

NJS 


IDC 

KSI 


CEN 

CODI 


HTN 

MDC 


1N685 


CEN 

274 -103 

SCE 

SIEG 


MDC 

MOTA 


CRI 

ESP 


♦MSC 

SCE 



HTN 

IDC 


SPE 

SSY 


MSC 

NJS 


ETC 

GDC 


SLD 

SPE 



MDC 

SPE 


1N704A 

♦APD 

168 - 99 

SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


SST 

STI 




SSI 


CEN 

CODI 


SSY 

WAB 


KSI 

MDC 


♦UNI 

WAB 


1N686 


CEN 

275 - 5 

ETC 

HTN 


1N710B 

♦APD 

177 -166 

MOTA 

MSC 


2A 

CEN 

243 . 20 


HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


FSC 

HTN 



MDC 

SPE 


MDC 

MOTA 



SPE 


SIEG 

SPE 


♦MSC 

SCE 




SSI 


MSC 

NJS 


1N711 

♦APD 

179 -155 

1N716A 

♦APD 

190 -113 

SLD 

SPE 


1N687 


CEN 

274 -104 

SCE 

SPE 


CEN 

CODI 


,CEN 

CODI 


SST 

STI 



ETC 

HTN 



UPl 


CRI 

ETC 


ESP 

ETC 


3 

ASI 

243 . 15 


IDC 

MDC 


1N705 

♦APD 

170 -164 

GDC 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



SPE 

SSI 


CEN 

CODI 


IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


♦FSC 

GDC 


1N689 


CEN 

275 - 12 

CRI 

ETC 


MDC 

MOTA 


MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


GDC 

HTN 


MSC 

NJS 


NJS 

SCE 


MDC 

♦ MSC 



MDC 

SPE 


IDC 

KSI 


SCE 

SIEG 


SPE 

WAB 


SCE 

SLD 




SSI 


MDC 

MOTA 



SPE 


1N716B 

♦APD 

190 -131 

SPE 

SST 


1N690 


CEN 

251 -198 

MSC 

NJS 


1N711A 

♦APD 

179 -144 

CRI 

IDC 


♦ UNI 

WAB 



CRI 

HTN 


SCE 

SIEG 


CEN 

CODI 


KSI 

SPE 


3A 

CEN 

243 - 21 


IDC 

MDC 



SPE 


ETC 

HTN 


1N717 

♦APD 

192 -111 

HTN 

IDC 



MSC 

SCE 


1N705A 

♦APD 

170 -163 

IDC 

KSI 


CEN 

CODI 


♦ MSC 

SCE 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


MDC 

MOTA 


CRI 

ESP 


SLD 

SPE 



SSI 

SST 


ETC 

HTN 


MSC 

NJS 


ETC 

GDC 



SST 


1N691 


ASI 

252 -179 

IDC 

KSI 


SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


4 

CEN 

181 -159 


CEN 

CRI 


MDC 

MOTA 



WAB 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


1N711B 

♦APD 

179 -157 

MOTA 

MSC 


MSC 

SPE 



MDC 

MSC 


SCE 

SPE 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


SSI 

WAB 



SCE 

SLD 


UPl 

WAB 



SPE 


SIEG 

SPE 


5 

CRI 

190 -149 


SPE 

SSI 


1N706 

♦APD 

173 -156 

1N712 

AMR 

181 -137 

1N717A 

♦APD 

192 -101 

HTN 

IDC 



SST 

WAB 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


CEN 

CODI 


MSC 

SPE 


1N692 


ASI 

253 - 97 

CRI 

ETC 


CODI 

CRI 


ESP 

ETC 



SSI 



CEN 

CRI 


GDC 

HTN 


ETC 

GDC 


HTN 

IDC 


6 

CRI 

194 -147 


HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 



MDC 

MSC 


MDC 

MOTA 


KSI 

MDC 


MOTA 

MSC 


MSC 

SPE 



SCE 

SLD 


MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


NJS 

SCE 


SSI 

UPl 



SPE 

SSI 


SCE 

SIEG 


NJS 

SCE 


SPE 

WAB 



WAB 



SST 

WAB 


SPE 

WAB 


SIEG 

SPE 


1N717B 

♦APD 

192 -112 

7 

CRI 

198 - 58 

1N693 


CEN 

253 -151 

1N706A 

♦APD 

173 -154 

1N712A 

AMR 

181 -127 

CRI 

IDC 


HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


KSI 

SPE 


MSC 

SPE 



IDC 

MDC 


ETC 

HTN 


CODI 

ETC 


1N718 

♦APD 

194 -130 


SSI 



SCE 

SPE 


IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



CRI 

201 -163 



SSI 


MDC 

MOTA 


KSI 

MDC 


CRI 

ESP 


HTN 

IDC 


1N695 


ASI 

242 -171 

MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


ETC 

GDC 


MSC 

SPE 



CEN 

CRI 


SCE 

SPE 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 



SSI 



HTN 

♦IDC 


UPl 

WAB 


SPE 

WAB 


KSI 

MDC 



CRI 

204 -206 


♦ ITTG 

MDC 


1N707 

♦APD 

179 - 45 

1N712B 

♦APD 

181 -140 

MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 



SCE 

SLD 


CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


NJS 

SCE 


MSC 

SPE 



SPE 

SST 


CRI 

ETC 


KSI 

SPE 


SIEG 

SPE 



SSI 



STI 

WAB 


GDC 

HTN 


1N713 

♦APD 

184 -185 


WAB 



CRI 

216 -154 

1N695A 

CEN 

248 - 94 

IDC 

KSI 


CEN 

CODI 


1N718A 

♦APD 

194 -121 

HTN 

IDC 



HTN 

♦IDC 


MDC 

MOTA 


CRI 

ESP 


CEN 

CODI 


Vise 

SPE 



♦ITTG 

MDC 


MSC 

NJS 


ETC 

GDC 


ESP 

ETC 



SSI 



MISI 

SLD 


SCE 

SIEG 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



CRI 

220 - 71 


SPE 

SST 


SPE 

WAB 


KSI 

MDC 


KSI 

MDC 


TN 

IDC 




STI 


1N707A 

♦APD 

179 - 42 

MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 


SC 

SPE 


1N696 


CRI 

245 - 98 

CEN 

CODI 


NJS 

SCE 


NJS 

SCE 


3I 

SSY 



HTN 

IDC 


ETC 

HITJ 


SIEG 

SPE 


SPE 

WAB 



CRI 

223 -162 


MDC 

SCE 


HTN 

IDC 


1N713A 

♦APD 

184 -139 

1N718B 

♦APD 

194 -132 

^N 

IDC 



SLD 

SPE 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


>C 

SPE 



SSI 

SST 


MOTA 

MSC 


ESP 

ETC 


KSI 

SPE 



SSI 


1N697 


ASI 

250 -130 

NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


1N719 

♦APD 

196 - 40 


CEN 

276 - 85 


CRI 

HTN 



SPE 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 



MDC 



MDC 

SCE 


1N708 

♦APD 

172 -123 

MOTA 

MSC 


CRI 

ESP 



SSI 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


NJS 

SCE 


ETC 

GDC 



UPl 



SSI 

SST 


CRI 

ETC 


SPE 

WAB 


HTN 

IDC 



CRI 

169 -192 



WAB 


GDC 

HTN 


1N713B 

♦APD 

184 -186 

KSI 

MDC 


I 

IDC 


1N698 


CRI 

242 -165 

IDC 

KSI 


CRI 

IDC 


MOTA 

MSC 



SSI 



♦ IDC 

SPE 


MDC 

MOTA 


KSI 

SPE 


NJS 

SCE 



CRI 

174 -169 

1N699 


CRI 

243 - 41 

MSC 

NJS 


1N714 

♦APD 

187 - 5 

SIEG 

SPE 



IDC 



♦IDC 

MDC 


SAR 

SCE 


CEN 

CODI 


1N719A 

♦APD 

196 - 31 


SPE 



SLD 

SPE 


SIEG 

SPE 


CRI 

ESP 


CEN 

CODI 



SSI 



SST 

STI 


UPl 

WAB 


ETC 

GDC 


ESP 

ETC 



ASI 

275 - 47 

1N701 


IDC 

187 - 33 

1N708A 

♦APD 

172 -112 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



CRI 



MSC 

SPE 


CEN 

CODI 


KSI 

MDC 


KSI 

MDC 



GDC 


1N702 


CEN 

164 -115 

ETC 

HTN 


MOTA 

♦MSC 


MOTA 

MSC 



IDC 



CODI 

CRI 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


NJS 

SCE 



SPE 



ETC 

GDC 


MDC 

MOTA 


SIEG 

SPE 


SPE 

WAB 



UPl 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


UPl 

WAB 


1N719B 

♦APD 

196 - 41 


WAB 



KSI 

MDC 


SCE 

SPE 


1N714A 

♦APD 

186 -202 

CRI 

IDC 



ASI 

276 - 60 


MOTA 

MSC 



WAB 


CEN 

CODI 


KSI 

SPE 



CRI 



NJS 

SCE 


1N708B 

KSI 

172 -125 

ESP 

ETC 


1N720 

♦APD 

198 - 40 


HTN 



SIEG 

SPE 



SPE 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



MDC 



SSI 

TIC 


1N709 

♦APD 

174 -125 

KSI 

MDC 


CRI 

ESP 



SSI 




TRWS 


CEN 

CODI 


MOTA 

MSC 


ETC 

GDC 



WAB 


1N702A 

CEN 

164 -114 

CRI 

ETC 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 



ASI 

275 - 67 


CODI 

ETC 


GDC 

HTN 


SPE 

WAB 


KSI 

MDC 



CRI 



HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


1N714B 

APD 

;187 - 8 

MOTA 

MSC 



HTN 



KSI 

MDC 


MDC 

MOTA 


CRI 

IDC 


NJS 

SCE 



SPE 



MOTA 

MSC 


MSC 

NJS 


KSI 

SPE 


SIEG 

SPE 



SSY 



NJS 

SCE 


SCE 

SIEG 


1N715 

♦APD 

188 -174 


UPl 



WAB 



SPE 

TRWS 


SPE 

WAB 


CEN 

CODI 


1N720A 

♦APD 

198 - 30 





UPl 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


tsasM 

No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1 N 720 A 



TN726 



1 N 733 A 

CEN 

215 -171 

1N742 




1N748 



(cont.) 

CEN 


(cont.) 

IDC 


ESP 

IDC 


(cont.) 

MOTA 


(cont.) 

SCE 


CODI 

ESP 


KSI 

MDC 


MDC 

MSC 



MSC 

SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


ETC 

HTN 


MOTA 

MSC 


NJS 

SCE 




SPE 


SLD 

SPE 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


SPE 

WAB 


1N742A 

CEN 

223 -159 

SPR 

SST 


MDC 

MOTA 


SIEG 

SPE 


1N733B 

CRI 

215 -178 


ESP 

HTN 


TRWS 

UPl 


MSC 

NJS 


1N726A 

♦APD 

208 - 2 

IDC 

SPE 



IDC 

MOTA 



WAB 


SCE 

SPE 


CEN 

ESP 



TIC 



MSC 

SPE 


1N748A 

♦APD 

167 -140 


WAB 


HTN 

IDC 


1N734 

♦APD 

216 -149 

1N742B 

CRI 

223 -161 

CDIL 

CEI 


1N720B 

♦APD 

198 - 42 

KSI 

MDC 


CEN 

CRI 



IDC 

SPE 


CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


MOTA 

MSC 


ESP 

HTN 


1N743 


CEN 

224 -113 

ETC 

HITJ 


KSI 

SPE 


NJS 

SCE 


IDC 

MDC 



CRI 

ESP 


HTN 

IDC 


1N721 

♦APD 

200 - 44 

SPE 

WAB 


MSC 

NJS 



HTN 

IDC 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


1N726B 

♦APD 

208 - 8 

SCE 

SIEG 



MOTA 

MSC 


KSI 

MDC 


CRI 

ESP 


CRI 

IDC 



SPE 



SIEG 

SPE 


♦ MOTA 

MSC 


ETC 

GDC 


KSI 

SPE 


1N734A 

CEN 

216 -146 

1N743A 

CEN 

224 -112 

♦ MULB 

NASG 


HTN 

IDC 


1N727 

♦APD 

209 - 96 

ESP 

HTN 



ESP 

HTN 


NECE 

NJS 


KSI 

MDC 


CEN 

CRI 


IDC 

MDC 



IDC 

MOTA 


♦ PHIN 

RHM 


MOTA 

MSC 


ESP 

HTN 


MSC 

NJS 



MSC 

SPE 


♦ RTCF 

SCE 


NJS 

SCE 


IDC 

MDC 


SCE 

SPE 


1N743B 

CRI 

224 -114 

♦SIEG 

♦SLCB 


SIEG 

SPE 


MOTA 

MSC 


1N734B 

CRI 

216 -150 


IDC 

SPE 


SPE 

THEF 


1N721A 

♦APD 

200 - 36 

NJS 

SCE 


IDC 

SPE 


1N744 


CEN 

225 -117 

TRWS 

UPl 


CEN 

CODI 



SPE 


1N735 

♦APD 

217 -140 


CRI 

ESP 


♦VALG 

WAB 


ESP 

ETC 


1N727A 

♦APD 

209 - 91 

CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N749 

♦APD 

168 -177 

HTN 

IDC 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 



MOTA 

MSC 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



SIEG 

SPE 


CEN 

CODI 


MOTA 

MSC 


MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


1N744A 

CEN 

225 -116 

ELT 

ETC 


NJS 

SCE 


MSC 

NJS 


SCE 

SIEG 



ESP 

HTN 


GDC 

HTN 


SPE 

WAB 


SCE 

SPE 


SPE 

UPl 



IDC 

MOTA 


IDC 

♦ ITTG 


1N721B 

♦APD 

200 - 45 

1N727B 

CRI 

209 - 97 

1N735A 

CEN 

217 -137 


MSC 

SPE 


KSI 

MDC 


CRI 

KSI 


IDC 

SPE 


ESP 

HTN 


1N744B 

CRI 

225 -118 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SPE 


1N728 

♦APD 

210 -135 

IDC 

MDC 



IDC 

SPE 


NASG 

NJS 


1N722 

♦APD 

201 -143 

CEN 

CRI 


MSC 

NJS 


1N745 


CEN 

226 -122 

RHM 

SCE 


CEN 

CRI 


ESP 

HTN 


SCE 

SPE 



CRI 

ESP 


♦SIEG 

♦SLCB 


ESP 

ETC 


IDC 

MDC 



WAB 



HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


GDC 

HTN 


MOTA 

MSC 


1N735B 

CRI 

217 -141 


MOTA 

MSC 


SPR 

SST 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 


IDC 

SPE 



SIEG 

SPE 


TRWS 

UPl 


MDC 

MOTA 


SIEG 

SPE 


1N736 

♦APD 

218 -126 



UPl 



WAB 


MSC 

NJS 


1N728A 

♦APD 

210 -130 

CEN 

CRI 


1N745A 

CEN 

226 -121 

1N749A 

♦APD 

168 -155 

SCE 

SIEG 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 



ESP 

HTN 


CDIL 

CEI 


SPE 

SSY 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



IDC 

MOTA 


CEN 

CODI 


1N722A 

♦APD 

201 -135 

MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 



MSC 

SPE 


ETC 

HITJ 


CEN 

ESP 


MSC 

NJS 


SCE 

SIEG 




WAB 


HTN 

IDC 


ETC 

HTN 


SCE 

SPE 



SPE 


1N745B 

CRI 

226 -123 

♦ INC 

ITTG 


IDC 

KSI 



WAB 


1N736A 

CEN 

218 -123 


IDC 

SPE 


KSI 

MDC 


MDC 

MOTA 


1N728B 

CRI 

210 - 90 

ESP 

HTN 


1N746 


♦APD 

166 - 17 

♦ MOTA 

MSC 


MSC 

NJS 


IDC 

SPE 


IDC 

MDC 



CDIL 

CEI 


♦ MULB 

NASG 


SCE 

SPE 


1N729 

♦APD 

211 -156 

MSC 

NJS 



CEN 

CODI 


NECE 

NJS 



WAB 


CEN 

CRI 


SCE 

SPE 



ELT 

ETC 


♦ PHIN 

RHM 


1N722B 

♦APD 

201 -145 

ESP 

HTN 


1N736B 

CRI 

218 -127 


GDC 

HTN 


♦ RTCF 

SCE 


CRI 

IDC 


IDC 

MDC 


IDC 

SPE 



IDC 

♦ ITTG 


♦SIEG 

♦SLCB 


KSI 

SPE 


MOTA 

MSC 


1N737 

CEN 

219 -113 


KSI 

MDC 


SPE 

THEF 



TIC 


NJS 

SCE 


CRI 

ESP 



♦ MOTA 

♦MSC 


TRWS 

UPl 


1N723 

♦APD 

203 - 52 

SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 



NASG 

NJS 


♦VALG 

WAB 


CEN 

CRI 


1N729A 

♦APD 

211 -151 

MDC 

MSC 



RHM 

SCE 


1N750 

♦APD 

170 - 14 

ESP 

ETC 


CEN 

ESP 


NJS 

SCE 



♦SIEG 

♦SLCB 


CDIL 

CEI 


GDC 

HTN 


HTN 

IDC 


SIEG 

SPE 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


IDC 

KSI 


MDC 

MOTA 


1N737A 

CEN 

219 -110 


SPR 

SST 


CRI 

ELT 


MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


ESP 

HTN 



TIC 

TRWS 


ETC 

GDC 


MSC 

NJS 


SCE 

SPE 


IDC 

MDC 



UPl 

WAB 


HTN 

IDC 


SCE 

SIEG 



UPl 


MSC 

NJS 


1N746A 

♦APD 

165 -203 

♦ ITTG 

KSI 



SPE 


1N729B 

CRI 

211 -157 

SCE 

SPE 



CDIL 

CEI 


MDC 

♦ MOTA 


1N723A 

♦APD 

203 - 45 

IDC 

SPE 


1N737B 

CRI 

219 -114 


CEN 

CODI 


♦MSC 

NASG 


CEN 

ESP 


1N730 

♦APD 

212 -167 

IDC 

SPE 



ETC 

HITJ 


NJS 

RHM 


ETC 

HTN 


CEN 

CRI 


1N738 

CEN 

220 • 69 


HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

KSI 


ESP 

HTN 


CRI 

ESP 



♦ INC 

ITTG 


♦SLCB 

SLD 


MDC 

MOTA 


IDC 

MDC 


HTN 

IDC 



KSI 

MDC 


SPE 

SPR 


MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


MSC 

NJS 



♦ MOTA 

MSC 


SST 

TRWS 


SCE 

SPE 


NJS 

SCE 


SCE 

SIEG 



NASG 

NECE 



UPl 



WAB 


SIEG 

SPE 



SPE 



NJS 

RHM 


1N750A 

♦APD 

169 -193 

1N723B 

♦APD 

203 - 53 

1N730A 

♦APD 

212 -163 

1N738A 

CEN 

220 - 66 


SCE 

♦SIEG 


CDIL 

CEI 


CRI 

IDC 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 



SLCB 

SPE 


CEN 

CODI 


KSI 

SPE 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 



THEF 

TRWS 


ETC 

HITJ 


1N724 

♦APD 

204 -191 

MDC 

MOTA 


NJS 

SCE 



UPl 

WAB 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


MSC 

NJS 


SPE 

WAB 


1N747 


♦APD 

166 -194 

♦ INC 

ITTG 


ESP 

ETC 

1 

SCE 

SPE 


1N738B 

CRI 

220 - 70 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 

1 

1N730B 

CRI 

212 -168 

IDC 

SPE 



CEN 

CODI 


♦ MOTA 

MSC 


KSI 

MDC 


IDC 

SPE 


1N739 

CEN 

221 - 39 


CRI 

ELT 


♦ MULB 

NASG 


MOTA 

MSC 


1N731 

♦APD 

213 -182 

CRI 

ESP 



ETC 

GDC 


NECE 

NJS 


NJS 

SCE 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


♦ PHIN 

RHM 


SIEG 

SPE 


ESP 

HTN 


MSC 

SIEG 



♦ ITTG 

KSI 


♦ RTCF 

SCE 


1N724A 

♦APD 

204 -185 

IDC 

MDC 



SPE 



MDC 

♦ MOTA 


♦SIEG 

♦SLCB 


CEN 

ESP 


MOTA 

MSC 


1N739A 

CEN 

221 - 38 


♦ MSC 

NASG 


SPE 

SSY 


ETC 

HTN 


NJS 

SCE 


ESP 

HTN 



NJS 

RHM 


THEF 

UPl 


IDC 

KSI 


SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 



SCE 

♦SIEG 


♦VALG 

WAB 


MDC 

MOTA 


1N731A 

CEN 

213 -179 


SPE 



♦SLCB 

SLD 


1N751 

♦APD 

171 - 97 

MSC 

NJS 


ESP 

HTN 


1N739B 

CRI 

221 - 40 


SPE 

SPR 


CDIL 

CEI 


SCE 

SPE 


IDC 

MDC 


IDC 

SPE 



SST 

TRWS 


CEN 

CODI 



WAB 


MOTA 

MSC 


1N740 

CEN 

221 -182 



UPl 


CRI 

ELT 


1N724B 

♦APD 

204 -192 

NJS 

SCE 


CRI 

ESP 


1N747A 

♦APD 

166 -174 

ETC 

FGRS 


CRI 

IDC 



SPE 


HTN 

IDC 



CDIL 

CEI 


FSC 

GDC 


KSI 

SPE 


1N731B 

CRI 

213 -183 

MSC 

SIEG 



CEN 

CODI 


HTN 

IDC 


1N725 

♦APD 

206 -121 

IDC 

SPE 



SPE 



ETC 

HITJ 


♦ ITTG 

KSI 


CEN 

CRI 


1N732 

♦APD 

214 -166 

1N740A 

CEN 

221 -181 


HTN 

IDC 


MDC 

♦ MOTA 


ESP 

HTN 


CEN 

CRI 


ESP 

HTN 



♦INC 

ITTG 


♦ MSC 

NASG 


IDC 

KSI 


ESP 

HTN 


IDC 

MSC 



KSI 

MDC 


NJS 

RHM 


MDC 

MOTA 


IDC 

MDC 



SPE 



♦ MOTA 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


MSC 

NJS 


MOTA 

MSC 


1N740B 

CRI 

221 -183 


NASG 

NECE 


♦SLCB 

SLD 


SCE 

SIEG 


NJS 

SCE 


IDC 

SPE 



NJS 

RHM 


SPE 

SPR 



SPE 


SIEG 

SPE 


1N741 

CEN 

222 -135 


SCE 

♦SIEG 


SST 

TRWS 


1N725A 

♦APD 

206 -117 

1N732A 

CEN 

214 -162 

CRI 

ESP 



♦SLCB 

SPE 


UPl 

WAB 


CEN 

ESP 


ESP 

HTN 


HTN 

IDC 



THEF 

TRWS 


1N751A 

♦APD 

171 - 69 

HTN 

IDC 


IDC 

MDC 


MOTA 

MSC 



UPl 

WAB 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


MSC 

NJS 


SIEG 

SPE 


1N748 


♦APD 

167 -159 

CEN 

CODI 


MOTA 

MSC 


SCE 

SPE 


1N741A 

CEN 

222 -134 


CDIL 

CEI 


ETC 

FGRS 


NJS 

SCE 


1N732B 

CRI 

214 -167 

ESP 

HTN 



CEN 

CODI 


FSC 

HITJ 


SPE 

WAB 


IDC 

SPE 


IDC 

MOTA 



CRI 

ELT 


HTN 

IDC 


1N725B 

♦APD 

206 -122 

1N733 

♦APD 

215 -177 

MSC 

SPE 



ETC 

GDC 


♦ INC 

ITTG 


CRI 

IDC 


CEN 

CRI 


1N741B 

CRI 

222 -136 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 


KSI 

SPE 


ESP 

IDC 


IDC 

SPE 



♦ITTG 

KSI 


♦ MOTA 

MSC 


1N726 

♦APD 

208 - 7 

MDC 

MSC 


1N742 

CEN 

223 -160 


MDC 

♦MOTA 


♦ MULB 

NASG 


CEN 

CRI 


NJS 

SCE 


CRI 

ESP 



♦MSC 

NASG 


NECE 

NJS 


ESP 

HTN 


SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 



NJS 

RHM 


♦ PHIN 

RHM 


cont. next col. 






cont. next col. 



cont. next col. 



cont. next oaae 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( iN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 





MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


hi 1 ■ 1 



TN751A 



1N755 



1N758A 



1N764A 




TN772 



(cont.) 

♦ RTCF 


(cont.) 

♦ ITTG 


(cont.) 

♦ FSC 


(cont.) 

SCE 



(cont.) 

HTN 


SCE 

♦SIEG 


KSI 

MDC 


HITJ 

HTN 


SPE 

TRWS 



IDC 

MDC 


♦SLCB 

SPE 


♦MOTA 

♦MSC 


IDC 

♦ INC 



UPl 



SLD 

SPE 


THEF 

TRWS 


NASG 

NJS 


ITTG 

KSI 


1N765 

AMR 

188 

-118 

SST 

SSY 


UPl 

♦VALG 


RHM 

SCE 


MDC 

♦MOTA 


♦APD 

CEN 




UPl 



WAB 


♦SIEG 

♦SLCB 


MSC 

♦MULB 


CODI 

CRl 



1N772A 

AMR 

233 -219 

1N752 

♦APD 

172 -187 

SLD 

SPE 


NECE 

NJS 


HTN 

IDC 



CEI 

CEN 


CDIL 

CEI 


SPR 

UPl 


♦PHIN 

PSLI 


KSI 

MDC 



HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



WAB 


RHM 

♦ RTCF 


♦ MOTA 

MSC 



MDC 

SLD 


CRl 

ELT 


1N755A 

♦APD 

179 -180 

SCE 

♦SIEG 


NJS 

SCE 



SPE 

SST 


ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


♦SLCB 

SPE 


SIEG 

SPE 



STI 

UPl 


FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


THEF 

TRWS 


TRWS 

UPl 



1N773 

AMR 

233 -163 

HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


UPl 

♦VALG 



WAB 



CEI 

CEN 


♦ ITTG 

KSI 


♦FSC 

HITJ 



WAB 


1N765A 

AMR 

186 -203 

CRl 

HTN 


MDC 

♦MOTA 


HTN 

IDC 


1N759 

♦APD 

190 -176 

CEN 

CODI 



IDC 

MDC 


♦ MSC 

NASG 


♦ INC 

ITTG 


CDIL 

CEI 


HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 


KSI 

MDC 



SST 

UPl 


SCE 

♦SIEG 


♦MOTA 

MSC 


CRl 

ELT 


♦ MOTA 

NJS 



1N773A 

AMR 

233 -220 

♦SLCB 

SLD 


♦MULB 

NASG 


ETC 

FGRS 


SCE 

SPE 



CEI 

CEN 


SPE 

SPR 


NECE 

NJS 


♦ FSC 

GDC 


TRWS 

UPl 



HTN 

IDC 


SST 

TRWS 


♦PHIN 

RHM 


HTN 

IDC 



WAB 



MDC 

SLD 


UPl 

WAB 


♦RTCF 

SCE 


♦ ITTG 

KSI 


1N766 

AMR 

192 

- 17 

SPE 

SST 


1N752A 

♦APD 

172 -157 

♦SIEG 

♦SLCB 


MDC 

♦MOTA 


♦APD 

CEN 



STI 

UPl 


CDIL 

CEI 


SPE 

THEF 


♦ MSC 

NJS 


CODI 

CRl 



1N774 

AMR 

233 -164 

CEN 

CODI 


UPl 

♦VALG 


PSLI 

RHM 


HTN 

IDC 



CEI 

CEN 


ETC 

FGRS 



WAB 


SCE 

♦SIEG 


KSI 

MDC 



CRl 

HTN 


♦ FSC 

HITJ 


1N756 

♦APD 

181 -188 

♦SLCB 

SLD 


♦ MOTA 

MSC 



IDC 

MDC 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


SPE 

SPR 


NJS 

SCE 



SLD 

SPE 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


SST 

SSY 


SIEG 

SPE 



SST 

UPl 


KSI 

MDC 


CRl 

ELT 


TRWS 

UPl 


SSI 

TRWS 



1N774A 

AMR 

234 - 1 

♦MOTA 

MSC 


ETC 

FGRS 



WAB 



UPl 



ASI 

CEI 


♦MULB 

NASG 


♦FSC 

GDC 


1N759A 

♦APD 

190 -150 

1N766A 

AMR 

192 

- 30 

CEN 

HTN 


NECE 

NJS 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


CEN 

CODI 



IDC 

MDC 


♦ PHIN 

RHM 


♦ITTG 

KSI 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 



SLD 

SPE 


♦ RTCF 

SCE 


MDC 

♦ MOTA 


ETC 

FGRS 


KSI 

MDC 



SST 

STI 


♦SIEG 

♦SLCB 


♦MSC 

NASG 


♦ FSC 

HITJ 


♦MOTA 

NJS 



UPl 

WAB 


SPE 

THEF 


NJS 

RHM 


HTN 

IDC 


SCE 

SPE 



1N775 

AMR 

233 -165 

TRWS 

UPl 


SCE 

♦SIEG 


♦ INC 

ITTG 


TRWS 

UPl 



CEI 

CEN 


♦VALG 

WAB 


♦SLCB 

SLD 


KSI 

MDC 


1N767 

AMR 

196 

- 3 

CRl 

HTN 


1N753 

♦APD 

175 - 39 

SPE 

SPR 


♦ MOTA 

MSC 


♦APD 

CEN 



IDC 

MDC 


CDIL 

CEI 


SST 

TRWS 


♦ MULB 

NECE 


CODI 

CRl 



SLD 

SPE 


CEN 

CODI 


UPl 

WAB 


NJS 

♦ PHIN 


HTN 

IDC 



SST 

SSY 


CRl 

ELT 


1N756A 

♦APD 

181 -160 

PSLI 

RHM 


KSI 

MDC 




UPl 


ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


♦RTCF 

SCE 


♦MOTA 

MSC 



1N776 

AMR 

233 - 74 

FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


♦SIEG 

♦SLCB 


NJS 

SCE 



CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


SPE 

THEF 


SIEG 

SPE 



CRl 

HTN 


♦ ITTG 

KSI 


♦FSC 

HITJ 


TRWS 

UPl 


SSI 

TRWS 



IDC 

MDC 


MDC 

♦MOTA 


HTN 

IDC 


♦VALG 

WAB 



UPl 



SLD 

SPE 


♦ MSC 

NASG 


♦INC 

ITTG 


1N760 

CRl 

249 - 4 

1N767A 

AMR 

196 

- 13 

SST 

SSY 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 




UPl 


SCE 

♦SIEG 


♦MOTA 

MSC 


NJS 

SIEG 


HTN 

IDC 



1N777 

AMR 

249 - 50 

♦SLCB 

SLD 


♦MULB 

NASG 



UPl 


KSI 

MDC 



ASI 

CEN 


SPE 

SPR 


NECE 

NJS 


1N761 

CEN 

170 -179 

♦ MOTA 

MSC 



CRl 

HTN 


SST 

TRWS 


♦PHIN 

RHM 


CODI 

CRl 


NJS 

SCE 



♦ IDC 

MDC 


UPl 

WAB 


♦RTCF 

SCE 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



SLD 

SPE 


1N753A 

♦APD 

174 -170 

♦SIEG 

♦SLCB 


KSI 

MDC 


TRWS 

UPl 



SST 

SSY 


CDIL 

CEI 


SPE 

THEF 


♦MOTA 

MSC 


1N768 

AMR 

199 -117 


WAB 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPl 


NJS 

SIEG 


♦APD 

CEN 



1N778 

AMR 

243 - 22 

ETC 

FGRS 


♦VALG 

WAB 


SPE 

TRWS 


CODI 

CRl 



CEN 

CRl 


♦ FSC 

HITJ 


1N757 

♦APD 

185 - 20 


UPl 


HTN 

IDC 



HTN 

MSC 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


1N761A 

CEN 

170 -185 

KSI 

MDC 



SCE 

SLD 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


CODI 

HTN 


♦MOTA 

MSC 



SPE 

SST 


KSI 

MDC 


CRl 

ELT 


IDC 

KSI 


NJS 

SCE 



1N779 

AMR 

243 - 72 

♦MOTA 

MSC 


ETC 

FGRS 


MDC 

♦MOTA 


SIEG 

SPE 



CRl 

HTN 


♦ MULB 

NASG 


♦FSC 

GDC 


NJS 

SPE 


TRWS 

UPl 



♦ MSC 

SCE 


NECE 

NJS 


HTN 

IDC 


TRWS 

UPl 


1N768A 

AMR 

199 

-113 


SPE 


♦ PHIN 

RHM 


♦ITTG 

KSI 


1N762 

CEN 

173 -157 

CEN 

CODI 



1N781 

AMR 

245 -120 

♦ RTCF 

SCE 


MDC 

♦MOTA 


CODI 

CRl 


HTN 

IDC 



CEN 

CRl 


♦SIEG 

♦ SLCB 


♦ MSC 

NASG 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 



HTN 

MDC 


SPE 

THEF 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


♦MOTA 

MSC 



SLD 

SPE 


TRWS 

UPl 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

MSC 


NJS 

SCE 




SST 


♦VALG 

WAB 


♦SLCB 

SLD 


NJS 

SIEG 


SPE 

TRWS 



1N781A 

AMR 

245 -121 

1N754 

♦APD 

178 - 8 

SPE 

SPR 


SPE 

TRWS 



UPl 



CEN 

HTN 


CDIL 

CEI 


SST 

SSY 


UPl 

WAB 


1N769 

AMR 

203 

- 19 

MDC 

SPE 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPl 


1N762A 

CEN 

173 -153 

♦APD 

CEN 




STI 


CRl 

ELT 


1N757A 

♦APD 

184 -208 

CODI 

HTN 


CRl 

HTN 



1N788 

AMR 

249 - 5 

ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


IDC 

KSI 


IDC 

KSI 



CEN 

CRl 


FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


MDC 

♦ MOTA 


MDC 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


MSC 

NJS 


MSC 

NJS 



SPE 

STI 


♦ ITTG 

KSI 


♦FSC 

HITJ 


SPE 

TRWS 


SCE 

SIEG 



1N789 

ATRWS 

242 -182 

MDC 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 



UPl 


SPE 

UPl 



AMR 

CEN 


♦MSC 

NASG 


♦ INC 

ITTG 


1N763 

AMR 

179 - 44 

1N769A 

AMR 

203 

- 18 

CRl 

HTN 


NJS 

RHM 


KSI 

MDC 


CEN 

CODI 


CEN 

HTN 



IDC 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


♦MOTA 

MSC 


CRl 

HTN 


IDC 

KSI 



SCE 

SLD 


♦SLCB 

SLD 


♦MULB 

NASG 


IDC 

KSI 


MDC 

♦ MOTA 



SPE 

SST 


SPE 

SPR 


NECE 

NJS 


MDC 

♦ MOTA 


MSC 

NJS 



1N790 

ATRWS 

242 -177 

SST 

TRWS 


♦PHIN 

RHM 


MSC 

NJS 


♦SCE 

SPE 



AMR 

CEN 


UPl 

WAB 


♦RTCF 

SCE 


SCE 

SIEG 



UPl 



CR! 

HTN 


1N754A 

♦APD 

177 -194 

♦SIEG 

♦SLCB 


SPE 

TRWS 


1N770 

AMR 

242 

-173 

IDC 

MSC 


CDIL 

CEI 


SPE 

THEF 



UPl 


CEN 

CRl 



SCE 

SLD 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPl 


1N763A 

AMR 

179 - 41 

HTN 

♦IDC 



SPE 

SST 


ETC 

FGRS 


♦VALG 

WAB 


CEN 

CODI 


MDC 

SCE 



1N791 

ATRWS 

242 -183 

♦FSC 

HITJ 


1N758 

♦APD 

187 - 64 

HTN 

IDC 


SLD 

SPE 



AMR 

CEN 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


KSI 

MDC 


SST 

STI 



CRl 

HTN 


♦ INC 

ITTG 


CEN 

CODI 


♦ MOTA 

MSC 


1N771 

AMR 

233 

-161 

IDC 

MSC 


KSI 

MDC 


CRl 

ELT 


NJS 

SCE 


CEN 

CRl 



SCE 

SLD 


♦ MOTA 

MSC 


ETC 

FGRS 


SPE 

TRWS 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


♦ MULB 

NASG 


♦FSC 

GDC 



UPl 


MDC 

SLD 



1N792 

ATRWS 

242 -184 

NECE 

NJS 


HTN 

IDC 


1N764 

AMR 

183 -192 

SPE 

SST 



AMR 

CEN 


♦ PHIN 

RHM 


♦ ITTG 

KSI 


♦APD 

CEN 


1N771A 

AMR 

233 

-218 

CRl 

HTN 


♦ RTCF 

SCE 


MDC 

♦MOTA 


CODI 

CRl 


CEI 

CEN 



IDC 

MSC 


♦SIEG 

♦ SLCB 


♦ MSC 

NASG 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



SCE 

SLD 


SPE 

THEF 


NJS 

PSLI 


KSI 

MDC 


MDC 

SLD 



SPE 

SST 


TRWS 

UPl 


RHM 

SCE 


♦ MOTA 

MSC 


SPE 

SST 



1N793 

ATRWS 

243 - 3 

♦VALG 

WAB 


♦SIEG 

♦SLCB 


NJS 

SCE 



STI 



AMR 

CEN 


1N755 

♦ APD 

180 - 5 

SLD 

SPE 


SIEG 

SPE 


1N771B 

AMR 

234 

- 41 

CRl 

HTN 


CDIL 

CEI 


SPR 

SST 


TRWS 

UPl 


HTN 

IDC 



MSC 

SCE 


CEN 

CODI 


TRWS 

UPl 


1N764A 

AMR 

183 -205 

MDC 

SLD 



SLD 

SPE 


CRl 

ELT 


1N758A 

♦APD 

187 - 34 

CEN 

CODI 


SPE 

SST 




SST 


ETC 

FGRS 


CDIL 

CEI 


HTN 

IDC 



STI 



1N794 

ATRWS 

242 -213 

♦FSC 

GDC 


CEN 

CODI 


KSI 

MDC 


1N772 

AMR 

233 -162 

AMR 

CEN 


HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


♦ MOTA 

NJS 


CEN 

CRl 



CRl 

HTN 


conLnext col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

Eiaa§ 


MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 


TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 

I1N794 





1N813 




1N825 

AMR 

174 -103 

1N837 




1N861 




(cont.) 

IDC 



(cont.) 

SPE 


♦APD 

APX 


(cont.) 

HTN 


(cont.) 


CEN 



♦MSC 

SCE 




SST 

STI 


CDI 

CEN 



♦ MSC 

SLD 



CRI 

HTN 



SLD 

SST 



1N814 


AMR 

242 -198 

CODI 

CRI 



SPE 

SST 



IDC 

MDC 


1N795 


ATRWS 

243 

- 4 


CEN 

CRI 


DIT 

♦GSE 


1N837A 

AMR 

249 - 66 


SPE 

UPl 



AMR 

CEN 




GDC 

HTN 


HTN 

IDC 



CEN 

HTN 


1N862 


AMR 

275 - 1 


CRI 

HTN 




IDC 

MDC 


♦ MOTA 

MSC 



♦MSC 

SCE 



CEN 

CRI 



♦MSC 

SCE 




MSC 

SCE 


♦MULB 

♦PHIN 



SLD 

SPE 



HTN 

MDC 



SLD 

SPE 




SLD 

SPE 


♦RTCF 

SCE 




SST 




SPE 


1N796 


ATRWS 

243 

- 5 


SST 

STI 


♦SIEG 

♦SLCB 


1N838 


AMR 

249 - 93 

1N863 


AMR 

275 - 7 


AMR 

CEN 



1N815 


AMR 

242 -163 

SLD 

SPE 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



CRI 

HTN 




CEN 

CRI 


SSI 

SST 



HTN 

♦MSC 



HTN 

MDC 



♦MSC 

SCE 




GDC 

HTN 


THEF 

UPl 



SCE 

SPE 




SPE 



SLD 

SPE 




IDC 

MDC 


♦VALG 

WAB 


1N839 


AMR 

249 -117 

1N864 


AMR 

275 - 13 



SST 




SCE 

SLD 


1N825A 

A ♦MOTA 

174 -173 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


1N797 


ATRWS 

243 

. 56 


SPE 

SST 


AMR 

♦APD 



HTN 

SCE 



HTN 

MDC 



AMR 

CEN 





STI 


CDI 

CEN 




SPE 




SPE 



CRI 

HTN 



1N816 


AMR 

163 - 19 

CODI 

CRI 


1N840 


AMR 

249 - 25 

1N865 


AMR 

275 - 14 


♦MSC 

SCE 




♦APD 

CEN 


DIT 

♦GSE 



CEN 

HTN 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 




CODI 

CRI 


HTN 

IDC 



IDC 

♦MSC 



HTN 

MDC 




SST 




EAS 

FSC 


♦MSC 

♦ MULB 



SCE 

SLD 




SPE 


1N798 


ATRWS 

243 

- 48 


GDC 

HTN 


♦ PHIN 

♦RTCF 



SPE 

SST 


1N866 


AMR 

275 - 21 


AMR 

CEN 




IDC 

MDC 


SCE 

♦SIEG 


1N841 


AMR 

249 - 90 


CEN 

CRI 



HTN 

♦ MSC 




MSC 

SCE 


♦SLCB 

SLD 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



SCE 

SLD 




SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



HTN 

♦ MSC 



MDC 

SPE 



SPE 

SST 




SST 

STI 


SST 

THEF 



SCE 

SPE 


1N867 


AMR 

401 - 35 

1N799 


ATRWS 

243 

- 57 


TRWS 

UPl 



VALG 




SSY 



CEN 

CRI 



AMR 

CEN 





WAB 


1N826 

AMR 

177 - 76 

1N842 


AMR 

249 -115 


HTN 

MDC 



HTN 

♦MSC 



1N817 


AMR 

249 -122 

CDI 

CODI 



CEN 

CRI 




SPE 



SCE 

SLD 




CEN 

SCE 


CRI 

DIT 



FSC 

HTN 


1N868 


AMR 

274 -117 


SPE 

SST 





SPE 


GSE 

HTN 



SCE 

SPE 



CEN 

CRI 


1N800 


ATRWS 

243 

- 58 

1N818 


AMR 

248 -108 

IDC 

♦MSC 


1N843 


AMR 

249 -131 


HTN 

IDC 



AMR 

CEN 




CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 



CEN 

CRI 



MDC 

SPE 



CRI 

HTN 




HTN 

IDC 



SSI 



HTN 

SCE 




UPl 



♦MSC 

SCE 




MSC 

SCE 


1N826A 

AMR 

177 - 77 



SPE 


1N869 


AMR 

274 -126 


SLD 

SPE 




SLD 

SPE 


CODI 

HTN 


1N844 


AMR 

249 - 70 


CEN 

CRI 




SST 




SST 

STI 


IDC 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N801 


ATRWS 

243 

- 67 

1N821 


AMR 

174 -101 


SSI 



HTN 

SCE 



MDC 

SPE 



AMR 

CEN 




♦APD 

APX 


1N827 

AMR 

174 -104 


SLD 

SPE 




UPl 



CRI 

HTN 




CDI 

CEN 


♦APD 

APX 




SST 


1N870 


AMR 

274 -136 


♦MSC 

SCE 




CODI 

CRI 


CDI 

CEN 


1N845 


AMR 

249 -118 


CEN 

CRI 




SPE 




DIT 

♦GSE 


CODI 

CRI 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N802 


ATRWS 

243 

- 68 


HTN 

IDC 


DIT 

♦GSE 



HTN 

SCE 



MDC 

SPE 



AMR 

CEN 




♦ MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 




SPE 




UPl 



CRI 

HTN 




♦ MULB 

♦ PHIN 


♦MOTA 

MSC 


1N846 


AMR 

275 - 31 

1N871 


AMR 

274 -149 


♦ MSC 

SCE 




♦ RTCF 

SCE 


♦MULB 

♦PHIN 



CEN 

HTN 



CEN 

CRI 




SPE 




♦SIEG 

♦SLCB 


♦RTCF 

SCE 



IDC 

MDC 



HTN 

IDC 


1N803 


ATRWS 

243 

. 83 


SLD 

SPE 


♦SIEG 

♦SLCB 



SPE 

UPl 



SPE 

UPl 



AMR 

CEN 




SSI 

SST 


SLD 

SPE 


1N847 


AMR 

275 - 48 

1N872 


AMR 

274 -155 


CRI 

HTN 




THEF 

UPl 


SSI 

SST 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



♦MSC 

SCE 




♦VALG 

WAB 


THEF 

♦VALG 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 




SPE 



1N821A 

A ♦MOTA 

174 -171 


WAB 



MDC 

SPE 



SPE 

UPl 


1N804 


ATRWS 

243 

- 84 


AMR 

♦APD 


1N827A 

A ♦MOTA 

174 -174 



UPl 


1N873 


AMR 

274 -163 


AMR 

CEN 




CDI 

CEN 


AMR 

♦APD 


1N848 


AMR 

275 - 68 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 




CODI 

CRI 


CDI 

CEN 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



♦MSC 

SCE 




DIT 

♦GSE 


CODI 

CRI 



HTN 

MDC 



MDC 

SPE 




SPE 




HTN 

IDC 


DIT 

♦GSE 



SPE 

SSI 


1N874 


AMR 

274 -169 

1N805 


AMR 

231 

- 58 


♦ MSC 

♦MULB 


HTN 

IDC 




UPl 



CEN 

CRI 



ASI 

CEN 




♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MSC 

♦MULB 


1N849 


AMR 

275 - 86 


HTN 

MDC 



CRI 

HTN 




SCE 

♦SIEG 


♦PHIN 

♦RTCF 



CEN 

CRI 




SPE 



MDC 

SCE 




♦SLCB 

SLD 


SCE 

♦SIEG 



HTN 

MDC 


1N875 


AMR 

274 -176 


SLD 

SPE 




SPE 

SSI 


♦SLCB 

SLD 



SPE 

SSI 



CEN 

CRI 



SST 

STI 




SST 

THEF 


SPE 

SSI 




UPl 



HTN 

IDC 



UPl 

WAB 




UPl 

VALG 


SST 

THEF 


1N850 


AMR 

275 -102 


MDC 

SPE 


1N806 


AMR 

243 

- 23 



WAB 



VALG 



CEN 

CRI 


1N876 


AMR 

274 -178 


CEN 

CRI 



1N822 


AMR 

228 • 86 

1N828 

AMR 

177 - 78 


HTN 

MDC 



CEN 

CRI 



ETC 

GDC 




CDI 

CODI 


CDI 

CODI 



SPE 

SSI 



HTN 

MDC 



HTN 

IDC 




CRI 

DIT 


CRI 

DIT 




UPl 




SPE 



MDC 

♦ MSC 




HTN 

IDC 


GSE 

HTN 


1N851 


AMR 

275 -116 

1N877 


AMR 

274 -183 


SCE 

SLD 




MSC 

SLD 


IDC 

♦MSC 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SPE 

SST 




SSI 

SST 


♦SIEG 

SPE 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 


1N807 


AMR 

243 

- 73 



WAB 



SSI 



MDC 

SPE 




SPE 



CEN 

CRI 



1N822A 

AMR 

228 - 87 

1N828A 

AMR 

177 - 79 



SSI 


1N878 


AMR 

401 - 26 


GDC 

HTN 




CODI 

HTN 


CODI 

HTN 


1N852 


AMR 

275 -128 


CEN 

CRI 



IDC 

MDC 




IDC 

SSI 


IDC 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

MDC 



♦MSC 

SCE 



1N823 


AMR 

174 -102 


SSI 



HTN 

MDC 




SPE 



SPE 

UPl 




♦APD 

APX 


1N829 

AMR 

174 -105 



SPE 


1N879 


AMR 

274 - 75 

1N808 


AMR 

249 

. 65 


CDI 

CEN 


♦APD 

CDI 


1N853 


AMR 

275 -139 


CEN 

CRI 



ASI 

CEN 




CODI 

CRI 


CEN 

CODI 



CEN 

CRI 



HTN 

MDC 



CRI 

♦DIT 




DIT 

♦GSE 


CRI 

DIT 



HTN 

MDC 



SPE 

UPl 



HTN 

IDC 




HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 




SPE 


1N880 


AMR 

274 - 80 


♦MSC 

SCE 




MCY 

♦ MOTA 


IDC 

♦ MOTA 


1N854 


AMR 

275 -148 


CEN 

CRI 



SLD 

SPE 




MSC 

♦ MULB 


♦MSC 

♦ MULB 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 



SST 

WAB 




♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



HTN 

IDC 



MDC 

SPE 


1N809 


AMR 

249 

-114 


SCE 

♦SIEG 


SCE 

♦SIEG 



MDC 

SPE 




UPl 



CEN 

CRI 




♦SLCB 

SLD 


♦SLCB 

SLD 


1N855 


AMR 

275 -156 

1N881 


AMR 

274 - 86 


HTN 

IDC 




SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SCE 

SPE 




SST 

THEF 


SST 

THEF 



HTN 

IDC 



HTN 

MDC 


1N810 


AMR 

246 

- 4 


UPl 

♦VALG 


UPl 

♦VALG 



MDC 

SPE 



SCE 

SPE 



CRI 

HTN 





WAB 



WAB 


1N856 


AMR 

401 - 43 

1N882 


AMR 

274 - 88 


IDC 

SCE 



1N823A 

A ♦MOTA 

174 -172 

1N829A 

AMR 

174 -106 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SLD 

SPE 




AMR 

♦APD 


♦APD 

♦APX 



HTN 

MDC 



HTN 

MDC 




SST 




CDI 

CEN 


CDI 

CEN 




SPE 



SPE 

UPl 


1N811 


AMR 

242 

-169 


CODI 

CRI 


CODI 

DIT 


1N857 


AMR 

274 -191 

1N883 


AMR 

274 - 90 


CEN 

CRI 




DIT 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



♦DIT 

GDC 




HTN 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 



GDC 

HTN 



HTN 

MDC 



HTN 

IDC 




♦ MSC 

♦ MULB 


MSC 

♦ MULB 



IDC 

MDC 




SPE 



MDC 

MSC 




♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



SPE 

UPl 


1N884 


AMR 

274 - 92 


SCE 

SLD 




SCE 

♦SIEG 


SCE 

♦SIEG 


1N858 


AMR 

274 -196 


CEN 

CRI 



SPE 

SST 




♦SLCB 

SLD 


♦SLCB 

SPE 



CEN 

CRI 



HTN 

IDC 




STI 




SPE 

SSI 


SSI 

THEF 



GDC 

HTN 



MDC 

SPE 


1N812 


AMR 

242 

-178 


SST 

SSY 


VALG 

WAB 



IDC 

MDC 


1N885 


AMR 

274 - 94 


CEN 

CRI 




THEF 

VALG 


1N830 

A ♦ALP 

439 - 15 


SPE 

UPl 



CEN 

CRI 



GDC 

HTN 





WAB 


ASI 

SPE 


1N859 


AMR 

274 -204 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 



1N824 


AMR 

228 - 88 


WAB 



CEN 

CRI 




SPE 



MSC 

SCE 




CDI 

CRI 


1N830A 

ALP 

438 - 63 


GDC 

HTN 


1N886 


AMR 

274 - 96 


SLD 

SPE 




DIT 

HTN 


SPE 

WAB 



IDC 

MDC 



CEN 

CRI 



SST 

STI 




IDC 

MSC 


1N835 

AMR 

242 -185 


SPE 

UPl 



HTN 

IDC 


1N813 


AMR 

242 

-162 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


1N860 


AMR 

274 -209 


MDC 

SPE 



CEN 

CRI 




SSI 

SST 


HTN 

♦ IDC 



CEN 

CRI 


1N887 


AMR 

274 - 97 


GDC 

HTN 



1N824A 

AMR 

228 - 89 

SPE 

STI 



HTN 

MDC 



CEN 

CRI 



IDC 

MDC 




CODI 

HTN 


1N837 

AMR 

249 - 69 


SPE 

UPl 



HTN 

MDC 



SCE 

SLD 




IDC 

SSI 


CEN 

CRI 


1N861 


AMR 

274 -214 



SPE 


1 cont.next col. 


I 
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cont.next col. 
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ITYPE No. 

■ iN908 

ASi 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 


TYPE No. CROSS INDEX 


; NUMBER SEQUENCE 



TYPE 

No. 

MFRS 


No. 

MFRS 



MFRS 

AMR 

243 

-111 

|TNtT6> 

\ 


1N933 


aMr 


■ 34 

TFI938 

■"aTMOTA" 

CEN 



(com.) 

CEN 


CEN 

CRI 



AMR 

♦APD 

ETC 




HITJ 

HTN 


HTN 

♦IDC 



CDI 

CEN 

IDC 




IDC 

MDC 


MISI 

SCE 



CRI 

DIT 

♦MSC 




♦MSC 

♦ MULB 


SPE 

SSI 



GDC 

♦GSE 

SPE 




♦PHIN 

RHM 


STI 

UPl 



HTN 

IDC 

WAB 




♦ RTCF 

SCE 



WAB 



♦MSC 

SCE 

AMR 

245 

- 71 


♦SLCB 

SLD 

1N934 


AMR 

249 ■ 

■ 41 

♦SIEG 

♦SLCB 

ETC 




SPE 

SST 


CEN 

CRI 



SPE 

SSI 

IDC 




STI 

♦ UNI 


HTN 

IDC 



THEF 

WAB 

♦MSC 




♦VALG 

WAB 


SCE 

SLD 



1N938A 

A ♦MOTA 

SPE 



1N916B 

AMR 

246 -100 

SPE 

SST 



AMR 

♦APD 

STI 




CEN 

ETC 

1N935 


A ♦MOTA 

184 ■ 

• 68 

CDI 

CEN 

AMR 

234 

-120 


FSC 

HITJ 


AMR 

♦APD 



CRI 

DIT 

CEN 




HTN 

IDC 


CDI 

CEN 



GDC 

♦GSE 

HTN 




MDC 

MSC 


CODI 

CRI 



HTN 

IDC 

SPE 




♦MULB 

♦PHIN 


DIT 

♦GSE 



♦MSC 

SCE 

UPl 




RHM 

♦RTCF 


HTN 

IDC 



♦SIEG 

♦SLCB 

AMR 

234 

•121 


SCE 

♦SLCB 


♦MSC 

SCE 



SLD 

SPE 

CEN 




SLD 

SPE 


♦SIEG 

SLCB 



SSI 

THEF 

HTN 




SST 

STI 


SLD 

SPE 




WAB 

STI 




♦UNI 

♦VALG 


SSI 

SST 



1N938B 

A ♦MOTA 

UPl 



1N917 


AMR 

244 -207 

THEF 

UPl 



AMR 

♦APD 

AMR 

234 

•122 


ASI 

CEN 



WAB 



CDI 

CEN 

CEN 




CODI 

CRI 

1N935A 

A ♦MOTA 

184 ■ 

■ 69 

CRI 

DIT 

HTN 




ETC 

HITJ 


AMR 

♦APD 



GDC 

♦GSE 

SLD 




HTN 

IDC 


CDI 

CEN 



HTN 

IDC 

SST 




SPE 

UPl 


CODI 

CRI 



♦ MSC 

SCE 

UPl 





WAB 


DIT 

♦GSE 



♦SIEG 

♦SLCB 

AMR 

163 

• 15 

1N919 


AMR 

243 - 66 

HTN 

IDC 



SPE 

SSI 

CODI 




CEN 

CRI 


♦MSC 

SCE 



THEF 

UPl 

HTN 




HTN 

MDC 


♦SIEG 

♦SLCB 




WAB 

MSC 




MSC 

SPE 


SLD 

SPE 



1N939 

A ♦MOTA 

SPE 





SSI 


SSI 

THEF 



AMR 

♦APD 

AMR 

163 

- 14 

1N920 


AMR 

251 -197 


WAB 



CDI 

CRI 

CODI 




ASI 

CRI 

1N935B 

A ♦MOTA 

184 ■ 

■ 70 

DIT 

GDC 

IDC 




HTN 

IDC 


AMR 

♦APD 



♦GSE 

HTN 

SPE 




MSC 

SCE 


CDI 

CEN 



IDC 

♦MSC 

AMR 

163 

• 17 


SLD 

SPE 


CODI 

CRI 



SCE 

♦SIEG 

CODI 




SSI 

SST 


DIT 

♦GSE 



♦SLCB 

SPE 

HTN 





WAB 


HTN 

IDC 



SSI 

THEF 

MSC 



1N921 


AMR 

252 -178 

♦MSC 

SCE 




WAB 

WAB 




CRI 

HTN 


♦SIEG 

♦SLCB 



1N939A 

A ♦MOTA 

AMR 

163 

- 16 


IDC 

MSC 


SLD 

SPE 



AMR 

♦APD 

CODI 




SCE 

SLD 


SSI 

SST 



CDI 

CRI 

IDC 




SPE 

SSI 


THEF 

UPl 



DIT 

GDC 

SPE 





SST 

1N936 


A ♦MOTA 

184 ■ 

■ 71 

♦GSE 

HTN 




A ♦UNI 
♦APD 
ASI 
CEN 
DIO 
HITJ 
IDC 
MDC 
♦MSC 
NJS 
RHM 
SCE 
♦SLCB 
SPE 
SST 
TIC 
VALG 
WAB 
AFSC 
ASI 
HITJ 
IDC 
MDC 
♦ MULB 


NJS 

♦ PHIN 

RHM 

♦ RTCF 

SCE 

♦SLCB 

SLD 

SPE 

SPR 

SST 

STI 

♦UNI 

UPl 

VALG 
WAB 
A ♦UNI 

AMR 

CEN 

DIO 

ETC 

FSC 

HITJ 

HTN 

IDC 

MDC 

♦MSC 

NJS 

RHM 

SCE 

♦SLCB 

SLD 

SPE 

SPR 

SST 

STI 

UPl 

A ♦UNI 

AMR 

ASI 

CEN 

CODI 

CRI 

ETC 

HITJ 

HTN 

IDC 

SPE 
WAB 
A ♦UNI 

AMR 

♦APX 

ASI 

CEN 

CRI 

♦FSC 

HITJ 

HTN 

IDC 

♦ ITTG 

MDC 

♦MSC 

♦MULB 

♦PHIN 

RHM 

RTCF 

SCE 

♦SLCB 

SLD 

SPE 

SST 

STI 

TIC 

UPl 

VALG 

WAB 

AFSC 

AMR 

ASI 


HTN 

MSC 

SLD 

SSI 

AMR 253 ■ 

HTN 

SCE 

AMR 249 ■ 

CRI 

IDC 

SPE 

AMR 242 . 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 

SPE 

SST 

AMR 242 ■ 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 

SPE 

SST 

AMR 243 ■ 

CRI 

HTN 

MDC 

SCE 

SPE 

SST 

AMR 243 . 

CRI 

HTN 

MSC 

SLD 

SST 

AMR 236 
CEN 
♦ DIT 


♦APD 
CEN 
CRI 
GDC 
HTN 
♦ MSC 
♦SIEG 
SLD 
SSI 
THEF 
WAB 

A^MOTA 184 . 72 
♦APD 
CEN 


A^MOTA 184 . : 
♦APD 
CEN 
CRI 
GDC 
HTN 
♦ MSC 
♦SIEG 
SLD 
SSI 
THEF 

A^MOTA 184 . 1 
♦APD 
CEN 
CRI 
GDC 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SLD 
SSI 
THEF 
WAB 


♦MSC 

♦SIEG 

SPE 

THEF 

A ♦MOTA 184 • 
♦APD 
CRI 
GDC 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SPE 
THEF 
WAB 

AMR 184 ■ 
CDI 
DIT 
♦GSE 
IDC 
SCE 
♦SLCB 

AMR 184 ■ 
CDI 
DIT 
HTN 
♦MSC 
♦SIEG 
SPE 

AMR 184 • 
CDI 
DIT 
HTN 
♦ MSC 
♦SIEG 
SPE 
SSI 

A ♦MOTA 190 ■ 
♦APD 
CEN 
DIT 
♦GSE 
IDC 
SCE 


HTN 



1N937A 

A ♦MOTA 

184 . 

. 75 

♦SIEG 

SPE 

SCE 



AMR 

♦APD 




SSI 

SPE 



CDI 

CEN 



1N941A 

A ♦MOTA 

UPl 



CODI 

CRI 



AMR 

♦APD 

AMR 

236 • 

. 12 

DIT 

GDC 



CDI 

CEN 

CRI 



♦GSE 

HTN 



CRI 

DIT 

HTN 



IDC 

♦MSC 



GDC 

♦GSE 

SCE 



SCE 

♦SIEG 



HTN 

IDC 

SPE 



♦SLCB 

SLD 



♦ MSC 

SCE 

UPl 



SPE 

SSI 



♦SIEG 

SPE 

AMR 

236 • 

■ 13 

SST 

THEF 



SSI 

WAB 

CEN 



1N937B 

A ♦MOTA 

184 • 

. 76 

1N941B 

A ♦MOTA 

ETC 



AMR 

♦APD 



AMR 

♦APD 

IDC 



CDI 

CEN 



CDI 

CEN 

SLD 



CODI 

CRI 



CRI 

DIT 

SST 



DIT 

GDC 



GDC 

♦GSE 

AMR 

236 . 

. 14 

♦GSE 

HTN 



HTN 

IDC 

CEN 



IDC 

♦MSC 



♦ MSC 

SCE 

ETC 



SCE 

♦SIEG 



♦SIEG 

SPE 

IDC 



♦SLCB 

SPE 



SSI 

WAB 

UPl 



SSI 

THEF 



1N942 

A ♦MOTA 




TIC 

WAB 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 






MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N942 




1N946 



1N959 

AMR 

181 

-196 

1N961& 



1N964A 



(cont.) 

AMR 



(cont.) 

♦SIEG 


♦APD 

CDIL 



(cont.) 

CODI 


(cont.) 

CDIL 


♦APD 

GDI 



SPE 

SSI 


CEN 

CODI 



ESP 

ETC 


CEN 

CODI 


CEN 

CRI 



1N946A 

AMR 

190 - 33 

CRI 

ETC 



FGRS 

♦FSC 


ESP 

ETC 


DIT 

GDC 



APD 

GDI 


FGRS 

♦FSC 



HITJ 

HTN 


FGRS 

HITJ 


♦GSE 

HTN 



CRI 

DIT 


GDC 

HITJ 



IDC 

♦ INC 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 



GDC 

HTN 


HTN 

IDC 



ITTG 

KSI 


ITTG 

KSI 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

♦ MSC 


♦ ITTG 

KSI 



MDC 

♦ MSC 


MDC 

MSC 


SPE 

SSI 



♦SIEG 

SPE 


MDC 

MSC 



NJS 

RHM 


NJS 

PSLI 



WAB 




SSI 


NJS 

RHM 



SCE 

♦SIEG 


RHM 

SCE 


1N942A 

A^MOTA 

190 

- 52 

1N946B 

AMR 

190 - 34 

SCE 

SIEG 



SLCB 

SPE 


SLCB 

SPE 


AMR 

♦ APD 



APD 

GDI 


♦SLCB 

SLD 



THEF 

TRWS 


TRWS 

WAB 


GDI 

CEN 



CRI 

DIT 


SPE 

SST 




WAB 


1N964B 

A ♦MOTA 

192 -124 

CRI 

DIT 



GDC 

HTN 



TRWS 



1N962 

AMR 

189 - 13 

AMR 

♦APD 


GDC 

♦GSE 



IDC 

♦ MSC 


1N959A 

A ♦MOTA 

181 

-189 

♦APD 

CDIL 


CDIL 

CEN 


HTN 

IDC 



♦SIEG 

SPE 


AMR 

♦APD 



CEN 

CODI 


CODI 

ESP 


♦MSG 

SCE 




SSI 


CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


ETC 

FGRS 


♦SIEG 

SPE 



1N947 

AMR 

276 -105 

CODI 

ETC 



ETC 

FGRS 


HITJ 

HTN 


SSI 

WAB 



CEN 

CRI 


FGRS 

♦FSC 



GDC 

HITJ 


IDC 

♦ INC 


1N942B 

A ♦MOTA 

190 

- 53 

HTN 

IDC 


HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 


AMR 

♦APD 




SPE 


IDC 

ITTG 



♦ ITTG 

KSI 


MDC 

♦ MSC 


GDI 

CEN 



1N948 

AMR 

248 - 99 

KSI 

MDC 



MDC 

MSC 


NJS 

PSLI 


CRI 

DIT 



CEN 

CRI 


MSC 

NJS 



NJS 

RHM 


RHM 

SCE 


GDC 

♦GSE 



ETC 

HTN 


RHM 

SCE 



SCE 

SIEG 


♦SIEG 

SLCB 


HTN 

IDC 



IDC 

MDC 


SLCB 

SPE 



♦SLCB 

SLD 


SPE 

THEF 


♦ MSG 

SCE 




SPE 


THEF 

TRWS 



SPE 

SPR 


TRWS 

WAB 


♦ SIEG 

SPE 



1N949 

AMR 

231 - 88 

1N959B 

A ♦MOTA 

181 

-161 

SST 

THEF 


1N965 

AMR 

194 -171 

SSI 

WAB 



CEN 

CRI 


AMR 

♦APD 




TRWS 


♦APD 

CDIL 


1N943 

A ♦MOTA 

190 

- 54 

HTN 

SCE 


CDIL 

CEN 



1N962A 

A ♦MOTA 

189 - 9 

CEN 

CRI 


AMR 

♦APD 



SLD 

SPE 


CODI 

ETC 



AMR 

♦APD 


ESP 

ETC 


GDI 

CEN 



SST 

STI 


FGRS 

FSC 



CDIL 

CEN 


FGRS 

♦ FSC 


CRI 

DIT 



THEF 

UPl 


HITJ 

HTN 



CODI 

ESP 


GDC 

HITJ 


GDC 

♦ GSE 



1N957 

AMR 

178 - 14 

IDC 

♦ INC 



ETC 

FGRS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



♦APD 

CDIL 


ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 


♦ ITTG 

KSI 


♦MSG 

SCE 



CEN 

CODI 


MDC 

♦ MSC 



IDC 

ITTG 


MDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 



CRI 

ETC 


NJS 

RHM 



KSI 

MDC 


NJS 

PSLI 


SSI 

WAB 



FGRS 

♦ FSC 


SCE 

♦SIEG 



MSC 

NJS 


RHM 

SCE 


1N943A 

A ♦MOTA 

190 

- 55 

GDC 

HITJ 


SLCB 

SPE 



RHM 

SCE 


SIEG 

♦ SLCB 


AMR 

♦APD 



HTN 

IDC 


THEF 

TRWS 



SLCB 

SPE 


SLD 

SPE 


GDI 

CEN 



♦ITTG 

KSI 



WAB 




TRWS 


SPR 

SST 


CRI 

DIT 



MDC 

MSC 


1N960 

A ♦MOTA 

185 

- 26 

1N962B 

A ♦MOTA 

188 -190 


TRWS 


GDC 

♦GSE 



NJS 

RHM 


AMR 

♦APD 



AMR 

♦APD 


1N965A 

A ♦MOTA 

194 -167 

HTN 

IDC 



SCE 

SIEG 


CDIL 

CEN 



CDIL 

CEN 


AMR 

♦ APD 


♦ MSG 

SCE 



♦SLCB 

SLD 


CODI 

CRI 



CODI 

ESP 


CDIL 

CEN 


♦SIEG 

SPE 



SPE 

SST 


ESP 

ETC 



ETC 

FGRS 


ESP 

ETC 



SSI 




TRWS 


FGRS 

♦FSC 



HITJ 

HTN 


FGRS 

♦ FSC 


1N943B 

A ♦MOTA 

190 

- 56 

1N957A 

A ♦MOTA 

178 - 9 

GDC 

HITJ 



IDC 

♦ INC 


HITJ 

HTN 


AMR 

♦APD 



AMR 

♦APD 


HTN 

IDC 



ITTG 

KSI 


IDC 

ITTG 


GDI 

CEN 



CDIL 

CEN 


♦ITTG 

KSI 



MDC 

♦MSC 


KSI 

MDC 


CRI 

DIT 



CODI 

ETC 


MDC 

MSC 



NJS 

RHM 


MSC 

NJS 


GDC 

♦GSE 



FGRS 

♦FSC 


NJS 

RHM 



SCE 

♦SIEG 


PSLI 

RHM 


HTN 

IDC 



HITJ 

HTN 


SCE 

SIEG 



SLCB 

SPE 


SCE 

SLCB 


♦MSG 

SCE 



IDC 

ITTG 


♦SLCB 

SLD 



THEF 

TRWS 


SPE 

TRWS 


♦SIEG 

SPE 



KSI 

MDC 


SPE 

SST 




WAB 


1N965B 

A ♦MOTA 

194 -148 

SSI 

WAB 



MSC 

NJS 



TRWS 



1N963 

AMR 

190 -183 

AMR 

♦APD 


1N944 

A ♦MOTA 

190 

. 57 

RHM 

SCE 


1N960A 

A ♦MOTA 

185 

- 21 

♦APD 

CDIL 


CDIL 

CEN 


AMR 

♦APD 



SLCB 

SPE 


AMR 

♦APD 



CEN 

CODI 


ESP 

ETC 


GDI 

CEN 



TRWS 

WAB 


CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


FGRS 

♦ FSC 


CRI 

DIT 



1N957B 

A ♦MOTA 

177 -195 

CODI 

ESP 



ETC 

FGRS 


HITJ 

HTN 


GDC 

♦GSE 



AMR 

♦APD 


ETC 

FGRS 



♦FSC 

GDC 


IDC 

♦ INC 


HTN 

IDC 



CDIL 

CEN 


♦FSC 

HITJ 



HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 


♦ MSG 

SCE 



CODI 

ETC 


HTN 

IDC 



IDC 

♦ ITTG 


MDC 

♦MSC 


♦SIEG 

SPE 



FGRS 

♦ FSC 


ITTG 

KSI 



KSI 

MDC 


NJS 

PSLI 


SSI 

WAB 



HITJ 

HTN 


MDC 

MSC 



MSC 

NJS 


RHM 

SCE 


1N944A 

A ♦MOTA 

190 

- 58 

IDC 

♦ INC 


NJS 

RHM 



RHM 

SCE 


♦SIEG 

SLCB 


AMR 

♦APD 



ITTG 

KSI 


SCE 

SLCB 



SIEG 

♦SLCB 


SPE 

THEF 


GDI 

CEN 



MDC 

♦MSC 


SPE 

SSY 



SLD 

SPE 


TRWS 

UPl 


CRI 

DIT 



NASG 

NJS 



TRWS 



SST 

THEF 



WAB 


GDC 

♦GSE 



RHM 

SCE 


1N960B 

A ♦MOTA 

184 

-209 


TRWS 


1N966 

AMR 

196 - 76 

HTN 

IDC 



♦SIEG 

SLCB 


AMR 

♦APD 



1N963A 

A ♦MOTA 

190 -177 

♦APD 

CDIL 


♦MSG 

SCE 



SPE 

SSY 


CDIL 

CEN 



AMR 

♦APD 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

SPE 



THEF 

TRWS 


CODI 

ESP 



CDIL 

CEN 


ESP 

ETC 


SSI 

WAB 




WAB 


ETC 

FGRS 



CODI 

ESP 


FGRS 

GDC 


1N944B 

A ♦MOTA 

190 

- 59 

1N958 

AMR 

180 - 12 

♦FSC 

HITJ 



ETC 

FGRS 


HITJ 

HTN 


♦AMR 

♦ APD 



♦APD 

CDIL 


HTN 

IDC 



♦ FSC 

HITJ 


IDC 

♦ ITTG 


GDI 

CEN 



CEN 

CODI 


♦ INC 

ITTG 



HTN 

IDC 


KSI 

MDC 


CRI 

DIT 



CRI 

ETC 


KSI 

MDC 



ITTG 

KSI 


MSC 

NJS 


GDC 

GSE 



FGRS 

♦ FSC 


♦MSC 

NJS 



MDC 

MSC 


RHM 

SCE 


HTN 

IDC 



GDC 

HITJ 


RHM 

SCE 



NJS 

RHM 


SIEG 

♦ SLCB 


♦MSG 

SCE 



HTN 

IDC 


♦SIEG 

SLCB 



SCE 

SLCB 


SLD 

SPE 


♦SIEG 

SPE 



♦ ITTG 

KSI 


SPE 

THEF 



SPE 

THEF 


SPR 

SST 



SSI 



MDC 

MSC 


TRWS 

WAB 




TRWS 



TRWS 


1N945 

A ♦MOTA 

190 

- 60 

NJS 

RHM 


1N961 

AMR 

187 

- 71 

1N963B 

A ♦MOTA 

190 -151 

1 N966A 

A ♦MOTA 

196 - 73 

AMR 

♦APD 



SCE 

SIEG 


♦APD 

CDIL 



AMR 

♦APD 


AMR 

♦ APD 


GDI 

CEN 



♦ SLCB 

SLD 


CEN 

CODI 



CDIL 

CEN 


CDIL 

CEN 


CRI 

DIT 



SPE 

SST 


CRI 

ESP 



CODI 

ESP 


ESP 

ETC 


GDC 

HTN 




TRWS 


ETC 

FGRS 



ETC 

FGRS 


FGRS 

HITJ 


IDC 

♦MSC 



1N958A 

A ♦MOTA 

180 - 6 

♦FSC 

GDC 



♦ FSC 

HITJ 


HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 



AMR 

♦APD 


HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 


SPE 

SSI 



CDIL 

CEN 


IDC 

♦ITTG 



♦ INC 

ITTG 


MDC 

MSC 


1N945A 

A ♦MOTA 

190 

- 61 

CODI 

ETC 


KSI 

MDC 



KSI 

MDC 


NJS 

RHM 


AMR 

♦APD 



FGRS 

♦ FSC 


MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


SCE 

SLCB 


GDI 

CEN 



HITJ 

HTN 


RHM 

SCE 



RHM 

SCE 



TRWS 


CRI 

DIT 



IDC 

ITTG 


SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦ SLCB 


1N966B 

A ♦MOTA 

196 - 53 

GDC 

HTN 



KSI 

MDC 


SLD 

SPE 



SPE 

THEF 


AMR 

♦APD 


IDC 

♦ MSC 



MSC 

NJS 


SST 

SSY 



TRWS 

WAB 


CDIL 

CEN 


SCE 

♦SIEG 



RHM 

SCE 


TRWS 

UPl 



1N964 

AMR 

192 -148 

ESP 

ETC 


SPE 

SSI 



SLCB 

SPE 


1N961A 

A ♦MOTA 

187 

- 65 

♦APD 

CDIL 


FGRS 

HITJ 



THEF 



TRWS 

♦UNI 


AMR 

♦APD 



CEN 

CODI 


HTN 

IDC 


1N945B 

A ♦MOTA 

190 

. 62 

1N958B 

A ♦MOTA 

179 -181 

CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


♦ INC 

ITTG 


AMR 

♦ APD 



AMR 

♦APD 


CODI 

ESP 



ETC 

FGRS 


KSI 

MDC 


GDI 

CEN 



CDIL 

CEN 


ETC 

FGRS 



GDC 

HITJ 


♦ MSC 

NJS 


CRI 

DIT 



CODI 

ETC 


♦ FSC 

HITJ 



HTN 

IDC 


RHM 

SCE 


GDC 

HTN 



FGRS 

♦ FSC 


HTN 

IDC 



♦ ITTG 

KSI 


♦ SIEG 

SLCB 


IDC 

♦ MSC 



HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 



MDC 

MSC 


SPE 

THEF 


SCE 

♦ SIEG 



IDC 

♦ INC 


MDC 

MSC 



NJS 

PSLI 


TRWS 

WAB 


SPE 

SSI 



ITTG 

KSI 


NJS 

RHM 



RHM 

SCE 


1N967 

AMR 

198 - 83 


THEF 



MDC 

♦ MSC 


SCE 

SLCB 



SIEG 

♦SLCB 


♦APD 

CDIL 


1N946 

AMR 

190 

- 32 

NJS 

RHM 


SPE 

TRWS 



SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


APD 

GDI 



SCE 

♦SIEG 



UPl 



SPR 

SST 


ESP 

ETC 


CRI 

DIT 



♦SLCB 

SPE 


1N961B 

A ♦MOTA 

187 

- 35 


TRWS 


FGRS 

GDC 


GDC 

HTN 



THEF 

TRWS 


AMR 

♦APD 



1N964A 

A ♦MOTA 

192 -144 

HITJ 

HTN 


IDC 

♦ MSC 




WAB 


CDIL 

CEN 



AMR 

♦APD 


IDC 

♦ ITTG 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 






MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 







1N967 




1N970 




1N973 

AMR 

208 - 42 

1N976B 



lN95i 



(cont.) 

KSI 



(cont.) 

♦APD 



♦APD 

CDIL 


(cont.) 

NJS 


(cont.) 

MDC 


MDC 

MSC 



CDIL 

CEN 



CEN 

ESP 


SCE 

♦ SIEG 


MSC 

NJS 


NJS 

RHM 



CRI 

ESP 



ETC 

FGRS 


SPE 

THEF 


SCE 

SIEG 


SCE 

SIEG 



ETC 

FGRS 



GDC 

HITJ 


1N977 

AMR 

212 -187 

SLD 

SPE 


♦SLCB 

SLD 



GDC 

HITJ 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


SST 

THEF 


SPE 

SPR 



HTN 

IDC 



♦ ITTG 

KSI 


CRI 

ESP 


1N981A 

AMR 

216 -164 

SST 

TRWS 



♦ITTG 

KSI 



MDC 

MSC 


ETC 

GDC 


♦APD 

CEN 



♦UNI 



MDC 

MSC 



NJS 

RHM 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


1N967A 

A ♦MOTA 

198 

- 78 

NJS 

RHM 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


HTN 

IDC 


AMR 

♦APD 



SCE 

SIEG 



SLD 

SPE 


NJS 

SCE 


MDC 

MOTA 


CDIL 

CEN 



♦SLCB 

SLD 



SPR 

SST 


SIEG 

SLD 


MSC 

NJS 


ESP 

ETC 



SPE 

SPR 



1N973A 

AMR 

208 - 39 

SPE 

SPR 


SCE 

SPE 


FGRS 

HITJ 



SST 

WAB 



♦APD 

CDIL 



SST 



THEF 


HTN 

IDC 



1N970A 

A ♦MOTA 

203 

- 82 

CEN 

CRI 


1N977A 

AMR 

212 -185 

1N981B 

AMR 

216 -155 

ITTG 

KSI 



AMR 

♦APD 



ESP 

ETC 


♦APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


MDC 

MSC 



CDIL 

CEN 



FGRS 

HITJ 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

RHM 



ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SCE 

SLCB 



FGRS 

HITJ 



ITTG 

KSI 


MDC 

MOTA 


MDC 

MOTA 


SPE 

TRWS 



HTN 

IDC 



MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 


1N967B 

A ♦MOTA 

198 

- 59 

ITTG 

KSI 



MSC 

NJS 


SCE 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


AMR 

♦APD 



MDC 

MSC 



RHM 

SCE 



THEF 


SPE 

THEF 


CDIL 

CEN 



NJS 

RHM 




SPE 


1N977B 

AMR 

212 -175 

1N982 

AMR 

217 -155 

ESP 

ETC 



SCE 

SLCB 



1N973B 

AMR 

208 - 20 

♦APD 

CDIL 


CEN 

CRI 


FGRS 

HITJ 



SPE 

THEF 



♦APD 

CDIL 


CEN 

ESP 


ESP 

GDC 


HTN 

IDC 



1N970B 

A ♦MOTA 

203 

- 66 

CEN 

ESP 


ETC 

HTN 


HTN 

MDC 


♦ INC 

ITTG 



AMR 

♦APD 



ETC 

FGRS 


IDC 

MDC 


MSC 

NJS 


KSI 

MDC 



CDIL 

CEN 



HITJ 

HTN 


MOTA 

♦MSC 


SCE 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



ESP 

ETC 



IDC 

♦INC 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 


RHM 

SCE 



FGRS 

HITJ 



ITTG 

KSI 


♦SIEG 

SPE 


SST 

THEF 


♦SIEG 

SLCB 



HTN 

IDC 



MDC 

MOTA 


THEF 

UPl 


1N982A 

AMR 

217 -154 

SPE 

THEF 



♦INC 

ITTG 



♦MSC 

NJS 


1N978 

AMR 

213 -197 

CEN 

ESP 


TIC 

TRWS 



KSI 

MDC 



RHM 

SCE 


♦APD 

CEN 


HTN 

MDC 


UPl 

WAB 



♦MSC 

NJS 



♦SIEG 

SPE 


CRI 

ESP 


MOTA 

MSC 


1N968 

AMR 

200 

- 78 

RHM 

SCE 



THEF 

WAB 


ETC 

GDC 


NJS 

SCE 


♦APD 

CDIL 



♦SIEG 

SLCB 



1N974 

AMR 

209 -120 

HTN 

IDC 



SPE 


CEN 

CRI 



SPE 

THEF 



♦APD 

CDIL 


MDC 

MSC 


1N982B 

AMR 

217 -145 

ESP 

ETC 




WAB 



CEN 

CRI 


NJS 

SCE 


CEN 

ESP 


FGRS 

GDC 



1N971 

AMR 

205 

- 18 

ESP 

GDC 


SIEG 

SLD 


HTN 

MDC 


HITJ 

HTN 



♦APD 

CDIL 



HITJ 

HTN 


SPE 

♦SPR 


MOTA 

♦ MSC 


IDC 

♦ ITTG 



CEN 

ESP 



IDC 

MDC 



SST 


NJS 

SCE 


KSI 

MDC 



ETC 

FGRS 



MSC 

NJS 


1N978A 

AMR 

213 -196 

♦SIEG 

SPE 


MSC 

NJS 



♦FSC 

GDC 



SCE 

SIEG 


♦APD 

CEN 


THEF 

WAB 


RHM 

SCE 



HITJ 

HTN 



SLD 

SPE 


ESP 

ETC 


1N983 

AMR 

218 -137 

SIEG 

♦SLCB 



IDC 

♦ITTG 



SPR 

SST 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SLD 

SPE 



KSI 

MDC 




THEF 


MDC 

MOTA 


ESP 

GDC 


SPR 

SST 



MSC 

NJS 



1N974A 

AMR 

209 -119 

MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



TRWS 



RHM 

SCE 



♦APD 

CDIL 


SCE 

SPE 


MDC 

MSC 


1N968A 

A ♦MOTA 

200 

- 76 

SIEG 

♦SLCB 



CEN 

ESP 


1N978B 

AMR 

213 -187 

NJS 

SCE 


AMR 

♦APD 



SLD 

SPE 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


SIEG 

SLD 


CDIL 

CEN 



SPR 

SST 



IDC 

MDC 


ESP 

ETC 


SPE 

SST 


ESP 

ETC 



1N971A 

AMOTA 

205 

- 16 

MOTA 

MSC 


HTN 

IDC 


1N983A 

AMR 

218 -136 

FGRS 

HITJ 



AMR 

♦APD 



NJS 

SCE 


MDC 

MOTA 


CEN 

ESP 


HTN 

IDC 



CDIL 

CEN 




SPE 


♦MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 



CRI 

ESP 



1N974B 

AMR 

209 -106 

SCE 

♦SIEG 


MDC 

MOTA 


MDC 

MSC 



ETC 

FGRS 



♦APD 

CDIL 


SPE 

THEF 


MSC 

NJS 


NJS 

RHM 



♦FSC 

HITJ 



CEN 

ESP 


1N979 

AMR 

214 -182 

SCE 

SPE 


SCE 

SLCB 



HTN 

IDC 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


1N983B 

AMR 

218 -129 

SPE 

THEF 



ITTG 

KSI 



IDC 

MDC 


CRI 

ESP 


CEN 

ESP 


TRWS 

WAB 



MDC 

MSC 



MOTA 

♦MSC 


ETC 

GDC 


HTN 

IDC 


1N968B 

A ♦MOTA 

200 

- 59 

NJS 

RHM 



NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


MDC 

MOTA 


AMR 

♦APD 



SCE 

SLCB 



♦SIEG 

SPE 


MDC 

♦MOTA 


♦MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 




SPE 



THEF 

WAB 


MSC 

NJS 


SCE 

♦SIEG 


ESP 

ETC 



1N971B 

AMOTA 

204 

-207 

1N975 

AMR 

210 -157 

SCE 

SIEG 


SPE 

THEF 


FGRS 

HITJ 



AMR 

♦APD 



♦APD 

CEN 


SLD 

SPE 


1N984 

AMR 

219 -123 

HTN 

IDC 



CDIL 

CEN 



CRI 

ESP 


♦SPR 

SST 


CEN 

CRI 


♦INC 

ITTG 



ESP 

ETC 



ETC 

GDC 


1N979A 

AMR 

214 -181 

ESP 

GDC 


KSI 

MDC 



FGRS 

♦FSC 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 



HITJ 

HTN 



MDC 

MSC 


CRI 

ESP 


MDC 

MSC 


RHM 

SCE 



IDC 

♦ INC 



NJS 

SCE 


ETC 

HTN 


NJS 

SCE 


♦SIEG 

SLCB 



ITTG 

KSI 



SIEG 

SLD 


IDC 

MDC 


SIEG 

SLD 


SPE 

THEF 



MDC 

♦MSC 



SPE 

SPR 


MOTA 

MSC 


SPE 

SST 


TRWS 

WAB 



NJS 

RHM 




SST 


NJS 

SCE 


1N984A 

AMR 

219 -122 

1N968B-F 

SPE 

200 

. 60 

SCE 

♦SIEG 



1N975A 

AMR 

210 -156 


THEF 


CEN 

ESP 


1N969 

AMR 

201 

-186 

SLCB 

SPE 



♦APD 

CEN 


1N979B 

AMR 

214 -172 

HTN 

IDC 


♦APD 

CDIL 



THEF 

WAB 



ESP 

ETC 


♦APD 

CEN 


MDC 

MOTA 


CEN 

CRI 



1N972 

AMR 

206 

-154 

HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


MSC 

NJS 


ESP 

ETC 



♦APD 

CDIL 



MDC 

MOTA 


HTN 

IDC 


SCE 

SPE 


FGRS 

GDC 



CEN 

CRI 



MSC 

NJS 


MDC 

MOTA 


1N984B 

AMR 

219 -115 

HITJ 

HTN 



ESP 

ETC 



SCE 

SPE 


♦MSC 

NJS 


CEN 

ESP 


IDC 

♦ITTG 



FGRS 

GDC 



1N975B 

AMR 

210 -143 

SCE 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


KSI 

MDC 



HITJ 

HTN 



♦APD 

CDIL 


SPE 

THEF 


MDC 

MOTA 


MSC 

NJS 



IDC 

♦ ITTG 



CEN 

ESP 


1N980 

AMR 

215 -192 

♦MSC 

NJS 


RHM 

SCE 



KSI 

MDC 



ETC 

HTN 


♦APD 

CEN 


SCE 

♦SIEG 


SIEG 

♦SLCB 



MSC 

NJS 



IDC 

MDC 


CRI 

ESP 


SPE 

THEF 


SLD 

SPE 



RHM 

SCE 



MOTA 

♦MSC 


ETC 

GDC 


1N985 

AMR 

220 - 80 

SPR 

SST 



SIEG 

♦SLCB 



NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



♦UNI 



SLD 

SPE 



♦SIEG 

SPE 


MDC 

MSC 


ESP 

GDC 


1N969A 

A ♦MOTA 

201 

-182 

SPR 

SST 



THEF 

WAB 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


AMR 

♦APD 




THEF 



1N976 

AMR 

211 -175 

SIEG 

SLD 


MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 



1N972A 

AMOTA 

206 

-151 

♦APD 

CEN 


SPE 

SST 


SCE 

SIEG 


ESP 

ETC 



AMR 

♦APD 



CRI 

ESP 



THEF 


SLD 

SPE 


FGRS 

HITJ 



CDIL 

CEN 



ETC 

GDC 


1N980A 

AMR 

215 -191 

SST 

UPl i 


HTN 

IDC 



ESP 

ETC 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


1N985A 

AMR 

220 - 79 

ITTG 

KSI 



FGRS 

HITJ 



MDC 

MSC 


ESP 

ETC 


CEN 

ESP 


MDC 

MSC 



HTN 

IDC 



NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


NJS 

RHM 



ITTG 

KSI 



SIEG 

SLD 


MDC 

MOTA 


MOTA 

MSC 


SCE 

SLCB 



MDC 

MSC 



SPE 

SPR 


MSC 

NJS 


NJS 

SCE 



SPE 



NJS 

RHM 



SST 

THEF 


SCE 

SPE 



SPE 


1N969B 

A ♦MOTA 

201 

-164 

SCE 

♦SLCB 




UPl 



THEF 


1N985B 

AMR 

220 - 72 

AMR 

♦APD 




SPE 



1N976A 

AMR 

211 -174 

1N980B 

AMR 

215 -182 

CEN 

ESP 


CDIL 

CEN 



1N972B 

AMOTA 

206 -133 

♦APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 



AMR 

♦APD 



ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


MOTA 

♦MSC 


FGRS 

HITJ 



CDIL 

CEN 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 



ESP 

ETC 



MDC 

MOTA 


MDC 

MOTA 


♦SIEG 

SPE 


♦INC 

ITTG 



FGRS 

HITJ 



MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



THEF 


KSI 

MDC 



HTN 

IDC 



SCE 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


1N986 

AMR 

221 - 48 

♦ MSC 

NJS 



♦INC 

ITTG 



1N976B 

AMR 

211 -163 

SPE 

THEF 


CEN 

CRI 


RHM 

SCE 



KSI 

MDC 



♦APD 

CDIL 


1N981 

AMR 

216 -165 

ESP 

GDC 


♦SIEG 

SLCB 



♦MSC 

NJS 



CEN 

ESP 


♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


SPE 

THEF 



RHM 

SCE 



ETC 

HTN 


CRI 

ESP 


MSC 

SCE 



WAB 



♦SIEG 

SLCB 



IDC 

MDC 


ETC 

GDC 


SIEG 

SLD 


1N970 

AMR 

203 

- 85 

SPE 

THEF 



MOTA 

♦MSC 


HTN 

IDC 


SPE 

SST 


cont.next col. 




UPl 

WAB 



cont.next col. 



cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



r:;.F:U]iTa 





MM r II 



MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

Pq&Line 



221 - 47 

1N993 


244 -151 

INI 050 


281 - 25 

INI 082 A 

AMX 

278 - 59 

INI 104 

CEI ■ 

279 - 63 

CEN 

ESP 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

SCN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 


SPE 

SSI 


INI 083 

ASAR 

276 -205 

ETC 

HTN 


MOTA 

MSC 


MSC 

SLD 


1N1051 

CRI 

281 -113 

AMX 

CEN 


IDC 

MAL 


SCE 

SPE 



SST 


HTN 

SPE 


CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


INgSGB 

AMR 

221 . 42 

1N994 

CRI 

244 - 17 


SSI 


SCN 

SPE 


SLD 

SST 


CEN 

ESP 


HTN 

♦ IDC 


INI 052 

ASAR 

283 -113 

1N1083A 

AMX 

278 -104 

1N1105 

CEI 

279 - 4 

HTN 

IDC 


♦ ITTG 

SLD 


CEN 

CRI 


CEN 

SCN 


CEN 

CRI 


MOTA 

♦MSC 


SPE 

SST 


HTN 

IDC 


1N1084 

ASAR 

277 - 9 

ETC 

HTN 


SCE 

♦SIEG 


1N995 

ASI 

244 -116 

SPE 

SSI 


AMX 

CEN 


IDC 

MAL 


SPE 

THEF 


CRI 

HTN 



UPl 


CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


1N987 

AMR 

221 -190 

♦ IDC 

♦ ITTG 


INI 053 

ASAR 

203 -171 

INRJ 

SCN 


SLD 

SST 


CEN 

CRI 


MISI 

SCE 


CEN 

CRI 



SPE 


1N1108 

ASAR 

276 -117 

ESP 

GDC 


SLD 

SPE 


HTN 

SPE 


1N1084A 

AMX 

278 -140 

AMX 

CEN 


HTN 

IDC 


SST 

STI 


SSI 

UPl 


CEN 

SCN 


CRI 

ETC 


MSC 

SCE 


THEF 

WAB 


INI 054 

ASAR 

283 -177 

1N1085 

AMX 

283 -172 

HTN 

IDC 


SIEG 

SLD 


1N996 

CEN 

242 -172 

CEN 

CRI 


CEN 

HTN 


SCN 

♦ SOD 


SPE 

SST 


CRI 

HTN 


HTN 

SPE 


SCN 

SPE 


SSI 

UTX 


1N987A 

AMR 

221 -189 

♦IDC 

♦ITTG 


SSI 

UPl 



UPl 


1N1109 

ASAR 

405 -213 

CEN 

ESP 


MDC 

SCE 


INI 055 

ASAR 

284 - 19 

1N1085A 

AMX 

286 - 37 

AMX 

CEN 


HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


CRI 

HTN 


MOTA 

MSC 


SST 

STI 


HTN 

SPE 


SAR 

SCN 


SCN 

♦ SOD 


SCE 

SPE 


1N997 

CEN 

245 - 56 

SSI 

UPl 


1N1086 

AMX 

284 - 20 

SSI 

UTX 


1N987B 

AMR 

221 -184 

CRI 

HTN 


INI 056 

ASAR 

284 • 60 

CEN 

CRI 


1N1110 

ASAR 

412 - 18 

CEN 

ESP 


IDC 

SLD 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


AMX 

CRI 


HTN 

IDC 


SPE 

SST 


HTN 

SPE 



SCN 


HTN 

SCN 


♦MSC 

SCE 


1N998 

CRI 

274 - 8 

SSI 

UPl 


1N1086A 

AMX 

286 - 78 

♦SOD 

SSI 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

SPE 


INI 057 

ASAR 

284 -126 

CEN 

SAR 



UTX 


THEF 

UPl 


SSI 

UPl 


CEN 

CRI 



SCN 


1N1111 

ASAR 

415 - 18 

1N988 

AMR 

222 -144 

1N999 

ASI 

247 - 12 

HTN 

SPE 


INI 087 

AMX 

284 - 61 

AMX 

CRI 


CEN 

ESP 


CRI 

HTN 


SSI 

UPl 


CEN 

CRI 


HTN 

SCN 


GDC 

HTN 


IDC 

SPE 


1N1058 

ASAR 

290 -122 

HTN 

SCN 


♦SOD 

SSI 


IDC 

MSC 


SSI 

WAB 


CRI 

HTN 


1N1087A 

AMX 

286 - 94 


UTX 


SCE 

SIEG 


INI 028 

ASI 

276 -142 

IDC 

SPE 


CEN 

SAR 


1N1112 

ASAR 

416 -216 

SLD 

SPE 


CRI 

HTN 



SSI 



SCN 


AMX 

CRI 



SST 


IDC 

SPE 


1N1059 

ASAR 

290 -148 

1N1088 

AMX 

284 -127 

HTN 

SCN 


1N988A 

AMR 

222 -143 

SSI 

WAB 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 


♦SOD 

SSI 


CEN 

CRI 


1N1029 

CRI 

276 -164 

HTN 

SPE 


HTN 

SCN 



UTX 


ESP 

HTN 


HTN 

SPE 



SSI 



SPE 


1N1113 

ASAR 

418 -158 

IDC 

MOTA 



SSI 


INI 060 

ASAR 

290 -161 

INI 088 A 

AMX 

286 -126 

AMX 

CRI 


MSC 

SCE 


INI 030 

CRI 

276 -170 

CRI 

EDL 


CEN 

SAR 


HTN 

SCN 



SPE 


HTN 

SPE 


HTN 

SPE 


SCN 

SPE 


♦SOD 

SSI 


1N988B 

AMR 

222 -137 


SSI 



SSI 


INI 089 

ASAR 

290 -151 


UTX 


CEN 

ESP 


INI 031 

ASI 

276 -188 

1N1061 

ASAR 

290 -186 

AMX 

CEN 


1N1115 

ASI 

283 -170 

HTN 

IDC 


CRI 

HTN 


CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


♦ MSC 

SCE 


SPE 

SSI 


♦HTN 

SPE 



SCN 


EDL 

ETC 


♦SIEG 

SPE 


UPl 

WAB 



SSI 


1N1089A 

AMX 

290 -152 

HTN 

IDC 



THEF 


1N1032 

CRI 

276 -204 

INI 062 

ASAR 

290 -207 

CEN 

SAR 


♦ MAL 

SAR 


1N989 

AMR 

223 -170 

HTN 

SPE 


CRI 

EDL 


INI 090 

ASAR 

290 -189 

SCN 

SLD 


CEN 

CRI 


SSI 

UPl 


HTN 

SPE 


AMX 

CEN 


SOD 

SPE 


ESP 

GDC 


1N1033 

CRI 

277 - 8 


SSI 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


HTN 

IDC 


HTN 

SPE 


INI 063 

A^SAR 

291 - 15 


SCN 


UPl 

WAB 


MSC 

SCE 


SSI 

UPl 


CRI 

EDL 


1N1090A 

AMX 

290 -190 

1N1116 

ASI 

284 - 18 

SIEG 

SLD 


INI 034 

CRI 

280 - 28 

HTN 

SPE 


CEN 

SAR 


CEN 

CRI 


SPE 

SST 


EDL 

HTN 



SSI 


1N1091 

ASAR 

290 -210 

EDL 

ETC 


1N989A 

AMR 

223 -169 

IDC 

SCN 


INI 064 

ASAR 

290 -123 

AMX 

CEN 


HTN 

IDC 


CEN 

ESP 


SPE 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


♦ MAL 

SAR 


HTN 

IDC 


INI 035 

CRI 

280 -108 

HTN 

IDC 



SCN 


SCN 

SLD 


MOTA 

MSC 


EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


1N1091A 

AMX 

290 -211 

SOD 

SPE 


SCE 

SPE 


IDC 

SCN 


INI 065 

ASAR 

290 -149 

CEN 

SAR 


SSI 

SST 


1N989B 

CEN 

223 -163 

SPE 

SSI 


CRI 

EDL 


1N1092 

ASAR 

291 - 18 

UPl 

WAB 


ESP 

HTN 


INI 036 

CRI 

280 -125 

HTN 

♦SPE 


AMX 

CEN 


1N1117 

ASI 

284 - 59 

IDC 

♦MSC 


EDL 

HTN 



SSI 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


SCE 

♦SIEG 


SCN 

SPE 


INI 066 

ASAR 

290 -162 

SCN 

SPE 


EDL 

ETC 


SPE 

THEF 



SSI 


CRI 

EDL 


1N1092A 

AMX 

291 - 19 

HTN 

♦ MAL 


1N990 

CEN 

224 -122 

INI 037 

CRI 

280 -206 

HTN 

SPE 


CEN 

SAR 


SAR 

SCN 


CRI 

ESP 


EDL 

HTN 



SSI 


INI 093 

CEN 

242 -166 

SLD 

SOD 


GDC 

HTN 


SCN 

SPE 


1N1067 

ASAR 

290 -187 

CRI 

HTN 


SPE 

SSI 


IDC 

MSC 



SSI 


CRI 

HTN 


♦ IDC 

STI 


SST 

UPl 


SCE 

SLD 


INI 038 

CRI 

281 - 23 

SPE 

SSI 


INI 095 

CEI 

278 -177 


WAB 


SPE 

SST 


EDL 

HTN 


INI 068 

ASAR 

290 -208 

CEN 

CRI 


1N1118 

ASI 

284 -125 

1N990A 

CEN 

224 -121 

IDC 

SCN 


CRI 

HTN 


ETC 

HTN 


CEN 

EDL 


ESP 

HTN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


IDC 

IDI 


ETC 

HTN 


IDC 

MOTA 


INI 039 

CRI 

281 -111 

INI 069 

ASAR 

291 - 16 

MAL 

SAR 


♦ MAL 

SAR 


MSC 

SCE 


EDL 

HTN 


CRI 

EDL 


SCN 

♦SLCB 


SCN 

SLD 



SPE 


SCN 

SPE 


HTN 

SPE 


SLD 

SPE 


SOD 

SPE 


1N990B 

CEN 

224 -115 


SSI 



SSI 


SST 

THEF 


SSI 

SST 


ESP 

HTN 


1N1040 

CRI 

280 - 29 

INI 070 

ASAR 

290 -124 

1N1096 

ASI 

278 -211 


UPl 


IDC 

♦ MSC 


EDL 

HTN 


CRI 

SPE 


CEI 

CEN 


1N1119 

ASI 

284 -160 

SCE 

♦SIEG 


IDC 

SCN 



SSI 


CRI 

ETC 


CEN 

CRI 


SPE 

SSY 


SPE 

SSI 


1N1071 

A^SAR 

290 -150 

HTN 

IDC 


EDL 

ETC 


THEF 

UPl 


1N1041 

CRI 

280 -109 

CRI 

SPE 


IDI 

MAL 


HTN 

♦ MAL 


1N991 

CEN 

225 -126 

EDL 

HTN 



SSI 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


CRI 

ESP 


IDC 

SCN 


INI 072 

ASAR 

290 -163 

♦ SLCB 

SLD 


SLD 

SOD 


GDC 

HTN 


SPE 

SSI 


CRI 

SPE 


SPE 

SST 



SSI 


IDC 

MSC 


INI 042 

CRI 

280 -126 


SSI 


THEF 

WAB 


1N1120 

ASI 

284 -218 

SCE 

SLD 


EDL 

HTN 


1N1073 

ASAR 

290 -188 

1N1100 

CEI 

279 - 59 

CEN 

CRI 


SPE 

SST 


SCN 

SPE 


CRI 

SPE 


CEN 

CRI 


EDL 

ETC 


1N991A 

CEN 

225 -125 


SSI 



SSI 


ETC 

HTN 


HTN 

IDC 


ESP 

HTN 


INI 043 

CRI 

280 -207 

1N1074 

A^SAR 

290 -209 

IDC 

MAL 


♦ MAL 

SAR 


IDC 

MOTA 


EDL 

HTN 


CRI 

SPE 


SAR 

SCN 


SCN 

SLD 


MSC 

SCE 


SCN 

SPE 



SSI 


SLD 

SST 


SOD 

SPE 



SPE 



SSI 


INI 075 

ASAR 

291 - 17 


UPl 


SSI 

WAB 


1N991B 

CEN 

225 -119 

INI 044 

CRI 

281 - 24 

CRI 

SSI 


1N1101 

CEI 

279 - 60 

1N1124 

ASI 

288 - 91 

ESP 

HTN 


EDL 

HTN 


INI 076 

ASAR 

296 - 34 

CEN 

CRI 


CEI 

CEN 


IDC 

♦MSC 


IDC 

SCN 


CRI 

SSI 


ETC 

HTN 


COO 

CRI 


SCE 

♦SIEG 


SPE 

SSI 


INI 077 

ASAR 

296 - 56 

IDC 

MAL 


Dll 

EDL 


SPE 

THEF 


INI 045 

CRI 

281 -112 


CRI 


SAR 

SCN 


ETC 

GTC 


1N992 

CEN 

226 -131 

EDL 

HTN 


INI 078 

ASAR 

296 - 70 

SLD 

SST 


HTN 

IDI 


CRI 

ESP 


SCN 

SPE 



CRI 



UPl 


MAL 

♦ PRX 


GDC 

HTN 



SSI 


INI 079 

ASAR 

296 - 92 

1N1102 

CEI 

279 - 61 

SAR 

SCN 


MSC 

SCE 


INI 046 

CRI 

280 - 30 


CRI 


CEN 

CRI 


SLCB 

SOD 


SLD 

SPE 


HTN 

IDC 


INI 080 

ASAR 

|296 -107 

ETC 

HTN 


SPE 

SSI 



SST 


SPE 

SSI 



CRI 


IDC 

MAL 


UPl 

WAB 


1N992A 

CEN 

226 -130 

INI 047 

CRI 

280 -110 

1N1081 

ASAR 

276 -165 

SAR 

SCN 


1N1124A 

ASI 

254 -100 

ESP 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SLD 

SST 


CEI 

CEN 


MOTA 

MSC 


SPE 

SSI 


HTN 

SCN 



UPl 


Dll 

EDL 


SCE 

SPE 


INI 048 

CRI 

280 -127 


SPE 


1N1103 

CEI 

279 - 62 

ETC 

GTC 


1N992B 

CEN 

226 -124 

HTN 

SPE 


1N1081A 

CEN 

278 - 19 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


ESP 

HTN 



SSI 



SCN 


ETC 

HTN 


IDI 

♦ MAL 


♦MSC 

SCE 


INI 049 

CRI 

280 -208 

INI 082 

ASAR 

276 -189 

IDC 

MAL 


♦ PRX 

SAR 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

SPE 


AMX 

CEN 


SAR 

SCN 


SCN 

SLD 



THEF 



SSI 


CRI 

HTN 


SLD 

SST 


SOD 

SPE 








SCN 

SPE 



UPl 


cont.next oaae 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 





MFRS 

ia;Mi].Ta 





MFRS 

Pa&Llne 

TN1124A 




♦CODI 

413 -193 

1N1169A 



1N1186A 



Wri95 



(cont.) 

♦SSI 


CRI 

Dll 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 

INR 


(cont.) 

♦SSEI 


SST 

UPl 


EDL 

HTN 


ETC 

HTN 


INRJ 

MOTA 


♦SSI 

SST 



WAB 


PDE 

SCN 


SAR 

SCN 


♦NAT 

NJS 


STR 

THEF 


1N1125 

ASI 

288 -148 

♦SOD 

SSI 



UPl 


PRX 

SAR 


UPl 

WAB 


CEI 

CEN 


TRWS 

UTX 


1N1183 

A ♦PRX 

300 -199 

SCN 

SOD 


1N1190A 

ASI 

302 - 8 

CRI 

Dll 


1N1137 

♦CODI 

416 -202 

ASI 

CEI 


SPE 

♦SSEI 


CEI 

CEN 


EDL 

ETC 


CRI 

Dll 


CEN 

COO 


SSI 

SST 


♦COO 

Dll 


GTC 

HTN 


EDL 

HTN 


CRI 

♦Dll 


STR 

TIC 


EDL 

GTC 


IDC 

IDI 


PDE 

SCN 


DIT 

EDL 



WAB 


HSE 

HTN 


♦MAL 

♦PRX 


♦SOD 

SSI 


ETC 

GTC 


1N1187 

A ♦PRX 

254 -147 

IDC 

IDI 


SAR 

SCN 


TRWS 

UTX 


HTN 

IDI 


ASI 

CEI 


INR 

INRJ 


SLCB 

SOD 


1N1138 

♦CODI 

416 -205 

♦ INR 

INRJ 


CEN 

COO 


MOTA 

♦NAT 


SSI 

UPl 


CRI 

Dll 


MOTA 

NJS 


CRI 

♦Dll 


NJS 

PRX 



WAB 


EDL 

HTN 


SAR 

SCN 


♦DIT 

EDL 


SAR 

SCN 


1N1125A 

ASI 

254 -146 

PDE 

SCN 


SLD 

SOD 


ETC 

GTC 


SOD 

SPE 


CEI 

CEN 


♦SOD 

SSI 


SPE 

♦SSEI 


HSE 

HTN 


♦SSEI 

SSI 


Dll 

EDL 


TRWS 

UTX 


♦SSI 

SST 


IDI 

♦INR 


SST 

STR 


ETC 

GTC 


1N1139 

♦CODI 

421 - 1 

THEF 

TRWS 


INRJ 

MOTA 


TIC 

WAB 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


UPl 

WAB 


♦ NAT 

NJS 


1N1191 

A ♦PRX 

297 - 69 

IDI 

MAL 


EDL 

HTN 


1N1183A 

ASI 

301 - 98 

SAR 

SCN 


ASI 

CEI 


♦ PRX 

SAR 


PDE 

SCN 


CEI 

CEN 


SLD 

SOD 


CEN 

COO 


SCN 

SLD 


♦SOD 

SSI 


COO 

Dll 


SPE 

♦SSI 


CRI 

Dll 


SOD 

♦SSI 


TRWS 

UTX 


EDL 

GTC 


SST 

STR 


EDL 

ETC 


SST 

UPl 


1N1140 

♦CODI 

421 - 2 

HTN 

IDC 


THEF 

TRWS 


GTC 

HSE 



WAB 


CRI 

Dll 


IDI 

INR 


UPl 

WAB 


HTN 

IDI 


1N1126 

ASI 

288 -189 

EDL 

HTN 


MOTA 

NJS 


1N1187A 

ASI 

301 -166 

MOTA 

NJS 


CEI 

CEN 


PDE 

SCN 


PRX 

SAR 


CEI 

CEN 


SAR 

SCN 


♦COO 

CRI 


♦SOD 

SPE 


SCN 

SOD 


COO 

♦DIT 


SOD 

SPE 


Dll 

EDL 


SSI 

TRWS 


SPE 

♦SSEI 


EDL 

ETC 


♦SSI 

STR 


ETC 

GTC 



UTX 


♦SSI 

SST 


GTC 

HSE 


UPl 

WAB 


HTN 

IDI 


1N1141 

CODI 

423 - 21 


WAB 


HTN 

IDC 


1N1191A 

ASI 

298 - 14 

♦ MAL 

♦ PRX 


CRI 

Dll 


1N1184 

A ♦PRX 

300 -210 

IDI 

INR 


CEI 

CEN 


SAR 

SCN 


EDL 

HTN 


ASI 

CEI 


INRJ 

MOTA 


COO 

EDL 


SLCB 

SOD 


PDE 

SCN 


CEN 

♦COO 


♦NAT 

NJS 


ETC 

GTC 


SSI 

UPl 


SOD 

SSI 


CRI 

♦Dll 


PRX 

SAR 


HSE 

HTN 



WAB 


TRWS 

UTX 


EDL 

ETC 


SCN 

SOD 


IDC 

IDI 


1N1126A 

ASI 

255 - 16 

INI 142 

♦CODI 

423 - 20 

GTC 

HTN 


SPE 

SSI 


NJS 

PRX 


CEI 

CEN 


CRI 

Dll 


IDI 

♦ INR 


SST 

STR 


SAR 

SCN 


Dll 

EDL 


EDL 

HTN 


INRJ 

MOTA 



WAB 


SOD 

SPE 


ETC 

GTC 


PDE 

SCN 


♦ NAT 

NJS 


1N1188 

A ♦PRX 

255 - 17 

SSI 

STR 


HTN 

IDI 


SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 


TIC 

UPl 


♦MAL 

♦PRX 


TRWS 

UTX 


SLD 

SOD 


CEN 

♦COO 



WAB 


SAR 

SCN 


1N1143 

♦CODI 

424 -152 

SPE 

♦SSEI 


CRI 

♦Dll 


1N1192 

A ♦PRX 

298 -149 

SLD 

SOD 


CRI 

Dll 


♦SSI 

STR 


♦ DIT 

EDL 


ASI 

CEI 


♦SSI 

SST 


EDL 

HTN 


THEF 

TIC 


ETC 

GTC 


CEN 

COO 



WAB 


PDE 

SCN 


TRWS 

UPl 


HSE 

HTN 


CRI 

Dll 


1N1127 

ASI 

289 - 19 

SOD 

SSI 



WAB 


IDI 

♦INR 


EDL 

ETC 


CEI 

CEN 


TRWS 

UTX 


1N1184A 

ASI 

301 -118 

INRJ 

MOTA 


GTC 

HSE 


CRI 

Dll 


1N1143A 

♦CODI 

424 -154 

CEI 

CEN 


♦ NAT 

NJS 


HTN 

IDI 


EDL 

ETC 


Dll 

EDL 


♦COO 

Dll 


SAR 

SCN 


MOTA 

NJS 


GTC 

HTN 


HTN 

SCN 


EDL 

ETC 


SLD 

SOD 


SAR 

SCN 


IDI 

♦MAL 


SOD 

SSI 


GTC 

HTN 


SPE 

♦SSEI 


SOD 

SPE 


♦PRX 

SAR 



TRWS 


IDC 

IDI 


♦SSI 

SST 


♦SSI 

STR 


SCN 

SLCB 


1N1144 

♦CODI 

425 -124 

INR 

INRJ 


STR 

THEF 


UPl 

WAB 


SOD 

SPE 


CRI 

Dll 


MOTA 

♦ NAT 


TIC 

TRWS 


1N1192A 

ASI 

298 - 20 

SSI 

UPl 


EDL 

HTN 


NJS 

PRX 


UPl 

WAB 


CEI 

CEN 



WAB 


PDE 

SCN 


SAR 

SCN 


1N1188A 

ASI 

301 -192 

COO 

EDL 


1N1127A 

ASI 

255 - 58 

SOD 

SSI 


SOD 

SPE 


CEI 

CEN 


ETC 

GTC 


CEI 

CEN 


TRWS 

UTX 


♦SSEI 

♦SSI 


♦COO 

Dll 


HSE 

HTN 


Dll 

EDL 


IN1 145 

♦CODI 

425 -125 

SST 

STR 


♦DIT 

EDL 


IDC 

IDI 


ETC 

GTC 


CRI 

Dll 



WAB 


ETC 

GTC 


♦NAT 

NJS 


HTN 

IDI 


EDL 

HTN 


1N1185 

A ♦PRX 

300 -216 

HSE 

HTN 


PRX 

SAR 


MAL 

♦PRX 


PDE 

SCN 


ASI 

CEI 


IDC 

IDI 


SCN 

SOD 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


CEN 

COO 


INR 

INRJ 


SPE 

SSI 


SLD 

SOD 


SSI 

TRWS 


CRI 

♦Dll 


MOTA 

♦ NAT 


STR 

TIC 


♦SSI 

SST 



UTX 


♦ DIT 

EDL 


NJS 

PRX 


UPl 

WAB 



WAB 


1N1146 

♦CODI 

426 - 18 

ETC 

GTC 


SAR 

SCN 


1N1193 

A ♦PRX 

298 -169 

1N1128 

ASI 

289 - 55 

CRI 

Dll 


HSE 

HTN 


SOD 

SPE 


ASI 

CEI 


CEI 

CEN 


EDL 

HTN 


IDI 

♦INR 


♦SSEI 

SSI 


CEN 

COO 


♦COO 

CRI 


PDE 

SCN 


INRJ 

MOTA 


SST 

STR 


CRI 

Dll 


Dll 

EDL 


SOD 

SPE 


NJS 

SAR 



WAB 


EDL 

ETC 


ETC 

GTC 


SSI 

TRWS 


SCN 

SOD 


1N1189 

A ♦PRX 

255 - 59 

GTC 

HSE 


HTN 

IDI 



UTX 


SPE 

♦SSI 


ASI 

CEI 


HTN 

IDI 


♦MAL 

♦PRX 


1N1147 

♦CODI 

428 - 59 

STR 

TRWS 


CEN 

COO 


MOTA 

NJS 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


UPl 

WAB 


♦Dll 

EDL 


SAR 

SCN 


SLCB 

SOD 


EDL 

HTN 


1N1185A 

ASI 

301 -124 

ETC 

GTC 


SOD 

SPE 


SSI 

UPl 


INR 

INRJ 


CEI 

CEN 


HSE 

HTN 


♦SSI 

STR 



WAB 


PDE 

SCN 


COO 

Dll 


IDI 

♦INR 


UPl 

WAB 


1N1128A 

ASI 

255 -140 

SOD 

SPE 


♦ DIT 

EDL 


INRJ 

MOTA 


1N1193A 

ASI 

298 - 24 

CEI 

CEN 


SSI 

TRWS 


GTC 

HSE 


♦ NAT 

NJS 


CEI 

CEN 


Dll 

EDL 



UTX 


HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


COO 

EDL 


ETC 

GTC 


INI 148 

♦CODI 

428 -197 

IDI 

INR 


SLD 

SOD 


ETC 

GTC 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


INRJ 

MOTA 


SPE 

♦SSI 


HSE 

HTN 


IDI 

♦MAL 


EDL 

HTN 


NJS 

PRX 


SST 

STR 


IDC 

IDI 


♦PRX 

SAR 


PDE 

SCN 


SAR 

SCN 


THEF 

UPl 


NJS 

PRX 


SCN 

SLD 


SOD 

SPE 


SOD 

SPE 



WAB 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


SSI 

TRWS 


SSI 

STR 


1N1189A 

ASI 

301 -204 

SOD 

SPE 


♦SSI 

WAB 



UTX 



WAB 


CEI 

CEN 


SSI 

STR 


1N1130 

CRI 

411 - 24 

IN1 149 

♦CODI 

429 -184 

1N1186 

A ♦PRX 

254 -101 

COO 

Dll 


UPl 

WAB 


Dll 

HTN 


Dll 

EDL 


ASI 

CEI 


EDL 

ETC 


1N1194 

A ♦PRX 

298 -209 

SCN 

SPE 


HTN 

INR 


CEN 

♦COO 


GTC 

HSE 


ASI 

CEI 


1N1131 

ASI 

411 - 25 

INRJ 

PDE 


CRI 

♦ Dll 


HTN 

IDC 


CEN 

COO 


Dll 

HTN 


SCN 

SOD 


♦ DIT 

EDL 


IDI 

INR 


CRI 

Dll 


SCN 

WAB 


SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


INRJ 

MOTA 


EDL 

ETC 


1N1133 

♦CODI 

410 -208 

TRWS 

UTX 


HSE 

HTN 1 


♦ NAT 

NJS 


GTC 

HSE 1 


CRI 

Dll 


1N1150 

AMX 

412 - 35 

IDI 

♦ INR 


PRX 

SAR 


HTN 

IDI 


EDL 

HTN 


CEI 

CRI 


INRJ 

MOTA 


SCN 

SOD 


MOTA 

NJS 


PDE 

SCN 


EDL 

SCN 


♦ NAT 

NJS 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


♦SOD 

SPE 


SOD 

SPE 


SAR 

SCN 


SST 

STR 


SOD 

SPE 


SSI 

TRWS 


♦SSI 

UTX 


SLD 

SOD 



WAB 


♦SSI 

STR 



UTX 


1N1150A 

ASAR 

412 - 36 

SPE 

♦SSEI 


1N1190 

A ♦PRX 

255 -141 

UPl 

WAB 


1N1134 

♦CODI 

411 - 1 

AMX 

EDL 


♦SSI 

SST 


ASI 

CEI 


1N1194A 

ASI 

298 - 31 

CRI 

Dll 


INRJ 

PDE 


STR 

THEF 


CEN 

♦COO 


CEI 

CEN 


EDL 

HTN 


SCN 

SPE 


TRWS 

UPl 


CRI 

♦ Dll 


COO 

EDL 


PDE 

SCN 



SSI 



WAB 


DIT 

EDL 


ETC 

GTC 


♦SOD 

SSI 


1N1169 

CEI 

279 - 66 

1N1186A 

ASI 

301 -146 

ETC 

GTC 


HSE 

HTN 


TRWS 

UTX 


CEN 

CRI 


CEI 

CEN 


HSE 

HTN 


IDC 

IDI 


1N1135 

♦CODI 

413 -192 

HTN 

SAR 


♦COO 

Dll 


IDI 

♦INR 


♦ NAT 

NJS 


CRI 

Dll 


SCN 

SPE 


♦DIT 

EDL 


INRJ 

MOTA 


PRX 

SAR 


EDL 

HTN 


SSY 

UPl 


ETC 

GTC 


♦ NAT 

NJS 


SCN 

SOD 


PDE 

SCN 



WAB 


HSE 

HTN 


SAR 

SCN 


SPE 

SSI 


♦SOD 

SSI 


1N1169A 

CEI 

277 - 10 

IDC 

IDI 


SLD 

SPE 


STR 

TIC 


TRWS 

UTX 


cont.next col. 



contnext col. 


i 

cont.next col. 



UPl 

WAB 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

( iN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

IZMlini 




TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1NT195 

^♦PftX 

299 • 19 


A5l 


1N1202 







1N12176 



ASI 



CEI 

CEN 



(cont.) 

ASI 



(cont.) 

♦SSEI 


(cont.) 

SCN 


CEN 

COO 


COO 

Dll 



CEI 

CEN 



♦SSI 

SST 


SPE 

UPl 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 



♦COO 

CRI 



STR 

TIC 


1N1218 

CEN 

285 -102 

EDL 

ETC 


GTC 

HTN 



♦Dll 

♦DIT 



TRWS 

UPl 


CRI 

ETC 


GTC 

HSE 


IDC 

IDI 



EDL 

ETC 




WAB 


HTN 

SAR 


HTN 

IDI 


INR 

MAL 



GTC 

HTN 



1N1204B 

ASI 

295 - 84 

SCN 

SPE 


MOTA 

NJS 


♦MOTA 

NJS 



IDI 

INRJ 



CEI 

CEN 



UPl 


SAR 

SCN 


♦ PRX 

SAR 



♦ MOTA 

NJS 



Dll 

EDL 


1N1218A 

CEN 

285 -107 

SLD 

SOD 


SCN 

SLCB 



SAR 

SCN 



ETC 

GTC 


ETC 

HTN 


SPE 

♦SSI 


SOD 

SPE 



SPE 

♦SSEI 



HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


SST 

STR 


♦SSI 

SST 



SSI 

STR 



IDI 

INRJ 


SPE 

UPl 


UPl 

WAB 


TRWS 

UPl 



TRWS 

UPl 



MOTA 

♦PRX 


1N1218B 

CEN 

285 -104 

1N1195A 

ASI 

297 -157 


WAB 




WAB 



SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


CEI 

CEN 


1N1199B 

CEI 

294 

-186 

1N1202A 

ASI 

254 

-102 

SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


COO 

EDL 


CEN 

Dll 



CDIL 

CEI 



SSI 

SST 



UPl 


ETC 

GTC 


EDL 

ETC 



CEN 

♦COO 



STR 

TRWS 


1N1219 

CEN 

285 -110 

HSE 

HTN 


GTC 

HTN 



Dll 

♦DIT 



UPl 

WAB 


CRI 

ETC 


IDC 

IDI 


IDC 

IDI 



EDL 

ETC 



1N1204C 

A ♦MOTA 

295 - 85 

HTN 

SAR 


♦MOTA 

♦ NAT 


INRJ 

♦ MOTA 



GTC 

HTN 




SPE 


SCN 

SPE 


NJS 

PRX 


♦ PRX 

SAR 



IDC 

IDI 



1N1205 

A ♦PRX 

295 -103 


UPl 


SAR 

SCN 


SCN 

SOD 



INR 

INRJ 



ASI 

CEI 


1N1219A 

CEI 

285 -115 

SOD 

SPE 


SPE 

SSI 



MAL 

♦ MOTA 



CEN 

COO 


CEN 

ETC 


♦SSI 

STR 


SST 

TIC 



♦NAT 

NJS 



CRI 

♦ Dll 


HTN 

SAR 


THEF 

UPl 


TRWS 

UPl 



♦PRX 

SAR 



DIT 

EDL 


SCN 

SPE 



WAB 



WAB 



SCN 

SLCB 



ETC 

GTC 



UPl 


1N1196 

A ♦PRX 

299 . 62 

1N1199C 

A ♦MOTA 

294 

-187 

SOD 

SPE 



HTN 

IDI 


1N1219B 

CEI 

285 -112 

ASI 

CEI 



SPE 



♦SSEI 

♦SSI 



INRJ 

♦MOTA 


CEN 

ETC 


CEN 

COO 


1N1200 

A ♦PRX 

294 

-215 

SST 

STR 



NJS 

SAR 


HTN 

SCN 


CRI 

Dll 


ASI 

CEI 



TIC 

TRWS 



SCN 

SOD 


SPE 

UPl 


EDL 

ETC 


CEN 

♦COO 



UPl 

WAB 



SPE 

SSI 


INI 220 

CEN 

285 -119 

GTC 

HSE 


CRI 

♦ Dll 



1N1202B 

ASI 

295 

- 31 

STR 

UPl 


ETC 

HTN 


HTN 

IDI 


♦ DIT 

EDL 



CEI 

CEN 




WAB 


SAR 

SCN 


MOTA 

NJS 


ETC 

GTC 



Dll 

EDL 



1N1205A 

ASI 

255 - 60 

SPE 

UPl 


SAR 

SCN 


HTN 

IDI 



ETC 

GTC 



CDIL 

CEI 


1N1220A 

CEN 

285 -124 

SLD 

SOD 


INRJ 

♦MOTA 



HTN 

IDC 



CEN 

COO 


CRI 

ETC 


SPE 

♦SSI 


NJS 

SAR 



IDI 

INRJ 



Dll 

EDL 


HTN 

SAR 


SST 

STR 


SCN 

SPE 



♦MOTA 

♦ PRX 



ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


UPl 

WAB 


♦SSEI 

SSI 



SAR 

SCN 



HTN 

IDC 



UPl 


1N1196A 

ASI 

297 -180 

STR 

TRWS 



SOD 

SPE 



IDI 

INR 


1N1220B 

CEN 

285 -121 

CEI 

CEN 


UPl 

WAB 



SSI 

SST 



INRJ 

MAL 


ETC 

HTN 


COO 

EDL 


1N1200A 

ASI 

253 

-104 

STR 

TRWS 



♦MOTA 

♦NAT 


SCN 

SPE 


ETC 

GTC 


CDIL 

CEI 



UPl 

WAB 



NJS 

♦PRX 



UPl 


HSE 

HTN 


CEN 

♦COO 



INI 202c 

A ♦MOTA 

295 

- 32 

SAR 

SCN 


1N1221 

CEI 

285 -128 

IDC 

IDI 


Dll 

♦ DIT 




SPE 



♦SLCB 

SOD 


CEN 

CRI 


♦ MOTA 

♦NAT 


EDL 

ETC 



1N1203 

A ♦PRX 

295 

- 55 

SPE 

♦SSI 


ETC 

HTN 


NJS 

PRX 


GTC 

HTN 



ASI 

CEI 



SST 

STR 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


IDC 

IDI 



CEN 

COO 



TIC 

WAB 


SPE 

UPl 


SOD 

SPE 


INR 

INRJ 



CRI 

♦Dll 



1N1205B 

ASI 

295 -104 

1N1221A 

CEI 

285 -133 

♦SSI 

STR 


MAL 

♦MOTA 



♦ DIT 

EDL 



CEI 

CEN 


CEN 

ETC 


THEF 

TIC 


♦NAT 

NJS 



ETC 

GTC 



Dll 

EDL 


HTN 

SAR 


UPl 

WAB 


♦ PRX 

SAR 



HTN 

IDI 



ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


1N1197 

A ♦PRX 

299 - 92 

SCN 

SLCB 



INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 



UPl 


ASI 

CEI 


SOD 

SPE 



NJS 

SAR 



IDI 

INRJ 


1N1221B 

CEI 

285 -130 

CEN 

COO 


♦SSEI 

♦SSI 



SCN 

SPE 



♦ PRX 

SAR 


CEN 

ETC 


CRI 

Dll 


SST 

STR 



SSI 

STR 



SCN 

SOD 


HTN 

SCN 


EDL 

ETC 


TIC 

TRWS 



TRWS 

UPl 



SPE 

SSI 


SPE 

UPl 


GTC 

HSE 


UPl 

WAB 




WAB 



SST 

STR 


INI 222 

CEN 

285 -136 

HTN 

IDI 


1N1200B 

ASI 

294 

-216 

1N1203A 

ASI 

254 -148 


WAB 


CRI 

ETC 


MOTA 

NJS 


CEI 

CEN 



CDIL 

CEI 



1N1205C 

SPE 

295 -105 

HTN 

SAR 


SAR 

SCN 


Dll 

EDL 



CEN 

COO 



1N1206 

A ♦PRX 

295 -130 

SCN 

SPE 


SLD 

SOD 


ETC 

GTC 



Dll 

♦DIT 



ASI 

CEI 



UPl 


SPE 

♦SSI 


HTN 

IDC 



EDL 

ETC 



CEN 

♦COO 


1N1222A 

CEN 

285 -141 

SST 

STR 


IDI 

INRJ 



GTC 

HTN 



CRI 

♦Dll 


CRI 

ETC 


UPl 

WAB 


♦MOTA 

♦ PRX 



IDC 

IDI 



DIT 

EDL 


HTN 

SAR 


1N1197A 

ASI 

297 -190 

SAR 

SCN 



INR 

INRJ 



ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


CEI 

CEN 


SOD 

SPE 



MAL 

♦MOTA 



HTN 

IDI 



UPl 


COO 

EDL 


SSI 

STR 



♦NAT 

NJS 



INRJ 

♦ MOTA 


1N1222B 

CEN 

285 -138 

ETC 

GTC 


TRWS 

UPl 



♦ PRX 

SAR 



NJS 

SAR 


ETC 

HTN 


HSE 

HTN 



WAB 



SCN 

♦SLCB 



SCN 

SOD 


SCN 

SPE 


IDC 

IDI 


1N1200C 

A ♦MOTA 

294 -217 

SOD 

SPE 



SPE 

♦SSEI 



UPl 


♦MOTA 

♦NAT 



SPE 



♦SSI 

SST 



SSI 

STR 


INI 223 

CEN 

285 -143 

NJS 

PRX 


INI 201 

A ♦PRX 

295 

- 12 

STR 

TRWS 



UPl 

WAB 


CRI 

ETC 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 



UPl 

WAB 



1N1206A 

ASI 

255 -142 

HTN 

SAR 1 


SOD 

SPE 


CEN 

COO 



1N1203B 

ASI 

295 

- 56 

CDIL 

CEI 


SCN 

SPE 


♦SSI 

STR 


♦ Dll 

♦DIT 



CEI 

CEN 



CEN 

♦COO 


INI 223 A 

CEN 

285 -148 

THEF 

WAB 


EDL 

ETC 



Dll 

EDL 



Dll 

EDL 


ETC 

HTN 


1N1198 

A ♦PRX 

299 -126 

GTC 

HTN 



ETC 

GTC 



ETC 

GTC 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 


IDI 

INRJ 



HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



SPE 


CEN 

COO 


♦MOTA 

NJS 



IDI 

INRI 



IDI 

INR 


1N1223B 

CEN 

285 -145 

CRI 

Dll 


SAR 

SCN 



INRJ 

♦PRX 



INRJ 

MAL 


ETC 

HTN 


EDL 

GTC 


SPE 

SSI 



SAR 

SCN 



♦ MOTA 

♦ NAT 


SCN 

SPE 


HSE 

HTN 


STR 

TRWS 



SOD 

SPE 



NJS 

♦ PRX 


1N1224 

CEN 

285 -153 

IDI 

♦MOTA 


UPl 

WAB 



SSI 

SST 



SAR 

SCN 


CRI 

ETC 


NJS 

SAR 


1N1201A 

ASI 

254 

- 13 

STR 

TRWS 



♦SLCB 

SOD 


HTN 

SAR 


SCN 

SLD 


CDIL 

CEI 



UPl 

WAB 



SPE 

♦ SSEI 


SCN 

SPE 


SOD 

SPE 


CEN 

COO 



INI 204 

A ♦PRX 

295 

- 83 

♦SSI 

SST 


1N1224A 

CEN 

285 -158 

♦SSI 

SST 


CRI 

Dll 



ASI 

CEI 



STR 

TIC 


ETC 

HTN 


STR 

UPl 


♦ DIT 

EDL 



CEN 

♦COO 




WAB 


SAR 

SCN 



WAB 


ETC 

GTC 



CRI 

♦Dll 



1N1206B 

ASI 

295 -131 


SPE 


1N1198A 

ASI 

297 -207 

HTN 

IDC 



♦DIT 

EDL 



CEI 

CEN 


1N1224B 

ASI 

285 -155 

CEI 

CEN 


IDI 

INR 



ETC 

GTC 



Dll 

EDL 


CEN 

ETC 


COO 

EDL 


INRJ 

MAL 



HTN 

IDI 



ETC 

GTC 


HTN 

SCN 


GTC 

HSE 


♦ MOTA 

NJS 



INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 


SPE 

WAB 


HTN 

IDC 


♦ PRX 

SAR 



NJS 

SAR 



IDI 

INRJ 


INI 225 

CEN . 

285 -161 

IDI 

MOTA 


SCN 

SLCB 



SCN 

SPE 



MOTA 

♦PRX 


CRI 

ETC 


♦NAT 

NJS 


SOD 

SPE 



♦SSEI 

SSI 



SAR 

SCN 


HTN 

SAR 


PRX 

SAR 


♦SSI 

SST 



SSY 

STR 



SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


SCN 

SOD 


STR 

TRWS 



TRWS 

UPl 



SSI 

SST 


INI 225 A 

CEN 

282 -140 

SPE 

♦SSI 


UPl 

WAB 




WAB 



STR 

WAB 


ETC 

HTN 


STR 

THEF 


1N1201B 

ASI 

295 

- 13 

1N1204A 

ASI 

255 

18 

1N1206C 

A ♦MOTA 

295 -132 

SCN 

SPE 



WAB 


CEI 

CEN 



CDIL 

CEI 




SPE 


1N1226B 

CEN 

285 -163 

1N1199 

APRX 

294 -185 

Dll 

EDL 



CEN 

♦COO 



1N1217 

CEN 

285 - 92 

ETC 

HTN 


ASI 

CEI 


ETC 

GTC 



Dll 

♦DIT 



CRI 

ETC 


SCN 

SPE 


CEN 

COO 


HTN 

IDC 



EDL 

ETC 



HTN 

SAR 


1N1226 

CEN 

285 -166 

CRI 

♦ Dll 


IDI 

INRJ 



GTC 

HTN 



SCN 

SPE 


ETC 

HTN 


EDL 

ETC 


♦PRX 

SAR 



IDC 

IDI 




UPl 


SAR 

SCN 


GTC 

HTN 


SCN 

SOD 



INR 

INRJ 



1N1217A 

CEN 

285 - 97 


SPE 


IDI 

INRJ 


SPE 

SSI 



MAL 

♦ MOTA 



ETC 

HTN 


1N1226A 

CEN 

282 - 30 

♦MOTA 

NJS 


SST 

STR 



♦ NAT 

NJS 



SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


SAR 

SCN 


TRWS 

WAB 



♦ PRX 

SAR 



SPE 

UPl 


SCN 

SPE 


SPE 

♦ SSEI 


1N1201C 

SPE 

295 

- 14 

SCN 

♦SLCB 



1N1217B 

CEN 

285 - 95 

1N1226B 

CEN 

285 -168 

SSI 

TRWS 


1N1202 

A ♦PRX 

295 

- 30 

SOD 

SPE 



ETC 

HTN 


ETC 

HTN 



WAB 


cont.next col. 




cont. next col. 




contnext col. 



SCN 

SPE 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

gS'QiriT^ 


MFRS 


TYPE No. 

msa^ 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


INI 227 

CEN 

285 - 93 




TN1301 

CEN 

301 

- 50 

1N1321 



1N1342 



CRI 

HTN 


(cont.) 

INRJ 



CRI 



(cont.) 

SPE 


(cont.) 

CRI 


SCN 

SPE 


PDE 

SCN 


EDL 

ETC 



SSI 

STI 


Dll 

♦ DIT 


1N1227A 

CEN 

285 - 94 

SOD 

SPE 


HTN 

IDC 



1N1321A 

AMX 

211 -136 

EDL 

ETC 


CRI 

HTN 


♦SSI 

UTX 


SCN 

■cTiliH 



HTN 

SCA 


GTC 

HTN 


SCN 

SPE 


INI 238 

ASAR 

412 - 38 

SPE 

SSI 



SCE 

SPE 


IDI 

SAR 


1N1227B 

CEN 

285 - 91 

AMX 

CEI 


SST 

WAB 



SSI 

STI 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 


CRI 

EDI 


INI 302 

CEN 

301 

- 53 

INI 322 

AMX 

213 -144 

♦ SSEI 

SSI 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 



CRI 



CRI 

HTN 


UPl 

WAB 


1N1228 

CEN 

285 -103 

INRJ 

PDE 


EDL 

ETC 



SCA 

SCE 


1N1342A 

ASI 

291 -171 

CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


HTN 

IDC 



SPE 

SSI 


CEI 

CEN 


HTN 

SCN 


SPE 

♦SSI 


SCN 

HsiijiH 




STI 


COO 

Dll 


SPE 

♦SSI 



UTX 


SPE 

SSI 



1N1322A 

AMX 

213 -143 

♦ DIT 

EDL 


1N1228A 

CEN 

285 -105 

INI 239 

ASAR 

418 -162 

SST 

WAB 



HTN 

SCA 


ETC 

GTC 


EDL 

HTN 


AMX 

CEI 


INI 304 

CEN 

301 

- 57 

SCE 

SPE 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


CRI 

EDI 



CRI 



SSI 

STI 


IDI 

♦PRX 



SSI 


EDL 

HTN 


EDL 

ETC 



1N1323 

AMX 

215 -133 

SAR 

SCN 


1N1228B 

CEN 

285 -100 

INRJ 

PDE 


HTN 

IDC 



CRI 

HTN 


SOD 

SPE 


EDL 

HTN 


SCN 

SOD 


SCN 




SCA 

SCE 


SSI 

SST 


SCN 

SPE 


SPE 

♦ SSI 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


UPl 

WAB 



SSI 



UTX 


SST 

WAB 




STI 


1N1342B 

ASI 

291 -172 

INI 229 

CEN 

285 -111 

1N1251 

CEN 

276 -134 

INI 306 

CEN 

301 

- 60 

INI 323 A 

AMX 

215 -132 

CDIL 

CEI 


CRI 

EDL 


CRI 

ETC 



CRI 



HTN 

SCA 


CEN 

COO 


HTN 

SCN 


HTN 

IDC 


EDL 

ETC 



SCE 

SPE 


Dll 

♦ DIT 



SPE 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 



SSI 

STI 


EDL 

ETC 


1N1229A 

CEN 

285 -113 


SSI 


SCN 




1N1324 

AMX 

217 -125 

GTC 

HTN 


EDL 

HTN 


INI 252 

CEN 

276 -146 

SPE 

SSI 



CRI 

HTN 


IDC 

IDI 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 


SST 

WAB 



IDC 

SCE 


MAL 

PRX 


1N1229B 

CEN 

285 -109 

HTN 

IDC 


1N1313 

AMX 

183 -190 

SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


EDL 

HTN 


SCN 

SPE 



CRI 




STI 


SPE 

♦SSEI 


SCN 

SPE 



SSI 


HTN 

SCA 



1N1324A 

AMX 

217 -123 

SSI 

SST 


1N1230 

CEN 

285 -120 

INI 253 

CEN 

276 -172 

SCE 

SPE 



HTN 

IDC 


THEF 

UPl 


CR! 

EDL 


CRI 

ETC 


SSI 

STI 



SCE 

SPE 



WAB 


HTN 

SCN 


HTN 

SCN 



TRWS 



SSI 

STI 


1N1342C 

SCN 

291 -140 


SPE 


SPE 

SSI 


1N1313A 

AMX 

183 

-189 

1N1325 

AMX 

219 - 87 

INI 343 

APRX 

291 -188 

1N1230A 

CEN 

285 -122 


UPl 



HTN 



HTN 

SCE 


ASI 

CEI 


EDL 

HTN 


INI 254 

CEN 

276 -197 

SCA 

SCE 



SPE 

SSI 


CEN 

COO 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 


SPE 

SSI 




STI 


CRI 

Dll 


1N1230B 

CEN 

285 -117 

HTN 

SCN 


STI 

TRWS 



INI 325 A 

AMX 

219 - 72 

♦DIT 

EDL 


EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


1N1314 

AMX 

188 

-115 

HTN 

SCE 


ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


INI 255 

CEN 

276 -209 


CRI 



SPE 

SSI 


HTN 

IDI 


1N1231 

CEN 

285 -129 

CRI 

ETC 


HTN 

IDC 




STI 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 


HTN 

SCN 


SCA 

SCE 



INI 326 

AMX 

221 - 18 

SPE 

SSI 


HTN 

SCN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



CRI 

HTN 


UPl 

WAB 



SPE 



UPl 



STI 



SCE 

SPE 


1N1343A 

ASI 

291 -189 

1N1231A 

CEN 

285 -131 

1N1255A 

CEN 

276 -210 

1N1314A 

AMX 

188 -114 

SSI 

STI 


CEI 

CEN 


EDL 

HTN 


HTN 

SCN 



HTN 



1N1326A 

AMX 

221 - 16 

COO 

Dll 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


IDC 

SCA 



HTN 

SCE 


♦ DIT 

EDL 


1N1231B 

CEN 

285 -127 


UPl 


SCE 

SPE 



SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


EDL 

HTN 


INI 256 

CEN 

276 - 40 

SSI 

STI 




STI 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 



UPl 



INI 327 

AMX 

222 -126 

IDI 

♦PRX 


INI 232 

CEN 

285 -137 

HTN 

SCN 


1N1315 

AMX 

192 

- 13 

CRI 

HTN 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 


SPE 

SSI 



CRI 



SPE 

SSI 


SOD 

SPE 


HTN 

SCN 


1N1257 

CEN 

276 - 31 

HTN 

SCA 




STI 


SSI 

SST 



SPE 


CRI 

ETC 


SCE 

SPE 



1N1327A 

AMX 

222 -128 

UPl 

WAB 


1N1232A 

CEN 

285 -139 

HTN 

SCN 


SSI 

STI 



HTN 

SPE 


1N1343B 

ASI 

291 -190 

EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


1N1315A 

AMX 

192 

- 12 

SSI 

STI 


CDIL 

CEI 


SCN 

SPE 


INI 258 

CEN 

275 -202 


HTN 



INI 330 

CRI 

309 - 36 

CEN 

COO 


1N1232B 

CEN 

285 -134 

CRI 

ETC 


SCA 

SCE 



HTN 

SPE 


Dll 

♦DIT 


EDL 

HTN 


HTN 

SCN 


SPE 





SSI 


EDL 

ETC 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 



STI 



1N1331 

CRI 

309 - 41 

GTC 

HTN 


1N1233 

CEN 

285 -144 

INI 259 

CEN 

275 -201 

1N1316 

AMX 

195 -202 

HTN 

SPE 


IDC 

IDI 


CRI 

EDL 


CRI 

ETC 



CRI 




SSI 


MAL 

PRX 


HTN 

SCN 


HTN 

SCN 


HTN 

SCA 



INI 332 

CRI 

309 - 44 

SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SCE 

SPE 



HTN 

SPE 


SPE 

SSI 


INI 233 A 

CEN 

285 -146 

1N1260 

CEN 

275 -200 

SSI 

STI 




SSI 


SST 

UPl 


EDL 

HTN 


CRI 

ETC 


1N1316A 

AMX 

195 

-201 

INI 333 

CRI 

309 - 51 


WAB 


SCN 

SPE 


HTN 

SCN 



HTN 



HTN 

SSI 


1N1343C 

SCN 

291 -182 


SSI 


SPE 

SSI 


SCA 

SCE 



INI 334 

HTN 

309 - 55 


SPE 


1N1233B 

CEN 

285 -142 

1N1261 

CEN 

401 - 57 

SPE 




SPE 

SSI 


INI 344 

APRX 

291 -220 

EDL 

HTN 


CRI 

ETC 



STI 



INI 335 

CRI 

309 - 62 

ASI 

CEI 


SCN 

SPE 


HTN 

SCN 


1N1317 

AMX 

199 

- 85 

HTN 

SPE 


CEN 

COO 



SSI 


SPE 

SSI 



CRI 




SSI 


CRI 

Dll 


1N1234 

CEN 

285 -154 

INI 262 

AMX 

422 -201 

HTN 

SCA 



INI 336 

HTN 

309 - 67 

EDL 

ETC 


EDL 

HTN 


CEI 

CRI 


SCE 

SPE 



SPE 

SSI 


GTC 

HTN 


SCN 

SPE 


EDI 

EDL 


SSI 

STI 



1N1341 

A ♦PRX 

291 -125 

IDI 

SAR 



SSI 


HTN 

INRJ 


1N1317A 

AMX 

199 

- 84 

ASI 

CEI 


SCN 

SPE 


INI 234 A 

CEN 

285 -156 

PDE 

SCN 



HTN 



CEN 

COO 


♦SSEI 

SSI 


EDL 

HTN 


SOD 

SPE 


SCA 

SCE 



CRI 

Dll 


UPl 

WAB 


SCN 

SPE 


SSI 

UTX 


SPE 

SSI 



EDL 

ETC 


1N1344A 

ASI 

292 - 1 


SSI 


1N1281 

ETC 

308 - 60 

STI 

UPl 



GTC 

HTN 


CEI 

CEN 


1N1234B 

CEN 

285 -151 

HTN 

SPE 


1N1318 

AMX 

203 

- 14 

IDC 

IDI 


COO 

Dll 


EDL 

HTN 



SSI 


CRI 

DIT 



SAR 

SCN 


EDL 

ETC 


SCN 

SPE 


INI 282 

ETC 

308 - 67 

HTN 

SCA 



SPE 

♦SSEI 


GTC 

HTN 



SSI 


HTN 

SPE 


SCE 

SPE 



SSI 

UPl 


IDC 

IDI 


1N1235 

CEN 

285 -162 


SSI 


SSI 

STI 




WAB 


♦ PRX 

SAR 


CRI 

EDL 


INI 283 

ETC 

308 - 71 

1N1318A 

AMX 

203 

- 13 

1N1341A 

ASI 

291 -126 

SCN 

SOD 


HTN 

SCN 


HTN 

SPE 


DIT 

HTN 



CEI 

CEN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



SSI 


SCA 

SCE 



COO 

Dll 


SST 

UPl 


1N1235A 

CEN 

285 -159 

INI 284 

ETC 

308 - 76 

SPE 

SSI 



EDL 

ETC 



WAB 


EDL 

HTN 


HTN 

SPE 



STI 



GTC 

HTN 


1N1344B 

ASI 

292 • 2 

SCN 

SPE 



SSI 


1N1319 

AMX 

206 

- 72 

IDC 

IDI 


CDIL 

CEI 



SSI 


INI 285 

ETC 

308 - 84 

CRI 

HTN 



♦PRX 

SAR 


CEN 

COO 


1N1235B 

CEN 

285 -160 

HTN 

SPE 


SCA 

SCE 



SCN 

SOD 


Dll 

EDL 


EDL 

HTN 



SSI 


SPE 

SSI 



SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


SCN 

SPE 


INI 286 

ETC 

308 - 93 


STI 



SST 

UPl 


HTN 

IDC 



SSI 


HTN 

SPE 


1N1319A 

AMX 

206 

- 71 


WAB 


IDI 

MAL 


INI 236 

CEN 

285 -167 


SSI 


HTN 

SCA 



1N1341B 

ASI 

291 -127 

PRX 

SCN 


CRI 

EDL 


INI 287 

HTN 

308 -101 

SCE 

SPE 



CEI 

CEN 


SOD 

SPE 


HTN 

SCN 


SPE 

SSI 


SSI 

STI 



COO 

Dll 


♦SSEI 

SSI 


SPE 

SSI 


1N1291 

HTN 

308 - 61 

INI 320 

AMX 

209 

■ 50 

EDL 

ETC 


SST 

THEF 


1N1236A 

CEN 

285 -164 

SPE 

SSI 


CRI 

HTN 



GTC 

HTN 


UPl 

WAB 


EDL 

HTN 


1N1292 

HTN 

308 - 68 

SCA 

SCE 



IDC 

IDI 


1N1344C 

SCN 

291 -192 

SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



MAL 

PRX 



SPE 



SSI 


1N1293 

HTN 

308 - 72 

STI 

UPl 



SCN 

SOD 


1N1345 

APRX 

292 - 29 

1N1236B 

CEN 

285 -165 

SPE 

SSI 


1N1320A 

AMX 

209 

- 49 

SPE 

♦SSEI 


ASI 

CEI 


EDL 

HTN 


INI 294 

HTN 

308 - 77 

HTN 

SCA 



SSI 

THEF 


CEN 

COO 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


SCE 

SPE 



UPl 

WAB 


CRI 

Dll 



SSI 


INI 295 

HTN 

308 - 85 

SSI 

STI 



1N1341C 

SCN 

291 - 99 

EDL 

ETC 


1N1237 

ASAR 

412 - 37 

SPE 

SSI 



UPl 




SPE 


GTC 

HTN 


AMX 

CEI 


INI 296 

HTN 

308 - 94 

1N1321 

AMX 

211 

-137 

INI 342 

APRX 

291 -170 

IDI 

SAR 


CRI 

EDI 


SPE 

SSI 


CRI 

HTN 



ASI 

CEI 1 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 


INI 297 

HTN 

308 -102 

SCA 

SCE 



CEN 

COO 


SSI 

UPl 


cont.next col. 



SPE 

SSI 


cont.next col. 




cont.next col. 


i 


WAB 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet avaiiable 
in microfiim service 
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TYPE No. CROSS INDEX 




1N1346 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

GTC 

IDI 

SCN 

♦SSEI 

UPl 

1N1346A 

CEI 

♦COO 

EDL 

GTC 

IDC 

♦PRX 

SCN 

SPE 

SST 

1N1346B 

CDIL 

CEN 

Dll 

ETC 

HTN 

IDI 

PRX 

SOD 

♦SSEI 

SST 

UPl 

1N1346C 

1N1347 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

GTC 

IDI 

SCN 

SPE 

UPl 

1N1347A 

CEI 

COO 

EDL 

GTC 

IDC 

♦PRX 

SCN 

SPE 

SST 

1N1347B 

CDIL 

CEN 

Dll 

ETC 

HTN 

IDI 

PRX 

SOD 

SSI 

THEF 

1N1347C 


1N1348A 

CEI 

♦ COO 
EDL 
GTC 
IDC 

♦ PRX 
SCN 
SPE 
SST 


1N1351 

CRI 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

292 - 11 1N1351A 
Dll 

292 - 68 ETC 

HTN 
MSC 
SCE 
SPE 

1N1351B 

SAR 

INI 352 

CRI 

292 - 69 ESP 

♦GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 

1N1352A 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

292 - 70 SCE 

SPE 


INI 353 

CRI 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

292 . 40 SCN 

SPE 

292 - 88 1N1353A 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SPE 

1N1353B 

SAR 

292 . 89 INI 354 


INI 355 

CRI 

ESP 

292 . 78 ♦GSE 

IDC 

292 -129 SAR 

SCN 
SPE 

1N1355A 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SCE 

SPE 

1N1355B 

292 -130 SAR 


D.A.T 


by this 



MFRS 

Pq&Line 



Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 



UPl 


1N1356B 

IDC 

384 -128 

SAR 

SPE 



SSI 


INI 357 

CEN 

385 - 77 

CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 

WAB 


1N1357A 

CEN 

385 - 62 

Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


1N1357B 

IDC 

385 - 94 

SAR 

SPE 



SSI 


1N1358 

CEN 

386 - 27 

CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


INI 358 A 

CEN 

386 - 14 

Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 



WAB 


1N1358B 

SAR 

386 - 41 

SPE 

SSI 


1N1359 

CEN 

386 -132 

CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1359A 

CEN 

386 -117 

Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


1N1359B 

IDC 

386 -148 

SAR 

SPE 



SSI 


INI 360 

CEN 

387 - 49 

CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1360A 

CEN 1 

387 - 36 

Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


1N1360B 

IDC 

387 - 63 

SAR 

SPE 



SSI 


INI 361 

CEN 

387 -191 

CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N1361A 

CEN 

387 -175 

Dll 

ESP 


ETC 

GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


UPl 

WAB 


1N1361B 

IDC 

388 - 5 

SAR 

SPE 



SSI 


1N1362 

CEN 

388 -108 

CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 

TRWS 


1N1362A 

CEN 

388 - 94 

conLnext col. 



With JEDEC 
anufacturer 


ii 




INI 363 

CRI 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
TRWS 
INI 363 A 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SPE 
TRWS 
1N1363B 

SAR 


INI 368 CEN 391 

CRI Dll 

cont.next col. 

data sheet available 
I microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


1N1368 
Dll (cont.) 

ETC ETC 

HTN HTN 

MSC MSC 

SCE SCE 

SPE SIEG 

TRWS SSI 

IDC 388 -121 1N1368A 
SPE Dll 

SSI ETC 

CEN 389 - 15 HTN 

Dll MSC 

ETC SCE 

HTN SPE 

MSC 

SCE 1N1368B 

SIEG SAR 

SSI 

UPl INI 369 

CEN 389 - 1 CRI 

ESP ESP 

GSE ♦GSE 

IDC IDC 

SAR SAR 

SCN SCN 

SSI 

WAB 1N1369A 

IDC 389 - 30 Dll 

SPE ETC 

SSI HTN 

CEN 389 -125 MSC 

Dll SCE 

ETC SPE 

HTN 1N1369B 

MSC SAR 

SCE 

SIEG INI 370 

SSI CRI 

TRWS ESP 

CEN 389 -113 ♦GSE 

ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
TRWS 

IDC 389 -139 

SPE 
SSI 

CEN 390 - 17 

Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
TRWS 

CEN 390 - 5 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
TRWS 

IDC 390 - 31 
SPE 
SSI 

CEN 390 -125 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
TRWS 

CEN 390 -114 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
TRWS 

IDC 390 -138 
SPE 
SSI 

CEN 391 - 59 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
TRWS 

CEN 391 - 47 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
UPl 

IDC 391 - 73 
SPE 
SSI 

CEN 391 -195 


MFRS Pq&Line 


ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

TRWS 

CEN 391 -184 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
TRW! 

IDC 
SPE 
SSI 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
IDC 
SPE 
SSI 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
IDC 
SPE 
SSI 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
IDC 
SPE 
SSI 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
IDC 
SPE 
SSI 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 
IDC 
SPE 
SSI 
CEN 
Dll 
ETC 
HTN 





1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 




i:/^MIIiTJI 

TYPE No. 

MFRS 

Po&Line 



Pa&Line 

1N1374 



1N1418 

cEn 

383 -197 

1N1459 


300 -217 

1N1507A 




1N1516A 

■ CFN ■ 

202 - 27 

(cont.) 

IDC 


SPE 

SSI 



SSI 


(cont.) 

HTN 



Dll 

GSE 


MSC 

SAR 


1N1419 

CEN 

385 - 63 

INI 460 

SPE 

301 - 7 

IDC 

SCN 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 



SSI 


SPE 

SSI 



SAR 

SCN 


SIEG 

SPE 


1N1420 

CEN 

386 -118 

1N1461 

SPE 

301 - 14 

TRWS 

UPl 



SPE 

SSI 



SSI 


IDC 

SPE 



SSI 


INI 508 

CEN 

170 

- 79 


TRWS 


1N1374A 

CEN 

395 - 48 


SSI 


INI 462 

SPE 

302 -133 

CRI 

Dll 



1N1517 

CEN 

205 - 69 

Dll 

ESP 


1N1421 

CEN 

387 -176 


SSI 


DIT 

♦GSE 



CRI 

Dll 


ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


1N1463 

SPE 

302 -153 

HTN 

IDC 



DIT 

♦GSE 


HTN 

IDC 


1N1422 

CEN 

393 -111 


SSI 


SCN 

SPE 



HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


SPE 

SSI 


INI 464 

SPE 

302 -178 

SSI 

TRWS 



SAR 

SCN 


SCE 

SCN 


1N1423 

CEN 

395 -154 


SSI 


1N1508A 

CEN 

170 

- 74 

SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


INI 465 

SPE 

302 -188 

Dll 

GSE 




TRWS 


1N1374B 

IDC 

395 - 72 

1N1424 

CEN 

397 -188 


SSI 


HTN 

IDC 



1N1517A 

CEN 

205 - 65 

SAR 

SPE 


SPE 

SSI 


INI 466 

SPE 

305 - 9 

SCN 

SPE 



Dll 

GSE 



SSI 


INI 425 

CEN 

182 - 70 


SSI 


SSI 

TRWS 



HTN 

IDC 


1N1375 

CEN 

395 -167 

IDC 

SPE 


1N1467 

SPE 

305 - 14 


UPl 



SAR 

SCN 


CRI 

Dll 



SSI 



SSI 


INI 509 

CEN 

173 

- 41 

SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


INI 426 

CEN 

191 - 39 

INI 468 

SPE 

305 - 18 

Dll 

DIT 




TRWS 


♦ GSE 

HTN 


SPE 

SSI 



SSI 


♦GSE 

HTN 



1N1518 

CEN 

168 - 30 

I DC 

MSC 


1N1427 

CEN 

195 - 77 

INI 469 

SPE 

305 - 19 

IDC 

SAR 



CRI 

Dll 


SAR 

SCE 



SPE 



SSI 


SCN 

SPE 



DIT 

♦GSE 


SCN 

SIEG 


1N1428 

CEN 

198 -150 

INI 470 

SPE 

305 -189 

SSI 

TRWS 



HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



SSI 


1N1509A 

CEN 

173 

- 34 

SCE 

SCN 


1N1375A 

CEN 

395 -153 

1N1429 

CEN 

202 - 42 

1N1471 

SPE 

305 -204 

Dll 

GSE 



SPE 

SSI 


Dll 

ESP 


SPE 

SSI 



SSI 


HTN 

IDC 




TRWS 


ETC 

GSE 


1N1430 

CEN 

205 - 78 

1N1472 

SPE 

306 - 12 

SAR 

SCN 



1N1518A 

CEN 

168 - 14 

HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



SSI 


SPE 

SSI 



Dll 

GSE 


MSC 

SAR 


1N1431 

CEN 

216 -196 

1N1473 

SPE 

306 - 29 


TRWS 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 



SSI 


1N1510 

CEN 

178 

- 78 

SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


INI 432 

CEN 

220 -103 

1N1474 

SPE 

307 - 53 

CRI 

Dll 



SPE 

SSI 


1N1376 

ETC 

309 - 37 

SPE 

SSI 



SSI 


DIT 

♦GSE 




TRWS 


SPE 

SSI 


1N1433 

CEN 

224 - 9 

INI 475 

SPE 

307 - 82 

HTN 

IDC 



1N1519 

CEN 

170 -106 

1N1377 

ETC 

309 - 42 

SPE 

SSI 



SSI 


SAR 

SCN 



CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


1N1434 

ASI 

300 - 14 

INI 476 

SPE 

307 -119 

SPE 

SSI 



♦GSE 

HTN 


1N1378 

ETC 

309 - 45 

CEN 

COO 



SSI 



TRWS 



IDC 

SCE 


SPE 

SSI 


EDL 

ETC 


INI 477 

SPE 

307 -146 

1N1510A 

CEN 

178 

- 70 

SCN 

SSI 


1N1379 

ETC 

309 - 52 

SAR 

SCN 



SSI 


Dll 

GSE 




TRWS 


SPE 

SSI 


SOD 

SPE 


INI 478 

SPE 

308 -155 

HTN 

IDC 



1N1519A 

CEN 

170 - 89 

1N1380 

ETC 

309 - 56 

SSI 

WAB 



SSI 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SPE 

SSI 


INI 435 

ASI 

300 - 42 

INI 479 

SPE 

310 -199 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1381 

ETC 

309 - 63 

CEN 

COO 



SSI 



TRWS 



SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


EDL 

ETC 


INI 480 

SPE 

301 -161 

1N1511 

CEN 

182 

- 56 

SPE 

SSI 


1N1382 

SPE 

309 - 68 

SAR 

SCN 



SSI 


CRI 

Dll 




TRWS 



SSI 


SOD 

SPE 


INI 481 

SPE 

310 -220 

DIT 

♦GSE 



INI 520 

CEN 

173 - 74 

1N1396 

CEN 

304 - 24 

SSI 

WAB 



SSI 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


COO 

CRI 


INI 436 

ASI 

300 - 75 

INI 482 

SPE 

378 - 20 

SAR 

SCN 



♦GSE 

HTN 


EDL 

NJS 


CEN 

COO 



SSI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SPE 

SSI 


EDL 

ETC 


1N1483 

IDC 

378 -161 


TRWS 



SCE 

SCN 



WAB 


SAR 

SCN 


SPE 

SSI 


1N1511A 

CEN 

182 

- 48 

SPE 

SSI 


1N1397 

CEN 

304 - 46 

SOD 

SPE 


1N1484 

IDC 

170 - 88 

Dll 

GSE 




TRWS 


♦COO 

EDL 


SSI 

WAB 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



1N1520A 

CEN 

173 - 53 

NJS 

SPE 


1N1437 

ASI 

300 -114 

1N1485 

IDC 

175 -115 

SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SSI 

WAB 


CEN 

COO 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1398 

CEN 

304 - 55 

EDL 

ETC 


INI 486 

CEN 

279 - 64 


TRWS 



SAR 

SCE 


COO 

EDL 


SAR 

SCN 


CRI 

ETC 


1N1512 

CEN 

187 

-141 

SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


CRI 

Dll 



SSI 

TRWS 



WAB 


SSI 

WAB 



SSI 


DIT 

♦GSE 



INI 521 

CEN 

178 -126 

1N1399 

CEN 

304 - 81 

1N1438 

ASI 

300 -141 

INI 487 

CEI 

278 - 1 

HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


♦COO 

CRI 


CEN 

COO 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



♦GSE 

HTN 


EDL 

SPE 


EDL 

SAR 


ETC 

HTN 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SSI 

WAB 


SCN 

SOD 


IDC 

IDI 


TRWS 

WAB 



SCE 

SCN 


1N1400 

ASI 

304 - 96 

SPE 

SSI 


MAL 

SAR 


1N1512A 

CEN 

187 

-132 

SPE 

SSI 


CEN 

♦COO 



WAB 


SCN 

SLD 


Dll 

GSE 




TRWS 


CRI 

EDL 


1N1440 

ETC 

278 - 71 

SPE 

SST 


HTN 

IDC 



1N1521A 

CEN 

178 - 93 

SPE 

SSI 



SPE 



SSY 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 



WAB 


1N1441 

ETC 

278 -112 

INI 488 

ASI 

278 - 37 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1401 

CEN 

304 -127 

IDC 

SPE 


CEI 

CEN 



TRWS 



SAR 

SCE 


♦COO 

CRI 



UPl 


CRI 

ETC 


1N1513 

CEN 

191 

- 27 

SCN 

SSI 


EDL 

SPE 


INI 443 

CEN 

402 - 87 

HTN 

IDC 


CRI 

Dll 




TRWS 


SSI 

WAB 


ETC 

IDC 


IDI 

MAL 


DIT 

♦GSE 



INI 522 

CEN 

182 -106 

1N1402 

ASI 

304 -139 

SCN 

SPE 


SAR 

SCN 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


CEN 

COO 



SSI 


SLD 

SPE 


SAR 

SCN 



♦GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


1N1443A 

CEN 

401 -148 

SST 

UPl 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SPE 

SSI 


ETC 

SCN 



WAB 



TRWS 



SCE 

SCN 



WAB 


SPE 

SSI 


INI 489 

CEI 

278 - 87 

1N1513A 

CEN 

191 

- 20 

SPE 

SSI 


1N1403 

ASI 

304 -166 

1N1443B 

CEN 

402 - 88 

CEN 

CRI 


Cll 

GSE 




TRWS 


CEN 

♦ COO 


SCN 

SPE 


ETC 

HTN 


HTN 

IDC 



1N1522A 

CEN 

182 - 71 

EDL 

SPE 


1N1444 

CEN 

402 - 89 

IDC 

IDI 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SSI 

WAB 


SCN 

SPE 


MAL 

SAR 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1406 

CEN 

274 -185 


SSI 


SCN 

SLD 



TRWS 



SAR 

SCE 


ETC 

SCN 


1N1444A 

CEN 

402 - 85 

SPE 

SST 


1N1514 

CEN 

195 

- 29 

SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


SCN 

SPE 



UPl 


CRI 

Dll 




TRWS 


1N1407 

CEN 

274 -186 


SSI 


INI 490 

CEI 

278 -118 

DIT 

♦GSE 



INI 523 

CEN 

187 -200 

ETC 

SCN 


1N1444B 

CEN 

402 - 86 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


SPE 

SSI j 


SCN 

SPE 


ETC 

HTN 


SAR 

SCN 



♦ GSE 

HTN 



UPl 



SSI 


IDC 

IDI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


1N1408 

CEN 

401 - 34 

1N1446 

SCN 

283 -176 

MAL 

SAR 



TRWS 



SCE 

SCN 


ETC 

SCN 



SPE 


SCN 

SLD 


1N1514A 

CEN 

195 

- 24 

SSI 

TRWS 


SPE 

SSI 


1N1447 

SCN 

284 - 24 

SPE 

SST 


Dll 

GSE 




WAB 


1N1409 

♦CODI 

405 -196 


SPE 



UPl 


HTN 

IDC 



INI 523 A 

CEN 

187 -159 

SCN 

SPE 


INI 448 

SCN 

284 - 64 

1N1491 

CEI 

278 -162 

SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


SSI 

UTX 



SPE 


CEN 

CRI 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


1N1410 

♦CODI 

411 - 3 

1N1449 

SCN 

284 -131 

ETC 

HTN 



TRWS 



SAR 

SCE 


SCN 

SPE 



SPE 


IDC 

IDI 


1N1515 

CEN 

198 -139 

SCN 

SSI 


SSI 

UTX 


1N1450 

SCN 

283 -173 

MAL 

SAR 


CRI 

Dll 



TRWS 

WAB 


1N1411 

♦CODI 

413 -195 


SPE 


SCN 

SLD 


DIT 

♦GSE 



INI 524 

CEN 

191 - 79 

SCN 

SPE 


INI 451 

SCN 

284 - 21 

SPE 

SST 


HTN 

IDC 



CRI 

Dll 


SSI 

UTX 



SPE 


1N1492 

CEI 

278 -191 

SAR 

SCN 



♦ GSE 

HTN 


1N1412 

♦CODI 

414 -207 

INI 452 

SCN 

284 - 62 

CEN 

CRI 


SPE 

SSI 



IDC 

SAR 


SCN 

SPE 



SPE 


ETC 

HTN 



TRWS 



SCE 

SCN 


SSI 

UTX 


INI 453 

SCN 

284 -128 

IDC 

IDI 


1N1515A 

CEN 

198 -134 

SPE 

SSI 


1N1413 

♦CODI 

416 -208 


SPE 


MAL 

SAR 


Dll 

GSE 




TRWS 


SCN 

SPE 


1N1454 

SPE 

298 -134 

SCN 

SLD 


HTN 

IDC 



1N1524A 

CEN 

191 - 40 

SSI 

UTX 



SSI 


SPE 

SST 


SAR 

SCN 



Dll 

GSE 


1N1415 

ASI 

281 - 43 

1N1455 

SPE 

298 -173 

INI 507 

CEN 

168 - 7 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


IDC 

SPE 



SSI 


CRI 

Dll 



TRWS 



SAR 

SCE 


SSI 

UPl 


1N1456 

SPE 

299 - 4 

DIT 

♦GSE 


1N1516 

CEN 

202 

- 32 

SCN 

SPE 



WAB 



SSI 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 



SSI 

TRWS 


1N1416 

CEN 

380 - 81 

1N1457 

SPE 

299 - 28 

SCN 

SPE 


DIT 

♦GSE 




WAB 


SPE 

SSI 



SSI 


SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 



1N1525 

CEN 

195 - 78 

1N1417 

CEN 

382 -116 

INI 458 

SPE 

300 -205 

INI 507 A 

CEN 

168 - 2 

SAR 

SCN 



CRI 

Dll 


SPE 

SSI 



SSI 


Dll 

GSE 


SPE 

SSI 



♦GSE 

HTN 
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1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 



TYPE No. 






TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1NT525 



1N1544 



INI 583 



1N1592 






(cont.) 

IDC 


(cont.) 

SAR 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

SCE 


(cont.) 

GSE 


SAR 

SCE 


SCN 

SOD 


Dll 

EDL 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 


SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


ETC 

GTC 


SPE 

SSI 


MSC 

SCE 



TRWS 



UPl 


HTN 

IDI 


1N1592A 

CEN 

182 -184 

SCN 

SPE 


INI 525 A 

CEN 

195 - 40 

1N1551 

ASI 

280 -111 

PRX 

SAR 


Dll 

GSE 



SSI 


Dll 

GSE 


CEN 

ETC 


SCN 

SLD 


HTN 

IDC 


1N1601 

CEN 

378 -113 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SOD 

SPE 


INRJ 

SAR 


CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


SCN 

SOD 


♦SSEI 

SSI 


SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


SST 

THEF 


SPE 

SSI 


IDC 

MSC 



TRWS 


1N1552 

ASI 

280 -209 

UPl 

WAB 



WAB 


SCE 

SCN 


INI 526 

CEN 

198 -186 

CEN 

ETC 


INI 584 

ASI 

288 -163 

1N1593 

CEN 

188 - 86 

SIEG 

SPE 


CRI 

Dll 


HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


CRI 

Dll 


SSI 

WAB 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SOD 


CEN 

COO 


♦ GSE 

HTN 


1N1601A 

CEN 

378 -108 

IDC 

SAR 


SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


IDC 

SAR 


Dll 

GSE 


SCE 

SCN 



UPl 


EDL 

ETC 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


INI 553 

ASI 

281 - 26 

GTC 

HTN 


SIEG 

SPE 


MSC 

SCE 



TRWS 


CEN 

ETC 


IDI 

PRX 


SSI 

UPl 


SCN 

SPE 


1N1526A 

CEN 

198 -151 

HTN 

IDC 


SAR 

SCN 



WAB 



SSI 


Dll 

GSE 


SCN 

SOD 


SLD 

SOD 


1N1593A 

CEN 

188 - 85 

INI 602 

CEN 

379 - 54 

HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


Dll 

GSE 


CRI 

Dll 


SAR 

SCE 



UPl 


SST 

THEF 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


1N1554 

ASI 

281 -114 

UPl 

WAB 


SAR 

SCE 


IDC 

MSC 



TRWS 


CEN 

ETC 


INI 585 

ASI 

289 - 11 

SCN 

SPE 


SAR 

SCE 


INI 527 

CEN 

202 - 78 

HTN 

IDC 


CDIL 

CEI 


SSI 

WAB 


SCN 

SIEG 


CRI 

Dll 


SCN 

SOD 


CEN 

COO 


INI 594 

CEN 

191 -174 

SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


CRI 

Dll 


CRI 

Dll 


TRWS 

WAB 


IDC 

SAR 



UPl 


EDL 

ETC 


♦GSE 

HTN 


1N1602A 

CEN 

379 - 42 

SCE 

SCN 


INI 555 

ASI 

281 -148 

GTC 

HTN 


IDC 

MSC 


Dll 

GSE 


SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


IDC 

IDI 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 



TRWS 


ETC 

HTN 


PRX 

SAR 


SCN 

SIEG 


MSC 

SAR 


1N1527A 

CEN 

202 - 43 

IDC 

SCN 


SCN 

SLD 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


Dll 

GSE 


SOD 

SPE 


SOD 

SPE 



WAB 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



SSI 


♦SSEI 

SSI 


1N1594A 

CEN 

191 -173 

TRWS 

WAB 


SAR 

SCE 


1N1556 

CEI 

278 - 33 

SST 

THEF 


Dll 

GSE 


1N1603 

CEN 

380 - 94 

SCN 

SPE 


CEN 

CRI 


UPl 

WAB 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


SSI 

TRWS 


ETC 

HTN 


INI 586 

ASI 

289 - 29 

MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


1N1528 

CEN 

205 -115 

SCN 

SPE 


CDIL 

CEI 


SCE 

SCN 


IDC 

MSC 


CRI 

Dll 



UPl 


CEN 

COO 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


♦GSE 

HTN 


INI 557 

CEI 

278 - 81 

CRI 

Dll 


UPl 

WAB 


SCN 

SIEG 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 


EDL 

ETC 


1N1595 

CEN 

195 -170 

SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


ETC 

HTN 


GTC 

HTN 


CRI 

Dll 



TRWS 


SPE 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

IDI 


♦GSE 

HTN 


1N1603A 

CEN 

380 - 82 


TRWS 


SPE 

UPl 


PRX 

SAR 


IDC 

MSC 


Dll 

GSE 


INI 528 A 

CEN 

205 - 79 

INI 558 

CEN 

278 -116 

SCN 

SLD 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


Dll 

GSE 


ETC 

HTN 


SOD 

SSI 


SCN 

SPE 


MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


SST 

THEF 


SSI 

WAB 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 



UPl 



WAB 


1N1595A 

CEN 

195 -169 

SPE 

SSI 


SCN 

SPE 


INI 559 

CEI 

278 -161 

INI 587 

ASI 

289 - 93 

Dll 

GSE 



TRWS 


SSI 

TRWS 


CEN 

ETC 


CDIL 

CEI 


HTN 

IDC 


INI 604 

CEN 

381 -123 

1N1530 

♦GSE 

183 - 30 

HTN 

SCN 


CEN 

♦ COO 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


SPE 

UPl 


Dll 

EDL 


SCN 

SPE 


ETC 

♦ GSE 


STI 

TRWS 


INI 560 

CEI 

278 -190 

ETC 

GTC 


SSI 

WAB 


HTN 

IDC 


1N1530A 

♦GSE 

183 - 31 

CEN 

ETC 


HTN 

IDC 


INI 596 

CEN 

199 - 70 

MSC 

SAR 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


IDI 

PRX 


CRI 

Dll 


SCE 

SCN 


STI 

TIC 


SCN 

SPE 


SAR 

SCN 


♦GSE 

HTN 


SIEG 

SPE 



TRWS 


INI 563 

SPE 

283 -148 

SLD 

SOD 


IDC 

SAR 


SSI 

TRWS 


1N1537 

ASI 

285 - 96 

SSI 

UTX 


SPE 

♦SSEI 


SCE 

SCN 


INI 604 A 

CEN 

381 -108 

CEN 

CRI 


INI 563 A 

SPE 

283 -149 

SSI 

SST 


SIEG 

SPE 


Dll 

ETC 


Dll 

ETC 


UPl 

UTX 


THEF 

WAB 



SSI 


GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


INI 564 

SPE 

283 -213 

INI 588 

CEN 

168 - 75 

1N1596A 

CEN 

199 - 69 

IDC 

MSC 


♦MAL 

SAR 


SSI 

UTX 


CRI 

Dll 


Dll 

GSE 


SAR 

SCE 


SCN 

SOD 


1N1564A 

SPE 

283 -214 

♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 



UTX 


IDC 

SCE 


SAR 

SCE 


SSI 

TRWS 



UPl 

1 

INI 565 

SPE 

284 - 47 

SCN 

SIEG 


SCN 

SPE 


INI 605 

CEN 

382 -132 

INI 538 

ASI 

285 -106 ! 

SSI 

UTX 


SPE 

SSI 


SSI 

UPl 


CRI 

Dll 


CEN 

CRI 


1N1565A 

SPE 

284 - 48 


WAB 


INI 597 

CEN 

202 -167 

ETC 

♦ GSE 


Dll 

ETC 



UTX 


1N1588A 

CEN 

168 - 74 

CRI 

Dll 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


INI 566 

SPE 

284 -100 

Dll 

GSE 


♦ GSE 

HTN 


MSC 

SAR 


♦ MAL 

SAR 


SSI 

UTX 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


SCE 

SCN 


SCN 

SPE 


1N1566A 

SPE 

284 -101 

SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


SIEG 

SPE 


SSI 

UPl 



UTX 


SPE 

SSI 


SCN 

SIEG 


SSI 

TRWS 



WAB 


INI 567 

SPE 

284 -152 

INI 589 

CEN 

170 -152 

SPE 

SSI 



WAB 


1N1539 

ASI 

285 -114 


SSI 


CRI 

Dll 


1N1597A 

CEN 

202 -166 


CEN 

382 -117 

CEN 

CRI 


1N1568 

SPE 

284 -202 

♦GSE 

HTN 


Dll 

GSE 


Dll 

ETC 


Dll 

ETC 



SSI 


IDC 

SCE 


HTN 

IDC 


GSE 

HTN 


HTN 

♦ MAL 


1N1575 

SPE 

289 -177 

SCN 

SIEG 


MSC 

SAR 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 



UTX 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


SOD 

SPE 


1N1576 

SPE 

289 -183 

INI 589 A 

CEN 

170 -151 

SPE 

SSI 


SCN 

SPE 


SSI 

UPl 



UTX 


Dll 

GSE 



WAB 


SSI 

TRWS 


1N1540 

ASI 

285 -123 

1N1577 

SPE 

289 -189 

HTN 

IDC 


INI 598 

CEN 

206 - 5 

INI 606 

CEN 

384 - 16 

CEN 

CRI 



UTX 


SCE 

SCN 


CRI 

Dll 


CRI 

Dll 


Dll 

ETC 


1N1578 

SPE 

289 -192 

SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 



UTX 


INI 590 

CEN 

173 -124 

IDC 

SAR 


HTN 

IDC 


♦ MAL 

SAR 


INI 581 

ASI 

287 -207 

CRI 

Dll 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


SCN 

SOD 


CEI 

CEN 


♦GSE 

HTN 


SIEG 

SPE 


SCE 

SCN 


SPE 

SSI 


COO 

CRI 


IDC 

SCE 


SSI 

WAB 


SIEG 

SPE 



UPl 


Dll 

EDL 


SCN 

SIEG 


1N1598A 

CEN 

206 - 4 

SSI 

TRWS 


INI 541 

ASI 

285 -132 

ETC 

GTC 


SPE 

SSI 


Dll 

GSE 



WAB 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N1590A 

CEN 

173 -123 

HTN 

IDC 


1N1606A 

CEN 

384 - 1 

Dll 

ETC 


IDI 

PRX 


Dll 

GSE 


SAR 

SCE 


Dll 

ETC 


HTN 

♦MAL 


SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


GSE 

HTN 


SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


SCE 

SCN 


SSI 

WAB 


IDC 

MSC 


SOD 

SPE 


SPE 

♦SSEI 


SPE 

SSI 


INI 599 

CEN 

377 -104 

SAR 

SCE 


SSI 

UPl 


SSI 

SST 


INI 591 

CEN 

178 -201 

CRI 

Dll 


SCN 

SPE 


1N1542 

ASI 

285 -140 

THEF 

UPl 


CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SSI 

TRWS 


CEN 

CRI 



WAB 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


INI 607 

CEN 

385 - 78 

Dll 

ETC 


INI 582 

ASI 

288 - 51 

IDC 

MSC 


SCE 

SCN 


CRI 

Dll 


HTN 

♦ MAL 


CDIL 

CEI 


SAR 

SCE 


SIEG 

SPE 


ETC 

♦GSE 


SAR 

SCN 


CEN 

COO 


SCN 

SIEG 



SSI 


HTN 

IDC 


SOD 

SPE 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


1N1599A 

CEN 

377 -100 

MSC 

SCE 


SSI 

UPl 


EDL 

ETC 



WAB 


Dll 

GSE 


SCN 

SIEG 


INI 543 

ASI 

285 -147 

GTC 

HTN 


1N1591A 

CEN 

178 -200 

HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


IDC 

IDI 


Dll 

GSE 


MSC 

SCE 


TRWS 

UPl 


Dll 

ETC 


PRX 

SAR 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 


1N1607A 

CEN 

385 - 64 

HTN 

♦ MAL 


SCN 

SLD 


MSC 

SAR 



SSI 


Dll 

ETC 


SAR 

SCN 


SOD 

SPE 


SCE 

SCN 


INI 600 

CEN 

378 - 25 

GSE 

HTN 


SOD 

SPE 


♦SSEI 

SSI 


SPE 

SSI 


CRI 

♦ GSE 


IDC 

MSC 



SSI 


SST 

THEF 


INI 592 

CEN 

182 -185 

HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


INI 544 

ASI 

285 -157 

UPl 

WAB 


CRI 

Dll 


MSC 

SCE 


SSI 

TRWS 


CEN 

CRI 


1N1583 

ASI 

288 -134 

♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



UPl 


Dll 

ETC 


CDIL 

CEI 


IDC 

INRJ 


SPE 

SSI 


1N1608 

CEN 

386 -133 

HTN 

♦ MAL 


CEN 

COO 


MSC 

SAR 


1N1600A 

CEN 

378 - 21 

CRI 

Dll 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEl 

( il 

i TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 






MFRS 

Pa&Line 






figniTiTJi 

iNieoS 



1N1615 



1N1646 



INI 690 


RTilclibcftl 




(cont.) 

ETC 


(cont.) 

SLCB 


(cont) 

ETC 




■m 

(cont.) 

PDE 


♦GSE 

HTN 


SLD 

SPE 


HTN 

SCN 


INI 691 

SPE 

403 -209 

SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SSI 

SST 



SPE 



SSI 


♦SOD 

SPE 


SCE 

SCN 


UPl 

WAB 


INI 647 

CEN 

278 - 60 

INI 692 

ASI 

277 - 98 


SSI 


SIEG 

SPE 


1N1615A 

AMR 

291 - 22 

ETC 

HTN 


CEI 

CEN 


1N1730A 

ATRWS 

401 - 23 

SSI 

TRWS 


ASI 

CEN 


SCN 

SPE 


CRI 

ETC 


EDL 

HTN 



WAB 


ETC 

HSE 



UPl 


IDC 

IDI 


IDC 

SCN 


1N1608A 

CEN 

386 -119 

HTN 

IDC 


1N1648 

CEN 

278 - 86 

MAL 

MIC 


SPE 

SSI 


Dll 

ETC 


SAR 

SCN 


ETC 

HTN 


SAR 

SCN 


INI 731 

ATRWS 

411 - 7 

GSE 

HTN 


SOD 

SPE 


SCN 

SPE 


SLD 

SPE 


ASI 

♦CODI 


IDC 

MSC 


SSI 

UPl 



UPl 


SST 

WAB 


CSD 

Dll 


SCE 

SCN 


1N1615R 

AMR 

293 - 20 

1N1649 

CEN 

278 -105 

INI 693 

ASI 

277 -113 

EDL 

HTN 


SPE 

SSI 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


CEI 

CEN 


IDC 

PDE 



TRWS 


SPE 

UPl 


HTN 

SCN 


CRI 

ETC 


SAR 

SCN 


1N1609 

AMR 

387 -192 


WAB 


SPE 

UPl 


HTN 

IDC 


♦SOD 

SPE 


CEN 

CRI 


1N1616 

ASOD 

291 - 39 

1N1650 

CEN 

278 -117 

IDI 

MAL 


SSI 

WAB 


Dll 

ETC 


AMR 

ASI 


CRI 

ETC 


SAR 

SCN 


1N1731A 

ATRWS 

410 -207 

♦GSE 

HTN 


CEI 

CEN 


HTN 

SCN 


SLD 

SPE 


EDL 

HTN 


IDC 

MSC 


♦COO 

CRI 


SPE 

UPl 


SST 

UPl 


IDC 

SCN 


SCE 

SCN 


Dll 

♦DIT 


1N1651 

CEN 

278 -141 


WAB 


SPE 

SSI 

• 

SIEG 

SPE 


EDL 

ETC 


CRI 

ETC 


1N1694 

CEI 

277 -127 


UPl 


SSI 

TRWS 


GTC 

HSE 


HTN 

SCN 


CEN 

CRI 


INI 732 

ATRWS 

414 -211 

1N1609A 

AMR 

387 -177 

HTN 

IDC 


SPE 

UPl 


ETC 

HTN 


ASI 

♦CODI 


CEN 

Dll 


IDI 

♦PRX 


1N1652 

CEN 

278 -178 

IDC 

IDI 


CRI 

CSD 


ETC 

GSE 


SAR 

SCN 


CRI 

ETC 


MAL 

SAR 


Dll 

EDL 


HTN 

IDC 


SLCB 

SLD 


HTN 

SCN 


SCN 

SLD 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 


SPE 

SSI 



SPE 


SPE 

SST 


PDE 

SAR 


SCN 

SPE 


UPl 

WAB 


1N1653 

CEN 

278 -213 

SSY 

UPl 


SCN 

♦SOD 


SSI 

TRWS 


1N1616A 

AMR 

291 - 56 

CRI 

ETC 


INI 695 

CEI 

277 -140 

SPE 

SSI 


1N1612 

ASOD 

290 -107 

ASI 

CEN 


HTN 

SCN 


CEN 

CRI 



WAB 


AMR 

ASI 


ETC 

HSE 



SPE 


ETC 

HTN 


1N1732A 

ATRWS 

414 -195 

CEI 

CEN 


IDC 

SAR 


1N1660 

CEN 

306 -193 

IDC 

IDI 


EDL 

IDC 


COO 

CRI 


SCN 

SOD 


COO 

EDL 


MAL 

SAR 


SCN 

SPE 


Dll 

EDL 


SPE 

SSI 


ETC 

HSE 


SCN 

SLD 



SSI 


ETC 

GTC 


1N1616R 

AMR 

293 - 26 

HTN 

SPE 


SPE 

SST 


1N1733 

ATRWS 

419 - 78 

HSE 

HTN 



ETC 


SSI 

UPl 


SSY 

UPl 


ASI 

♦CODI 


IDC 

IDI 


1N1617 

ASAR 

283 -174 

1N1661 

ASI 

306 -194 

INI 696 

CEI 

277 -155 

CRI 

CSD 


♦PRX 

SAR 


AMR 

CEN 


CEN 

COO 


CEN 

ETC 


Dll 

EDL 


SCN 

SLCB 


CRI 

♦DIT 


EDL 

ETC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SLD 

SPE 


SPE 

UPl 


HSE 

HTN 


IDI 

MAL 


PDE 

SAR 


SSI 

SST 


1N1618 

ASAR 

284 - 22 

SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


SCN 

♦SOD 


UPl 

WAB 


AMR 

CEN 


UPl 

WAB 


SLD 

SPE 


SPE 

SSI 


1N1612A 

AMR 

290 -127 

CRI 

♦DIT 


1N1662 

CEN 

306 -195 

SST 

UPl 


UPl 

WAB 


ASI 

CEN 


SPE 

UPl 


COO 

EDL 


INI 697 

ASI 

277 -166 

1N1733A 

ATRWS 

419 - 72 

ETC 

HSE 


1N1619 

ASAR 

284 - 63 

ETC 

HSE 


CEI 

CEN 


ASI 

EDL 


IDC 

SAR 


AMR 

CEN 


HTN 

SPE 


ETC 

HTN 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


CRI 

SPE 


SSI 

UPl 


IDC 

IDI 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 



UPl 


1N1663 

CEN 

306 -196 

MAL 

SAR 



WAB 



UPl 


INI 620 

ASAR 

284 -129 

COO 

EDL 


SCN 

SLD 


1N1734 

ATRWS 

423 -103 

1N1612R 

AMR 

292 -218 

AMR 

CEN 


ETC 

HSE 


SPE 

SST 


ASI 

♦CODI 


CEN 

ETC 


CRI 

SPE 


HTN 

SPE 



WAB 


CRI 

CSD 


SPE 

SSI 



UPl 


SSI 

UPl 


1N1698 

♦CODI 

425 - 53 

Dll 

EDL 



UPl 


1N1621 

A ♦SAR 

294 - 12 

1N1664 

CEN 

306 -197 

HTN 

SCN 


HTN 

IDC 


1N1613 

ASOD 

290 -133 

AMR 

CEN 


COO 

EDL 


SPE 

UTX 


PDE 

SAR 


AMR 

ASI 


CRI 

SPE 


ETC 

HSE 


1N1699 

♦CODI 

427 -127 

SCN 

♦SOD 


CEI 

CEN 


1N1622 

A ♦SAR 

294 - 45 

HTN 

SPE 


HTN 

SCN 


SPE 

SSI 


COO 

CRI 


AMR 

CEN 


SSI 

UPl 


SPE 

UTX 



WAB 


Dll 

EDL 


CRI 

SPE 


1N1665 

CEN 

306 -199 

INI 700 

♦CODI 

428 -114 

1N1734A 

ATRWS 

423 -101 

ETC 

GTC 


1N1623 

A ♦SAR 

294 - 68 

COO 

EDL 


HTN 

SCN 


ASI 

EDL 


HSE 

HTN 


AMR 

CEN 


ETC 

HSE 


SPE 

UTX 


IDC 

SCN 


IDC 

IDI 


CRI 

SPE 


HTN 

SPE 


INI 701 

CEN 

275 -205 

SPE 

SSI 


♦PRX 

SAR 


INI 624 

A ♦SAR 

294 - 91 

SSI 

UPl 


HTN 

IDC 



WAB 


SCN 

SLCB 


AMR 

CEN 


INI 666 

CEN 

306 -200 

SAR 

SCN 


INI 735 

CODI 

174 - 95 

SLD 

SPE 



SPE 


COO 

CRI 


SPE 

UPl 


CRI 

Dll 


SSI 

SST 


1N1625 

EDL 

232 - 83 

EDL 

HSE 


INI 702 

CEN 

275 -212 

♦GSE 

HTN 


TIC 

UPl 



SPE 


HTN 

SPE 


HTN 

IDC 


IDC 

PDE 



WAB 


1N1625A 

EDL 

232 - 85 

SSI 

UPl 


SAR 

SCN 


SCE 

SIEG 


1N1613A 

AMR 

290 -155 


SPE 


INI 670 

COO 

309 - 35 

SPE 

UPl 


SPE 

♦SSI 


ASI 

CEN 


1N1626 

EDL 

232 - 84 

CRI 

HSE 


INI 703 

CEN 

276 - 2 

STI 

TRWS 


ETC 

HSE 


1N1626A 

EDL 

232 - 86 

HTN 

SPE 


HTN 

IDC 


INI 736 

CODI 

191 -196 

IDC 

SAR 



SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


SCN 

SLD 


1N1627 

EDL 

232 - 99 

1N1671 

COO 

309 - 40 

SPE 

UPl 


♦GSE 

HTN 


SOD 

SPE 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 704 

CEN 

276 - 9 

IDC 

MSC 


SSI 

UPl 


1N1628 

EDL 

232 -100 

HSE 

HTN 


HTN 

SAR 


PDE 

SCE 


1N1613R 

AMR 

293 - 4 


SPE 


SPE 

SSI 


SCN 

SPE 


SIEG 

SPE 


CEN 

ETC 


1N1629 

EDL 

232 -101 

1N1672 

COO 

309 - 43 


UPl 


♦SSI 

STI 


SPE 

SSI 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 705 

CEN 

276 - 17 


TRWS 



UPl 


INI 630 

EDL 

232 -102 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


1N1736A 

CODI 

191 -197 

1N1614 

ASOD 

290 -165 


SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


Dll 

♦GSE 


AMR 

ASI 


1N1631 

EDL 

232 -103 

1N1673 

COO 

309 - 50 

SPE 

UPl 


IDC 

PDE 


CEI 

CEN 



SPE 


CRI 

ETC 


1N1706 

CEN 

276 - 25 

SCE 

SPE 


COO 

CRI 


1N1632 

EDL 

232 -104 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


♦SSI 

STI 


Dll 

♦ DIT 



SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 



TRWS 


EDL 

ETC 


1N1633 

EDL 

232 -105 

INI 674 

COO 

309 - 54 


SPE 


INI 737 

CODI 

199 -100 

GTC 

HSE 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 707 

CEN 

276 -140 

CRI 

Dll 


HTN 

IDC 


INI 634 

EDL 

232 -106 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


IDI 

♦PRX 



SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


IDC 

PDE 


SAR 

SCN 


1N1635 

EDL 

232 -130 

INI 675 

COO 

309 - 61 


SPE 


SCE 

SIEG 


SLCB 

SPE 



SPE 


CRI 

ETC 


INI 708 

CEN 

276 -156 

SPE 

♦SSI 


SSI 

SST 


1N1636 

EDL 

232 -131 

HSE 

HTN 


HTN 

IDC 


STI 

TRWS 


TIC 

UPl 


IDC 

SPE 


SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


1N1737A 

CODI 

199 -101 


WAB 


1N1637 

EDL 

232 -132 

1N1676 

HTN 

309 - 66 


SPE 


Dll 

♦GSE 


1N1614A 

AMR 

290 -193 


SPE 


SPE 

SSI 


INI 709 

CEN 

276 -181 

IDC 

MSC 


ASI 

CEN 


1N1638 

EDL 

232 -133 

INI 680 

SPE 

302 -152 

HTN 

IDC 


PDE 

SCE 


ETC 

HSE 



SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


SPE 

♦SSI 


IDC 

SAR 


INI 639 

EDL 

232 -134 

1N1681 

SPE 

302 -177 

SPE 

UPl 


STI 

TRWS 


SCN 

SOD 



SPE 



SSI 


1N1710 

CEN 

276 -202 

INI 738 

CODI 

204 - 82 

SPE 

SSI 


1N1640 

EDL 

232 -186 

1N1682 

SPE 

302 -183 

HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


SST 

UPl 



SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


♦GSE 

HTN 


1N1614R 

AMR 

293 - 13 

1N1641 

EDL 

232 -187 

1N1683 

SPE 

302 -187 

SPE 

UPl 


IDC 

PDE 


CEN 

ETC 


IDC 

SPE 



SSI 


1N1711 

CEN 

276 -220 

SCE 

SIEG 


SSI 

UPl 


INI 642 

EDL 

232 -188 

1N1684 

SPE 

302 -206 

HTN 

IDC 


SPE 

♦SSI 


1N1615 

ASOD 

290 -217 

SPE 

UTX 



SSI 


SAR 

SCN 


STI 

TRWS 


AMR 

ASI 


1N1644 

AMR 

277 -208 

1N1685 

SPE 

302 -213 

SPE 

UPl 


1N1738A 

CODI 

204 - 83 

CEI 

CEN 


CEN 

ETC 



SSI 


1N1712 

CEN 

277 - 27 

Dll 

♦GSE 


COO 

CRI 


HTN 

IDC 


1N1686 

SPE 

302 -217 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


Dll 

♦ DIT 


SCN 

SPE 



SSI 


SAR 

SCN 


MSC 

PDE 


EDL 

ETC 


1N1645 

AMR 

278 - 20 

1N1687 

SPE 

303 - 9 


SPE 


SCE 

SPE 


GTC 

HSE 


CEN 

ETC 



SSI 


INI 730 

ATRWS 

401 - 44 

♦SSI 

STI 


HTN 

IDC 


HTN 

SCN 


1N1688 

SPE 

303 - 12 

CODI 

CSD 



TRWS 


IDI 

♦PRX 



SPE 



SSI 


Dll 

EDL 


INI 739 

CODI 

207 -150 

SAR 

SCN 


1N1646 

CEN 

278 - 36 

1N1689 

SPE 

303 - 29 

HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


contnext col. 

i 


contnext col. 




SSI 


cont.next col. 



cont.next oaae 
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1. TYPE No. CROSS 


MFRS Pq&Line TYPE No. 
AMR 4?4-181 1N1767A 
>DI CRI (cont.) 

1 HTN SAR 

N SOD SON 


SPE 

♦SSI 

STI 

TRWS 

)A 

CODI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

PDE 

SCE 

SPE 

♦SSI 

) 

STI 

TRWS 

CODI 

CRI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

PDE 

SCE 

SIEG 

SPE 

♦SSI 

STI 

TRWS 

)A 

CODI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

PDE 

SCE 

SPE 

♦SSI 

STI 

1 

TRWS 

CODI 

CRI 

Dll 

♦GSE 

HTN 

IDC 

PDE 

SCE 

SIEG 

SPE 

♦SSI 

STI 

TRWS 


1N1741A 

Dll 

HTN 

PDE 

SPE 

STI 

1N1742 

CRI 

♦GSE 

IDC 

SCE 

SPE 

STI 

1N1742A 

Dll 

HTN 

MSC 

SCE 

♦SSI 


1N1760 

-126 40001 

Dll 
HTN 
SOD 


CODI 212 -127 
♦GSE 
IDC 
SCE 
♦SSI 
TRWS 

CODI 213 -145 
Dll 
HTN 
PDE 
SIEG 
♦SSI 
TRWS 

CODI 213 -146 
♦GSE 
IDC 
PDE 
SPE 
STI 
TRWS 

SPE 187 -160 
♦CODI 411 - 32 
Oil 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 411 - 36 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 413 -198 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 413 -201 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 416 -215 
Dll 
HTN 
SOD 
SSI 
UTX 

♦CODI 416 -217 
EDL 
SCN 
SPE 
UTX 

AMR 421 - 13 

EDL 

SCN 

SSI 

UTX 

AMR 421 - 12 

CRI 

EDL 

SCN 

SSI 

UTX 

AMR 423 - 28 

CRI 

HTN 

SOD 

UTX 

AMR 423 - 27 

CRI 

EDL 

SCN 

SSI 

UTX 


INI 763 

CEN 

EDL 

■146 SAR 

SPE 

INI 763 A 

CEI 

EDL 

HTN 

SCN 

■160 

. 32 1N1764 

ASI 

CRI 

HTN 

SAR 

SPE 

• 36 1N1764A 

CEI 

EDL 

HTN 

SCN 

1N1765 

■198 ♦APD 

CRI 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 

■201 SPE 


1N1769A 

APD 

Dll 

GSE 

IDC 

SCE 

SSI 

INI 770 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SPE 

1N1770A^^^ 

APD 

Dll 

GSE 

IDC 

SCE 

SPE 

1N1771 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 

1N1771A 

APD 

Dll 

GSE 

IDC 

SCE 

SSI 


1N1767A 
I APD 

Dll 
GSE 

cont.next col. 


INDEX 


MFRS 


IDC 

SCE 

SSI 

TRWS 

AMR 180 

CEN 

Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SST 
TRWS 
AMR 180 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
AMR 182 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SST 
TRWS 
AMR 182 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
AMR 185 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SSI 
TRWS 
AMR 185 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
SSI 
TRWS 
AMR 187 
CEN 
Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SSI 
TRWS 
AMR 187 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
WAB 

AMR 189 

CEN 

Dll 

♦GSE 
IDC 
SCE 
SLD 
SST 
TRWS 
AMR 189 
CEN 
ETC 
HTN 
SAR 
SCN 
TRWS 
AMR 191 
CEN 
Dll 

♦GSE 

IDC 

SCE 

SLD 

SSI 

TRWS 

UPl 

AMR 191 

CEN 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SSI 

WAB 

AMR 193 

CEN 

Dll 

♦GSE 

IDC 

SCE 

SLD 

SSI 

TRWS 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


1192 -208"|1N1781 
(cont.) 


INI 777 

♦APD 

CRI 

ETC 

■104 HTN 

SAR 
SCN 
SPE 
SST 

1N1777A 

APD 

Dll 

■201 GSE 

IDC 
SCE 
SSI 

INI 778 

♦APD 

CRI 

ETC 

■161 HTN 

SAR 
SCN 
SPE 
SST 

INI 778 A 

APD 

Dll 

■109 GSE 

IDC 
SCE 
SSI 

1N1779 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

• 75 SAR 

SCN 
SSI 

1N1779A 

APD 

Dll 

80 GSE 

IDC 
SCE 
SSI 

1N1780 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

41 SCN 

SPE 
SST 
UPl 

1N1780A 

APD 

Dll 

GSE 

27 SAR 

SCN 

1N1781 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

cont.next col. 


CEN 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

TRWS 

AMR 195-79 


ETC 

♦GSE 

HTN 

IDC 

SAR 

SCE 

SCN 

SLD 

SPE 

SSI 

SST 

TRWS 

WAB 

>A 

AMR 

APD 

CEN 

Dll 

ETC 

GSE 

HTN 

IDC 

SAR 

SCE 

SCN 

SPE 

} 

SSI 

TRWS 

AMR 

♦APD 

CEN 

CRI 

Dll 


SCE 

SLD 

1N1781A^^^ 

APD 

Dll 

GSE 

SAR 

SCN 

SSI 

1N1782 

♦APD 

CRI 

ETC 

HTN 

SAR 

SCN 

SPE 

1N1782A 

APD 

Dll 

GSE 

SAR 

SCN 

SSI 


♦GSE 1 


INI 783 

AMR 

IDC 


♦APD 

CEN 

SCE 1 


CRI 

Dll 

SLD 1 


ETC 

♦GSE 

SSI 


HTN 

IDC 

TRWS! 


SAR 

SCE 

AMR 

196 -137 

SCN 

SLD 

CEN 


SSI 

SST 

ETC 


TRWS 

UPl 

HTN 


1N1783A 

AMR 

SAR i 


APD 

CEN 

SCN 


Dll 

ETC 

SSI 


♦GSE 

IDC 

TRWS! 


SAR 

SCE 

AMR 1 

198 -187 

SCN 

SSI 

CEN I 



TRWS 

Dll 


1N1784 

AMR 

♦GSE 1 


♦APD 

CEN 

IDC 


CRI 

Dll 

SCE 


ETC 

♦GSE 

SLD 


HTN 

IDC 

SSI 


SAR 

SCE 

TRWSi 


SCN 

SLD 

AMR 1 

198 -152 

SSI 

SST 

CEN 1 


TRWS 

WAB 

ETC 


1N1784A 

AMR 

HTN 


APD 

CEN 

SAR 


Dll 

ETC 

SCN i 


♦GSE 

IDC 

TRWSi 


SAR 

SCE 

WAB ! 


SCN 

SPE 

AMR 1 

200 -178 

SSI 

TRWS 

CEN 


INI 785 

AMR 

Dll 


♦APD 

CEN 

♦GSE 


CRI 

Dll 

IDC 


ETC 

♦GSE 

SCE 


HTN 

IDC 

SLD 


SAR 

SCE 

SSI 


SCN 

SLD 

TRWS 


SPE 

SSI 

AMR 

200 -144 

SST 

TRWS 

CEN 



WAB 

ETC 


1N1785A 

AMR 

HTN 


APD 

CEN 

SAR 


Dll 

ETC 

SCN 


♦GSE 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

AMR 

200 -179 

SCN 

SSI 

CEN 



TRWS 

Dll 


1N1786 

AMR 

♦GSE 


♦APD 

CEN 

IDC 


CRI 

Dll 

SCE 


ETC 

♦GSE 

SLD 


HTN 

IDC 

SST 


SAR 

SCE 

TRWS 


SCN 

SLD 

AMR 

200 -145 

SPE 

SSI 

CEN 


SST 

TRWS 

ETC 



UPl 

HTN 


1N1786A 

AMR 

SAR 


APD 

CEN 

SCN 


Dll 

ETC 

TRWS 


♦GSE 

IDC 

AMR 

203 -175 

SAR 

SCE 

CEN 


SCN 

SSI 

Dll 



TRWS 

♦GSE 


1N1787 

AMR 

IDC 


♦APD 

CEN 

SCE 


CRI 

Dll 

SLD 


ETC 

♦GSE 

SSI 


HTN 

IDC 

TRWS 


SAR 

SCE 

WAB 


SCN 

SLD 

AMR 

200 -146 

SSI 

SST 

CEN 


1N1787A 

AMR 

ETC 


APD 

CEN 

IDC 


Dll 

ETC 

SCE 


♦ GSE 

IDC 

SSI 


SAR 

SCE 

TRWS 


SCN 

SSI 

AMR 

;205 -116 

INI 788 

AMR 

CEN 


♦APD 

CEN 

Dll 


CRI 

Dll 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 

IDC 


HTN 

cont.next oaae 

IDC 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■Aiaski 


TYPE No. 

MFRS 




iziiiiia 


MFRS 


1 Ml 768 



1N1796 

MUM 

221 - 87 

1N1804A 






1N1817 



(cont.) 

SAP 


CEN 

CRI 


(cont.) 

♦GSE 


(cont.) 

IDC 


(cont.) 

MSC 


SCE 

SCN 


Dll 

ETC 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 


SAR 

SCE 


SLD 

SSI 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SAP 


SCN 

SSI 


SCN 

SIEG 



SST 


IDC 

SAP 


SCE 

SCN 


1N1810B 

AMR 

396 -186 

1N1817A 

AMR 

384 - 2 

1N1788A 

AMR 

214 - 29 

SCE 

SCN 



SSI 


CEN 

♦GSE 


CEN 

Dll 


APD 

CEN 



SSI 


1N1804B 

AMR 

378 -171 

IDC 

SAR 


ESP 

ETC 


Dll 

ETC 


1N1796A 

AMP 

221 - 70 

CEN 

♦GSE 


1N1811 

AMR 

397 - 62 

♦GSE 

HTN 


♦GSE 

IDC 


CEN 

Dll 


IDC 

SAP 


CEN 

CRI 


IDC 

^4SC 


SAP 

SCE 


ETC 

♦GSE 


1N1805 

AMR 

379 - 55 

Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


IDC 

SAP 


CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 



SCN 



UPl 


SCE 

SCN 


Dll 

♦GSE 


HTN 

IDC 


1N1817C 

♦GSE 

384 - 18 

1N1789 

AMP 

215 - 35 


SSI 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 



MSC 


♦APD 

CEN 


1N1797 

AMP 

222 - 37 

MSC 

SAP 


SCN 

SIEG 


1N1818 

AMR 

384 -115 

CRI 

Dll 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 



SSI 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 


SIEG 



1N1811A 

AMR 

397 - 51 

ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 



TRWS 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SAP 

SCE 


IDC 

SAP 


1N1805A 

AMR 

379 - 43 

ESP 

ETC 


IDC 

MSC 


SCN 

SLD 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 



SSI 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SCN 

SIEG 


SST 

WAB 


1N1797A 

AMR 

222 - 21 

IDC 

MSC 


SCE 

SCN 


1N1818A 

AMR 

384 -102 

1N1789A 

AMP 

215 - 14 

CEN 

Dll 


SAP 

SCE 



SSI 


CEN 

Dll 


APD 

CEN 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SSI 


1N1811B 

AMR 

397 - 75 

ESP 

ETC 


Dll 

ETC 


IDC 

SAP 



TRWS 


CEN 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


♦GSE 

IDC 


SCE 

SCN 


1N1805B 

AMP 

379 - 65 

IDC 

SAR 


IDC 

MSC 


SAP 

SCE 


SPE 

SSI 


CEN 

♦GSE 


1N1812 

AMR 

398 - 5 

SAR 

SCE 


SCN 

SSI 



WAB 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 



SCN 


1N1790 

AMR 

216 . 41 

INI 798 

AMR 

222 -182 

INI 806 

AMR 

379 -186 

Dll 

ESP 


1N1818C 

♦GSE 

384 -116 

♦APD 

CEN 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 



MSC 


CRI 

Dll 


Dll 

ETC 


Dll 

♦GSE 


HTN 

MSC 


1N1819 

AMR 

385 - 79 

ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


IDC 

SAP 


MSC 

SAR 


SIEG 

SSI 


Dll 

ESP 


SAP 

SCE 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


1N1812A 

AMR 

397 -189 

ETC 

♦GSE 


SCN 

SLD 



SSI 


SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


1N1798A 

AMR 

222 -166 


TRWS 


ESP 

ETC 


MSC 

SAR 


1N1790A 

AMR 

216 - 21 

CEN 

Dll 


1N1806A 

AMR 

379 -176 

♦GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


APD 

CEN 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


MSC 

SCE 



SIEG 


Dll 

ETC 


IDC 

SAP 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


1N1819A 

AMR 

385 - 65 

♦GSE 

IDC 


SCE 

SCN 


IDC 

MSC 


1N1812B 

AMR 

398 - 18 

CEN 

Dll 


SAP 

SCE 



SSI 


SAP 

SCE 


CEN 

♦GSE 


ESP 

ETC 


SCN 

SSI 


INI 799 

AMR 

224 - 26 

SCN 




SAR 


♦GSE 

HTN 


1N1791 

AMP 

217 - 21 

CEN 

CRI 



TRWS 


1N1813 

AMR 

398 - 86 

IDC 

MSC 


♦APD 

CEN 


Dll 

ETC 


1N1806B 

AMP 

379 -196 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


ESP 

ETC 



SCN 


ETC 

♦GSE 


SAP 

SCE 


IDC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


1N1819C 

♦GSE 

385 - 80 

HTN 

IDC 


SCN 

SSI 



AMP 

380 - 95 

MSC 

SCE 


MSC 

SPE 


SAP 

SCE 



WAB 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 


1N1820 

AMR 

386 - 28 

SCN 

SLD 


1N1799A 

AMR 

224 - 10 

Dll 

♦GSE 



SSI 


CEN 

CRI 


SSI 

SST 


CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


1N1813A 

AMR 

398 - 77 

Dll 

ESP 


1N1781A 

AMP 

217 - 1 

ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


APD 

CEN 


SAP 

SCE 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


Dll 

ETC 


SCN 

SSI 


SIEG 

SPE 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SAR 


♦GSE 

IDC 


1N1800 

AMR 

224 -158 


TRWS 


MSC 

SCE 


SCE 

SCN 


SAP 

SCE 


CEN 

CRI 


1N1807A 

AMR 

380 - 83 

SCN 

SSI 



SIEG 


SCN 

SSI 


Dll 

ETC 


CEN 

Dll 


1N1813B 

AMR 

398 - 95 

1N1820A 

AMR 

386 - 15 

1N1792 

AMR 

218 - 4 

♦GSE 

HTN 


♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

Dll 


APD 

CEN 


SAP 

SCE 


IDC 

MSC 



SAR 


ESP 

ETC 


CRI 

Dll 


SCN 

SSI 


SAP 

SCE 


1N1814 

AMR 

399 - 11 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


1N1800A 

AMP 

224 -143 

SCN 

SPE 


CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


SSI 

TRWS 


Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


SAP 

SCE 


ETC 

♦GSE 



WAB 


ETC 

♦GSE 



SCN 


SCN 

SLD 


SAP 

SCE 


1N1807B 

AMR 


HTN 

MSC 


1N1820C 

♦GSE 

386 - 29 

SSI 

SST 


SCN 

SSI 


CEN 

♦GSE 


SAR 

SCE 



MSC 


1N1792A 

AMR 

217 -184 

1N1801 

AMP 

225 -165 


SAR 


SCN 

SIEG 


1N1821 

AMR 

386 -134 

CEN 

Dll 


CEN 

CRI 


INI 808 

AMR 

381 - 16 

SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 


CEN 

CRI 


1N1814A 

AMR 

399 - 2 

Dll 

ESP 


IDC 

SAP 


♦GSE 

HTN 


Dll 

♦GSE 


CEN 

Dll 

1 

ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


IDC 

SAP 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 



SSI 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SAR 


1N1793 

AMR 

218 -183 


SSI 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


APD 

CEN 


1N1801A 

AMP 

225 -148 

SIEG 

SSI 


SCE 

SCN 



SIEG 


CRI 

Dll 


CEN 

Dll 



TRWS 



SSI 


1N1821A 

AMR 

386 -120 

ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


1N1808A 

AMR 

381 - 4 

1N1814B 

AMR 

399 - 21 

CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


SAP 

SCE 


CEN 

Dll 


CEN 

♦GSE 


ESP 

ETC 


SAP 

SCE 


SCN 

SSI 


♦GSE 

HTN 



SAR 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SLD 


1N1802 

AMR 

226 -168 

IDC 

MSC 


1N1815 

AMR 

399 -108 

IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


SAP 

SCE 


CEN 

CRI 


SAR 

SCE 



SST 


Dll 

ETC 


SCN 

SSI 


Dll 

ESP 



SCN 


1N1793A 

AMP 

218 -163 

♦GSE 

HTN 



TRWS 


ETC 

♦GSE 


1N1821C 

♦GSE 

386 -135 

CEN 

Dll 


SAP 

SCE 


1N1808B 

AMR 

381 - 26 

HTN 

MSC 



MSC 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SPE 


CEN 

♦GSE 


SCE 

SCN 


1N1822 

AMR 

387 - 50 

IDC 

SAP 


SSI 

WAB 


IDC 

SAR 



SIEG 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N1802A 

AMP 

226 -152 

1N1809 

AMP 

396 - 86 

1N1815A 

AMR 

399 - 99 

Dll 

ESP 



SSI 


CEN 

Dll 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


1N1794 

AMP 

219 -163 

ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SAP 

SCE 


ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SAR 


Dll 

ETC 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


MSC 

SCE 


SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


1N1803 

AMP 

378 -114 

MSC 

SAR 



SCN 


SIEG 

SPE 


IDC 

SAP 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N1815B 

AMR 

399 -117 

1N1822A 

AMR 

387 - 37 

SCE 

SCN 


Dll 

♦GSE 


SIEG 

SSI 


CEN 

♦GSE 


CEN 

Dll 


SLD 

SSI 


HTN 

IDC 


1N1809A 

AMR 

396 - 75 


SAR 


ESP 

ETC 



SST 


MSC 

SAP 


CEN 

Dll 


1N1816 

AMR 

383 - 41 

♦GSE 

HTN 


1N1794A 

AMP 

219 -146 

SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


SIEG 

SPE 


♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 



SSI 


IDC 

MSC 


ETC 

♦GSE 



SCN 


IDC 

SAP 1 


1N1803A 

AMP 

378 -109 

SAP 

SCE 


HTN 

IDC 


1N1822C 

♦GSE 

387 - 51 

SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


SCN 

SPE 


MSC 

SAR 



MSC 


SSI 

UPl 


♦GSE 

IDC 



SSI 


SCE 

SCN 


INI 823 

AMR 

387 -193 

1N1795 

AMR 

220 -123 

MSC 

SAP 


1N1809B 

AMR 

396 - 99 


SIEG 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


CEN 

♦GSE 


1N1816A 

AMR 

383 - 29 

Dll 

ESP 


Dll 

ETC 



SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


1N1803B 

AMR 

378 -118 

1N1810 

AMR 

396 -173 

ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


IDC 

SAP 


CEN 

♦GSE 


CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


IDC 

SAP 


Dll 

ESP 


IDC 

MSC 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 


1N1804 

AMR 

378 -167 

ETC 

♦GSE 


SAR 

SCE 


SIEG 

SPE 


SSI 

SST 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



SCN 


1N1823A 

AMR 

387 -178 


UPl 


Dll 

♦GSE 


MSC 

SCE 


1N1816C 

♦GSE 

383 - 42 

CEN 

Dll 


1N1795A 

AMR 

220 -104 

HTN 

IDC 


SCN 

SIEG 



MSC 


ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


MSC 

SAP 



SSI 


1N1817 

AMR 

384 - 17 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


1N1810A 

AMR 

396 -162 

CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


IDC 

SAP 


SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


1N1804A 

AMR 

378 -162 

ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 



SCN 



SSI 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


1N1823C 

♦GSE 

387 -194 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

■iTildsisi 


TYPE No. 

Kidiid 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N1824 

AMR 

388 -109 

1N1831 


392 -117 

INI 846 


232 -142 

1N1883 

CEN 

211 - 27 

1N1899 

CRj 

390 - 20 

CEN 

CRI 


CRI 

Dll 


SSI 

STI 


CRI 

Dll 


IDC 

SSI 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



UTX 


♦GSE 

HTN 


1N1899A 

IDC 

390 - 7 

ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


INI 847 

SCA 

232 -129 

SAR 

SCE 



SSI 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


SSI 

STI 


SCN 

SSI 


INI 900 

CRI 

391 - 62 

MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



UTX 



TRWS 



SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N1848 

SCA 

232 -121 

1N1883A 

CEN 

211 - 2 

1N1900A 

SSI 

391 - 49 

SIEG 

WAB 



WAB 


SSI 

STI 


Dll 

GSE 


1N1901 

SSI 

392 -119 

1N1824A 

AMR 

388 - 95 

1N1831A 

CEN 

392 -104 


UTX 


SAR 

SCE 


1N1901A 

SSI 

392 -105 

CEN 

Dll 


Dll 

ESP 


1N1849 

SCA 

232 -118 

SSI 

TRWS 


1N1902 

CRI 

393 -126 

ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 


SSI 

STI 


1N1883B 

CEN 

211 -123 

IDC 

SSI 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



UTX 


IDC 

SSI 


1N1902A 

IDC 

393 -113 

IDC 

MSC 


MSC 

SAR 


INI 850 

SCA 

232 -115 

INI 884 

CEN 

213 - 52 


SSI 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SSI 

STI 


Dll 

♦ GSE 


1N1903 

SSI 

394 -153 


SCN 


1N1831C 

♦GSE 

392 -118 


UTX 


HTN 

SAR 


1N1903A 

CRI 

394 -140 

1N1824C.CA 

GSE 

388 - 96 


MSC 


INI 875 

CEN 

182 -108 

SCE 

SCN 



SSI 


1N1824CA 

MSC 

388 - 97 

1N1832 

CEN 

393 - 31 

CRI 

Dll 



SSI 


1N1904 

CRI 

395 -168 

1N1825 

CEN 

389 - 16 

CRI 

Dll 


♦GSE 

HTN 


1N1884A 

CEN 

213 - 31 


SSI 


CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


SAR 

SCE 


Dll 

GSE 


INI 904 A 

CRI 

395 -155 

ESP 

ETC 


♦ GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 



SSI 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

MSC 



TRWS 



SSI 


1N1907 

CEN 

283 - 70 

IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


1N1875A 

CEN 

182 - 73 

1N1884B 

CEN 

213 - 28 

CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


Dll 

GSE 


IDC 

SSI 


EDL 

HTN 


SCN 

SIEG 


1N1832A 

CEN 

393 - 20 

SAR 

SCE 


1N1885 

CEN 

215 - 36 

IDC 

SCN 



SPE 


Dll 

ESP 


SSI 

TRWS 


CRI 

Dll 


SSI 

UPl 


1N1825A 

CEN 

389 - 2 

ETC 

♦GSE 


1N1875B 

CEN 

183 - 3 

♦ GSE 

HTN 


INI 908 

CEN 

283 -116 

Dll 

ESP 


HTN 

IDC 


IDC 

SSI 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 


1N1876 

CEN 

187 -202 

SCN 

SSI 


EDL 

HTN 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


Dll 

♦GSE 


1N1885A 

CEN 

215 - 15 

SCN 

SPE 


MSC 

SAR 



WAB 


HTN 

IDC 


Dll 

GSE 


SSI 

UPl 


SCE 

SCN 


1N1832C 

♦ GSE 

393 - 32 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N1909 

CEN 

283 -181 

1N1825C 

♦GSE 

389 - 17 


MSC 


SCN 

SSI 



SSI 


CRI 

Dll 



MSC 


1N1833 

CEN 

393 -124 


TRWS 


1N1885B 

CEN 

215 -131 

EDL 

HTN 


1N1826 

CEN 

389 -126 

CRI 

Dll 


1N1876A 

CEN 

187 -162 

IDC 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


Dll 

GSE 


1N1886 

CEN 

217 - 22 


UPl 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


CRI 

Dll 


1N1910 

CEN 

284 - 27 

♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SCE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



TRWS 


SAR 

SCE 


EDL 

HTN 


SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N1876B 

CEN 

187 -154 

SCN 

SPE 


SCN 

SSI 



SIEG 


1N1833A 

CEN 

393 -112 


SSI 



SSI 



UPl 


1N1826A 

CEN 

389 -114 

Dll 

ESP 


INI 877 

CEN 

191 - 81 

1N1886A 

CEN 

217 - 2 

1N1911 

CEN 

284 - 68 

Dll 

ESP 


ETC 

♦GSE 


CRI 

Dll 


Dll 

GSE 


CRI 

Dll 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


EDL 

HTN 


HTN 

MSC 


MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



SSI 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 



SCE 


SCN 

SSI 


1N1886B 

CEN 

217 -112 


UPl 



SCN 


1N1833C 

♦GSE 

393 -125 


TRWS 


IDC 

SSI 


1N1912 

CEN 

284 -134 

1N1826C 

♦GSE 

389 -127 


MSC 


1N1877A 

CEN 

191 - 42 

1N1887 

CEN 

218 -184 

CRI 

Dll 



MSC 


INI 834 

CEN 

394 - 45 

Dll 

GSE 


CRI 

Dll 


EDL 

HTN 


1N1827 

CEN 

390 - 18 

CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


CRI 

Dll 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 



SSI 


ESP 

ETC 


♦GSE 

HTN 



TRWS 


SCN 

SSI 


1N1913 

CEN 

284 -170 

♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


1N1877B 

CEN 

191 - 36 

1N1887A 

CEN 

218 -164 

CRI 

Dll 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


IDC 

SSI 


Dll 

GSE 


EDL 

HTN 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


INI 878 

CEN 

195 - 80 

SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


SCN 

SIEG 


1N1834A 

CEN 

394 - 33 

CRI 

Dll 



SSI 


1N1914 

CEN 

285 - 15 


SPE 


Dll 

ESP 


♦GSE 

HTN 


1N1887B 

CEN 

219 - 89 

CRI 

Dll 


1N1827A 

CEN 

390 - 6 

ETC 

♦ GSE 


SAR 

SCE 


IDC 

SSI 


EDL 

HTN 


Dll 

ESP 


HTN 

IDC 


SCN 

SSI 


1N1888 

CEN 

220 -124 

IDC 

SCN 


ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 



TRWS 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 



SCE 


1N1878A 

CEN 

195 - 42 

♦GSE 

HTN 


1N1915 

CEN 

285 - 35 

MSC 

SAR 


1N1834C 

♦GSE 

394 - 46 

Dll 

GSE 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


SCE 

SCN 


MSC 

SPE 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


EDL 

HTN 



SPE 


INI 835 

CEN 

394 -151 

SSI 

TRWS 


INI 888 A 

CEN 

220 -105 

SCN 

SSI 


1N1827C 

♦GSE 

390 - 19 

CRI 

Dll 


1N1878B 

CEN 

195 - 37 

Dll 

GSE 


1N1916 

CEN 

285 - 83 


MSC 


ESP 

ETC 


IDC 

SSI 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


1N1828 

CEN 

390 -126 

♦GSE 

HTN 


1N1879 

CEN 

198 -188 


SSI 


EDL 

HTN 


CRI 

Dll 1 


MSC 

SAR 


CRI 

Dll 


1N1888B 

CEN 

220 - 47 

SCN 

SPE 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 



SSI 



SSI 


♦GSE 

HTN 



SIEG 


SAR 

SCE 


1N1889 

CEN 

222 -110 

1N1917 

IDC 

290 - 20 

IDC 

MSC 


1N1835A 

CEN 

394 -139 

SCN 

SSI 


CRI 

Dll 



SSI 


SAR 

SCE 


Dll 

ESP 



TRWS 


♦GSE 

HTN 


1N1918 

SSI 

290 - 25 

SCN 

SIEG 


ETC 

♦GSE 


1N1879A 

CEN 

198 -153 

IDC 

SSI 


1N1919 

SSI 

290 - 37 


SPE 


HTN 

MSC 


Dll 

GSE 


1N1889A 

CEN 

222 -102 

1N1920 

SSI 

290 - 45 

1N1828A 

CEN 

390 -115 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


Dll 

GSE 


1N1921 

SSI 

290 - 51 

Dll 

ESP 


1N1835C 

♦GSE 

394 -152 

SSI 

TRWS 


IDC 

SSI 


INI 922 

SSI 

290 - 60 

ETC 

♦ GSE 



MSC 


1N1879B 

CEN 

198 -148 

1N1889B 

CEN 

222 - 97 

INI 923 

SSI 

290 - 64 

HTN 

IDC 


1N1836 

CEN 

395 - 60 

IDC 

SSI 


Dll 

IDC 


INI 924 

SSI 

290 - 72 

MSC 

SAR 


CRI 

Dll 


1N1880 

CEN 

202 - 79 


SSI 


INI 925 

SSI 

290 - 74 

SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


CRI 

Dll 


INI 890 

CEN 

223 -150 

1N1926 

SSI 

290 - 77 

1N1828C 

♦ GSE 

390 -127 

♦GSE 

HTN 


♦ GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


1N1927 

CEN 

167 -123 

MSC 

SPE 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


♦GSE 

HTN 


CODI 

CRI 


1N1829 

APD 

391 - 60 

SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCE 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



TRWS 



SSI 



SSI 


Dll 

ESP 


1N1836A 

CEN 

395 - 49 

INI 880 A 

CEN 

202 - 44 

1N1890A 

CEN 

223 -149 

1N1927A 

CEN 

167 -121 

ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


CODI 

IDC 


HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


SAR 

SCE 


IDC 

SCN 


SCE 

SSI 


MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SSI 

TRWS 



SSI 


1N1927B 

CEN 

167 -120 

SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


1N1880B 

CEN 

202 - 40 

1N1890B 

CEN 

223 -148 

CODI 

IDC 



SIEG 



SCE 


IDC 

SSI 


Dll 

IDC 


SCE 

SSI 


1N1829A 

CEN 

391 - 48 

1N1836C 

♦GSE 

395 - 61 

1N1881 

CEN 

205 -117 

1N1891 

CRI 

380 - 96 

1N1928 

CEN 

169 -161 

Dll 

ESP 



MSC 


CRI 

Dll 



SSI 


CODI 

CRI 


ETC 

♦GSE 


INI 839 

SCA 

234 - 75 

♦GSE 

HTN 


1N1891A 

SSI 

380 - 84 

IDC 

SCE 


HTN 

IDC 


SSI 

STI 


SAR 

SCE 


INI 892 

CRI 

381 -124 


SSI 


MSC 

SAR 


UPl 

UTX 


SCN 

SSI 



SSI 


1N1928A 

CEN 

169 -158 

SCE 

SCN 


INI 840 

SCA 

234 - 45 


TRWS 


1N1892A 

SSI 

381 -109 

CODI 

IDC 


1N1829C 

♦GSE 

391 - 61 

SSI 

STI 


1N1881A 

CEN 

205 - 81 

1N1893 

CRI 

382 -133 

SCE 

SSI 



MSC 


UPl 

UTX 


Dll 

GSE 


SPE 

SSI 


1N1928B 

CEN 

169 -157 

1N1830 

APD 

391 -196 

1N1841 

SCA 

233 -214 

SAR 

SCE 


1N1893A 

SSI 

382 -118 

CODI 

IDC 


CEN 

CRI 


SSI 

STI 


SSI 

TRWS 


1N1894 

IDC 

384 - 19 

SCE 

SSI 


Dll 

ESP 


UPl 

UTX 


1N1881B 

CEN 

205 - 76 


SSI 


1N1929 

CEN 

172 -111 

ETC 

♦GSE 


INI 842 

SCA 

233 -152 

IDC 

SSI 


1N1894A 

IDC 

384 - 3 

CODI 

CRI 


HTN 

IDC 


SSI 

STI 


1N1882 

CEN 

208 -135 


SSI 


IDC 

SCE 


MSC 

SAR 


UPl 

UTX 


CRI 

Dll 


1N1895 

CRI 

385 - 81 


SSI 


SCE 

SCN 


INI 843 

SCA 

233 - 65 

♦GSE 

HTN 



SSI 


1N1929A 

CEN 

172 -108 

SIEG 

UPl 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


1N1895A 

SSI 

385 - 66 

CODI 

IDC 


1N1830A 

CEN 

391 -185 

STI 

UPl 


SCN 

SSI 


1N1896 

CRI 

386 -136 

SCE 

SSI 


Dll 

ESP 



UTX 



TRWS 



SSI 


1N1929B 

CEN 

172 -106 

ETC 

♦GSE 


INI 844 

SCA 

232 -220 

1N1882A 

CEN 

208 - 99 

1N1896A 

SSI 

386 -121 

CODI 

IDC 


HTN 

IDC 


SSI 

STI 


Dll 

GSE 


1N1897 

SSI 

387 -195 

SCE 

SSI 


MSC 

SAR 


UPl 

UTX 


SAR 

SCE 


1N1897A 

SSI 

387 -179 

INI 930 

CEN 

177 -150 

SCE 

SCN 


1N1845 

SCA 

232 -172 

SSI 

TRWS 


INI 898 

IDC 

389 - 18 

CODI 

CRI 


1N1830C 

♦GSE 

391 -197 

SSI 

STI 


1N1882B 

CEN 

208 - 96 


SSI 


IDC 

SCE 



MSC 


UPl 

UTX 


IDC 

SSI 


1N1898A 

IDC 

SSI 

389 - 3 


SSI 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pg&Llne 


MFRS 






MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 



177 .146 

1N1944B 

CEN 

S 

N 

CM 

1N1960B 


190 -141 

INI 985 

AMX 

1 §1-114 

1N1994A 


.?§7 

CODI 

IDC 


SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


IDC 

SCA 


SCE 

SSI 


1N1945 

CEN 

221 -180 

IDC 

SCE 


IDC 

SCA 


SCE 

SSI 


1N1930B 

CEN 

177 -144 

CRI 

IDC 


1N1961 

APD 

194 - 78 

SCE 

SSI 



STI 


CODI 

IDC 



SCE 


CEN 

CODI 



STI 


1N1994B 

AMX 

212 -156 

SCE 

SSI 


1N1945A 

CEN 

221 -179 

CRI 

IDC 


1N1985A 

AMX 

181 -111 

IDC 

SCE 


1N1931 

CEN 

181 -122 

IDC 

SCE 



SCE 


CODI 

IDC 


SSI 

STI 


CODI 

IDC 


1N1945B 

CEN 

221 -178 

1N1961A 

APD 

194 - 77 

SCA 

SCE 


INI 995 

AMX 

214 -157 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


CEN 

CODI 


SSI 

STI 


CRI 

IDC 


1N1931A 

CEN 

181 -118 

INI 946 

CEN 

223 -145 

IDC 

SCE 


1N1985B 

AMX 

181 -110 

SCA 

SCE 


CODI 

IDC 


CRI 

SCE 


1N1961B 

APD 

194 - 76 

CODI 

IDC 


SSI 

STI 


SCE 

SPE 


1N1946A 

CEN 

223 -144 

CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


1N1995A 

AMX 

214 -156 


SSI 



SCE 



SCE 



STI 


IDC 

SCA 


1N1931B 

CEN 

181 -116 

1N1946B 

CEN 

223 -143 

INI 962 

APD 

198 - 79 

INI 986 

AMX 

186 -192 

SCE 

SSI 


CODI 

IDC 



SCE 


CEN 

CODI 


CODI 

CRI 



STI 


SCE 

SSI 


1N1947 

CEN 

225 -115 

IDC 

SCE 


IDC 

SCA 


1N1995B 

AMX 

214 -155 

INI 932 

CEN 

186 -200 

CRI 

SCE 


1N1962A 

APD 

198 - 60 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 

CODI 

CRI 


1N1947A 

CEN 

225 -114 

CEN 

CODI 



STI 


SSI 

STI 


IDC 

SCE 



SCE 


CRI 

IDC 


1N1986A 

AMX 

186 -190 

INI 996 

AMX 

216 -141 


SSI 


1N1947B 

CEN 

225 -113 


SCE 


CODI 

IDC 


CRI 

IDC 


1N1932A 

CEN 

186 -196 


SCE 


1N1962B 

APD 

198 - 50 

SCA 

SCE 


SCA 

SCE 


CODI 

IDC 


INI 948 

CRI 

227 - 69 

CEN 

CODI 


SSI 

STI 


SSI 

STI 


SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


IDC 

SCE 


1N1986B 

AMX 

186 -189 

1N1996A 

AMX 

216 -140 

1N1932B 

CEN 

186 -194 

1N1948A 

SCE 

227 - 67 

INI 963 

APD 

201 -183 

CODI 

IDC 


IDC 

SCA 

CODI 

IDC 


1N1948B 

SCE 

227 - 65 

CEN 

CRI 


SCE 

SSI 


SCE 

SSI 


SCE 

SSI 


1N1949 

CRI 

227 -106 

IDC 

SCE 



STI 


STI 


1N1933 

CEN 

190 -112 

IDC 

SCE 


1N1963A 

APD 

201 -165 

INI 987 

AMX 

190 -104 

1N1996B 

AMX 

216 -139 

CODI 

CRI 


1N1949A 

SCE 

227 -105 

CEN 

IDC 


CODI 

CRI 


IDC 

SCE 


SCE 

SPE 


1N1949B 

SCE 

227 -104 


SCE 


IDC 

SCA 


SSI 

STI 



SSI 


INI 950 

CRI 

227 -143 

1N1963B 

APD 

201 -155 

SCE 

SPE 


INI 997 

AMX 

218 -119 

1N1933A 

CEN 

190 -109 

IDC 

SCE 


CEN 

IDC 


SSI 

STI 


CRI 

IDC 


CODI 

SCE 


1N1950A 

SCE 

227 -142 


SCE 


1N1987A 

AMX 

190 -102 

SCA 

SCE 


SPE 

SSI 


1N1950B 

SCE 

227 -141 

1N1964 

APD 

205 - 17 

CODI 

IDC 


SPE 

SSI 


1N1933B 

CEN 

190 -106 

1N1951 

IDC 

227 -181 

CEN 

CRI 


SCA 

SCE 



STI 


CODI 

SCE 



SCE 


IDC 

SCE 


SSI 

STI 


1N1997A 

AMX 

218 -118 


SSI 


1N1951A 

SCE 

227 -180 

INI 964 A 

APD 

204 -208 

1N1987B 

AMX 

190 -101 

IDC 

SCA 


1N1934 

CEN 

194 -119 

1N1951B 

SCE 

227 -179 

CEN 

IDC 


CODI 

IDC 


SCE 

SSI 


CODI 

CRI 


1N1952 

CEN 

227 -200 


SCE 


SCE 

SSI 



STI 


SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


1N1964B 

APD 

204 -201 


STI 


1N1997B 

AMX 

218 -117 

1N1934A 

CEN 

194 -117 

1N1952A 

SCE 

227 -199 

CEN 

IDC 


INI 988 

AMX 

194 -113 

IDC 

SCE 


CODI 

SCE 


1N1952B 

SCE 

227 -198 


SCE 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 



SSI 


INI 953 

IDC 

228 - 2 

INI 965 

APD 

208 - 40 

IDC 

SCA 


1N1998 

AMX 

220 - 62 

1N1934B 

CEN 

194 -115 


SCE 


CEN 

CRI 


SCE 

SPE 


CRI 

SCE 

CODI 

SCE 


1N1953A 

SCE 

228 - 1 

IDC 

SCE 


SSI 

STI 


SSI 

STI 



SSI 


1N1953B 

SCE 

227 -209 

1N1965A 

APD 

208 - 21 

1N1988A 

AMX 

194 -111 

1N1998A 

AMX 

220 - 61 

INI 935 

CEN 

198 - 28 

1N1954 

APD 

168 - 81 

CEN 

IDC 


CODI 

IDC 


SCE 

SSI 

CODI 

CRI 


CEN 

CODI 



SCE 


SCA 

SCE 



STI 


SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


1N1965B 

APD 

208 - 13 

SSI 

STI 


1N1998B 

AMX 

220 - 60 

1N1935A 

CEN 

198 - 26 


SCE 


CEN 

IDC 


1N1988B 

AMX 

194 -110 

SCE 

SSI 


CODI 

SCE 


1N1954A 

APD 

168 - 80 

SCE 

SPE 


CODI 

IDC 



STI 



SSI 


CEN 

CODI 


1N1966 

CEN 

211 -117 

SCE 

SSI 


1N1999 

AMX 

221 -177 

1N1935B 

CEN 

198 - 24 

IDC 

SCE 



SCE 



STI 


CRI 

SSI 

CODI 

SCE 


1N1954B 

APD 

168 - 79 

INI 967 

CEN 

212 -186 

1N1989 

AMX 

198 - 22 


STI 



SSI 


CEN 

CODI 



SCE 


CODI 

CRI 


1N1999A 

AMX 

221 -176 

1N1936 

CEN 

201 -134 

IDC 

SCE 


INI 968 

CEN 

215 -129 

IDC 

SCA 


SSI 

STI 

CRI 

SCE 


1N1955 

APD 

170 - 15 


SCE 


SCE 

SSI 


1N1999B 

AMX 

221 -175 


SSI 


CEN 

CODI 


INI 969 

CEN 

217 -111 


STI 


SSI 

STI 


1N1936A 

CEN 

201 -132 

CRI 

IDC 



SCE 


1N1989A 

AMX 

198 - 20 

1N2000 

AMX 

223 -158 

SCE 

SSI 



SCE 


INI 970 

CEN 

219 - 69 

CODI 

IDC 


SSI 

STI 


1N1936B 

CEN 

201 -129 

1N1955A 

APD 

169 -194 


SCE 


SCA 

SCE 


1N2000A 

AMX 

223 -157 

SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


INI 981 

AMX 

167 -118 

SSI 

STI 


CRI 

SSI 


INI 937 

CEN 

204 -184 

IDC 

SCE 


CODI 

CRI 


1N1989B 

AMX 

198 - 19 

1N2000B 

AMX 

223 -156 

CRI 

SCE 


1N1955B 

APD 

169 -178 

IDC 

SCA 


CODI 

IDC 


SSI 

STI 



SSI 


CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


SCE 

SSI 


1N2001 

AMX 

225 -112 

1N1937A 

CEN 

204 -181 

IDC 

SCE 



STI 



STI 


SSI 

STI 

SCE 

SSI 


1N1956 

APD 

173 -134 

1N1981A 

AMX 

167 -116 

INI 990 

AMX 

201 -127 

1N2001A 

AMX 

225 -111 

1N1937B 

CEN 

204 -180 

CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


CRI 

IDC 


SSI 

STI 

SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


IDC 

SCA 


SCA 

SCE 


1N2001B 

AMX 

225 -110 

1N1938 

CEN 

207 -204 


SCE 


SCE 

SSI 


SSI 

STI 


CRI 

SSI 


CRI 

SCE 


1N1956A 

APD 

173 -133 


STI 


1N1990A 

AMX 

201 -125 


STI 



SSI 


CEN 

CODI 


1N1981B 

AMX 

167 -115 

IDC 

SCA 


1N2002 

SSI 

227 - 70 

1N1938A 

CEN 

207 -201 

IDC 

SCE 


CODI 

IDC 


SCE 

SSI 



STI 


SCE 


1N1956B 

APD 

173 -130 

SCE 

SSI 



STI 


1N2002A 

SSI 

227 - 68 

1N1938B 

CEN 

207 -200 

CEN 

CODI 



STI 


1N1990B 

AMX 

201 -124 


STI 



SCE 


IDC 

SCE 


INI 982 

AMX 

169 -156 

IDC 

SCE 


1N2002B 

SSI 

227 - 66 

1N1939 

CEN 

210 -129 


SPE 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 



STI 

SCE 

SSI 


INI 957 

APD 

179 - 5 

IDC 

SCA 


1N1991 

AMX 

204 -179 

1N2003 

STI 

227 -103 

1N1939A 

CEN 

210 -126 

CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


1N2003A 

STI 

227 -102 

SCE 

SSI 


CRI 

IDC 



STI 


SCA 

SCE 


1N2003B 

STI 

227 -101 

1N1939B 

CEN 

210 -125 


SCE 


1N1982A 

AMX 

169 -153 

SSI 

STI 


1N2004 

STI 

227 -140 

SCE 

SSI 


1N1957A 

APD 

179 - 4 

CODI 

IDC 


1N1991A 

AMX 

204 -177 

1N2004A 

STI 

227 -139 

1N1940 

CEN 

212 -162 

CEN 

CODI 


SCA 

SCE 


IDC 

SCA 


1N2004B 

STI 

227 -138 

CRI 

SCE 


IDC 

SCE 


SSI 

STI 


SCE 

SSI 


1N2005 

STI 

227 -174 


SSI 


1N1957B 

APD 

179 - 1 

1N1982B 

AMX 

169 -152 


STI 


1N2005A 

STI 

227 -173 

1N1940A 

CEN 

212 -160 

CEN 

CODI 


CODI 

IDC 


1N1991B 

AMX 

204 -176 

1N2005B 

STI 

227 -172 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


1N2006 

STI 

227 -197 

1N1940B 

CEN 

212 -159 

1N1958 

APD 

183 - 1 


STI 


SSI 

STI 


1N2006A 

STI 

227 -196 

SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


INI 983 

AMX 

172 -104 

INI 992 

AMX 

207 -199 

1N2006B 

STI 

227 -195 

1N1941 

CEN 

214 -161 

CRI 

IDC 


CODI 

CRI 


CRI 

IDC 


1N2007 

STI 

227 -208 

CRI 

SCE 



SCE 


IDC 

SCA 


SCA 

SCE 


1N2007A 

STI 

227 -207 


SSI 


1N1958A 

APD 

182 -206 

SCE 

SSI 


SSI 

STI 


1N2007B 

STI 

227 -206 

1N1941A 

CEN 

214 -159 

CEN 

CODI 



STI 


1N1992A 

AMX 

207 -197 

1N2008 

CEN 

395 -169 

SCE 

SSI 


IDC 

SCE 


1N1983A 

AMX 

172 -101 

IDC 

SCA 


CRI 

ESP 


1N1941B 

CEN 

214 -158 

1N1958B 

APD 

182 -193 

CODI 

IDC 


SCE 

SSI 


ETC 

♦GSE 



SCE 


CEN 

CODI 


SCA 

SCE 



STI 


HTN 

IDC 


1N1942 

CEN 

216 -145 

IDC 

SCE 


SSI 

STI 


1N1992B 

AMX 

207 -196 

MSC 

SAR 


CRI 

SCE 


1N1959 

APD 

186 -131 

1N1983B 

AMX 

172 -100 

IDC 

SCE 


SCN 

SIEG 



SSI 


CEN 

CODI 


CODI 

IDC 


SSI 

STI 



SSI 


1N1942A 

CEN 

216 -143 

CRI 

IDC 


SCE 

SSI 


INI 993 

AMX 

210 -124 

1N2008A 

CEN 

395 -156 

SCE 

SSI 



SCE 



STI 


CRI 

IDC 


ESP 

ETC 

1N1942B 

CEN 

216 -142 

1N1959A 

APD 

186 -130 

1N1984 

AMX 

177 -143 

SCA 

SCE 


GSE 

HTN 


SCE 

SSI 


CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


SSI 

STI 


IDC 

MSC 


1N1943 

CEN 

218 -122 

IDC 

SCE 


IDC 

SCA 


INI 993 A 

AMX 

210 -123 

SAR 

SCN 


CRI 

SCE 


1N1959B 

APD 

186 -127 

SCE 

SSI 


IDC 

SCA 

I 

i 


SSI 



SSI 


CEN 

CODI 



STI 


SCE 

SSI 

I 

1N2008C 

GSE 

395 -170 

1N1943A 

CEN 

218 -121 

IDC 

SCE 


1N1984A 

AMX 

177 -141 


STI 



MSC 

SCE 

SSI I 


1N1960 

APD 

190 -178 

CODI 

IDC 


1N1993B 

AMX 

210 -122 

1N2009 

CEN 

396 - 87 

1N1943B 

CEN 

218 -120 

CEN 

CODI 


SCA 

SCE 


IDC 

SCE 


CRI 

ESP 

SCE 

SSI 


CRI 

IDC 


SSI 

STI 


SSI 

STI 


ETC 

♦GSE 


1N1944 

CEN 

220 - 65 


SCE 


1N1984B 

AMX 

177 -140 

INI 994 

AMX 

212 -158 

HTN 

IDC 


CRI 

SCE 


1N1960A 

APD 

190 -152 

CODI 

IDC 


CRI 

IDC 


MSC 

SAR 


1N1944A 

SSI 


CEN 

CODI 


SCE 

SSI 


SCA 

SCE 


SCN 

SIEG 


CEN 

220 - 64 

IDC 

SCE 


STI 


SSI 

STI 



SSI 


SCE 

SSI 











♦ •Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


26 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


26 






1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 




■yiidsM 


TYPE No. 

MFRS 

fgiMIlCT 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2009A 


396 - 76 

1N2025 

A51 

294 -103 

1 N2039 



1N2047C 

CEN 

197 - 92 

1N2064 



ESP 

ETC 


CEN 

COO 


(cont.) 

SPE 


SSI 

TRWS 


(cont.) 

ASI 


GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 


1N2048 

CEN 

385 -152 

CEN 

COO 


IDC 

MSC 


ETC 

HTN 



TRWS 


CRI 

Dll 


CRI 

HTN 


SAP 

SCN 


IDC 

SAR 


1N2039A 

APD 

198 -135 

♦ GSE 

HTN 


♦ IDC 

INRJ 



SSI 


SCN 

SOD 


CEN 

IDC 


IDC 

MSC 


PRX 

SAR 


1N2009C 

GSE 

396 - 88 

SPE 

SSI 


1N2040 

APD 

203 - 20 

SAR 

SCN 


♦SSI 

UPl 



MSC 


UPl 

WAB 


CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 



WAB 


1N2010 

CEN 

396 -174 

1N2026 

ASI 

280 - 36 

♦GSE 

HTN 


SSI 

TRWS 


1N2065 

ASI 

309 -207 

CRI 

ESP 


CEN 

CRI 


IDC 

SAR 



WAB 


CEN 

COO 


ETC 

♦GSE 


EDL 

ETC 


SCN 

SLD 


1N2048A 

CEN 

198 - 10 

CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

SCN 


INRJ 

PRX 


MSC 

SAR 


SCN 

SOD 



TRWS 


SSI 

TRWS 


SAR 

♦SSI 


SCN 

SIEG 


SPE 

SSI 


1N2040A 

APD 

202 - 28 

1N2048B 

CEN 

199 -106 

UPl 

WAB 



SSI 



UPl 


CEN 

IDC 


SSI 

TRWS 


1N2066 

A ♦INR 

310 - 8 

1N2010A 

CEN 

396 -163 

1N2027 

ASI 

280 -220 

1N2041 

CEN 

378 - 52 

1N2048C 

CEN 

200 - 23 

ASI 

CEN 


ESP 

ETC 


CEN 

CRI 


CRI 

Dll 


SSI 

TRWS 


♦ COO 

CRI 


GSE 

HTN 


EDL 

ETC 


♦GSE 

HTN 


1N2049 

CEN 

386 -190 

HTN 

♦ IDC 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


CRI 

Dll 


INRJ 

PRX 


SAP 

SCN 


SCN 

SOD 


SCN 

SIEG 


♦ GSE 

HTN 


SAR 

♦ SSI 



SSI 


SSI 

UPl 



SSI 


IDC 

MSC 


UPl 

WAB 


1N2010C 

GSE 

396 -175 

1N2028 

ASI 

281 - 29 

1N2041A 

CEN 

169 -105 

SAR 

SCN 


1N2067 

A ♦INR 

310 - 14 


MSC 


CEN 

CRI 


SCN 

SSI 


SIEG 

SSI 


ASI 

CEN 


1N2011 

CEN 

397 - 63 

EDL 

ETC 


1N2041B 

CEN 

170 -199 

TRWS 

WAB 


COO 

CRI 


CRI 

ESP 


HTN 

IDC 



SSI 


1N2049A 

CEN 

201 -115 

HTN 

INRJ 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SOD 


1N2041C 

CEN 

378 - 53 

IDC 

SCN 


PRX 

SAR 


HTN 

IDC 


SSI 

UPl 



SSI 


SSI 

TRWS 


♦SSI 

UPl 


MSC 

SAR 


1N2029 

ASI 

281 -125 

1N2042 

CEN 

378 -143 

1N2049B 

CEN 

203 - 35 


WAB 


SCN 

SIEG 


CEN 

CRI 


CRI 

Dll 


SSI 

TRWS 


1N2068 

A ♦INR 

404 -152 


SSI 


EDL 

ETC 


♦GSE 

HTN 


1N2049C 

CEN 

204 -148 

ASI 

CEN 


1N2011A 

CEN 

397 - 52 

HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


IDC 

SSI 


♦COO 

CRI 


ESP 

ETC 


SCN 

SOD 


SAR 

SCN 



TRWS 


HTN 

♦ IDC 


GSE 

HTN 


SSI 

UPl 


SIEG 

SSI 


1N2054 

ASI 

309 - 92 

INRJ 

NJS 


IDC 

MSC 


1N2030 

ASI 

281 -150 


UPl 


CEI 

CEN 


PRX 

SAR 


SAP 

SCN 


CEN 

CRI 


1N2042A 

CEN 

378 - 93 

COO 

EDL 


SPE 

♦SSI 



SSI 


EDL 

ETC 


SCN 

SSI 


ETC 

HTN 


UPl 

WAB 


1N2011C 

GSE 

397 - 64 

HTN 

IDC 


1N2042B 

CEN 

173 -194 

♦INR 

INRJ 


1N2069 

ASI 

278 - 38 


MSC 


SCN 

SOD 


IDC 

SSI 


NJS 

PRX 


CEI 

CEN 


1N2012 

CEN 

398 - 6 


SSI 


1N2042C 

CEN 

378 -142 

SAR 

♦SSI 


CODI 

CRI 


CRI 

ESP 


1N2031 

ASI 

282 - 11 


SSI 


UPl 

WAB 


EDL 

ELT 


ETC 

♦GSE 


CEN 

CRI 


1N2043 

CEN 

379 -106 

1N2055 

A ♦INR 

309 -107 

ETC 

♦GIC 


HTN 

MSC 


EDL 

ETC 


CRI 

Dll 


ASI 

CEI 


HTN 

INR 


SAP 

SCN 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


CEN 

COO 


INRJ 

NJS 


SIEG 

SSI 


SCN 

SOD 


IDC 

MSC 


EDL 

ETC 


SAR 

SCN 


1N2012A 

CEN 

397 -190 


SSI 


SAR 

SCN 


HSE 

HTN 


SLD 

SOD 


ESP 

ETC 


1N2032 

APD 

170 -181 

SIEG 

SPE 


INRJ 

NJS 


SPE 

SST 


GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


SSI 

TRWS 


PRX 

SAR 


SSY 

STI 


MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


1N2043A 

CEN 

176 -199 

SPE 

♦SSI 


UPl 

WAB 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


UPl 

WAB 


1N2069A 

ASI 

278 - 39 

1N2012C 

GSE 

398 - 7 

SLD 

SSI 



TRWS 


1N2056 

ASI 

309 -112 

CEI 

CEN 



MSC 


SST 

TRWS 


1N2043B 

CEN 

179 - 15 

CEI 

CEN 


CODI 

EDL 


1N2013 

CEN 

275 - 43 

1N2032A 

APD 

169 -113 

SSI 

TRWS 


COO 

CRI 


ETC 

♦GIC 


CRI 

Dll 



CEN 


1N2043C 

CEN 

179 -127 

EDL 

ETC 


HTN 

INR 


EDL 

HTN 


1N2033 

APD 

173 -159 

IDC 

SSI 


HSE 

HTN 


INRJ 

MAL 


IDC 

SCN 


CEN 

CRI 



TRWS 


IDC 

INRJ 


NJS 

SAR 


SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


1N2044 

CEN 

380 -149 

PRX 

SAR 


SCE 

SCN 


1N2014 

CEN 

275 - 59 

IDC 

SAR 


CRI 

Dll 


♦SSI 

UPl 


SLD 

SOD 


Dll 

HTN 


SCN 

SLD 


♦GSE 

HTN 



WAB 


SPE 

SST 


IDC 

SCN 


SSI 

SST 


IDC 

MSC 


1N2057 

A ♦INR 

309 -126 

STI 

UPl 



SSI 



TRWS 


SAR 

SCN 


ASI 

CEI 



WAB 


1N2015 

CEN 

275 - 65 

1N2033A 

APD 

172 - 80 

SIEG 

SSI 


CEN 

COO 


1N2070 

ASI 

278 -119 

Dll 

HTN 


CEN 

IDC 



TRWS 


EDL 

ETC 


CEI 

CEN 


IDC 

SCN 



SPE 


1N2044A 

CEN 

181 - 62 

HSE 

HTN 


CODI 

CRI 



SSI 


1N2034 

APD 

179 - 65 

SCN 

SSI 


IDC 

INRJ 


EDL 

ELT 


1N2016 

CEN 

275 - 80 

CEN 

CRI 



TRWS 


PRX 

SAR 


ETC 

♦GIC 


Dll 

HTN 


♦GSE 

HTN 


1N2044B 

CEN 

183 - 71 

♦SSI 

TIC 


HTN 

INR 


IDC 

SCN 


IDC 

SAR 


SSI 

TRWS 


UPl 

WAB 


INRJ 

NJS 



SSI 


SCN 

SLD 


1N2044C 

CEN 

184 - 9 

1N2058 

ASI 

309 -133 

SAR 

SCN 


1N2017 

CEN 

275 - 84 

SPE 

SSI 


SSI 

TRWS 


CEN 

COO 


SLD 

SOD 


CRI 

Dll 


SST 

TRWS 


1N2045 

CEN 

381 -174 

CRI 

EDL 


SPE 

SST 


HTN 

IDC 


1N2034A 

APD 

177 - 68 

CRI 

Dll 


ETC 

HSE 


SSY 

STI 


SCN 

SSI 



CEN 


♦GSE 

HTN 


HTN 

♦ IDC 


UPl 

WAB 


1N2018 

CEN 

275 - 98 

1N2035 

APD 

183 -196 

IDC 

MSC 


INRJ 

PRX 


1N2070A 

ASI 

278 -120 

Dll 

HTN 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 


SAR 

♦SSI 


CEI 

CEN 


SCN 

SSI 


♦GSE 

HTN 


SIEG 

SSI 


UPl 

WAB 1 


CODI 

EDL 


1N2019 

CEN 

275 -100 

IDC 

SAR 



TRWS 


1N2059 

A ♦INR 

309 -146 

ETC 

♦GIC 


Dll 

HTN 


SCN 

SLD 


1N2045A 

CEN 

381 -110 

ASI 

CEN 


HTN 

INR 


SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


IDC 

SCN 


COO 

CRI 


INRJ 

MAL 


1N2020 

CEN 

275 -114 


TRWS 


SSI 

TRWS 


EDL 

ETC 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


1N2035A 

APD 

181 - 82 

1N2045B 

CEN 

188 -149 

HSE 

HTN 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



CEN 


IDC 

SSI 


IDC 

INRJ 


SLD 

SOD 


SCN 

SSI 


1N2036 

APD 

188 -119 


TRWS 


PRX 

SAR 


SPE 

SST 


1N2021 

ASI 

294 - 27 

CEN 

♦GSE 


1N2045C 

CEN 

381 -173 

♦SSI 

UPl 


STI 

UPl 


CEN 

COO 


HTN 

IDC 


IDC 

SSI 



WAB 



WAB 


CRI 

EDL 


SAR 

SCN 



TRWS 


1N2060 

ASI 

309 -151 

1N2071 

CEI 

278 -192 

ETC 

HTN 


SLD 

SSI 


1N2046 

CEN 

382 -184 

CEN 

COO 


CEN 

CODI 


IDC 

SAR 


SST 

TRWS 


CRI 

Dll 


CRI 

EDL 


EDL 

ELT 


SCN 

SOD 


1N2036A 

APD 

187 -133 

♦GSE 

HTN 


ETC 

HSE 


ETC 

♦ GIC 


SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


MSC 

SAR 


HTN 

INRJ 


HTN 

IDC 


UPl 

WAB 



IDC 


SCN 

SIEG 


PRX 

SAR 


INR 

INRJ 


1N2022 

ASI 

294 - 55 

1N2037 

APD 

192 - 22 

SPE 

SSI 


♦SSI 

WAB 1 


NJS 

SAR 


CEN 

COO 


CEN 

♦GSE 


TRWS 

WAB 


1N2061 

A ♦INR 

309 -167 

SCN 

SLD 


CRI 

EDL 


IDC 

SAR 


1N2046A 

CEN 

190 - 92 

ASI 

CEI 1 


SOD 

SPE 


ETC 

HTN 


SCN 

SLD 


IDC 

SCN 


CEN 

COO 


SST 

STI 


IDC 

SAR 


SSI 

SST 


SSI 

TRWS 


CRI 

EDL 



WAB 


SCN 

SOD 



TRWS 


1N2046B 

CEN 

192 . 88 

ETC 

HSE 


1N2071A 

ASI 

278 -193 

SSI 

UPl 


1N2037A 

APD 

191 - 21 

SSI 

TRWS 


HTN 

♦ IDC 


CEI 

CEN 



WAB 


CEN 

CRI 


1N2046C 

CEN 

193 -160 

INRJ 

PRX 


CODI 

CRI 


1N2023 

ASI 

294 - 71 


IDC 


IDC 

SSI 


SAR 

♦SSI 


EDL 

ETC 


CEN 

COO 


1N2038 

APD 

196 - 6 


TRWS 


UPl 

WAB 


♦ GIC 

HTN 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 


1N2047 

CEN 

384 - 70 

1N2062 

ASI 

309 -172 

INR 

INRJ 


ETC 

HTN 


♦GSE 

HTN 


CRI 

Dll 


CEN 

COO 


MAL 

NJS 


IDC 

SAR 


IDC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


SAR 

SCE 


SCN 

SOD 


SCN 

SLD 


IDC 

MSC 


HTN 

INRJ 


SCN 

SLD 


SSI 

UPl 


SSI 

SST 


SAR 

SCN 


PRX 

SAR 


SOD 

SPE 



WAB 



TRWS 


SIEG 

SPE 


♦ SSI 

WAB 


STI 

UPl 


1N2024 

ASI 

294 - 74 

1N2038A 

APD 

195 - 25 

SSI 

TRWS 


1N2063 

ASI 

309 -184 


WAB 


♦ CEN 

COO 


CEN 

IDC 


1N2047A 

CEN 

194 -102 

CEN 

COO 


1N2072 

CEN 

277 -196 

CRI 

EDL 


1N2039 

APD 

199 -138 

IDC 

SCN I 


CRI 

HTN 


CRI 

ETC 


ETC 

HTN 


CEN 

CRI 


SSI 

TRWS 


INRJ 

PRX 


IDC 

SCN 


IDC 

SAR 


♦ GSE 

HTN 


1N2047B 

CEN 

196 - 18 

SAR 

♦SSI 


SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


IDC 

SAR 


IDC 

SSI 


UPl 

WAB 


1N2073 

CEN 

278 - 2 

SSI 

UPl 


SCN 

SLD 



TRWS 


1N2064 

A ♦INR 

309 -200 

CRI 

ETC 



WAB 


cont.next col. 






cont.next col. 



SCN 

SSI 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 







TYPE No. 

MFRS 

ISQliai 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■yildsM 



CEN 

278 - 35 

1N2129 


303 - 92 

1N2136A 

ASI 

303 -165 

1N2156 




1N2168A 



CRI 

ETC 


CEN 

COO 


CEN 

COO 


(cont.) 

COO 



(cont.) 

♦ MSC 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


EDL 

ETC 


CRI 

Dll 



SCE 

SSI 


1N2075 

CEN 

278 - 40 

ETC 

HSE 


HSE 

HTN 


♦ DIT 

EDL 




UTX 


CRI 

ETC 


HTN 

IDI 


INRJ 

SCN 


ETC 

GTC 



1N2169 

CRI 

186 - 85 

SCN 

SSI 


INRJ 

PRX 



SSI 


HTN 

IDC 



Dll 

♦GSE 



UPl 


SCN 

SSI 


1N2137 

ASI 

303 -171 

IDI 

♦NAT 



♦MOTA 

♦MSC 


1N2076 

CEN 

278 - 85 

SST 

UPl 


CEN 

COO 


PRX 

SAR 



SCE 

SSI 


CRI 

ETC 



WAB 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 




UTX 


SCN 

SSI 


1N2129A 

AINR 

303 - 97 

ETC 

HSE 


SPE 

♦SSEI 



1N2169A 

Dll 

186 - 76 


UPl 


ASI 

CEN 


HTN 

IDI 


SSI 

TRWS 



GSE 

♦MOTA 


1N2077 

CEN 

278 . 88 

♦COO 

EDL 


INRJ 

PRX 


UPl 

WAB 



♦ MSC 

SCE 


CRI 

ETC 


ETC 

HSE 


SCN 

SPE 


1N2157 

ASI 

299 

- 20 

SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


HTN 

INRJ 


SSI 

SST 


CEI 

CEN 




UTX 



UPl 


SCN 

SPE 


UPl 

WAB 


COO 

CRI 



1N2170 

CRI 

186 - 86 

1N2078 

CEN 

278 -121 

SSI 

SST 


1N2137A 

AINR 

303 -175 

Dll 

♦DIT 



Dll 

♦GSE 


CRI 

ETC 



WAB 


ASI 

CEI 


EDL 

ETC 



♦MOTA 

♦MSC 


SCN 

SSI 


1N2130 

ASI 

303 -100 

CEN 

COO 


GTC 

HTN 



SCE 

SSI 



UPl 


CEN 

COO 


EDL 

ETC 


IDC 

IDI 




UTX 


1N2079 

CEN 

278 -163 

CRI 

EDL 


HSE 

HTN 


♦ NAT 

PRX 



1N2170A 

Dll 

186 - 77 

CRI 

ETC 


ETC 

HSE 


INRJ 

SCN 


SAR 

SCN 



GSE 

♦MOTA 


SCN 

SSl 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


SOD 

SPE 



♦MSC 

SCE 


1N2080 

CEN 

276 -135 

IDI 

INRJ 



WAB 


SSI 

TRWS 



SSI 

UTX 


CRI 

ETC 


PRX 

SCN 


1N2138 

ASI 

303 -186 

UPl 

WAB 



1N2171 

CRI 

186 - 87 

IDC 

SCN 


SPE 

SSI 


CEN 

COO 


1N2158 

ASI 

299 

- 63 

Dll 

♦GSE 


spe 

SSI 


UPl 

WAB 


CRI 

EDL 


CEI 

CEN 



♦MOTA 

♦ MSC 


1N2081 

CEN 

276 -147 

1N2130A 

AINR 

303 -101 

HSE 

HTN 


COO 

♦CRI 



SCE 

SSI 


CRI 

ETC 


ASI 

CEN 


IDI 

INRJ 


Dll 

♦DIT 




UTX 


IDC 

SCN 


COO 

EDL 


PRX 

SCN 


EDL 

ETC 



1N2171A 

Dll 

186 - 78 


SSI 


ETC 

HSE 


SPE 

SSI 


GTC 

HTN 



GSE 

♦MOTA 


1N2082 

CEN 

276 -173 

HTN 

IDC 


SST 

UPl 


IDC 

IDI 



♦ MSC 

SCE 


CRI 

ETC 


INRJ 

SCN 



WAB 


♦NAT 

PRX 



SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


1N2138A 

AINR 

303 -193 

SAR 

SCN 



1N2172 

CEN 

302 -126 


UPl 


1N2131 

ASI 

303 -111 

ASI 

CEI 


SOD 

SPE 



CRI 

EDL 


1N2083 

CEN 

276 -198 

CEN 

COO 


CEN 

♦COO 


♦SSEI 

SSI 



IDC 

NJS 


CRI 

ETC 


CRI 

EDL 


EDL 

HSE 


STR 

TRWS 




SSI 


SCN 

SSI 


ETC 

HSE 


HTN 

INRJ 


UPl 

WAB 



1N2173 

CEN 

302 -141 


UPl 


HTN 

IDI 


SCN 

SPE 


1N2159 

ASI 

299 

- 93 

EDL 

NJS 


1N2084 

ASI 

276 -211 

INRJ 

PRX 


SSI 

SST 


CEI 

CEN 




SSI 


CEN 

CRI 


SCN 

SPE 


1N2139 

CODI 

430 -126 

COO 

CRI 



1N2174 

CEN 

302 -171 

ETC 

SCN 


SSI 

SST 


CRI 

SCN 


Dll 

EDL 



EDL 

IDC 


SPE 

SSI 


UPl 

WAB 



SSI 


ETC 

GTC 




SSI 



WAB 


1N2131A 

AINR 

303 -116 

1N2147 

CEN 

291 -128 

HTN 

IDC 



1N2214 

CRI 

172 - 81 

1N2085 

CEN 

277 - 21 

ASI 

CEN 


EDL 

SCN 


IDI 

♦NAT 



IDC 

INRJ 


ETC 

IDC 


♦COO 

EDL 


SSI 

UTX 


PRX 

SAR 




SSI 


SCN 

SSI 


ETC 

HSE 


1N2147A 

CEN 

291 -129 

SCN 

SOD 



1N2216 

ASI 

283 - 71 

1N2086 

CEN 

277 - 33 

HTN 

INRJ 


EDL 

SCN 


SPE 

SSI 



CEN 

CRI 


CRI 

ETC 


SCN 

SSI 


♦SSI 

UTX 



WAB 



EDL 

ETC 


IDC 

SCN 


SST 

WAB 


1N2148 

CEN 

291 -173 

1N2160 

ASI 

299 

-127 

HSE 

IDC 



SSI 


1N2132 

ASI 

303 -119 

CRI 

SCN 


CEI 

CEN 



SCN 

SOD 


1N2090 

IDC 

277 -209 

CEN 

COO 


♦SSI 

UPl 


COO 

CRI 



SSI 

UPl 


SCN 

SSY 


CRI 

EDL 



UTX 


Dll 

EDL 



1N2217 

AMX 

283 - 72 

1N2091 

SCN 

278 - 21 

ETC 

HSE 


1N2148A 

CEN 

291 -174 

GTC 

HTN 



ASI 

CEN 



SPE 


HTN 

INRJ 


SCN 

♦SSI 


IDC 

IDI 



CRI 

IDC 


1N2092 

SCN 

278 - 61 

SCN 

SSI 



UTX 


♦NAT 

PRX 



SCN 

SSI 


1N2093 

SCN 

278 -106 


WAB 


1N2149 

CEN 

292 - 3 

SAR 

SCN 




UTX 


1N2094 

SCN 

278 -142 

1N2132A 

ASI 

303 -120 

CRI 

SCN 


SOD 

SPE 



1N2218 

ASI 

284 -135 


SPE 


CEN 

COO 


♦SSI 

UTX 


♦SSEI 

SSI 



CEN 

CRI 


1N2095 

IDC 

278 -179 

EDL 

ETC 


1N2149A 

CEN 

292 - 4 


WAB 



EDL 

ETC 



SCN 


HSE 

HTN 


SCN 

♦SSI 


1N2163 

CRI 

186 

- 79 

HSE 

IDC 


1N2096 

SCN 

278 -214 

INRJ 

SCN 



UTX 


Dll 

♦GSE 



SCN 

SOD 



SPE 



SSI 


1N2150 

CEN 

292 - 32 

♦ MOTA 

♦MSC 



SPE 

SSI 


1N2103 

CEN 

277 -197 

1N2133 

ASI 

303 -129 

CRI 

SCN 


SCE 

SPE 




UTX 


CRI 

ETC 


CEN 

COO 


♦SSI 

UTX 


SSI 

UTX 



1N2219 

AMX 

284 -136 

IDC 

SAR 


CRI 

EDL 


1N2150A 

CEN 

292 - 33 

1N2163A 

Dll 

186 

- 70 

ASI 

CEN 



SCN 


ETC 

HSE 


SCN 

♦SSI 


GSE 

♦MOTA 



CRI 

SCN 


1N2104 

CEN 

278 - 3 

HTN 

IDI 



UTX 


MSC 

SCE 



SSI 

UPl 


CRI 

ETC 


INRJ 

PRX 


1N2151 

CEN 

292 - 71 

♦SSI 

UTX 




UTX 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

SCN 


1N2164 

CRI 

186 

- 80 

1N2220 

ASI 

284 -171 

1N2105 

CEN 

278 - 41 

SST 

UPl 


♦SSI 

UTX 


Dll 

♦GSE 



CEN 

CRI 


CRI 

ETC 



WAB 


1N2151A 

CEN 

292 - 72 

♦MOTA 

♦MSC 



EDL 

ETC 


SAR 

SCN 


1N2133A 

AINR 

303 -136 

SCN 

♦SSI 


SCE 

SSI 



HSE 

IDC 



UPl 


ASI 

CEN 



UTX 



UTX 



SCN 

SOD 


1N2106 

CEN 

278 - 89 

COO 

EDL 


1N2152 

CEN 

292 - 91 

1N2164A 

Dll 

186 

- 71 

SSI 

UTX 


CRI 

ETC 


ETC 

HSE 


CRI 

♦DIT 


GSE 

♦MOTA 



1N2221 

AMX 

284 -172 

SAR 

SCN 


HTN 

INRJ 


SCN 

♦SSI 


♦MSC 

SCE 



ASI 

CEN 



UPl 


SCN 

SPE 



UTX 


SPE 

SSI 



CRI 

SCN 


1N2107 

CEN 

278 -122 

SSI 

SST 


1N2152A 

CEN 

292 - 92 

UTX 

WAB 



SSI 

UTX 


CRI 

ETC 


1N2134 

ASI 

303 -139 

SCN 

♦SSI 


1N2165 

CRI 

186 

- 81 

1N2222 

ASI 

282 - 31 

SAR 

SCN 


CEN 

COO 



UTX 


Dll 

♦GSE 



CEN 

CRI 



UPl 


CRI 

EDL 


1N2153 

CEN 

292 -132 

MOTA 

♦ MSC 



EDL 

ETC 


1N2108 

CEN 

278 -164 

ETC 

HSE 


♦ DIT 

SCN 


SCE 

SSI 



HSE 

IDC 


CRI 

ETC 


HTN 

INRJ 


♦SSI 

UTX 



UTX 



SCN 

SOD 


SAR 

SCN 


SCN 

SPE 


1N2153A 

CEN 

292 -133 

1N2165A 

Dll 

186 

- 72 

SSI 

UTX 


1N2109 

CRI 

285 -199 

SSI 

WAB 


SCN 

♦SSI 


GSE 

♦MOTA 



1N2222A 

ASI 

282 - 32 


IDC 


1N2134A 

ASI 

303 -140 


UTX 


♦ MSC 

SCE 



CEN 

CRI 


1N2115 

ETC 

276 - 14 

CEN 

COO 


1N2154 

ASI 

298 -116 

SSI 

UTX 



EDL 

ETC 


IDC 

SCN 


EDL 

ETC 


CEI 

CEN 


1N2166 

CRI 

186 

- 82 

IDC 

SCN 


1N2116 

CEN 

278 -143 

HSE 

HTN 


COO 

CRI 


Dll 

♦GSE 



SSI 

UTX 


CRI 

SCN 


INRJ 

SCN 


Dll 

♦DIT 


♦ MOTA 

♦MSC 



1N2223 

ASI 

282 - 33 


SSI 



SSI 


EDL 

ETC 


SCE 

SSI 



CEN 

CRI 


1N2117 

CEN 

279 - 27 

1N2135 

ASI 

303 -157 

GTC 

HTN 



UTX 



IDC 

SCN 


CRI 

ETC 


CEN 

COO 


IDC 

IDI 


1N2166A 

Dll 

186 

- 73 

SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


PRX 

SAR 


GSE 

♦MOTA 



1N2223A 

ASI 

282 - 34 


UPl 


ETC 

HSE 


SCN 

SOD 


♦MSC 

SCE 



CEN 

IDC 


1N2128 

ASI 

303 - 74 

HTN 

IDI 


♦SSEI 

SSI 

I 

SSI 

UTX 



SCN 

SPE 


CEN 

COO 


INRJ 

SCN 


TRWS 

UPl 


1N2167 

CRI 

186 

-83 

SSI 

UTX 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 



WAB 


Dll 

♦GSE 



1N2224 

ASI 

401 -153 

ETC 

HSE 


UPl 

WAB 


1N2155 

ASI 

298 -150 

♦MOTA 

♦ MSC 



CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N2135A 

AINR 

303 -162 

CEI 

CEN 


SCE 

SPE 



EDL 

ETC 


IDI 

INRJ 


ASI 

CEN 


COO 

CRI 


SSI 

UTX 



HSE 

IDC 


PRX 

SCN 


♦COO 

EDL 


Dll 

♦DIT 


1N2167A 

Dll 

186 

- 74 

SCN 

SOD 


SPE 

SSI 


ETC 

HSE 


EDL 

ETC 


GSE 

♦MOTA 



SSI 

UTX 


SST 

UPl 


HTN 

INRJ 


GTC 

HTN 


♦ MSC 

SCE 



1N2224A 

ASI 

401 -154 


WAB 


♦PRX 

SCN 


IDI 

♦NAT 


SPE 

SSI 



CEN 

EDL 


1N2128A 

AINR 

303 - 77 

SPE 

SSI 


PRX 

SAR 



UTX 



ETC 

SCN 


ASI 

CEN 


SST 

WAB 


SCN 

SOD 


1N2168 

CRI 

186 

- 84 

SSI 

UTX 


COO 

EDL 


1N2136 

ASI 

303 -164 

SPE 

♦SSEI 


Dll 

♦GSE 



1N2225 

AMX 

401 -155 

ETC 

HSE 


CEN 

COO 


SSI 

TIC 


♦ MOTA 

♦ MSC 



ASI 

CEN 


HTN 

IDC 


CRI 

EDL 


TRWS 

UPl 


SCE 

SSI 



CRI 

SCN 


INRJ 

SCN 


ETC 

HSE 



WAB 



UTX 



SSI 

UTX 


SPE 

SSI 


HTN 

INRJ 


1N2156 

ASI 

298 -210 

1N2168A 

Dll 

186 

- 75 

1N2225A 

AMX 

401 -156 

SST 

WAB 


SCN 

SPE 


CEI 

CEN 


GSE 

♦MOTA 



ASI 

CEN 





SSI 

WAB 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 



■gen 



1 

u 

■1 

i 


hri 1 Mivmm 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2225A 



1N2236A 



1N2248 




1N2258A 



1N2274 



(cont.) 

SCN 


(cont.) 

SCN 


(cont.) 

ETC 



(cont.) 

ETC 


(cont.) 

CRI 


SSI 

UTX 


SOD 

SSI 


IDC 

MAL 



IDC 

MAL 


EDL 

ETC 


1N2226 

ASI 

406 - 37 


UTX 


SSI 

SST 



SCN 

SSI 


IDC 

SSI 


CEN 

CRI 


1N2237 

AMX 

291 - 30 

UPl 

UTX 



SST 

UTX 


SST 

UTX 


EDL 

IDC 


ASI 

CEN 



WAB 



1N2259 

AMX 

294 -124 

1N2275 

CEN 

292 - 34 

SCN 

SOD 


CRI 

SCN 


1N2248A 

ASI 

294 

- 7 

ASI 

CEN 


CRI 

EDL 


SSI 

UTX 


SSI 

UTX 


CEN 

ETC 



CRI 

SSI 


ETC 

IDC 


1N2226A 

ASI 

406 - 38 

1N2237A 

AMX 

291 - 31 

IDC 

MAL 




UTX 


SSI 

SST 


CEN 

EDL 


ASI 

CEN 


♦SCN 

SSI 



1N2259A 

AMX 

294 -125 

UPl 

UTX 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


SST 

UPl 



ASI 

CEN 


1N2276 

CEN 

292 - 73 

SSI 

UTX 



UTX 



UTX 



SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


1N2227 

AMX 

406 - 39 

1N2238 

ASI 

291 - 43 

1N2249 

AMX 

294 

- 8 


UTX 


ETC 

IDC 


ASI 

CEN 


CEN 

♦COO 


ASI 

CEN 



1N2260 

ASI 

294 -139 

SSI 

SST 


CRI 

SCN 


CRI 

EDL 


CRI 

SSI 



CEN 

♦COO 



UTX 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 


UTX 

WAB 



CRI 

EDL 


1N2277 

CEN 

292 - 93 

1N2227A 

AMX 

406 - 40 

SCN 

SOD 


1N2249A 

AMX 

294 

- 9 

ETC 

IDC 


CRI 

EDL 


ASI 

CEN 


SSI 

UTX 


ASI 

CEN 



MAL 

SSI 


ETC 

IDC 


SCN 

SSI 



WAB 


SCN 

SSI 



SST 

UTX 


SSI 

SST 



UTX 


1N2238A 

ASI 

291 - 44 


UTX 




WAB 



UTX 


1N2228 

ASI 

290 -111 

CEN 

EDL 


1N2250 

ASI 

294 

- 35 

1N2260A 

ASI 

294 -140 

1N2278 

CEN 

292 -134 

CEN 

COO 


ETC 

IDC 


CEN 

COO 



CEN 

EDL 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


CRI 

EDL 



ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 



MAL 

SCN 


SSI 

SST 


SCN 

SOD 


1N2239 

AMX 

291 - 45 

MAL 

SSI 



SSI 

SST 



UTX 


SSI 

UPl 


ASI 

CEN 


SST 

UPl 




UTX 


1N2279 

CEN 

292 -181 

UTX 

WAB 


CRI 

SCN 


UTX 

WAB 



1N2261 

AMX 

294 -141 

CRI 

EDL 


1N2228A 

ASI 

290 -112 

SSI 

UTX 


1N2250A 

ASI 

294 

- 36 

ASI 

CEN 


ETC 

IDC 


CEN 

EDL 



WAB 


CEN 

EDL 



CRI 

SSI 


SSI 

SST 


ETC 

IDC 


1N2239A 

AMX 

291 - 46 

ETC 

IDC 




UTX 



UTX 


SCN 

SOD 


ASI 

CEN 


MAL 

SCN 



1N2261A 

AMX 

294 -142 

1N2280 

CEN 

403 - 27 

SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


SSI 

SST 



ASI 

CEN 


CRI 

EDL 


1N2229 

AMX 

290 -113 


UTX 


UPl 

UTX 



SCN 

SSI 


ETC 

IDC 


ASI 

CEN 


1N2240 

ASI 

291 - 65 

1N2251 

AMX 

294 

- 37 


UTX 


SSI 

SST 


CRI 

IDC 


CEN 

♦COO 


ASI 

CEN 



1N2262 

ASI 

403 - 43 


UTX 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SSI 

UTX 



CEN 

♦COO 


1N2281 

CEN 

406 -156 


UTX 


ETC 

IDC 



WAB 



CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


1N2229A 

AMX 

290 -114 

SCN 

SOD 


1N2251A 

AMX 

294 

- 38 

ETC 

IDC 


IDC 

SSI 


ASI 

CEN 


SSI 

UTX 


ASI 

CEN 



MAL 

SSI 


SST 

UTX 


IDC 

SCN 



WAB 


SCN 

SSI 



SST 

UTX 


1N2282 

ASI 

297 -158 

SSI 

UTX 


1N2240A 

ASI 

291 - 66 


UTX 




WAB 


CEN 

COO 


1N2230 

ASI 

290 -169 

CEN 

EDL 


1N2252 

ASI 

294 

- 63 

1N2262A 

ASI 

403 - 44 

CRI 

EDL 


CEN 

COO 


ETC 

IDC 


CEN 

COO 



CEN 

EDL 


IDC 

SCN 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


CRI 

EDL 



ETC 

IDC 


SOD 

SSI 


ETC 

IDC 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 



MAL 

SCN 


SST 

UPl 


SCN 

SOD 


1N2241 

AMX 

291 - 67 

MAL 

SSI 



SSI 

SST 


UTX 

WAB 


SSI 

UPl 


ASI 

CEN 


SST 

UPl 




UTX 


1N2283 

ASI 

297 -181 

UTX 

WAB 


CRI 

SCN 


UTX 

WAB 



1N2263 

AMX 

403 - 45 

CEN 

COO 


1N2230A 

ASI 

290 -170 

SSI 

UTX 


1N2252A 

ASI 

294 

- 64 

ASI 

CEN 


EDL 

ETC 


CEN 

ETC 


1N2241A 

AMX 

291 - 68 

CEN 

EDL 



CRI 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 




UTX 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


MAL 

SCN 



1N2263A 

AMX 

403 - 46 

SST 

STR 


UPl 

UTX 



UTX 


SSI 

SST 



ASI 

CEN 


UPl 

UTX 


1N2231 

AMX 

290 -171 

1N2242 

ASI 

402 -150 

UPl 

UTX 



SCN 

SSI 



WAB 


ASI 

CEN 


CEN 

CRI 


1N2253 

AMX 

294 

- 65 


UTX 


1N2284 

ASI 

297 -191 

CRI 

SCN 


EDL 

ETC 


ASI 

CEN 



1N2264 

ASI 

406 -159 

CEN 

COO 


SSI 

UTX 


IDC 

SCN 


CRI 

SSI 



CEN 

EDL 


EDL 

IDC 


1N2231A 

AMX 

290 -172 

SOD 

SSI 



UTX 



IDC 

MAL 


SCN 

SOD 


ASI 

CEN 



UTX 


1N2253A 

AMX 

294 

- 66 

SSI 

SST 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


1N2242A 

ASI 

402 -151 

ASI 

CEN 




UTX 


STR 

UTX 



UTX 


CEN 

EDL 


SCN 

SSI 



1N2264A 

ASI 

406 -160 


WAB 1 


1N2232 

ASI 

290 -199 

ETC 

IDC 



UTX 



CEN 

EDL 


1N2285 

ASI 

297 -208 

CEN 

COO 


SCN 

SOD 


1N2254 

ASI 

294 

- 85 

IDC 

MAL 


CEN 

♦COO 


CRI 

EDL 


SSI 

UTX 


CEN 

♦COO 



SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


ETC 

IDC 


1N2243 

AMX 

402 -152 

CRI 

EDL 



SST 

UTX 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 



1N2265 

AMX 

406 -161 

SOD 

SSI 


SSI 

UPl 


CRI 

SCN 


MAL 

SSI 



ASI 

CEN 


SST 

STR 


UTX 

WAB 


SSI 

UTX 


SST 

UPl 



CRI 

MAL 


UTX 

WAB 


1N2232A 

ASI 

290 -200 

1N2243A 

AMX 

402 -153 

UTX 

WAB 



SSI 

UTX 


1N2286 

ASI 

298 - 6 

CEN 

EDL 


ASI 

CEN 


1N2254A 

ASI 

294 

- 86 

1N2265A 

AMX 

406 -162 

CEN 

♦COO 


ETC 

IDC 


SCN 

SSI 


CEN 

EDL 



ASI 

CEN 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 



UTX 


ETC 

IDC 



MAL 

SCN 


IDC 

SCN 


SSI 

UPl 


1N2244 

ASI 

406 -134 

MAL 

SCN 



SSI 

UTX 


SOD 

SSI 



UTX 


CEN 

CRI 


SSI 

SST 



1N2266 

CEN 

279 -206 

STR 

UTX 


1N2233 

AMX 

290 -201 

EDL 

IDC 


UPl 

UTX 



CRI 

EDL 



WAB 


ASI 

CEN 


SCN 

SOD 


1N2255 

AMX 

294 

- 87 

ETC 

IDC 


1N2287 

ASI 

403 -118 

CRI 

SCN 


SSI 

UTX 


ASI 

CEN 



SCN 

SOD 


CEN 

♦COO 


SSI 

UTX 



WAB 


CRI 

SSI 



SSI 

UPl 


CRI 

EDL 


1N2233A 

AMX 

290 -202 

1N2244A 

ASI 

406 -135 


UTX 




UTX 


IDC 

SCN 


ASI 

CEN 


CEN 

EDL 


1N2255A 

AMX 

294 

- 88 

1N2267 

AMX 

279 -207 

SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 


ASI 

CEN 



CEN 

IDC 


SST 

STR 



UTX 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 



SCN 

SSI 


UTX 

WAB 


1N2234 

ASI 

291 - 1 


UTX 



UTX 




UTX 


1N2288 

ASI 

406 -203 

CEN 

COO 


1N2245 

AMX 

406 -136 

1N2256 

ASI 

294 -109 

1N2268 

CEN 

281 -131 

CEN 

♦COO 


CRI 

EDL 


ASI 

CEN 


CEN 

COO 



CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


ETC 

IDC 


CRI 

SCN 


CRI 

EDL 



ETC 

IDC 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


SSI 

UTX 


ETC 

IDC 



SCN 

SOD 


SOD 

SSI 


SSI 

UPl 


1N2245A 

AMX 

406 -137 

MAL 

SSI 



SSI 

UTX 


STR 

UTX 


UTX 

WAB 


ASI 

CEN 


SST 

UTX 



1N2269 

AMX 

281 -132 


WAB 


1N2234A 

ASI 

291 - 2 

SCN 

SSI 



WAB 



CEN 

CRI 


1N2289 

AMX 

283 -117 

CEN 

EDL 



UTX 


1N2256A 

ASI 

294 

-110 

IDC 

SCN 


CEN 

CRI 


ETC 

IDC 


1N2246 

ASI 

293 -205 

CEN 

EDL 



SSI 

UTX 


SCN 

SSI 


SCN 

SOD 


CEN 

COO 


ETC 

IDC 



1N2270 

CEN 

281 -159 


UTX 


SSI 

UPl 


CRI 

EDL 


MAL 

SCN 



CRI 

EDL 


1N2289A 

AMX 

283 -118 


UTX 


ETC 

IDC 


SSI 

SST 



ETC 

IDC 


CEN 

EDL 


1N2235 

AMX 

291 - 3 

MAL 

SSI 



UTX 



SCN 

SOD 


ETC 

IDC 


ASI 

CEN 


SST 

UPl 


1N2257 

AMX 

294 -111 

SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

SCN 


UTX 

WAB 


ASI 

CEN 




UTX 


UPl 

UTX 


SSI 

UTX 


1N2246A 

ASI 

293 -206 

CRI 

SSI 



1N2271 

AMX 

281 -160 

1N2290 

AMX 

290 -138 

1N2235A 

AMX 

291 - 4 

CEN 

EDL 



UTX 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 


1N2257A 

AMX 

294 -112 

SCN 

SSI 


SCN 

SPE 


SCN 

SSI 


MAL 

SCN 


ASI 

CEN 




UTX 


SSI 

UTX 



UTX 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 



1N2272 

CEN 

291 -130 


WAB 


1N2236 

ASI 

291 - 28 

UPl 

UTX 



UTX 



CRI 

EDL 


1N2290A 

AMX 

283 -119 

CEN 

COO 


1N2247 

ASI 

293 -207 

1N2258 

AS! 

294 

-122 

ETC 

IDC 


CEN 

EDL 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 


CEN 

♦COO 



SSI 

SST 


ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


SSI 

UTX 


CRI 

EDL 



UPl 

UTX 


SCN 

SPE 


SCN 

SOD 


1N2247A 

ASI 

293 -208 

ETC 

IDC 



1N2273 

AMX 

291 -175 

SSI 

UPl 


SSI 

UTX 


CEN 

SCN 


MAL 

SSI 



CEN 

CRI 



UTX 



WAB 


SSI 

UTX 


SST 

UTX 



EDL 

ETC 


1N2291 

AMX 

283 -182 

1N2236A 

ASI 

291 - 29 

1N2248 

ASI 

294 - 6 


WAB 



IDC 

SSI 


CEN 

CRI 


CEN 

EDL 


CEN 

COO 


1N2258A 

ASI 

294 

-123 

UPl 

UTX 


SCN 

SSI 


ETC 

IDC 


CRI 

EDL 


CEN 

EDL 



1N2274 

CEN 

292 - 5 


UTX 


contnext col. 



cont.next col. 



cont.next col. 




cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 










MFRS 


iiTnmM 



1N229IA 


284 - 28 

1N2370A 

Mil liM 

415 - 93 

1N2385A 


427 - 70 

1N2435 



1N2456 



CEN 

EDL 


EDL 

SCN 


EDL 

SCN 


(cont.) 

EDL 


(cent.) 

HSE 


ETC 

IDC 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


♦IDC 

SAR 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2387 

SSI 

207 - 41 

SSI 

STR 


SSI 

SST 


UPl 

UTX 


1N2370B 

CEN 

415 -111 

1N2389 

ASAR 

412 - 30 


WAB 



TRWS 


1N2292 

AMX 

284 • 29 

EDL 

SCN 


AMX 

CEI 


1N2436 

CEN 

307 - 39 

1N2457 

ASI 

302 -101 

CEN 

CRI 


SSI 

UTX 


CRI 

EDI 


COO 

CRI 


CEN 

HSE 


SCN 

SSI 


1N2371 

CEN 

415 - 46 

EDL 

HTN 


EDL 

IDC 


IDC 

SCN 



UTX 


CRI 

SCN 


INRJ 

PDE 


NJS 

SAR 


SSI 

SST 


1N2292A 

AMX 

284 . 30 

SSI 

UTX 


SCN 

SOD 


SSI 

STR 



TRWS 


CEN 

EDL 


1N2371A 

CEN 

415 - 94 

SPE 

♦SSI 


UPl 

WAB 


1N2458 

ASI 

303 - 73 

ETC 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2390 

IDC 

283 - 95 

1N2437 

CEN 

307 - 56 

CEN 

COO 


SSI 

UPl 



UTX 


SSI 

UPl 


♦COO 

CRI 


CRI 

EDL 



UTX 


1N2371B 

CEN 

415 -112 

1N2391 

CRI 

283 -150 

EDL 

NJS 


ETC 

HSE 


1N2293 

AMX 

284 • 69 

SCN 

SSI 


SSI 

UPl 


SAR 

SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

CRI 



UTX 


1N2392 

SSI 

283 -215 

STR 

WAB 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


1N2372 

CEN 

401 - 56 


UPl 


1N2438 

CEN 

307 - 77 

SST 

TRWS 



UTX 


CRI 

EDL 


1N2393 

CRI 

284 - 49 

COO 

CRI 



WAB 


1N2293A 

AMX 

284 - 70 

ETC 

IDC 


SSI 

UPl 


EDL 

IDC 


1N2459 

ASI 

303 - 84 

CEN 

EDL 


SCN 

SOD 


1N2394 

CRI 

284 -102 

SAR 

SSI 


CEN 

♦COO 


ETC 

IDC 



SSI 


SSI 

UPl 


STR 

WAB 


CRI 

EDL 


SCN 

SSI 


1N2373 

CEN 

274 -175 

1N2395 

CRI 

284 -153 

1N2439 

CEN 

307 - 85 

ETC 

HSE 


UPl 

UTX 


CRI 

EDL 



SSI 


♦COO 

CRI 


SAR 

SCN 


1N2326 

NJS 

231 -189 

ETC 

HTN 


1N2396 

SSI 

284 -203 

EDL 

SAR 


SSI 

SST 


1N2327 

CRI 

405 - 62 

PDE 

SAR 


1N2397 

SSI 

285 - 29 

SSI 

STR 


TRWS 

WAB 



SSI 


SCN 

♦SOD 


1N2398 

SSI 

285 - 61 


WAB 


1N2460 

ASI 

303 - 99 

1N2328 

SSI 

416 - 71 

SPE 

SSI 


1N2399 

IDC 

283 - 96 

1N2440 

CEN 

307 -114 

CEN 

COO 


1N2348 

CEN 

287 -177 

1N2374 

CEN 

401 - 33 

SSI 

UTX 


COO 

CRI 


CRI 

EDL 



SSI 


♦CODI 

CRI 


1N2400 

SSI 

283 -151 

EDL 

♦IDC 


ETC 

HSE 


1N2349 

CEN 

288 - 15 

EDL 

ETC 



UTX 


SAR 

SSI 


IDC 

SAR 


CRI 

SSI 


HTN 

PDE 


1N2401 

SPE 

283 -216 

STR 

WAB 


SCN 

SSI 


1N2350 

CEN 

288 - 58 

SAR 

SCN 


SSI 

UTX 


1N2441 

CEN 

307 -122 

TRWS 

WAB 


CRI 

SSI 


♦SOD 

SSI 


1N2402 

SSI 

284 - 50 

♦COO 

CRI 


1N2461 

ASI 

303 -104 

1N2357 

ASI 

409 - 61 

1N2375 

CEN 

411 - 2 


UTX 


EDL 

IDC 


CEN 

♦COO 


SCN 

SSI 


♦CODI 

CRI 


1N2403 

SSI 

284 -103 

SAR 

SSI 


CRI 

EDL 



WAB 


EDL 

HTN 



UTX 


STR 

WAB 


ETC 

HSE 


1N2358 

SCN 

411 - 33 

PDE 

SAR 


1N2404 

SSI 

284 -154 

1N2442 

CEN 

307 -142 

SAR 

SCN 



SSI 


SCN 

♦SOD 



UTX 


COO 

CRI 


SSI 

SST 


1N2359 

ASI 

412 . 17 


SSI 


1N2405 

SSI 

284 -204 

EDL 

SAR 


TRWS 

WAB 


SCN 

WAB 


1N2376 

♦CODI 

414 -206 


UTX 


SSI 

STR 


1N2462 

ASI 

303 -118 

1N2360 

SCN 

413 -199 

CRI 

EDL 


1N2406 

SSI 

285 - 30 


WAB 


CEN 

COO 



UPl 


HTN 

PDE 



UTX 


1N2443 

CEN 

307 -150 

CRI 

EDL 


1N2361 

SCN 

415 - 19 

SAR 

SCN 


1N2407 

SSI 

285 - 62 

♦COO 

CRI 


ETC 

HSE 


1N2362 

CEN 

409 - 68 

♦SOD 

SPE 



UTX 


EDL 

♦ IDC 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 



SSI 


1N2408 

IDC 

283 - 97 

SAR 

SSI 


SSI 

TRWS 


SCN 

SOD 


1N2377 

♦CODI 

416 -206 

SSI 

UTX 


STR 

WAB 



WAB 



SSI 


CRI 

EDL 


1N2409 

SSI 

283 -152 

1N2444 

CEN 

307 -183 

1N2463 

ASI 

303 -121 

1N2362A 

CEN 

409 - 96 

HTN 

PDE 



UTX 


♦COO 

CRI 


CEN 

COO 


EDL 

SCN 


SAR 

SCN 


1N2410 

SSI 

283 -217 

EDL 

SAR 


EDL 

ETC 


SOD 

SSI 


♦SOD 

SPE 



UTX 


SSI 

STR 


HSE 

IDC 


1N2362B 

CEN 

409 -104 


SSI 


1N2411 

SSI 

284 - 51 


WAB 


SAR 

SCN 


EDL 

SSI 


1N2378 

ASI 

419 - 73 


UTX 


1N2445 

CEN 

307 -197 

SSI 

SST 


1N2363 

CEN 

409 - 69 

♦CODI 

CRI 


1N2412 

SSI 

284 -104 

♦COO 

CRI 


TRWS 

WAB 


SCN 

SSI 


EDL 

HTN 



UTX 


EDL 

♦IDC 


1N2464 

ASI 

303 -138 

1N2363A 

CEN 

409 - 97 

PDE 

SAR 


1N2413 

SSI 

284 -155 

SAR 

SSI 


CEN 

COO 


SCN 

SSI 


SCN 

♦SOD 



UTX 


STR 

WAB 


CRI 

EDL 


1N2363B 

CEN 

409 -105 

SSI 

UTX 


1N2414 

SSI 

284 -205 

1N2446 

ASI 

302 - 52 

ETC 

HSE 



SSI 



WAB 



UTX 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 


1N2364 

CEN 

411 - 67 

1N2379 

ASI 

421 -153 

1N2415 

SSI 

285 - 31 

EDL 

ETC 


SSI 

TRWS 


CRI 

EDL 


♦CODI 

CRI 



UTX 


HSE 

IDC 



WAB 


SCN 

SOD 


EDL 

HTN 


1N2416 

SSI 

285 - 63 

SCN 

SSI 


1N2465 

ASI 

303 -145 


SSI 


PDE 

SAR 



UTX 


SST 

TRWS 


CEN 

COO 


1N2364A 

CEN 

411 -112 

SCN 

♦SOD 


1N2417 

IDC 

283 - 98 

1N2447 

ASI 

302 - 57 

CRI 

EDL 


EDL 

SCN 


SSI 

UTX 



SSI 


CEN 

CRI 


ETC 

HSE 


SOD 

SSI 



WAB 


1N2418 

SSI 

283 -153 

ETC 

HSE 


SAR 

SCN 


1N2364B 

CEN 

411 -121 

1N2380 

♦CODI 

424 -153 

1N2419 

SSI 

283 -218 

IDC 

SCN 


SSI 

SST 


EDL 

SCN 


CRI 

EDL 


1N2420 

SSI 

284 - 52 

SSI 

SST 


TRWS 

WAB 



SSI 


HTN 

PDE 


1N2421 

SSI 

284 -105 


TRWS 


1N2466 

ASI 

303 -167 

1N2365 

CEN 

411 - 68 

SAR 

SCN 


1N2422 

SPE 

284 -156 

1N2448 

ASI 

302 - 60 

CEN 

COO 


CRI 

SCN 


SOD 

SSI 



SSI 


CEN 

CRI 


CRI 

EDL 



SSI 



UTX 


1N2423 

SSI 

284 -206 

ETC 

HSE 


ETC 

HSE 


1N2365A 

CEN 

411 -113 

1N2381 

♦CODI 

427 - 41 

1N2424 

SSI 

285 - 32 

IDC 

SCN 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


1N2425 

SSI 

285 - 64 

SSI 

TRWS 


SSI 

SST 


1N2365B 

CEN 

411 -122 

HTN 

PDE 


1N2426 

CEN 

305 -185 

1N2449 

ASI 

302 - 64 


WAB 


SCN 

SSI 


SAR 

SCN 


COO 

EDL 


CEN 

CRI 


1N2467 

ASI 

303 -183 

1N2366 

CEN 

412 - 40 

SOD 

SSI 


IDC 

NJS 


ETC 

HSE 


CEN 

♦COO 


CRI 

EDL 



UTX 


SAR 

SSI 


IDC 

SCN 


CRI 

EDL 


SCN 

SOD 


1N2382 

ATRWS 

421 -164 

TIC 

WAB 


SSI 

TRWS 


SAR 

SCN 



SSI 


♦CODI 

CRI 


1N2427 

CEN 

305 -192 

1N2450 

ASI 

302 - 67 

SSI 

SST 


1N2366A 

CEN 

412 - 86 

CSD 

EDL 


♦COO 

EDL 


CEN 

CRI 



WAB 


EDL 

SCN 


HTN 

PDE 


IDC 

NJS 


ETC 

HSE 


1N2468 

ASI 

303 -195 

SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


SAR 

SSI 


IDC 

SCN 


CEN 

CRI 


1N2366B 

CEN 

412 -101 

♦SOD 

SSI 



WAB 


SSI 

TRWS 


EDL 

SCN 


EDL 

SCN 



UTX 


1N2428 

CEN 

305 -202 

1N2451 

ASI 

302 - 70 

SSI 

SST 



SSI 


1N2382A 

ATRWS 

421 -189 

COO 

EDL 


CEN 

CRI 


1N2469 

ASI 

303 -198 

1N2367 

CEN 

412 - 41 

EDL 

SCN 


IDC 

SAR 


ETC 

HSE 


CEN 

EDL 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


SSI 

WAB 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2367A 

CEN 

412 - 87 

1N2363 

ATRWS 

424 -155 

1N2429 

CEN 

305 -207 

SSI 

SST 



SST 


SCN 

SSI 


♦CODI 

CRI 


♦COO 

EDL 



TRWS 


1N2482 

ASAR 

278 - 72 

1N2367B 

CEN 

412 -102 

CSD 

EDL 


IDC 

SAR 


1N2452 

ASI 

302 - 77 

CEI 

CEN 


SCN 

SSI 


HTN 

PDE 


SSI 

WAB 


CEN 

CRI 


CODI 

CRI 


1N2368 

CEI 

413-210 

SAR 

SCN 


1N2430 

CEN 

306 - 11 

ETC 

HSE 


ETC 

HTN 


CEN 

EDL 


SOD 

SSI 


COO 

EDL 


IDC 

SCN 


SCN 

SPE 


SCN 

SOD 



UTX 


♦IDC 

SAR 


SSI 

TRWS 


SSI 

STI 



SSI 


1N2383A 

ATRWS 

424 -188 

SSI 

WAB 


1N2453 

ASI 

302 - 80 


UPl 


1N2368A 

CEN 

414 - 5 

EDL 

SCN 


1N2431 

CEN 

306 - 14 

CEN 

CRI 


1N2483 

ASAR 

278 -152 

EDL 

SCN 


SOD 

SSI 


♦COO 

EDL 


ETC 

HSE 


ASI 

CEI 


SOD 

SSI 


1N2384 

ATRWS 

426 - 27 

IDC 

SAR 


IDC 

SCN 


CEN 

CODI 


1N2368B 

CEN 

414 - 10 

♦CODI 

CRI 


SSI 

WAB 


SSI 

SST 


CRI 

ETC 


EDL 

SCN 


CSD 

EDL 


1N2432 

CEN 

306 - 28 

STR 

TRWS 


HTN 

SCN 



SSI 


HTN 

PDE 


COO 

EDL 


1N2454 

ASI 

302 - 85 

SPE 

SSI 


1N2369 

CEN 

413 -211 

SAR 

SCN 


SAR 

SSI 


CEN 

CRI 


STI 

UPl 


CRI 

SCN 


SOD 

SSI 



WAB 


ETC 

HSE 



WAB 


SSI 

UTX 



UTX 


1N2433 

CEN 

306 - 34 

IDC 

SCN 


1N2484 

ASAR 

279 - 5 

1N2369A 

CEN 

414 - 6 

1N2384A 

ATRWS 

426 - 52 

♦COO 

EDL 


SSI 

SST 


ASI 

CEI 


SCN 

SSI 


EDL 

SCN 


SAR 

SSI 



TRWS 


CEN 

CODI 



UTX 


SOD 

SSI 


STR 

WAB 


1N2455 

ASI 

302 - 90 

CRI 

ETC 


1N2369B 

CEN 

414 - 11 

1N2385 

ATRWS 

427 - 54 

1N2434 

CEN 

306 - 75 

CEN 

CRI 


HTN 

SCN 


SCN 

SSI 


♦CODI 

CRI 


♦COO 

EDL 


HSE 

IDC 


SPE 

SSI 



UTX 


CSD 

EDL 


SAR 

SSI 


SCN 

SSI 


STI 

UPl 


1N2370 

CEN 

415 - 45 

HTN 

PDE 


STR 

WAB 


SST 

TRWS 



WAB 


CRI 

EDL 

i 

SAR 

SCN 


1N2435 

CEN 

306 - 91 

1N2456 

ASI 

302 - 96 

1N2485 

ASAR 

278 - 73 

SCN 

SOD 


SOD 

SPE 


♦COO 

CRI 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SSI 

UTX 


SSI 

UTX 


cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next oaae 
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IlH^ 



HTN 

1 

ETC j 
SCN 

SPE 

UPl 

CEN 

ASAR 

CRI 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

ASI 

UPl 

ASAR 

CEN 

CRI 

ETC 

HTN 

SCN 

UPl 

WAB 

CEN 

ASAR 

CRI 

ETC 

HTN 

CEN 

SCN 

ASAR 

CRI 

ETC 

HTN 

SCN 

SPE 

AMX 

ASAR 

CRI 

EDI 

EDL 

HTN 

INRJ 

PDE 

SCN 

SOD 

SPE 

CEN 

♦SSI 

ASI 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPl 

WAB 

CEN 

ASI 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPl 

WAB 

1 

CEN 

ASI 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

SSI 

SST 

UPl 

CEN 

WAB 

ASI 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPl 

WAB 

' CEN 

ASI 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

UPl 

WAB 

CEN 

ASI 

COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SOD 

SSI 

SST 

WAB 

CEN 

ASI 

♦COO 

CRI 

Dll 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SAR 

SCN 

SOD 

SSI 

SST 

WAB 

CRI 

CEN 

ESP 

ETC 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SIEG 

SSI 

TRWS 

A 

CEN 

ESP 

ETC 

GSE 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

♦SSI 

C 

TRWS 

GSE 

MSC 

SPE 

CRI 

CEN 

ESP 

ETC 

♦GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SIEG 

SSI 

TRWS 




CEN 382 - 2 

ETC 

IDC 

SAR 

SSI 

TRWS 

D.A.T 


TYPE No. 

MFRS 

1N2499C 

S5E 

MSC 

1N2500 

CEN 

CRI 

ESP 

ETC 

♦ GSE 

HTN 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SIEG 

SPE 

SSI 

TRWS 

1N2500A 

CEN 

ESP 

ETC 

GSE 

IDC 

MSC 

SAR 

SCN 

SSI 

TRWS 

1N2500C 

GSE 

MSC 

1N2501 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2502 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2503 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2504 

EDL 

SCN 

SSI 

1N2505 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2506 

CEN 

ETC 

SCN 

SSI 

UPl 

1N2507 

IDC 

SCN 

SSI 

1N2508 

SCN 

SPE 

SSI 

1N2512 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UPl 

1N2513 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UPl 

1N2514 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

1N2515 

ASI 

CEN 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UPl 

1N2516 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UTX 

1N2517 

ASI 

CEN 

CRI 

EDL 

ETC 

HTN 

IDC 

SCN 

SOD 

SSI 

UTX 

1N2518 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2519 

AMX 

CEN 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2520 

AMX 

CEN 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2521 

AMX 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

UPl 

UTX 

1N2522 

AMX 

CEN 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2523 

AMX 

CEN 

ETC 

IDC 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2524 

AMX 

CEN 

CRI 

IDC 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2525 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2526 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2527 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

SSI 

UTX 

1N2528 
contnext col. 

AMX 


TYPE No. CROSS INDEX 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2528 

(cont.) 

CEN 


CRI 

SCN 


SSI 

UTX 


1N2529 

AMX 

287 - 79 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2530 

AMX 

287 - 99 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2531 

AMX 

287 -106 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2532 

AMX 

287 -127 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2533 

AMX 

287 -131 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2534 

AMX 

402 -144 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2535 

AMX 

287 - 4 

CEN 

CRI 


IDC 

SCN 


♦SSI 

UTX 


1N2536 

AMX 

287 - 23 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2537 

AMX 

287 - 44 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2538 

AMX 

287 - 53 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2539 

AMX 

287 - 73 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2540 

AMX 

287 - 80 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2541 

AMX 

287 -100 

CEN 

CRI 


SCN 

♦SSI 



UTX 


1N2542 

AMX 

287 -107 

CEN 

SCN 


♦SSI 

UTX 


1N2543 

AMX 

287 -128 

CEN 

SCN 


♦SSI 

UTX 


1N2544 

CEN 

287 -132 

CRI 

SCN 


♦SSI 

UTX 


1N2545 

AMX 

402 -145 

CEN 

SCN 


♦SSI 

UTX 


1N2546 

AMX 

287 - 5 

CEN 

IDC 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2547 

AMX 

287 - 24 

CEN 

CRI 


SCN 

SPE 


SSI 

UTX 


1N2548 

AMX 

287 - 45 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2549 

AMX 

287 - 54 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2550 

AMX 

287 - 74 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2551 

AMX 

287 - 81 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2552 

AMX 

287 -101 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2553 

AMX 

287 -108 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2554 

AMX 

287 -129 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2555 

AMX 

287 -133 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2556 

AMX 

402 -146 

CEN 

CRI 


SCN 

SSI 



UTX 


1N2557 

AMX 

292 -143 

contnext col. 



With JEDEC 

♦ -M 


No. 

MFRS 

I 

SCN 

CEN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

> 

■ CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

' CEN 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

' CEN 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

f 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

> 

■ CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

) 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

1 

CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

’ CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SSI 

' CEN 

UTX 

AMX 

CRI 

SCN 

SPE 

♦SSI 

UTX 

7 

CEN 

AMX 

CRI 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


AMX 292 -182 1N2587 


AMX 403 - 28 1N2589 


AMX 292 -184 1N2601 


♦ SSI ! 

UTX 

AMX 295 - 33 1N2606 
CRI I 

♦SSI i 

UTX 

AMX 295 - 57 1N2607 
SCN ( 

UTX ! 

AMX 295 - 86 1N2608 
CRI I 

SPE J 

UTX 

AMX 295 -106 1N2609 


CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 

UTX 

AMX 

CEN 

CRI 

SCN 

♦SSI 


1N2586 
cont.next col. 


UTX 

AMX 403 - 69 


data sheet available 










1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

ilBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 



TYPE No. 

WilsisTa 


TYPE No. 

MFRS 


1N2612 

A5i 

278 

-107 

1N2624B 



1N2749 


290 - 3 

TR2794 ■ 

CEFT^ 

293 -135 

1N2807B 



CEN 

CRI 



(cont.) 

♦ MSC 



SCN 


COO 

EDL 


(cont.) 

SCN 


EDL 

HTN 



SCE 

SSI 


1N2750 

IDC 

288 - 1 

ETC 

HSE 


♦SIEG 

SST 


IDI 

SAR 




UTX 



SCN 


HTN 

IDC 


1N2808 

CEN 

381 -160 

SCN 

SLD 



1N2630 

AMX 

410 -213 

1N2753 

SCN 

288 - 71 

SAR 

SSI 


CRI 

ETC 


SPE 

SST 



CEI 

CRI 


1N2756 

SCN 

288 -141 


UPl 


GSE 

MSC 


UPl 

WAB 



EDI 

EDL 


1N2759 

SCN 

288 -173 

1N2795 

CEN 

293 -141 

SAR 

SCE 


1N2613 

CEN 

278 

-144 

INRJ 

SAR 


1N2762 

SCN 

289 - 37 

COO 

EDL 


SCN 

SIEG 


CRI 

EDL 



SCN 

SOD 


1N2763 

SCN 

289 -113 

ETC 

HSE 


SLD 

SST 


HTN 

IDI 



♦SSI 

UTX 


1N2764 

SCN 

406 -119 

HTN 

IDC 


1N2808A 

A ♦MOTA 

381 -157 

SAR 

SCN 



1N2631 

AMX 

412 - 27 

1N2765 

CODI 

177 -127 

SAR 

SSI 


CEN 

ETC 


SLD 

SPE 



CEI 

CRI 


♦GSE 

HTN 



UPl 


GSE 

MSC 


SST 

UPl 



EDI 

EDL 


IDC 

SIEG 


1N2796 

CEN 

293 -142 

SAR 

SCE 


1N2614 

CEN 

278 

-180 

INRJ 

SAR 


SPE 

SSL 


COO 

CRI 


SCN 

SPE 


CRI 

EDL 



SCN 

SOD 


1N2765A 

cobi 

177 -128 

EDL 

ETC 



SST 


HTN 

IDI 



SPE 

♦SSI 


♦ GSE 

HTN 


HSE 

HTN 


1N2808B 

A ♦MOTA 

381 -152 

SAR 

SCN 




UTX 


IDC 

SSI 


IDC 

SAR 


CEN 

ETC 


SLD 

SPE 



1N2632 

AMX 

418 -154 

1N2766 

CODI 

193 -145 

SSI 

UPl 


♦GSE 

♦ MSC 



SST 



CEI 

CRI 


DIT 

♦GSE 


1N2797 

CEN 

293 -148 

SAR 

SCE 


1N2615 

CEN 

278 -215 

EDI 

EDL 


HTN 

IDC 


COO 

CRI 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

EDL 



INRJ 

SAR 


SIEG 

SSI 


EDL 

ETC 



SST 


HTN 

IDC 



SCN 

SOD 


1N2766A 

CODI 

193 -146 

HSE 

HTN 


1N2809 

CEN 

382 - 48 

IDI 

SAR 



♦SSI 

UTX 


♦ GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


CRI 

ETC 


SCN 

SLD 



1N2633 

AMX 

412 - 28 

IDC 

SSI 


SSI 

UPl 


GSE 

MSC 


SPE 

SST 



CRI 

EDI 


1N2767 

CODI 

201 - 73 

1N2798 

CEN 

293 -149 

SAR 

SCE 


1N2616 

CEN 

279 

- 42 

EDL 

INRJ 


♦GSE 

HTN 


COO 

CRI 


SCN 

SIEG 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 


IDC 

SIEG 


EDL 

ETC 


SLD 

SPE 


HTN 

IDC 



SOD 

♦SSI 


SPE 

SSI 


HSE 

HTN 



SST 


PRX 

SAR 




UTX 



UPl 


IDC 

SAR 


1N2809A 

A ♦MOTA 

382 - 45 

SCN 

SLD 



1N2634 

AMX 

412 - 29 

1N2767A 

CODI 

201 - 74 

SSI 

UPl 


CEN 

ETC 


SPE 

SST 



CRI 

EDI 


♦GSE 

HTN 


1N2799 

CEN 

293 -150 

GSE 

MSC 



THEF 



EDL 

INRJ 


IDC 

SPE 


COO 

CRI 


SAR 

SCE 


1N2617 

CEN 

401 

-120 

SAR 

SCN 



SSI 


EDL 

ETC 


SCN 

SST 


CRI 

EDL 



SOD 

♦SSI 


1N2768 

CODI 

206 - 12 

HSE 

HTN 


1N2809B 

A ♦MOTA 

382 - 40 

HTN 

SAR 




UTX 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SAR 


CEN 

ETC 


SCN 

SLD 



1N2635 

AMX 

410 -214 

SIEG 

SSI 


SSI 

UPl 


♦GSE 

♦MSC 


SPE 

SST 



CRI 

EDI 



UPl 


1N2800 

CEN 

293 -151 

SAR 

SCE 



THEF 



EDL 

INRJ 


1N2768A 

CODI 

206 - 13 

COO 

CRI 


SCN 

♦SIEG 


1N2618 

EDL 

406 

- 21 

SAR 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


EDL 

ETC 


SPE 

SST 



SCN 



SOD 

♦SSI 



SSI 


HSE 

HTN 



UPl 


1N2619 

CEN 

411 

- 58 


UTX 


1N2769 

CODI 

209 - 42 

IDC 

SAR 


1N2810 

CEN 

382 -171 

EDL 

SCN 



1N2636 

AMX 

410 -215 

♦ GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


CRI 

ETC 



SSI 



EDI 

EDL 


SIEG 

SSI 


UPl 

WAB 


GSE 

MSC 


1N2620 

A ♦MOTA 

186 

- 46 

INRJ 

SCN 


1N2769A 

CODI 

209 - 43 

1N2801 

♦ IDC 

250 - 63 

SAR 

SCE 


CRI 

Dll 



SOD 

SSI 


♦ GSE 

HTN 


1N2804 

CEN 

379 - 93 

SCN 

SIEG 


♦GSE 

IDC 




UTX 



SSI 


CRI 

ETC 


SLD 

SST 


MSC 

SCE 



1N2637 

AMX 

427 - 88 

1N2770 

CODI 

211 -134 

GSE 

MSC 


1N2810A 

A ♦MOTA 

382 -168 

SPE 

SSI 



CEI 

CRI 


♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


CEN 

ETC 



UTX 



EDI 

EDL 


SIEG 

SSI 


SCN 

SIEG 


GSE 

MSC 


1N2620A 

A ♦MOTA 

186 

- 47 

INRJ 

SAR 


1N2770A 

CODI 

211 -135 

SLD 

SPE 


SAR 

SCE 


Dll 

GSE 



SCN 

SOD 


♦GSE 

HTN 


SST 

WAB 


SCN 

SST 


♦MSC 

SCE 



SPE 

SSI 



SSI 


1N2804A 

A ♦MOTA 

379 - 88 

1N2810B 

A ♦MOTA 

382 -163 

SPE 

SSI 




UTX 


1N2772 

CEN 

279 - 15 

CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 



1N2638 

IDC 

283 -120 

IDC 

SSI 


GSE 

MSC 


♦GSE 

♦MSC 


1N2620B 

A ♦MOTA 

186 

- 48 


SCN 


1N2773 

CEN 

279 - 29 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


Dil 

♦ GSE 



1N2641 

SCN 

283 -183 

IDC 

SSI 


SCN 

SPE 


SCN 

♦SIEG 


♦ MSC 

SCE 



1N2644 

SCN 

284 - 31 

1N2774 

CEN 

279 - 53 


SST 


SPE 

SST 


SSI 

UTX 



1N2647 

SCN 

284 - 71 

IDC 

SSI 


1N2804B 

A ♦MOTA 

379 - 81 


TIC 


1N2621 

A ♦MOTA 

186 

- 49 

1N2650 

SCN 

284 -173 

1N2775 

CEN 

401 -110 

CEN 

ETC 


1N2811 

CEN 

383 - 78 

CRI 

Dll 



1N2653 

SCN 

285 - 36 


SSI 


♦GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 


♦ GSE 

IDC 



1N2656 

SCN 

406 - 84 

1N2776 

CEN 

405 - 63 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


SCE 

SSI 



1N2659 

SCN 

412 - 58 


SSI 


SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


UTX 

WAB 



1N2662 

SCN 

415 - 57 

1N2777 

CEN 

406 - 13 

SPE 

SST 


SCN 

SIEG 


1N2621A 

A ♦MOTA 

186 

- 50 

1N2664 

SCN 

417 - 8 


SSI 


1N2805 

CEN 

380 - 16 

SLD 

SST 


Dll 

GSE 



1N2666 

SCN 

420 - 58 

1N2778 

CEN 

408 -177 

CRI 

ETC 


1N2811A 

A ♦MOTA 

383 - 75 

SCE 

SPE 



1N2667 

SCN 

422 - 3 


SSI 


GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


SSI 

UTX 



1N2668 

SCN 

423 - 31 

1N2779 

CEN 

409 - 64 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 



WAB 



1N2669 

IDC 

289 -208 


SSI 


SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


1N2621B 

A ♦MOTA 

186 

- 51 


SCN 


1N2780 

CEN 

411 - 56 

SLD 

SST 


SCN 

SST 


Dll 

♦GSE 



1N2673 

SCN 

289 -211 


SSI 


1N2805A 

A ♦MOTA 

380 - 11 

1N2811B 

A ♦MOTA 

383 - 70 

SCE 

SSI 



1N2677 

SCN 

289 -214 

1N2781 

CEN 

412 - 31 

CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 



1N2681 

SCN 

289 -216 


SSI 


GSE 

MSC 


♦GSE 

♦MSC 


1N2622 

A ♦MOTA 

186 

- 52 

1N2685 

SCN 

289 -219 

1N2784 

ACOO 

298 - 26 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 



1N2687 

SCN 

290 - 2 

CEN 

EDL 


SCN 

SST 


SCN 

♦SIEG 


♦ GSE 

IDC 



1N2689 

SCN 

290 - 5 

ETC 

HTN 


1N2805B 

A ♦MOTA 

380 - 4 

SPE 

SST 


♦ MSC 

SCE 



1N2690 

SCN 

406 -128 

IDC 

SSI 


CEN 

ETC 


1N2812 

CEN 

383 -148 

SPE 

SSI 



1N2691 

SCN 

412 - 81 

UPl 

WAB 


♦GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 



UTX 



1N2692 

SCN 

293 - 28 

1N2785 

A ♦COO 

298 - 39 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


1N2622A 

A ♦MOTA 

186 

- 53 

1N2694 

SCN 

293 - 29 

CEN 

EDL 


SCN 

♦SIEG 


SCE 

SCN 


Dll 

GSE 



1N2696 

SCN 

293 - 30 

ETC 

HTN 



SST 


SIEG 

SLD 


♦ MSC 

SCE 



1N2698 

SCN 

293 - 31 

IDC 

SSI 


1N2806 

CEN 

380 -129 

SST 

UPl 


SPE 

SSI 



1N2700 

SCN 

293 - 32 

UPl 

WAB 


CRI 

ETC 


1N2812A 

A ♦MOTA 

383 -145 


UTX 



1N2701 

SCN 

293 - 33 

1N2786 

ASI 

294 - 29 

GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


1N2622B 

A ♦MOTA 

186 

- 54 


SPE 


CEN 

HTN 1 


SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


Dll 

♦GSE 



1N2702 

IDC 

287 -219 

IDC 

SCN 


SCN 

SIEG 


SCE 

SCN 


♦ MSC 

SCE 




SCN 


SOD 

SSI 


SLD 

SPE 



SST 


SSI 

UTX 



1N2705 

SCN 

288 - 69 


UPl 



SST 


1N2812B 

A ♦MOTA 

383 -141 

1N2623 

A ♦MOTA 

186 

- 55 

1N2708 

SCN 

288 -139 

1N2787 

ASI 

294 - 77 

1N2806A 

A ♦MOTA 

380 -126 

CEN 

ETC 


CRI 

Dll 



1N2711 

SCN 

288 -171 

CEN 

HTN 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


♦GSE 

IDC 



1N2714 

SCN 

289 - 35 

IDC 

SCN 


GSE 

MSC 


SCE 

SCN 


♦MSC 

SCE 



1N2717 

SCN 

289 -111 

SOD 

SSI 


SAR 

SCE 


♦ SIEG 

SST 


SPE 

SSI 



1N2720 

SCN 

406 -117 


UPl 


SCN 

SST 


1N2813 

CEN 

384 - 57 

UTX 

WAB 



1N2722 

SCN 

412 - 74 

1N2788 

A ♦COO 

302 -154 

1N2806B 

A ♦MOTA 

380 -121 

CRI 

ETC 


1N2623A 

A ♦MOTA 

186 

- 56 

1N2723 

SCN 

415 - 73 

ASI 

CEN 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


Dll 

GSE 



1N2724 

SCN 

417 - 12 

EDL 

HTN 


♦GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


♦ MSC 

SCE 



1N2725 

IDC 

287 -220 

IDC 

SAR 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG ! 


SPE 

SSI 




SCN 


SCN 

SOD 


SCN 

♦SIEG 


SLD 

SST ! 


UTX 

WAB 



1N2728 

SCN 

288 - 70 

SSI 

SST 



SST 


1N2813A 

A ♦MOTA 

384 - 54 

1N2623B 

A ♦MOTA 

186 

- 57 

1N2731 

SCN 

288 -140 


WAB 


1N2807 

CEN 

381 - 52 

CEN 

ETC 


Dll 

♦GSE 




SPE 


1N2789 

ACOO 

302 -190 

CRI 

ETC 


GSE 

MSC 


♦ MSC 

SCE 



1N2734 

SCN 

288 -172 

ASI 

CEN 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SSI 

UTX 



1N2737 

SCN 

289 - 36 

EDL 

HTN 


SAR 

SCE 


SCN 

SST 


1N2624 

A ♦MOTA 

186 

- 58 

1N2738 

SCN 

289 -112 

IDC 

SAR 


SCN 

SIEG 


1N2813B 

A ♦MOTA 

384 - 49 

CRI 

Dll 



1N2739 

SCN 

406 -118 

SCN 

SOD 


SLD 

SST 


CEN 

ETC 


♦GSE 

IDC 



1N2740 

EDL 

289 -209 

SSI 

SST 


1N2807A 

A ♦MOTA 

381 - 49 

♦GSE 

♦MSC 


♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCN 


1N2790 

HTN 

183 -101 

CEN 

ETC 1 


SAR 

SCE 


SSI 

UTX 



1N2742 

EDL 

289 -212 


SSI 


GSE 

MSC 


SCN 

♦SIEG 


1N2624A 

A ♦MOTA 

186 

- 59 


SCN 


1N2791 

SSI 

247 -154 

SAR 

SCE 


SPE 

SST 


Dll 

GSE 



1N2744 

EDL 

289 -215 

1N2793 

CEN 

293 -130 

SCN 

SST 


1N2814 

CEN 

384 -154 

♦ MSC 

SCE 




SCN 


COO 

EDL 


1N2807B 

A ♦MOTA 

381 - 43 

CRI 

ETC 


SSI 

UTX 



1N2746 

EDL 

289 -217 

ETC 

HSE 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2624B 

A ♦MOTA 

186 

- 60 


SCN 


HTN 

IDC 


♦GSE 

♦ MSC 


SAR 

SCE 


Dll 

♦GSE 



1N2748 

EDL 

289 -220 

SAR 

SSI 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


contnext col. 





SCN 1 



UPl 


contnext col. 



cont.next oaoe 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 










Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2814 



1N2820B 



1N2827 




1N2833B 


3§3 - 57 

1N2840 



(cont.) 

SLD 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 

SAR 



CEN 

ETC 


(cont.) 

GSE 


SPE 

SST 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 



♦GSE 

♦MSC 


MSC 

SAR 


1N2814A 

A ♦MOTA 

384 -151 

♦ MSC 

SAR 


SIEG 

SLD 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


CEN 

ETC 


SCE 

SCN 



SST 



SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


GSE 

MSC 


♦SIEG 

SPE 


1N2827A 

A ♦MOTA 

390 

-156 

SPE 

SST 



SST 


SAR 

SCE 



SST 


CEN 

ETC 



1N2834 

CEN 

393 -159 

1N2840A 

A ♦MOTA 

396 -117 

SCN 

SST 


1N2821 

CEN 

387 -128 

GSE 

MSC 



CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


1N2814B 

A ♦MOTA 

384 -146 

CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


SCN 

SST 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


♦GSE 

♦ MSC 


SCE 

SCN 


1N2827B 

A ♦MOTA 

390 

-151 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


SAR 

SCE 


SIEG 

SLD 


CEN 

ETC 



SLD 

SST 


1N2840B 

A ♦MOTA 

396 -112 

SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 


♦GSE 

♦MSC 



1N2834A 

A ♦MOTA 

393 -156 

CEN 

ETC 



SST 


1N2821A 

A ♦MOTA 

387 -125 

SAR 

SCE 



CEN 

ETC 


♦ GSE 

♦ MSC 


1N2815 

CEN 

385 - 11 

CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 



GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 



SST 



SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


GSE 

MSC 


SCE 

SCN 


1N2828 

CEN 

391 

- 12 

SCN 

SPE 



SST 


SCE 

SCN 



SST 


CRI 

ETC 




SST 


1N2841 

CEN 

397 - 10 

SIEG 

SLD 


1N2821B 

A ♦MOTA 

387 -121 

GSE 

MSC 



1N2834B 

A ♦MOTA 

393 -151 

CRI 

ETC 



SST 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2815A 

A ♦MOTA 

385 - 8 

♦ GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 



♦GSE 

♦MSC 


SAR 

SCE 


CEN 

ETC 


SCE 

SCN 


SLD 

SST 



SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


GSE 

MSC 


♦SIEG 

SST 


1N2828A 

A ♦MOTA 

391 

- 9 

SCN 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 


1N2822 

CEN 

388 - 28 

CEN 

ETC 




SST 



SST 



SST 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 



1N2835 

CEN 

394 - 81 

1N2841A 

A ♦MOTA 

397 - 7 

1N2815B 

A ♦MOTA 

385 - 4 

GSE 

MSC 


SAR 

SCE 



CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


SCN 

SST 



GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


♦GSE 

♦MSC 


SCN 

SIEG 


1N2828B 

A ♦MOTA 

391 

- 5 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 


CEN 

ETC 



SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


♦SIEG 

SST 



SST 


♦GSE 

♦MSC 



SLD 

SST 


1N2841B 

A ♦MOTA 

397 - 2 

1N2816 

CEN 

385 -119 

1N2822A 

A ♦MOTA 

388 - 25 

SAR 

SCE 



1N2835A 

A ♦MOTA 

394 - 78 

CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 



CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


SPE 

SST 



GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2829 

CEN 

391 

- 95 

SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 



SCN 

SPE 


SPE 

SST 


SLD 

SPE 


1N2822B 

A ♦MOTA 

388 - 20 

GSE 

MSC 




SST 


1N2842 

CEN 

397 - 96 


SST 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2835B 

A ♦MOTA 

394 - 73 

ETC 

GSE 


1N2816A 

A ♦MOTA 

385 -116 

♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 



CEN 

ETC 


MSC 

SAR 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


SLD 

SST 



♦GSE 

♦ MSC 


SCE 

SCN 


GSE 

MSC 


SCN 

♦SIEG 


1N2829A 

A ♦MOTA 

391 

- 92 

SAR 

SCE 


SIEG 

SLD 


SAR 

SCE 


SST 

UPl 


CEN 

ETC 



SCN 

♦SIEG 



SST 


SCN 

SPE 


1N2823 

CEN 

388 -144 

GSE 

MSC 




SST 


1N2842A 

A ♦MOTA 

397 - 93 


SST 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2836 

CEN 

394 -184 

CEN 

CRI 


1N2816B 

A ♦MOTA 

385 -111 

GSE 

MSC 


SCN 

SST 



CRI 

ETC 


ETC 

GSE 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2829B 

A ♦MOTA 

391 

- 87 

GSE 

MSC 


MSC 

SAR 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


SLD 

SPE 


♦GSE 

♦MSC 



SCN 

SIEG 


SPE 

SST 


SCN 

♦SIEG 



SST 


SAR 

SCE 



SLD 

SST 



UPl 


SPE 

SST 


1N2823A 

A ♦MOTA 

388 -141 

SCN 

♦SIEG 



1N2836A 

A ♦MOTA 

394 -181 

1N2842B 

A ♦MOTA 

397 - 88 

1N2817 

CEN 

385 -167 

CEN 

ETC 



SST 



CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2830 

CEN 

391 

-151 

GSE 

MSC 


♦GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


CRI 

ETC 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SCN 

SST 


GSE 

MSC 



SCN 

SST 


SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


1N2823B 

A ♦MOTA 

388 -136 

SAR 

SCE 



1N2836B 

A ♦MOTA 

394 -176 


SST 



SST 


CEN 

ETC 


SCN 

SLD 



CEN 

ETC 


1N2843 

CEN 

398 - 39 

1N2817A 

A ♦MOTA 

385 -164 

♦GSE 

♦ MSC 



SST 



♦GSE 

♦MSC 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2830A 

A ♦MOTA 

391 

-148 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


SCN 

♦SIEG 


CEN 

ETC 



SCN 

♦SIEG 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SST 

UPl 


GSE 

MSC 



SPE 

SST 


SCN 

SIEG 



SST 


1N2824 

CEN 

389 - 53 

SAR 

SCE 



1N2837 

CEN 

395 - 93 

SLD 

SST 


1N2817B 

A ♦MOTA 

385 -160 

CRI 

ETC 


SCN 

SST 



CRI 

ETC 


1N2843A 

A ♦MOTA 

398 - 36 

CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2830B 

A ♦MOTA 

391 

-144 

GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦MSC 


SAR 

SCE 


CEN 

ETC 



SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


♦GSE 

♦MSC 



SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


SLD 

SST 


SAR 

SCE 



SLD 

SST 


SCN 

SST 



SST 


1N2824A 

A ♦MOTA 

389 - 50 

SCN 

♦SIEG 



1N2837A 

A ♦MOTA 

395 - 90 


UPl 


1N2818 

CEN 

386 - 66 

CEN 

ETC 



SST 



CEN 

ETC 


1N2843B 

A ♦MOTA 

398 - 31 

CRI 

ETC 


GSE 

MSC 


1N2831 

CEN 

392 

- 25 

GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


CRI 

ETC 



SAR 

SCE 


♦ GSE 

♦MSC 


SAR 

SCE 


SCN 

SST 


GSE 

MSC 



SCN 

SST 


SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 


1N2824B 

A ♦MOTA 

389 - 45 

SAR 

SCE 



1N2837B 

A ♦MOTA 

395 - 85 

SCN 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


CEN 

ETC 


SCN 

SIEG 



CEN 

ETC 



SST 



SST 


♦GSE 

♦ MSC 


SLD 

SPE 



♦ GSE 

♦ MSC 


1N2844 

CEN 

398 -116 

1N2818A 

A ♦MOTA 

386 - 63 

SAR 

SCE 



SST 



SAR 

SCE 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


1N2831A 

A ♦MOTA 

392 

- 22 

SCN 

♦SIEG 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 


SPE 

SST 


CEN 

ETC 



SPE 

SST 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2825 

CEN 

389 -162 

GSE 

MSC 



1N2838 

CEN 

396 - 5 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



CRI 

ETC 


SLD 

SST 


1N2818B 

A ♦MOTA 

386 - 58 

GSE 

MSC 


SCN 

SST 



GSE 

MSC 


1N2844A 

A ♦MOTA 

398 -113 

CEN 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2831B 

A ♦MOTA 

392 

- 17 

SAR 

SCE 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 



SCN 

SIEG 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SLD 

SST 


♦GSE 

♦MSC 



SLD 

SPE 


SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


1N2826A 

A ♦MOTA 

389 -159 

SAR 

SCE 



SST 

UPl 


SCN 

SST 



SST 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 



1N2838A 

A ♦MOTA 

396 - 2 

1N2844B 

A ♦MOTA 

398 -108 

1N2819 

CEN 

386 -173 

GSE 

MSC 



SST 



CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 


1N2832 

CEN 

392 

-152 

GSE 

MSC 


♦ GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 



SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2825B 

A ♦MOTA 

389 -154 

GSE 

MSC 



SCN 

SST 


SCN 

♦ SIEG 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2838B 

A ♦MOTA 

395 -195 


SST 


SLD 

SST 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 



CEN 

ETC 


1N2845 

CEN 

399 - 42 

1N2819A 

A ♦MOTA 

386 -170 

SAR 

SCE 


SLD 

SST 



♦ GSE 

♦ MSC 


CRI 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


1N2832A 

A ♦MOTA 

392 -149 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 



SST 


CEN 

ETC 



SCN 

♦ SIEG 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2826 

CEN 

390 - 53 

GSE 

MSC 




SST 


SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2839 

CEN 

396 - 42 

SLD 

SST 


1N2819B 

A ♦MOTA 

386 -165 

GSE 

MSC 


SCN 

SPE 



CRI 

ETC 


1N2845A 

A ♦MOTA 

399 - 39 

CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



SST 



GSE 

MSC 


CEN 

ETC 


♦GSE 

♦ MSC 


SCN 

SIEG 


1N2832B 

A ♦MOTA 

392 -145 

SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


SAR 

SCE 


SLD 

SST 


CEN 

ETC 



SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


1N2826A 

A ♦MOTA 

390 - 50 

♦GSE 

♦MSC 



SLD 

SST 


SCN 

SST 



SST 


CEN 

ETC 


SAR 

SCE 



1N2839A 

A ♦MOTA 

396 - 39 

1N2845B 

A ♦MOTA 

399 - 34 

1N2820 

CEN 

387 - 86 

GSE 

MSC 


SCN 

♦SIEG 



CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


CRI 

ETC 


SAR 

SCE 


SPE 

SST 



GSE 

MSC 


♦ GSE 

♦ MSC 


GSE 

MSC 


SCN 

SST 


1N2833 

CEN 

393 

- 65 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2826B 

A ♦MOTA 

390 - 45 

CRI 

ETC 



SCN 

SST 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

SIEG 


CEN 

ETC 


GSE 

MSC 



1N2839B 

A ♦MOTA 

396 - 35 

SST 

UPl 


SLD 

SST 


♦GSE 

♦MSC 


SAR 

SCE 



CEN 

ETC 


1N2846 

CEN 

399 -137 

1N2820A 

A ♦MOTA 

387 - 83 

SAR 

SCE 


SCN 

SIEG 



♦ GSE 

♦ MSC 


DIT 

ETC 


CEN 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


SLD 

SST 



SAR 

SCE 


GSE 

MSC 


GSE 

MSC 



SST 


1N2833A 

A ♦MOTA 

393 

- 62 

SCN 

♦ SIEG 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


1N2827 

CEN 

390 -159 

CEN 

ETC 




SST 


SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CRI 

ETC 


GSE 

MSC 



1N2840 

CEN 

396 -120 

SLD 

SPE 


1N2820B 

A ♦MOTA 

387 - 78 

GSE 

MSC 


SAR 

SCE 



CRI 

ETC 



SST 


cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 







Pa&Une 

TYPE No. 

MFRS 


1N2846A 


399 -134 

1N2880 



1N2909 

♦CODI 

421 - 75 

1N2971 



1N2975 



CEN 

CRI 


(cont.) 

SCN 


CRI 

EDL 


(cont.) 

SSI 


(cont.) 

ETC 


DIT 

ETC 


SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


SST 

TRWS 


GSE 

HTN 


GSE 

MSC 



UTX 



UTX 


1N2971A 

A ♦MOTA 

379 -187 

IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


1N2881 

♦CODI 

401 - 59 

1N2910 

♦CODI 

421 -174 

AMR 

CEN 


NJS 

SAR 


SCN 

SST 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


Dll 

ETC 


SCE 

SCN 



UPl 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


1N2846B 

A ♦MOTA 

399 -129 


UTX 



UTX 


IDC 

MSC 


SSI 

SST 


CEN 

DIT 


1N2882 

CRI 

401 - 60 

1N2911 

ASI 

421 -175 

NJS 

SAR 


1N2975A 

A ♦MOTA 

382 - 15 

ETC 

♦GSE 


EDL 

SCN 


♦CODI 

CRI 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


♦MSC 

SAR 


SSI 

UTX 


EDL 

SCN 


SSI 

SST 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


1N2883 

♦CODI 

401 - 61 

SSI 

♦THEF 



TRWS 


GSE 

HTN 


♦SIEG 

SPE 


CRI 

EDL 


UTX 

WAB 


1N2971B 

A ♦MOTA 

379 -177 

IDC 

MSC 


SST 

UPl 


SCN 

SPE 


1N2912 

♦CODI 

422 -102 

AMR 

CEN 


NJS 

SAR 


1N2847 

AMX 

283 -163 

SSI 

UTX 


CRI 

EDL 


Dll 

ETC 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


1N2884 

♦CODI 

409 - 58 

SCN 

SSI 


♦GSE 

HTN 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 



UTX 


IDC 

♦ MSC 


1N2975B 

A ♦MOTA 

382 - 3 


UTX 


SCN 

SSI 


1N2913 

♦CODI 

422 -103 

SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


1N2848 

AMX 

284 - 11 


UTX 


CRI 

EDL 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


CEN 

CRI 


1N2885 

♦CODI 

409 - 59 

SCN 

SSI 


SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


SCN 

UTX 


CRI 

EDL 



UTX 


SST 

THEF 


IDC 

♦ MSC 


1N2849 

AMX 

284 - 56 

SCN 

SSI 


1N2914 

♦CODI 

422 -196 

TRWS 

WAB 


SAR 

SCE 


CEN 

CRI 



UTX 


CRI 

EDL 


1N2972 

CEN 

380 -106 

SCN 

♦SIEG 


SCN 

SSI 


1N2886 

CODI 

411 - 13 

SCN 

SSI 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 



UTX 


CRI 

EDL 



UTX 


DIT 

ETC 


SST 

THEF 


1N2850 

AMX 

284 -119 

SCN 

SSI 


1N2915 

♦CODI 

422 -197 

GSE 

HTN 


1N2976 

CEN 

382 -147 

CEN 

CRI 



UTX 


CRI 

EDL 


IDC 

MSC 


CRI 

Dll 


SCN 

SSI 


1N2887 

♦CODI 

411 - 14 

SCN 

SSI 


NJS 

SAR 


DIT 

ESP 



UTX 


CRI 

EDL 


♦THEF 

UPl 


SCE 

SCN 


ETC 

GSE 


1N2851 

AMX 

284 -150 

SCN 

SSI 



UTX 


SIEG 

SLD 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


♦THEF 

UTX 


1N2916 

♦CODI 

422 -198 

SPE 

SSI 


MSC 

NJS 


SCN 

SSI 


1N2888 

♦CODI 

413 -142 

CRI 

EDL 


SST 

TRWS 


SAR 

SCE 



UTX 


EDL 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2972A 

A ♦MOTA 

380 - 97 

SCN 

SIEG 


1N2852 

AMX 

284 -193 


UTX 



UTX 


CEN 

Dll 


SLD 

SPE 


CEN 

CRI 


1N2889 

♦CODI 

413 -143 

1N2917 

♦CODI 

422 -199 

ETC 

GSE 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


HTN 

IDC 



WAB 



UTX 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


MSC 

NJS 


1N2976A 

A ♦MOTA 

382 -136 

1N2858 

CEI 

277 -218 

1N2890 

♦CODI 

414 -218 


UTX 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


CEN 

ETC 


CRI 

EDL 


1N2918 

♦CODI 

423 -123 

SCN 

SPE 


ESP 

ETC 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 



UTX 


SCN 

SSI 


TRWS 

WAB 


IDC 

MSC 


1N2858A 

CEI 

280 - 14 

1N2891 

♦CODI 

414 -219 


UTX 


1N2972B 

A ♦MOTA 

380 - 85 

NJS 

SAR 


CEN 

ETC 


CRI 

EDL 


1N2919 

♦CODI 

423 -124 

CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


ETC 

♦GSE 


SPE 

SSI 


SSI 

UPl 


♦THEF 

UTX 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


SST 

UPl 


1N2859 

ASI 

278 - 30 

1N2892 

♦CODI 

416 - 26 

♦THEF 

UTX 


♦ MSC 

SAR 



WAB 


CEN 

CRI 


CRI 

EDL 


1N2920 

♦CODI 

424 - 96 

SCE 

SCN 


1N2976B 

A ♦MOTA 

382 -120 

ETC 

IDC 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


♦SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


SAR 

SCN 



UTX 


SCN 

SSI 


SST 

THEF 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


1N2893 

♦CODI 

416 - 27 


UTX 



TRWS 


♦GSE 

HTN 



WAS 


CRI 

EDL 


1N2921 

♦CODI 

424 - 97 

1N2973 

CEN 

381 - 27 

IDC 

♦MSC 


1N2859A 

ASI 

280 - 91 

SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


CEI 

CEN 



UTX 


SCN 

SSI 


DIT 

ESP 


SCN 

♦SIEG 


ETC 

IDC 


1N2894 

♦CODI 

416 -211 

♦THEF 

UTX 


ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


1N2922 

♦CODI 

424 -175 

HTN 

IDC 


SST 

THEF 


UPl 

WAS 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


MSC 

NJS 



WAB 


1N2860 

CEN 

278 - 75 

SSY 

UTX 


SCN 

SPE 


SAR 

SCE 


1N2977 

CEN 

383 - 54 

CRI 

ETC 


1N2895 

♦CODI 

416 -212 

SSI 

UTX 


SCN 

SIEG 


CRI 

Dll 


IDC 

SAR 


CRI 

EDL 


1N2923 

♦CODI 

424 -176 

SLD 

SPE 


DIT 

ESP 


SCN 

SPE 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SSI 

SST 


ETC 

GSE 



SSI 



UTX 


SCN 

SSI 



TRWS 


HTN 

IDC 


1N2860A 

CEI 

280 -189 

1N2896 

♦CODI 

417 -121 

♦THEF 

UTX 


1N2973A 

A ♦MOTA 

381 - 17 

MSC 

NJS 


CEN 

IDC 


CRI 

EDL 


1N2924 

CODI 

425 - 44 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


ESP 

ETC 


SCN 

SIEG 



UPl 



UTX 


SCN 

SSI 


GSE 

HTN 


SLD 

SSI 


1N2861 

CEN 

278 -114 

1N2897 

♦CODI 

417 -122 


UTX 


IDC 

MSC 


SST 

UPl 


CRI 

ETC 


CRI 

EDL 


1N2925 

♦CODI 

425 - 45 

NJS 

SAR 



WAB 


SAR 

SCN 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


SCE 

SCN 


1N2977A 

A ♦MOTA 

383 - 43 


SSI 


♦THEF 

UTX 


SCN 

SPE 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


1N2861A 

CEI 

281 - 20 

1N2898 

♦CODI 

418 -156 

SSI 

♦THEF 


SST 

TRWS 


ESP 

ETC 


CEN 

ETC 


EDL 

SCN 



UTX 


1N2973B 

A ♦MOTA 

381 - 5 

GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


SSI 

UTX 


1N2937 

IDC 

391 -139 

CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


1N2899 

♦CODI 

418 -157 

MSC 

SIEG 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 



UPl 


CRI 

EDL 



SSI 


♦GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


1N2862 

CEN 

278 -155 

SCN 

SSI 


1N2938 

IDC 

163 - 47 

IDC 

♦MSC 


SSI 

SST 


CRI 

ETC 



UTX 



SSI 


SAR 

SCE 



WAB 


IDC 

SAR 


1N2900 

♦CODI 

419 - 88 

1N2970 

CEN 

379 - 66 

SCN 

♦SIEG 


1N2977B 

A ♦MOTA 

383 - 30 

SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

Dll 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


1N2862A 

CEI 

281 - 94 

SCN 

SSI 


ETC 

GSE 


SST 

THEF 


ESP 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 


HTN 

IDC 


TRWS 

UPl 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


1N2901 

ASI 

419 - 89 

MSC 

NJS 


1N2974 

CEN 

381 -137 

IDC 

♦ MSC 


SSI 

UPl 


♦CODI 

CRI 


SAR 

SCE 


CRI 

Dll 


SAR 

SCE 


1N2863 

CEN 

278 -187 

EDL 

SCN 


SCN 

SIEG 


DIT 

ESP 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

ETC 


SSI 

♦THEF 


SLD 

SSI 


ETC 

GSE 


SSI 

SST 


IDC 

SAR 


UTX 

WAS 


SST 

TRWS 


HTN 

IDC 


THEF 

WAB 


SCN 

SSI 


1N2902 

♦CODI 

420 - 28 


WAB 


MSC 

NJS 


1N2978 

CEN 

383 -131 

1N2863A 

CEI 

281 -146 

CRI 

EDL 


1N2970A 

A ♦MOTA 

379 - 56 

SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


CEN 

CRI 


SCN 

SSI 


CEN 

Dll 


SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 


ETC 

IDC 



UTX 


ETC 

GSE 


SLD 

SPE 


GSE 

HTN 


SCN 

SSI 


1N2903 

♦CODI 

420 - 29 

HTN 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

MSC 


1N2864 

ASI 

279 - 9 

CRI 

EDL 


MSC 

NJS 



UPl 


NJS 

SAR 


CEN 

CRI 


SCN 

SSI 


SAR 

SCE 


1N2974A 

A ♦MOTA 

381 -127 

SCE 

SCN 


ETC 

IDC 



UTX 


SCN 

SSI 


CEN 

Dll 


SIEG 

SSI 


SAR 

SCN 


1N2904 

♦CODI 

420 -179 

SST 

TRWS 


ESP 

ETC 



SST 


SPE 

SSI 


CRI 

EDL 



WAB 


GSE 

HTN 


1N2978A 

A ♦MOTA 

383 -124 


WAS 


SCN 

SSI 


1N2970B 

A ♦MOTA 

379 - 44 

IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


1N2864A 

CEI 

281 -207 


UTX 


CEN 

Dll 


NJS 

SAR 


ESP 

ETC 


CEN 

ETC 


1N2905 

♦CODI 

420 -180 

ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


CRI 

EDL 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

MSC 


SSI 

WAS 


SCN 

SSI 


♦ MSC 

SAR 



UPl 


NJS 

SAR 


1N2865 

CEN 

401 -109 

♦THEF 

UTX 


SCE 

SCN 


1N2974B 

A ♦MOTA 

381 -112 

SCE 

SCN 


CRI 

SCN 


1N2906 

♦CODI 

420 -181 

♦SIEG 

SPE 


CEN 

Dll 


SPE 

SSI 


1N2866 

CEN 

411 - 54 

CRI 

EDL 


SSI 

SST 


ESP 

ETC 



SST 


CRI 

SCN 


SCN 

SSI 


THEF 

TRWS 


♦GSE 

HTN 


1N2978B 

A ♦MOTA 

383 -118 

1N2878 

♦CODI 

275 -191 


UTX 



WAB 


IDC 

♦MSC 


CEN 

Dll 


CRI 

EDL 


1N2907 

♦CODI 

420 -182 

1N2971 

CEN 

379 -197 

SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


SCN 

SSI 


CRI 

EDL 


CRI 

Dll 


SCN 

♦SIEG 


♦ GSE 

HTN 


1N2879 

♦CODI 

275 -192 

SCN 

SSI 


ETC 

GSE 


SPE 

SSI 


IDC 

♦ MSC 


CRI 

EDL 



UTX 


HTN 

IDC 


SST 

THEF 


SAR 

SCE 


IDC 

SCN 


1N2908 

♦CODI 

421 - 74 

MSC 

NJS 


UPl 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


SSI 

UTX 


CRI 

EDL 


SAR 

SCE 


1N2975 

CEN 

382 - 25 

SSI 

SST 


1N2880 

♦CODI 

401 - 58 

SCN 

SSI 


SCN 

SIEG 


CRI 

Dll 



WAB 


CRI 

EDL 



UTX 


SLD 

SPE 


DIT 

ESP 


1N2979 

CEN 

384 - 32 

cont.next col. 






cont.neKt col. 



cont.next col. 



cont.next oaoe 
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by this manufacturer In microfilm service 


TYPE No. 

1N2979 

(cont.) 

Dll 

ESP 

GSE 

I DC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

1N2979A^^^ 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

1N2979B 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 


1N2980B 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 


1N2981A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

1N2981B^^' 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

cci 

1N2982 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

SST 

1N2982A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SPE 

SST 

1N2982B 

CEN 
ESP 
♦ GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
SST 


MFRS Pa&Line 

CRI 

DIT 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 

WAB 

A^MOTA 384 - 20 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A^MOTA 384 - 4 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SSI 

THEF 

WAB 

CEN 384 -129 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 

SST 

A^MOTA 384 -117 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
SST 

A ♦MOTA 384 -103 
Dll 
ETC 
HTN 
♦MSC 
SCE 
♦SIEG 
SSI 
THEF 
UPl 

CEN 384 -191 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SSI 

SST 

A ♦MOTA 384 -186 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 384 -182 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦ SIEG 
SST 

CEN 385 - 95 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 

UPl 

WAB 

A ♦MOTA 385 - 82 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
WAB 

A ♦MOTA 385 - 67 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 
SIEG 
SSI 
THEF 
WAB 


D.A.T, 


1. 

TYPE No. 

CROSS 




1N2983 

CEN^ 385 -157 

1 N2987 

CRI 

Dll 

(cont.) 

ESP 

ETC 

SAR 

GSE 

HTN 

SCN 

IDC 

MSC 

SPE 

NJS 

SAR 

SST 

SCE 

SCN 

1N2987A 

SIEG 

SSI 

CEN 


SST 

ESP 

1 N2983A 

A ♦MOTA 385 -153 

GSE 

CEN 

Dll 

IDC 

ESP 

ETC 

NJS 

GSE 

HTN 

SCE 

IDC 

MSC 

SSI 

NJS 

SAR 

1N2987B 

SCE 

SCN 

CEN 

SSI 

SST 

ESP 

1N2983B 

A ♦MOTA 385 -149 

♦GSE 

CEN 

Dll 

IDC 

ESP 

ETC 

SAR 

♦ GSE 

HTN 

SCN 

IDC 

♦ MSC 

SPE 

SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 

1N2988 

SSI 

SST 

CRI 

1N2984 

CEN 386 - 42 

DIT 

CRI 

Dll 

ETC 

ESP 

ETC 

HTN 

GSE 

HTN 

MSC 

IDC 

MSC 

SAR 

NJS 

SAR 

SCN 

SCE 

SCN 

SLD 

SIEG 

SLD 

SSI 


SST 

1N2988A 

1N2984A 

A ♦MOTA 386 - 30 

CEN 

CEN 

Dll 

ESP 

ESP 

ETC 

GSE 

GSE 

HTN 

IDC 

IDC 

MSC 

NJS 

NJS 

SAR 

SCE 

SCE 

SCN 

SSI 

SPE 

SST 

1N2988B 

1N2984B 

A ♦MOTA 386 - 16 

CEN 

CEN 

Dll 

ESP 

ESP 

ETC 

♦GSE 

♦ GSE 

HTN 

IDC 

IDC 

♦ MSC 

SAR 

SAR 

SCE 

SCN 

SCN 

♦SIEG 

SSI 

SPE 

SST 

THEF 

THEF 

TIC 

1N2989 

1N2985 

CEN 386 -149 

Dll 

CRI 

Dll 

ETC 

ESP 

ETC 

HTN 

GSE 

HTN 

MSC 

IDC 

MSC 

SAR 

NJS 

SAR 

SCN 

SCE 

SCN 

SLD 

SIEG 

SLD 

SSI 

SSI 

SST 


1N2985A 

A ♦MOTA 386 -137 

1N2989A 

CEN 

Dll 

CEN 

ESP 

ETC 

ESP 

GSE 

HTN 

GSE 

IDC 

MSC 

IDC 

NJS 

SAR 

NJS 

SCE 

SCN 

SCE 

SPE 

SSI 

SPE 

SST 

WAB 

SST 

1N2985B 

A ♦MOTA 386 -122 


CEN 

Dll 

1N2989B 

ESP 

ETC 

CEN 

♦GSE 

HTN 

ESP 

IDC 

♦ MSC 

♦GSE 

SAR 

SCE 

IDC 

SCN 

♦SIEG 

SAR 

SPE 

SSI 

SCN 

SST 

THEF 

SSI 


UPl 

THEF 

1N2986 

CEN 387 - 64 


CRI 

Dll 

1N2990 

ESP 

ETC 

Dll 

GSE 

HTN 

ETC 

IDC 

MSC 

HTN 

NJS 

SAR 

MSC 

SCE 

SCN 

SAR 

SIEG 

SLD 

SCN 

SPE 

SSI 

SLD 

SST 

WAB 


1N2986A 

A ♦MOTA 387 - 52 

1N2990A 

CEN 

Dll 

CEN 

ESP 

ETC 

ESP 

GSE 

HTN 

GSE 

IDC 

MSC 

IDC 

NJS 

SAR 

NJS 

SCE 

SCN 

SCE 

SSI 

SST 

SPE 


WAB 


1N2986B 

A ♦MOTA 387 - 38 

1N2990B 

CEN 

Dll 

CEN 

ESP 

ETC 

ESP 

♦GSE 

HTN 

♦GSE 

IDC 

♦ MSC 

IDC 

SAR 

SCE 

SAR 

SCN 

♦ SIEG 

SCN 

SPE 

SSI 

SPE 

SST 

THEF 

SST 


WAB 

1N2991 

1N2987 

CEN 387 -119 

CRI 

CRI 

Dll 

ESP 

ESP 

ETC 

GSE 

GSE 

HTN 

IDC 

IDC 

MSC 

NJS 

cont. next col. 


cont.next col. 


INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

SSY 

A ♦MOTA 387 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 387 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SSI 

CEN 388 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

SST 

A ♦MOTA 387 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 387 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SST 

UPl 

CEN 388 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SPE 

SST 

WAB 

A ♦MOTA 388 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
UPl 
WAB 

A ♦MOTA 388 
Dll 
ETC 
HTN 

♦MSC 

SCE 

♦SIEG 

SST 

TIC 

WAB 

CEN 389 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

SST 

A ♦MOTA 389 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SSI 
SST 

A ♦MOTA 389 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 
SSI 
THEF 
CEN 389 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 


No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 




1N2995A 

A ♦MOTA 

1 

SCE 


CEN 

Dll 

SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 

SLD 

SPE 


GSE 

HTN 

SSI 

SST 


IDC 

MSC 


WAB 


NJS 

SAR 

lA 

A ♦MOTA 

389 -128 

SCE 

SCN 

CEN 

Dll 


SPE 

SSI 

ESP 

ETC 



SST 

GSE 

HTN 


1N2995B 

A ♦MOTA 

IDC 

MSC 


CEN 

Dll 

NJS 

SAR 


ESP 

ETC 

SCE 

SCN 


♦ GSE 

HTN 

SPE 

SSI 


IDC 

♦MSC 

SST 

WAB 


SAR 

SCE 

IB 

A ♦MOTA 

389 -115 

SCN 

♦SIEG 

CEN 

Dll 


SPE 

SSI 

ESP 

ETC 


SST 

THEF 

♦GSE 

HTN 



WAB 

IDC 

♦ MSC 


1N2996 

CEN 


Pq&Line 


391 - 63 


SCE 

♦SIEG 

SSI 

THEF 

WAB 

CEN 390 - 32 

Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SSI 

SST 

A ♦MOTA 390 - 21 


1N2992B 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

•122 SCN 

SPE 
SST 

1N2993 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

■110 SIEG 

SSI 

1N2993A 

CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SPE 
• 98 

1N2993B 

CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

THEF 

■ 31 1N2994 

CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

■ 19 1N2994A 

CEN 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

1N2994B^^* 

■ 4 CEN 

ESP 

♦GSE 

IDC 

SAR 

SCN 

SSI 

1N2995 

CRI 

•140 ESP 

GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SIEG 

SSI 


A ♦MOTA 390 - 8 
Dll 


A ♦MOTA 390 -128 
Dll 


CRI 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

1N2996A A 

CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SSI 

1N2996B A 

CEN 
ESP 
♦GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SSI 

1N2997 

CRI 

DIT 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SLD 

SST 

1N2997A A 

CEN 
ESP 
GSE 
IDC 
NJS 
SCE 
SSI 

1N2997B A 

CEN 
ESP 
♦GSE 
IDC 
SAR 
SCN 
SPE 
SST 


A ♦MOTA 390 -116 SPE 

Dll SST 

ETC 

HTN 1N2998 

♦ MSC CRI 

SCE DIT 

♦SIEG ETC 

SST HTN 

WAB MSC 

CEN 391 - 2 SAR 

Dll SCN 

ETC SSI 

HTN 1N2998A 

MSC CEN 

SAR ESP 

SCN GSE 

SPE IDC 

SST NJS 

A ♦MOTA 390 -197 SCE 

Dll SSI 

ETC 1N2998B 

HTN CEN 

MSC ESP 

SAR ♦GSE 

SCN IDC 

SST SAR 

A ♦MOTA 390 -194 SCN 

Dll SSI 

ETC 1 N2999 

HTN CRI 

♦ MSC DIT 

SCE ETC 

♦SIEG HTN 

SST MSC 

CEN 391 - 74 SAR 

Dll SCN 

ETC SLD 

HTN SST 

MSC 1N2999A . 

SAR CEN 

SCN ESP 

SLD GSE 

SST cont. next page 


Dll 

ETC 

HTN 

MSC 

SAR 

SCN 

SPE 

SST 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SST 

UPl 

CEN 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

WAB 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 
WAB 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SSI 

THEF 

WAB 

CEN 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 
MSC 
SAR 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 
Dll 
ETC 
HTN 

♦ MSC 
SCE 

♦SIEG 

SST 

CEN 

Dll 

ESP 

GSE 

IDC 

NJS 

SCE 

SIEG 

SSI 

UPl 

A ♦MOTA ; 
Dll 
ETC 
HTN 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Llne 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 



1N2999A 



1N3003A 



1N3007A 



1N3011B 



1N3016 



(cont.) 

IDC 


(cont.) 

IDC 


(cont.) 

SCE 


(cont.) 

ESP 


(cont.) 

CEN 


MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


SCN 

SPE 


ETC 

♦GSE 


Dll 

DIT 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 



SSI 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


SCN 

SPE 


SCN 

SSI 


1N3007B 

A ♦MOTA 

396 - 77 

♦MSC 

SAR 


♦GSE 

HTN 


SSI 

SST 



SST 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


IDC 

INRJ 


1N2999B 

A^MOTA 

392 -106 

1N3003B 

A ♦MOTA 

394 -141 

ESP 

ETC 


♦SIEG 

SPE 


SAR 

SCN 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SSI 

THEF 


SIEG 

SLD 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


IDC 

♦MSC 


UPl 

WAB 


SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


♦GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


1N3012 

CEN 

398 - 96 

SST 

UPl 


I DC 

♦MSC 


IDC 

♦MSC 


SCN 

♦SIEG 


Dll 

DIT 


1N3016A 

CEN 

178 -128 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


Dll 

DIT 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


THEF 

TIC 


GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SSI 

SST 


SPE 

SSI 


1N3008 

CEN 

396 -187 

IDC 

MSC 


GSE 

HTN 


THEF 

UPl 


SST 

THEF 


Dll 

DIT 


NJS 

SAR 


IDC 

INRJ 



WAB 



WAB 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


♦MOTA 

SAR 


tN3000 

CEN 

393 - 44 

1N3004 

CEN 

395 - 73 

GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


SCN 

SPE 


Dll 

DIT 


Dll 

DIT 


IDC 

MSC 


SSI 

SST 



SSI 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


1N3012A 

A ♦MOTA 

398 - 87 

1N3016B 

CEN 

178 - 95 

GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


Dll 

DIT 


IDC 

MSC 


IDC 

INRJ 


SIEG 

SLD 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


MSC 

NJS 


SPE 

SSI 


GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 



SST 


IDC 

MSC 


IDC 

INRJ 


SIEG 

SLD 


SCN 

SIEG 


1N3008A 

A ♦MOTA 

396 -176 

NJS 

SAR 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SPE 

SSI 


SLD 

SSI 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


SAR 

SCN 


SST 

WAB 



SST 


ESP 

ETC 



SSI 


♦SIEG 

SPE 


1N3000A 

A ♦MOTA 

393 - 33 

1N3004A 

A ♦MOTA 

395 - 62 

GSE 

HTN 


1N3012B 

A ♦MOTA 

398 - 78 

SSI 

TIC 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


UPl 

WAB 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


ESP 

ETC 


1N3017 

♦APD 

180 -134 

GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


IDC 

INRJ 



SSI 


IDC 

♦MSC 


DIT 

ESP 


NJS 

SAR 


MSC 

NJS 


1N3008B 

A ♦MOTA 

396 -164 

SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SCN 

SSI 


ESP 

ETC 


SSI 

THEF 


INRJ 

SAR 


SST 

WAB 



SST 


♦GSE 

HTN 



TIC 


SCE 

SCN 


1N3000B 

A ♦MOTA 

393 - 21 

1N3004B 

A ♦MOTA 

395 - 50 

IDC 

♦MSC 


1N3013 

CEN 

398 -152 

SIEG 

SLD 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


SST 

WAB 


♦GSE 

HTN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


1N3017A 

CEN 

180 -120 

IDC 

♦ MSC 


IDC 

INRJ 



THEF 


MSC 

NJS 


Dll 

DIT 


SAR 

SCE 


♦ MSC 

SAR 


1N3009 

CEN 

397 - 76 

SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


SCN 

♦ SIEG 


SCE 

SCN 


Dll 

DIT 


SCN 

SIEG 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


♦SIEG 

SSI 


ESP 

ETC 



SSI 


IDC 

INRJ 


SST 

THEF 


SST 

THEF 


GSE 

HTN 


1N3013A 

CEN 

398 -150 

♦ MOTA 

SAR 



WAB 



WAB 


IDC 

MSC 


Dll 

ESP 


SCE 

SCN 


1N3001 

CEN 

393 -138 

1N3005 

CEN 

395 -182 

NJS 

SAR 


ETC 

HTN 


SSI 

WAB 


Dll 

DIT 


Dll 

DIT 


SCE 

SCN 


IDC 

♦MOTA 


1N3017B 

CEN 

180 - 88 

ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SIEG 

SLD 


MSC 

NJS 


Dll 

DIT 


GSE 

HTN 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


IDC 

MSC 


IDC 

MSC 


SST 

UPl 


SCN 

SSI 


GSE 

HTN 


NJS 

SAR 


NJS 

SAR 


1N3009A 

A ♦MOTA 

397 • 65 


WAB 


IDC 

INRJ 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


1N3013B 

CEN 

398 -148 

♦ MOTA 

♦MSC 


SIEG 

SLD 


SIEG 

SLD 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


SAR 

SCE 


SSI 

SST 


SPE 

SSI 


GSE 

HTN 


ETC 

HTN 


SCN 

♦SIEG 


1N3001A 

A ♦MOTA 

393 -127 

SST 

WAB 


IDC 

MSC 


IDC 

♦ MOTA 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


1N3005A 

A ♦MOTA 

395 -171 

NJS 

SAR 


♦MSC 

SAR 



WAB 


ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


1N3018 

♦APD 

182 -122 

GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SIEG 

SSI 


CEN 

Dll 


IDC 

MSC 


GSE 

HTN 



UPl 


1N3014 

CEN 

399 - 22 

DIT 

ESP 


NJS 

SAR 


IDC 

MSC 


1N3009B 

A ♦MOTA 

397 - 53 

Dll 

DIT 


ETC 

♦GSE 


SCE 

SCN 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 


INRJ 

MSC 



SST 


SSI 

SST 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCE 


1N3001B 

A ♦MOTA 

393 -114 


WAB 


IDC 

♦ MSC 


NJS 

SAR 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


1N3005B 

A ♦MOTA 

395 -157 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 


ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


SSI 

SST 


♦GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SSI 

SST 



WAB 


IDC 

♦ MSC 


♦GSE 

HTN 



THEF 


1N3014A 

CEN 

399 - 12 

1N3018A 

CEN 

182 -109 

SAR 

SCE 


IDC 

♦MSC 


1N3010 

CEN 

397 -141 

Dll 

ESP 


Dll 

DIT 


SCN 

♦SIEG 


SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


ETC 

GSE 


ESP 

ETC 


SPE 

SSI 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


HTN 

IDC 


GSE 

HTN 


SST 

THEF 


SSI 

SST 


GSE 

HTN 


♦ MOTA 

MSC 


IDC 

INRJ 



WAB 


THEF 

WAB 


IDC 

MSC 


NJS 

SAR 


♦ MOTA 

SAR 


1N3002 

CEN 

394 - 59 

1N3006 

CEN 

396 - 31 

NJS 

SAR 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


Dll 

DIT 


Dll 

DIT 


SCE 

SCN 



SSI 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


SIEG 

SPE 


1N3014B 

CEN 

399 - 3 


WAB 


GSE 

HTN 


GSE 

HTN 



SSI 


Dll 

ESP 


1N3018B 

CEN 

182 - 74 

IDC 

MSC 


IDC 

MSC 


1N3010A 

A ♦MOTA 

397 -135 

ETC 

♦GSE 


Dll 

DIT 


NJS 

SAR 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


SIEG 

SSI 


GSE 

HTN 


SAR 

SCE 


IDC 

INRJ 


SSI 

SST 


1N3006A 

A ♦MOTA 

396 - 27 

IDC 

MSC 


SCN 

♦SIEG 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N3002A 

A ♦MOTA 

394 - 47 

CEN 

Dll 


NJS 

SAR 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 


. SCE 

SCN 



THEF 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 



SSI 


1N3015 

CEN 

399 -118 

SPE 

SSI 


GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


1N3010B 

A ♦MOTA 

397 -130 

Dll 

DIT 


THEF 

UPl 


IDC 

MSC 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 



WAB 


NJS 

SAR 


SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 


1N3019 

♦APD 

185 -150 

SCE 

SCN 


SSI 

WAB 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


CEN 

Dll 


SSI 

SST 


1N3006B 

A ♦MOTA 

396 . 24 

IDC 

♦MSC 


NJS 

SAR 


ESP 

ETC 


1N3002B 

A ♦MOTA 

394 - 34 

CEN 

Dll 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SIEG 


SIEG 

SLD 


IDC 

INRJ 


ESP 

ETC 


GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


♦GSE 

HTN 


IDC 

♦ MSC 


1N3011 

CEN 

398 - 19 

SST 

WAB 


SCN 

SIEG 


IDC 

♦MSC 


SAR 

SCE 


Dll 

DIT 


1N3015A 

CEN 

399 -109 

SLD 

SPE 


SAR 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


SSI 

SST 


SCN 

♦SIEG 



SSI 


GSE 

HTN 


ETC 

GSE 



WAB 


SPE 

SSI 


1N3007 

CEN 

396 -100 

IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


1N3019A 

CEN 

185 -138 

SST 

THEF 


Dll 

DIT 


NJS 

SAR 


♦ MOTA 

MSC 


Dll 

ESP 



WAB 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


NJS 

SAR 


ETC 

GSE 


1N3003 

CEN 

394 -165 

GSE 

HTN 


SIEG 

SLD 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


Dll 

DIT 


IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


SPE 

SSI 


INRJ 

♦ MOTA 


ESP 

ETC 


NJS 

SAR 


SST 

WAB 



WAB 


SAR 

SCE 


GSE 

HTN 


SCE 

SCN 


1N3011A 

A ♦MOTA 

398 • 8 

1N3015B 

CEN 

399 -100 

SCN 

SPE 


IDC 

MSC 


SIEG 

SLD 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 


SSI 

WAB 


NJS 

SAR 


SSI 

SST 


ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 


1N3019B 

CEN 

185 -105 

SCE 

SCN 



UPl 


GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


SIEG 

SLD 


1N3007A 

A ♦MOTA 

396 . 89 

IDC 

MSC 


♦ MOTA 

♦MSC 


ETC 

GSE 


SSI 

SST 


CEN 

Dll 


NJS 

SAR 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


1N3003A 

A ♦MOTA 

394 -154 

ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


SCN 

♦SIEG 


INRJ 

♦MOTA 


CEN 

Dll 


GSE 

HTN 



SSI 


SPE 

SSI 


♦ MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


IDC 

MSC 


1N3011B 

A ♦MOTA 

397 -191 

THEF 

WAB 


SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


NJS 

SAR 


CEN 

Dll 


1N3016 

♦APD 

178 -141 

♦SIEG 

SSI 


cont.next col. 



cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

1N3019B 




1N3024 



1N3028 



1N3031B 



1N3035A 




(cont.) 

THEF 



(cont.) 

ESP 


(cont.) 

CEN 


(cont.) 

SLD 


(cont.) 

INRJ 



UPl 

WAB 



ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 


SPE 

SSI 


MSC 

SAR 



1N3020 

♦APD 

188 

- 9 

HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 


SST 

THEF 


SCE 

SCN 



CEN 

Dll 



INRJ 

SAR 


HTN 

IDC 



WAB 


SLD 

SSI 



ESP 

ETC 



SCE 

SCN 


INRJ 

MSC 


1N3032 

♦APD 

208 -150 

SST 

WAB 



♦GSE 

HTN 



SIEG 

SLD 


SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


1N3035B 

A ♦MOTA 

212 

- 15 

IDC 

INRJ 



SPE 

SSI 


SCN 

SIEG 


ESP 

ETC 


♦APD 

CEN 



SAR 

SCE 



SST 

WAB 


SLD 

SPE 


♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 



SCN 

SIEG 



1N3024A 

CEN 

195 - 81 

SSI 

SST 


IDC 

INRJ 


ETC 

♦GSE 



SLD 

SPE 



Dll 

ESP 



WAB 


SAR 

SCE 


HTN 

IDC 



SSI 

SST 



ETC 

GSE 


1N3028A 

CEN 

202 - 80 

SCN 

SIEG 


INRJ 

SAR 




WAB 



HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 



1N3020A 

CEN 

187 -203 

INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦GSE 


SSI 

SST 


♦SIEG 

SLD 



Dll 

ESP 



MSC 

SAR 


HTN 

IDC 



WAB 


SPE 

SSI 



ETC 

GSE 



SCE 

SCN 


INRJ 

♦MOTA 


1N3032A 

A ♦MOTA 

208 -136 

SST 

THEF 



HTN 

IDC 



SPE 

SSI 


MSC 

SAR 


♦APD 

CEN 



WAB 



INRJ 

♦ MOTA 



SSY 

WAB 


SCE 

SCN 


Dll 

ESP 


1N3036 

♦APD 

213 

- 64 

SAR 

SCE 



1N3024B 

CEN 

195 - 43 

SPE 

SSI 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 



SCN 

SPE 



Dll 

ESP 



WAB 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 



SSI 

WAB 



ETC 

GSE 


1N3028B 

CEN 

202 - 45 

INRJ 

SAR 


♦ GSE 

HTN 



1N3020B 

CEN 

187 -163 

HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


SCE 

SCN 


IDC 

INRJ 



Dll 

ESP 



INRJ 

♦MOTA 


ETC 

♦ GSE 


SLD 

SPE 


SAR 

SCE 



ETC 

GSE 



♦ MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SSI 

SST 


SCN 

SIEG 



HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 



WAB 


SLD 

SPE 



INRJ 

♦MOTA 



♦ SIEG 

SPE 


SAR 

SCE 


1N3032B 

A ♦MOTA 

208 -100 

SSI 

SST 



SAR 

SCE 



SSI 

TIC 


SCN 

♦SIEG 


♦ APD 

CEN 



WAB 



SCN 

♦SIEG 



UPl 

WAB 


SPE 

SSI 


Dll 

ESP 


1N3036A 

A ♦MOTA 

213 

- 53 

SPE 

SSI 



1N3025 

♦APD 

196 -186 

UPl 

WAB 


ETC 

♦ GSE 


♦APD 

CEN 



UPl 

WAB 



CEN 

Dll 


1N3029 

♦APD 

203 -190 

HTN 

IDC 


Dll 

ESP 



1N3021 

♦APD 

189 

-123 

ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


INRJ 

SAR 


ETC 

♦GSE 



CEN 

Dll 



♦GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



ESP 

ETC 



IDC 

INRJ 


♦GSE 

HTN 


♦SIEG 

SLD 


INRJ 

SAR 



♦GSE 

HTN 



SAR 

SCE 


IDC 

INRJ 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 



IDC 

INRJ 



SCN 

SIEG 


SAR 

SCE 


SST 

THEF 


SLD 

SSI 



MSC 

SAR 



SLD 

SSI 


SCN 

SIEG 



WAB 


SST 

WAB 



SCE 

SCN 



SST 

WAB 


SLD 

SPE 


1N3033 

♦ APD 

210 - 2 

1N3036B 

A ♦MOTA 

213 

- 32 

SIEG 

SLD 



1N3025A 

CEN 

196 -171 

SSI 

SST 


CEN 

Dll 


♦APD 

CEN 



SSI 

SST 



Dll 

ESP 



WAB 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 




WAB 



ETC 

GSE 


1N3029A 

CEN 

203 -176 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦ GSE 



1N3021A 

CEN 

189 

-110 

HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


IDC 

INRJ 


HTN 

IDC 



Dll 

ESP 



INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦GSE 


MSC 

SAR 


INRJ 

♦ MSC 



ETC 

GSE 



MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 



HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 


SIEG 

SLD 


SCN 

♦SIEG 



INRJ 

♦ MOTA 



SSI 

SSY 


SAR 

SCE 


SPE 

SSI 


SLD 

SPE 



SAR 

SCE 




WAB 


SCN 

SPE 


SST 

WAB 


SSI 

SST 



SCN 

SSI 



1N3025B 

CEN 

196 -138 

SSI 

WAB 


1N3033A 

A ♦MOTA 

209 -193 

THEF 

WAB 



SSY 

WAB 



Dll 

ESP 


1N3029B 

CEN 

203 -143 

♦APD 

CEN 


1N3037 

♦ APD 

214 

- 59 

1N3021B 

CEN 

189 

- 76 

ETC 

GSE 


Dll 

ESP 


Dll 

ESP 


CEN 

Dll 



Dll 

ESP 



HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


ESP 

ETC 



ETC 

GSE 



INRJ 

♦MOTA 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 



HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


INRJ 

♦MOTA 


INRJ 

MSC 


IDC 

INRJ 



INRJ 

♦ MOTA 



SCN 

♦SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SAR 

SCE 


SAR 

SCE 



SAR 

SCE 



SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

SLD 


SCN 

SIEG 



SCN 

♦SIEG 



UPl 

WAB 


♦SIEG 

SPE 


SSI 

SST 


SLD 

SPE 



SPE 

SSI 



1N3026 

♦APD 

198 -205 

SSI 

WAB 



WAB 


SSI 

SST 



THEF 

WAB 



CEN 

Dll 


1N3030 

♦APD 

205 -133 

1N3033B 

A ♦MOTA 

209 -166 


WAB 



1N3022 

♦APD 

191 

- 98 

ESP 

ETC 


CEN 

Dll 


♦APD 

CEN 


1N3037A 

A ♦MOTA 

214 

- 49 

CEN 

Dll 



♦GSE 

HTN 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


♦APD 

CEN 



ESP 

ETC 



IDC 

INRJ 


♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 



♦GSE 

HTN 



MSC 

SAR 


IDC 

INRJ 


HTN 

IDC 


ETC 

♦ GSE 



IDC 

INRJ 



SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


INRJ 

SAR 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 



SIEG 

SLD 


SCN 

SIEG 


SCE 

SCN 


INRJ 

SAR 



SCN 

SIEG 



SPE 

SSI 


SLD 

SPE 


♦SIEG 

SLD 


SCE 

SCN 



SLD 

SPE 



SST 

SSY 


SSI 

SST 


SPE 

SSI 


SLD 

SSI 



SSI 

SST 




WAB 



WAB 


SST 

THEF 


SST 

WAB 




WAB 



1N3026A 

CEN 

198 -189 

1N3030A 

A ♦MOTA 

205 -118 


WAB 


1N3037B 

A ♦MOTA 

214 

- 30 

1N3022A 

CEN 

191 

- 82 

Dll 

ESP 


♦APD 

CEN 


1N3034 

♦APD 

211 - 39 

♦APD 

CEN 



Dll 

ESP 



ETC 

GSE 


Dll 

ESP 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 



ETC 

GSE 



HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 


ESP 

ETC 


ETC 

♦ GSE 



HTN 

IDC 



INRJ 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



INRJ 

♦ MOTA 



SAR 

SCE 


INRJ 

SAR 


IDC 

INRJ 


INRJ 

♦ MSC 



MSC 

SAR 



SCN 

SPE 


SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 



SSI 

WAB 


SLD 

SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



SPE 

SSI 



1N3026B 

CEN 

198 -154 

SST 

WAB 


SIEG 

SLD 


SLD 

SSI 



UPl 

WAB 



Dll 

ESP 


1N3030B 

A ♦MOTA 

205 - 82 

SPE 

SSI 


SST 

THEF 



1N3022B 

CEN 

191 

- 43 

ETC 

GSE 


♦APD 

CEN 


SST 

WAB 



WAB 



Dll 

ESP 



HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


1N3034A 

A ♦MOTA 

211 - 28 

1N3038 

♦APD 

215 

- 49 

ETC 

GSE 



INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

♦GSE 


♦APD 

CEN 


CEN 

Dll 



HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



INRJ 

♦ MOTA 



SCN 

♦SIEG 


INRJ 

SAR 


ETC 

♦ GSE 


♦ GSE 

HTN 



SAR 

SCE 



SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


IDC 

INRJ 



SCN 

♦ SIEG 



TIC 

UPl 


♦SIEG 

SLD 


INRJ 

SAR 


SAR 

SCE 



SPE 

SSI 




WAB 


SPE 

SSI 


SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 




WAB 



1N3027 

♦APD 

200 -195 

SST 

THEF 


SLD 

SSI 


SLD 

SPE 



1N3023 

♦APD 

193 

- 42 

CEN 

Dll 



WAB 


SST 

WAB 


SSI 

SST 



CEN 

Dll 



ESP 

ETC 


1N3031 

♦APD 

207 - 57 

1N3034B 

A ♦MOTA 

211 - 3 


WAB 



ESP 

ETC 



♦ GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


♦APD 

CEN 


1N3038A 

A ♦MOTA 

215 

- 37 

♦GSE 

HTN 



IDC 

INRJ 


ESP 

ETC 


Dll 

ESP 


♦APD 

CEN 



IDC 

INRJ 



SAR 

SCE 


♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ESP 



SAR 

SCE 



SCN 

SIEG 


IDC 

INRJ 


HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 



SCN 

SIEG 



SLD 

SPE 


MSC 

SAR 


INRJ 

♦ MSC 


HTN 

IDC 



SLD 

SSI 



SSI 

SST 


SCE 

SCN 


SAR 

SCE 


INRJ 

MSC 



SST 

WAB 




WAB 


SIEG 

SLD 


SCN 

♦SIEG 


SAR 

SCE 



1N3023A 

CEN 

193 

- 28 

1N3027A 

CEN 

200 -180 

SSI 

SST 


SLD 

SPE 


SCN 

SLD 



Dll 

ESP 



Dll 

ESP 



WAB 


SSI 

SST 


SSI 

SST 



ETC 

GSE 



ETC 

GSE 


1N3031A 

A ♦MOTA 

207 - 42 

THEF 

UPl 



WAB 



HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 



WAB 


1N3038B 

A ♦MOTA 

215 

- 16 

INRJ 

♦ MOTA 



INRJ 

♦MOTA 


Dll 

ESP 


1N3035 

♦APD 

212 - 48 

♦APD 

CEN 



SAR 

SCE 



MSC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


Dll 

ESP 



SCN 

SPE 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


ETC 

♦GSE 



SSI 

WAB 



SPE 

SSI 


INRJ 

SAR 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



1N3023B 

CEN 

192 -209 


WAB 


SCE 

SCN 


IDC 

INRJ 


INRJ 

SAR 



Dll 

ESP 



1N3027B 

CEN 

200 -147 

SLD 

SSI 


SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



ETC 

GSE 



Dll 

ESP 


SST 

WAB 


SCN 

SIEG 


♦ SIEG 

SLD 



HTN 

IDC 



ETC 

GSE 


1N3031B 

A ♦MOTA 

207 - 7 

SLD 

SPE 


SPE 

SSI 



INRJ 

♦ MOTA 



HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


SSI 

SST 


SST 

SSY 



SAR 

SCE 



INRJ 

♦ MOTA 


Dll 

ESP 



WAB 


THEF 

WAB 



SCN 

♦SIEG 



SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 


1N3035A 

A ♦MOTA 

212 - 37 

1N3039 

♦ APD 

216 

- 53 

SPE 

SSI 



SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


CEN 

Dll 




WAB 



SPE 

SSI 


INRJ 

♦MSC 


Dll 

ESP 


ESP 

ETC 



1N3024 

♦APD 

195 

- 97 


WAB 


SAR 

SCE 


ETC 

♦ GSE 


♦ GSE 

HTN 



CEN 

Dll 



1 N3028 

♦APD 

202 - 95 

SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


IDC 

INRJ 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS" 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


1N3039 




1N3043 



TN3047B 



n ^ kliMcHHUIH 



1N3075 

CEN" 


(cont.) 

SAR 



(cont.) 

HTN 


(cont.) 

ESP 


(cont.) 

SCN 


EDL 

IDC 


SCE 

SCN 



IDC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


♦SOD 

SPE 


SCN 

UPl 


SIEG 

SLD 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



SSI 


1N3076 

CEN 

275 - 85 

SSI 

SST 



SIEG 

SPE 


SAR 

SCE 


1N3054 

ATRWS 

429 -192 

EDL 

SCN 



WAB 



SSI 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


♦CODI 

EDL 



UPl 


1N3039A 

A ♦MOTA 

216 

- 42 

1N3043A 

A ♦MOTA 

219 -164 

SPE 

SSI 


SCN 

♦SOD 


1N3077 

CEN 

275 - 99 

♦APD 

CEN 



CEN 

Dll 


THEF 

WAB 



SSI 


EDL 

SCN 


Dll 

ESP 



ESP 

ETC 


1N3048 

CEN 

224 - 40 

1N3055 

ATRWS 

430 - 51 


UPl 


ETC 

♦GSE 



♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


♦CODI 

EDL 


1N3078 

CEN 

275 -101 

HTN 

IDC 



IDC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


SCN 

♦SOD 


EDL 

SCN 


INRJ 

MSC 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


SPE 

SSI 



UPl 


SAR 

SCE 



SSI 

WAB 


SAR 

SCE 


1N3056 

ATRWS 

430 -136 

1N3079 

CEN 

275 -115 

SCN 

SLD 



1N3043B 

A ♦MOTA 

219 -147 

SCN 

SIEG 


♦CODI 

EDL 


EDL 

IDC 


SSI 

SST 



CEN 

Dll 


SPE 

SSI 


SCN 

♦SOD 


SCN 

UPl 



WAB 



ESP 

ETC 



WAB 



SSI 


1N3080 

CEN 

275 -126 

1N3039B 

A ♦MOTA 

216 

- 22 

♦GSE 

HTN 


1N3048A 

A ♦MOTA 

224 - 27 

1N3057 

ATRWS 

431 - 20 

EDL 

IDC 


♦APD 

CEN 



IDC 

SAR 


CEN 

Dll 


♦CODI 

EDL 



SCN 


Dll 

ESP 



SCE 

SCN 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SOD 


1N3081 

CEN 

275 -137 

ETC 

♦GSE 



♦SIEG 

SPE 


♦GSE 

HTN 



SSI 


EDL 

IDC 


HTN 

IDC 



SSI 

THEF 


IDC 

MSC 


1N3058 

ATRWS 

431 - 53 


SCN 


INRJ 

♦MSC 




WAB 


SAR 

SCE 


♦CODI 

EDL 


1N3082 

CEN 

276 -193 

SAR 

SCE 



1N3044 

CEN 

220 -137 

SCN 

SPE 


SCN 

♦SOD 


EDL 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



Dll 

ESP 


SSI 

WAB 



SSI 



UPl 


SLD 

SPE 



ETC 

♦GSE 


1N3048B 

A ♦MOTA 

224 - 11 

1N3059 

ATRWS 

431 -181 

1N3083 

CEN 

277 - 18 

SSI 

SST 



HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


♦CODI 

EDL 


EDL 

SCN 


SSY 

THEF 



MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


SCN 

♦SOD 



UPl 



WAB 



SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

SSI 


1N3084 

CEN 

277 • 50 

1N3040 

♦APD 

217 

- 34 

SIEG 

SSI 


IDC 

SAR 


1N3060 

ATRWS 

431 -210 

EDL 

SCN 


CEN 

Dll 




WAB 


SCE 

SCN 


♦CODI 

EDL 



WAB 


ESP 

ETC 



1N3044A 

CEN 

220 -125 

♦SIEG 

SPE 


SCN 

♦SOD 


1N3085 

A ♦INR 

307 - 68 

♦GSE 

HTN 



Dll 

ESP 


SSI 

THEF 



SSI 


CEI 

♦DIT 


IDC 

INRJ 



ETC 

♦GSE 



WAB 


1N3061 

ATRWS 

432 - 46 

INRJ 

♦SSI 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


1N3049 

CEN 

224 -170 

♦CODI 

EDL 



UPl 


SCE 

SCN 



♦MOTA 

MSC 


Dll 

ESP 


SCN 

♦SOD 


1N3086 

A ♦INR 

307 -106 

SIEG 

SLD 



SAR 

SCE 


ETC 

♦GSE 



SSI 


INRJ 

♦SSI 


SPE 

SSI 



SCN 

SPE 


HTN 

IDC 


1N3062 

♦APD 

246 - 61 

STR 

UPl 


SST 

WAB 



SSI 

WAB 


SAR 

SCE 


CEN 

HTN 


1N3087 

CEI 

307 -133 

1N3040A 

A ♦MOTA 

217 

- 23 

1N3044B 

CEN 

220 -106 

SCN 

SIEG 


IDC 

MDC 


♦INR 

INRJ 


♦APD 

CEN 



Dll 

ESP 


SPE 

SSI 


MSC 

SCE 


♦SSI 

UPl 


Dll 

ESP 



ETC 

♦GSE 



WAB 


SLD 

SST 


1N3088 

A ♦INR 

307 -172 

ETC 

♦GSE 



HTN 

IDC 


1N3049A 

A ♦MOTA 

224 -159 

STI 

THEF 


CEI 

INRJ 


HTN 

IDC 



♦ MOTA 

♦ MSC 


CEN 

Dll 



TRWS 


SPE 

SSI 


INRJ 

SAR 



SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


1N3063 

CEN 

246 -101 

STR 

UPl 


SCE 

SCN 



SCN 

♦SIEG 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


1N3089 

A ♦INR 

307 -192 

SLD 

SPE 



SPE 

SSI 


IDC 

SAR 


MDC 

MSC 


INRJ 

♦SSI 


SSI 

SST 



THEF 

WAB 


SCE 

SCN 


SCE 

SLD 



UPl 



WAB 



1N3045 

CEN 

221 -100 

SPE 

SSI 


SPE 

SST 


1N3090 

A ♦INR 

307 -218 

1N3040B 

A ♦MOTA 

217 

- 3 

Dll 

ESP 



WAB 


STI 

THEF 


CEI 

INRJ 


♦APD 

CEN 



♦ETC 

♦GSE 


1N3049B 

A ♦MOTA 

224 -144 

TRWS 

UPl 


♦SSI 

STR 


Dll 

ESP 



HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


1N3064 

AFSC 

246 -102 


UPl 


ETC 

♦GSE 



MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


♦APD 

ASI 


1N3091 

A ♦INR 

308 - 42 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


CEN 

HTN 


INRJ 

♦SSI 


INRJ 

♦MSC 



SIEG 

SSI 


IDC 

SAR 


IDC 

MDC 


STR 

UPl 


SAR 

SCE 




WAB 


SCE 

SCN 


MIC 

♦MSC 


1N3092 

A ♦INR 

404 -105 

SCN 

♦SIEG 



1N3045A 

A ♦MOTA 

221 - 88 

♦SIEG 

SSI 


RHM 

SCE 


CEI 

INRJ 


SLD 

SSI 



CEN 

Dll 


THEF 

WAB 


SLCB 

SLD 


♦SSI 

STR 


SST 

THEF 



ESP 

ETC 


1N3050 

CEN 

225 -179 

SPE 

SST 



UPl 



WAB 



♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


STI 

THEF 


1N3097 

CEN 

248 -215 

1N3041 

APD 

218 

- 17 

IDC 

MSC 


ETC 

♦GSE 


TRWS 

UPl 



♦ IDC 


CEN 

Dll 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 



WAB 


1N3098 

SSI 

222 - 53 

ESP 

ETC 



SCN 

SPE 


SAR 

SCE 


1N3065 

CEN 

246 -103 

1N3098A 

CEN 

222 • 39 

♦GSE 

HTN 



SSI 

WAB 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 



SSI 


IDC 

INRJ 



1N3045B 

A ♦MOTA 

221 - 71 

SPE 

SSI 


MDC 

MSC 


1N3099 

SSI 

223 -147 

SAR 

SCE 



CEN 

Dll 



WAB 


SCE 

SLCB 


1N3099A 

CEN 

223 -146 

SCN 

SIEG 



ESP 

ETC 


1N3050A 

A ♦MOTA 

225 -166 

SLD 

SST 



SSI 


SPE 

SSI 



♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 



STI 


1N3100 

SSI 

225 -180 


WAB 



IDC 

SAR 


ESP 

ETC 


1N3066 

CEN 

246 - 62 

1N3100A 

CEN 

225 -167 

1N3041A 

A ♦MOTA 

218 

- 5 

SCE 

SCN 


GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



SSI 


CEN 

Dll 



♦SIEG 

SPE 


IDC 

SAR 


MDC 

MSC 


1N3106 

CEN 

279 - 28 

ESP 

ETC 



SSI 

THEF 


SCE 

SCN 


SCE 

SLD 



SCN 


♦GSE 

HTN 




WAB 


SPE 

SSI 


SPE 

SST 


1N3107 

CEN 

405 -215 

IDC 

INRJ 



1N3046 

CEN 

222 - 52 


WAB 


STI 

THEF 


IDC 

SCN 


MSC 

SAR 



Dll 

ESP 


1N3050B 

A ♦MOTA 

225 -149 

1N3067 

ASI 

244 -212 

1N3109 

IDC 

406 ■ 12 

SCE 

SCN 



ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


CEN 

HTN 


1N3110 

IDC 

241 - 63 

SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


ESP 

ETC 


IDC 

MDC 



SSI 



WAB 



SAR 

SCE 


GSE 

HTN 


MSC 

SCE 


1N3111 

A ♦INR 

307 - 44 

1N3041B 

A ♦MOTA 

217 

-185 

SCN 

SIEG 


IDC 

♦ MSC 


SLD 

SPE 


CEI 

INRJ 


CEN 

Dll 



SPE 

SSI 


SAR 

SCE 


SST 

STI 


SPE 

SSI 


ESP 

ETC 



UPl 

WAB 


SCN 

♦SIEG 



WAB 


1N3121 

CEN 

249 - 28 

♦GSE 

HTN 



1N3046A 

A ♦MOTA 

222 - 38 

SSI 

THEF 


1N3068 

CEN 

249 - 9 

♦IDC 

MDC 


IDC 

SAR 



CEN 

Dll 



WAB 


HTN 

IDC 


SPE 

STI 


SCE 

SCN 



ESP 

ETC 


1N3051 

CEN 

226 -181 

MDC 

MSC 


1N3122 

CEN 

251 -128 

♦SIEG 

SPE 



♦GSE 

HTN 


Dll 

ESP 


SCE 

SLD 


IDC 

SPE 


SSI 

THEF 



IDC 

SAR 


ETC 

♦GSE 


SST 

STI 



SSI 


UPl 

WAB 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


1N3069 

CEN 

249 - 43 

1N3123 

CEN 

245 - 72 

1N3042 

APD 

218 

-196 

SSI 

WAB 


MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


CODI 

IDC 


CEN 

Dll 



1N3046B 

A ♦MOTA 

222 - 22 

SCE 

SCN 


MDC 

♦ MSC 


MSC 

SCE 


ESP 

ETC 



CEN 

Dll 


SIEG 

SPE 


SCE 

SLD 


SLD 

SSI 


♦GSE 

HTN 



ESP 

ETC 


SSI 

UPl 


SST 

STI 



SST 


IDC 

SAR 



♦GSE 

HTN 



WAB 



THEF 


1N3124 

CEN 

245 - 73 

SCE 

SCN 



IDC 

♦MSC 


1N3051A 

A ♦MOTA 

226 -169 

1N3070 

A^FSC 

249 -101 

CODI 

IDC 


SIEG 

SPE 



SAR 

SCE 


CEN 

Dll 


ASI 

HTN 


MSC 

SCE 


SSI 

WAB 



SCN 

♦SIEG 


ESP 

ETC 


IDC 

MDC 


SLD 

SSI 


1N3042A 

A ♦MOTA 

218 -185 

SPE 

SSI 


♦GSE 

HTN 


MSC 

SCE 



SST 


CEN 

Dll 



THEF 

WAB 


IDC 

SAR 


SPE 

SPR 


1N3125 

♦ IDC 

242 -210 

ESP 

ETC 



1N3047 

CEN 

223 - 7 

SCE 

SCN 


SSI 

STI 


MDC 

SCE 


♦GSE 

HTN 



Dll 

ESP 


SSI 

WAB 



WAB 


SPE 

STI 


IDC 

SAR 



ETC 

♦GSE 


1N3051B 

A ♦MOTA 

226 -153 

1N3071 

HTN 

249 -102 

1N3139 

CEN 

304 - 25 

SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


CEN 

Dll 


IDC 

MDC 


COO 

EDL 


SSI 

WAB 



SAR 

SCE 


ESP 

ETC 


MSC 

SCE 



WAB 


1N3042B 

A ♦MOTA 

218 

-165 

SCN 

SIEG 


♦GSE 

HTN 


SLD 

SSI 


1N3140 

CEN 

304 - 47 

CEN 

Dll 



SSI 

WAB 


IDC 

SAR 


SST 

STI 


♦COO 

EDL 


ESP 

ETC 



1N3047A 

A ♦MOTA 

222 -183 

SCE 

SCN 



THEF 



WAB 


♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


1N3072 

CEN 

275 - 44 

1N3141 

CEN 

304 - 56 

IDC 

♦ MSC 



ESP 

ETC 


SSI 

THEF 


EDL 

SCN 


COO 

EDL 


SAR 

SCE 



♦GSE 

HTN 



WAB 



UPl 


SSI 

WAB 


SCN 

♦ SIEG 



IDC 

MSC 


1N3052 

ATRWS 

428 - 70 

1N3073 

CEN 

275 - 60 

1N3142 

CEN 

304 - 82 

SPE 

SSI 



SAR 

SCE 


♦CODI 

EDL 


EDL 

IDC 


♦COO 

EDL 


THEF 

WAB 



SCN 

SPE 


SCN 

♦SOD 


SCN 

UPl 



WAB 


1N3043 

CEN 

219 

-175 

SSI 

WAB 



SSI 


1N3074 

CEN 

275 - 66 

1N3146 

AIDC 

244 -146 

Dll 

ESP 



1N3047B 

A ♦MOTA 

222 -167 

1N3053 

ATRWS 

428 -198 

EDL 

IDC 



SSI 


ETC 

♦GSE 



CEN 

Dll 


♦ CODI 

EDL 


SCN 

UPl 


1N3147 

♦APD 

231 -201 

cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

r:/ii:uriTa 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3147 




1N3169 



1N3196 



1N3214 



1N3258 



(cont.) 

CEN 



(cont.) 

SAR 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

EDL 


(cont.) 

CEN 


MSC 

UPl 



SPE 

SSI 


EDL 

HTN 


GTC 

HTN 


CRI 

HTN 


1N3148 

IDC 

183 

- 98 


WAB 


IDC 

SCN 


IDI 

♦ INR 


MDC 

SLD 


1N3151 

CRI 

425 

-126 

1N3170 

APRX 

308 -144 

SPE 

SSI 


INRJ 

MAL 



SST 


1N3154 

A^MOTA 

183 

- 43 

ASI 

COO 


1N3197 

CEN 

242 -181 

PRX 

SAR 


1N3260 

APRX 

308 - 62 

♦APD 

CDI 



CRI 

EDL 


CRI 

IDC 


SCN 

SLD 


ASI 

CEN 


CODI 

CRI 



SAR 

SSI 



SSI 


SOD 

SPE 


COO 

CRI 


♦GSE 

HTN 




WAB 


1N3198 

CRI 

164 - 4 

♦SSI 

SST 


EDL 

ETC 


I DC 

♦ MSC 



1N3171 

ASI 

309 - 75 


IDC 



WAB 


HSE 

HTN 


SCE 

♦ SIEG 



CEN 

COO 


1N3199 

CODI 

183 - 39 

1N3215 

CEI 

242 -214 

NJS 

SAR 


SPE 

THEF 



CRI 

SSI 


CRI 

♦GSE 



CRI 


♦SSI 

UPl 



TRWS 




WAB 



IDC 


1N3223 

CEN 

249 - 95 


WAB 


1N3154A 

A ♦MOTA 

183 

- 44 

1N3171A 

APRX 

309 - 76 

1N3200 

CODI 

183 - 40 

CRI 

IDC 


1N3261 

APRX 

308 - 69 

♦APD 

CDI 



ASI 

CEN 


CRI 

♦GSE 



SSI 


ASI 

CEN 


CODI 

♦GSE 



COO 

EDL 



IDC 


1N3225 

CEN 

242 -200 

COO 

CRI 


HTN 

IDC 



SSI 

WAB 


1N3201 

CODI 

183 - 41 

CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


♦MSC 

SCE 



1N3172 

ASI 

309 - 82 

CRI 

♦GSE 


♦ IDC 

MDC 


HSE 

HTN 


♦SIEG 

THEF 



CEN 

♦COO 



IDC 


1N3227 

CEN 

276 -151 

IDC 

NJS 



TRWS 



CRI 

♦ IDC 


1N3202 

CODI 

183 - 42 

CRI 

HTN 


SAR 

♦SSI 


1N3155 

A ♦MOTA 

183 

- 45 

SSI 

WAB 


CRI 

♦GSE 



IDC 



UPl 


♦APD 

CDI 



1N3172A 

APRX 

309 - 85 


IDC 


1N3228 

CEN 

276 -176 

1N3262 

APRX 

308 - 73 

CODI 

CRI 



ASI 

CEN 


1N3203 

CEN 

248 - 95 

CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


♦GSE 

HTN 



♦COO 

EDL 


CRI 

♦IDC 


1N3229 

CEN 

276 -215 

COO 

CRI 


IDC 

♦MSC 



SSI 

WAB 


SLD 

SST 


CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



1N3173 

ASI 

309 - 86 

1N3204 

CEN 

248 -106 

1N3230 

CEN 

277 - 37 

HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 



CEN 

COO 


CRI 

IDC 


CRI 

HTN 


IDC 

SAR 



WAB 



CRI 

SSI 


1N3206 

ATRWS 

247 - 13 

1N3231 

CEN 

277 - 60 

♦SSI 

UPl 


1N3155A 

A ♦MOTA 

183 

- 46 


WAB 


CRI 

♦MSC 


CRI 

HTN 


1N3263 

A ♦PRX 

308 - 78 

♦APD 

CDI 



1N3173A 

ASI 

309 - 87 

SCE 

SLD 


1N3232 

CEN 

401 - 88 

ASI 

CEN 


CODI 

♦GSE 



CEN 

COO 



WAB 


CRI 

HTN 


COO 

CRI 


HTN 

IDC 



EDL 

PRX 


1N3207 

ATRWS 

246 - 34 


IDC 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



SSI 

WAB 


CRI 

IDC 


1N3233 

CEN 

405 -217 

HSE 

HTN 


SPE 

THEF 



1N3174 

ASI 

404 -135 


♦MSC 


CRI 

HTN 


IDC 

SAR 



TRWS 



CEN 

♦COO 


1N3208 

A ♦MOTA 

296 - 37 

1N3234 

CEN 

411 - 41 

SPE 

♦SSI 


1N3156 

A ♦MOTA 

183 

- 47 

CRI 

♦IDC 


ASI 

CEI 


CRI 

HTN 


UPl 

WAB 


♦APD 

CDI 



NJS 

SSI 


CEN 

COO 


1N3235 

CEN 

413 -204 

1N3264 

APRX 

308 - 80 

CODI 

CRI 




WAB 


CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


♦GSE 

HTN 



1N3174A 

ASI 

404 -139 

ETC 

GTC 


1N3236 

CEN 

415 - 29 

♦COO 

CRI 


IDC 

♦MSC 



CEN 

COO 


HTN 

IDI 


CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



EDL 

PRX 


INR 

INRJ 


1N3237 

CEN 

277 -211 

HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 



SSI 

WAB 


MAL 

♦PRX 


CRI 

EDL 


♦ IDC 

SAR 


UPl 

WAB 



1N3175 

APRX 

408 - 9 

SAR 

SCN 


HTN 

IDC 



SSI 


1N3156A 

A ♦MOTA 

183 

- 48 

CRI 

♦IDC 


SLD 

SOD 


1N3238 

CEN 

278 - 23 

1N3265 

APRX 

308 - 86 

♦APD 

CDI 




♦SSI 


SPE 

SSI 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


CODI 

♦GSE 



1N3176 

APRX 

410 - 58 

SST 

WAB 


1N3239 

CEN 

278 - 63 

COO 

CRI 


HTN 

IDC 



CRI 

♦SSI 


1N3209 

A ♦MOTA 

296 - 62 

CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



1N3177 

APRX 

413 - 29 

ASI 

CEI 



UPl 


HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 



CRI 

SSI 


CEN 

COO 


1N3240 

CEN 

278 -145 

IDC 

SAR 


1N3157 

A ♦MOTA 

183 

- 49 

1N3179 

ATRWS 

231 -202 

CRI 

EDL 


CRI 

HTN 


SPE 

♦SSI 


♦APD 

CDI 



CEN 

CRI 


ETC 

GTC 



UPl 



UPl 


CODI 

CRI 



1N3180 

ATRWS 

232 • 62 

HTN 

IDC 


1N3241 

CEN 

278 -216 

1N3266 

APRX 

308 - 88 

♦GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


IDI 

♦INR 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


IDC 

♦MSC 



1N3181 

CRI 

228 -106 

INRJ 

MAL 


IDC 

STI 


COO 

CRI 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

STI 


♦ PRX 

SAR 


1N3242 

CEN 

279 - 43 

EDL 

ETC 


SPE 

THEF 



1N3183 

CRI 

276 -206 

SCN 

SLD 


CRI 

HTN 


HSE 

HTN 


TRWS 

WAB 




SCN 


SOD 

SPE 



STI 


SAR 

♦SSI 


1N3157A 

♦APD 

183 

- 50 

1N3184 

CRI 

277 - 22 

♦SSI 

SST 


1N3243 

CEN 

401 -121 

1N3267 

A ♦PRX 

308 - 95 

CDI 

CODI 




SCN 



WAB 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 


♦GSE 

HTN 



1N3185 

CRI 

277 - 51 

1N3210 

A ♦MOTA 

296 -101 


STI 


COO 

CRI 


IDC 

♦MOTA 




SCN 


ASI 

CEI 


1N3244 

CEN 

406 - 22 

EDL 

ETC 


SCE 

♦SIEG 



1N3186 

CRI 

401 - 84 

CEN 

COO 


CRI 

♦HTN 


HSE 

HTN 


THEF 

TRWS 




SCN 


CRI 

EDL 



STI 


. ♦IDC 

SAR 


1N3159 

CEN 

249 

- 6 

1N3187 

CRI 

411 - 38 

ETC 

GTC 


1N3245 

CEN 

411 - 59 

♦SSI 

UPl 


CRI 

IDC 




SCN 


HTN 

IDC 


CRI 

HTN 


1N3268 

APRX 

308 -103 


SSI 



1N3188 

CRI 

415 - 24 

IDI 

♦ INR 



STI 


ASI 

CEN 


1N3160 

CEN 

233 

- 7 

IDI 

SCN 


INRJ 

MAL 


1N3246 

ASI 

280 - 1 

COO 

CRI 1 


CRI 

UPl 



1N3189 

ASI 

280 -210 

♦PRX 

SAR 


CEN 

CRI 


EDL 

HTN 


1N3161 

APRX 

308 

-135 

CEN 

CRI 


SCN 

SLD 


EDL 

HTN 


* SAR 

♦SSI 


ASI 

COO 



Dll 

EDL 


SOD 

SPE 


IDC 

STI 



UPl 


CRI 

EDL 



ELT 

HTN 


♦SSI 

SST 


UPl 

WAB 


1N3269 

A ♦PRX 

308 -107 

NJS 

SAR 



IDI 

SAR 



WAB 


1N3247 

ASI 

280 - 69 

ASI 

CEN 


SSI 

WAB 



SCN 

SLD 


1N3211 

A ♦MOTA 

296 -114 

CEN 

CRI 


COO 

CRI 


1N3162 

APRX 

308 

-136 

SPE 

SSI 


ASI 

CEI 


HTN 

STI 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



SST 

THEF 


CEN 

COO 


UPl 

WAB 


♦IDC 

SAR 


CRI 

EDL 



UPl 

WAB 


CRI 

EDL 


1N3248 

CEN 

280 -159 

SSI 

UPl 


NJS 

SAR 



1N3190 

CEN 

281 -115 

ETC 

GTC 


CRI 

HTN 


1N3270 

APRX 

308 -109 

SPE 

SSI 



CRI 

Dll 


HTN 

IDI 


STI 

UPl 


ASI 

CEN 



WAB 



EDL 

ELT 


♦ INR 

INRJ 


1N3249 

CEN 

281 - 65 

COO 

CRI 


1N3163 

APRX 

308 

-137 

GTC 

HTN 


MAL 

♦ PRX 


CRI 

HTN 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



IDC 

IDI 


SAR 

SCN 


STI 

UPl 


♦SSI 

STR 


CRI 

EDL 



SAR 

SCN 


SLD 

SOD 


1N3250 

CEN 

281 -180 

1N3271 

APRX 

308 -114 

SAR 

SSI 



SLD 

SPE 


SPE 

♦SSI 


CRI 

HTN 


ASI 

CEN 



WAB 



SSI 

SST 


SST 

WAB 



STI 


COO 

CRI 


1N3164 

APRX 

308 

-138 

THEF 

UPl 


1N3212 

A ♦MOTA 

296 -141 

1N3251 

CEN 

282 - 53 

EDL 

HTN 


ASI 

COO 



1N3191 

ASI 

282 - 4 

ASI 

CEI 


CRI 

HTN 


♦ IDC 

♦ SSI 


CRI 

EDL 



CEN 

CRI 


CEN 

COO 


IDC 

STI 



STR 


ETC 

HSE 



Dll 

EDL 


CRI 

EDL 


1N3252 

CEN 

401 -178 

1N3272 

APRX 

308 -116 

SAR 

SSI 



ELT 

GTC 


ETC 

GTC 



CRI 


ASI 

CEN 



WAB 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N3253 

ASI 

278 - 77 

COO 

CRI 


1N3165 

APRX 

308 

-139 

IDI 

SAR 


IDI 

♦ INR 


CEN 

CRI 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



SCN 

SLD 


INRJ 

MAL 


EDL 

HTN 


♦SSI 

STR 


CRI 

EDL 



SPE 

SSI 


♦PRX 

SAR 


SCN 

SPE 


1N3273 

APRX 

404 -114 

SAR 

SSI 



SST 

UPl 


SCN 

SLD 


UPl 

WAB 


ASI 

CEN 



WAB 




WAB 


SOD 

SPE 


1N3254 

ASI 

278 -157 

COO 

CRI 


1N3166 

APRX 

308 

-140 

1N3193 

ASI 

278 - 76 

♦SSI 

SST 


CEN 

CRI 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 



CEN 

CRI 



WAB 


EDL 

HTN 


♦ IDC 

NJS 


CRI 

EDL 



EDL 

HTN 


1N3213 

AMOTA 

296 -150 

SCN 

SPE 


SPE 

♦SSI 


SAR 

SSI 



SCN 

SPE 


ASI 

CEI 


UPl 

WAB 



STR 


1N3167 

APRX 

308 -141 

SSI 

UPl 


CEN 

COO 


1N3255 

CEN 

279 - 11 

1N3274 

APRX 

407 -207 

ASI 

COO 




WAB 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


ASI 

COO 


CRI 

EDL 



1N3194 

ASI 

278 -156 

ETC 

GTC 


HTN 

SCN 


CRI 

EDL 


SAR 

SSI 



CEN 

CRI 


HTN 

IDI 


SPE 

UPl 


HTN 

♦ IDC 



WAB 



EDL 

HTN 


♦ INR 

INRJ 


1N3256 

ASI 

277 - 64 

♦SSI 

STR 


1N3168 

APRX 

308 -142 

IDC 

SCN 


MAL 

PRX 


CEN 

CRI 


1N3275 

APRX 

410 - 38 

ASI 

COO 



SPE 

SSI 


SAR 

SCN 


EDL 

HTN 


ASI 

CRI 


CRI 

EDL 



UPl 

WAB 


SLD 

SOD 


SCN 

SPE 


EDL 

HTN 


ETC 

HSE 



1N3195 

CEN 

279 - 10 

SPE 

♦SSI 



WAB 


♦SSI 

STR 


SAR 

SSI 



CRI 

EDL 


SST 

WAB 


1N3257 

ATRWS 

246 -175 

1N3276 

APRX 

413 - 11 


WAB 



HTN 

SCN 


1N3214 

AMOTA 

296 -167 

CEN 

CRI 


ASI 

CRI 


1N3169 

APRX 

308 

-143 

SPE 

SSI 


ASI 

CEI 


HTN 

MDC 


EDL 

HTN 


ASI 

COO 




UPl 


CEN 

COO 


SLD 

SST 


♦SSI 

STR 


CRI 

EDL 



1N3196 

CEN 

277 - 63 

CRI 

DIT 


1N3258 

ATRWS 

246 -176 

1N3277 

CEN 

278 - 74 

cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 




TYPE No. 

MFRS 





1N3277 



1N3291A 



1N3305A 



1N3310A 



1N3315B 


384 -147 

(coni) 

CRI 


(cont.) 

ETC 


(cont) 

CEN 


(cont) 

ETC 


CEN 

Dll 


EDL 

ETC 


HSE 

HTN 


Dll 

ETC 


♦GSE 

HTN 


DIT 

ETC 


HTN 

SAR 


IDC 

♦ INR 


♦GSE 

HTN 


♦MOTA 

NJS 


♦GSE 

HTN 


SPE 

UPl 


INRJ 

♦SSEI 


♦ MOTA 

NJS 


SCE 

SCN 


♦MOTA 

SCE 


1N3278 

ASI 

278 -154 

♦SSI 

WAB 


SCE 

SCN 



SST 


SCN 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


1N3291R 

IDC 

306 - 68 


SST 


1N3310B 

A^MSC 

382 - 41 

SPE 

SST 


EDL 

ETC 


1N3292 

ASI 

306 - 81 

1N3305B 

A^MSC 

379 - 82 

CEN 

Dll 



THEF 


HTN 

UPl 


CEN 

♦COO 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


1N3316 

AMSC 

385 - 12 


WAS 


CRI 

EDL 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦ MOTA 


CEN 

CRI 


1N3279 

ASI 

279 - 8 

HTN 

♦INR 


HTN 

♦MOTA 


SCE 

SCN 


Dll 

ETC 


CEN 

CRI 


INRJ 

PRX 


SCE 

SCN 


♦ SIEG 

SST 


♦GSE 

HTN 


EDL 

ETC 


SAR 

SPE 


♦SIEG 

SPE 


THEF 

TIC 


NJS 

SCE 


HTN 

SPE 


♦SSI 

UPl 


SST 

THEF 


1N3311 

AMSC 

382 -172 

SCN 

SIEG 



WAB 



WAB 


1N3306 

AMSC 

380 - 17 

CEN 

CRI 


SLD 

SST 


1N3280 

ASI 

279 - 51 

1N3292A 

ASI 

306 - 82 

CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


1N3316A 

AMSC 

385 - 9 

CEN 

CRI 


CEN 

♦COO 


Dll 

ETC 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


EDL 

ETC 


EDL 

HTN 


♦GSE 

HTN 


IDC 

NJS 


ETC 

♦GSE 


HTN 

WAB 


♦PRX 

♦SSEI 


IDC 

NJS 


SCE 

SCN 


HTN 

♦ MOTA 


1N3281 

CEN 

401 -127 

♦SSI 

WAB 


SCE 

SCN 


SIEG 

SLD 


NJS 

SCE 


CRI 

EDL 


1N3292B 

APRX 

306 - 83 

SIEG 

SLD 


SPE 

SST 


SCN 

SST 



HTN 


ASI 

ETC 


SPE 

SST 


1N3311A 

AMSC 

382 -169 

1N3316B 

A^MSC 

385 - 5 

1N3282 

CEN 

401 - 27 

HSE 

HTN 


1N3306A 

AMSC 

380 - 12 

CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


♦CODI 

CRI 


♦INR 

INRJ 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


EDL 

HTN 



♦SSI 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


HTN 

♦MOTA 


SCN 

STR 


1N3293 

ASI 

306 -117 

HTN 

IDC 


♦MOTA 

NJS 


SCE 

SCN 



THEF 


CEN 

♦COO 


♦MOTA 

NJS 


SCE 

SCN 


♦SIEG 

SST 


1N3283 

♦CODI 

410 -216 

CRI 

EDL 


SCE 

SCN 


SPE 

SST 


1N3317 

AMSC 

385 -120 

CRI 

EDL 


HTN 

♦ IDC 



SST 


1N3311B 

A^MSC 

382 -164 

CEN 

CRI 


HTN 

SPE 


♦INR 

INRJ 


1N3306B 

A^MSC 

380 - 5 

CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


STR 

THEF 


PRX 

♦SAR 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


1N3284 

♦CODI 

414 -200 

SPE 

♦SSI 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


NJS 

SCE 


CRI 

EDL 


UPl 

WAB 


HTN 

IDC 


♦ MOTA 

SCE 


SCN 

SIEG 


HTN 

SCN 


1N3293A 

A ♦PRX 

306 -118 

♦MOTA 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


SPE 

STR 


ASI 

CEN 


SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 



SST 



THEF 


♦COO 

EDL 


SPE 

SST 


THEF 

WAB 


1N3317A 

AMSC 

385 -117 

1N3285 

♦CODI 

417 -111 

HTN 

♦ IDC 



THEF 


1N3312 

AMSC 

383 - 79 

CEN 

Dll 


CRI 

EDL 


♦INR 

INRJ 


1N3307 

A^MSC 

380 -130 

CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 


HTN 

SCN 


SPE 

♦SSEI 


CEN 

CRI 


Dll 

ETC 


HTN 

♦MOTA 


STR 

THEF 


♦SSI 

WAB 


Dll 

ETC 


♦GSE 

HTN 


NJS 

SCE 


1N3286 

♦CODI 

419 - 75 

1N3293R 

IDC 

306 -119 

♦GSE 

HTN 


NJS 

SCE 


SCN 

SPE 


CRI 

EDL 


1N3294 

ASI 

306 -171 

NJS 

SCE 


SCN 

SIEG 



SST 


HTN 

SCN 


CEN 

♦COO 


SCN 

SIEG 


SLD 

SST 


1N3317B 

A^MSC 

385 -112 

SPE 

STR 


CRI 

EDL 


SLD 

SPE 


1N3312A 

AMSC 

383 - 76 

CEN 

Dll 



THEF 


HTN 

♦IDC 


SST 

UPl 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


1N3287 

CEN 

163 - 4 

♦INR 

INRJ 



WAB 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦ MOTA 


CRI 

HTN 


PRX 

♦SAR 


1N3307A 

AMSC 

380 -127 

HTN 

♦MOTA 


SCE 

SCN 


IDC 

ITTG 


SPE 

♦SSI 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


♦SIEG 

SPE 


SCE 

STI 


TIC 

UPl 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SST 


SST 

THEF 



UPl 



WAB 


HTN 

♦MOTA 


1N3312B 

A^MSC 

383 - 71 


UPl 


1N3287W 

IDC 

163 - 5 

1N3294A 

A ♦PRX 

306 -172 

NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


1N3318 

AMSC 

385 -168 

STI 

UPl 


ASI 

CEN 


SCN 

SPE 


ETC 

♦GSE 


CEN 

CRI 


1N3288 

ASI 

305 -198 

♦COO 

EDL 



SST 


HTN 

♦MOTA 


Dll 

ETC 


CEN 

♦COO 


HTN 

♦IDC 


1N3307B 

A^MSC 

380 -122 

SCE 

SCN 


♦GSE 

HTN 


CRI 

EDL 


♦INR 

INRJ 


CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


NJS 

SCE 


HTN 

IDC 


♦SSEI 

♦SSI 


ETC 

♦GSE 


SST 

THEF 


SCN 

SIEG 


♦ INR 

INRJ 



WAB 


HTN 

♦ MOTA 


1N3313 

AMSC 

383 -149 

SLD 

SST 


PRX 

SAR 


1N3294R 

IDC 

306 -173 

SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


1N3318A 

AMSC 

385 -165 

♦SSI 

UPl 


1N3295 

ASI 

404 - 75 

♦SIEG 

SST 


Dll 

♦ETC 


CEN 

Dll 



WAB 


CEN 

♦COO 



THEF 


GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


1N3288A 

A ♦PRX 

305 -199 

CRI 

EDL 


1N3308 

AMSC 

381 - 53 

NJS 

SCE 


HTN 

♦MOTA 


ASI 

CEN 


HTN 

♦IDC 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 


NJS 

SCE 


♦COO 

EDL 


♦INR , 

INRJ 


Dll 

ETC 


SLD 

SPE 


SCN 

SST 


ETC 

HSE 


NJS 

PRX 


♦GSE 

HTN 



SST 


1N3318B 

A^MSC 

385 -161 

HTN 

IDC 


♦SAR 

SPE 


NJS 

SCE 


1N3313A 

AMSC 

383 -146 

CEN 

Dll 


♦ INR 

INRJ 


♦SSI 

TIC 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


♦SSEI 

♦SSI 


UPl 

WAB 


SLD 

SPE 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦MOTA 



WAB 


1N3295A 

A ♦PRX 

404 - 76 


SST 


HTN 

♦MOTA 


SCE 

SCN 


1N3289 

ASI 

306 - 5 

ASI 

CEN 


1N3308A 

AMSC 

381 - 50 

NJS 

SCE 


♦SIEG 

SST 


CEN 

♦COO 


♦COO 

EDL 


CEN 

Dll 


SCN 

SST 


1N3319 

AMSC 

386 - 67 

CRI 

EDL 


HTN 

♦IDC 


ETC 

♦GSE 


1N3313B 

A^MSC 

383 -142 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


♦INR 

INRJ 


HTN 

♦MOTA 


CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


♦INR 

INRJ 


SPE 

♦SSEI 


NJS 

SCE 


ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


PRX 

♦SAR 


♦SSI 

WAB 


SCN 

SST 


HTN 

♦MOTA 


NJS 

SCE 


SPE 

♦SSI 


1N3295R 

IDC 

404 - 77 

1N3308B 

A^MSC 

381 - 44 

SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


TIC 

UPl 


1N3296 

ASI 

407 -163 

CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


SLD 

SPE 



WAB 


CEN 

♦COO 


ETC 

♦GSE 



SST 


SST 

WAB 


1N3289A 

A ♦PRX 

306 - 6 

CRI 

DIT 


HTN 

♦MOTA 


1N3314 

AMSC 

384 - 58 

1N3319A 

AMSC 

386 - 64 

ASI 

CEN 


EDL 

HTN 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 


♦COO 

EDL 


♦IDC 

♦ INR 


♦SIEG 

SST 


Dll 

ETC 


ETC 

♦GSE 


ETC 

HSE 


INRJ 

PRX 


THEF 

UPl 


♦ GSE 

HTN 


HTN 

♦ MOTA 


HTN 

IDC 


♦SAR 

♦SSI 


1N3309 

AMSC 

381 -161 

NJS 

SCE 


MULB 

NJS 


♦ INR 

INRJ 


TIC 

UPl 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 


PHIN 

RTCF 


♦SSEI 

♦SSI 



WAB 


Dll 

♦ETC 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 



WAB 


1N3296A 

A ♦PRX 

407 -164 

GSE 

HTN 


SST 

WAB 


SST 

VALG 


1N3290 

ASI 

306 - 21 

ASI 

CEN 


NJS 

SCE 


1N3314A 

AMSC 

384 - 55 

1N3319B 

A^MSC 

386 - 59 

CEN 

♦COO 


♦COO 

EDL 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


CRI 

EDL 


HTN 

♦ IDC 


SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦INR 

INRJ 



WAB 


HTN 

♦MOTA 


HTN 

♦MOTA 


♦INR 

INRJ 


SPE 

♦SSEI 


1N3309A 

AMSC 

381 -158 

NJS 

SCE 


MULB 

PHIN 


PRX 

♦SAR 


♦SSI 

WAB 


CEN 

Dll 


SCN 

SPE 


RTCF 

SCE 


SPE 

♦SSI 


1N3296R 

IDC 

407 -165 

ETC 

♦GSE 


SST 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


UPl 

WAB 


1N3297 

CRI 

410 - 15 

HTN 

♦ MOTA 


1N3314B 

A^MSC 

384 - 50 

SPE 

SST 


1N3290A 

A ♦PRX 

306 - 22 

EDL 

HTN 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


THEF 

VALG 


ASI 

CEN 


♦SAR 

♦SSI 


SCN 

SST 


ETC 

♦GSE 


1N3320 

AMSC 

386 -174 

♦COO 

EDL 


1N3297A 

A ♦PRX 

410 - 16 


WAB 


HTN 

♦MOTA 


CEN 

CRI 


ETC 

HSE 


EDL 

♦HTN 


1N3309B 

A^MSC 

381 -153 

SCE 

SCN 


Dll 

♦ ETC 


HTN 

IDC 


♦SSEI 

SSI 


CEN 

Dll 


♦SIEG 

SPE 


GSE 

HTN 


♦ INR 

INRJ 


1N3298 

ATRWS 

251 -217 

ETC 

♦GSE 


SST 

THEF 


NJS 

SCE 


♦SSEI 

♦ SSI 


CEN 

CRI 


HTN 

♦ MOTA 


UPl 

WAB 


SCN 

SIEG 



WAB 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


1N3315 

AMSC 

384 -155 

SLD 

SST 


1N3291 

ASI 

306 - 66 

SCE 

SLD 


SIEG 

SST 


CEN 

CRI 



WAB 


CEN 

COO 


SSI 

SST 


THEF 

WAB 


Dll 

ETC 


1N3320A 

AMSC 

386 -171 

CRI 

EDL 


1N3298A 

CEN 

252 -144 

1N3310 

AMSC 

382 - 49 

♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


HTN 

♦ IDC 


HTN 

SSI 


CEN 

CRI 


NJS 

SCE 


♦ ETC 

GSE 


♦ INR 

INRJ 


1N3305 

AMSC 

379 - 94 

Dll 

ETC 


SCN 

SIEG 


HTN 

♦MOTA 


PRX 

♦SAR 


CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 


SLD 

SPE 


NJS 

SCE 


SPE 

♦SSI 


Dll 

ETC 


NJS 

SCE 



SST 


SCN 

SPE 


TIC 

UPl 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 


1N3315A 

AMSC 

384 -152 


SST 



WAB 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 


CEN 

Dll 


1N3320B 

A^MSC 

386 -166 

1N3291A 

A ♦PRX 

306 - 67 

SCN 

SIEG 



SST 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 


ASI 

CEN 


SLD 

SST 


1N3310A 

AMSC 

382 - 46 

HTN 

♦MOTA 


ETC 

♦GSE 


♦COO 

EDL 


1N3305A 

AMSC 

379 - 89 

CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 


cont.next col. 



cont.next col. 



cont.next col. 



SCN 

SST 


cont.next oaoe 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 







TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 





TN3325B 




1N3331A 

aMSc 

391 

-149 

1N3336B 



1N3342 



(cont.) 

SCE 


(cont.) 

♦SIEG 



CEN 

Dll 



(cont.) 

CEN 


(cont.) 

CEN 


SCN 

♦SIEG 


SST 

THEF 



ETC 

♦GSE 



Dll 

ETC 


CRI 

Dll 


SPE 

SST 


1N3326 

AMSC 

389 

•163 

HTN 

MOTA 



♦ GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 



THEF 


CEN 

CRI 



NJS 

SCE 



♦ MOTA 

SCE 


HTN 

NJS 


1N3321 

AMSC 

387 - 87 

Dll 

ETC 



SCN 

SPE 



SCN 

♦SIEG 


SCE 

SCN 


CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 




SST 



SST 

THEF 


SIEG 

SLD 


Dll 

ETC 


NJS 

SCE 



1N3331B 

A ♦MSC 

391 

-145 


TIC 


SPE 

SST 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 



1N3337 

AMSC 

394 - 82 


WAB 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 



ETC 

♦GSE 



CEN 

CRI 


1N3342A 

AMSC 

396 -118 

SCN 

SIEG 


SST 

UPl 



HTN 

♦ MOTA 



Dll 

ETC 


CEN 

Dll 


SLD 

SPE 



WAB 



SCE 

SCN 



♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 



SST 


1N3326A 

AMSC 

389 -160 

♦SIEG 

SPE 



NJS 

SCE 


HTN 

♦MOTA 


1N3321A 

AMSC 

387 - 84 

CEN 

Dll 




SST 



SCN 

SIEG 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 



1N3332 

AMSC 

392 

- 26 

SLD 

SPE 


SCN 

SST 


ETC 

♦GSE 


HTN 

♦ MOTA 



CEN 

CRI 



SST 

UPl 


1N3342B 

A ♦MSC 

396 -113 

HTN 

♦MOTA 


NJS 

SCE 



Dll 

ETC 



1N3337A 

AMSC 

394 - 79 

CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


SCN 

SST 



♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SST 


1N3326B 

A ♦MSC 

389 

-155 

NJS 

SCE 



ETC 

♦GSE 


HTN 

♦MOTA 



UPl 


CEN 

♦ GSE 



SCN 

SIEG 



HTN 

♦MOTA 


SCE 

SCN 


1N3321B 

A^MSC 

387 . 79 

HTN 

MOTA 



SLD 

SST 



NJS 

SCE 


♦SIEG 

SST 


CEN 

Dll 


SCN 

♦SIEG 



1N3332A 

AMSC 

392 

- 23 

SCN 

SPE 



THEF 


ETC 

♦GSE 


SST 

THEF 



CEN 

Dll 




SST 


1N3343 

AMSC 

397 - 11 

HTN 

♦ MOTA 


UPl 

WAB 



ETC 

♦GSE 



1N3337B 

A ♦MSC 

394 - 74 

CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N3327 

AMSC 

390 

- 54 

HTN 

♦ MOTA 



CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


SIEG 

♦SPE 


CEN 

CRI 



NJS 

SCE 



ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


SST 

THEF 


Dll 

ETC 



SCN 

SPE 



HTN 

♦ MOTA 


NJS 

SCE 


UPl 

WAB 


♦GSE 

HTN 




SST 



SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N3322 

AMSC 

387 -129 

NJS 

SCE 



1N3332B 

A ♦MSC 

392 

- 18 

♦SIEG 

SPE 


SLD 

SST 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 



SST 

THEF 



WAB 


Dll 

ETC 


SLD 

SPE 



ETC 

GSE 



1N3338 

AMSC 

394 -185 

1N3343A 

AMSC 

397 - 8 

♦GSE 

HTN 



SST 



HTN 

♦ MOTA 



CEN 

CRI 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


1N3327A 

AMSC 

390 

- 51 

SCE 

SCN 



Dll 

ETC 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 



♦SIEG 

SPE 



♦GSE 

HTN 


HTN 

♦ MOTA 


SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 



SST 

THEF 



NJS 

SCE 


NJS 

SCE 


1N3322A 

AMSC 

387 -126 

HTN 

♦ MOTA 



1N3333 

AMSC 

392 

- 58 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 



CEN 

CRI 



SLD 

SST 


1N3343B 

A ♦MSC 

397 - 3 

ETC 

♦GSE 


SCN 

SST 



Dll 

ETC 



1N3338A 

AMSC 

394 -182 

CEN 

Dll 


HTN 

♦MOTA 


1N3327B 

A ♦MSC 

390 

- 46 

♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


ETC 

♦GSE 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 



NJS 

SCE 



ETC 

♦GSE 


HTN 

♦MOTA 


SCN 

SST 


ETC 

♦GSE 



SCN 

SIEG 



HTN 

♦ MOTA 


SCE 

SCN 


1N3322B 

A^MSC 

387 -122 

HTN 

♦ MOTA 



SLD 

SST 



NJS 

SCE 


♦SIEG 

SST 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 




WAB 



SCN 

SPE 


THEF 

UPl 


ETC 

♦GSE 


♦SIEG 

SST 



1N3333A 

AMSC 

392 

- 56 


SST 



WAB 


HTN 

♦MOTA 



THEF 



CEN 

Dll 



1N3338B 

A ♦MSC 

394 -177 

1N3344 

AMSC 

397 - 97 

SCE 

SCN 


1N3328 

AMSC 

390 -160 

ETC 

♦GSE 



CEN 

Dll 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

SST 


CEN 

CRI 



HTN 

♦ MOTA 



ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 


1N3323 

AMSC 

388 - 29 

Dll 

ETC 



NJS 

SCE 



HTN 

♦ MOTA 


♦GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 



SCN 

SST 



SCE 

SCN 


NJS 

SCE 


Dll 

ETC 


NJS 

SCE 



1N3333B 

A ♦MSC 

392 

- 53 

♦SIEG 

SPE 


SCN 

SIEG 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 



SST 

THEF 


SLD 

SST 


NJS 

SCE 


SLD 

SST 



ETC 

♦GSE 



TIC 

UPl 


1N3344A 

AMSC 

397 - 94 

SCN 

SIEG 


1N3328A 

AMSC 

390 -157 

HTN 

♦ MOTA 



1N3339 

AMSC 

395 - 94 

CEN 

Dll 


SLD 

SPE 


CEN 

Dll 



SCE 

SCN 



CEN 

CRI 


ETC 

♦GSE 



SST 


ETC 

♦GSE 



♦SIEG 

SST 



Dll 

ETC 


HTN 

♦MOTA 


1N3323A 

AMSC 

388 - 26 

HTN 

♦ MOTA 



1N3334 

AMSC 

392 -153 

♦GSE 

HTN 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 



CEN 

CRI 



NJS 

SCE 


SCN 

SST 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SPE 



Dll 

ETC 



SCN 

SIEG 


1N3344B 

A ♦MSC 

397 - 89 

HTN 

♦ MOTA 



SST 



♦GSE 

HTN 



SLD 

SPE 


CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


1N3328B 

A ♦MSC 

390 

-152 

NJS 

SCE 



SST 

WAB 


ETC 

♦GSE 


SCN 

SPE 


CEN 

Dll 



SCN 

SIEG 



1N3339A 

AMSC 

395 - 91 

HTN 

♦MOTA 



SST 


ETC 

♦GSE 



SLD 

SST 



CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


1N3323B 

A ♦MSC 

388 - 21 

HTN 

♦ MOTA 




UPl 



ETC 

♦GSE 


♦ SIEG 

SST 


CEN 

Dll 


SCE 

SCN 



1N3334A 

AMSC 

392 -150 

HTN 

♦MOTA 



THEF 


ETC 

♦GSE 


♦SIEG 

SST 



CEN 

Dll 



NJS 

SCE 


1N3345 

AMSC 

397 -154 

HTN 

♦ MOTA 



THEF 



ETC 

♦GSE 



SCN 

SST 


CEN 

CRI 


SCE 

SCN 


1N3329 

AMSC 

391 

- 13 

HTN 

♦MOTA 



1N3339B 

A ♦MSC 

395 - 86 

Dll 

ETC 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



NJS 

SCE 



CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


SST 

THEF 


Dll 

ETC 



SCN 

SST 



ETC 

♦GSE 


NJS 

SCE 



UPl 


♦GSE 

HTN 



1N3334B 

A ♦MSC 

392 -146 

HTN 

♦ MOTA 


SCN 

SIEG 


1N3324 

AMSC 

388 -145 

NJS 

SCE 



CEN 

Dll 



SCE 

SCN 


SLD 

SST 


CEN 

CRI 


SCN 

SIEG 



ETC 

♦GSE 



♦SIEG 

SST 


1N3345A 

AMSC 

397 -152 

Dll 

ETC 


SLD 

SST 



HTN 

♦MOTA 




THEF 1 


CEN 

Dll 


♦GSE 

HTN 


1N3329A 

AMSC 

391 

- 10 

SCE 

SCN 



1N3340 

AMSC 

396 - 6 

ETC 

♦GSE 1 


NJS 

SCE 


CEN 

Dll 



♦SIEG 

SST 



CEN 

CRI 


HTN 

♦MOTA 


SCN 

SIEG 


ETC 

♦GSE 




THEF 



Dll 

ETC 


NJS 

SCE 


SLD 

SPE 


HTN 

♦MOTA 



1N3335 

AMSC 

393 

- 66 

♦GSE 

HTN 


SCN 

SST 



SST 


NJS 

SCE 



CEN 

CRI 



NJS 

SCE 


1N3345B 

A ♦MSC 

397 -149 

1N3324A 

AMSC 

388 -142 

SCN 

SST 



Dll 

ETC 



SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


CEN 

Dll 


1N3329B 

A ♦MSC 

391 

- 6 

♦GSE 

HTN 



SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 


ETC 

♦GSE 


CEN 

Dll 



NJS 

SCE 



1N3340A 

AMSC 

396 - 3 

HTN 

♦MOTA 


HTN 

♦MOTA 


ETC 

♦GSE 



SCN 

SIEG 



CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


NJS 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 



SLD 

SST 



ETC 

♦GSE 


♦SIEG 

SST 


SCN 

SST 


SCE 

SCN 




UPl 



HTN 

MOTA 


1N3346 

AMSC 

398 - 40 


WAB 


♦SIEG 

SST 



1N3335A 

AMSC 

393 

- 63 

NJS 

SCE 


CEN 

CRI 


1N3324B 

A ♦MSC 

388 -137 

1N3330 

AMSC 

391 

- 96 

CEN 

Dll 



SCN 

SST 


Dll 

ETC 


CEN 

Dll 


CEN 

CRI 



ETC 

♦GSE 



1N3340B 

A ♦MSC 

395 -196 

♦GSE 

HTN 


ETC 

♦GSE 


Dll 

ETC 



HTN 

♦ MOTA 



CEN 

Dll 


NJS 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 


♦GSE 

HTN 



NJS 

SCE 



ETC 

♦GSE 


SCN 

SIEG 


SCE 

SCN 


NJS 

SCE 



SCN 

SPE 



HTN 

♦ MOTA 


SLD 

SPE 


♦SIEG 

SPE 


SCN 

SIEG 




SST 



SCE 

SCN 



SST 


SST 

THEF 


SLD 

SST 



1N3335B 

A ♦MSC 

393 

- 58 

♦SIEG 

SST 


1N3346A 

AMSC 

398 - 37 


WAB 



UPl 



CEN 

Dll 




THEF 


CEN 

Dll 


1N3325 

AMSC 

389 - 54 

1N3330A 

AMSC 

391 

- 93 

ETC 

♦GSE 



1N3341 

AMSC 

396 - 43 

ETC 

♦GSE 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 



HTN 

♦MOTA 



CEN 

CRI 


HTN 

♦ MOTA 


Dll 

ETC 


ETC 

♦GSE 



SCE 

SCN 



Dll 

ETC 


NJS 

SCE 


♦GSE 

HTN 


HTN 

♦ MOTA 



♦SIEG 

SST 



♦GSE 

HTN 


SCN 

SST 


NJS 

SCE 


NJS 

SCE 




THEF 



NJS 

SCE 


1N3346B 

A ♦MSC 

398 - 32 

SCN 

SIEG 


SCN 

SST 



1N3336 

AMSC 

393 

-160 

SCN 

SIEG 


CEN 

Dll 


SLD 

SPE 


1N3330B 

A ♦MSC 

391 

- 88 

CEN 

CRI 



SLD 

SST 


ETC 

♦GSE 



SST 


CEN 

Dll 



Dll 

ETC 



1N3341A 

AMSC 

396 - 40 

HTN 

♦ MOTA 


1N3325A 

AMSC 

389 - 51 

ETC 

♦GSE 



♦GSE 

HTN 



CEN 

Dll 


SCE 

SCN 


CEN 

Dll 


HTN 

♦ MOTA 



NJS 

SCE 



ETC 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


DIT 

ETC 


SCE 

SCN 



SCN 

SIEG 



HTN 

♦ MOTA 


SST 

THEF 


♦GSE 

HTN 


♦ SIEG 

SST 



SLD 

SPE 



NJS 

SCE 



WAB 


♦ MOTA 

NJS 



THEF 




SST 



SCN 

SST 


1N3347 

AMSC 

398 -117 

SCE 

SCN 


1N3331 

AMSC 

391 

-152 

1N3336A 

AMSC 

393 -157 

1N3341B 

A ♦MSC 

396 - 36 

CEN 

CRI 


SPE 

SST 


CEN 

CRI 



CEN 

Dll 



CEN 

Dll 


Dll 

ETC 


1N3325B 

A ♦MSC 

389 - 46 

Dll 

ETC 



ETC 

♦GSE 



ETC 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


CEN 

Dll 


♦ GSE 

HTN 



HTN 

♦MOTA 



HTN 

♦ MOTA 


NJS 

SCE 


ETC 

♦GSE 


NJS 

SCE 



NJS 

SCE 



SCE 

SCN 


SCN 

SIEG 


HTN 

♦ MOTA 


SCN 

SIEG 



SCN 

SST 



♦SIEG 

SST 


SLD 

SPE 


SCE 

SCN 


SLD 

SPE 



1N3336B 

A ♦MSC 

393 

-152 

1N3342 

AMSC 

396 -121 


SST 


cont. next col. 



SST 

UPl 



cont. next col. 




cont. next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 



MyildSfel 




BjHiriTJ 


MFRS 

Pa&Line 

1N3347A 

AMSC 

398 

-114 

1N3391 

CRI 

231 

- 27 

1N3477 

CODI 

163 -174 

1N3503A 

CODI 

176 - 22 

1N3520 



CEN 

Dll 



1N3392 

CRI 

163 

- 93 

CRI 

IDC 



HTN 

IDC 


(cont.) 

IDC 


ETC 

♦GSE 




SCE 



KSI 

SIEG 



SPE 

SSI 


KSI 

MDC 


HTN 

♦MOTA 



1N3393 

CRI 

163 

-109 

1N3477A 

CEN 

163 -171 

1N3504 


CDI 

176 - 30 

MSC 

SCE 


NJS 

SCE 



SCE 

SPE 



CODI 

IDC 



CODI 

CRI 


SIEG 

SSI 


SCN 

SST 




TIC 




KSI 



HTN 

IDC 


1N3521 

♦APD 

192 -125 

1N3347B 

A^MSC 

398 

-109 

1N3394 

CRI 

163 

-187 

1N3483 

CEN 

231 - 89 

♦ MSC 

♦SIEG 


CEN 

CODI 


CEN 

Dll 




SCE 



CRI 

HTN 




SSI 


CRI 

HTN 


ETC 

♦GSE 



1N3395 

CRI 

164 

-179 

♦IDC 

SSI 


1N3504A 

CODI 

176 - 23 

IDC 

KSI 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 




STI 



HTN 

IDC 


MDC 

MSC 


SCE 

SCN 



1N3396 

CRI 

166 

- 51 

1N3484 

CEN 

231 - 90 



SSI 


SCE 

SIEG 


♦SIEG 

SPE 



IDC 

SCE 



CRI 

HTN 


1N3506 


♦APD 

165 -204 


SSI 


SST 

THEF 



1N3397 

CRI 

167 

-192 


IDC 



CEN 

CODI 


1N3522 

♦APD 

194 -149 


WAB 



IDC 

SCE 



1N3485 

CRI 

249 - 98 


CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


1N3348 

AMSC 

398 

-159 

1N3398 

CRI 

170 

- 53 

1N3486 

ASI 

401 - 76 


IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 




SCE 



CEN 

CRI 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


Dll 

ETC 



1N3399 

CRI 

173 

- 12 

ETC 

HTN 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


♦GSE 

HTN 



IDC 

SCE 



IDC 

SCN 




SSI 


SCE 

SIEG 


NJS 

SCE 



1N3400 

CRI 

178 

- 47 

SSI 

WAB 


1N3507 


♦APD 

166 -175 


SSI 


SCN 

SIEG 




SCE 



1N3487 

CEN 

405 -211 


CEN 

CODI 


1N3523 

♦APD 

196 - 54 

SLD 

SPE 



1N3401 

CRI 

182 

- 23 

CRI 

HTN 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 



SST 



IDC 

SCE 



IDC 

SCN 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


1N3348A 

AMSC 

398 

-157 

1N3402 

CRI 

187 

-106 


SSI 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


CEN 

Dll 




SCE 



1N3491 

ASI 

298 -107 


SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


ETC 

♦GSE 



1N3403 

CRI 

191 

- 2 

CDIL 

CEN 




SSI 


SCE 

SIEG 


HTN 

♦MOTA 



IDC 

SCE 



CRI 

HTN 


1N3508 


♦APD 

167 -141 


SSI 


NJS 

SCE 



1N3404 

CRI 

195 

- 2 

INRJ 

MAL 



CEN 

CODI 


1N3524 

♦APD 

198 - 61 

SCN 

SST 




SCE 



♦ MOTA 

SAR 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


1N3348B 

A^MSC 

398 

-154 

1N3405 

CRI 

198 

-116 

SCN 

SLD 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


CEN 

Dll 




SCE 



SPE 

SST 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


ETC 

♦GSE 



1N3406 

CRI 

202 

- 9 

TRWS 

UPl 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


HTN 

♦MOTA 




SCE 



1N3492 

ASI 

298 -136 



SSI 


SCE 

SIEG 


SCE 

SCN 



1N3407 

CRI 

205 

- 47 

CDIL 

CEN 


1N3509 


♦APD 

168 -156 


SSI 


♦SIEG 

SST 




SCE 



CRI 

♦DIT 



CEN 

CODI 


1N3525 

♦APD 

200 - 61 

1N3349 

AMSC 

399 

- 43 

1N3408 

CRI 

208 

- 71 

HTN 

INRJ 



CRI 

HTN 


CEN 

CODI 


CEN 

CRI 




SCE 



MAL 

♦ MOTA 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


Dll 

ETC 



1N3409 

CRI 

210 

-180 

SAR 

SCN 



MDC 

MSC 


IDC 

KSI 


♦GSE 

HTN 




SCE 



SLD 

SPE 



SCE 

SIEG 


MDC 

MSC 


NJS 

SCE 



1N3410 

CRI 

213 

- 7 

SST 

TRWS 




SSI 


SCE 

SIEG 


SCN 

SIEG 




SCE 



1N3493 

ASI 

298 -176 

1N3510 


♦APD 

169 -195 


SSI 


SLD 

SPE 



1N3411 

CRI 

175 

- 77 

CDIL 

CEN 



CEN 

CODI 


1N3526 

♦APD 

201 -166 

SST 

WAB 




SCE 



CRI 

♦DIT 



CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


1N3349A 

AMSC 

399 

- 40 

1N3412 

CRI 

178 

- 48 

HTN 

INRJ 



IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


CEN 

Dll 




SCE 



MAL 

♦MOTA 



MDC 

MSC 


KSI 

MDC 


ETC 

♦GSE 



1N3413 

CRI 

180 

- 44 

SAR 

SCN 



SCE 

SIEG 


MSC 

SCE 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



SLD 

SPE 




SSI 


SIEG 

SSI 


NJS 

SCE 



1N3414 

CRI 

182 

- 24 

SST 

TRWS 


1N3511 


♦APD 

171 - 70 


WAB 


SCN 

SST 



IDC 

SCE 



UPl 

WAB 



CEN 

CODI 


1N3527 

♦APD 

203 - 67 

1N3349B 

A^MSC 

399 

- 35 

1N3415 

CRI 

187 

-107 

1N3494 

ASI 

299 - 7 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


CEN 

Dll 



IDC 

SCE 



CDIL 

CEN 



IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


ETC 

♦GSE 



1N3416 

CRI 

191 

- 3 

CRI 

♦ DIT 



MDC 

MSC 


KSI 

MDC 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



HTN 

INRJ 



SCE 

SIEG 


MSC 

SCE 


SCE 

SCN 



1N3417 

CRI 

195 

- 3 

MAL 

♦MOTA 




SSI 


SIEG 

SSI 


♦SIEG. 

SST 




SCE 



SAR 

SCN 


1N3512 


♦APD 

172 -158 

1N3528 

♦APD 

205 - 1 

THEF 

WAB 



1N3418 

CRI 

198 

-117 

SLD 

SPE 



CEN 

CODI 


CEN 

CRI 


1N3350 

AMSC 

399 

-138 


SCE 




SST 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 



1N3419 

CRI 

202 

- 10 

1N3495 

ASI 

299 - 31 


IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


Dll 

ETC 




SCE 



CDIL 

CEN 



MDC 

MSC 


MSC 

SCE 


GSE 

HTN 



1N3420 

CRI 

205 

- 48 

CRI 

♦DIT 



SCE 

SIEG 


SIEG 

SSI 


NJS 

SCE 




SCE 



HTN 

INRJ 




SSI 



WAB 


SCN 

SIEG 



1N3421 

CRI 

206 

-183 

MAL 

♦MOTA 


1N3513 


♦APD 

174 -175 

1N3529 

♦APD 

206 -134 

SLD 

SPE 




SCE 



SAR 

SCN 



CEN 

CODI 


CEN 

CRI 



SST 



1N3422 

CRI 

208 

- 72 

SLD 

SPE 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


1N3350A 

AMSC 

399 

-135 


SCE 



SSI 

SST 



IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


CEN 

Dll 



1N3423 

CRI 

210 

-181 

TIC 

UPl 



MDC 

MSC 


MSC 

SCE 


ETC 

GSE 




SCE 



1N3496 

♦APD 

174 -107 


SCE 

SIEG 


SIEG 

SSI 


HTN 

♦ MOTA 



1N3424 

CRI 

213 

- 8 

CDI 

CODI 




SSI 



THEF 


NJS 

SCE 




SCE 



CRI 

HTN 


1N3514 


♦APD 

177 -196 

1N3530 

♦APD 

208 - 22 

SCN 

SPE 



1N3425 

CRI 

214 

-196 

IDC 

MSC 



CEN 

CODI 


CEN 

CRI 



SST 




SCE 



SCE 

SIEG 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


1N3350B 

A^MSC 

399 

-130 

1N3426 

CRI 

216 

-179 

SSI 

SST 



IDC 

KSI 


KSI 

MDC 


CEN 

Dll 




SCE 




THEF 



MDC 

MSC 


MSC 

SCE 


ETC 

GSE 



1N3427 

CRI 

218 

-146 

1N3497 

♦APD 

174 -108 


SCE 

SIEG 


SIEG 

SSI 


HTN 

♦ MOTA 




SCE 



CDI 

CODI 




SSI 


1N3531 

CEN 

209 -107 

SCE 

SCN 



1N3428 

CRI 

220 

- 88 

CRI 

HTN 


1N3515 


♦APD 

179 -182 

CRI 

HTN 


♦ SIEG 

SPE 




SCE 



IDC 

MSC 



CEN 

CODI 


IDC 

MDC 


SST 

THEF 



1N3429 

CRI 

222 

- 5 

SCE 

SIEG 



CRI 

HTN 


MSC 

SCE 


1N3354 

CRI 

287 

-146 


SCE 



SSI 

THEF 



IDC 

KSI 


SIEG 

SSI 


1N3355 

CRI 

287 

-149 

1N3430 

CRI 

223 

-175 


WAB 



MDC 

MSC 


1N3532 

CEN 

210 -144 

1N3356 

CRI 

287 

-153 


SCE 



1N3498 

♦APD 

174 -109 


SCE 

SIEG 


CRI 

HTN 


1N3357 

CRI 

287 

-188 

1N3431 

CRI 

225 

-132 

CDI 

CODI 



SSI 

WAB 


IDC 

MDC 


1N3358 

CRI 

287 

-210 


SCE 



CRI 

HTN 


1N3516 


♦APD 

181 -162 

MSC 

SCE 


1N3359 

CRI 

288 

- 25 

1N3432 

CRI 

227 

- 71 

IDC 

MSC 



CEN 

CODI 


SIEG 

SSI 


1N3360 

CRI 

288 

- 61 


SCE 



SCE 

SIEG 



CRI 

HTN 


1N3533 

CEN 

211 -164 

1N3361 

CRI 

288 

-104 

1N3465 

CEI 

234 

- 39 

SSI 

THEF 



IDC 

KSI 


CRI 

HTN 


1N3362 

CRI 

288 

-156 

CEN 

CRI 



1N3499 

♦APD 

174 -110 


MDC 

MSC 


IDC 

MDC 


1N3363 

CRI 

288 

-204 

HTN 

IDC 



CDI 

CODI 



SCE 

SIEG 


MSC 

SCE 


1N3364 

CRI 

289 

- 24 

MDC 

STI 



CRI 

HTN 




SSI 


SIEG 

SSI 


1N3365 

CRI 

289 

- 70 


UPl 



IDC 

MSC 


1N3517 


♦APD 

184 -210 

1N3534 

CEN 

212 -176 

1N3366 

CRI 

289 

-104 

1N3466 

CEI 

234 

- 40 

SCE 

SIEG 



CEN 

CODI 


CRI 

HTN 


1N3367 

CRI 

289 

-140 

CEN 

CRI 



SSI 

THEF 



CRI 

HTN 


IDC 

MDC 


1N3368 

CRI 

289 

-171 

HTN 

ITTG 



1N3500 

♦APD 

174 -111 


IDC 

KSI 


MSC 

SCE 


1N3369 

CRI 

402 

-174 

MDC 

STI 



CDI 

CODI 



MDC 

MSC 


SIEG 

SSI 


1N3370 

CRI 

406 

-125 


UPl 



CRI 

HTN 



SCE 

SIEG 


1N3537 

HTN 

191 - 83 

1N3371 

CRI 

411 

-105 

1N3467 

CRI 

244 

-101 

IDC 

MSC 



SPE 

SSI 


IDC 

SSI 


1N3372 

CRI 

297 

- 88 

HTN 

♦ IDC 



SCE 

SIEG 




UPl 


1N3544 

CEN 

277 - 90 

1N3373 

CRI 

297 

- 89 

♦ ITTG 

SLD 



SSI 

THEF 


1N3518 


♦APD 

187 - 36 

CRI 

STI 


1N3374 

CRI 

297 

-103 

SSI 

SST 



1N3501 

CDI 

176 - 27 


CEN 

CODI 


1N3545 

CEN 

277 -105 

1N3375 

CRI 

297 

-119 

SSY 

STI 



CODI 

CRI 



CRI 

HTN 


CRI 

UPl 


1N3376 

CRI 

297 

-132 


UPl 



HTN 

IDC 



IDC 

KSI 


1N3546 

CEN 

277 -120 

1N3377 

CRI 

297 

-141 

1N3468 

CRI 

244 

-102 

♦MSC 

♦SIEG 



MDC 

MSC 


CRI 

STI 


1N3378 

CRI 

297 

-153 

HTN 

♦ IDC 




SSI 



SCE 

SIEG 



UPl 


1N3379 

CRI 

297 

-168 

SLD 

SSI 



1N3502 

CDI 

176 - 28 


SPE 

SSI 


1N3547 

CEN 

277 -130 

1N3380 

CRI 

297 

-185 

SST 

STI 



CODI 

CRI 


1N3519 


♦APD 

188 -191 

CRI 

STI 


1N3381 

CRI 

231 

- 17 

1N3469 

CEI 

234 

- 76 

HTN 

IDC 



CEN 

CODI 



UPl 


1N3382 

CRI 

231 

- 18 

CRI 

HTN 



♦ MSC 

♦SIEG 



CRI 

HTN 


1N3548 

CEN 1 

277 -148 

1N3383 

CRI 

231 

- 19 

IDC 

♦ ITTG 



SPE 

SSI 



IDC 

KSI 


CRI 

IDC 


1N3384 

CRI 

231 

- 20 

STI 

UPl 




UPl 



MDC 

MSC 



STI 


1N3385 

CRI 

231 

- 21 

1N3470 

CEI 

234 

- 77 

1N3503 

CDI 

176 - 29 


SCE 

SIEG 


1N3549 

CEN 

277 -158 

1N3386 

CRI 

231 

- 22 

CRI 

HTN 



CODI 

CRI 




SSI 


CRI 

STI 


1N3387 

CRI 

231 

- 23 

IDC 

STI 



HTN 

IDC 


1N3520 


♦APD 

190 -153 

1N3550 

CEN 

248 -114 

1N3388 

CRI 

231 

- 24 


UPl 



♦ MSC 

♦SIEG 



CEN 

CODI 


CRI 

IDC 


1N3389 

CRI 

231 

- 25 

1N3471 

CRI 

245 

- 60 


SSI 



CRI 

HTN 


MSC 

SCE 


1N3390 

CRI 

231 

- 26 


IDC 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 





1N3550 




1N3582A 

5SE 

190 - 70 

El 

A51 

246 -105 

1N3622 

ASI 

297 - 29 

TN3556 

■ llliM 

278 - 43 

(cont.) 

SPE 



HTN 

SCE 


CEN 

CRI 


CEI 

CEN 


CRI 

MSC 


SSI 

SSY 




SSI 


HTN 

IDC 


♦COO 

CRI 


TRWS 

UPl 



STI 



1N3582B 

GSE 

190 - 71 

MDC 

MSC 


EDL 

ETC 


1N3657 

A ♦UNI 

278 -124 

1N3553 

CODI 

176 

- 18 

HTN 

SCE 


RHM 

SCE 


GTC 

HTN 


CRI 

MSC 


CRI 

IDC 




SSI 


SLD 

SST 


IDC 

IDI 


TRWS 

UPl 


MSC 

UPl 



1N3583 

CRI 

190 - 72 

STI 

THEF 


PRX 

SAR 


1N3658 

A ♦UNI 

278 -195 

1N3558 

CODI 

435 

- 62 

GSE 

HTN 



WAB 


SCN 

SPE 


CRI 

MSC 


1N3559 

CEI 

232 

- 27 

IDC 

SCE 


1N3607 

CRI 

246 -106 

♦SSEI 

SSI 



TRWS 


CEN 

CRI 




SSI 


IDC 

SCE 


SST 

WAB 


1N3659 

CEN 

300 - 20 

IDC 

SSY 



1N3583A 

GSE 

190 - 73 

1N3608 

CRI 

245 - 75 

1N3623 

ASI 

297 - 44 

CRI 

♦DIT 



UPl 



HTN 

SCE 



IDC 


CEI 

CEN 


MAL 

♦MOTA 


1N3563 

CEN 

401 

- 78 


SSI 


1N3609 

CRI 

246 -107 

♦COO 

CRI 


SAR 

SCN 


CRI 

EDL 



1N3583B 

GSE 

190 - 74 

1N3611 

A ♦UNI 

237 - 60 

EDL 

ETC 


SLD 

SST 


SCN 

SPE 



HTN 

SCE 


ASI 

CDIL 


GTC 

HTN 



TIC 


1N3564 

CEI 

231 

-166 


SSI 


CEN 

CRI 


IDC 

IDI 


1N3660 

CEN 

300 - 51 

CEN 

CRI 



1N3584 

CRI 

190 - 75 

EDL 

♦GIC 


PRX 

SCN 


CRI 

MAL 


IDC 

SSY 



GSE 

HTN 


HTN 

MSC 


♦SSEI 

SSI 


♦ MOTA 

SAR 



UPl 



IDC 

SCE 


SLD 

SPE 


SST 

WAB 


SCN 

SLD 


1N3565 

ASI 

285 

-194 


SSI 


SSI 

SST 


1N3624 

ASI 

403 -102 

SPE 

SST 


CEN 

CRI 



1N3584A 

GSE 

190 - 76 

TRWS 

UPl 


CEI 

CEN 


1N3661 

CEN 

300 - 84 

EDL 

SCN 



HTN 

SCE 



WAB 


♦COO 

CRI 


CRI 

MAL 


SOD 

SPE 




SSI 


1N3612 

A ♦UNI 

237 • 61 

EDL 

ETC 


♦MOTA 

SAR 



UPl 



1N3584B 

GSE 

190 - 77 

ASI 

CDIL 


GTC 

HTN 


SCN 

SLD 


1N3566 

CRI 

282 

- 98 

HTN 

SCE 


CEN 

CRI 


IDI 

PRX 


SPE 

SST 


1N3567 

ATRWS 

246 

- 63 


SSI 


EDL 

♦GIC 


SCN 

♦SSEI 


1N3662 

CEN 

300 -103 

CRI 

SSI 



1N3585 

CRI 

310 -190 

HTN 

MSC 


SSI 

SST 


CRI 

MAL 


1N3568 

CRI 

246 

-177 

HTN 

SSI 


SLD 

SPE 



WAB 


♦MOTA 

SAR 


1N3569 

ASI 

289 

-181 

1N3586 

CRI 

310 -193 

SSI 

SST 


1N3625 

CEN 

243 - 69 

SCN 

SLD 


CEN 

CRI 



HTN 

SSI 


TRWS 

UPl 


CRI 

IDC 


SPE 

SST 


EDL 

ETC 



1N3587 

CRI 

310 -200 


WAB 



SSI 


1N3663 

CEN 

300 -126 

HSE 

HTN 



HTN 

SSI 


1N3613 

A ♦UNI 

237 - 62 

1N3626 

CEI 

231 - 92 

CRI 

MAL 


IDC 

♦ MAL 



1N3588 

CRI 

310 -213 

CDIL 

CEN 


CEN 

CRI 


♦ MOTA 

SAR 


SAR 

♦SCN 



HTN 

SSI 


CRI 

EDL 



♦IDC 


SCN 

SLD 


SOD 

SSI 



1N3589 

CRI 

311 - 1 

♦GIC 

HTN 


1N3629 

CRI 

278 - 4 

SPE 

SST 



UPl 



HTN 

SSI 


MSC 

SLD 



SSI 


1N3664 

CEN 

300 -135 

1N3570 

ASI 

289 

-188 

1N3590 

CRI 

311 - 14 

SSI 

SST 


1N3630 

CRI 

278 - 42 

CRI 

MAL 


CEN 

CRI 



HTN 

SSI 



TRWS 


1N3631 

CRI 

278 - 90 

SAR 

SCN 


EDL 

ETC 



1N3591 

CRI 

311 - 22 

1N3614 

A^UNi 

237 - 63 

1N3632 

CRI 

278 -123 

1N3665 

CEN 

300 -147 

HSE 

HTN 



HTN 

SSI 


CDIL 

CEN 


1N3633 

CRI 

278 -165 

CRI 

MAL 


♦MAL 

SAR 



1N3592 

CRI 

241 - 66 

CRI 

EDL 


1N3634 

CRI 

278 -194 

SAR 

SCN 


SCN 

SOD 



HTN 

IDC 


♦GIC 

HTN 


1N3635 

CRI 

279 - 16 


UPl 


SPE 

SSI 



MISI 

SCE 


MSC 

SSI 


1N3636 

CRI 

279 - 30 

1N3666 

ASI 

249 - 51 


UPl 



SLD 

SPE 



TRWS 


1N3637 

CRI 

279 - 54 

CEN 

CRI 


1N3571 

ASI 

289 -191 

SSI 

SST 


1N3615 

ASI 

296 -188 

1N3638 

CRI 

401 -111 

IDC 

♦ ITTG 


CEN 

CRI 



STI 

THEF 


CEN 

COO 


1N3639 

CEN 

278 - 78 

MDC 

SLD 


EDL 

ETC 




UPl 


CRI 

EDL 


CRI 

EDL 


SPE 

SST 


HSE 

HTN 



1N3593 

CEN 

245 -102 

ETC 

GTC 


HTN 

IDI 


SSY 

STI 


♦MAL 

SAR 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


SAR 

SCN 


UPl 

WAB 


♦SCN 

SOD 




IDC 


IDI 

PRX 


SPE 

SSI 


1N3667 

CRI 

284 -167 

SPE 

SSI 



1N3594 

CEN 

246 - 35 

SAR 

SCN 



UPl 


1N3668 

CEN 

242 -175 


UPl 



CRI 

HTN 


♦SSEI 

SSI 


1N3640 

ASI 

278 -158 

CRI 

DIT 


1N3572 

ASI 

289 

-196 

IDC 

♦ MSC 


UPl 

WAB 


CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


CEN 

CRI 



1N3595 

A ♦FSC 

235 - 73 

1N3616 

AS! 

296 -201 

EDL 

HTN 


1N3669 

CRI 

251 -129 

EDL 

ETC 



APD 

ASI 


CEN 

COO 


IDI 

SAR 


IDC 

MSC 


HSE 

HTN 



CODI 

CRI 


CRI 

EDL 


SCN 

SPE 


SCE 

SSI 


IDC 

♦ MAL 



ETC 

HTN 


ETC 

GTC 


SSI 

WAB 



SSY 


SAR 

♦SCN 



IDC 

♦MSC 


HTN 

IDC 


1N3641 

CEN 

279 - 12 

1N3670 

APRX 

295 -143 

SOD 

SSI 



SCE 

SPE 


IDI 

PRX 


CRI 

EDL 


ASI 

CEI 



UPl 



SPR 

SSI 


SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

COO 


1N3573 

ASI 

289 

-198 

THEF 

UPl 


SPE 

♦SSEI 


IDI 

SAR 


CRI 

Dll 


CEN 

CRI 




WAB 


SSI 

SST 


SCN 

SSI 


EDL 

ETC 


EDL 

ETC 



1N3596 

CEN 

244 -152 

TIC 

UPl 


1N3642 

CEN 

277 - 65 

GTC 

HSE 


HSE 

HTN 



CRI 

IDC 



WAB 


CRI 

EDL 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MAL 



MSC 

SCE 


1N3617 

ASI 

296 -208 

HTN 

IDI 


IDI 

SCN 


SAR 

♦SCN 




SSI 


CEI 

CEN 


SAR 

SCN 


SSI 

SST 


SOD 

SSI 



1N3597 

CEN 

251 -156 

COO 

CRI 


SPE 

SSI 


UPl 

WAB 


1N3574 

ASI 

289 -202 

CRI 

IDC 


EDL 

ETC 


1N3643 

♦CODI 

232 - 45 

1N3670A 

APRX 

255 -156 

CEN 

CRI 



MSC 

SSI 


GTC 

HTN 


CRI 

HTN 

256 - 70 

ASI 

CDIL 


EDL 

ETC 



1N3598 

CEN 

245 -155 

IDC 

IDI 


♦MSC 

SCN 


CEI 

CEN 


HSE 

HTN 



CRI 

IDC 


PRX 

SAR 


♦SSI 

UNI 


COO 

♦ Dll 


IDC 

♦ MAL 



MSC 

SCE 


SCN 

SSI 


1N3644 

♦CODI 

232 - 46 

EDL 

ETC 


SAR 

♦SCN 



SPE 

SSI 


SST 

UPl 


CRI 

HTN 

256 -117 

GTC 

HSE 


SOD 

SSI 



1N3599 

CEN 

249 - 85 


WAB 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 



WAB 



CRI 

SCE 


1N3618 

ASI 

296 -216 

♦SSI 

UNI 


IDI 

INR 


1N3575 

CEN 

235 

- 5 

SSI 

STI 


CEI 

CEN 



UPl 


INRJ 

♦ NAT 


CRI 

MSC 



1N3600 

A ♦FSC 

251 - 93 

COO 

CRI 


1N3645 

♦CODI 

232 - 47 

SCN 

♦SSI 


UPl 

WAB 



♦APD 

ASI 


EDL 

ETC 


CRI 

HTN 

256 -145 

SST 

WAB 


1N3576 

ASI 

235 

- 6 

CEN 

CRI 


GTC 

HTN 


MSC 

SCN 


1N3671 

APRX 

295 -160 

CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


IDC 

IDI 


♦ SSI 

UNI 


ASI 

CEI 


HTN 

MSC 



MDC 

MSC 


PRX 

SAR 



UPl 


CEN 

♦COO 



WAB 



RHM 

SCE 


SCN 

SPE 


1N3646 

♦CODI 

232 - 48 

CRI 

Dll 


1N3577 

CEN 

235 

- 7 

SPE 

SPR 


♦SSEI 

SSI 


CRI 

HTN 

256 -165 

EDL 

ETC 


CRI 

HTN 



SSI 

SSY 


SST 

UPl 


MSC 

SCN 


GTC 

HSE 



MSC 



STI 

THEF 



WAB 


♦SSI 

UNI 


HTN 

IDC 


1N3578 

CEN 

235 

- 8 

♦ UNI 

WAB 


1N3619 

ASI 

297 - 2 


UPl 


IDI 

INRJ 


CRI 

HTN 



1N3601 

CEN 

246 -136 

CEI 

CEN 


1N3647 

♦CODI 

232 - 49 

SCN 

♦SSEI 


IDC 

MSC 



CRI 

IDC ! 


COO 

CRI 


CRI 

HTN 

256 -182 

SSI 

SST 


1N3579 

CRI 

235 

- 9 

MSC 

STI 1 


EDL 

GTC 


MSC 

SCN 


UPl 

WAB 



MSC 



1N3602 

♦APD 

245 -188 

HTN 

IDC 


SET 

♦SSI 


1N3671A 

APRX 

255 -217 

1N3580 

CRI 

190 

- 63 

CEN 

CRI 


IDI 

PRX 


UNI 

UPl 


ASI 

CDIL 


GSE 

HTN 



IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


1N3648 

CRI 

427 - 96 

CEI 

CEN 


IDC 

SCE 



SPE 

STI 


SSI 

SST 


1N3649 

ASI 

282 - 99 

♦COO 

♦ Dll 


SPE 

SSI 



1N3603 

CEN 

245 - 9 

UPl 

WAB 


CEN 

CRI 


EDL 

ETC 



WAB 



CRI 

IDC 


1N3620 

ASI 

297 - 13 

EDL 

ETC 


GTC 

HSE 


1N3580A 

GSE 

190 

- 64 


MSC 


CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDI 


HTN 

SCE 



1N3604 

ASI 

246 -104 

♦COO 

CRI 


SCN 

SOD 


INR 

INRJ 



SSI 



CEN 

CRI 


EDL 

ETC 



SSI 


♦ NAT 

SCN 


1N3580B 

GSE 

190 

- 65 

FSC 

HTN 


GTC 

HTN 


1N3650 

ASI 

402 - 9 

SPE 

♦SSEI 


HTN 

SCE 



IDC 

MDC 


IDC 

IDI 


CEN 

CRI 


♦SSI 

SST 


SSI 

WAB 



♦ MSC 

RHM 


PRX 

SAR 


EDL 

ETC 



WAB 


1N3581 

CRI 

190 

- 66 

SCE 

SLD 


SCN 

♦SSEI 


HTN 

IDC 


1N3672 

APRX 

295 -177 

GSE 

HTN 



SPE 

SST 


SSI 

SST 


SCN 

SOD 


ASI 

CEI 


IDC 

SCE 



SSY 

STI 


UPl 

WAB 



SSI 


CEN 

COO 



SPE 



THEF 

WAB 


1N3621 

ASI 

297 - 18 

1N3653 

CRI 

243 - 17 

CRI 

Dll 


1N3581A 

GSE 

190 

- 67 

1N3605 

♦ APD 

245 - 74 

CEI 

CEN 


IDC 

MDC 


EDL 

ETC 


HTN 

SCE 



ASI 

CEN 


COO 

CRI 


MSC 

SLD 


♦GESY 

GTC 


1N3581B 

GSE 

190 

- 68 

CRI 

HTN 


EDL 

ETC 


SPE 

SST 


HSE 

HTN 


HTN 

SCE 



IDC 

MDC 


GTC 

HTN 



STR 


IDC 

IDI 


1N3582 

CRI 

190 

- 69 

♦ MSC 

RHM 


IDC 

IDI 


1N3654 

CEN 

243 - 18 

INRJ 

SCN 


GSE 

HTN 



SCE 

SLD 


PRX 

SAR 


CRI 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

SCE 



SPE 

SST 


SCN 

SSI 


MSC 

SCE 


STR 

UPl 


SPE 

SSI 



SSY 

STI 


SST 

WAB 


SLD 

SST 



WAB 






THEF 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■yiiasM 

iKidlliT:! 


HwImmI*] 


TYPE No. 

MFRS 



■yilasici 

igMiiiTJi 


Myildski 


1N3672A 



- 8 

1N3681A 


191 - 28 

1N3691B 

APD 

208 

- 90 

1N3703A 

CEN 

220 - 99 

1N3736 



ASI 

CDIL 



CEN 



CEN 

IDC 



IDC 

MSC 


(cont.) 

PRX 


CEI 

CEN 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


SAR 

SSI 


COO 

♦ Dll 



1N3681B 

APD 

191 - 22 

1N3692 

CEN 

209 

-162 

1N3703B 

CEN 

220 - 98 


WAB 


DIT 

EDL 



CEN 

IDC 


CRI 

IDC 



IDC 

MSC 


1N3737 

CEN 

309 -145 

ETC 

GESY 



MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


COO 

CRI 


GTC 

HSE 




SCN 



SCN 



1N3704 

CEN 

221 - 66 

♦ DIT 

EDL 


HTN 

IDI 



1N3682 

♦APD 

192 -199 

1N3692A 

CEN 

209 

-161 

CRI 

IDC 


ETC 

HSE 


INR 

INRJ 



CEN 

CRI 


IDC 

SCE 



MSC 

SCE 


HTN 

IDC 


♦NAT 

SCN 



IDC 

MSC 



SCN 




SCN 


♦ INR 

INRJ 


♦SSI 

SST 



SCE 

SCN 


1N3692B 

CEN 

209 

-158 

1N3704A 

CEN 

221 - 65 

PRX 

SAR 


STR 

WAB 



1N3682A 

APD 

192 -198 

IDC 

MSC 



IDC 

SCE 


SPE 

SSI 


1N3673 

APRX 

403 

- 62 

CEN 

IDC 


SCE 

SCN 




SCN 



WAB 


ASI 

CEI 



SCE 

SCN 



SPE 



1N3704B 

CEN 

221 - 64 

1N3738 

CEN 

309 -166 

CEN 

♦COO 



1N3682B 

APD 

192 -195 

1N3693 

CEN 

210 

-199 

IDC 

SCE 


COO 

CRI 


CRI 

Dll 



CEN 

IDC 


CRI 

IDC 




SCN 


♦ DIT 

EDL 


EDL 

ETC 



SCE 

SCN 


MSC 

SCE 



1N3705 

CEN 

222 - 17 

ETC 

HSE 


GTC 

HSE 



1N3683 

♦APD 

195 - 31 


SCN 



CRI 

IDC 


HTN 

♦IDC 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


1N3693A 

CEN 

210 

-198 

MSC 

SCE 


♦ INR 

INRJ 


IDI 

INR 



IDC 

MSC 


IDC 

MSC 




SCN 


PRX 

SAR 


INRJ 

SCN 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



1N3705A 

CEN 

222 - 16 

SSI 

TIC 


SPE 

♦SSEI 




WAB 


1N3693B 

CEN 

210 -195 

IDC 

MSC 



WAB 


SSI 

SST 



1N3683A 

APD 

195 - 30 

IDC 

MSC 



SCE 

SCN 


1N3739 

ASI 

309 -183 

STR 

UPl 



CEN 

IDC 


SCE 

SCN 



1N3705B 

CEN 

222 - 15 

CEN 

COO 



WAB 



SCE 

SCN 


1N3694 

CEN 

212 

- 12 

IDC 

MSC 


CRI 

♦DIT 


1N3673A 

APRX 

256 

- 71 

1N3683B 

APD 

195 - 26 

CRI 

IDC 



SCE 

SCN 


EDL 

HTN 


ASI 

CDIL 



CEN 

IDC 


MSC 

SCE 



1N3706 

CEN 

222 -161 

♦INR 

INRJ 


CEI 

CEN 



SCE 

SCN 



SCN 



CRI 

IDC 


PRX 

SAR 


♦COO 

♦ Dll 




SPE 


1N3694A 

CEN 

212 

- 11 

MSC 

SCE 


SSI 

WAB 


DIT 

EDL 



1N3684 

♦APD 

196 -129 

IDC 

MSC 




SCN 


1N3740 

ASI 

309 -199 

ETC 

GTC 



CEN 

CRI 


SCE 

SCN 



1N3706A 

CEN 

222 -160 

CEN 

COO 


HSE 

HTN 



IDC 

MSC 


1N3694B 

CEN 

212 

- 8 

IDC 

SCE 


CRI 

♦DIT 


I DC 

IDI 



SCE 

SCN 


IDC 

SCE 




SCN 


EDL 

HTN 


INR 

INRJ 




SPE 



SCN 



1N3706B 

CEN 

222 -159 

♦IDC 

♦ INR 


♦ NAT 

SCN 



1N3684A 

APD 

196 -128 

1N3695 

CEN 

213 

- 26 

IDC 

SCE 


INRJ 

PRX 


SPE 

♦SSEI 



CEN 

IDC 


CRI 

SCE 




SCN 


SAR 

SPE 


♦SSI 

SST 



SCE 

SCN 



SCN 



1N3707 

CEN 

224 - 5 

SSI 

WAB 


STR 

WAB 



1N3684B 

APD 

196 -125 

1N3695A 

CEN 

213 

- 25 

CRI 

IDC 


1N3741 

ASI 

310 - 4 

1N3675 

♦APD 

178 

- 81 

CEN 

IDC 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


CEN 

♦COO 


ASI 

CEN 



MSC 

SCE 



SCN 



1N3707A 

CEN 

224 - 4 

CRI 

♦ DIT 


CRI 

MSC 




SCN 


1N3695B 

CEN 

213 

- 22 

IDC 

MSC 


EDL 

HTN 


SCE 

SCN 



1N3685 

♦APD 

198-141 

MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


♦ IDC 

♦ INR 


1N3675A 

APD 

178 

- 79 

CEN 

CRI 



SCN 



1N3707B 

CEN 

224 - 3 

INRJ 

PRX 


CEN 

SCE 



IDC 

MSC 


1N3696 

CEN 

214 

- 26 

IDC 

MSC 


SPE 

SSI 



SCN 



SCE 

SCN 


CRI 

IDC 



SCE 

SCN 



WAB 


1N3675B 

APD 

178 

- 71 

1N3685A 

APD 

198 -140 

MSC 

SCE 



1N3708 

CEN 

224 -139 

1N3742 

ASI 

404 -151 

CEN 

SCE 



CEN 

IDC 


SCN 

SPE 



CRI 

IDC 


CEN 

♦COO 


SCN 

SPE 



MSC 

SCE 


1N3696A 

CEN 

214 

- 25 

SCE 

SCN 


CRI 

♦DIT 


1N3676 

♦APD 

180 

- 75 


SCN 


IDC 

MSC 



1N3708A 

CEN 

224 -138 

EDL 

HTN 


ASI 

CEN 



1N3685B 

APD 

198 -136 

SCE 

SCN 



IDC 

SCE 


♦ INR 

INRJ 


CRI 

IDC 



CEN 

IDC 


1N3696B 

CEN 

214 

- 24 


SCN 


PRX 

SPE 


MSC 

SCE 



MSC 

SCE 


IDC 

MSC 



1N3708B 

CEN 

224 -137 

SSI 

UPl 



SCN 




SCN 


SCE 

SCN 



IDC 

SCE 



WAB 


1N3676A 

APD 

180 

- 73 

1N3686 

CEN 

200 -135 

1N3697 

CEN 

215 

- 11 


SCN 


1N3743 

ASI 

408 - 26 

CEN 

IDC 



CRI 

IDC 


CRI 

IDC 



1N3709 

CEN 

225 -144 

CEN 

♦COO 


MSC 

SCE 



MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



CRI 

MSC 


CRI 

♦ DIT 



SCN 



SCN 

SPE 



SCN 



SCE 

SCN 


EDL 

HTN 


1N3676B 

APD 

180 

- 66 

1N3686A 

CEN 

200 -134 

1N3697A 

CEN 

215 

- 10 

1N3709A 

CEN 

225 -143 

♦ IDC 

♦ INR 


CEN 

IDC 



IDC 

MSC 


Dll 

IDC 



SCE 

SCN 


INRJ 

PRX 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



1N3709B 

CEN 

225 -142 

SPE 

SSI 



SCN 




SPE 


1N3697B 

CEN 

215 

- 9 

MSC 

SCE 



UPl 


1N3677 

♦APD 

182 

- 59 

1N3686B 

CEN 

200 -131 

IDC 

SCE 




SCN 


1N3744 

CRI 

410 - 67 

ASI 

CEN 



IDC 

SCE 



SCN 



1N3710 

CEN 

226 -148 

♦ DIT 

EDL 


CRI 

IDC 



SCN 

SPE 


1N3698 

CEN 

216 

- 18 

CRI 

MSC 


HTN 

PRX 


MSC 

SCE 



1N3687 

♦APD 

202 - 34 

CRI 

IDC 



SCE 

SCN 



SSI 



SCN 



CEN 

CRI 


MSC 

SCE 




SPE 


1N3748 

CEN 

276 -184 

1N3677A 

APD 

182 

- 57 

MSC 

SCE 



SCN 



1N3710A 

CEN 

226 -147 

CRI 

EDL 


CEN 

IDC 




SCN 


1N3698A 

CEN 

216 

- 17 

SCE 

SCN 


ETC 

UPl 


MSC 

SCE 



1N3687A 

APD 

202 - 33 

IDC 

MSC 



1N3710B 

CEN 

226 -146 

1N3749 

CEN 

277 - 4 


SCN 



CEN 

MSC 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


CRI 

EDL 


1N3677B 

APD 

182 

- 49 

SCE 

SCN 


1N3698B 

CEN 

216 

- 16 

1N3711 

♦CODI 

424 -159 

ETC 

UPl 


CEN 

IDC 



1N3687B 

APD 

202 - 29 

IDC 

SCE 




CRI 


1N3750 

CEN 

277 - 44 

SCE 

SCN 



CEN 

MSC 



SCN 



1N3722 

CRI 

245 -210 

CRI 

EDL 


1N3678 

♦APD 

185 

- 93 

SCE 

SCN 


1N3699 

CEN 

216 -193 

IDC 

♦MSC 


ETC 

SPE 


ASI 

CEN 



1N3688 

♦APD 

203 -136 

CRI 

IDC 



1N3723 

CRI 

401 -122 

1N3751 

CEN 

277 - 66 

CRI 

IDC 



CEN 

CRI 


MSC 

SCE 



1N3724 

CRI 

406 - 23 

CRI 

EDL 


SCE 

SCN 



MSC 

SCE 


SCN 

SPE 



1N3725 

CRI 

409 - 66 

ETC 

SPE 



SPE 




SCN 


1N3699A 

CEN 

216 -192 

1N3726 

CRI 

412 - 33 

1N3752 

CEN 

401 - 94 

1N3678A 

APD 

185 

- 91 

1N3688A 

APD 

203 -135 

IDC 

MSC 



1 N3727 

CRI 

413 -209 

CRI 

EDL 


CEN 

IDC 



CEN 

SCE 


SCE 

SCN 



1N3728 

ASI 

236 - 3 

ETC 

SPE 


MSC 

SCE 



SCN 

SPE 


1N3699B 

CEN 

216 -191 

CEN 

CRI 


1N3753 

CEN 

232 - 22 


SCN 




WAB 


IDC 

SCE 



SPE 

SSI 


CRI 

IDC 


1N3678B 

APD 

185 

- 84 

1N3688B 

APD 

203 -132 


SCN 



UPl 

WAB 


MDC 

UPl 


CEN 

IDC 



CEN 

SCE 


1N3700 

CEN 

217 

-181 

1N3729 

CRI 

243 - 98 

1N3754 

AMX 

274 -187 

SCE 

SCN 1 




SCN 


CRI 

IDC 



IDC 

SSI 


CRI 

SPE 


1N3679 

♦ APD 

187 

-144 

1N3689 

♦APD 

205 - 71 

SCE 

SCN 



1N3730 

CRI 

246 -188 


UTX 


ASI 

CEN 



CEN 

CRI 


1N3700A 

CEN 

217 

-180 

IDC 

SCE 


1N3755 

AMX 

274 -188 

CRI 

IDC 



IDC 

MSC 


IDC 

SCE 




SSI 


ASI 

CRI 


MSC 

SCE 



SCE 

SCN 



SCN 



1N3731 

CEN 

247 - 3 

IDC 

UTX 



SCN 



1N3689A 

APD 

205 - 70 

1N3700B 

CEN 

217 -178 

CRI 

IDC 



WAB 


1N3679A 

APD 

187 

-142 

CEN 

IDC 


IDC 

SCE 



MDC 

MSC 


1N3756 

AMX 

274 -189 

CEN 

IDC 



SCE 

SCN 



SCN 



SCE 

SLD 


CRI 

SPE 


SCE 

SCN 



1N3689B 

APD 

205 - 66 

1N3701 

CEN 

218 -161 

SPE 

SST 



UTX 


1N3679B 

APD 

187 

-134 

CEN 

IDC 


CRI 

IDC 



SSY 

STI 


1N3757 

CEN 

280 -183 

CEN 

IDC 



MSC 

SCE 


SCE 

SCN j 




THEF 


CRI 

EDL 


MSC 

SCE 




SCN 


1N3701A 

CEN 1 

218 -160 

1 N3732 

CRI 

171 -170 

ETC 

IDC 



SCN 



1N3690 

♦APD 

206 -206 

IDC 

SCE 



IDC 

MSC 


SPE 

UPl 


1N3680 

♦APD 

189 

- 66 

CEN 

CRI 



SCN 




SPE 


1N3758 

CEN 

281 - 87 

CEN 

CRI 



MSC 

SCE 


1N3701B 

CEN 

218 -159 

1N3735 

CEN 

309 -106 

CRI 

EDL 


IDC 

MSC 




SCN 


IDC 

MSC 



COO 

CRI 


ETC 

UPl 


SCE 

SCN 



1N3690A 

APD 

206 -205 

SCE 

SCN 



♦ DIT 

EDL 


1N3759 

ASI 

281 -203 

1N3680A 

APD 

189 

- 65 

CEN 

MSC 


1N3702 

CEN 

219 

-144 

ETC 

HSE 


CEN 

CRI 


CEN 

IDC 



SCE 

SCN 


CRI 

IDC 



HTN 

IDC 


EDL 

ETC 


MSC 

SCE 



1N3690B 

APD 

206 -202 

SCE 

SCN 



♦ INR 

INRJ 



WAB 



SCN 



CEN 

MSC 


1N3702A 

CEN 

219 

-143 

PRX 

SAR 


1N3760 

CEN 

282 - 69 

1N3680B 

APD 

189 

- 61 

SCE 

SCN 


IDC 

MSC 



SPE 

SSI 


CRI 

EDL 


CEN 

IDC 



1N3691 

♦APD 

208 - 94 

SCE 

SCN 




WAB 



IDC 


SCE 

SCN 



CEN 

CRI 


1N3702B 

CEN 

219 -142 

1N3736 

CEN 

309 -125 

1N3761 

CEN 

401 -200 

1N3681 

♦ APD 

191 

- 29 

IDC 

MSC 


IDC 

SCE 



COO 

CRI 


CRI 

EDL 


CEN 

CRI 



SCE 

SCN 



SCN 



♦ DIT 

EDL 



ETC 


IDC 

MSC 



1N3691A 

APD 

208 - 93 

1N3703 

CEN 

220 

-100 

ETC 

HSE 


1N3762 

CRI 

425 -136 

SCE 

SCN 



CEN 

IDC 


CRI 

IDC 



HTN 

IDC 


1N3763 

CODI 

201 - 8 


SPE 



MSC 

SCE 


MSC 

SCE 



♦ INR 

INRJ 


CRI 

IDC 







SCN 



SCN 



com. next col. 



MSC 

SIEG 



44 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ •Mfr’s data sheet avaiiabie 
in microfiim service 


44 


1. TYPE No. CROSS INDEX 



MFRS 


TYPE No. 

MFRS 







i3n:firiT3i 




1N3764 

CRI 

256 -183 

1N3786A 

A ♦ MOTA 

180 -156 

1N3797B 

ETC^ 

202 

-117 

1N3809A 


217 - 63 

1N3821 



♦SSI 

TRWS 


ETC 

SCE 


♦MOTA 

SCE 



ETC 

SCE 


(cont.) 

HTN 


1N3765 

A^PRX 

255 -157 

STI 

UTX 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


IDC 

♦ MOTA 


ASI 

CEI 


1N3786B 

A ♦MOTA 

180 -150 

1N3798 

ETC 

204 

- 14 

1N3809B 

A ♦MOTA 

217 - 56 

♦ MSC 

SCN 


CEN 

COO 


ETC 

SCE 


SCE 

STI 



ETC 

SCE 


SIEG 

SSI 


CRI 

♦Dll 


STI 

UTX 



UTX 



STI 

UTX 


TRWS 

WAB 


EDL 

GTC 


1N3787 

CRI 

182 -147 

1N3798A 

ETC 

204 

- 11 

1N3810 

ETC 

218 - 49 

1N3821A 

ETC 

166 - 70 

HTN 

IDC 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



SCE 

STI 


GSE 

HTN 


IDI 

INR 


SPE 

STI 


STI 

UTX 




UTX 


IDC 

♦ MOTA 


INRJ 

♦ NAT 



UTX 


1N3798B 

ETC 

204 

- 3 

1N3810A 

A ♦MOTA 

218 - 46 

♦MSC 

SCN 


SCN 

SOD 


1N3787A 

A ♦MOTA 

182 -145 

♦ MOTA 

SCE 



ETC 

SCE 


♦SIEG 

SPE 


♦SSI 

SST 


ETC 

SCE 


SPE 

STI 



STI 

UTX 


SSI 

THEF 


UPl 

WAB 


STI 

UTX 



UTX 



1N3810B 

A ♦MOTA 

218 - 39 


TRWS 


1N3766 

APRX 

255 -218 

1N3787B 

A ♦MOTA 

182 -139 

1N3799 

ETC 

205 

■168 

ETC 

SCE 


1N3822 

CEN 

167 - 51 

ASI 

CEI 


ETC 

SCE 


SCE 

STI 



STI 

UTX 


ETC 

♦GSE 


CEN 

♦COO 


STI 

UTX 



UTX 



1N3811 

ETC 

219 - 25 

HTN 

IDC 


CRI 

♦ Dll 


1N3788 

CRI 

185 -181 

1N3799A 

ETC 

205 -165 

SCE 

STI 


♦MOTA 

♦MSC 


EDL 

GTC 


ETC 

SCE 


♦MOTA 

SCE 




UTX 


SCN 

SIEG 


HTN 

IDC 


STI 

UTX 


STI 

UTX 



1N3811A 

A ♦MOTA 

219 - 22 

SSI 

TRWS 


IDI 

INR 


1N3788A 

A ♦MOTA 

185 -178 

1N3799B 

ETC 

205 

-155 

ETC 

SCE 



WAB 


INRJ 

♦ NAT 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



STI 

UTX 


1N3822A 

CEN 

167 - 35 

SCN 

SOD 


STI 

UTX 


SPE 

STI 



1N3811B 

A ♦MOTA 

219 - 16 

ETC 

GSE 


SPE 

♦SSEI 


1N3788B 

A ♦MOTA 

185 -171 


UTX 



ETC 

SCE 


HTN 

IDC 


♦SSI 

SST 


ETC 

SCE 


1N3800 

ETC 

207 

- 92 

STI 

UTX 


♦MOTA 

♦MSC 


THEF 

TIC 


SPE 

STI 


SCE 

STI 



1N3812 

ETC 

220 - 4 

SCN 

♦SIEG 


UPl 

WAB 



UTX 



UTX 



SCE 

STI 


SPE 

SSI 


1N3767 

APRX 

256 - 9 

1N3789 

CRI 

188 - 45 

1N3800A 

ETC 

207 

- 89 

UTX 

WAB 


THEF 

TRWS 


ASI 

CEI 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 



1N3812A 

A ♦MOTA 

220 - 1 


WAB 


CEN 

COO 


STI 

UTX 


SPE 

STI 



ETC 

SCE 


1N3823 

CEN 

168 - 31 

CRI 

♦Dll 


1N3789A 

A ♦MOTA 

188 - 42 


UTX 



STI 

UTX 


ETC 

♦GSE 


EDL 

GTC 


ETC 

SCE 


1N3800B 

ETC 

207 

- 79 


WAB 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


STI 

UTX 


♦ MOTA 

SCE 



1N3812B 

A ♦MOTA 

219 -194 

♦ MOTA 

♦MSC 


IDI 

INR 


1N3789B 

A ♦MOTA 

188 - 32 

SPE 

STI 



ETC 

SCE 


SCN 

SIEG 


INRJ 

♦NAT 


ETC 

SCE 



UTX 



STI 

UTX 


SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


STI 

UTX 


1N3801 

ETC 

208 

-185 


WAB 



TRWS 


♦SSI 

SST 


1N3790 

CRI 

189 -158 

SCE 

STI 



1N3813 

ETC 

220 -166 

1N3823A 

CEN 

168 - 15 

UPl 

WAB 


ETC 

SCE 



UTX 



SCE 

STI 


ETC 

GSE 


1N3768 

APRX 

256 - 72 

SPE 

STI 


1N3801A 

ETC 

208 

-182 


UTX 


HTN 

IDC 


ASI 

CEI 



UTX 


♦ MOTA 

SCE 



1N3813A 

A ♦MOTA 

220 -163 

♦ MOTA 

♦ MSC 


CEN 

♦COO 


1N3790A 

A ♦MOTA 

189 -155 

SPE 

STI 



ETC 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

♦ Dll 


ETC 

SCE 



UTX 



SPE 

STI 


SPE 

THEF 


EDL 

GTC 


STI 

UTX 


1N3801B 

ETC 

208 

-172 


UTX 



TRWS 


HTN 

IDC 


1N3790B 

A ♦MOTA 

189 -146 

♦MOTA 

SCE 



1N3813B 

A ♦MOTA 

220 -158 

1N3824 

CEN 

169 - 52 

IDI 

INR 


ETC 

SCE 


STI 

UTX 



ETC 

SCE 


ETC 

♦GSE 


INRJ 

♦NAT 


STI 

UTX 


1N3802 

ETC 

210 

- 34 

SPE 

STI 


HTN 

IDC 


SCN 

SOD 


1N3791 

CRI 

191 -133 

SCE 

STI 




UTX 


♦MOTA 

♦MSC 


SPE 

♦SSEI 


ETC 

SCE 



UTX 



1N3814 

ETC 

221 -126 

SCN 

SIEG 


♦SSI 

SST 


SPE 

STI 


1N3802A 

A ♦MOTA 

210 

- 31 

SCE 

STI 


SSI 

TRWS 


THEF 

TIC 



UTX 


ETC 

SCE 




UTX 



WAB 


UPl 

WAB 


1N3791A 

A ♦MOTA 

191 -130 

STI 

UTX 



1N3814A 

A ♦MOTA 

221 -123 

1N3824A 

CEN 

169 - 37 

1N3769 

CEI 

231 -149 

ETC 

SCE 


1N3802B 

A ♦MOTA 

210 

- 23 

ETC 

SCE 


ETC 

GSE 


CEN 

CRI 


SPE 

STI 


ETC 

SCE 



STI 

UTX 


HTN 

IDC 


IDC 

MDC 



UTX 


STI 

UTX 



1N3814B 

A ♦MOTA 

221 -118 

♦MOTA 

♦MSC 



STI 


1N3791B 

A ♦MOTA 

191 -121 

1N3803 

ETC 

211 

- 71 

ETC 

SCE 


SCN 

♦SIEG 


1N3773 

CRI 

241 - 64 

ETC 

SCE 


SCE 

SPE 



STI 

UTX 


SPE 

SSI 


IDC 

♦ITTG 


SPE 

STI 


STI 

UTX 



1N3815 

ETC 

222 - 80 

THEF 

TRWS 


SLD 

SPE 



UTX 


1N3803A 

A ♦MOTA 

211 

- 68 

SCE 

STI 



WAB 


SSI 

SST 


1N3792 

CRI 

193 - 75 

ETC 

SCE 




UTX 


1N3825 

CEN 

170 -107 


STI 


ETC 

SCE 


SPE 

STI 



1N3815A 

A ♦MOTA 

222 • 77 

ETC 

♦GSE 


1N3774 

CRI 

163 • 53 

STI 

UTX 



UTX 



ETC 

SCE 


HTN 

IDC 



IDC 



WAB 


1N3803B 

A ♦MOTA 

211 

- 60 

STI 

UTX 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N3775 

CEN 

411 -106 

1N3792A 

ETC 

193 - 72 

ETC 

SCE 



1N3815B 

A ♦MOTA 

222 - 72 

SCN 

SIEG 


CRI 

EDL 


♦ MOTA 

SCE 


SPE 

STI 



ETC 

SCE 


SPE 

SSI 


SCN 

SOD 


STI 

UTX 



UTX 



STI 

UTX 



TRWS 



SSI 


1N3792B 

ETC 

193 - 63 

1N3804 

ETC 

212 

- 82 

1N3816 

ETC 

223 - 33 

1N3825A 

CEN 

170 - 90 

1N3776 

CRI 

381 -101 

♦ MOTA 

SCE 


SCE 

STI 



SCE 

STI 


DIT 

ETC 


1N3777 

CRI 

301 - 38 

STI 

UTX 



UTX 




UTX 


GSE 

HTN 


IDC 

MIC 


1N3793 

CRI 

195 -130 

1N3804A 

A ♦MOTA 

212 

- 79 

1N3816A 

A ♦MOTA 

223 - 30 

IDC 

♦MOTA 


SSI 

SST 


ETC 

SCE 


ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


♦MSC 

SCN 


1N3779 

♦APD 

176 -215 

STI 

UTX 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


♦SIEG 

SPE 


CDI 

CODI 


1N3793A 

ETC 

195 -127 

1N3804B 

A ♦MOTA 

212 

- 69 

1N3816B 

A ♦MOTA 

223 - 25 

SSI 

THEF 


CRI 

GSE 


♦ MOTA 

SCE 


ETC 

SCE 



ETC 

SCE 



TRWS 


IDC 

MSC 


STI 

UTX 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


1N3826 

CEN 

171 -189 

SIEG 

SSI 


1N3793B 

ETC 

195 -118 

1N3805 

ETC 

213 

- 99 

1N3817 

ETC 

224 - 67 

DIT 

ETC 


1N3780 

♦APD 

176 -216 

♦MOTA 

SCE 


SCE 

STI 



SCE 

SPE 


♦GSE 

HTN 


CDI 

CODI 


STI 

UTX 



UTX 



STI 

UTX 


IDC 

♦ MOTA 


CRI 

GSE 


1N3794 

CRI 

197 - 12 

1N3805A 

A ♦MOTA 

213 

- 96 

1N3817A 

A ♦MOTA 

224 - 64 

♦MSC 

SCN 


IDC 

MSC 


ETC 

SCE 


ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


SIEG 

SPE 


SIEG 

SSI 


SPE 

STI 


STI 

UTX 



STI 

UTX 


SSI 

TRWS 


1N3781 

♦APD 

176 -217 


UTX 


1N3805B 

A ♦MOTA 

213 

- 86 

1N3817B 

A ♦MOTA 

224 - 59 


WAB 


CDI 

CODI 


1N3794A 

ETC 

197 - 9 

ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


1N3826A 

CEN 

171 -171 

CRI 

GSE 


♦ MOTA 

SCE 


SPE 

STI 



STI 

UTX 


ETC 

GSE 


IDC 

MSC 


STI 

UTX 



UTX 



1N3818 

ETC 

225 - 5 

HTN 

IDC 


SIEG 

SSI 


1N3794B 

ETC 

197 - 1 

1N3806 

ETC 

214 

- 92 

SCE 

SPE 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N3782 

♦APD 

176 -218 

♦ MOTA 

SCE 


SCE 

UTX 



STI 

UTX 


SCN 

♦SIEG 


CDI 

CODI 


STI 

UTX 


1N3806A 

A ♦MOTA 

214 

- 89 

1N3818A 

A ♦MOTA 

225 - 1 

SPE 

SSI 


CRI 

GSE 


1N3795 

CRI 

199 - 28 

ETC 

SCE 



ETC 

SCE 


THEF 

TRWS 


IDC 

MSC 


ETC 

SCE 



UTX 



SPE 

STI 


1N3827 

CEN 

173 - 76 

SIEG 

SSI 


SPE 

STI 


1N3806B 

A ♦MOTA 

214 

- 82 


UTX 


ETC 

♦GSE 


1N3783 

♦APD 

176 -219 


UTX 


ETC 

SCE 



1N3818B 

A ♦MOTA 

224 -185 

HTN 

IDC 


CDI 

CODI 


1N3795A 

ETC 

199 - 25 


UTX 



ETC 

SCE 


♦ MOTA 

♦MSC 


CRI 

GSE 


♦ MOTA 

SCE 


1N3807 

ETC 

215 

- 81 

STI 

UTX 


SCN 

SIEG 


IDC 

MSC 


STI 

UTX 


SCE 

STI 



1N3819 

ETC 

226 - 27 

SSI 

TRWS 


SIEG 

SSI 


1N3795B 

ETC 

199 - 17 


UTX 



SCE 

STI 


1N3827A 

CEN 

173 - 55 


UPl 


♦ MOTA 

SCE 


1N3807A 

A ♦MOTA 

215 

■ 78 


UTX 


ETC 

♦GSE 


1N3784 

♦APD 

177 - 1 

STI 

UTX 


ETC 

SCE 



1N3819A 

A ♦MOTA 

226 - 23 

HTN 

IDC 


CDI 

CODI 


1N3796 

CRI 

201 - 21 

STI 

UTX 



ETC 

SCE 


♦ MOTA 

♦ MSC 


CRI 

GSE 


ETC 

SCE 


1N3807B 

A ♦MOTA 

215 

■ 71 

SPE 

STI 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


SPE 

STI 


ETC 

SCE 




UTX 


SPE 

SSI 


SIEG 

SSI 



UTX 


STI 

UTX 



1N3819B 

A ♦MOTA 

226 - 17 

THEF 

TRWS 


1N3785 

CRI 

178 -166 

1N3796A 

ETC 

201 - 18 

1N3808 

ETC 

216 

- 85 

ETC 

SCE 



UPl 


ETC 

SCE 


♦ MOTA 

SCE 


IDC 

SCE 



STI 

UTX 


1N3828 

CEN 

175 -139 

SPE 

STI 


STI 

UTX 


STI 

UTX 



1N3820 

ETC 

227 ■ 21 

ETC 

♦GSE 



UTX 


1N3796B 

ETC 

201 - 9 

1N3808A 

A ♦MOTA 

216 

- 82 

SCE 

STI 


HTN 

IDC 


1N3785A 

A^MOTA 

178 -164 

♦MOTA 

SCE 


ETC 

IDC 




UTX 


♦ MOTA 

♦MSC 


ETC 

SCE 


STI 

UPl 


SCE 

STI 



1N3820A 

A ♦MOTA 

227 ■ 17 

SCN 

SIEG 


STI 

UTX 



UTX 



UTX 



ETC 

SCE 


SSI 

TRWS 


1N3785B 

A^MOTA 

178 -158 

1N3797 

ETC 

202 -128 

1N3808B 

A ♦MOTA 

216 

- 75 

STI 

UTX 


1N3828A 

CEN 

175 -117 

ETC 

SCE 


SCE 

STI 


ETC 

IDC 



1N3820B 

A ♦MOTA 

227 - 11 

ETC 

♦GSE 


SPE 

STI 



UTX 


SCE 

STI 



ETC 

SCE 


HTN 

IDC 



UTX 


1N3797A 

ETC 

202 -125 


UTX 



STI 

UTX 


♦ MOTA 

♦MSC 


1N3786 

CRI 

180 -158 

♦ MOTA 

SCE 


1N3809 

ETC 

217 

- 66 

1N3821 

CEN 

166 - 83 

SCN 

♦SIEG 


ETC 

SCE 


STI 

UTX 


SCE 

STI 



ETC 

♦GSE 


SSI 

THEF 


STI 

UTX 






UTX 
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1. 

1 irc 

no. 

i/nudd inuEii 

\ IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 








1N3828A 



1N3880A 


mi 

- 56 

1N3891 



1N3903 




TN3922 


417 -187 

(cont.) 

TRWS 


1N3881 

ASI 

254 

- 71 

(cont.) 

♦ SSI 


(cent.) 

FERB 



SCN 

SOD 


UPl 

WAB 


CEN 

♦COO 



SST 

♦THEF 


GTC 

HSE 



1N3923 

EDL 

419 -173 

1N3829 

A ♦MOTA 

178 -129 

♦Dll 

EDL 



UTX 

♦VALG 


HTN 

IDC 



SCN 

SOD 


CEN 

ETC 


FERB 

GTC 




WAB 


IDI 

♦ MOTA 



1N3924 

EDL 

403 - 49 

♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



1N3891A 

♦ MOTA 

263 - 82 

MULB 

♦NAT 



ETC 

HSE 


IDC 

♦ MSC 


IDI 

♦ INR 



1N3892 

ASI 

254 -136 

♦PHIN 

PRX 



IDC 

SCN 


SCN 

SIEG 


INRJ 

♦ MOTA 



CEN 

♦COO 


RTCF 

SCN 




SST 


SPE 

SSI 


♦MSC 

♦MULB 



♦Dll 

DIT 


♦SIEG 

SLD 



1N3925 

EDL 

411 -123 


TRWS 


♦ PHIN 

PRX 



EDL 

ETC 


SOD 

♦SSEI 




SCN 


1N3829A 

A ♦MOTA 

178 - 96 

RTCF 

SCN 



FERB 

HTN 


♦SSI 

SST 



1N3926 

EDL 

415 -117 

CEN 

ETC 


♦SIEG 

SLD 



IDI 

♦ INR 


♦THEF 

VALG 




SCN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

♦SSEI 



INRJ 

♦ MOTA 


1N3904 

AMX 

263 

-132 

1N3927 

EDL 

417 -192 

IDC 

♦MSC 


♦SSI 

SST 



♦MSC 

♦ MULB 


HSE 

SSI 




SCN 


SCN 

♦SIEG 


♦THEF 

UTX 



♦ NAT 

♦ PHIN 


1N3905 

AMX 

263 -135 

1N3928 

EDL 

419 -185 

SPE 

SSI 



♦VALG 



PRX 

RTCF 


HSE 

SSI 




SCN 



TRWS 


1N3881A 

♦MOTA 

263 

- 57 

SCN 

♦SIEG 


1N3906 

AMX 

263 -138 

1N3929 

EDL 

232 - 78 

1N3830 

CEN 

180 -121 

1N3882 

ASI 

254 -135 

SLD 

♦SSI 


HSE 

SSI 



IDC 

SCN 


ETC 

♦GSE 


CEN 

♦COO 



SST 

♦THEF 


1N3907 

AMX 

263 -141 

1N3930 

EDL 

411 - 66 

HTN 

IDC 


♦Dll 

DIT 



UTX 

♦VALG 


HSE 

SSI 




SCN 


♦ MOTA 

♦MSC 


EDL 

FERB 



1N3892A 

♦ MOTA 

263 - 85 

1N3908 

AMX 

263 

-144 

1N3931 

EDL 

232 - 79 

SAR 

SCN 


GTC 

HTN 



1N3893 

ASI 

254 -205 

HSE 

SSI 




SCN 


SIEG 

SPE 


IDC 

IDI 



CEN 

♦COO 


1N3909 

AMX 

252 

-110 

1N3932 

SCN 

417 -152 

SSI 

TRWS 


♦INR 

INRJ 



♦ Dll 

DIT 


ASI 

CEN 



1N3933 

SCN 

419 -135 

1N3830A 

CEN 

180 - 89 

♦MOTA 

♦ MSC 



EDL 

ETC 


♦COO 

♦Dll 



1N3934 

EDL 

406 -163 

ETC 

♦GSE 


♦MULB 

♦ PHIN 



FERB 

HTN 


♦ DIT 

EDL 



ETC 

HSE 


HTN 

IDC 


PRX 

RTCF 



IDI 

♦ INR 


ETC 

FERB 



IDC 

SST 


♦MOTA 

♦MSC 


SCN 

♦SIEG 



INRJ 

♦ MOTA 


GTC 

HSE 



1N3938 

CEN 

286 - 46 

SAR 

SCN 


SLD 

♦SSI 



♦ MSC 

♦ MULB 


HTN 

IDC 



DIT 

EDL 


♦SIEG 

SPE 


SST 

♦THEF 



♦NAT 

♦PHIN 


IDI 

♦MOTA 



SCN 

SSI 


SSI 

TRWS 


UTX 

♦VALG 



PRX 

RTCF 


MULB 

♦NAT 



STI 

THEF 


1N3864 

CEN 

249 -140 

1N3882A 

♦ MOTA 

263 

- 58 

SCN 

♦SIEG 


♦ PHIN 

PRX 



1N3939 

CEN 

286 - 97 

IDC 

MSC 


1N3883 

ASI 

254 -203 

SLD 

SPE 


RTCF 

SCN 



EDL 

SCN 


SCE 

SSI 


CEN 

♦COO 



♦SSEI 

♦SSI 


SIEG 

SLD 



SSI 

STI 


1N3865 

CEI 

234 - 62 

♦ Dll 

DIT 



SST 

♦THEF 


SOD 

♦SSEI 




THEF 



♦ IDC 


EDL 

FERB 



UTX 

♦VALG 


♦SSI 

SST 



1N3940 

CEN 

286 -146 

1N3866 

CEN 

280 -181 

GTC 

HTN 



1N3893A 

♦ MOTA 

263 - 87 

♦THEF 

TIC 



EDL 

SCN 


ETC 

IDC 


IDC 

IDI 



1N3894 

CEN 

236 -133 


VALG 



SPE 

SSI 


MSC 

SCN 


♦ INR 

INRJ 




SSI 


1N3910 

ASI 

253 

- 78 

STI 

THEF 


SSI 

UPl 


♦ MOTA 

♦ MSC 



1N3895 

CEN 

236 -130 

CEN 

♦COO 



1N3941 

CEN 

286 -186 

1N3867 

CEN 

281 - 85 

MULB 

PHIN 




SSI 


♦Dll 

♦DIT 



EDL 

SCN 


ETC 

MSC 


PRX 

RTCF 



1N3896 

♦APD 

163 - 40 

EDL 

ETC 



SSI 

STI 


SCN 

SSI 


SCN 

♦SIEG 



CEN 

CODI 


FERB 

GTC 




THEF 



UPl 


SLD 

SPE 




IDC 


HSE 

HTN 



1N3942 

CEN 

402 - 94 

1N3868 

CEN 

281 -200 

♦SSEI 

♦SSI 



1N3897 

APD 

163 - 86 

IDC 

IDI 



EDL 

SCN 


ETC 

IDC 


SST 

♦THEF 



CEN 

CODI 


♦MOTA 

MULB 



SSI 

STI 


MSC 

SCN 


UTX 

VALG 



IDC 

SPE 


♦NAT 

♦ PHIN 




THEF 



SSI 



WAB 



1N3898 

APD 

163 -127 

PRX 

RTCF 



1N3944 

♦ IDC 

242 -158 

1N3869 

ASI 

401 - 93 

1N3883A 

♦MOTA 

263 

- 59 

CEN 

CODI 


SCN 

SIEG 



SPE 

SSI 


CEN 

ETC 


1N3884 

AMX 

263 

- 77 


IDC 


SLD 

SOD 




STI 


MSC 

SCN 


CEN 

SCN 



1N3899 

ASI 

263 -131 

SPE 

♦SSEI 



1N3949 

AMSC 

386 - 17 

SSI 

WAB 


SSI 

UTX 



CEN 

♦COO 


♦SSI 

SST 



AMX 

♦GSE 


1N3870 

CEN 

411 - 50 

1N3885 

AMX 

253 

- 76 

Dll 

DIT 


♦THEF 

TIC 



IDC 

SCN 


MSC 

SCN 


CEN 

SCN 



EDL 

ETC 



VALG 




SIEG 


SOD 

SPE 


♦SSI 

UTX 



FERB 

GTC 


1N3911 

ASI 

254 

- 74 

1N3950 

AMSC 

201 - 10 


SSI 


1N3886 

AMX 

254 

- 72 

HSE 

HTN 


CEN 

♦COO 



AMX 

STI 


1N3871 

♦CODI 

417 -127 

CEN 

SCN 



IDC 

IDI 


♦ Dll 

♦DIT 



1N3951 

AMSC 

204 -121 

MSC 

SCN 


♦SSI 

UTX 



♦ MOTA 

MULB 


EDL 

ETC 



AMX 

STI 


SOD 

SSI 


1N3887 

AMX 

263 

- 84 

♦ NAT 

♦PHIN 


FERB 

GTC 



1N3952 

ETC 

275 - 61 

1N3872 

CEN 

246 -207 

CEN 

SCN 



PRX 

RTCF 


HSE 

HTN 




UPl 


IDC 

MSC 


SSI 

UTX 



SCN 

♦SIEG 


IDC 

IDI 



1N3953 

CEN 

248 -103 

SCE 

SLD 


1N3888 

AMX 

254 -204 

SLD 

SOD 


♦ MOTA 

MULB 



IDC 

SPE 


SSI 

SST 


CEN 

DIT 



♦SSEI 

♦SSI 


♦ NAT 

♦PHIN 



1N3954 

IDC 

245 -157 


STI 


SCN 

♦ SSI 



SST 

♦THEF 


PRX 

RTCF 



MSC 

SSI 


1N3873 

CEN 

245 -156 


UTX 



VALG 

WAB 


SCN 

SIEG 



1N3956 

IDC 

244 -202 

IDC 

MSC 


1N3889 

ASI 

252 

-109 

1N3900 

ASI 

263 -134 

SLD 

SOD 



1N3957 

AUNI 

401 -157 


SSI 


CEN 

♦COO 



CEN 

♦COO 


SPE 

♦SSEI 



CEN 

MSC 


1N3874 

AMX 

263 - 22 

♦Dll 

DIT 



Dll 

♦ DIT 


♦SSI 

SST 




TRWS 


CEN 

IDC 


EDL 

ETC 



EDL 

ETC 


♦THEF 

VALG 



1N3958 

CEN 

262 - 97 

SCN 

SPE 


FERB 

GTC 



FERB 

GTC 


1N3912 

ASI 

254 -137 

Dll 

GTC 


SSI 

UTX 


HTN 

IDC 



HSE 

HTN 


CEN 

♦COO 



SCN 

SPE 


1N3875 

AMX 

263 - 24 

IDI 

♦ INR 



IDC 

IDI 


♦Dll 

♦DIT 




SSI 


CEN 

SCN 


INRJ 

♦ MOTA 



♦MOTA 

MULB 


EDL 

ETC 



1N3958C 

CEN 

262 - 96 

SSI 

UTX 


♦ MSC 

♦ MULB 



♦NAT 

♦ PHIN 


FERB 

GTC 



SCN 

SSI 


1N3876 

AMX 

263 - 26 

♦ PHIN 

PRX 



PRX 

RTCF 


HSE 

HTN 



1N3959 

CEN 

262 -105 

CEN 

SCN 


RTCF 

SCN 



SCN 

SLD 


IDC 

IDI 



Dll 

SCN 


SSI 

UTX 


♦SIEG 

SLD 



SOD 

SPE 


♦ MOTA 

MULB 




SSI 


1N3877 

AMX 

263 - 28 

SPE 

♦SSEI 



♦SSEI 

♦SSI 


♦NAT 

♦PHIN 



1N3959C 

CEN 

262 -104 

CEN 

SCN 


♦SSI 

SST 



SST 

♦THEF 


PRX 

RTCF 



SCN 

SSI 


SSI 

UTX 


♦THEF 

UTX 




VALG 


SCN 

SIEG 



1N3960 

CEN 

262 -107 

1N3878 

AMX 

263 - 30 

VALG 

WAB 



1N3901 

ASI 

263 -137 

SLD 

SOD 



Dll 

IDC 


CEN 

SCN 


1N3889A 

♦MOTA 

263 

- 78 

CEN 

♦COO 


♦SSI 

SST 



SCN 

SSI 


SSI 

UTX 


1N3890 

ASI 

253 

- 77 

Dll 

DIT 


♦THEF 

VALG 



1N3960C 

CEN 

262 -106 

1N3879 

ASI 

252 -108 

CEN 

♦COO 



EDL 

ETC 


1N3913 

ASI 

254 -206 

SCN 

SSI 


CEN 

♦COO 


♦Dll 

DIT 



FERB 

GTC 


CEN 

♦COO 



1N3961 

CEN 

262 -111 

♦ Dll 

EDL 


EDL 

ETC 



HSE 

HTN 


♦Dll 

DIT 



Dll 

IDC 


FERB 

GTC 


FERB 

GTC 



IDC 

IDI 


EDL 

ETC 



SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



♦ MOTA 

MULB 


FERB 

GTC 



1N3961C 

CEN 

262 -110 

IDI 

♦ INR 


IDI 

♦ INR 



♦ NAT 

♦PHIN 


HSE 

HTN 



SCN 

SSI 


INRJ 

♦MOTA 


INRJ 

♦MOTA 



PRX 

RTCF 


IDC 

IDI 



1N3962 

CEN 

262 -113 

♦ MSC 

MULB 


♦MSC 

♦ MULB 



SCN 

♦SIEG 


♦MOTA 

MULB 



Dll 

IDC 


♦ PHIN 

PRX 


♦NAT 

♦ PHIN 



SLD 

SOD 


♦ NAT 

♦ PHIN 



SCN 

SPE 


RTCF 

SCN 


PRX 

RTCF 



SPE 

♦SSEI 


PRX 

RTCF 




SSI 


♦SIEG 

SLD 


SCN 

♦SIEG 



♦SSI 

SST 


SCN 

SIEG 



1N3962C 

CEN 

262 -112 

♦SSEI 

♦SSI 


SLD 

SPE 



♦THEF 

VALG 


SLD 

SOD 



SCN 

SSI 


SST 

♦THEF 


♦SSEI 

♦SSI 



1N3902 

ASI 

263 -140 

♦SSEI 

♦SSI 



1N3963 

CEN 

262 -117 

UTX 

VALG 


SST 

♦THEF 



CEN 

♦COO 


SST 

♦THEF 



Dll 

SCN 


1N3879A 

♦ MOTA 

263 - 55 

UTX 

♦VALG 



Dll 

♦ DIT 


VALG 

WAB 




SSI 


1N3880 

ASI 

253 - 75 


WAB 



EDL 

ETC 


1N3914 

AMX 

263 

-162 

1N3963C 

CEN 

262 -116 

CEN 

♦COO 


1N3890A 

♦ MOTA 

263 

80 

FERB 

GTC 


IDC 

SSI 



SCN 

SSI 


♦ Dll 

DIT 


1N3891 

ASI 

254 

- 73 

HSE 

HTN 


1N3915 

AMX 

263 

-165 

1N3964 

CEN 

298 - 29 

EDL 

FERB 


CEN 

♦COO 



IDI 

♦ MOTA 



SSI 



EDL 

ETC 


GTC 

HTN 


♦ Dll 

EDL 



MULB 

♦NAT 


1N3916 

AMX 

263 

-171 

HSE 

IDC 


IDC 

IDI 


ETC 

FERB 



♦ PHIN 

PRX 



SSI 



SSI 

UPl 


♦INR 

INRJ 


GTC 

HTN 



RTCF 

SCN 


1N3919 

EDL 

402 -212 


WAB 


♦MOTA 

♦MSC 


IDC 

IDI 



♦SIEG 

SLD 


ETC 

HSE 



1N3965 

CEN 

298 - 42 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ INR 

INRJ 



SOD 

♦SSI 


IDC 

SCN 



EDL 

ETC 


PRX 

RTCF 


♦MOTA 

♦ MSC 



SST 

♦THEF 


SOD 

SSI 



HSE 

IDC 


SCN 

♦SIEG 


♦MULB 

♦NAT 




VALG 


1N3920 

EDL 

411 

-117 

SPE 

SSI 


SLD 

♦SSEI 


♦PHIN 

PRX 



1N3903 

ASI 

263 -143 

SCN 

SOD 



UPl 

WAB 


♦SSI 

SST 


RTCF 

SCN 



CEN 

♦COO 



SSI 



1N3966 

CEN 

298 - 50 

♦THEF 

TIC 


♦SIEG 

SLD 



Dll 

♦ DIT 


1N3921 

EDL 

415 

-101 

EDL 

ETC 


UTX 

♦VALG 


SPE 

♦SSEI 



EDL 

ETC 


SCN 

SOD 



HSE 

IDC 



WAB 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 



TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


itfiiifiriTJ 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3966 



1N3992 


232 - 50 

1 N4000A 



1N4004 



1N4009 



(cont.) 

SSI 


DIT 

EDL 


(cont.) 

SCN 


(cont.) 

RFE 


(cont.) 

MSC 


UPl 

WAB 


HTN 

SPE 


♦SIEG 

SSI 


RHM 

RHMJ 


♦ MULB 

♦ PHIN 


1N3967 

CEN 

298 - 58 

1N3993 

A ♦MOTA 

377 -105 

1N4001 

A ♦MOTA 

280 - 15 

♦RTCF 

SAR 


♦ RTCF 

SCE 


EDL 

ETC 


CEN 

Dll 


ASI 

CEI 


SCE 

SCN 


SPE 

STI 


HSE 

IDC 


ETC 

♦ GSE 


CEN 

CODI 


♦SEKG 

♦SIEG 


THEF 

♦VALG 


SPE 

SSI 


HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


SLD 

SOD 


1N4010 

CDI 

174 -176 

UPl 

WAB 


MSC 

SCN 


♦DIT 

♦ DIX 


SPE 

SST 


CODI 

IDC 


1N3968 

CEN 

302 -169 


SSI 


EDI 

EDL 


SSY 

STI 


MSC 

SIEG 


EDL 

ETC 


1 N3993A 

A ♦MOTA 

377 -101 

ELT 

ETC 


THEF 

TOSJ 


1N4011 

CEN 

401 - 97 

HSE 

IDC 


CEN 

Dll 


FEC 

♦ FGRS 


UPl 

♦VALG 


SSI 

UTX 


SAR 

SSI 


ETC 

GSE 


FSC 

GDC 



WAB 


1N4012 

CEN 

295 -147 

SST 

UPl 


HTN 

IDC 


♦GIC 

GTC 


1N4004F 

♦FGRS 

281 - 96 

EDL 

ETC 



WAB 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4004G 

♦ Dll 

281 - 97 

HSE 

IDC 


1N3969 

CEN 

302 -204 

♦SIEG 

SSI 


IMTM 

INC 


1N4005 

A ♦MOTA 

281 -208 

SCN 

SSI 


EDL 

ETC 



WAB 


INR 

INRJ 


ASI 

CEI 



SST 


HSE 

IDC 


1N3994 

A ♦MOTA 

377 -143 

♦ITTG 

MAL 


CEN 

CODI 


1N4013 

CEN 

295 -171 

SAR 

SSI 


CEN 

Dll 


MEHK 

♦MSC 


CRI 

Dll 


EDL 

ETC 


SST 

UPl 


ETC 

♦GSE 


♦ MULB 

NJS 


♦ DIT 

♦ DIX 


HSE 

IDC 



WAB 


HTN 

IDC 


♦ PHIN 

PIHS 


EDI 

EDL 


SCN 

SSI 


1N3970 

CEN 

303 - 8 

MSC 

SCN 


♦ PRX 

PSLI 


ELT 

ETC 



SST 


EDL 

HSE 


SSI 

WAB 


♦RECT 

RFE 


FEC 

FGRS 


1N4014 

CEN 

295 -182 

IDC 

SAR 


1N3994A 

A ♦MOTA 

377 -140 

RHM 

RHMJ 


FSC 

GDC 


EDL 

ETC 


SPE 

SSI 


CEN 

Dll 


♦RTCF 

SAR 


♦ GIC 

GTC 


HSE 

IDC 


SST 

UPl 


ETC 

GSE 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


SCN 

SSI 



WAB 


HTN 

IDC 


♦SIEG 

SOD 


IMTM 

INC 



SST 


1N3971 

CEN 

303 - 27 

♦MSC 

SCN 


SPE 

SPR 


INR 

INRJ 


1N4015 

CEN 

403 - 72 

EDL 

HSE 


♦SIEG 

SSI 


SST 

SSY 


♦ ITTG 

MAL 


EDL 

ETC 


IDC 

SAR 



WAB 


STI 

THEF 


MEHK 

♦ MSC 


HSE 

IDC 


SSI 

SST 


1N3995 

A ♦MOTA 

378 - 26 

TOSJ 

UPl 


♦ MULB 

NJS 


SCN 

SSI 


UPl 

WAB 


CEN 

Dll 


♦VALG 

WAB 


♦ PHIN 

PIHS 



SST 


1N3972 

EDL 

306 -182 

DIT 

ETC 


1N4001F 

♦FGRS 

280 - 16 

♦ PRX 

PSLI 


1N4016 

IDC 

380 - 67 

SAR 

SSI 


♦GSE 

HTN 


1N4001G 

♦Dll 

280 - 17 

♦ RECT 

RFE 


MSC 

SSI 



WAB 


IDC 

MSC 


1N4002 

A ♦MOTA 

280 - 92 

♦ RTCF 

SAR 


1N4016A 

IDC 

380 - 58 

1N3973 

EDL 

306 -183 

SCN 

SPE 


ASI 

CEI 


SCE 

SCN 


MSC 

SSI 


SAR 

SSI 



SSI 


CEN 

CODI 


♦SEKG 

♦SIEG 


1N4016B 

IDC 

380 - 42 


WAB 


1N3995A 

A ♦MOTA 

378 - 22 

CRI 

Dll 


SLD 

SOD 



MSC 


1N3974 

EDL 

306 -184 

CEN 

Dll 


♦ DIT 

♦ DIX 


SPE 

SST 


1N4017 

IDC 

380 -195 

♦ IDC 

SAR 


ETC 

GSE 


EDI 

EDL 


SSY 

STI 


MSC 

SSI 


SSI 

WAB 


HTN 

IDC 


ELT 

ETC 


THEF 

TOSJ 


1N4017A 

IDC 

380 -186 

1N3975 

EDL 

306 -185 

♦ MSC 

SCN 


FEC 

♦ FGRS 


UPl 

♦VALG 


MSC 

SSI 


♦ IDC 

SAR 


♦SIEG 

SPE 


FSC 

GDC 



WAB 


1N4017B 

IDC 

380 -171 

SSI 

WAB 



SSI 


♦GIC 

GTC 


1N4005F 

♦FGRS 

281 -209 

MSC 

SSI 


1N3976 

CEN 

309 -121 

1N3996 

CEN 

378 - 69 

HTN 

IDC 


1N4005G 

♦Dll 

281 -210 

1N4018 

IDC 

381 - 93 

EDL 

ETC 


Dll 

DIT 


IMTM 

INC 


1N4006 

A ♦MOTA 

282 - 72 

MSC 

SSI 


HSE 

WAB 


ETC 

♦GSE 


INR 

INRJ 


ASI 

CEI 


1N4018A 

IDC 

381 - 85 

1N3977 

CEN 

309 -160 

HTN 

IDC 


♦ITTG 

MAL 


CEN 

CODI 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

MSC 


MEHK 

♦MSC 


CRI 

Dll 


1N4018B 

IDC 

381 - 70 

HSE 

♦ IDC 


SCN 

SPE 


♦MULB 

NJS 


♦DIT 

♦DIX 


MSC 

SSI 



WAB 



SSI 


♦ PHIN 

PIHS 


EDI 

EDL 


1N4019 

IDC 

381 -195 

1N3978 

CEN 

309 -194 

1N3996A 

CEN 

378 - 66 

♦ PRX 

PSLI 


ELT 

ETC 


MSC 

SSI 


EDL 

♦ IDC 


Dll 

DIT 


♦RECT 

RFE 


FEC 

♦FGRS 


1N4019A 

IDC 

381 -192 


WAB 


ETC 

GSE 


RHM 

RHMJ 


FSC 

GDC 


MSC 

SSI 


1N3979 

CEN 

309 -218 

HTN 

IDC 


♦RTCF 

SAR 


♦GIC 

GTC 


1N4019B 

IDC 

381 -183 

EDL 

WAB 


♦ MOTA 

♦ MSC 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


MSC 

SSI 


1N3981 

AUNI 

288 - 72 

SCN 

♦SIEG 


♦SEKG 

♦SIEG 


IMTM 

INC 


1N4020 

IDC 

382 -102 

CEN 

DIT 


SPE 

SSI 


SLD 

SOD 


INR 

INRJ 


MSC 

SSI 


MSC 

♦TRWS 


TIC 

UPl 


SPE 

SPR 


♦ ITTG 

MAL 


1N4020A 

IDC 

382 - 93 


UPl 



WAB 


SST 

SSY 


MEHK 

♦MSC 


MSC 

SSI 


1N3982 

AUNI 

288 -174 

1N3997 

A ♦MOTA 

378 -115 

STI 

THEF 


♦ MULB 

NJS 


1N4020B 

IDC 

382 - 77 

CEN 

MSC 


CEN 

Dll 


TOSJ 

UPl 


♦ PHIN 

PIHS 


MSC 

SSI 


♦TRWS 

UPl 


ETC 

♦GSE 


♦VALG 

WAB 


♦ PRX 

PSLI 


1N4021 

IDC 

383 - 17 

1N3983 

AUNI 

289 - 38 

HTN 

IDC 


1N4002F 

♦FGRS 

280 - 93 

♦ RECT 

RFE 


MSC 

SSI 


CEN 

MSC 


MSC 

SAR 


1N4002G 

♦Dll 

280 - 94 

♦ RTCF 

SAR 


1N4021A 

IDC 

383 - 9 

♦TRWS 

UPl 


SCN 

SPE 


1N4003 

A ♦MOTA 

280 -190 

SCE 

SCN 


MSC 

SSI 


1N3984 

♦GSE 

378 - 94 


SSI 


ASI 

CEI 


♦SEKG 

♦SIEG 


1N4021B 

IDC 

382 -193 

IDC 

MSC 


1N3997A 

A ♦MOTA 

378 -110 

CEN 

CODI 


SLD 

SOD 


MSC 

SSI 


SAR 

SCN 


CEN 

Dll 


CRI 

Dll 


SPE 

SST 


1N4022 

IDC 

383 -182 

1N3985 

♦GSE 

378 -149 

ETC 

GSE 


♦ DIT 

♦ DIX 


SSY 

STI 


MSC 

SSI 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


EDI 

EDL 


THEF 

TOSJ 


1N4022A 

IDC 

383 -173 

SAR 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


ELT 

ETC 


UPl 

♦VALG 


MSC 

SSI 


1N3986 

♦GSE 

378 -163 

SCN 

♦SIEG 


FEC 

♦FGRS 



WAB 


1N4022B 

IDC 

383 -157 

IDC 

MSC 


SPE 

SSI 


FSC 

GDC 


1N4006F 

♦ FGRS 

282 - 73 

MSC 

SSI 


SAR 

SCN 



WAB 


♦GIC 

GTC 


1 N4006G 

♦ Dll 

282 - 74 

1N4023 

IDC 

384 - 90 

1N3987 

APRX 

292 -146 

1N3998 

A ♦MOTA 

378 -168 

HTN 

IDC 


1 N4007 

A ♦MOTA 

401 -202 

MSC 

SSI 


ASI 

CDIL 


CEN 

Dll 


IMTM 

INC 


ASI 

CEI 


1N4023A 

IDC 

384 - 82 

CEI 

CEN 


DIT 

ETC 


INR 

INRJ 


CEN 

CODI 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


♦GSE 

HTN 


♦ ITTG 

MAL 


CRI 

Dll 


1N4023B 

IDC 

384 - 71 

GTC 

HTN 


IDC 

MSC 


MEHK 

♦MSC 


♦ DIT 

♦ DIX 


MSC 

SSI 


IDI 

SAR 


SAR 

SCN 


♦ MULB 

NJS 


EDI 

EDL 


1N4024 

IDC 

385 - 48 

SSI 

SST 


SPE 

SSI 


♦ PHIN 

PIHS 


ELT 

ETC 


MSC 

SSI 



WAB 


1N3998A 

A ♦MOTA 

378 -164 

♦ PRX 

PSLI 


FEC 

♦ FGRS 


1N4024A 

IDC 

385 - 39 

1N3988 

APRX 

292 -185 

CEN 

Dll 


♦ RECT 

RFE 


FSC 

GDC 


MSC 

SSI 


ASI 

CDIL 


ETC 

GSE 


RHM 

RHMJ 


♦GIC 

GTC 


1N4024B 

IDC 

385 - 23 

CEI 

CEN 


HTN 

IDC 


♦ RTCF 

SAR 


HTN 

IDC 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


♦ MSC 

SAR 


SCE 

SCN 


IMTM 

INC 


1N4025 

IDC 

386 - 1 

GTC 

HTN 


SCN 

♦SIEG 


♦SEKG 

♦SIEG 


INR 

INRJ 


MSC 

SSI 


IDC 

IDI 


SPE 

SSI 


SLD 

SOD 


♦ ITTG 

MAL 


1N4025A 

IDC 

385 -193 

SAR 

♦ SSEI 


1N3999 

A ♦MOTA 

379 - 57 

SPE 

SPR 


MEHK 

♦ MSC 


MSC 

SSI 


SSI 

SST 


CEN 

Dll 


SST 

SSY 


♦ MULB 

NJS 


1N4025B 

IDC 

385 -177 

THEF 

WAB 


ETC 

♦GSE 


STI 

THEF 


♦ PHIN 

PIHS 


MSC 

SSI 


1N3989 

APRX 

292 -194 

HTN 

♦IDC 


TOSJ 

UPl 


♦ PRX 

PSLI 


1N4026 

IDC 

386 -106 

ASI 

CDIL 


MSC 

SAR 


♦VALG 

WAB 


♦ RECT 

RFE 


MSC 

SSI 


CEI 

CEN 


SCN 

SSI 


1N4003F 

♦ FGRS 

280 -191 

♦ RTCF 

SAR 


1N4026A 

IDC 

386 - 97 

EDL 

ETC 


1N3999A 

A ♦MOTA 

379 - 45 

1N4003G 

♦ Dll 

280 -192 

SCE 

SCN 


MSC 

SSI 


GTC 

HTN 


CEN 

Dll 


1N4004 

A ♦MOTA 

281 - 95 

♦SEKG 

♦ SIEG 


1N4026B 

IDC 

386 - 82 

IDC 

IDI 


ETC 

GSE 


ASI 

CEI 


SLD 

SOD 


MSC 

SSI 


SAR 

SSI 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 


SPE 

SSI 


1N4027 

IDC 

387 - 23 

SST 

THEF 


♦MSC 

SAR 


CRI 

Dll 


SST 

SSY 


MSC 

SSI 



WAB 


SCN 

♦SIEG 


♦ DIT 

♦ DIX 


STI 

THEF 


1N4027A 

IDC 

387 - 14 

1N3990 

APRX 

403 - 31 

SSI 

UPl 


EDI 

EDL 


TOSJ 

UPl 


MSC 

SSI 


ASI 

CDIL 


1N4000 

A ♦MOTA 

379 -188 

ELT 

ETC 


♦VALG 

WAB 


1N4027B 

IDC 

386 -198 

CEI 

CEN 


CEN 

Dll 


FEC 

♦ FGRS 


1N4007F 

♦ FGRS 

401 -203 

MSC 

SSI 


EDL 

ETC 


DIT 

ETC 


FSC 

GDC 


1N4007G 

♦ Dll 

401 -204 

1N4028 

IDC 

387 -162 

GTC 

HTN 


♦GSE 

HTN 


♦GIC 

GTC 


1N4008 

CEI 

244 - 88 

MSC 

SSI 


IDC 

IDI 


IDC 

MSC 


HTN 

IMTM 


CEN 

HTN 


1N4028A 

IDC 

387 -152 

SAR 

SPE 


SAR 

SCN 


INC 

INR 


♦ IDC 

SCE 


MSC 

SSI 


♦SSEI 

SSI 


SPE 

SSI 


INRJ 

♦ ITTG 


SLD 

SPE 


1N4028B 

IDC 

387 -136 

SST 

THEF 


1N4000A 

A ♦MOTA 

379 -178 

MAL 

MEHK 



SST 


MSC 

SSI 



WAB 


CEN 

Dll 


♦ MSC 

♦ MULB 


1N4009 

♦APD 

244 -183 

1N4029 

IDC 

388 - 81 

1N3991 

CEI 

231 -154 

ETC 

GSE 


NJS 

♦ PHIN 


CEI 

CEN 


MSC 

SSI 


CEN 

HTN 


HTN 

IDC 


PIHS 

♦ PRX 


♦ FSC 

HTN 


1N4029A 

IDC 

388 - 72 

IDC 

MDC 


♦ MSC 

SAR 


PSLI 

♦ RECT 


IDC 

MDC 


MSC 

SSI 



UPl 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN nPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 









HJildsd 


1N4029B 

IDC 

388 . 56 

1N4047 

aPRX 

310 

- 27 

1N4059 




1N4068A 

mimm 

213 

- 88 

1N4078 

ISWlLWiM 

221 - 23 

MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



(cont.) 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4030 

IDC 

388 -187 

COO 

♦ DIT 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



IDC 

♦MSC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4030A 

IDC 

388 -177 

HSE 

IDC 



SCE 

♦SIEG 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



SSI 

STI 




STI 




STI 


1N4030B 

IDC 

388 -161 

♦NAT 

SAR 



1N4059A 

A ♦MSC 

197 

- 87 

1N4069 

A ♦MSC 

214 

- 95 

1N4078A 

A ♦MSC 

221 - 24 

MSC 

SSI 


SPE 

SSI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4031 

IDC 

389 -100 

STR 

TIC 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


UPl 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4031A 

IDC 

389 - 91 

1N4048 

APRX 

310 

- 28 

♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦ SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


ASI 

CEN 




STI 




STI 




STI 


1N4031B 

IDC 

389 - 75 

COO 

♦ DIT 



1N4060 

A ♦MSC 

199 

- 96 

1N4069A 

A ♦MSC 

214 

- 96 

1N4079 

A ♦MSC 

221 -129 

MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4032 

IDC 

389 -197 

HSE 

♦ IDC 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4032A 

IDC 

389 -191 

SAR 

SSI 



SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


STR 

WAB 




STI 




STI 




STI 


1N4032B 

IDC 

389 -179 

1N4049 

APRX 

310 

- 29 

1N4060A 

AMX 

199 

- 97 

1N4070 

A ♦MSC 

215 

- 84 

1N4079A 

A ♦MSC 

221 -130 

MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



CDI 

CODI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4033 

IDC 

390 -108 

COO 

♦ DIT 



GSE 

IDC 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



♦MSC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4033A 

IDC 

390 -102 

HSE 

IDC 



SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 




STI 




STI 




STI 


1N4033B 

IDC 

390 - 90 

♦NAT 

SAR 



1N4061 

A ♦MSC 

201 

- 86 

1N4070A 

A ♦MSC 

215 

- 85 

1N4080 

A ♦MSC 

222 - 83 

MSC 

SSI 


SPE 

SSI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4034 

IDC 

391 - 41 

STR 

UPl 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 



WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4034A 

IDC 

391 - 34 

1N4050 

APRX 

310 

- 30 

♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



SSI 

STI 




STI 




STI 


1N4034B 

IDC 

391 - 21 

COO 

♦ DIT 



1N4061A 

A ♦MSC 

201 

- 87 

1N4071 

A ♦MSC 

216 

- 88 

1N4080A 

A ♦MSC 

222 - 84 

MSC 

SSI 


EDL 

ETC 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4035 

IDC 

391 -178 

HSE 

♦ IDC 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4035A 

MSC 

391 -172 

♦NAT 

SAR 



♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



SSI 


SSI 

STR 



SSI 

STI 




STI 




STI 


1N4035B 

IDC 

391 -160 

UPl 

WAB 



1N4062 

A ♦MSC 

202 

-195 

1N4071A 

A ♦MSC 

216 

89 

1N4081 

A ♦MSC 

223 - 47 

MSC 

SSI 


1N4051 

APRX 

310 

- 32 

AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4036 

IDC 

392 - 92 

ASI 

CEN 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


COO 

♦ DIT 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4036A 

IDC 

392 - 83 

EDL 

IDC 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 




STI 




STI 




STI 


1N4036B 

IDC 

392 - 68 

♦ NAT 

SAR 



1N4062A 

A ♦MSC 

202 -196 

1N4072 

A ♦MSC 

217 

- 69 

1N4081A 

A ♦MSC 

223 - 48 

MSC 

SPE 


SSI 

STR 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



SSI 


UPl 

WAB 



CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


1N4037 

IDC 

393 - 12 

1N4052 

APRX 

310 

- 34 

IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SPE 


ASI 

CEN 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



SSI 


COO 

♦ DIT 




STI 




STI 




STI 


1N4037A 

IDC 

393 - 7 

EDL 

♦ IDC 



1N4063 

A ♦MSC 

205 

-156 

1N4072A 

A ♦MSC 

217 

- 70 

1N4082 

A ♦MSC 

223 -116 

MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4037B 

IDC 

392 -194 

♦ NAT 

SAR 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SSI 


SSI 

STR 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4038 

IDC 

393 -103 

TIC 

UPl 



SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SSI 



WAB 




STI 




STI 




STI 


1N4038A 

IDC 

393 - 96 

1N4053 

APRX 

310 

- 36 

1N4063A 

A ♦MSC 

205 -157 

1N4073 

A ♦MSC 

218 

52 

1N4082A 

A ♦MSC 

223 -117 

MSC 

SSI 


ASI 

CEN 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4038B 

IDC 

393 - 84 

COO 

♦ DIT 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


MSC 

SPE 


EDL 

IDC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



SSI 


♦ INR 

INRJ 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


1N4039 

IDC 

394 - 20 

♦ NAT 

SAR 




STI 




STI 




STI 


MSC 

SSI 


SSI 

STR 



1N4064 

A ♦MSC 

207 

- 80 

1N4073A 

A ♦MSC 

218 

- 53 

1N4083 

A ♦MSC 

224 - 81 

1N4039A 

IDC 

394 - 12 

UPl 

WAB 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


MSC 

SSI 


1N4054 

APRX 

310 

- 38 

CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


1N4039B 

IDC 

393 -195 

ASI 

CEN 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SSI 


COO 

♦ DIT 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


1N4040 

IDC 

394 -131 

EDL 

♦ IDC 




STI 




STI 




STI 


MSC 

SSI 


♦ INR 

INRJ 



1N4064A 

A ♦MSC 

207 

- 81 

1N4074 

A ♦MSC 

219 

- 28 

1N4083A 

A ♦MSC 

224 - 82 

1N4040A 

IDC 

394 -124 

♦ NAT 

SAR 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


MSC 

SSI 


SPE 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


1N4040B 

IDC 

394 -112 

STR 

TIC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SPE 


UPl 

WAB 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



SSI 


1N4055 

APRX 

310 

- 40 


STI 




STI 




STI 


1N4041 

IDC 

395 - 41 

ASI 

CEN 



1N4065 

A ♦MSC 

208 -173 

1N4074A 

A ♦MSC 

219 

- 29 

1N4084 

A ♦MSC 

225 -105 


MSC 


COO 

♦ DIT 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4041A 

IDC 

395 - 35 

EDL 

IDC 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



MSC 


♦ INR 

INRJ 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4041B 

IDC 

395 - 23 

♦ NAT 

SAR 



♦ SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



MSC 


SSI 

STR 




STI 




STI 




STI 


1N4042 

IDC 

395 -139 

UPl 

WAB 



1N4065A 

A ♦MSC 

208 

-174 

1N4075 

A ♦MSC 

219 

- 85 

1N4084A 

A ♦MSC 

225 -106 


MSC 


1N4056 

APRX 

404 -157 

AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


1N4042A 

IDC 

395 -129 

ASI 

CEN 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



MSC 


COO 

♦ DIT 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4042B 

IDC 

395 -113 

EDL 

♦ IDC 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


MSC 

SPE 


♦ INR 

INRJ 




STI 




STI 




STI 


1N4043 

IDC 

244 -184 

♦ NAT 

NJS 



1N4066 

A ♦MSC 

210 

- 92 

1N4075A 

A ♦MSC 

219 

- 86 

1N4085 

A ♦MSC 

227 - 35 

1N4044 

APRX 

310 - 24 

SAR 

SSI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


ASI 

CEN 


STR 

TIC 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 


COO 

♦ DIT 


UPl 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


EDL 

ETC 


1N4057 

AMX 

192 

- 4 

♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


HSE 

IDC 


CDI 

CODI 



SSI 

STI 




STI 




STI 


♦ INR 

INRJ 


GSE 

IDC 



1N4066A 

A ♦MSC 

210 

- 93 

1N4076 

A ♦MSC 

220 

. 7 

1N4085A 

A ♦MSC 

227 - 36 

♦ NAT 

NJS 


♦MSC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 


SAR 

SSI 


♦SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



CODI 

GSE 


STR 

TIC 



STI 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


UPl 

WAB 


1N4057A 

A ♦MSC 

192 

- 5 

♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 


1N4045 

APRX 

310 - 25 

AMX 

CDI 




STI 




STI 




STI 


ASI 

CEN 


CODI 

GSE 



1N4067 

A ♦MSC 

212 

- 70 

1N4076A 

A ♦MSC 

220 

- 8 

1N4086 

IDC 

251 -130 

COO 

♦ DIT 


IDC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



MSC 

SCE 


EDL 

ETC 


♦SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



SSI 

SSY 


HSE 

IDC 



STI 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



1N4087 

ASI 

245 -145 

♦ INR 

INRJ 


1N4058 

AMX 

194 

- 85 

♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



CEN 

IDC 


♦ NAT 

NJS 


CDI 

CODI 




STI 




STI 



MDC 

SCE 


SAR 

SPE 


GSE 

IDC 



1N4067A 

A ♦MSC 

212 

- 71 

1N4077 

A ♦MSC 

220 

-169 

STI 

WAB 


SSI 

STR 


♦ MSC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 



1N4088 

CEI 

231 -203 

UPl 

WAB 


♦SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE , 



CEN 

IDC 


1N4046 

APRX 

310 - 26 

STI 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 




UPl 


ASI 

CEN 


1N4058A 

AMX 

194 

- 86 

♦ SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



1N4089 

ASOD 

282 -127 

COO 

♦ DIT 


CDI 

CODI 




STI 




STI 1 



CEN 

ETC 


EDL 

ETC 


GSE 

IDC 



1N4068 

A ♦MSC 

213 

- 87 

1N4077A 

A ♦MSC 

220 

-170 

IDC 

STI 


HSE 

IDC 


♦ MSC 

SCE 



AMX 

CDI 



AMX 

CDI 




UPl 


♦ INR 

INRJ 


♦SIEG 

SSI 



CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



1N4092 

CEI 

231 - 77 

SAR 

SSI 


STI 

WAB 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



CEN 

ETC 


STR 

UPl 


1N4059 

AMX 

197 

- 86 

♦SIEG 

SSI 



♦SIEG 

SSI 



IDC 

MDC 



WAB 

1 

cont.next col. 





STI 




STI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1 N4092 



1N4108 



1N4122 


209 - 92 

1N4139 




1N4151 



(cont.) 

MSC 


(cont.) 

♦ SIEG 


♦APD 

CEN 


(cont.) 

STI 



(cont.) 

APD 


SCE 

SSY 


♦SPR 

SSI 


GDC 

HTN 


UPl 

WAB 



♦APX 

HITJ 


STI 

UPl 



TRWS 


IDC 

♦MSC 


1N4140 

A ♦SOD 

288 

- 16 

♦ INC 

ITTG 


1N4093 

CEI 

231 - 78 

1N4109 

A ♦MOTA 

194 -122 

SCE 

♦SIEG 


ASl 

CEN 



RHMJ 

SPR 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


♦SPR 

SSI 


CODI 

EDI 




WAB 


IDC 

MSC 


CEN 

CODI 



TRWS 


EDL 

HTN 



1N4152 

♦APD 

245 - 76 

SCE 

SSY 


GDC 

GHZ 


1N4123 

A ♦MOTA 

210 -131 

IDC 

SCN 



ASl 

CEN 



UPl 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


SIEG 

SSI 



FSC 

GDC 


1N4095 

CEN 

170 -201 

KSI 

♦ MSC 


GDC 

HTN 


SSY 

STI 



HITJ 

HTN 


CODI 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

♦MSC 


UPl 

WAB 



IDC 

♦ ITTG 


KSI 

MSC 


SPE 

♦SPR 


SCE 

♦SIEG 


1N4141 

A ♦SOD 

288 

- 92 

♦ MSC 

RHM 


SCE 

SIEG 


SSI 

TRWS 


♦SPR 

SSI 


ASl 

CEN 



RHMJ 

SCE 


1N4096 

IDC 

219 - 95 

1N4110 

A ♦MOTA 

196 - 32 


TRWS 


CODI 

EDI 



SCN 

SLD 


♦ MSC 

SCE 


♦ APD 

CDI 


1N4124 

A ♦MOTA 

211 -152 

EDL 

HTN 



SPE 

SST 



♦TRWS 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


IDC 

SCN 



SSY 

STI 


1N4097 

IDC 

220 -189 

GDC 

GHZ 


GDC 

HTN 


SIEG 

SPE 



THEF 

♦ UNI 


♦ MSC 

SCE 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


SSI 

SSY 




WAB 



♦TRWS 


KSI 

♦MSC 


SCE 

♦SIEG 


STI 

UPl 



1N4153 

♦ APD 

246 -110 

1N4098 

A ♦UNI 

224 - 87 

SCE 

♦SIEG 


SPE 

♦SPR 



WAB 



ASl 

CEN 


IDC 

♦ MSC 


♦SPR 

SSI 


SSI 

TRWS 


1N4142 

A ♦SOD 

288 

-190 

FSC 

GDC 


SCE 

TRWS 


TRWS 

UPl 


1N4125 

A ♦MOTA 

212 -164 

ASl 

CEN 



HITJ 

HTN 


1N4099 

A^MOTA 

177 -197 

1N4111 

A ♦MOTA 

197 - 98 

♦APD 

CEN 


CODI 

EDI 



IDC 

♦ ITTG 


♦APD 

CDI 


♦APD 

CDI 


GDC 

HTN 


EDL 

HTN 



♦ MSC 

RHM 


CEN 

CODI 


CEN 

CODI 


IDC 

♦MSC 


IDC 

SCN 



RHMJ 

SCE 


EAS 

GDC 


GHZ 

HTN 


SCE 

♦SIEG 


SPE 

SSI 



SCN 

SLD 


GHZ 

HTN 


IDC 

KSI 


♦SPR 

SSI 


STI 

UPl 



SPE 

SPR 


IDC 

KSI 


♦MSC 

SCE 


1N4126 

A ♦MOTA 

213 -180 


WAB 



SST 

STI 


MDC 

♦MSC 


♦SIEG 

♦SPR 


♦APD 

CEN 


1N4143 

A ♦SOD 

289 

- 56 

THEF 

♦ UNI 


SCE 

♦SIEG 


SSI 

TRWS 


GDC 

HTN 


ASl 

CEN 




WAB 


SPE 

♦SPR 


1N4112 

A ♦MOTA 

198 - 31 

IDC 

♦MSC 


CODI 

EDI 



1N4154 

♦ALGG 

245 - 38 

SSI 

TRWS 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦SIEG 


EDL 

HTN 



♦APD 

♦APX 



UPl 


CEN 

CODI 


♦SPR 

SSI 


IDC 

SCN 



ASl 

CEN 


1N4100 

A^MOTA 

179 -183 

GDC 

GHZ 



WAB 


SPE 

SSI 



FSC 

GDC 


♦APD 

CDI 


HTN 

IDC 


1N4127 

A ♦MOTA 

214 -163 


STI 



HITJ 

HTN 


CEN 

CODI 


KSI 

♦ MSC 


♦APD 

CEN 


1N4144 

A ♦SOD 

289 

-126 

IDC 

INC 


EAS 

GDC 


SCE 

♦SIEG 


GDC 

HTN 


ASl 

CEN 



♦ ITTG 

MISI 


GHZ 

HTN 


♦SPR 

SSI 


IDC 

♦MSC 


CODI 

EDI 



♦ MSC 

♦ MULB 


IDC 

KSI 



TRWS 


SCE 

♦SIEG 


EDL 

HTN 



♦ PHIN 

RHM 


♦MSC 

SCE 


1N4113 

A ♦MOTA 

199 -114 

♦SPR 

SSI 


IDC 

SCN 



RHMJ 

♦ RTCF 


♦SIEG 

SPE 


♦APD 

CDI 


1N4128 

A ♦MOTA 

215 -139 

SSI 

STI 



SCE 

SCN 


♦SPR 

SSI 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


1N4145 

A ♦SOD 

402 -165 

SLD 

SPE 



TRWS 


GHZ 

HTN 


HTN 

IDC 


ASl 

CEN 



SST 

STI 


1N4101 

A ♦MOTA 

181 -163 

IDC 

KSI 


♦ MSC 

SCE 


CODI 

EDI 



THEF 

♦ UNI 


CDI 

CEN 


♦ MSC 

SCE 


♦SIEG 

♦SPR 


EDL 

HTN 



UPl 

♦VALG 


CODI 

EAS 


♦SIEG 

♦SPR 


SSI 

SST 


IDC 

SCN 




WAB 


GDC 

GHZ 


SSI 

TRWS 


1N4129 

A ♦MOTA 

215 -172 

SPE 

SSI 



1N4156 

APD 

232 - 17 

HTN 

IDC 


1N4114 

A ♦MOTA 

200 - 37 

♦APD 

CEN 


SSY 

STI 



CEN 

CODI 


KSI 

♦ MSC 


♦APD 

CDI 


GDC 

HTN 



UPl 



EAS 

GDC 


SCE 

♦SIEG 


CEN 

CODI 


IDC 

♦MSC 


1N4146 

A ♦SOD 

406 

-121 

HTN 

IDC 


SPE 

♦SPR 


GDC 

GHZ 


SCE 

♦SIEG 


ASl 

CEN 



SPE 

UPl 


SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 



SSI 


CODI 

EDI 



1N4157 

APD 

232 - 19 

1N4102 

A ♦MOTA 

183 -154 

KSI 

♦ MSC 


1N4130 

A ♦MOTA 

216 -147 

EDL 

HTN 



CEN 

CODI 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦SIEG 


♦APD 

CEN 


IDC 

SCN 



EAS 

GDC 


CEN 

CODI 


♦SPR 

SSI 


GDC 

HTN 


SPE 

SSI 



HTN 

IDC 


EAS 

GHZ 


TRWS 

WAB 


IDC 

♦MSC 



STI 



SPE 

UPl 


HTN 

IDC 


1N4115 

A ♦MOTA 

201 -136 

SCE 

♦SIEG 


1N4147 

CEN 

245 

- 15 

1N4158 

CEN 

178 -142 

KSI 

♦ MSC 


♦APD 

CDI 



SSI 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


CEN 

GDC 


1N4131 

A ♦MOTA 

217 -138 

MSC 

SOD 



SAR 

SCE 


♦SPR 

SSI 


GHZ 

HTN 


♦APD 

CEN 



STI 



SCN 

SPE 



TRWS 


IDC 

KSI 


GDC 

HTN 


1N4148 

♦ALGG 

246 

-108 

1N4158A 

CEN 

178 -130 

1N4103 

A ♦MOTA 

184 -211 

♦MSC 

SCE 


IDC 

♦MSC 


♦APD 

♦APX 



HTN 

IDC 


♦APD 

CDI 


♦SIEG 

♦SPR 


SCE 

♦SIEG 


ASl 

CDIL 



SAR 

SCE 


CEN 

CODI 


SSI 

TRWS 



SSI 


CEI 

CEN 




SCN 


EAS 

GDC 


1N4116 

A ♦MOTA 

203 - 46 

1N4132 

A ♦MOTA 

218 -124 

♦DIX 

♦ FSC 



1N4158B 

CEN 

178 - 97 

GHZ 

HTN 


♦APD 

CDI 


♦APD 

CEN 


GDC 

HITJ 



HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


CEN 

GDC 


GDC 

HTN 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


♦MSC 

SCE 


GHZ 

HTN 


IDC 

♦MSC 


IMTM 

INC 




SCN 


♦SIEG 

♦SPR 


IDC 

KSI 


SCE 

♦SIEG 


♦ ITTG 

MISI 



1N4159 

CEN 

180 -135 

SSI 

TRWS 


♦ MSC 

SCE 



SSI 


♦ MSC 

♦ MULB 



HTN 

IDC 


1N4104 

A ♦MOTA 

187 - 37 

♦ SIEG 

♦SPR 


1N4133 

CEN 

219 - 73 

NJS 

♦ PHIN 



SAR 

SCE 


♦APD 

CDI 


SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 


RHM 

RHMJ 




SCN 


CEN 

CODI 


1N4117 

A ♦MOTA 

204 - 94 

♦ MOTA 

♦MSC 


♦ RTCF 

SCE 



1N4159A 

CEN 

180 -122 

EAS 

GDC 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦SIEG 


SCN 

SELI 



HTN 

IDC 


GHZ 

HTN 


CEN 

GHZ 



SSI 


♦SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCE 


IDC 

KSI 


HTN 

IDC 


1N4134 

A ♦MOTA 

219 -111 

SLD 

SOD 




SCN 


♦ MSC 

SCE 


KSI 

♦ MSC 


CEN 

GDC 


SPE 

SPR 



1N4159B 

CEN 

180 - 90 

♦SIEG 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


STI 

THEF 



HTN 

IDC 


♦SPR 

SSI 


♦ SPR 

SSI 


♦ MSC 

SCE 


TOSJ 

♦UNI 



MSC 

SAR 



TRWS 



TRWS 


♦SIEG 

SSI 


UPl 

♦VALG 



SCE 

SCN 


1N4105 

A ♦MOTA 

188 -164 

1N4118 

A ♦MOTA 

204 -186 

1N4135 

A ♦MOTA 

220 - 67 


WAB 



1N4160 

CEN 

182 -123 

♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 


CEN 

GDC 


1N4149 

♦ALGG 

247 

- 51 

HTN 

IDC 


CEN 

CODI 


CEN 

GDC 


HTN 

IDC 


♦APD 

ASl 



SAR 

SCE 


GDC 

GHZ 


GHZ 

HTN 


♦ MSC 

SCE 


CEN 

FSC 




SCN 


HTN 

IDC 


IDC 

KSI 


♦SIEG 

SSI 


GDC 

HITJ 



1N4160A 

CEN 

182 -110 

KSI 

♦ MSC 


♦ MSC 

SCE 


1N4136 

CEN 

304 - 62 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


♦SIEG 

♦SPR 


COO 

DIT 


INC 

♦ ITTG 



SAR 

SCE 


SPE 

♦SPR 


SSI 

TRWS 


EDL 

HSE 


MISI 

MSC 




SCN 


SSI 

TRWS 


1N4119 

A ♦MOTA 

206 - 26 

HTN 

IDC 


♦ MULB 

♦ PHIN 



1N4160B 

CEN 

182 - 75 

1N4106 

A ♦MOTA 

190 -114 

♦APD 

CDI 


IDI 

PRX 


RHM 

RHMJ 



HTN 

IDC 


♦APD 

CDI 


CEN 

GHZ 


SAR 

SSI 


♦ RTCF 

SCE 



MSC 

SAR 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 



UPl 


SCN 

♦SLCB 



SCE 

SCN 


GDC 

GHZ 


KSI 

♦ MSC 


1N4137 

CEN 

304 -110 

SLD 

SPE 



1N4161 

CEN 

185 -151 

HTN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


COO 

EDL 


SPR 

SST 



HTN 

IDC 


KSI 

♦ MSC 


♦SPR 

SSI 


ETC 

HSE 


STI 

THEF 



SAR 

SCE 


SCE 

♦SIEG 



TRWS 


HTN 

IDC 


♦ UNI 

♦VALG 




SCN 


♦SPR 

SSI 


1N4120 

A ♦MOTA 

206 -118 

IDI 

PRX 



WAB 



1N4161A 

CEN 

185 -139 

TRWS 

WAS 


♦APD 

CDI 


SAR 

SSI 


1N4150 

♦APD 

251 

- 99 

HTN 

IDC 


1N4107 

A ♦MOTA 

192 -102 

CEN 

GDC 



UPl 


♦APX 

ASl 



MSC 

SAR 


♦APD 

CDI 


GHZ 

HTN 


1N4138 

ASl 

304 -147 

CEN 

♦ FSC 



SCE 

SCN 


CEN 

CODI 


IDC 

KSI 


CEN 

COO 


GDC 

HITJ 



1N4161B 

CEN 

185 -106 

GDC 

GHZ 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

HSE 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


♦SIEG 

♦SPR 


HTN 

IDC 


♦ ITTG 

MSC 



MSC 

SAR 


KSI 

♦ MSC 


SSI 

TRWS 


IDI 

PRX 


♦ MULB 

♦ PHIN 



SCE 

SCN 


SCE 

♦ SIEG 


1N4121 

A ♦MOTA 

208 - 3 

SAR 

SPE 


RHM 

RHMJ 



1N4162 

CEN 

188 - 10 

♦SPR 

SSI 


♦APD 

♦CDI 


SSI 

UPl 


♦ RTCF 

SCE 



HTN 

IDC 



TRWS 


CEN 

GDC 



WAB 


SCN 

SLD 



SAR 

SCE 


1N4108 

A ♦MOTA 

193 -165 

GHZ 

HTN 


1N4139 

A ♦SOD 

287 -178 

SPE 

SPR 



SCN 

WAB 


♦APD 

CDI 


IDC 

KSI 


ASl 

CEN 


SST 

SSY 



1N4162A 

CEN 

187 -204 

CEN 

CODI 


♦ MSC 

SCE 


CODI 

EDI 


STI 

THEF 



HTN 

IDC 


GHZ 

HTN 


♦ SIEG 

SPE 


EDL 

HTN 


♦ UNI 

UPl 



SAR 

SCE 

1 

IDC 

KSI 


♦SPR 

SSI 


IDC 

SCN 


♦VALG 

WAB 




SCN 


♦ MSC 

SCE 



TRWS 


SPE 

SSI 


1N4151 

♦ALGG 

246 

-109 

1N4162B 

CEN 

187 -164 

cont. next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

■L^iiasfei 

fgCTI'lT:! 

HTIT IT 


Pa&Line 

1N4162B 



1N4171A 




1N41807^ 


215 - 38 

1N4169A 



1N4212 

UTX 

sis - 7 

(cont.) 

HTN 


(cont.) 

HTN 



HTN 

IDC 


(cont.) 

HTN 


1N4212A 

UTX 

387 -197 

IDC 

MSC 


IDC 

MSC 



SAR 

SCE 


IDC 

SAR 


1N4212B 

UTX 

387 -181 

SAR 

SCE 


SAR 

SCE 




SCN 


SCE 

SCN 


1N4213 

UTX 

388 -123 


SCN 



SCN 



1N4180B 

CEN 

215 - 17 

1N4189B 

CEN 

222 -168 

1N4213A 

UTX 

388 -111 

1N4163 

CEN 

189 -124 

1N4171B 

CEN 

203 

-144 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4213B 

UTX 

388 - 99 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


MSC 

SAR 


1N4214 

UTX 

389 - 32 

MSC 

SAR 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


1N4214A 

UTX 

389 - 20 

SCE 

SCN 


SCN 

SPE 



1N4181 

CEN 

216 - 54 

SPE 

THEF 


1N4214B 

UTX 

389 - 5 


SPE 


1N4172 

CEN 

205 

-134 

HTN 

IDC 


1N4190 

CEN 

224 - 41 

1N4215 

UTX 

389 -141 

1N4163A 

CEN 

189 -111 

HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


1N4215A 

UTX 

389 -129 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 




SCN 


SAR 

SCE 


1N4215B 

UTX 

389 -116 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 



1N4181A 

CEN 

216 - 43 


SCN 


1N4216 

UTX 

390 - 33 

SCE 

SCN 


1N4172A 

CEN 

205 

-119 

HTN 

IDC 


1N4190A 

CEN 

224 - 28 

1N4216A 

UTX 

390 - 22 

1N4163B 

CEN 

189 - 77 

HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


HTN 

IDC 


1N4216B 

UTX 

390 - 9 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


MSC 

SAR 


1N4217 

UTX 

390 -140 

SAR 

SCE 



SCN 



1N4181B 

CEN 

216 - 23 

SCE 

SCN 


1N4217A 

UTX 

390 -129 

SCN 

SPE 


1N4172B 

CEN 

205 

- 83 

HTN 

IDC 


1N4190B 

CEN 

224 - 12 

1N4217B 

UTX 

390 -117 

1N4164 

CEN 

191 - 99 

HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


HTN 

IDC 


1N4218 

UTX 

391 - 3 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 




SCN 


MSC 

SAR 


1N4218A 

UTX 

390 -198 

MSC 

SAR 


SCN 

SPE 



1N4182 

CEN 

217 ■ 35 

SCE 

SCN 


1N4218B 

UTX 

390 -195 

SCE 

SCN 


1N4173 

CEN 

207 

- 58 

HTN 

IDC 



THEF 


1N4219 

UTX 

391 - 75 

1N4164A 

CEN 

191 - 84 

HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


1N4191 

CEN 

224 -171 

1N4219A 

UTX 

391 - 64 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 




SCN 


HTN 

IDC 


1N4219B 

UTX 

391 - 51 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



1N4182A 

CEN 

217 - 24 

SAR 

SCE 


1N4220 

UTX 

391 -141 


SCN 



SSY 



HTN 

IDC 



SCN 


1N4220A 

UTX 

391 -135 

1N4164B 

CEN 

191 - 44 

1N4173A 

CEN 

207 

- 43 

SAR 

SCE 


1N4191A 

CEN 

224 -160 

1N4220B 

UTX 

391 -131 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 




SCN 


HTN 

IDC 


1N4221 

UTX 

392 - 6 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



1N4182B 

CEN 

217 - 4 

MSC 

SAR 


1N4221A 

UTX 

391 -199 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


1N4221B 

UTX 

391 -187 


SSY 


1N4173B 

CEN 

207 

- 8 

MSC 

SAR 


1N4191B 

CEN 

224 -145 

1N4222 

UTX 

392 - 51 

1N4165 

CEN 

193 - 43 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4222A 

UTX 

392 - 47 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



1N4183 

CEN 

218 - 18 

MSC 

SAR 


1N4222B 

UTX 

392 - 44 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


SCE 

SCN 


1N4223 

UTX 

392 -133 


SCN 



SSY 



SAR 

SCE 



THEF 


1N4223A 

UTX 

392 -121 

1N4165A 

CEN 

193 - 29 

1N4174 

CEN 

208 

-151 


SCN 


1N4192 

CEN 

225 -181 

1N4223B 

UTX 

392 -107 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



1N4183A 

CEN 

218 - 6 

HTN 

IDC 


1N4224 

UTX 

393 - 45 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


1N4224A 

UTX 

393 - 34 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



MSC 

SAR 


SCN 

WAB 


1N4224B 

UTX 

393 - 22 

1N4165B 

CEN 

192 -210 

1N4174A 

CEN 

208 

-137 

SCE 

SCN 


1N4192A 

CEN 

225 -168 

1N4225 

UTX 

393 -139 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



1N4183B 

CEN 

217 -186 

HTN 

IDC 


1N4225A 

UTX 

393 -128 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


1N4225B 

UTX 

393 -115 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


1N4226 

UTX 

394 - 60 


SSY 



SSY 




SCN 


1N4192B 

CEN 

225 -150 

1N4226A 

UTX 

394 - 48 

1N4166 

CEN 

195 - 98 

1N4174B 

CEN 

208 

-101 

1N4184 

CEN 

218 -197 

HTN 

IDC 


1N4226B 

UTX 

394 - 35 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


1N4227 

UTX 

394 -166 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 



MSC 

SAR 


SCN 

THEF 


1N4227A 

UTX 

394 -155 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



SCE 

SCN 


1N4193 

CEN 

226 -182 

1N4227B 

UTX 

394 -142 


SSY 



SSY 



1N4184A 

CEN 

218 -186 

HTN 

IDC 


1N4228 

UTX 

395 - 74 

1N4166A 

CEN 

195 - 82 

1N4175 

CEN 

210 

- 3 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 


1N4228A 

UTX 

395 - 63 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


SCE 

SCN 


1N4228B 

UTX 

395 - 51 

MSC 

SAR 


MSC 

SAR 




SCN 



SPE 


1N4229 

UTX 

395 -183 

SCE 

SCN 


SCE 

SCN 



1N4184B 

CEN 

218 -166 

1N4193A 

CEN 

226 -170 

1N4229A 

UTX 

395 -172 


SPE 


1N4175A 

CEN 

209 -194 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4229B 

UTX 

395 -158 

1N4166B 

CEN 

195 - 44 

HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


MSC 

SAR 


1N4230 

AMX 

396 - 32 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


SCE 

SCN 


IDC 

UTX 


MSC 

SAR 



SCN 



1N4185 

CEN 

219 -176 

1N4193B 

CEN 

226 -154 

1N4230A 

UTX 

396 - 28 

SCE 

SCN 


1N4175B 

CEN 

209 

-167 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4230B 

UTX 

396 - 25 

1N4167 

CEN 

196 -187 

HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


SAR 

SCE 


1N4231 

UTX 

396 -101 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



SCE 

SCN 


SCN 

THEF 


1N4231A 

UTX 

396 - 90 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 




SSY 


1N4194 

UTX 

379 - 67 

1N4231B 

UTX 

396 - 78 

SCE 

SCN 


1N4176 

CEN 

211 

- 40 

1N4185A 

CEN 

219 -165 

1N4194A 

UTX 

379 - 58 

1N4232 

UTX 

396 -188 

1N4167A 

CEN 

196 -172 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4194B 

UTX 

379 - 46 

1N4232A 

UTX 

396 -177 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



MSC 

SAR 


1N4195 

UTX 

379 -198 

1N4232B 

UTX 

396 -165 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 1 



SCE 

SCN 


1N4195A 

UTX 

379 -189 

1N4233 

UTX 

397 - 77 

SCE 

SCN 


1N4176A 

CEN 

211 

- 29 

1N4185B 

CEN 

219 -148 

1N4195B 

UTX 

379 -179 

1N4233A 

UTX 

397 - 66 

1N4167B 

CEN 

196 -139 

HTN 

IDC I 



HTN 

IDC 


1N4196 

UTX 

380 -107 

1N4233B 

UTX 

397 - 54 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



SAR 

SCE 


1N4196A 

UTX 

380 - 98 

1N4234 

UTX 

397 -142 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 




SCN 


1N4196B 

UTX 

380 - 86 

1N4234A 

UTX 

397 -136 


SCN 


1N4176B 

CEN 

211 

- 4 

1N4186 

CEN 

220 -138 

1N4197 

UTX 

381 - 28 

1N4234B 

UTX 

397 -131 

1N4168 

CEN 

198 -206 

HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4197A 

UTX 

381 - 18 

1N4235 

UTX 

398 - 20 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



MSC 

SAR 


1N4197B 

UTX 

381 - 6 

1N4235A 

UTX 

398 - 9 

SAR 

SCE 



SCN 



SCE 

SCN 


1N4198 

UTX 

381 -138 

1N4235B 

UTX 

397 -192 

SCN 

SPE 


1N4177 

CEN 

212 

- 49 


SPE 


1N4198A 

UTX 

381 -128 

1N4236 

UTX 

398 - 97 

1N4168A 

CEN 

198 -190 

HTN 

IDC 



1N4186A 

CEN 

220 -126 

1N4198B 

UTX 

381 -113 

1N4236A 

UTX 

398 - 88 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



HTN 

IDC 


1N4199 

UTX 

382 - 26 

1N4236B 

UTX 

398 - 79 

MSC 

SAR 



SCN 



MSC 

SAR 


1N4199A 

UTX 

382 - 16 

1N4237 

UTX 

398 -153 

SCE 

SCN 


1N4177A 

CEN 

212 

- 38 

SCE 

SCN 


1N4199B 

UTX 

382 - 4 

1N4237A 

UTX 

398 -151 

1N4168B 

CEN 

198 -155 

HTN 

IDC 



1N4186B 

CEN 

220 -107 

1N4200 

UTX 

382 -148 

1N4237B 

UTX 

398 -149 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



HTN 

IDC 


1N4200A 

UTX 

382 -137 

1N4238 

UTX 

399 • 23 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



MSC 

SAR 


1N4200B 

UTX 

382 -121 

1N4238A 

UTX 

399 - 13 


SCN 


1N4177B 

CEN 

212 

- 16 

SCE 

SCN 


1N4201 

UTX 

383 - 55 

1N4238B 

UTX 

399 - 4 

1N4169 

CEN 

200 -196 

HTN 

IDC 



1N4187 

CEN 

221 -101 

1N4201A 

UTX 

383 - 44 

1N4239 

UTX 

399 -119 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 



HTN 

IDC 


1N4201B 

UTX 

383 - 31 

1N4239A 

UTX 

399 -110 

SAR 

SCE 



SCN 



MSC 

SAR 


1N4202 

UTX 

383 -132 

1N4239B 

UTX 

399 -101 

SCN 

SPE 


1N4178 

CEN 

213 

- 65 

SCE 

SCN 


1N4202A 

UTX 

383 -125 

1N4240 

IDC 

378 - 55 

1N4169A 

CEN 

200 -181 

HTN 

IDC 




SPE 


1N4202B 

UTX 

383 -119 

MSC 

SCE 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



1N4187A 

CEN 

221 - 89 

1N4203 

UTX 

384 - 33 

1N4241 

IDC 

378 -148 

SAR 

SCE 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


1N4203A 

UTX 

384 - 21 

MSC 

SCE 



SCN 


1N4178A 

CEN 

213 

- 54 

MSC 

SAR 


1N4203B 

UTX 

384 - 5 

1N4242 

IDC 

271 - 95 

1N4169B 

CEN 

200 -148 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


1N4204 

UTX 

384 -130 

PDE 

STI 


HTN 

IDC 


MSC 

SAR 



1N4187B 

CEN 

221 ■ 72 

1N4204A 

UTX 

384 -118 

1N4243 

IDC 

271 - 96 

MSC 

SAR 


SCE 

SCN 



HTN 

IDC 


1N4204B 

UTX 

384 -104 

PDE 

SPE 


SCE 

SCN 


1N4178B 

CEN 

213 

- 33 

MSC 

SAR 


1N4205 

UTX 

384 -192 


STI 


1N4170 

CEN 

202 - 96 

HTN 

IDC 



SCE 

SCN 


1N4205A 

UTX 

384 -187 

1N4244 A^FSC 

244 - 46 

HTN 

IDC 


MSC 

SAR 




THEF 


1N4205B 

UTX 

384 -183 

IDC 

SPE 


MSC 

SAR 


SCE 

SCN 



1N4188 

CEN 

222 - 54 

1N4206 

UTX 

385 - 96 


THEF 


SCE 

SCN 


1N4179 

CEN 

214 

- 60 

HTN 

IDC 


1N4206A 

UTX 

385 - 83 

1N4245 

CEN 

254 -103 


SPE 


HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


1N4206B 

UTX 

385 - 68 

EDL 

GDC 


1N4170A 

CEN 

202 - 81 

SAR 

SCE 



SCE 

SCN 


1N4207 

UTX 

385 -158 

♦GESY 

♦GIC 


HTN 

IDC 



SCN 



1N4188A 

CEN 

222 - 40 

1N4207A 

UTX 

385 -154 

HTN 

IDC 


SAR 

SCE 


1N4179A 

CEN 

214 

- 50 

HTN 

IDC 


1N4207B 

UTX 

385 -150 

MSC 

SCN 



SCN 


HTN 

IDC 



MSC 

SAR 


1N4208 

UTX 

386 - 43 

SLD 

SPE 


1N4170B 

CEN 

202 - 46 

MSC 

SAR 



SCE 

SCN 


1N4208A 

UTX 

386 - 31 

♦SSI 

SST 


HTN 

IDC 


SCE 

SCN 



1N4188B 

CEN 

222 - 23 

1 N4208B 

UTX 

386 - 18 

♦ UNI 

UPl 


MSC 

SAR 


1N4179B 

CEN 

214 

- 31 

HTN 

IDC 


1N4209 

UTX 

386 -150 


WAB 


SCE 

SCN 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


1N4209A 

UTX 

386 -138 

1N4246 

ASI 

255 - 19 

1N4171 

CEN 

203 -191 

SAR 

SCE 



SCN 

THEF 


1N4209B 

UTX 

386 -123 

CEN 

EDL 


HTN 

IDC 



SCN 



1N4189 

CEN 

223 - 8 

1N4210 

UTX 

387 - 65 

GDC 

♦GESY 


SAR 

SCE 


1N4180 

CEN 

215 

- 50 

HTN 

IDC 


1N4210A 

UTX 

387 - 53 

♦GIC 

HTN 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 



SAR 

SCE 


1N4210B 

UTX 

387 - 39 

IDC 

MSC 



SSY 


SAR 

SCE 



SCN 

SPE 


1N4211 

UTX 

387 -120 

SCN 

SLD 


1N4171A 

CEN 

203 -177 

SCN 

SPE 



1N4189A 

CEN 

222 -184 

1N4211A 

UTX 

387 -117 

♦SSI 

SST 


cont.next col. 







contnext col. 



1N4211B 

UTX 

387 -115 

cont.next oaae 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


li 111 M 


TYPE No. 


TYPE No. 


TYPE No. 

MFRS 



1N4246 



1N4266A 

aDH 

384 

- 22 

1N4285A 

aDH 

395 

- 64 

1N4306 



1N4335A 

(cont.) 

♦ UNI 


IDC 

UTX 




UTX 



(cont.) 

♦FSC 



UPl 

WAB 


1N4266B 

ADII 

384 

- 6 

1N4285B 

ADII 

395 

- 52 

GTC 

IDC 


1N4335B 

1N4247 

ASI 

255 -143 

IDC 

UTX 




UTX 



IDI 

PDE 



CEN 

EDL 


1N4267 

ADII 

384 

-131 

1N4286 

ADII 

395 

-184 

SCA 

SPE 


1N4336 

GDC 

♦GESY 


IDC 

SCN 



SCN 

UTX 



SSI 

STI 



♦GIC 

HTN 



UTX 



1N4286A 

ADII 

395 

-173 


WAB 


1N4336A 

IDC 

MSC 


1N4267A 

ADII 

384 

-119 


UTX 



1N4307 

ASI 

271 -105 

MSC 

SCN 

SLD 


IDC 

UTX 



1N4286B 

ADII 

395 

-159 

CEI 

CODI 


1N4336B 

SPE 

♦SSI 


1N4267B 

ADII 

384 

-105 


UTX 



♦ FSC 

GTC 



SST 

♦ UNI 


IDC 

UTX 



1N4287 

ADII 

396 

-102 

IDC 

IDI 


1N4337 


WAB 


1N4268 

ADII 

385 

- 97 

SCN 

UTX 



PDE 

SCA 



1N4248 

CEN 

255 -219 

IDC 

SCN 



1N4287A 

ADII 

396 

- 91 

SPE 

SSI 


1N4337A 

EDL 

ETC 



UTX 




UTX 



STI 

WAB 



GDC 

♦GESY 


1N4268A 

ADII 

385 

- 84 

1N4287B 

ADII 

396 

- 79 

1N4308 

CEN 

246 -212 

1N4337B 

♦GIC 

HTN 


IDC 

UTX 




UTX 



IDC 

MDC 


1N4338 

IDC 

MSC 


1N4268B 

ADII 

385 

- 69 

1N4288 

ADII 

396 

-189 

MSC 

SCE 


IDC 

SCN 

SLD 


IDC 

UTX 



SCN 

UTX 




STI 



♦SSI 

SST 


1N4269 

ADII 

386 

- 44 

1N4288A 

ADII 

396 

-178 

1N4309 

IDC 

245 -134 

1N4338A 


♦ UNI 


IDC 

SCN 




UTX 



MDC 

MSC 



1N4249 

CEN 

256 - 73 


UTX 



1N4288B 

ADII 

396 

-166 

1N4310 

IDC 

246 - 64 

1N4338B 

EDL 

GDC 

401 -190 

1N4269A 

ADII 

386 

- 32 


UTX 



MDC 

MSC 


1N4339 

♦GESY 

♦GIC 


IDC 

UTX 



1N4289 

ADII 

397 

- 78 

1N4311 

ASI 

246 -213 


HTN 

IDC 


1N4269B 

ADII 

386 

- 19 

SCN 

UTX 



IDC 

MDC 


1N4339A 

MSC 

SCN 


IDC 

UTX 



1N4289A 

ADII 

397 

- 67 

MSC 

WAB 


1N4339B 

SLD 

SPE 


1N4270 

ADII 

386 

-151 


UTX 



1N4312 

IDC 

247 -101 

1N4340 

♦SSI 

SST 


SCN 

UTX 



1N4289B 

ADII 

397 

- 55 

MDC 

SCE 




TRWS 


1N4270A 

ADII 

386 

-139 


UTX 



SPE 

SSI 


1N4340A 

1N4250 

CEN 

255 -220 


UTX 



1N4290 

ADII 

398 

- 21 

1N4313 

IDC 

247 - 14 

1N4340B 

ETC 

IDC 


1N4270B 

ADII 

386 

-124 

SCN 

UTX 




SSI 


MSC 

SCN 

SLD 



UTX 



1N4290A 

ADII 

398 

- 10 

1N4314 

IDC 

246 -172 

1N4341 

SPE 

♦SSI 


1N4271 

ADII 

387 

- 66 


UTX 




SSI 


IDC 


SST 


IDC 

SCN 



1N4290B 

ADII 

397 

-193 

1N4315 

IDC 

245 - 61 

1N4341A 

1N4251 

CEN 

256 - 74 


UTX 




UTX 




SSI 


1N4341B 

ETC 

IDC 


1N4271A 

ADII 

387 

- 54 

1N4291 

ADII 

398 

- 98 

1N4316 

IDC 

246 - 25 


SCN 

SLD 


IDC 

UTX 



SCN 

UTX 



1N4317 

IDC 

246 -173 

1N4342 

♦SSI 

SST 


1N4271B 

ADII 

387 

- 40 

1N4291A 

ADII 

398 

- 89 


SSI 


IDC 

1N4252 

CEN 

256 - 95 

IDC 

UTX 




UTX 



1N4318 

IDC 

247 - 91 

1N4342A 

IDC 

SCN 


1N4272 

ADII 

388 

- 8 

1N4291B 

ADII 

398 

- 80 


SSI 



SLD 

♦SSI 


SCN 

SPE 




UTX 



1N4319 

IDC 

246 -178 

1N4342B 


SST 



UTX 



1N4292 

ADII 

399 

- 24 


SSI 


1N4343 

1N4253 

CEN 

256 -118 

1N4272A 

ADII 

387 

-198 

SCN 

UTX 



1N4321 

MSC 

213 -166 

IDC 

IDC 

SCN 



UTX 



1N4292A 

ADII 

399 

- 14 

SSI 

TRWS 


1N4343A 

SLD 

♦SSI 


1N4272B 

ADII 

387 

-182 


UTX 



1N4322 

IDC 

245 -201 





1N4258A 

1N4258B 

1N4259 

S( 

1N4259A 

1N4259B 

1N4260 

S( 

1N4260A 

1N4260B 

1N4261 

S( 

1N4261A 

1N4261B 

1N4262 


1N4263A 

1N4263B 

1N4264 

S( 

1N4264A 

1N4264B 

1N4265 

S( 

1N4265A 

1N4265B 

1N4266 


1N4273A 

1N4273B 

1N4274 

S( 

1N4274A 

1N4274B 

1N4276 

S( 

1N4275A 

1N4275B 

1N4276 

S( 

1N4276A 

1N4276B 

1N4277 

S( 

1N4277A 

1N4277B 

1N4278 


1N4279A 

1N4279B 

1N4280 

S( 

1N4280A 

SI 

1N4280B 

1N4281 

S( 

1N4281A 

1N4281B 

1N4282 

S( 

1N4282A 

1N4282B 

1N4283 


1N4283B 

1N4284A 

1N4284B 


1N4292B 

1N4293 

S( 

1N4293A 

1N4293B 

1N4295 


1N4297 

(DC 

1N4297A 

♦GSE 

1N4297B 


1N4298A 

♦GSE 

1N4298B 

1N4299 

1N4299A 

1N4299B 

1N4300 

1N4300A 


1N4301A 

1N4301B 

1N4302 

1N4302A 

1N4302B 

1N4303 

1N4303A 

1N4303B 

1N4304 

1N4304A 

1N4304B 

1N4305 

ASI 

FSC 

IDC 

MSC 

SLD 

SST 

STI 

♦UNI 

I1N4306 

CEI 

I cont.next col. 


ADII 399 
UTX 

ADII 399 
UTX 

ADII 399 
UTX 

ADII 399 
UTX 

AMSC 187 
CODI 
IDC 

CODI 187 

IDC 

SPE 

AMSC 187 
IDC 

GSE 187 
IDC 

♦GSE 380 
WAB 

AMSC 380 
IDC 

♦GSE 380 
IDC 

♦GSE 380 
IDC 

AMSC 380 
IDC 

♦GSE 380 
IDC 

♦GSE 382 
IDC 

♦GSE 382 
IDC 

♦GSE 382 
IDC 

♦GSE 382 
IDC 

♦GSE 382 
IDC 

♦GSE 382 
SPE 

AMSC 380 
IDC 

IDC 380 
AMSC 380 
IDC 

AMSC 380 
IDC 

AMSC 380 
IDC 

IDC 380 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
IDC 382 
♦APD 246 
CEN 
HITJ 
♦ ITTG 
SCE 
SPE 
SSY 
THEF 
WAB 

ASI 271 
CODI 


1N4323B 
102 1N4324 


1N4324B 
18 1N4325 

1N4325A 

157 

1N4325B 
155 1N4326 

1C 

151 1N4326A 

152 1N4326B 


154 1N4327A 

155 1N4327B 


59 1N4328B 
1N4329 

60 IDC 


62 1N4329B 

MSC 

63 1N4330 

IDC 

157 1N4330A 
1 N4330B 

158 1N4331 

159 IDC 
1N4331A 

160 

1N4331B 

161 1N4332 

162 1N4332A 

64 

65 1N4332B 

66 

67 1N4333 

68 IDC 

69 1N4333A 
111 

1N4333B 


1N4334A 
1N4334B 
•104 1N4335 


SSI 

GDC 178 -143 


IDC 178-98 
GDC 180 -136 
IDC 

IDC 180 -123 
MSC 

IDC 180-91 
GDC 182 -124 
IDC 

IDC 182 -111 
MSC 

IDC 182-76 
GDC 185 -152 
MSC 

GDC 185 -140 
IDC 

GDC 185 -107 
MSC 

GDC 188-11 
MSC 

IDC 187 -205 
MSC 

IDC 187 -165 
SPE 

GDC 189 -125 


IDC 189-78 
GDC 191 -100 
MSC 
SPE 

IDC 191 - 85 
MSC 

IDC 191 - 45 
SPE 

GDC 193-44 
MSC 

IDC 193-30 
IDC 192 -211 
GDC 195-99 
MSC 

IDC 195-83 
MSC 

IDC 195-45 
GDC 196 -188 
IDC 

IDC 196 -173 


IDC 196 -173 
MSC 

IDC 196 -140 1N4353A 
MSC 1N4353B 

GDC 198 -207 1N4354 
MSC 

IDC 198 -191 1N4354A 
MSC 

IDC 198 -156 1N4354B 
MSC 

GDC 200 -197 1N4355 
MSC 

GDC 200 -182 1N4355A 
IDC 

GDC 200 -149 1N4355B 
IDC 

GDC 202 - 97 1N4356 


1N4343B 

1N4344 

1N4344A 

1N4344B 

1N4345 

1N4345A 

1N4345B 

1N4346 


1N4346B 

1N4347 


1N4347B 

1N4348 


1N4348A 

1N4348B 

1N4349 

1C 

1N4349A 

1N4349B 


1N4350A 

1N4350B 


1N4351A 

1N4351B 


1N4352B 
1 N4353 


D.A.T 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ •Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 







1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IK TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

iswiiai 


MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

Pg&Une 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N4356A 

U5C 

224 -161 

1N4377 

EDI 

417 -147 

1N4408 

♦APD 

195 -100 

1N4421 


214 - 62 

1 N 4445 

CEN 

247 - 97 


MSC 



SCN 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 



THEF 


1N4356B 

IDC 

224 -146 

1N4380 

IDC 

257 - 83 

SCN 

SPE 



SCN 


1N4446 

A ♦GESY 

247 - 52 


MSC 


SCE 

SSI 



WAB 


1N4421A 

CEN 

214 - 52 

♦ALGG 

♦APD 


1N4357 

GDC 

226 - 1 

1N4381 

IDC 

241 - 65 

1N4408A 

♦APD 

195 - 84 


SCN 


♦APX 

ASI 


IDC 

MSC 



SSI 


CEN 

IDC 


1N4421B 

SCN 

214 - 33 

CEN 

FSC 


1N4357A 

IDC 

225 -169 

1N4382 

MSC 

246 - 21 


SCN 


1N4422 

♦APD 

215 - 52 

GDC 

HITJ 



MSC 


1N4383 

ASI 

280 -211 

1N4408B 

♦APD 

195 • 46 

CEN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4357B 

IDC 

225 -151 

CEN 

CODI 


CEN 

IDC 



SCN 


INC 

♦ ITTG 



MSC 


ETC 

HTN 



SCN 


1N4422A 

♦APD 

215 - 40 

MISI 

MSC 


1N4358 

GDC 

226 -183 

♦ITTG 

SAR 


1N4409 

♦ APD 

196 -189 

CEN 

IDC 


♦ MULB 

♦ PHIN 


IDC 

MSC 


SCN 

SLD 


CEN 

IDC 



SCN 


RHM 

RHMJ 


1N4358A 

IDC 

226 -171 

SPE 

SSI 



SCN 


1N4422B 

♦APD 

215 - 19 

♦ RTCF 

SCE 


1N4358B 

IDC 

226 -155 

STR 

THEF 


1N4409A 

CEN 

196 -174 

CEN 

IDC 


♦SLCB 

SLD 



MSC 


UPl 

WAB 



SCN 



SCN 


SPE 

SST 


1N4360 

CEN 

164 - 19 

1N4384 

ASI 

281 -116 

1N4409B 

SCN 

196 -141 

1N4423 

♦APD 

216 - 56 

STI 

THEF 


CODI 

IDC 


CEN 

CODI 


1N4410 

♦APD 

198 -208 

CEN 

IDC 


♦UNI 

UPl 


KSI 

MSC 


ETC 

HTN 


CEN 

IDC 



SCN 


♦VALG 

WAB 


SIEG 

SSI 


IDC 

♦ ITTG 


SCN 

SPE 


1N4423A 

♦APD 

216 - 45 

1N4447 

A ♦GESY 

247 - 53 


WAB 


SAR 

SCN 


1N4410A 

♦APD 

198 -192 

CEN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 


1N4361 

CEN 

277 - 72 

SLD 

SPE 


CEN 

IDC 



SCN 


ASI 

CEN 


ETC 

IDC 


SSI 

THEF 



SCN 


1N4423B 

♦APD 

216 - 25 

FSC 

GDC 


SLD 

SSI 


UPl 

WAB 


1N4410B 

♦APD 

198 -157 

CEN 

IDC 


HITJ 

HTN 


SST 

STI 


1N4385 

ASI 

282 - 5 

CEN 

IDC 


SCN 

SPE 


IDC 

INC 


1N4362 

CEN 

163 - 23 

CEN 

CODI 



SCN 


1N4424 

♦APD 

217 - 37 

♦ ITTG 

MSC 


IDC 

SSI 


ETC 

HTN 


1N4411 

♦APD 

200 -198 

CEN 

IDC 


RHM 

RHMJ 


1N4363 

IDC 

247 - 95 

♦ITTG 

SAR 


CEN 

IDC 



SCN 


SCE 

SLCB 


MSC 

SSI 


SCN 

SLD 



SCN 


1 N4424A 

♦APD 

217 - 26 

SLD 

SPE 


1N4364 

CEI 

278 - 24 

SPE 

SSI 


1N4411A 

♦APD 

200 -183 

CEN 

IDC 


SPR 

SST 


CEN 

ETC 


SST 

STR 


CEN 

IDC 



SCN 


SSY 

STI 


HTN 

IDC 


THEF 

UPl 



SCN 


1N4424B 

♦APD 

217 - 6 

THEF 

♦UNI 


SCN 

SLCB 



WAB 


1N4411B 

♦APD 

200 -150 

CEN 

IDC 



WAB 


SSI 

SSY 


1N4389 

CEN 

231 - 42 

CEN 

IDC 



SCN 


1N4448 

A ♦GESY 

247 - 54 


UPl 


ETC 

IDC 



SCN 


1N4425 

♦APD 

218 - 20 

♦ALGG 

♦APD 


1N4365 

ASI 

278 - 64 


UPl 


1N4412 

♦APD 

202 - 98 

CEN 

IDC 


♦APX 

CEN 


CEI 

CEN 


1N4390 

IDC 

244 -140 

CEN 

IDC 



SCN 


FSC 

GDC 


ETC 

HTN 


SPE 

SSI 



SCN 


1N4425A 

APD 

218 - 8 

HITJ 

HTN 


IDC 

SCN 


1N4391 

IDC 

244 -141 

1N4412A 

♦APD 

202 - 83 

CEN 

IDC 


IDC 

INC 


SLCB 

SSI 



SSI 


CEN 

IDC 



SCN 


♦ ITTG 

MISI 



WAB 


1N4392 

IDC 

244 - 92 


SCN 


1N4425B 

APD 

217 -188 

MSC 

♦MULB 


1N4366 

CEI 

278 -108 

SPE 

SSI 


1N4412B 

♦APD 

202 - 48 

CEN 

IDC 


♦ PHIN 

RHM 


CEN 

ETC 


1N4400 

♦APD 

178 -144 

CEN 

IDC 



SCN 


RHMJ 

♦RTCF 


HTN 

IDC 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4426 

♦APD 

218 -199 

SCE 

♦SLCB 


SCN 

SLCB 



SCN 


1N4413 

♦APD 

203 -193 

CEN 

IDC 


SLD 

SPE 


SSI 

UPl 


1N4400A 

♦APD 

178 -132 

CEN 

IDC 


SCN 

SPE 


SST 

STI 


1N4367 

CEI 

278 -146 

CEN 

IDC 



SCN 


1N4426A 

APD 

218 -188 

THEF 

♦UNI 


CEN 

ETC 



SCN 


1N4413A 

♦APD 

203 -179 

CEN 

IDC 


UPl 

♦VALG 


HTN 

IDC 


1N4400B 

♦APD 

178 - 99 

CEN 

IDC 



SCN 



WAB 


SCN 

SLCB 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4426B 

APD 

218 -168 

1N4449 

A ♦GESY 

247 - 55 

SPE 

SSI 



SCN 


1N4413B 

♦APD 

203 -146 

CEN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 



UPl 


1N4401 

♦APD 

180 -137 

CEN 

IDC 



SCN 


ASI 

CEN 


1N4368 

CEI 

278 -181 

CEN 

IDC 



SCN 


1N4427 

CEN 

219 -178 

FSC 

GDC 


CEN 

ETC 


SCN 

SPE 


1N4414 

♦APD 

205 -136 

IDC 

SCN 


HITJ 

HTN 


HTN 

IDC 


1N4401A 

♦APD 

180 -124 

CEN 

IDC 


1N4427A 

CEN 

219 -167 

IDC 

INC 


SCN 

SLCB 


CEN 

IDC 


SCN 

SPE 



SCN 


♦ITTG 

MISI 


SPE 

SSI 



SCN 


1N4414A 

♦APD 

205 -121 

1N4427B 

SCN 

219 -150 

MSC 

♦MULB 


1N4369 

CEI 

278 -217 

1N4401B 

♦APD 

180 - 92 

CEN 

IDC 


1N4428 

CEN 

220 -140 

♦PHIN 

RHM 


CEN 

ETC 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


RHMJ 

♦ RTCF 


HTN 

IDC 



SCN 


1N4414B 

♦APD 

205 - 85 

1N4428A 

CEN 

220 -128 

SCE 

♦SLCB 


SCN 

SLCB 


1N4402 

♦APD 

182 -125 

CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


SLD 

SST 



SSI 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4428B 

CEN 

220 -109 

STI 

THEF 


1N4370 

A ♦MOTA 

164 - 37 


SCN 


1N4415 

♦APD 

207 - 60 

IDC 

SCN 


♦UNI 

VALG 


CODI 

GDC 


1N4402A 

♦APD 

182 -112 

CEN 

IDC 


1N4429 

CEN 

221 -103 


WAB 


HTN 

IDC 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


1N4450 

A ♦GESY 

245 - 77 

KSI 

MDC 



SCN 


1N4415A 

APD 

207 - 45 

1N4429A 

CEN 

221 - 91 

♦APD 

ASI 


♦ MSC 

SIEG 


1N4402B 

♦APD 

182 - 77 

CEN 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦ FSC 


SLD 

SPE 


CEN 

IDC 


1N4415B 

APD 

207 - 10 

1N4429B 

CEN 

221 - 74 

GDC 

HITJ 


SPR 

SST 



SCN 



SCN 


IDC 

SCN 


HTN 

IDC 



TRWS 


1N4403 

♦APD 

185 -153 

1N4416 

♦APD 

208 -153 

1N4430 

CEN 

222 - 56 

♦ITTG 

MSC 


1N4370A 

A ♦MOTA 

164 - 28 

CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


RHM 

RHMJ 


CODI 

HTN 



SCN 


SCN 

SPE 


1N4430A 

CEN 

222 - 42 

SCE 

SLD 


IDC 

♦ INC 


1N4403A 

♦APD 

185 -141 

1N4416A 

♦APD 

208 -139 

IDC 

SCN 


SST 

STI 


KSI 

MDC 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4430B 

CEN 

222 - 25 

THEF 

TIC 


♦ MSC 

♦SIEG 



SCN 


SCN 

SPE 


IDC 

SCN 


♦UNI 

WAB 


SLD 

SPE 


1N4403B 

♦APD 

185 -108 

1N4416B 

♦APD 

208 -103 

1N4431 

CEN 

223 - 10 

1N4451 

A ♦GESY 

245 -103 

SST 

THEF 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


♦APD 

ASI 


TRWS 

UPl 



SCN 



SCN 


1N4431A 

CEN 

222 -186 

GDC 

HTN 


1N4371 

A ♦MOTA 

164 -154 

1N4404 

♦APD 

188 - 12 

1N4417 

♦APD 

210 - 5 

IDC 

SCN 


IDC 

♦ ITTG 


CODI 

GDC 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4431B 

CEN 

222 -170 

MSC 

SCE 


HTN 

IDC 



SCN 



SCN 


IDC 

SCN 


SLD 

SST 


KSI 

MDC 


1N4404A 

♦APD 

187 -206 

1N4417A 

♦APD 

209 -196 

1N4432 

CEN 

224 - 43 

STI 

♦ UNI 


♦MSC 

♦SIEG 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 



WAB 


SLD 

SPE 



SCN 



SCN 


1N4432A 

CEN 

224 - 30 

1N4452 

♦APD 

251 -204 

SPR 

SST 


1N4404B 

♦APD 

187 -166 

1N4417B 

♦APD 

209 -169 

IDC 

SCN 


ASI 

GDC 


TRWS 

WAB 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4432B 

CEN 

224 - 14 

HTN 

IDC 


1N4371A 

A ♦MOTA 

164 -143 


SCN 



SCN 


IDC 

SCN 


SCE 

SLD 


CODI 

HTN 


1N4405 

♦APD 

189 -126 

1N4418 

♦APD 

211 - 42 

1N4433 

CEN 

224 -173 

♦ UNI 

WAB 


IDC 

♦ INC 


CEN 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


1N4453 

ASI 

231 - 28 

KSI 

MDC 


SCN 

SPE 


SCN 

SPE 


1N4434 

CEN 

226 - 2 

CODI 

GDC 


♦MSC 

♦SIEG 



WAB 


1N4418A 

♦APD 

211 - 31 

IDC 

SCN 


♦GESY 

HTN 


SLD 

SPE 


1N4405A 

♦APD 

189 -113 

CEN 

IDC 


1N4434A 

CEN 

225 -170 

IDC 

♦ITTG 


SST 

THEF 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


SCE 

SLD 


TRWS 

WAB 



SCN 


1N4418B 

♦APD 

211 - 6 

1N4434B 

CEN 

225 -152 

SST 

SSY 


1N4372 

A ♦MOTA 

165 - 86 

1N4405B 

♦APD 

189 - 79 

CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


♦UNI 

WAB 


CODI 

GDC 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4435 

CEN 

226 -184 

1N4454 

A ♦GESY 

246 -112 

HTN 

IDC 



SCN 


1N4419 

♦APD 

212 - 51 

IDC 

SCN 


♦APD 

ASI 


KSI 

♦ MSC 


1N4406 

♦APD 

191 -101 

CEN 

IDC 


1N4435A 

CEN 

226 -172 

CEN 

♦FSC 


♦SIEG 

SLD 


CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

SCN 


GDC 

HITJ 


SPE 

SPR 


SCN 

SPE 


1N4419A 

♦APD 

212 - 40 

1N4435B 

CEN 

226 -156 

HTN 

IDC 


SST 

THEF 


1N4406A 

♦APD 

191 - 86 

CEN 

IDC 


IDC 

SCN 


INC 

♦ITTG 


TRWS 

WAB 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4436 

UPl 

367 -197 

MISI 

MSC 


1N4372A 

A ♦MOTA 

165 - 69 


SCN 


1N4419B 

♦APD 

212 - 18 


♦VARO 


RHM 

RHMJ 


CODI 

HTN 


1N4406B 

♦APD 

191 - 46 

CEN 

IDC 


1N4437 

♦VARO 

368 - 18 

SLD 

SPE 


IDC 

♦ INC 


CEN 

IDC 



SCN 


1N4438 

UPl 

368 - 56 

SST 

SSY 


KSI 

♦ MSC 



SCN 


1N4420 

♦APD 

213 - 67 


♦VARO 


STI 

THEF 


♦SIEG 

SLD 


1N4407 

♦APD 

193 - 45 

CEN 

IDC 


1N4441 

AVARO 

241 -136 

♦ UNI 

WAB 


SPE 

SST 


CEN 

IDC 



SCN 


1 N4444 

A ♦GESY 

246 - 55 

1N4455 

ETC 

231 - 30 

THEF 

TRWS 


SCN 

SPE 


1N4420A 

♦APD 

213 • 56 

ASI 

CEN 


IDC 

UPl 



WAB 


1N4407A 

♦APD 

193 - 31 

CEN 

IDC 


GDC 

HTN 


1N4456 

IDC 

251 -133 

1N4374 

SCN 

411 - 55 

CEN 

IDC 



SCN 


IDC 

MSC 



UPl 


1N4375 

IDC 

246 - 36 


SCN 


1N4420B 

♦APD 

213 - 35 

SCE 

SLD 


1N4457 

IDC 

251 -134 


SPE 


1N4407B 

♦APD 

192 -212 

CEN 

IDC 


SST 

SSY 


1N4458 

ASI 

291 - 78 

1N4376 

A ♦FSC 

244 - 47 

CEN 

IDC 



SCN 


THEF 

♦UNI 


CEI 

CEN 



IDC I 



SCN 






WAB 


1 cont.next oaae 



52 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet availabie 
in microfiim service 


52 








1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4458 



1N4494 


224 -186 

1N4531 

fAPD 

246 -113 

TN4554B 

A ♦MSC 

378 -181 

1N4563B 

A ♦MSC 

3^9 - 84 

(cont.) 

EDL 


♦MSC 

SCE 


♦APX 

CEN 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


ETC 

GTC 


1N4495 

CEN 

226 - 18 

♦MSC 

MULB 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


HSE 

IDC 



SCE 


PHIN 

RHMJ 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


IDI 

PRX 


1N4496 

CEN 

227 - 12 

RTCF 

STI 



SPE 


1N4564 

AMSC 

380 - 19 

SAP 

SCN 



SCE 


THEF 

♦UNI 


1N4555 

AMSC 

379 - 95 

CEN 

ETC 


SOD 

SSI 


1N4497 

SSI 

412 - 34 


VALG 


CEN 

ETC 


SAR 

SCN 



WAB 


1N4498 

SSI 

419 -129 

1N4532 

♦APX 

246 - 65 

IDC 

SCN 



SIEG 


1N4459 

ASI 

402 -215 

1N4499 

IDC 

175 -118 

CEN 

HITJ 



SIEG 


1N4564A 

AMSC 

380 - 14 

CEI 

CEN 


1N4500 

CEN 

246 -179 

INC 

♦MSC 


1N4555A 

AMSC 

379 - 90 

CEN 

ETC 


EDL 

ETC 


IDC 

MSC 


MULB 

PHIN 


CEN 

ETC 


♦ MOTA 

SAR 


GTC 

HSE 


SSY 

STI 


RHMJ 

RTCF 


IDC 

♦MOTA 



SCN 


IDC 

IDI 



WAB 



VALG 



SCN 


1N4564B 

A ♦MSC 

380 - 7 

PRX 

SAR 


1N4501 

CODI 

179 - 17 

1N4533 

CEN 

245 - 62 

1N4555B 

A ♦MSC 

379 - 83 

CEN 

ETC 


SCN 

SOD 


IDC 

UPl 


IDC 

♦ MSC 


CEN 

ETC 


♦MOTA 

SCN 


SSI 

WAB 


1N4502 

CEI 

231 - 53 

RHMJ 

♦UNI 


IDC 

♦MOTA 



♦SIEG 


1N4460 

CEN 

175 -157 

CEN 

IDC 


1N4534 

♦APD 

245 -135 

SCN 

♦SIEG 


1N4565 

A ♦MSC 

176 -110 

MSC 

SCE 


MDC 

SSY 


CEN 

IDC 


1N4556 

AMSC 

380 - 18 

♦APD 

CDI 


1N4461 

CEN 

178 -159 

UPl 

WAB 


♦ MSC 

RHMJ 


CEN 

ETC 


CODI 

GSE 


IDC 

MSC 


1N4503 

TRWS 

209 - 12 

SSY 

♦UNI 


IDC 

SCN 


IDC 

♦MOTA 


SCE 

♦UNI 


1N4504 

TRWS 

227 - 49 

1N4535 

AMSC 

228 - 58 

SIEG 

SPE 


SCE 

♦SIEG 


1N4462 

CEN 

180 -151 

1N4505 

♦CODI 

424 -158 

CODI 

IDC 


1N4556A 

AMSC 

380 - 13 

SPE 

THEF 


IDC 

♦ MSC 


SPE 

SSI 



SIEG 


CEN 

ETC 


UTX 

WAB 


SCE 

♦UNI 


1N4506 

CEN 

295 - 29 

1N4536 

CEN 

244 -174 

IDC 

♦ MOTA 


1N4565A 

A ♦MSC 

176 -111 

1N4463 

CEN 

182 -140 

EDL 

ETC 


HITJ 

IDC 



SCN 


♦APD 

CDI 


IDC 

♦ MSC 


HSE 

IDC 


INC 

♦MSC 


1N4556B 

A ♦MSC 

380 - 6 

CODI 

GSE 


SCE 

♦UNI 


SAR 

SCN 



RHMJ 


CEN 

ETC 


IDC 

♦MOTA 


1N4464 

CEN 

185 -172 

SSI 

SST 


1N4537 

EDL 

414 - 1 

IDC 

♦ MOTA 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

♦ MSC 


UPl 

WAB 


SCN 

SOD 


SCN 

♦SIEG 


THEF 

UTX 


SCE 

♦ UNI 


1N4507 

CEN 

295 - 82 


SSI 


1N4557 

AMSC 

377 -124 


WAB 


1N4465 

CEN 

188 - 33 

EDL 

ETC 


1N4538 

EDL 

417 - 14 

CEN 

ETC 


1N4565B 

CODI 

176 - 43 

♦MSC 

SCE 


HSE 

IDC 


SCN 

SOD 


IDC 

SCN 


IDC 

MSC 


SPE 

♦UNI 


SAR 

SCN 



SSI 



SIEG 



UTX 


1N4466 

CEN 

189 -147 

SPE 

SSI 


1N4539 

EDL 

419 -160 

1N4557A 

AMSC 

377 -121 

1N4566 

A ♦MSC 

176 -112 

IDC 

♦MSC 


SST 

UPl 



SCN 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


SCE 

♦UNI 



WAB 


1N4540 

EDL 

421 - 20 

IDC 

♦ MOTA 


CODI 

GSE 


1N4467 

CEN 

191 -122 

1N4508 

CEN 

295 -129 

SCN 

SOD 


SAR 

SCN 


IDC 

♦MOTA 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

ETC , 



SSI 


1N4557B 

A ♦MSC 

377 -118 

SCE 

♦SIEG 



♦UNI 


HSE 

IDC 


1N4541 

ATRWS 

236 -134 

CEN 

ETC 


THEF 

UTX 


1N4468 

CEN 

193 - 64 

SAR 

SCN 


1N4542 

ATRWS 

236 -135 

IDC 

♦MOTA 



WAB 


♦ MSC 

SCE 


SPE 

SSI 


1N4543 

TRWS 

236 -136 

SCN 

♦SIEG 


1N4566A 

A ♦MSC 

176 -113 


♦ UNI 


SST 

UPl 


1N4544 

ATRWS 

236 -137 

1N4558 

AMSC 

377 -162 

♦APD 

CDI 


1N4469 

CEN 

195 -119 


WAB 


1N4545 

ATRWS 

236 -138 

CEN 

ETC 


CODI 

GSE 


♦ MSC 

SCE 


1N4509 

CEN 

295 -165 

1N4546 

EDI 

431 -150 

IDC 

SAR 


IDC 

♦MOTA 



♦UNI 


EDL 

ETC 


1N4547 

IDC 

248 - 88 

SCN 

SIEG 


SCE 

♦SIEG 


1N4470 

CEN 

197 - 2 

HSE 

IDC 


1N4548 

IDC 

244 -175 

1N4558A 

AMSC 

377 -159 

THEF 

UTX 


♦ MSC 

SCE 


SCN 

SPE 


1N4549 

AMSC 

377 -123 

CEN 

ETC 



WAB 



♦ UNI 


SSI 

SST 


CEN 

IDC 


IDC 

♦MOTA 


1N4566B 

CODI 

176 - 44 

1N4471 

CEN 

199 - 18 

UPl 

WAB 


SCN 

SIEG 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


♦MSC 

SCE 


1N4510 

CEN 

403 - 67 

SPE 

SSI 


1N4558B 

A ♦MSC 

377 -156 


UTX 



♦ UNI 


EDL 

ETC 


1N4549A 

AMSC 

377 -120 

CEN 

ETC 


1N4567 

A ♦MSC 

176 -114 

1N4472 

CEN 

201 - 11 

HSE 

IDC 


CEN 

IDC 


IDC 

♦MOTA 


♦APD 

CDI 


♦MSC 

SCE 


♦NAT 

SCN 


♦MOTA 

SCN 


SAR 

SCN 


CODI 

GSE 



♦UNI 


SSI 

SST 



SSI 



♦SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


1N4473 

CEN 

202 -118 

UPl 

WAB 


1N4549B 

A ♦MSC 

377 -117 

1N4559 

AMSC 

378 - 45 

SCE 

♦SIEG 


♦MSC 

SCE 


1N4511 

CEN 

406 -178 

CEN 

IDC 


CEN 

ETC 


THEF 

UTX 



♦UNI 


EDL 

ETC 


♦MOTA 

SCN 


IDC 

SAR 


1N4567A 

A ♦MSC 

176 -115 

1N4474 

CEN 

204 - 4 

HSE 

IDC 


♦SIEG 

SSI 


SCN 

SIEG 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

SCE 


♦NAT 

SCN 



WAB 



SPE 


CODI 

GSE 



♦UNI 


SPE 

SSI 


1N4550 

AMSC 

377 -161 

1N4559A 

AMSC 

378 - 42 

IDC 

♦MOTA 


1N4475 

CEN 

205 -158 

SST 

UPl 


CEN 

IDC 


CEN 

ETC 


SCE 

♦SIEG 


♦MSC 

SCE 



WAB 


SCN 

SIEG 


IDC 

♦MOTA 


THEF 

UTX 



♦UNI 


1N4512 

SSI 

231 - 93 

1N4550A 

AMSC 

377 -158 

SAR 

SCN 



WAB 


1N4476 

CEN 

207 - 82 

1N4513 

EDI 

415 - 2 

CEN 

IDC 


1N4559B 

A ♦MSC 

378 - 39 

1N4567B 

CODI 

176 - 45 

♦MSC 

SCE 



STI 


♦MOTA 

SCN 


CEN 

ETC 


IDC 

MSC 



♦ UNI 


1N4514 

CEN 

282 -142 

1N4550B 

A ♦MSC 

377 -155 

IDC 

♦MOTA 



UTX 


1N4477 

CEN 

208 -175 

EDI 

ETC 


CEN 

IDC 


SAR 

SCN 


1N4568 

A ♦MSC 

176 -116 

♦MSC 

SCE 


HSE 

IDC 


♦MOTA 

SCN 



♦SIEG 


♦APD 

CDI 



♦ UNI 



STI 


♦SIEG 

WAB 


1N4560 

AMSC 

378 - 88 

CODI 

DIT 


1N4478 

CEN 

210 - 24 

1N4517 

ASOD 

254 -104 

1N4551 

AMSC 

378 - 44 

CEN 

ETC 


GSE 

IDC 


♦MSC 

SCE 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


IDC 

SAR 


♦ MOTA 

SCE 



♦ UNI 


HSE 

SPE 


IDC 

SCN 


SCN 

SIEG 


♦SIEG 

THEF 


1N4479 

CEN 

211 - 61 

♦SSI 

STI 



SIEG 


1N4560A 

AMSC 

378 - 85 


UTX 


♦MSC 

SCE 



UPl 


1N4551A 

AMSC 

378 - 41 

CEN 

ETC 


1N4568A 

A ♦MSC 

176 -117 


♦ UNI 


1N4523 

IDC 

244 -117 

CEN 

ETC 


IDC 

♦MOTA 


♦APD 

CDI 


1N4480 

CEN 

212 - 72 

MISI 

SSI 


IDC 

♦ MOTA 


SAR 

SCN 


CODI 

DIT 


♦MSC 

SCE 



STI 



SCN 


1N4560B 

A ♦MSC 

378 - 82 

GSE 

IDC 



♦UNI 


1N4524 

IDC 

244 - 56 

1N4551B 

A ♦MSC 

378 - 38 

CEN 

ETC 


♦MOTA 

SCE 


1N4481 

CEN 

213 - 89 

SCE 

SSI 


CEN 

ETC 


IDC 

♦MOTA 


♦SIEG 

THEF 


♦MSC 

SCE 


STI 

UPl 


IDC 

♦MOTA 


SAR 

SCN 


UTX 

WAB 



♦UNI 



WAB 


SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 


1N4568B 

CODI 

176 - 46 

1N4482 

CEN 

214 - 83 

1N4525 

CEN 

301 - 4 

1N4552 

AMSC 

378 - 87 

1N4561 

AMSC 

378 -135 

IDC 

MSC 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

ETC 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 



♦UNI 


HSE 

IDC 


IDC 

SCN 


SAR 

SCN 


1N4569 

A ♦MSC 

176 -118 

1N4483 

CEN 

215 - 72 

SAR 

SSI 



SIEG 



SIEG 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

SCE 


SST 

UPl 


1N4552A 

AMSC 

378 - 84 

1N4561A 

AMSC 

378 -132 

CODI 

GSE 



♦UNI 



WAB 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


IDC 

♦MOTA 


1N4484 

CEN 

216 - 76 

1N4526 

CEN 

301 - 19 

IDC 

♦MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


SCE 

SIEG 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

ETC 



SCN 



SCN 


THEF 

UTX 



♦ UNI 


HSE 

IDC 


1N4552B 

A ♦MSC 

378 - 81 

1N4561B 

A ♦MSC 

378 -129 

1N4569A 

A ♦MSC 

176 -119 

1N4485 

CEN 

217 - 57 

SAR 

SSI 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


♦MSC 

SCE 


SST 

UPl 


IDC 

♦MOTA 


MOTA 

SAR 


CODI 

GSE 



♦UNI 



WAB 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

♦MOTA 


1N4486 

CEN 

218 - 40 

1N4527 

CEN 

301 - 31 

1N4553 

AMSC 

378 -134 

1N4562 

AMSC 

378 -189 

SCE 

♦SIEG 


♦ MSC 

SCE 


EDL 

HSE 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


THEF 

UTX 



♦ UNI 


IDC 

SAR 


IDC 

SCN 


SAR 

SCN 



WAB 


1N4487 

CEN 

219 - 17 

SSI 

SST 


SIEG 

SPE 



SIEG 


1N4569B 

CODI 

176 - 47 

♦ MSC 

SCE 



WAB 


1N4553A 

AMSC 

378 -131 

1N4562A 

AMSC 

378 -186 

IDC 

MSC 



♦ UNI 


1N4528 

CEN 

301 - 37 

CEN 

ETC 


CEN 

ETC 



UTX 


1N4488 

CEN 

219 -195 

EDL 

HSE 


IDC 

♦MOTA 


♦ MOTA 

SAR 


1N4570 

A ♦MSC 

176 -120 

♦ MSC 

SCE 


IDC 

SPE 



SCN 



SCN 


♦APD 

CDI 



♦ UNI 


SSI 

SST 


1N4553B 

A ♦MSC 

378 -128 

1N4562B 

A ♦MSC 

378 -182 

CODI 

GSE 


1N4489 

CEN 

220 -159 


WAB 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MSC 

SCE 


1N4529 

CEN 

403 -170 

IDC 

♦ MOTA 


♦MOTA 

SAR 


SCE 

♦ SIEG 



♦ UNI 


EDL 

HSE 


SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


THEF 

UTX 


1N4490 

CEN 

221 -119 

IDC 

♦ NAT 


1N4554 

AMSC 

378 -188 

1N4563 

AMSC 

379 - 96 

1N4570A 

A ♦MSC 

176 -121 


SCE 


SPE 

SSI 


♦CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


♦APD 

CDI 


1N4491 

CEN 

222 - 73 

SST 

WAB 


IDC 

SCN 


SAR 

SCN 


CODI 

GSE 



SCE 


1N4530 

CEN 

407 - 19 

SIEG 

SPE 


SIEG 

SPE 


IDC 

♦ MOTA 


1N4492 

CEN 

223 - 26 

EDL 

HSE 


1N4554A 

AMSC 

378 -185 

1N4563A 

AMSC 

379 - 91 

SCE 

♦SIEG 



SCE 


IDC 

♦ NAT 


CEN 

ETC 


CEN 

ETC 


THEF 

UTX 


1N4493 

CEN 

224 - 60 

SPE 

SSI 


IDC 

♦MOTA 


♦ MOTA 

SAR 



WAB 



SCE 


SST 

TIC 



SCN 



SCN 


1N4570B 

CODI 

176 - 48 





WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 






TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


1N4570B 



1f^4577A 



1TI4584 



1N4612B 

CODi 

177 - 91 

1N4627 



(cont.) 

IDC 


(cont.) 

♦MOTA 


(cont.) 

CODI 


IDC 

MSC 


(cont.) 

♦MOTA 


MSC 

UTX 


SCE 

♦SIEG 


♦ DIT 

♦GSE 



UTX 


♦MSC 

♦SIEG 


1N4571 

A ♦MSC 

176 -122 

THEF 

UTX 


IDC 

♦ MOTA 


1N4612C 

CODI 

177 - 92 

SPE 

♦SPR 


♦APD 

CDI 



WAB 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


1N4628 

ATRWS 

178 - 64 

CODI 

GSE 


1N4577B 

CODI 

176 - 55 

THEF 

UTX 



UTX 


CODI 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


IDC 

MSC 


1N4584A 

A ♦MSC 

176 -149 

1N4613 

CODI 

177 - 93 

KSI 

MSC 


SCE 

♦SIEG 



UTX 


♦APD 

CDI 


IDC 

SPE 



SIEG 


THEF 

UTX 


1N4578 

A ♦MSC 

176 -136 

CODI 

♦DIT 



UTX 


1N4629 

ATRWS 

180 - 60 

1N4571A 

A ♦MSC 

176 -123 

♦APD 

CDI 


♦GSE 

IDC 


1N4613A 

CODI 

177 - 94 

CODI 

IDC 


♦APD 

CDI 


CODI 

DIT 


♦ MOTA 

SCE 


IDC 

MSC 


KSI 

MSC 


CODI 

GSE 


♦GSE 

IDC 


♦SIEG 

THEF 



UTX 



SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


♦MOTA 

SCE 


UTX 

WAB 


1N4613B 

CODI 

177 - 95 

1N4630 

ATRWS 

182 - 42 

SCE 

♦SIEG 


♦SIEG 

SPE 


1N4584B 

CODI 

176 - 62 

IDC 

MSC 


CODI 

IDC 


THEF 

UTX 


THEF 

UTX 


IDC 

MSC 



UTX 


KSI 

MSC 



WAB 


1N4578A 

A ♦MSC 

176 -137 


UTX 


1N4613C 

CODI 

177 - 96 


SIEG 


1N4571B 

CODI 

176 - 49 

♦APD 

CDI 


1N4585 

ETC 

282 - 54 

IDC 

MSC 


1N4631 

ATRWS 

185 - 78 

IDC 

MSC 


CODI 

DIT 


IDC 

SAR 


SPE 

UTX 


CODI 

IDC 



UTX 


♦GSE 

IDC 


SCN 

SLD 


1N4614 

ATRWS 

163 -100 

KSI 

MSC 


1N4572 

A ♦MSC 

176 -124 

♦MOTA 

SCE 


SST 

SSY 


♦CDI 

CODI 



SIEG 


♦APD 

CDI 


♦SIEG 

THEF 


STR 

THEF 


EAS 

GHZ 


1N4632 

ATRWS 

187 -126 

CODI 

GSE 


UTX 

WAB 


1N4586 

ETC 

401 -179 

IDC 

KSI 


CODI 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


1N4578B 

CODI 

176 - 56 

IDC 

SAR 


♦MOTA 

♦MSC 


KSI 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


SCN 

SLD 


♦SIEG 

SPE 



SIEG 


THEF 

UTX 



UTX 


SPE 

SST 


♦SPR 

SSI 


1N4632A 

GSE 

330 - 89 

1N4572A 

A ♦MSC 

176 -125 

1N4579 

A ♦MSC 

176 -138 

STR 

THEF 


1N4616 

ATRWS 

163 -128 

1N4633 

ATRWS 

189 - 60 

♦APD 

CDI 


♦APD 

CDI 


1N4587 

APRX 

307 - 58 

♦CDI 

CODI 


CODI 

IDC 


CODI 

GSE 


CODI 

DIT 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 


KSI 

MSC 


IDC 

♦MOTA 


♦GSE 

IDC 


COO 

♦ DIT 


IDC 

KSI 



SIEG 


SCE 

♦SIEG 


♦ MOTA 

SCE 


EDL 

ETC 


♦MOTA 

♦MSC 


1N4633A 

GSE 

330 - 90 

SPE 

THEF 


♦SIEG 

THEF 


HSE 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


1N4634 

CODI 

191 - 19 

UTX 

WAB 



UTX 


SAR 

SSI 


♦SPR 

SSI 


IDC 

KSI 


1N4572B 

CODI 

176 - 50 

1N4579A 

A ♦MSC 

176 -139 

SST 

WAB 


1N4616 

ATRWS 

163 -172 

MSC 

SIEG 


IDC 

MSC 


♦APD 

CDI 


1N4588 

APRX 

307 - 87 

♦CDI 

CODI 



TRWS 



UTX 


CODI 

♦DIT 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 


1N4634A 

GSE 

330 - 91 

1N4573 

A ♦MSC 

176 -126 

♦GSE 

IDC 


COO 

♦ DIT 


IDC 

KSI 


1N4635 

ATRWS 

192 -194 

♦APD 

CDI 


♦ MOTA 

SCE 


EDL 

ETC 


♦MOTA 

♦ MSC 


CODI 

IDC 


CODI 

DIT 


♦SIEG 

THEF 


HSE 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


KSI 

MSC 


GSE 

IDC 


UTX 

WAB 


SAR 

SPE 


♦SPR 

SSI 



SIEG 


♦MOTA 

SCE 


1N4579B 

CODI 

176 - 57 

SSI 

WAB 


1N4617 

ATRWS 

164 - 20 

1N4635A 

GSE 

330 - 92 

♦SIEG 

THEF 


IDC 

MSC 


1N4589 

APRX 

307 -124 

♦CDI 

CODI 


1N4636 

ATRWS 

195 - 23 

UTX 

WAB 



UTX 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 


CODI 

IDC 


1N4573A 

A ♦MSC 

176 -127 

1N4580 

A ♦MSC 

176 -140 

COO 

♦DIT 


IDC 

KSI 


KSI 

MSC 


♦APD 

CDI 


♦APD 

CDI 


EDL 

ETC 


♦ MOTA 

♦ MSC 



SIEG 


CODI 

DIT 


CODI 

♦DIT 


HSE 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


1N4636A 

GSE 

330 - 93 

GSE 

IDC 


♦GSE 

IDC 


SAR 

SPE 


♦SPR 

SSI 


1N4637 

ATRWS 

196 -124 

♦ MOTA 

SCE 


♦MOTA 

SCE 


SSI 

WAB 


1N4618 

ATRWS 

164 -133 

CODI 

IDC 


♦SIEG 

THEF 


♦SIEG 

THEF 


1N4590 

APRX 

307 -153 

♦CDI 

CODI 


KSI 

MSC 


UTX 

WAB 


UTX 

WAB 


ASI 

CEN 


EAS 

GHZ 



SIEG 


1N4573B 

CODI 

176 - 51 

1N4580A 

A ♦MSC 

176 -141 

COO 

EDL 


IDC 

KSI 


1N4637A 

GSE 

330 - 94 

IDC 

MSC 


♦APD 

CDI 


ETC 

HSE 


♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4638 

ATRWS 

198 -133 


UTX 


CODI 

♦DIT 


♦ IDC 

SAR 


♦SIEG 

SPE 


CODI 

IDC 


1N4574 

A ♦MSC 

176 -128 

♦GSE 

IDC 


SSI 

WAB 



♦SPR 


KSI 

MSC 


♦APD 

CDI 


♦MOTA 

SCE 


1N4591 

APRX 

307 -184 

1N4619 

ATRWS 

165 - 58 


SIEG 


CODI 

GSE 


♦SIEG 

THEF 


ASI 

CEN 


♦CDI 

CODI 


1N4639 

ATRWS 

200 -130 

IDC 

♦MOTA 


UTX 

WAB 


COO 

EDL 


EAS 

GHZ 


CODI 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


1N4580B 

CODI 

176 - 58 

ETC 

HSE 


IDC 

KSI 


KSI 

MSC 


THEF 

UTX 


IDC 

MSC 


IDC 

SAR 


♦ MOTA 

♦MSC 



SIEG 


1N4574A 

A ♦MSC 

176 -129 


UTX 


SPE 

SSI 


♦SIEG 

. SPE 


1N4640 

ATRWS 

202 - 26 

♦APD 

CDI 


1N4581 

A ♦MSC 

176 -142 


WAB 



♦SPR 


IDC 

KSI 


CODI 

GSE 


♦APD 

CDI 


1N4592 

APRX 

307 -200 

1N4620 

ATRWS 

165 -189 

MSC 

SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ DIT 


ASI 

CEN 


♦CDI 

CODI 


1N4641 

ATRWS 

203 -130 

SCE 

♦SIEG 


♦GSE 

IDC 


COO 

EDL 


EAS 

GHZ 


IDC 

KSI 


THEF 

UTX 


♦MOTA 

SCE , 


♦ IDC 

SAR 


IDC 

KSI 


MSC 

SIEG 



WAB 


♦SIEG 

THEF 


SSI 

WAB 


♦MOTA 

♦MSC 


1N4642 

ATRWS 

205 - 64 

1N4574B 

CODI 

176 - 52 

UTX 

WAB 


1N4594 

APRX 

404 - 89 

♦SIEG 

SPE 


IDC 

KSI 


IDC 

MSC 


1N4581A 

A ♦MSC 

176 -143 

ASI 

CEN 



♦SPR 


MSC 

SIEG 



UTX 


♦ APD 

CDI 


COO 

EDL 


1N4621 

ATRWS 

166 -160 


SPE 


1N4575 

A ♦MSC 

176 -130 

CODI 

♦ DIT 


IDC 

SAR 


♦CDI 

CODI 


1N4643 

ATRWS 

206 -201 

♦APD 

CDI 


♦GSE 

IDC 


SSI 

WAB 


EAS 

GHZ 


IDC 

KSI 


CODI 

♦GSE 


♦ MOTA 

SCE 


1N4595 

APRX 

407 -182 

IDC 

KSI 


MSC 

SIEG 


IDC 

♦ MOTA 


♦SIEG 

THEF 


ASI 

CEN 


♦MOTA 

♦ MSC 


1N4644 

ATRWS 

208 - 88 

SCE 

♦SIEG 


UTX 

WAB 


COO 

EDL 


♦SIEG 

SPE 


IDC 

KSI 


SPE 

THEF 


1N4581B 

CODI 

176 - 59 

♦ IDC 

SAR 



♦SPR 


MSC 

SIEG 



UTX 


IDC 

MSC 


SSI 

WAB 


1N4622 

ATRWS 

167 -125 

1N4645 

IDC 

209 -157 

1N4575A 

A ♦MSC 

176 -131 


UTX 


1N4596 

APRX 

410 - 29 

♦CDI 

CODI 


MSC 

SIEG 


♦APD 

CDI 


1N4582 

A ♦MSC 

176 -144 

CEN 

EDL 


EAS 

GHZ 



TRWS 


CODI 

♦GSE 


♦APD 

CDI 


IDC 

SAR 


IDC 

KSI 


1N4646 

ATRWS 

210 -194 

IDC 

♦ MOTA 


CODI 

♦DIT 


SSI 

WAB 


♦MOTA 

♦ MSC 


IDC 

MSC 


SCE 

♦SIEG 


♦GSE 

IDC 


1N4597 

ATRWS 

423 - 73 

♦SIEG 

SPE 


SIEG 

WAB 


THEF 

UTX 


♦ MOTA 

SCE 


CEN 

IDC 



♦SPR 


1N4647 

ATRWS 

212 - 7 


WAB 


♦SIEG 

SPE 


SCN 

SPE 


1N4623 

ATRWS 

168 -131 

IDC 

MSC 


1N4575B 

CODI 

176 - 53 

THEF 

UTX 


1N4606 

♦APD 

246 -194 

♦CDI 

CODI 



SIEG 


IDC 

MSC 



WAB 


CEN 

GDC 


EAS 

GHZ 


1N4648 

ATRWS 

213 - 21 


UTX 


1N4582A 

A ♦MSC 

176 -145 

IDC 

♦MSC 


IDC 

KSI 


IDC 

MSC 


1N4576 

A ♦MSC 

176 -132 

♦APD 

CDI 


RHM 

RHMJ 


♦ MOTA 

♦ MSC 



SIEG 


♦APD 

CDI 


CODI 

♦ DIT 


SPE 

STI 


♦SIEG 

SPE 


1N4649 

ATRWS 

166 - 71 

CODI 

♦GSE 


♦GSE 

IDC 


1N4607 

♦APD 

246 -196 


♦SPR 


CEN 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


♦MOTA 

SCE 


GDC 

IDC 


1N4624 

ATRWS 

169 -162 


SPE 


SCE 

♦SIEG 


♦SIEG 

THEF 


♦ MSC 

SPE 


♦CDI 

CODI 


1N4650 

ATRWS 

167 - 36 

THEF 

UTX 


UTX 

WAB 


SSY 

♦UNI 


EAS 

GHZ 


CEN 

IDC 



WAB 


1N4582B 

CODI 

176 - 60 


UPl 


IDC 

KSI 


1N4651 

ATRWS 

168 • 16 

1N4576A 

A ♦MSC 

176 -133 

IDC 

MSC 


1N4608 

♦APD 

246 -197 

♦MOTA 

♦MSC 


CEN 

IDC 


♦APD 

CDI 



UTX 


GDC 

IDC 


♦SIEG 

SPE 



UPl 


CODI 

GSE i 


1N4583 

A ♦MSC 

176 -146 

♦MSC 

♦UNI 



♦SPR 


1N4652 

ATRWS 

169 - 38 

IDC 

♦ MOTA 


♦APD 

CDI 



WAB 


1N4625 

ATRWS 

171 - 39 

CEN 

IDC 


SCE 

♦SIEG 


CODI 

♦DIT 


1N4610 

IDC 

246 -180 

CDI 

CODI 


1N4653 

ATRWS 

170 - 91 

SPE 

THEF 


♦GSE 

IDC 


MSC 

SPR 


EAS 

GHZ 


CEN 

IDC 


UTX 

WAB 


♦MOTA 

SCE 



STR 


IDC 

KSI 



SPE 


1N4576B 

CODI 

176 - 54 

♦SIEG 

THEF 


1N4611 

CODI 

177 - 85 

♦MOTA 

♦MSC 


1N4654 

ATRWS 

171 -172 

IDC 

MSC 



UTX 


IDC 

SPE 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 



UTX 


1N4583A 

A ♦MSC 

176 -147 

1N4611A 

CODI 

177 - 86 


♦SPR 


1N4655 

ATRWS 

173 - 56 

1N4577 

A ♦MSC 

176 -134 

♦APD 

CDI 


IDC 

MSC 


1N4626 

ATRWS 

172 -113 

CEN 

IDC 


♦APD 

CDI 


CODI 

♦ DIT 


1N4611B 

CODI 

177 • 87 

CDI 

CODI 


1N4656 

ATRWS 

175 -119 

CODI 

DIT 


♦GSE 

IDC 


DIT 

IDC 


EAS 

GHZ 


CEN 

IDC 


♦GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SCE 


MSC 

SPE 


IDC 

KSI 



MSC 


♦ MOTA 

SCE 


♦ SIEG 

THEF 


1N4611C 

CODI 

177 - 88 

♦ MOTA 

♦MSC 


1N4657 

ATRWS 

178 -100 

♦SIEG 

THEF 


UTX 

WAB 


IDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 



UTX 


1N4583B 

CODI 

176 - 61 

1N4612 

CODI 

177 ■ 89 


♦SPR 



MSC 


1N4577A 

A ♦MSC 

176 -135 

IDC 

MSC 


IDC 

UTX 


1N4627 

ATRWS 

174 -112 

1N4658 

ATRWS 

180 - 93 

♦APD 

CDI 



UTX 


1N4612A 

CODI 

177 - 90 

CDI 

CODI 


CEN 

IDC 


CODI 

DIT 


1N4584 

A ♦MSC 

176 -148 

IDC 

MSC 


EAS 

GHZ 



MSC 


♦ GSE 

IDC 


♦APD 

CDI 



UTX 


IDC 

KSI 


1N4659 

CEN 

182 - 78 

cont.next col. 



cont.next col. 






cont.next col. 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 



■iSSigii 

ra.fiWiTJi 

TYPE No. 


GgaBiai 

1N4659 



1N4689 

aTRWS 

171 - 40 

1N4711 



1N4729 




1N4734A 

OlAWUil 

173 - 57 

(cont.) 

IDC 


♦APD 

CODI 


(cont.) 

♦MOTA 


(cont.) 

NJS 



♦ALGG 

♦APD 


MSC 

TRWS 


GHZ 

IDC 


♦MSC 

♦SIEG 


SCN 

SIEG 



CEN 

CRI 


1N4660 

ATRWS 

185 -109 

KSI 

♦MOTA 


1N4712 

♦APD 

206 - 27 

SPE 

SST 



FGRS 

HITJ 


CEN 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


THEF 

UPl 



HTN 

IDC 



MSC 


1N4690 

ATRWS 

172 -114 

IDC 

KSI 



WAB 



INC 

ITTG 


1N4661 

ATRWS 

187 -167 

♦APD 

CODI 


♦MOTA 

♦MSC 


1N4729A 

A ♦MOTA 

167 

- 37 

♦ MSC 

NJS 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 



♦SIEG 


♦ALGG 

♦APD 



SAR 

SCN 



MSC 


KSI 

♦MOTA 


1N4713 

♦APD 

206 -119 

CEN 

CRI 



♦SIEG 

SPE 


1N4662 

ATRWS 

189 - 80 

♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


HITJ 

HTN 



SST 

THEF 


CEN 

IDC 


1N4691 

ATRWS 

174 -113 

IDC 

KSI 


IDC 

ITTG 



♦ UNI 

UPl 



MSC 


♦APD 

CODI 


♦MOTA 

♦MSC 


♦MSC 

NJS 




WAB 


1N4663 

ATRWS 

191 - 47 

GHZ 

IDC 



♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 



1N4735 

A ♦MOTA 

175 -140 

CEN 

IDC 


KSI 

♦MOTA 


1N4714 

♦APD 

208 - 4 

SPE 

SST 



♦APD 

♦CDIL 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


THEF 

♦UNI 



CEN 

CRI 


1N4664 

ATRWS 

192 -213 

1N4692 

ATRWS 

177 -153 

IDC 

KSI 


UPl 

WAB 



♦ DIT 

FGRS 


CEN 

IDC 


♦APD 

CODI 


♦MOTA 

♦MSC 


1N4730 

A ♦MOTA 

168 

- 32 

FSC 

GDC 



MSC 


GHZ 

IDC 



♦SIEG 


♦APD 

♦CDIL 



HITJ 

HTN 


1N4665 

ATRWS 

195 - 47 

KSI 

♦ MOTA 


1N4715 

♦APD 

209 - 93 

CEN 

CRI 



IDC 

♦ ITTG 


CEN 

IDC 


♦MSC 

♦SIEG 


CRI 

IDC 


♦ DIT 

FGRS 



MSC 

NJS 



MSC 


1N4693 

ATRWS 

179 -145 

♦MOTA 

♦MSC 


GDC 

HITJ 



SAR 

SCN 


1N4666 

ATRWS 

196 -142 

♦APD 

CODI 



♦SIEG 


HTN 

IDC 



SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 


1N4716 

♦APD 

210 -132 

♦ITTG 

MSC 



♦SPR 

SST 



MSC 


KSI 

♦ MOTA 


CRI 

IDC 


NJS 

SCN 



♦UNI 

UPl 


1N4667 

CEN 

198 -158 

♦MSC 

♦SIEG 


♦MOTA 

♦MSC 


SIEG 

SPE 



1N4735A 

A ♦MOTA 

175 -120 

IDC 

MSC 


1N4694 

ATRWS 

181 -128 


♦SIEG 


SST 

THEF 



♦ALGG 

♦APD 



TRWS 


♦APD 

CODI 


1N4717 

♦APD 

211 -153 

♦ UNI 

UPl 



CDIL 

CEN 


1N4668 

ATRWS 

200 -151 

GHZ 

IDC 


CRI 

IDC 


1N4730A 

A ♦MOTA 

168 

- 17 

CRI 

FGRS 


CEN 

IDC 


KSI 

♦MOTA 


♦ MOTA 

♦MSC 


♦ALGG 

♦APD 



♦ FSC 

HITJ 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


1N4669 

ATRWS 

202 - 49 

1N4695 

ATRWS 

183 -130 

1N4718 

CEN 

257 - 90 

HITJ 

HTN 



INC 

ITTG 


CEN 

IDC 


♦APD 

CODI 


CRI 

IDC 


IDC 

ITTG 



♦ MSC 

NJS 



MSC 


GHZ 

IDC 



SSI 


♦ MSC 

NJS 



SAR 

SCN 


1N4670 

ATRWS 

203 -147 

KSI 

♦MOTA 


1N4719 

A ♦MOTA 

287 -198 

SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

SPE 


CEN 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


ASI 

CODI 


SPE 

SST 



SST 

THEF 



MSC 


1N4696 

ATRWS 

184 -140 

HTN 

IDC 


THEF 

UPl 



♦ UNI 

UPl 


1N4671 

ATRWS 

205 - 86 

♦APD 

CODI 


SCN 

SLD 


1N4731 

A ♦MOTA 

169 

- 53 


WAB 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 


SPE 

SST 


♦APD 

♦CDIL 



1N4736 

A ♦MOTA 

178 -133 


MSC 


KSI 

♦ MOTA 


UPl 

WAB 


CEN 

CRI 



♦ APD 

♦CDIL 


1N4672 

ATRWS 

207 - 11 

♦MSC 

♦SIEG 


1N4720 

A ♦MOTA 

288 - 38 

♦ DIT 

FGRS 



CEN 

CRI 


CEN 

IDC 


1N4697 

ATRWS 

186 -204 

ASI 

CODI 


GDC 

HITJ 



♦DIT 

FGRS 



MSC 


♦APD 

CODI 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 



FSC 

GDC 


1N4673 

ATRWS 

208 -104 

GHZ 

IDC 


IDC 

SCN 


♦ ITTG 

MSC 



HITJ 

HTN 


CEN 

IDC 


KSI 

♦ MOTA 


SLD 

SPE 


NJS 

SCN 



IDC 

♦ ITTG 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


SST 

UPl 


SIEG 

SPE 



MSC 

NJS 


1N4674 

ATRWS 

209 -170 

1N4698 

ATRWS 

188 -165 


WAB 


SST 

THEF 



SAR 

SCN 


CEN 

IDC 


♦APD 

CODI 


1N4721 

A ♦MOTA 

288 -118 

♦ UNI 

UPl 



SIEG 

SPE 



MSC 


GHZ 

IDC 


ASI 

CODI 


1N4731A 

A ♦MOTA 

169 

- 39 

♦SPR 

SST 


1N4675 

ATRWS 

211 - 7 

KSI 

♦ MOTA 


CRI 

HTN 


♦ALGG 

♦APD 



♦UNI 

UPl 


CEN 

IDC 


♦MSC 

♦SIEG 


SCN 

SLD 


CEN 

CRI 



1N4736A 

A ♦MOTA 

178 -101 


MSC 


1N4699 

ATRWS 

190 -115 

SPE 

SST 


HITJ 

HTN 



♦ALGG 

♦APD 


1N4676 

ATRWS 

212 - 19 

♦APD 

CODI 


STI 

UPl 


IDC 

ITTG 



CDIL 

CEN 


CEN 

IDC 


GHZ 

IDC 



WAB 


♦MSC 

NJS 



CRI 

FGRS 



MSC 


KSI 

♦ MOTA 


1N4722 

A ♦MOTA 

288 -216 

SCN 

♦SIEG 



♦FSC 

HITJ 


1N4677 

ATRWS 

213 - 36 

♦MSC 

♦SIEG 


ASI 

CODI 


SPE 

SST 



HTN 

IDC 


CEN 

IDC 


1N4700 

♦APD 

192 -103 

CRI 

HTN 


THEF 

UPl 



INC 

ITTG 



MSC 


CODI 

CRI 


IDC 

SCN 



WAB 



♦ MSC 

NJS 


1N4678 

♦APD 

163 -101 

GHZ 

IDC 


SLD 

SPE 


1N4732 

A ♦MOTA 

170 

-108 

SAR 

SCN 


CODI 

GHZ 


KSI 

♦MOTA 


SST 

STI 


♦APD 

♦CDIL 



♦SIEG 

SPE 


IDC 

KSI 


♦MSC 

♦SIEG 


UPl 

WAB 


CEN 

CRI 



SST 

THEF 


♦MOTA 

♦ MSC 


1N4701 

♦APD 

193 -166 

1N4723 

A ♦MOTA 

289 - 78 

♦ DIT 

FGRS 



♦UNI 

UPl 


♦SIEG 

TRWS 


CODI 

CRI 


ASI 

CODI 


GDC 

HITJ 




WAB 


1N4679 

ATRWS 

163 -129 

GHZ 

IDC 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 



1N4737 

A ♦MOTA 

180 -125 

♦APD 

CODI 


KSI 

♦MOTA 


IDC 

SCN 


♦ITTG 

MSC 



♦APD 

♦CDIL 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


SLD 

SPE 


NJS 

SCN 



CEN 

CRI 


KSI 

♦ MOTA 


1N4702 

♦APD 

194 -123 


SST 


SIEG 

SPE 



♦DIT 

FGRS 


♦MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


1N4724 

A ♦MOTA 

289 -146 

SST 

THEF 



GDC 

HITJ 


1N4680 

ATRWS 

163 -173 

GHZ 

IDC 


ASI 

CODI 


♦UNI 

UPl 



HTN 

IDC 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦MOTA 


CRI 

HTN 


1N4732A 

A ♦MOTA 

170 

- 92 

♦ ITTG 

MSC 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


IDC 

SCN 


♦ALGG 

♦APD 



NJS 

SAR 


KSI 

♦ MOTA 


1N4703 

♦APD 

196 - 33 

SLD 

SPE 


CEN 

CRI 



SCN 

SIEG 


♦MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 



SST 


HITJ 

HTN 



SPE 

♦SPR 


1N4681 

ATRWS 

164-21 

GHZ 

IDC 


1N4725 

A ♦MOTA 

402 -179 

IDC 

ITTG 



SST 

♦ UNI 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


ASI 

CODI 


♦ MSC 

NJS 




UPl 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

HTN 


SCN 

♦SIEG 



1N4737A 

A ♦MOTA 

180 - 94 

KSI 

♦ MOTA 


1N4704 

♦APD 

197 - 99 

IDC 

SCN 


SPE 

SST 



♦ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


SLD 

SPE 


THEF 

TIC 



CDIL 

CEN 


1N4682 

ATRWS 

164 -134 

GHZ 

IDC 



SST 


♦ UNI 

UPl 



CRI 

FGRS 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦MOTA 


1N4726 

CRI 

244 -137 


WAB 



HITJ 

HTN 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


1N4733 

A ♦MOTA 

171 

-190 

IDC 

INC 


KSI 

♦MOTA 


1N4705 

♦APD 

198 - 32 

1N4727 

♦APD 

244 -138 

♦APD 

♦CDIL 



ITTG 

♦ MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


CRI 

GDC 


CEN 

CRI 



NJS 

SAR 


1N4683 

ATRWS 

165 - 59 

GHZ 

IDC 


HITJ 

HTN 


♦ DIT 

FGRS 



SCN 

♦SIEG 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


IDC 

MSC 


GDC 

HITJ 



SPE 

SST 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


STI 

♦UNI 


HTN 

IDC 



THEF 

UPl 


KSI 

♦ MOTA 


1N4706 

♦APD 

199 -115 


UPl 


♦ ITTG 

MSC 




WAB 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


1N4728 

A ♦MOTA 

166 - 84 

NJS 

SCN 



1N4738 

A ♦MOTA 

182 -113 

1N4684 

ATRWS 

165 -190 

GHZ 

IDC 


♦APD 

♦CDIL 


SIEG 

SPE 



♦APD 

♦CDIL 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


CEN 

CRI 


SST 

SSY 



CEN 

CRI 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦ SIEG 


♦ DIT 

FGRS 


THEF 

♦ UNI 



♦ DIT 

FGRS 


KSI 

♦MOTA 


1N4707 

♦APD 

200 - 38 

GDC 

HITJ 


UPl 

WAB 



FSC 

GDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


CODI 

CRI 


HTN 

IDC 


1N4733A 

A ♦MOTA 

171 

-173 

HITJ 

HTN 


1N4685 

ATRWS 

166 -161 

GHZ 

IDC 


MSC 

NJS 


♦ ALGG 

♦APD 



IDC 

♦ ITTG 


♦APD 

CODI 


KSI 

♦ MOTA 


SCN 

♦SIEG 


CEN 

CRI 



MSC 

NJS 


GHZ 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 


SPE 

SST 


FGRS 

HITJ 



SAR 

SCN 


KSI 

♦MOTA 


1N4708 

♦APD 

201 -137 

THEF 

UPl 


HTN 

IDC 



SIEG 

SPE 


♦MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 



WAB 


INC 

ITTG 



♦ SPR 

SST 


1N4686 

ATRWS 

167 -126 

IDC 

KSI 


1N4728A 

A ♦MOTA 

166 - 72 

♦ MSC 

NJS 




UPl 


♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ALGG 

♦APD 1 


SCN 

♦ SIEG 



1N4738A 

A ♦MOTA 

182 - 79 

GHZ 

IDC 



♦SIEG 


CEN 

CRI 


SPE 

SST 



♦ALGG 

♦APD 


KSI 

♦ MOTA 


1N4709 

♦APD 

203 - 47 

HITJ 

HTN 


THEF 

♦ UNI 



CDIL 

CEN 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


IDC 

♦ MSC 


UPl 

WAB 



CRI 

FGRS 


1N4687 

ATRWS 

168 -132 

IDC 

KSI 


NJS 

SCN 


1N4734 

A ♦MOTA 

173 

- 77 

♦ FSC 

HITJ 


♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦SIEG 

SPE 


♦APD 

♦ CDIL 



HTN 

IDC 


GHZ 

IDC 



♦SIEG 


SST 

THEF 


CEN 

CRI 



INC 

ITTG 


KSI 

♦ MOTA 


1N4710 

♦APD 

204 - 95 

♦ UNI 

UPl 


♦ DIT 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


1N4729 

A ♦MOTA 

167 - 52 

GDC 

HITJ 



SAR 

SCN 


1N4688 

ATRWS 

169 -163 

IDC 

KSI 


♦APD 

♦ CDIL 


HTN 

IDC 



♦SIEG 

SPE 


♦APD 

CODI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


♦ ITTG 

MSC 



SST 

THEF 


GHZ 

IDC 



♦SIEG 


♦ DIT 

FGRS 


NJS 

SAR 



UPl 

WAB 


KSI 

♦ MOTA 


1N4711 

♦APD 

204 -187 

GDC 

HITJ 


SCN 

SIEG 



1N4739 

A ♦MOTA 

185 -142 

♦ MSC 

♦SIEG 


CRI 

GHZ 


HTN 

IDC 


SPE 

♦ SPR 



♦APD 

♦CDIL 


STI 

WAB 


IDC 

KSI 


♦ ITTG 

MSC 


SST 

UPl 



CEN 

CRI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 



■yiTaIsfcl 


TYPE No. 




■yiidsM 


1N4739 



1N4743A 



1N4747A 



1N4752 




1N4757A 



(cont.) 

♦DIT 


(cont.) 

CRI 


(cont.) 

SPE 


(cont.) 

NJS 



(cont.) 

♦SIEG 


FGRS 

GDC 


Dll 

FGRS 


SST 

THEF 


SAR 

SCN 



SPE 

SST 


HITJ 

HTN 


HITJ 

HTN 


UPl 

WAB 


SIEG 

SPE 



THEF 

UPl 


IDC 

♦ ITTG 


IDC 

INC 


1N4748 

A ♦MOTA 

202 - 84 

♦SPR 

SST 



1N4758 

A ♦MOTA 

215 - 41 

MSC 

NJS 


ITTG 

♦ MSC 


♦APD 

♦CDIL 


♦ UNI 

UPl 



♦APD 

♦CDIL 


SAR 

SCN 


NJS 

SAR 


CEN 

CRI 


1N4752A 

A ♦MOTA 

208 

-105 

CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 


SCN 

♦SIEG 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦APD 



♦ DIT 

GDC 


♦SPR 

SST 


SPE 

SST 


FGRS 

GDC 


CDIL 

CEN 



HTN 

IDC 


UPl 

WAB 


THEF 

♦ UNI 


HITJ 

HTN 


CRI 

Dll 



MSC 

NJS 


1N4739A 

A ♦MOTA 

185 -110 

UPl 

WAB 


IDC 

♦ ITTG 


FGRS 

FSC 



SAR 

SCN 


♦ALGG 

♦APD 


1N4744 

A ♦MOTA 

195 - 85 

MSC 

NJS 


HITJ 

HTN 



SIEG 

SPE 


CDIL 

CEN 


♦APD 

♦CDIL 


SAR 

SCN 


IDC 

INC 



SST 

UPl 


CRI 

FGRS 


CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 


ITTG 

♦MSC 



1N4758A 

A ♦MOTA 

215 - 20 

HITJ 

HTN 


Dll 

♦ DIT 


♦SPR 

SST 


NJS 

SAR 



♦ALGG 

♦APD 


IDC 

INC 


FGRS 

FSC 



UPl 


SCN 

♦SIEG 



CEN 

CRI 


ITTG 

♦ MSC 


GDC 

HITJ 


1N4748A 

A ♦MOTA 

202 - 50 

SPE 

SST 



HTN 

IDC 


NJS 

SAR 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

APD 


THEF 

♦ UNI 



♦ MSC 

NJS 


SCN 

♦ SIEG 


♦ ITTG 

MSC 


CDIL 

CEN 


UPl 

WAB 



SAR 

SCN 


SPE 

SST 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


1N4753 

A ♦MOTA 

209 

-197 

♦SIEG 

SPE 


THEF 

♦ UNI 


SCN 

SIEG 


FGRS 

HITJ 


♦APD 

♦CDIL 



SST 

THEF 


UPl 

WAB 


SPE 

♦SPR 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 




UPl 


1N4740 

A ♦MOTA 

187 -207 

SST 

♦UNI 


INC 

ITTG 


Dll 

♦DIT 



1N4759 

A ♦MOTA 

216 - 46 

♦APD 

♦CDIL 


UPl 

WAB 


♦ MSC 

NJS 


GDC 

HITJ 



♦APD 

♦CDIL 


CEN 

CRI 


1N4744A 

A ♦MOTA 

195 - 48 

SAR 

SCN 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


Dll 

♦DIT 


♦ALGG 

♦APD 


♦SIEG 

SPE 


MSC 

NJS 



♦DIT 

GDC 


FGRS 

♦ FSC 


CDIL 

CEN 


SST 

SSY 


SAR 

SCN 



HTN 

IDC 


GDC 

HITJ 


CRI 

Dll 


THEF 

UPl 


SIEG 

SPE 



MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


FGRS 

FSC 



WAB 


♦SPR 

SST 



SAR 

SCN 


♦ ITTG 

MSC 


HITJ 

HTN 


1N4749 

A ♦MOTA 

203 -180 

UPl 

WAB 



SIEG 

SPE 


NJS 

SAR 


IDC 

INC 


♦APD 

♦CDIL 


1N4753A 

A ♦MOTA 

209 -171 

SST 

UPl 


SCN 

SIEG 


ITTG 

♦MSC 


CEN 

CRI 


♦ALGG 

♦APD 



1N4759A 

A ♦MOTA 

216 - 26 

SPE 

♦SPR 


NJS 

SAR 


Dll 

♦ DIT 


CEN 

CRI 



♦ALGG 

♦APD 


SST 

♦UNI 


SCN 

♦SIEG 


FGRS 

GDC 


Dll 

HITJ 



CEN 

CRI 


UPl 

WAB 


SPE 

SST 


HITJ 

HTN 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


1N4740A 

A ♦MOTA 

187 -168 

THEF 

♦UNI 


IDC 

♦ITTG 


♦MSC 

NJS 



♦MSC 

NJS 


♦ALGG 

♦APD 


UPl 

WAB 


MSC 

NJS 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 


CDIL 

CEN 


1N4745 

A ♦MOTA 

196 -175 

SAR 

SCN 


♦SIEG 

SPE 



♦SIEG 

SPE 


CRI 

Dll 


♦APD 

♦CDIL 


SIEG 

SPE 


SST 

UPl 



SST 

THEF 


FGRS 

♦ FSC 


CEN 

CRI 


♦SPR 

SST 


1N4754 

A ♦MOTA 

211 

- 32 


UPl 


HITJ 

HTN 


Dll 

♦DIT 


♦ UNI 

UPl 


♦APD 

♦CDIL 



1N4760 

A ♦MOTA 

217 - 27 

IDC 

INC 


FGRS 

GDC 



WAB 


CEN 

CRI 



♦APD 

♦CDIL 


ITTG 

♦ MSC 


HITJ 

HTN 


1N4749A 

A ♦MOTA 

203 -148 

Dll 

♦ DIT 



CEN 

CRI 


NJS 

SAR 


IDC 

♦ITTG 


♦ALGG 

♦APD 


GDC 

HTN 



♦ DIT 

GDC 


SCN 

♦SIEG 


MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 


IDC 

MSC 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


NJS 

SAR 



MSC 

NJS 


THEF 

♦ UNI 


SIEG 

SPE 


FGRS 

HITJ 


SCN 

SIEG 



SAR 

SCN 


UPl 

WAB 


♦SPR 

SST 


HTN 

IDC 


SPE 

♦SPR 



SIEG 

SPE 


1N4741 

A ♦MOTA 

189 -114 

SSY 

♦UNI 


INC 

ITTG 


SST 

UPl 



SST 

UPl 


♦APD 

♦CDIL 


UPl 

WAB 


♦ MSC 

NJS 


1N4754A 

A ♦MOTA 

211 

- 8 

1N4760A 

A ♦MOTA 

217 - 7 

CEN 

CRI 


1N4745A 

A ♦MOTA 

196 -143 

SAR 

SCN 


♦ALGG 

♦APD 



♦ALGG 

♦APD 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦APD 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


FGRS 

GDC 


CDIL 

CEN 


SST 

THEF 


Dll 

HTN 



HTN 

IDC 


HITJ 

HTN 


CRI 

Dll 


♦UNI 

UPl 


IDC 

♦MSC 



♦ MSC 

NJS 


IDC 

♦ ITTG 


FGRS 

HITJ 



WAB 


NJS 

SAR 



SAR 

SCN 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


1N4750 

A ♦MOTA 

205 -122 

SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

SPE 


SAR 

SCN 


INC 

ITTG 


♦APD 

♦CDIL 


SPE 

SST 



SST 

THEF 


SIEG 

SPE 


♦ MSC 

NJS 


CEN 

CRI 


THEF 

UPl 



UPl 

WAB 


♦SPR 

SST 


SAR 

SCN 


Dll 

♦DIT 


1N4755 

A ♦MOTA 

212 

- 41 

1N4761 

A ♦MOTA 

218 - 9 

SSY 

UPl 


♦SIEG 

SPE 


FGRS 

FSC 


♦APD 

♦CDIL 



APD 

♦CDIL 


1N4741A 

A ♦MOTA 

189 - 81 

SST 

THEF 


GDC 

HITJ 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


♦ALGG 

♦APD 


♦UNI 

UPl 


HTN 

IDC 


Dll 

♦DIT 



♦ DIT 

GDC 


CDIL 

CEN 



WAB 


♦ ITTG 

MSC 


GDC 

HTN 



HTN 

IDC 


CRI 

Dll 


1N4746 

A ♦MOTA 

198 -193 

NJS 

SAR 


IDC 

MSC 



, MSC 

NJS 


FGRS 

HITJ 


♦APD 

♦CDIL 


SCN 

SIEG 


NJS 

SAR 



SAR 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


SPE 

♦SPR 


SCN 

SIEG 



SIEG 

SST 


INC 

ITTG 


Dll 

♦ DIT 


SST 

UPl 


SPE 

♦SPR 




UPl 


♦ MSC 

NJS 


FGRS 

FSC 



WAB 


SST 

UPl 



1N4761A 

A ♦MOTA 

217 -189 

SAR 

SCN 


GDC 

HITJ 


1N4750A 

A ♦MOTA 

205 - 87 

1N4755A 

A ♦MOTA 

212 

- 20 

♦ALGG 

APD 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 


♦ALGG 

♦APD 



CEN 

CRI 


SST 

THEF 


♦ ITTG 

MSC 


CDIL 

CEN 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


UPl 

WAB 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


Dll 

HTN 



♦ MSC 

NJS 


1N4742 

A ♦MOTA 

191 - 87 

SCN 

SIEG 


FGRS 

FSC 


IDC 

♦ MSC 



SAR 

SCN 


♦APD 

♦ CDIL 


SPE 

♦SPR 


HTN 

IDC 


NJS 

SAR 



♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


SST 

SSY 


INC 

ITTG 


SCN 

♦SIEG 



SST 

THEF 


Dll 

♦ DIT 


♦ UNI 

UPl 


♦ MSC 

NJS 


SPE 

SST 




UPl 


FGRS 

FSC 



WAB 


SAR 

SCN 


THEF 

UPl 



1N4762 

A ♦MOTA 

218 -189 

GDC 

HITJ 


1N4746A 

A ♦MOTA 

198 -159 

♦SIEG 

SPE 



WAB 



APD 

♦CDIL 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

♦APD 


SST 

THEF 


1N4756 

A ♦MOTA 

213 

- 57 

CEN 

CRI 


♦ ITTG 

MSC 


CDIL 

CEN 


UPl 

WAB 


♦APD 

♦ CDIL 



♦ DIT 

GDC 


NJS 

SAR 


CRI 

Dll 


1N4751 

A ♦MOTA 

207 - 46 

CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


SCN 

SIEG 


FGRS 

FSC 


♦APD 

♦CDIL 


♦ DIT 

GDC 



MSC 

NJS 


SPE 

♦SPR 


HITJ 

HTN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



SAR 

SCN 


SST 

SSY 


IDC 

INC 


Dll 

♦ DIT 


MSC 

NJS 



SIEG 

SPE 


UPl 

WAB 


ITTG 

♦ MSC 


FGRS 

GDC 


SAR 

SCN 



SST 

UPl 


1N4742A 

A ♦MOTA 

191 - 48 

NJS 

SAR 


HITJ 

HTN 


SIEG 

SPE 



1N4762A 

A ♦MOTA 

218 -169 

♦ ALGG 

♦APD 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

♦ ITTG 


♦SPR 

SST 



♦ALGG 

APD 


CDIL 

CEN 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 



UPl 



CEN 

HTN 


CRI 

Dll 


THEF 

UPl 


SAR 

SCN 


1N4756A 

A ♦MOTA 

213 

- 37 

IDC 

♦MSC 


FGRS 

♦ FSC 



WAB 


SIEG 

SPE 


♦ALGG 

♦APD 



NJS 

SAR 


HITJ 

HTN 


1N4747 

A ♦MOTA 

200 -184 

♦SPR 

SST 


CEN 

CRI 



SCN 

♦SIEG 


IDC 

INC 


♦APD 

♦CDIL 


♦UNI 

UPl 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


ITTG 

♦ MSC 


CEN 

CRI 



WAB 


♦ MSC 

NJS 



THEF 

UPl 


NJS 

SAR 


Dll 

♦ DIT 


1N4751A 

A ♦MOTA 

207 - 12 

SAR 

SCN 



1N4763 

A ♦MOTA 

219 -168 

SCN 

♦SIEG 


FGRS 

FSC 


♦ALGG 

CDIL 


♦ SIEG 

SPE 1 



♦CDIL 

CEN 


SPE 

SST 


GDC 

HITJ 


CEN 

CRI 


SST 

THEF 



♦ DIT 

GDC 


THEF 

UPl 


HTN 

IDC 


Dll 

FGRS 


TIC 

UPl : 



HTN 

IDC 



WAB 


♦ ITTG 

MSC 


HITJ 

HTN 


1N4757 

A ♦MOTA 

214 

- 53 

MSC 

NJS 


1N4743 

A ♦MOTA 

193 - 32 

NJS 

SAR 


IDC 

INC 


♦APD 

♦ CDIL 



SAR 

SCN 


♦APD 

♦CDIL 


SCN 

SIEG 


ITTG 

♦ MSC 


CEN 

CRI 



SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


SPE 

♦ SPR 


NJS 

SAR 


♦ DIT 

GDC 



SST 

UPl 


Dll 

♦ DIT 


SST 

UPl 


SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



1N4763A 

A ♦MOTA 

219 -151 

FGRS 

GDC 



WAB 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 



♦ALGG 

CEN 


HITJ 

HTN 


1N4747A 

A ♦MOTA 

200 -152 

THEF 

UPl 


SAR 

SCN 



HTN 

IDC 


IDC 

♦ ITTG 


♦ALGG 

♦ APD 



WAB 


SIEG 

SPE 



♦ MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


CDIL 

CEN 


1N4752 

A ♦MOTA 

208 -140 

♦ SPR 

SST 



SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


CRI 

Dll 


♦APD 

♦CDIL 


UPl 

WAB 



♦SIEG 

SPE 


SIEG 

SPE 


FGRS 

FSC 


CEN 

CRI 


1N4757A 

A ♦MOTA 

214 

- 34 

SST 

THEF 


♦SPR 

SST 


HITJ 

HTN 


Dll 

♦ DIT 


♦ALGG 

♦APD 




UPl 


♦ UNI 

UPl 


IDC 

INC 


FGRS 

FSC 


CEN 

CRI 



1N4764 

A ♦MOTA 

220 -129 

1N4743A 

A ♦MOTA 

193 - 1 

ITTG 

♦ MSC 


GDC 

HITJ 


HTN 

IDC 



♦ CDIL 

CEN 


♦ALGG 

♦APD 


NJS 

SAR 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 



♦ DIT 

GDC 


CDIL 

CEN 


SCN 

♦SIEG 


♦ ITTG 

MSC 


SAR 

SCN 



HTN 

IDC 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 




MFRS 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




1N4764 



1N4771A 




1N4779A 

A ♦MOTA 

183 

- 82 

1N4819 

A^PRX 

284 - 44 

1N4841 

CEN 

203 -199 

(cont.) 

MSC 


(cont.) 

CODI 



♦APD 

CDI 



CEN 

CODI 


MSC 

SCN 


NJS 

SAR 


GSE 

HTN 



CODI 

♦GSE 



CRI 

♦ DIT 


1N4841A 

CEN 

203 -198 

SCN 

SIEG 


IDC 

♦MSC 



HTN 

IDC 



EDL 

ETC 


MSC 

SCN 


SPE 

SST 


SIEG 

THEF 



♦ MSC 

♦SIEG 



HTN 

INR 


1N4841B 

CEN 

203 -197 


UPl 



UPl 



THEF 

UPl 



INRJ 

MAL 


MSC 

SCN 


1N4764A 

A ♦MOTA 

220 -110 

1N4771B 

IDC 

184 

-115 

1N4779B 

IDC 

183 

- 65 

MEHK 

NJS 


1N4842 

CEN 

205 -142 

♦ALGG 

CEN 



MSC 




MSC 



SCN 

SPE 


MSC 

SCN 


CRI 

HTN 


1N4772 

A ♦MOTA 

184 

-155 

1N4780 

A ♦MOTA 

183 

- 83 

STI 

UPl 


1N4842A 

CEN 

205 -141 

IDC 

♦ MSC 


♦ APD 

CDI 



♦APD 

CDI 




WAB 


MSC 

SCN 


NJS 

SAR 


CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



1N4820 

A^PRX 

284 - 89 

1N4842B 

CEN 

205 -140 

SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



CEN 

CODI 


MSC 

SCN 


SPE 

SST 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦MSC 

♦SIEG 



CRI 

EDL 


1N4843 

CEN 

207 - 66 

THEF 

UPl 


♦THEF 

UPl 



THEF 

UPl 



ETC 

HTN 


MSC 

SCN 


1N4765 

A ♦MOTA 

184 -141 

1N4772A 

A ♦MOTA 

184 

-156 

1N4780A 

A ♦MOTA 

183 

- 84 

IDC 

INR 


1N4843A 

CEN 

207 - 65 

♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 



♦APD 

CDI 



INRJ 

MAL 


MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



MEHK 

NJS 


1N4843B 

CEN 

207 - 64 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



SCN 

SPE 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


♦ MSC 

♦ SIEG 



♦ MSC 

♦SIEG 



SSY 

STI 


1N4844 

CEN 

208 -159 

SCN 

♦SIEG 


THEF 

UPl 



THEF 

UPl 



UPl 

WAB 


MSC 

SCN 


THEF 

UPl 


1N4772B 

IDC 

184 

-116 

1N4780B 

IDC 

183 

- 66 

1 N4821 

A^PRX 

284 -149 

1N4844A 

CEN 

208 -158 

1N4765A 

A ♦MOTA 

184 -142 


MSC 




MSC 



CEN 

CODI 


MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


1N4773 

A ♦MOTA 

184 

-157 

1N4781 

A ♦MOTA 

183 

- 85 

CRI 

♦ DIT 


1N4844B 

CEN 

208 -157 

CODI 

GSE 


♦APD 

CDI 



APD 

CDI 



EDL 

ETC 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



HTN 

IDC 


1N4845 

CEN 

210 - 11 

♦ MSC 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



INR 

INRJ 


MSC 

SCN 


THEF 

UPl 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦ MSC 

♦SIEG 



MAL 

MEHK 



SPE 


1N4765B 

IDC 

184 -109 

THEF 

UPl 



THEF 

UPl 



NJS 

SCN 


1N4845A 

CEN 

210 - 10 


MSC 


1N4773A 

A ♦MOTA 

184 

-158 

1N4781A 

A ♦MOTA 

183 

- 86 

SPE 

STI 


MSC 

SCN 


1N4766 

A ♦MOTA 

184 -143 

♦APD 

CDI 



♦APD 

CDI 




WAB 


1N4845B 

CEN 

210 - 9 

♦APD 

CDI 


CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



1N4822 

A^PRX 

284 -192 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



CEN 

CODI 


1N4846 

CEN 

211 - 48 

HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦MSC 

♦SIEG 



CRI 

♦DIT 


MSC 

SCN 


♦MSC 

SAR 


THEF 

UPl 



THEF 

UPl 



EDL 

ETC 


1N4846A 

CEN 

211 - 47 

SCN 

♦SIEG 


1N4773B 

IDC 

184 

-117 

1N4781B 

IDC 

183 

- 67 

HTN 

IDC 


MSC 

SCN 


THEF 

UPl 



MSC 




MSC 



INR 

INRJ 


1N4846B 

CEN 

211 - 46 

1N4766A 

A ♦MOTA 

184 -144 

1N4774 

A ♦MOTA 

184 

-159 

1N4782 

A ♦MOTA 

183 

- 87 

MAL 

MEHK 


MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


♦ APD 

CDI 



♦APD 

CDI 



NJS 

SCN 


1N4847 

CEN 

212 - 57 

CODI 

GSE 


CODI 

GSE 



CODI 

♦GSE 



SPE 

STI 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



UPl 

WAB 


1N4847A 

CEN 

212 - 56 

♦ MSC 

SIEG 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦ MSC 

♦SIEG 



1N4824 

SPE 

259 - 47 

MSC 

SCN 


THEF 

UPl 


SPE 

THEF 



THEF 

UPl 



1N4827 

CEN 

241 - 67 

1N4847B 

CEN 

212 - 55 

1N4766B 

IDC 

184 -110 


UPl 



1N4782A 

A ♦MOTA 

183 

- 88 

IDC 

STI 


MSC 

SCN 



MSC 


1N4774A 

A ♦MOTA 

184 -160 

♦APD 

CDI 



1N4828 

IDC 

232 - 5 

1N4848 

CEN 

213 - 73 

1N4767 

A ♦MOTA 

184 -145 

♦APD 

CDI 



CODI 

♦GSE 



MSC 

UPl 


MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


CODI 

GSE 



HTN 

IDC 



1N4829 

APD 

232 - 18 


SPE 


CODI 

GSE 


HTN 

IDC 



♦ MSC 

♦SIEG 



CODI 

EAS 


1N4848A 

CEN 

213 - 72 

HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦SIEG 



THEF 

UPl 



GDC 

IDC 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SAR 


THEF 

UPl 



1N4782B 

IDC 

183 

- 68 

SPE 

UPl 


1N4848B 

CEN 

213 - 71 

SCN 

♦SIEG 


1N4774B 

IDC 

184 

-118 


MSC 



1N4830 

APD 

232 - 20 

MSC 

SCN 


THEF 

UPl 



MSC 



1N4783 

A ♦MOTA 

183 

- 89 

CODI 

EAS 


1N4849 

CEN 

214 - 68 

1N4767A 

A ♦MOTA 

184 -146 

1N4775 

A ♦MOTA 

183 

• 73 

♦APD 

CDI 



GDC 

IDC 


MSC 

SCN 


♦ APD 

CDI 


♦APD 

CDI 



CODI 

♦GSE 



SPE 

UPl 


1N4849A 

CEN 

214 - 67 

CODI 

GSE 


CODI 

♦GSE 



HTN 

IDC 



1N4831 

CEN 

185 -159 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



♦MSC 

♦SIEG 



MSC 

SCN 


1N4849B 

CEN 

214 - 66 

♦ MSC 

♦SIEG 


♦ MSC 

♦SIEG 



SPE 

THEF 



1N4831A 

CEN 

185 -158 

MSC 

SCN 


THEF 

UPl 


THEF 

UPl 




UPl 



MSC 

SCN 


1N4850 

CEN 

215 - 58 

1N4767B 

IDC 

184 -111 

1N4775A 

A ♦MOTA 

183 

- 74 

1N4783A 

A ♦MOTA 

183 

- 90 


SPE 


MSC 

SCN 



MSC 


♦APD 

CDI 



♦APD 

CDI 



1N4831B 

CEN 

185 -157 


SPE 


1N4768 

A ♦MOTA 

184 -147 

CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



MSC 

SCN 


1N4850A 

CEN 

215 - 57 

♦APD 

CDI 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 



1N4832 

CEN 

188 - 18 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


♦ MSC 

♦SIEG 



♦MSC 

♦SIEG 



MSC 

SCN 


1N4850B 

CEN 

215 - 56 

HTN 

IDC 


THEF 

UPl 



THEF 

UPl 



1N4832A 

CEN 

188 - 17 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N4775B 

IDC 

183 

- 61 

1N4783B 

IDC 

183 

- 69 

MSC 

SCN 


1N4851 

CEN 

216 - 62 

SIEG 

THEF 



MSC 




MSC 



1N4832B 

CEN 

188 - 16 

MSC 

SCN 



UPl 


1N4776 

A ♦MOTA 

183 

- 75 

1N4784 

A ♦MOTA 

183 

- 91 

MSC 

SCN 


1N4851A 

CEN 

216 - 61 

1N4768A 

A ♦MOTA 

184 -148 

♦ APD 

CDI 



♦APD 

CDI 



1N4833 

CEN 

189 -132 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


CODI 

♦GSE 



CODI 

♦GSE 



MSC 

SCN 


1N4851B 

CEN 

216 - 60 

CODI 

GSE 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 




SPE 


MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

SIEG 



♦MSC 

♦SIEG 



1N4833A 

CEN 

189 -131 

1 N4852 

CEN 

217 - 43 

♦ MSC 

♦SIEG 


THEF 

UPl 



SPE 

THEF 




MSC 


MSC 

SCN 


THEF 

UPl 


1 N4776A 

A ♦MOTA 

183 

- 76 


UPl 



1N4833B 

CEN 

189 -130 

1N4852A 

CEN 

217 - 42 

1N4768B 

IDC 

184 -112 

♦ APD 

CDI 



1N4784A 

A ♦MOTA 

183 

- 92 

1N4834 

CEN 

191 -107 

MSC 

SCN 



MSC 


CODI 

♦GSE 



♦APD 

CDI 



MSC 

SCN 


1N4852B 

CEN 

217 - 41 

1N4769 

A ♦MOTA 

184 -149 

HTN 

IDC 



CODI 

♦GSE 



1N4834A 

CEN 

191 -106 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

♦ SIEG 



HTN 

IDC 



MSC 

SCN 


1N4853 

CEN 

218 - 26 

CODI 

GSE 


THEF 

UPl 



♦ MSC 

♦SIEG 



1N4834B 

CEN 

191 -105 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4776B 

IDC 

183 

- 62 

THEF 

UPl 



MSC 

SCN 


1N4853A 

CEN 

218 - 25 

♦ MSC 

SCN 



MSC 



1N4784B 

IDC 

183 

- 70 

1N4835 

CEN 

193 - 51 

MSC 

SCN 


♦ SIEG 

THEF 


1N4777 

A ♦MOTA 

183 

- 77 


MSC 



MSC 

SCN 


1N4853B 

CEN 

218 - 24 


UPl 


♦APD 

CDI 



1N4785 

CEN 

232 

- 82 

1N4835A 

CEN 

193 - 50 

MSC 

SCN 


1N4769A 

A ♦MOTA 

184 -150 

CODI 

♦ GSE 



IDI 

NJS 



MSC 

SCN 


1N4854 

CEN 

219 - 6 

♦APD 

CDI 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 



1N4835B 

CEN 

193 - 49 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


♦ MSC 

♦SIEG 



1N4816 

A^PRX 

283 

- 87 

MSC 

SCN 


1N4854A 

CEN 

219 - 5 

HTN 

IDC 


THEF 

UPl 



CEN 

CODI 



1N4836 

CEN 

195 -106 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

♦SIEG 


1N4777A 

A ♦MOTA 

183 

- 78 

CRI 

EDL 



MSC 

SCN 


1N4854B 

CEN 

219 - 4 

THEF 

UPl 


♦APD 

CDI 



ETC 

HTN 



1N4836A 

CEN 

195 -105 

MSC 

SCN 


1N4769B 

IDC 

184 -113 

CODI 

♦GSE 



IDC 

INR 



MSC 

SCN 


1N4855 

CEN 

219 -184 


MSC 


HTN 

IDC 



INRJ 

MAL 



1N4836B 

CEN 

195 -104 

MSC 

SCN 


1N4770 

A ♦MOTA 

184 -151 

♦ MSC 

♦SIEG 



MEHK 

NJS 



MSC 

SCN 


1N4855A 

CEN 

219 -183 

♦APD 

CDI 


THEF 

UPl 



SCN 

SPE 



1N4837 

CEN 

196 -195 

MSC 

SCN 


CODI 

GSE 


1N4777B 

IDC 

183 

- 63 

STI 

UPl 



MSC 

SCN 


1N4855B 

CEN 

219 -182 

HTN 

IDC 



MSC 




WAB 



1N4837A 

CEN 

196 -194 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N4778 

A ♦MOTA 

183 

- 79 

1N4817 

A^PRX 

283 

-137 

MSC 

SCN 


1N4856 

CEN 

220 -146 

♦SIEG 

THEF 


♦APD 

CDI 



CEN 

CODI 



1N4837B 

CEN 

196 -193 

MSC 

SCN 



UPl 


CODI 

♦GSE 



CRI 

♦ DIT 



MSC 

SCN 


1N4856A 

CEN 

220 -145 

1N4770A 

A ♦MOTA 

184 -152 

HTN 

IDC 



EDL 

ETC 



1N4838 

CEN 

199 - 5 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


♦ MSC 

♦SIEG 



HTN 

IDC 



MSC 

SCN 


1N4856B 

CEN 

220 -144 

CODI 

GSE 


THEF 

UPl 



INR 

INRJ 



1N4838A 

CEN 

199 - 4 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4778A 

A ♦MOTA 

183 

- 80 

MAL 

MEHK 



MSC 

SCN 


1N4857 

CEN 

221 -109 

♦ MSC 

♦ SIEG 


♦APD 

CDI 



NJS 

SCN 



1N4838B 

CEN 

199 - 3 

MSC 

SCN 


THEF 

UPl 


CODI 

♦GSE 



SPE 

STI 



MSC 

SCN 


1N4857A 

CEN 

221 -108 

1N4770B 

IDC 

184 -114 

HTN 

IDC 



UPl 

WAB 



1N4839 

CEN 

200 -204 

MSC 

SCN 



MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 



1N4818 

A^PRX 

283 

-201 

MSC 

SCN 


1N4857B 

CEN 

221 -107 

1N4771 

A ♦MOTA 

184 -153 

THEF 

UPl 



CEN 

CODI 



1 N4839A 

CEN 

200 -203 

MSC 

SCN 


♦APD 

CDI 


1N4778B 

IDC 

183 

- 64 

CRI 

♦ DIT 



MSC 

SCN 


1 N4858 

CEN 

222 - 61 

CODI 

GSE 



MSC 



EDL 

ETC 



1N4839B 

CEN 

200 -202 

MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


1N4779 

A ♦MOTA 

183 

- 81 

HTN 

IDC 



MSC 

SCN 



SPE 


♦ MSC 

SCN 


♦ APD 

CDI 



INR 

INRJ 



1N4840 

CEN 

202 -104 

1N4858A 

CEN 

222 - 60 

♦SIEG 

THEF 


CODI 

♦GSE 



MAL 

MEHK 



MSC 

SCN 


MSC 

SCN 



UPl 


HTN 

IDC 



NJS 

SCN 



1N4840A 

CEN 

202 -103 


SPE 


1N4771A 

A ♦MOTA 

184 -154 

♦ MSC 

♦ SIEG 



SPE 

STI 



MSC 

SCN 


1N4858B 

CEN 

222 - 59 

♦APD 

CDI 


THEF 

UPl 



UPl 

WAB 



1N4840B 

CEN 

202 -102 

MSC 

SCN 


cont. next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

i:ffT^iriTJi 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 


1N4859 

CEN 

223 - 16 

1N4890A 




1N4905A 




1N4919A 



1FI4933 



MSC 

SCN 


(cont.) 

CODl 



(cont.) 

CDI 



(cont) 

CDI 


(cont.) 

♦ ITTG 


1N4859A 

CEN 

223 - 15 

IDC 

SCE 



CODl 

IDC 



CODl 

IDC 


♦ MOTA 

RECT 


MSC 

SCN 



♦SIEG 



SCE 

♦SIEG 



SCE 

♦SIEG 


SCN 

SLD 



SPE 


1N4891 

A ♦MSC 

176 

- 33 

1N4906 

CDI 

192 

- 53 

1N4920 

A ♦MSC 

199 -181 

SPE 

SSI 


1N4859B 

CEN 

223 - 14 

CODl 

IDC 



CODl 

IDC 



CDI 

CODl 


SST 

WAB 


MSC 

SCN 


SCE 

♦SIEG 



♦MSC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4933G 

♦ Dll 

257 -206 

1N4860 

CEN 

224 - 49 

1N4891A 

A ♦MSC 

176 

- 34 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4934 

CEN 

258 - 75 

MSC 

SCN 


CODl 

IDC 



1N4906A 

A ♦MSC 

192 

- 54 

1N4920A 

A ♦MSC 

199 -182 

♦ Dll 

EDL 


1N4860A 

CEN 

224 - 48 

SCE 

♦SIEG 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦ FEC 

FGRS 


MSC 

SCN 



SPE 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ FSC 

♦GIC 



SPE 


1N4892 

A ♦MSC 

176 

- 35 


♦SIEG 




♦SIEG 


HTN 

IDC 


1N4860B 

CEN 

224 - 47 

CODl 

IDC 



1N4907 

A ♦MSC 

192 

- 55 

1N4921 

A ♦MSC 

199 -183 

♦ ITTG 

♦MOTA 


MSC 

SCN 


SCE 

♦SIEG 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


RECT 

SCN 


1N4861 

♦APD 

249 -138 

1N4892A 

A ♦MSC 

176 

- 36 

IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


SLD 

SPE 


CEN 

GDC 


CODl 

IDC 




♦SIEG 




♦SIEG 


SSI 

SST 


HITJ 

IDC 


SCE 

♦SIEG 



1N4907A 

A ♦MSC 

192 

- 56 

1N4921A 

CDI 

199 -184 


WAB 



SPE 


1N4893 

A ♦MSC 

176 

- 37 

CDI 

CODl 



CODl 

IDC 


1N4934G 

♦Dll 

258 -152 

1N4862 

♦APD 

249 -139 

CODl 

IDC 



IDC 

SCE 



♦MSC 

SCE 


1N4935 

CEN 

259 - 71 

CEN 

GDC 


SCE 

♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


♦ Dll 

EDL 


HITJ 

IDC 


1N4893A 

A ♦MSC 

176 

- 38 

1N4908 

A ♦MSC 

192 

- 57 

1N4922 

A ♦MSC 

199 -185 

♦ FEC 

FGRS 


1N4863 

CEN 

246 - 56 

CODl 

IDC 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦ FSC 

♦GIC 


GDC 

HITJ 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


1N4894 

A ♦MSC 

176 

- 39 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦ ITTG 

♦MOTA 


1N4864 

CEN 

247 - 98 

CODl 

IDC 



1N4908A 

CDI 

192 

- 58 

1N4922A 

A ♦MSC 

199 -186 

RECT 

SCN 


GDC 

IDC 


SCE 

♦SIEG 



CODl 

DIT 



CDI 

CODl 


SLD 

SPE 


MSC 

SPE 


1N4894A 

A ♦MSC 

176 

- 40 

IDC 

♦MSC 



IDC 

SCE 


SSI 

SST 


SSI 

SSY 


CODl 

IDC 



SCE 

♦SIEG 




♦SIEG 



WAB 



WAB 


SCE 

♦SIEG 



1N4909 

A ♦MSC 

192 

- 59 

1N4923 

A ♦MSC 

199 -187 

1N4935G 

♦Dll 

259 -156 

1N4865 

AINR 

411 - 84 

1N4895 

A ♦MSC 

176 

- 41 

CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


1N4936 

CEN 

260 - 38 

AMX 

IDC 


CODl 

IDC 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ Dll 

EDL 


INRJ 

SCN 


SCE 

♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


♦ FEC 

FGRS 


SSI 

UTX 


1N4895A 

A ♦MSC 

176 

- 42 

1N4909A 

A ♦MSC 

192 

- 60 

1N4923A 

A ♦MSC 

199 -188 

♦ FSC 

♦GIC 


1N4866 

AINR 

417 -165 

CODl 

IDC 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


HTN 

IDC 


AMX 

IDC 


SCE 

SIEG 



DIT 

IDC 



IDC 

SCE 


♦ ITTG 

♦MOTA 


INRJ 

SCN 


1N4896 

A ♦MSC 

192 

- 33 

SCE 

♦SIEG 




♦SIEG 


RECT 

SCN 


SSI 

UTX 


CDI 

CODl 



1N4910 

A ♦MSC 

192 

- 61 

1N4924 

A ♦MSC 

199 -189 

SLD 

SPE 


1N4867 

AINR 

419 -143 

IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


SSI 

SST 


AMX 

IDC 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



WAB 


INRJ 

SCN 


1N4896A 

A ♦MSC 

192 

- 34 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4936G 

♦ Dll 

260 -115 

SSI 

UTX 


CDI 

CODl 



1N4910A 

A ♦MSC 

192 

- 62 

1N4924A 

A ♦MSC 

199 -190 

1N4937 

CEN 

260 -165 

1N4868 

AINR 

423 -201 

IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦Dll 

EDL 


AMX 

IDC 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ FEC 

FGRS 


INRJ 

SCN 


1N4897 

A ♦MSC 

192 

- 35 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦FSC 

♦GIC 


SSI 

UTX 


CDI 

CODl 



1N4911 

CDI 

192 

- 63 

1N4925 

A ♦MSC 

199 -191 

HTN 

IDC 


1N4869 

AINR 

425 -189 

IDC 

SCE 



CODl 

IDC 



CDI 

CODl 


♦MOTA 

RECT 


AMX 

IDC 



♦SIEG 



♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCE 


SCN 

SLD 


INRJ 

SCN 


1N4897A 

A ♦MSC 

192 

- 36 


♦SIEG 




♦SIEG 


SPE 

SSI 


SSI 

UTX 


CDI 

CODl 



1N4911A 

A ♦MSC 

192 

- 64 

1N4925A 

A ♦MSC 

199 -192 

SST 

WAB 


1N4870 

AINR 

427 -161 

IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


1N4937G 

♦ Dll 

261 - 33 

AMX 

IDC 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4938 

A ♦UNI 

249 -103 

INRJ 

SCN 


1N4898 

A ♦MSC 

192 

- 37 


♦SIEG 




♦SIEG 


FSC 

HITJ 


SPE 

SSI 


CDI 

CODl 



1N4912 

A ♦MSC 

192 

- 65 

1N4926 

A ♦MSC 

199 -193 

HTN 

IDC 



UTX 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


MSC 

SSI 


1N4871 

AINR 

428 -137 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 



SST 


AMX 

IDC 


1N4898A 

A ♦MSC 

192 

- 38 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4942 

CEN 

259 - 66 

INRJ 

SCN 


CDI 

CODl 



1N4912A 

A ♦MSC 

192 

- 66 

1N4926A 

A ♦MSC 

199 -194 

♦ Dll 

EDL 


SSI 

UTX 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦ GIC 

HTN 


1N4872 

AINR 

429 -123 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


IDC 

MSC 


AMX 

IDC 


1N4899 

A ♦MSC 

192 

- 39 


♦SIEG 



♦SIEG 

UPl 


RECT 

SCN 


INRJ 

SCN 


CDI 

CODl 



1N4913 

A ♦MSC 

192 

- 67 

1N4927 

CDI 

199 -195 

SEN 

♦SSI 


SSI 

UTX 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CODl 

IDC 


THEF 

♦UNI 


1N4873 

AINR 

430 -184 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



♦ MSC 

SCE 


1N4942G 

♦Dll 

239 -101 

AMX 

IDC 


1N4899A 

A ♦MSC 

192 

- 40 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4943 

CEN 

259 -189 

INRJ 

SCN 


CDI 

CODl 



1N4913A 

CDI 

192 

- 68 

1N4927A 

A ♦MSC 

199 -196 

EDL 

♦GIC 


SPE 

SSI 


IDC 

SCE 



CODl 

IDC 



CDI 

CODl 


HTN 

IDC 



UTX 



♦SIEG 



♦ MSC 

SCE 



IDC 

SCE 


MSC 

SCN 


1N4874 

AINR 

431 -151 

1N4900 

A ♦MSC 

192 

- 41 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦SSI 

UNI 


AMX 

IDC 


CDI 

CODl 



1N4914 

A ♦MSC 

192 

- 69 

1N4928 

A ♦MSC 

199 -197 

1N4944 

CEN 

260 - 29 

INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦ Dll 

EDL 


SSI 

UTX 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


♦ GIC 

HTN 


1N4875 

AINR 

432 - 81 

1N4900A 

A ♦MSC 

192 

- 42 


♦SIEG 



♦SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 


AMX 

IDC 


CDI 

CODl 



1N4914A 

A ♦MSC 

192 

- 70 

1N4928A 

A ♦MSC 

199 -198 

RECT 

SCN 


INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


SEN 

♦SSI 


SSI 

UTX 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


THEF 

♦UNI 


1 N4876 

AINR 

432 -189 

1N4901 

A ♦MSC 

192 

- 43 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4944G 

♦Dll 

239 -195 

AMX 

IDC 


CDI 

CODl 



1N4915 

A ♦MSC 

192 

- 71 

1N4929 

A ♦MSC 

199 -199 

1N4944GP 

GIC 

254 -176 

INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


1N4945 

CEN 

260 -123 

SSI 

UTX 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


EDL 

♦GIC 


1N4877 

AINR 

433 - 65 

1N4901A 

A ♦MSC 

192 

- 44 


♦SIEG 




♦SIEG 


HTN 

IDC 


AMX 

IDC 


CDI 

CODl 



1N4915A 

A ♦MSC 

192 

- 72 

1N4929A 

A ♦MSC 

199 -200 

MSC 

SCN 


INRJ 

SCN 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦SSI 

UNI 


SSI 

UTX 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4946 

CEN 

260 -203 

1N4878 

CEN 

305 -197 

1N4902 

A ♦MSC 

192 

- 45 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦ Dll 

EDL 


EDL 

IDC 


CDI 

CODl 



1N4916 

A ♦MSC 

199 

-173 

1N4930 

A ♦MSC 

199 -201 

♦GIC 

HTN 


SCN 

SSI 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


IDC 

MSC 



WAB 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


RECT 

SCN 


1N4879 

CEN 

308 - 66 

1N4902A 

A ♦MSC 

192 

- 46 


♦SIEG 




♦SIEG 


SEN 

♦SSI 


EDL 

ETC 


CDI 

CODl 



1N4916A 

A ♦MSC 

199 -174 

1N4930A 

A ♦MSC 

199 -202 

THEF 

♦UNI 


HSE 

IDC 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


1N4946G 

♦Dll 

240 - 49 

SCN 

SSI 



♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4947 

CEN 

261 - 61 


UPl 


1N4903 

A ♦MSC 

192 

- 47 


♦SIEG 




♦SIEG 


♦ Dll 

EDL 


1N4880 

CEN 

309 -101 

CDI 

CODl 



1N4917 

A ♦MSC 

199 -175 

1N4931 

A ♦MSC 

199 -203 

♦GIC 

HTN 


EDL 

ETC 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


IDC 

MSC 


HSE 

IDC 



♦ SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


RECT 

SCN 


SSI 

WAB I 


1N4903A 

A ♦MSC 

192 

- 48 


♦SIEG 




♦SIEG 


SEN 

♦SSI 


1N4881 

IDC 

201 - 53 

CDI 

CODl 



1N4917A 

A ♦MSC 

199 

-176 

1N4931A 

A ♦MSC 

199 -204 

THEF 

UNI 


MSC 

TRWS 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 



WAB 


1N4882 

IDC 

210 - 66 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


1N4947G 

♦ Dll 

240 -102 

MSC 

TRWS 


1N4904 

A ♦MSC 

192 

- 49 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4948 

CEN 

261 -134 

1N4883 

IDC 

191 -156 

CDI 

CODl 



1N4918 

A ♦MSC 

199 

-177 

1N4932 

A ♦MSC 

199 -205 

♦Dll 

EDL 



♦TRWS 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CDI 

CODl 


♦GIC 

HTN 


1N4884 

IDC 

201 - 44 


♦SIEG 



IDC 

SCE 



IDC 

SCE 


IDC 

MSC 



♦TRWS 


1N4904A 

A ♦MSC 

192 

- 50 


♦SIEG 




SIEG 


RECT 

SCN 


1N4887 

AINR 

433 -102 

CDI 

CODl 



1N4918A 

A ♦MSC 

199 

-178 

1 N4932A 

CDI 

199 -206 

SEN 

♦SSI 


AMX 

INRJ 


IDC 

SCE 



CDI 

CODl 



CODl 

IDC 


THEF 

UNI 



SCN 



.^♦SIEG 



IDC 

SCE 



♦ MSC 

SCE 


1N4948G 

♦ Dll 

240 -145 

1N4888 

IDC 

238 - 30 

1N4905 

A ♦MSC 

192 

- 51 


♦SIEG 




♦SIEG 


1N4949 

IDC 

248 - 89 

1N4889 

TRWS 

392 -195 

CDI 

' CODl 



1N4919 

A ♦MSC 

199 

-179 

1N4933 

CEN 

257 -159 


INRJ 


1N4890 

A ♦MSC 

176 - 31 

DIT 

IDC 



CDI 

CODl 



♦ Dll 

EDL 


1N4950 

IDC 

231 - 35 

CODl 

IDC 


SCE 

♦SIEG 



IDC 

SCE 



♦ FEC 

FGRS 


MSC 

UPl 


SCE 

♦SIEG 


SPE 

UPl 




♦ SIEG 



♦ FSC 

♦GIC 


1N4951 

UPl 

231 - 39 

1N4890A 

A ♦MSC 

176 - 32 

1N4905A 

A ♦MSC 

192 

- 52 

1N4919A 

A ♦MSC 

199 

-180 

HTN 

IDC 


1N4952 

UPl 

231 - 40 

cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 




■yjsisia 



^>ila:tsi 

Pq&Line 

1N4954 

A ♦UNI 

379-10 

1N4987 

a^uNi 

398 - 52 

1N5014 



1N5030 


201 - 39 

1 N5046 


216 -105 

♦ MSC 

SCN 


♦MSC 

SCN 


(cont.) 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 


♦THEF 

TRWS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4955 

A ♦UNI 

379 -122 

1N4988 

A ♦UNI 

398 -165 


SCN 


SCN 

SPE 



SCN 


♦MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N5014A 

CEN 

173 -108 

1N5030A 

AMSC 

201 - 35 

1N5046A 

AMSC 

216 -102 

SPE 

♦THEF 


♦THEF 

TRWS 


♦GSE 

IDC 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 



TRWS 


1N4989 

A ♦UNI 

399 - 74 


SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4956 

A ♦UNI 

380 - 43 

♦ MSC 

SCN 


1N5015 

AMSC 

175 -175 

1N5031 

AMSC 

202 -145 

1N5047 

AMSC 

217 - 86 

♦ MSC 

SCN 


SPE 

♦THEF 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 



TRWS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4957 

A ♦UNI 

380 -172 

1N4990 

A ♦UNI 

399 -145 


SCN 



SCN 



SCN 


♦ MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N5015A 

CEN 

175 -173 

1N5031A 

AMSC 

202 -142 

1N5047A 

AMSC 

217 - 83 

♦THEF 

TRWS 



TRWS 


♦GSE 

IDC 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


1N4958 

A ♦UNI 

381 - 71 

1N4991 

A ♦UNI 

399 -156 


SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


1N5016 

AMSC 

178 -180 

1N5032 

AMSC 

204 - 32 

1N5048 

AMSC 

218 - 69 

SPE 

♦THEF 



TRWS 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 



TRWS 


1N4992 

A ♦UNI 

399 -172 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4959 

A ♦UNI 

381 -184 

♦ MSC 

SCN 



SCN 



SCN 



SCN 


♦ MSC 

SCN 



TRWS 


1N5016A 

AMSC 

178 -178 

1N5032A 

AMSC 

204 - 29 

1N5048A 

AMSC 

218 - 66 

♦THEF 

TRWS 


1N4993 

A ♦UNI 

399 -183 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N4960 

A ♦UNI 

382 - 78 

♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 



TRWS 


1N5017 

AMSC 

180 -173 

1N5033 

AMSC 

204 -126 

1N5049 

AMSC 

219 - 43 

♦THEF 

TRWS 


1N4994 

A ♦UNI 

400 - 2 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N4960D 

MSC 

382 - 79 

♦ MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



TRWS 



TRWS 


SCN 

SPE 



SCN 



SCN 


1N4961 

A ♦UNI 

382 -194 

1N4995 

A ♦UNI 

400 - 11 

1N5017A 

AMSC 

180 -170 

1N5033A 

AMSC 

204 -125 

1N5049A 

AMSC 

219 - 41 

♦MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SPE 

♦THEF 



TRWS 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



TRWS 


1N4996 

A ♦UNI 

400 - 25 


SPE 



SPE 


1N5050 

AMSC 

220 - 22 

1N4962 

A ♦UNI 

383 -158 

♦MSC 

SCN 


1N5018 

AMSC 

182 -163 

1N5034 

AMSC 

205 -187 

CEN 

♦ GSE 


♦MSC 

SCN 



TRWS 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


HTN 

IDC 


SPE 

♦THEF 


1N4997 

♦ DIT 

287 -174 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



SCN 


TRWS 

UPl 


HTN 

IDC 


SCN 

SPE 



SCN 


1N5050A 

AMSC 

220 - 20 

1N4963 

A ♦UNI 

384 - 72 

♦ MOTA 

SLD 


1N5018A 

AMSC 

182 -159 

1N5034A 

AMSC 

205 -183 

CEN 

♦GSE 


♦MSC 

SCN 


SPE 

SSI 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


IDC 

SCN 


♦THEF 

TRWS 


SST 

TRWS 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



SPE 


1N4964 

A ♦UNI 

385 - 24 


WAB 


1N5019 

AMSC 

185 -197 

1N5035 

AMSC 

207 -111 

1N5051 

AMSC 

220 -184 

♦ MSC 

SCN 


1N4998 

♦ DIT 

288 - 11 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



WAB 


♦MOTA 

SLD 



SCN 



SCN 



SCN 


1N4965 

A ♦UNI 

385 -178 

SPE 

SSI 


1N5019A 

AMSC 

185 -194 

1N5035A 

AMSC 

207 -107 

1N5051A 

AMSC 

220 -182 

♦ MSC 

SCN 


SST 

WAB 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦THEF 

TRWS 


1N4999 

♦DIT 

288 - 82 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4966 

A ♦UNI 

386 - 83 

HTN 

♦MOTA 


1N5020 

AMSC 

188 - 63 

1N5036 

AMSC 

208 -204 

1N5052 

CEN 

285 - 26 

♦MSC 

SCN 


SLD 

SPE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CODI 

ETC 


♦THEF 

TRWS 



SSI 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4967 

A ♦UNI 

386 -199 

1N5000 

HTN 

288 -180 


SCN 


SCN 

SPE 


INR 

INRJ 


♦MSC 

SCN 


♦ MOTA 

SLD 


1N5020A 

AMSC 

188 - 59 

1N5036A 

AMSC 

208 -200 

MEHK 

♦ PRX 


SPE 

♦THEF 


SPE 

SSI 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SCN 

SSY 



TRWS 



SST 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


STI 

STR 


1N4968 

A ♦UNI 

387 -137 

1N5001 

♦DIT 

289 - 45 

1N5021 

AMSC 

189 -176 

1N5037 

AMSC 

210 - 52 


WAB 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

♦MOTA 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


1N5053 

CEN 

285 - 53 

SPE 

♦THEF 


SLD 

SPE 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


CODI 

ETC 



TRWS 


SSI 

SST 



SCN 



SCN 


HTN 

IDC 


1N4969 

A ♦UNI 

388 - 57 

1N5002 

♦ DIT 

289 -119 

1N5021A 

AMSC 

189 -172 

1N5037A 

AMSC 

210 - 49 

INR 

INRJ 


♦MSC 

SCN 


HTN 

♦ MOTA 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


MEHK 

♦ PRX 


♦THEF 

TRWS 


SLD 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


SCN 

SPE 


1N4970 

A ♦UNI 

388 -162 


SST 


1N5022 

AMSC 

191 -151 

1N5038 

AMSC 

211 - 89 

SSY 

STI 


♦MSC 

SCN 


1N5003 

HTN 

402 -160 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


STR 

WAB 


SPE 

♦THEF 


♦MOTA 

SLD 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5054 

CEN 

402 - 55 


TRWS 


SPE 

SSI 



SCN 



SCN 


CODI 

ETC 


1N4971 

A ♦UNI 

389 - 76 


SST 


1N5022A 

AMSC 

191 -147 

1N5038A 

AMSC 

211 - 86 

HTN 

IDC 


♦MSC 

SCN 


1N5004 

CEN 

280 - 63 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


INR 

INRJ 


SPE 

♦THEF 


HTN 

IDC 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


MEHK 

♦ PRX 



TRWS 


SCN 

SSI 



SPE 


1N5039 

AMSC 

212 -100 

SCN 

SPE 


1N4972 

♦MSC 

389 -180 

1N5005 

CEN 

280 -151 

1N5023 

AMSC 

193 - 92 

CEN 

♦GSE 


STI 

STR 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 


CEN 

♦GSE 


HTN 

IDC 



WAB 


♦THEF 

TRWS 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 



SCN 


1N5055 

CEN 

280 - 64 


♦UNI 



SSI 



SCN 


1N5039A 

AMSC 

212 - 97 

CODI 

ETC 


1N4973 

A ♦UNI 

390 - 91 

1N5006 

CEN 

281 - 58 

1N5023A 

AMSC 

193 - 89 

CEN 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

♦GSE 


IDC 

SCN 


SLD 

SPE 


♦THEF 

TRWS 


SCN 

SSI 


IDC 

SCN 



SPE 


SST 

UPl 


1N4974 

A ♦UNI 

391 - 22 

1N5007 

CEN 

281 -175 

1N5024 

AMSC 

194 - 33 

1N5040 

AMSC 

212 -137 

1N5056 

CEN 

280 -152 

♦MSC 

SCN 


HTN 

IDC 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CODI 

ETC 


♦THEF 

TRWS 


SCN 

SSI 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N4975 

A ♦UNI 

391 -161 

1N5008 

CEN 

166 -106 


SCN 



SCN 


SLD 

SPE 


♦MSC 

SCN 


♦ GSE 

HTN 


1N5024A 

AMSC 

194 - 32 

1N5040A 

AMSC 

212 -136 

SST 

UPl 


♦THEF 

TRWS 


IDC 

SCN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


1N5057 

CEN 

279 - 87 


WAB 


1N5008A 

CEN 

166 -104 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


CODI 

HTN 


1N4976 

A ♦UNI 

392 - 69 

♦ GSE 

HTN 


1N5025 

AMSC 

195 -147 

1N5041 

AMSC 

213 -117 

IDC 

SLD 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SST 

UPl 


♦THEF 

TRWS 


1N5009 

CEN 

167 - 77 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5058 

CEN 

279 - 94 

1N4977 

A ♦UNI 

392 -196 

♦GSE 

HTN 



SCN 



SCN 


CODI 

ETC 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N5025A 

AMSC 

195 -144 

1N5041A 

AMSC 

213 -114 

HTN 

IDC 


SPE 

♦THEF 


1N5009A 

CEN 

167 - 75 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SLD 

SST 



TRWS 


♦GSE 

HTN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



UPl 


1N4978 

A ♦UNI 

393 - 85 

IDC 

SCN 


1N5026 

AMSC 

197 - 26 

1N5042 

AMSC 

213 -160 

1N5059 

A ♦GESY 

253 -105 

♦ MSC 

SCN 


1N5010 

CEN 

168 - 62 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦ALGG 

CEN 


♦THEF 

TRWS 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


ELT 

GDC 


1N4979 

A ♦UNI 

393 -196 

IDC 

SCN 



SCN 



SCN 


♦GIC 

HITJ 


♦ MSC 

SCN 


1N5010A 

CEN 

168 - 60 

1N5026A 

AMSC 

197 - 23 

1N5042A 

AMSC 

213 -159 

HTN 

IDC 


♦THEF 

TRWS 


♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


MSC 

NJS 


1N4980 

A ♦UNI 

394 -113 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


SLD 

SOD 


♦ MSC 

SCN 


1N5011 

CEN 

169 - 82 

1N5027 

AMSC 

197 -148 

1N5043 

AMSC 

214 -112 

SPE 

♦SSI 


♦THEF 

TRWS 


♦ GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


SST 

UPl 


1N4981 

A ♦UNI 

395 - 24 

IDC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



WAB 


♦ MSC 

SCN 



SPE 


SCN 

SPE 



SCN 


1N5060 

A ♦GESY 

255 - 20 

♦THEF 

TRWS 


1N5011A 

CEN 

169 - 80 

1N5027A 

AMSC 

197 -147 

1N5043A 

AMSC 

214 -109 

♦ALGG 

ASI 


1N4982 

A ♦UNI 

395 -114 

♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


CEN 

ELT 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


GDC 

♦GIC ! 


♦THEF 

TRWS 


1N5012 

CEN 

170 -139 

1N5028 

AMSC 

199 - 46 

1N5044 

AMSC 

214 -143 

HITJ 

HTN 


1N4983 

♦ MSC 

396 - 50 

♦GSE 

HTN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


MSC 

♦MULB 


SCN 

♦THEF 


IDC 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


NJS 

♦PHIN 


TRWS 

♦ UNI 


1N5012A 

CEN 

170 -137 


SCN 



SCN 


RTCF 

SLD 


1N4984 

A ♦UNI 

396 -136 

♦ GSE 

HTN 


1N5028A 

AMSC 

199 - 42 

1N5044A 

AMSC 

214 -142 

SOD 

SPE 


♦MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦GSE 


♦SSI 

SST 


♦THEF 

TRWS 


1N5013 

CEN 

172 - 12 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


UPl 

♦ VALG 


1N4985 

A ♦UNI 

397 - 25 

♦ GSE 

HTN 


1N5029 

AMSC 

199 -151 

1N5045 

AMSC 

215 -101 


WAB 


♦ MSC 

SCN 


IDC 

SCN 


CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


1N5061 

A ♦GESY 

255 -144 

SPE 

♦THEF 


1N5013A 

CEN 

172 - 10 

HTN 

IDC 1 


HTN 

IDC 


♦ALGG 

ASI 



TRWS 


♦GSE 

IDC 



SCN 



SCN 


CEN 

ELT 


1N4986 

A ♦UNI 

397 -162 


SCN 


1N5029A 

AMSC 

199 -150 

1N5045A 

AMSC 

215 - 98 

GDC 

♦ GIC 


♦ MSC 

SCN 


1N5014 

CEN 

173 -110 

CEN 

♦GSE 


CEN 

♦ GSE 


HITJ 

HTN 


♦THEF 

TRWS 


cont.next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS iNDE] 

( IH TYPE NUMBER SEQUENCE 










TYPE No. 






1N5061 



1N5108 


227 -107 

1N5175 



1N5215 



-175 

TN5225 


165 -124 

(cont.) 

MSC 


MSC 

TRWS 


(cont.) 

IDC 


SSI 

UPl 



CODI 

CRI 


♦ MULB 

NJS 


1N5109 

A ♦UNI 

227 -112 

SCN 

♦ SSI 


1N5216 

CEN 

276 -214 

♦ DIT 

FGRS 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ MSC 

TRWS 


STI 

WAB 


SSI 

UPl 



HITJ 

HTN 


SLD 

SOD 


1N5110 

A ♦UNI 

227 -122 

1N5176 

ASOD 

286 -159 

1N5217 

CEN 

277 

- 36 

IDC 

KSI 


SPE 

♦SSI 


♦MSC 

TRWS 


ASI 

CEN 



SSI 



♦ MOTA 

♦MSC 


SST 

TIC 


1N5111 

A ♦UNI 

227 -131 

CODI 

HTN 


1N5218 

CEN 

276 

- 48 

NJS 

RHM 


UPl 

♦VALG 


♦MSC 

TRWS 


IDC 

SCN 



SSI 



SIEG 

SPE 



WAB 


1N5112 

A ♦UNI 

227 -145 

SPE 

♦SSI 


1N5219 

CEN 

244 -203 

SPR 

UPl 


1N5062 

♦ALGG 

256 - 1 

MSC 

TRWS 


SSY 

STI 



MSC 




WAB 


CEN 

ELT 


1N5113 

A ♦UNI 

227 -149 


WAB 


1N5220 

CEN 

231 

-187 

1N5225A 

CEN 

165 -118 

GDC 

♦GESY 


♦MSC 

TRWS 


1N5177 

ASOD 

256 - 2 

SPE 

UPl 



CODI 

CRI 


♦GIC 

HITJ 


1N5114 

A ♦UNI 

227 -158 

CEN 

CODI 


1N5221 

A^MOTA 

164 

- 64 

♦DIT 

HITJ 


HTN 

IDC 


♦MSC 

TRWS 


HTN 

IDC 


CEN 

CODI 



HTN 

IDC 


MSC 

♦MULB 


1N5115 

A ♦UNI 

227 -165 

SCN 

♦SSI 


CRI 

FGRS 



KSI 

♦ MOTA 


♦PHIN 

RTCF 


♦ MSC 

TRWS 



STI 


HTN 

IDC 



MSC 

NJS 


SLD 

SOD 


1N5116 

A ♦UNI 

227 -175 

1N5178 

ASOD 

256 - 75 

KSI 

♦MSC 



RHM 

SPE 


SPE 

♦SSI 


MSC 

TRWS 


CEN 

CODI 


RHM 

SIEG 




UPl 


SST 

♦VALG 


1N5117 

A ♦UNI 

227 -188 

HTN 

IDC 


SPE 

SPR 



1N5225B 

♦ALGG 

165 - 97 

1N5063 

A ♦UNI 

178 -185 

♦ MSC 

TRWS 


SCN 

♦SSI 


UPl 

WAB 



CEN 

CODI 


♦MSC 

♦TRWS 


1N5118 

A ♦UNI 

383 - 94 


STI 


1N5221A 

A ♦MOTA 

164 

- 59 

CRI 

♦DIT 


1N5064 

A ♦UNI 

180 -178 

MSC 

SCN 


1N5179 

APD 

231 - 41 

CEN 

CODI 



HITJ 

HTN 


♦MSC 

SPE 



TRWS 


CODI 

EAS 


CRI 

HTN 



IDC 

♦INC 



♦TRWS 


1N5119 

A ♦UNI 

390 - 64 


UPl 


IDC 

KSI 



KSI 

♦MOTA 


1N5065 

A ♦UNI 

182 -168 

MSC 

SCN 


1N5180 

TRWS 

290 - 34 

MSC 

RHM 



MSC 

NECE 


IDC 

♦ MSC 


SPE 

TRWS 



UPl 



UPl 



NJS 

RHM 



♦TRWS 


1N5120 

A ♦UNI 

390 -173 

1N5181 

EDL 

256 -202 

1N5221B 

A ♦MOTA 

164 

- 47 

♦SIEG 

THEF 


1N5066 

A ♦UNI 

185 -202 

MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


♦ALGG 

CEN 




UPl 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


SPE 

♦SSI 


CODI 

CRI 



1N5226 

A ♦MOTA 

166 - 59 

1N5067 

A ♦UNI 

188 - 68 

1N5121 

A ♦UNI 

391 -113 

♦THEF 

UNI 


HTN 

IDC 



♦APD 

CDIL 


♦MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


1N5182 

EDL 

257 - 2 

♦ INC 

KSI 



CEN 

CODI 


1N5068 

AUNI 

189 -181 


TRWS 


♦ MSC 

SCN 


MSC 

NECE 



CRI 

♦DIT 


MSC 

♦TRWS 


1N5122 

A ♦UNI 

392 -163 

SPE 

♦SSI 


RHM 

♦SIEG 



FGRS 

HITJ 


1N5069 

A ♦UNI 

193 - 97 

MSC 

SCN 


♦THEF 

UNI 


THEF 

UPl 



HTN 

IDC 


♦MSC 

♦TRWS 



TRWS 


1N5183 

EDL 

425 -139 


WAB 



♦ITTG 

KSI 


1N5070 

A ♦UNI 

194 - 38 

1N5123 

A ♦UNI 

393 -168 

♦MSC 

SCN 


1N5222 

A ♦MOTA 

164 

-103 

♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

SPE 


MSC 

SCN 


♦SSI 

♦THEF 


CEN 

CODI 



RHM 

SIEG 



♦TRWS 



TRWS 



UNI 


CRI 

FGRS 



SPE 

SPR 


1N5071 

A ♦UNI 

195 -152 

1N5124 

A ♦UNI 

394 - 91 

1N5184 

EDL 

427 - 61 

HTN 

IDC 



UPl 

WAB 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


♦ MSC 

SCN 


KSI 

♦MSC 



1N5226A 

A ♦MOTA 

166 - 52 

1N5072 

A ♦UNI 

197 - 31 


TRWS 


♦SSI 

♦THEF 


RHM 

SIEG 



♦APD 

CEN 


♦MSC 

♦TRWS 


1N5125 

A ♦UNI 

395 - 3 


UNI 


SPE 

SPR 



CODI 

CRI 


1N5073 

A ♦UNI 

199 - 51 

MSC 

SCN 


1N5185 

CEN 

257 -187 


UPl 



♦DIT 

HITJ 


♦MSC 

♦TRWS 



TRWS 


♦GIC 

SSI 


1N5222A 

A ♦MOTA 

164 

-100 

HTN 

IDC 


1N5074 

A ♦UNI 

202 -150 

1N5126 

A ♦UNI 

397 -111 


♦TRWS 


CEN 

CODI 



ITTG 

KSI 


♦MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


1N5186 

A ♦UNI 

253 - 56 

CRI 

HTN 



MSC 

NJS 


1N5075 

A ♦UNI 

204 - 37 


TRWS 


CEN 

♦GIC 


IDC 

KSI 



RHM 

UPl 


♦MSC 

♦TRWS 


1N5127 

A ♦UNI 

398 -125 

MSC 

SEN 


MSC 

RHM 



1N5226B 

A ♦MOTA 

166 - 32 

1N5076 

A ♦UNI 

205 -192 

MSC 

SCN 


♦SSI 

TRWS 


SPE 

UPl 



♦ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


1N5187 

A ♦UNI 

254 - 47 

1N5222B 

A ♦MOTA 

164 

- 98 

CEN 

CODI 



UPl 


1N5128 

A ♦UNI 

399 - 50 

CEN 

♦GIC 


♦ALGG 

CEN 



CRI 

♦DIT 


1N5077 

A ♦UNI 

207 -116 

MSC 

SCN 


MSC 

SEN 


CODI 

CRI 



HITJ 

HTN 


♦ MSC 

TRWS 



TRWS 


♦SSI 

TRWS 


HTN 

IDC 



IDC 

♦ INC 


1N5078 

A ♦UNI 

209 - 3 

1N5129 

A ♦UNI 

399 -165 

1N5188 

A ♦UNI 

254 -177 

♦ INC 

KSI 



ITTG 

KSI 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


CEN 

♦GIC 


MSC 

NECE 



MSC 

NECE 


1N5079 

A ♦UNI 

210 - 57 


TRWS 


MSC 

SEN 


RHM 

♦SIEG 



NJS 

RHM 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5130 

A ♦UNI 

399 -176 

SPE 

♦SSI 


THEF 

UPl 



♦SIEG 

SPE 


1N5080 

AUNI 

211 - 94 

MSC 

SCN 



TRWS 


1N5223 

A ♦MOTA 

164 

-185 

THEF 

UPl 



MSC 



TRWS 


1N5189 

CEN 

260 -130 

CEN 

CODI 



1N5227 

♦APD 

167 - 23 

1N5081 

A ♦UNI 

211 -126 

1N5131 

A ♦UNI 

399 -192 

♦GIC 

SEN 


CRI 

♦ DIT 



CDIL 

CEN 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


SSI 

TRWS 


FGRS 

HITJ 



CODI 

CRI 


1N5082 

AUNI 

212 -105 


TRWS 


1N5190 

A>UNI 

255 - 84 

HTN 

IDC 



♦DIT 

FGRS 



MSC 


1N5132 

A ♦UNI 

400 - 4 

CEN 

♦GIC 


KSI 

♦MSC 



HITJ 

HTN 


1N5083 

A ♦UNI 

212 -138 

MSC 

SCN 


MSC 

SEN 


NJS 

RHM 



IDC 

♦ ITTG 


♦ MSC 

♦TRWS 



TRWS 


♦SSI 

TRWS 


SIEG 

SPE 



KSI 

♦ MOTA 


1N5084 

AUNI 

213 -122 

1N5133 

A ♦UNI 

400 - 18 

1N5194 

AUNI 

235 -147 

SPR 

UPl 



♦ MSC 

NJS 



MSC 


MSC 

TRWS 


♦APD 

CEN 



WAB 



RHM 

SIEG 


1N5085 

A ♦UNI 

213 -161 

1N5134 

A ♦UNI 

400 - 27 

MSC 

SPE 


1N5223A 

A ♦MOTA 

164 

-180 

SPE 

SPR 


♦ MSC 

♦TRWS 


MSC 

SCN 


STI 

TIC 


CEN 

CODI 



UPl 

WAB 


1N5086 

AUNI 

214 -117 

SPE 

TRWS 



UPl 


CRI 

♦DIT 



1N5227A 

A ♦MOTA 

167 - 16 


MSC 


1N5162 

A^INR 

407 -197 

1N5195 

AUNI 

235 -148 

HITJ 

HTN 



♦APD 

CEN 


1N5087 

A ♦UNI 

215 -106 

INRJ 

SSI 


MSC 

SPE 


IDC 

KSI 



CODI 

CRI 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5165 

AHPA 

436 - 78 


STI 


MSC 

NJS 



♦ DIT 

HITJ 


1N5088 

A ♦UNI 

215 -155 


TRWM 


1N5196 

AUNI 

235 -149 

RHM 

SPE 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5166 

AHPA 

436 - 79 

MSC 

STI 



UPl 



ITTG 

KSI 


1N5089 

AUNI 

216 -110 


TRWM 


1N5197 

CEN 

287 -189 

1N5223B 

A ♦MOTA 

164 

-164 

MSC 

NJS 


MSC 

♦TRWS 


1N5167 

AHPA 

436 - 80 

EDL 

HTN 


♦ALGG 

CEN 



RHM 

UPl 


1N5090 

A ♦UNI 

217 - 91 


TRWM 


MAL 

SCN 


CODI 

CRI 




WAB 



MSC 


1N5170 

ASOD 

251 -159 

SSI 

UPl 


♦ DIT 

HITJ 



1N5227B 

A ♦MOTA 

166 -207 

1N5091 

A ♦UNI 

217 -116 

ASI 

CEI 


1N5198 

ASI 

288 - 26 

HTN 

IDC 



♦ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

♦TRWS 


CEN 

HTN 


CEN 

EDL 


♦ INC 

KSI 



CEN 

CODI 


1N5092 

A ♦UNI 

218 - 74 

IDC 

SCN 


HTN 

MAL 


MSC 

NECE 



CRI 

♦DIT 


♦ MSC 

♦TRWS 


♦SSI 

STI 


SCN 

SPE 


NJS 

RHM 



HITJ 

HTN 


1N5093 

A ♦UNI 

218 -105 

UPl 

WAB 


SSI 

UPl 


♦SIEG 

SPE 



IDC 

♦ INC 


♦ MSC 

♦TRWS 


1N5171 

ASOD 

252 -134 


WAB 


SSY 

THEF 



ITTG 

KSI 


1N5094 

A ♦UNI 

219 - 48 

ASI 

CEN 


1N5199 

ASI 

288 -105 

UPl 

WAB 



MSC 

NECE 



MSC 


CODI 

HTN 


CEN 

EDL 


1N5224 

A ♦MOTA 

165 

- 27 

NJS 

RHM 


1N5095 

AUNI 

220 - 27 

IDC 

SCN 


HTN 

MAL 


CEN 

CODI 



♦SIEG 

THEF 



MSC 


SPE 

♦SSI 


SCN 

SPE 


CRI 

♦ DIT 



UPl 

WAB 


1N5096 

A ♦UNI 

221 -147 

STI 

UPl 


SSI 

UPl 


FGRS 

HITJ 



1N5228 

A ♦MOTA 

167 -200 


♦ MSC 



WAB 



WAB 


HTN 

IDC 



♦APD 

CDIL 


1N5097 

A ♦UNI 

222 -103 

1N5172 

ASOD 

253 -106 

1N5200 

CEN 

288 -205 

KSI 

♦MSC 



CEN 

CODI 



♦ MSC 


ASI 

CEN 


EDL 

MAL 


NJS 

RHM 



CRI 

♦DIT 


1N5098 

AUNI 

223 - 54 

CODI 

HTN 


SCN 

SSI 


SIEG 

SPR 



FGRS 

HITJ 



♦ MSC 


IDC 

SCN 



UPl 



UPl 



HTN 

IDC 


1N5099 

AUNI 

223 -123 

♦SSI 

STI 


1N5201 

CEN 

289 - 71 

1N5224A 

A ♦MOTA 

165 

- 24 

♦ ITTG 

KSI 



♦ MSC 


UPl 

WAB 


EDL 

MAL 


CEN 

CODI 



♦MSC 

NJS 


1N5100 

A ♦UNI 

225 - 25 

1N5173 

ASOD 

254 -149 

SCN 

SSI 


CRI 

♦DIT 



RHM 

SIEG 



♦ MSC 


ASI 

CEN 


1N5206 

TRWS 

286 -128 

HITJ 

HTN 



SPE 

SPR 


1N5101 

A ♦UNI 

225 - 89 

CODI 

HTN 


1N5207 

TRWS 

290 - 59 

IDC 

KSI 




UPl 


♦ MSC 

TRWS 


IDC 

SCN 


1N5208 

AUNI 

234 - 32 

MSC 

NJS 



1N5228A 

A ♦MOTA 

167 -193 

1N5102 

A ♦UNI 

226 - 47 

SPE 

♦SSI 


♦APD 

CEN 


RHM 

SPE 



♦ APD 

CEN 


♦ MSC 

SPE 


STI 

UPl 



UPl 



UPl 



CODI 

CRI 



TRWS 



WAB 


1N5209 

AUNI 

233 -185 

1N5224B 

A ♦MOTA 

165 

- 21 

♦ DIT 

HITJ 1 


1N5103 

A ♦UNI 

226 -102 

1N5174 

ASOD 

255 - 21 

♦APD 

CEN 


♦ALGG 

CEN 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

TRWS 


ASI 

CEN 


1N5210 

AUNI 

233 - 49 

CODI 

CRI 



ITTG 

KSI 


1N5104 

A ♦UNI 

227 - 42 

CODI 

HTN 


1N5211 

CEN 

280 -153 

♦DIT 

HITJ 



MSC 

NJS 


♦ MSC 

TRWS 


IDC 

SCN 


SSI 

UPl 


HTN 

IDC 



RHM 

SPE 


1N5105 

A ♦UNI 

227 - 74 

♦SSI 

STI 


1N5212 

CEN 

281 - 59 

♦ INC 

KSI 




UPl 


♦ MSC 

TRWS 


UPl 

WAB 


SSI 

UPl 


MSC 

NECE 



1N5228B 

A ♦MOTA 

167 -173 

1N5106 

A ♦UNI 

227 - 83 

1N5175 

ASOD 

255 - 61 

1N5213 

CEN 

281 -176 

NJS 

RHM 



♦ALGG 

♦APD 


♦ MSC 

TRWS 


ASI 

CEN 



SSI 


♦SIEG 

SPE 



CEN 

CODI 


1N5107 

A ♦UNI 

227 - 93 

CODI 

HTN 


1N5214 

CEN 

279 - 41 

THEF 

UPl 



CRI 

♦ DIT 


♦ MSC 

TRWS 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

SiQUlSi 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N5228B 



1N5232 




1 N5235A 




1N5238B 




1 N5242A 

a^moTa 

191 - 4 

(cont.) 

HITJ 


(cont.) 

RHM 



(cont.) 

FSC 



(cont.) 

KSI 



♦ APD 

CEN 


HTN 

IDC 


SIEG 

SPE 



HITJ 

HTN 



MSC 

NECE 



CODI 

CRI 


♦INC 

ITTG 


SPR 

STR 



IDC 

ITTG 



NJS 

RHM 



FGRS 

FSC 


KSI 

MSC 



UPl 



KSI 

MSC 



♦ SIEG 

SPE 



HITJ 

HTN 


NECE 

NJS 


1N5232A 

A ♦MOTA 

173 

- 13 

NJS 

RHM 



THEF 

UPl 



IDC 

INC 


RHM 

♦SIEG 


♦APD 

CEN 



SPE 

UPl 



1N5239 

A ♦MOTA 

185 

- 69 

ITTG 

KSI 


SPE 

THEF 


CODI 

CRI 




WAB 



♦APD 

CDIL 



MSC 

NJS 



UPl 


♦ DIT 

FGRS 



1N5235B 

A ♦MOTA 

178 

- 21 

CEN 

CODI 



RHM 

SPE 


1N5229 

A^MOTA 

169 - 14 

FSC 

HITJ 



♦ALGG 

♦APD 



CRI 

ETC 




UPl 


♦APD 

CDIL 


HTN 

IDC 



CEN 

CODI 



FGRS 

FSC 



1N5242B 

A ♦MOTA 

190 -190 

CEN 

CODI 


ITTG 

KSI 



CRI 

♦ DIT 



HITJ 

HTN 



♦ALGG 

♦APD 


CRI 

♦ DIT 


MSC 

NJS 



FGRS 

♦ FSC 



IDC 

♦ ITTG 



CEN 

CODI 


FGRS 

HITJ 


RHM 

SPE 



HITJ 

HTN 



KSI 

♦MSC 



CRI 

FGRS 


HTN 

IDC 


STR 

UPl 



IDC 

INC 



NJS 

RHM 



FSC 

HITJ 


♦ ITTG 

KSI 



WAB 



ITTG 

KSI 



SIEG 

SPE 



HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 


1N5232B 

A ♦MOTA 

172 -200 

MSC 

NECE 



SPR 

UPl 



INC 

ITTG 


RHM 

SIEG 


♦ALGG 

♦APD 



NJS 

RHM 



1N5239A 

A ♦MOTA 

185 

- 59 

KSI 

MSC 


SPE 

SPR 


CEN 

CODI 



♦SIEG 

SPE 



♦APD 

CEN 



NECE 

NJS 



UPl 


CRI 

♦ DIT 



THEF 

UPl 



CODI 

CRI 



RHM 

♦SIEG 


1N5229A 

A^MOTA 

169 - 7 

FGRS 

♦ FSC 




WAB 



FGRS 

FSC 



SPE 

THEF 


♦APD 

CEN 


HITJ 

HTN 



1N5236 

A ♦MOTA 

180 

- 53 

HITJ 

HTN 



UPl 

WAB 


CODI 

CRI 


IDC 

INC 



♦APD 

CDIL 



IDC 

ITTG 



1N5243 

♦APD 

192 -187 

♦ DIT 

HITJ 


ITTG 

KSI 



CEN 

CODI 



KSI 

MSC 



CDIL 

CEN 


HTN 

IDC 


MSC 

NECE 



CRI 

ETC 



NJS 

RHM 



CODI 

CRI 


ITTG 

KSI 


NJS 

RHM 



FGRS 

FSC 




UPl 



FGRS 

HITJ 


MSC 

NJS 


♦ SIEG 

SPE 



HITJ 

HTN 



1N5239B 

A ♦MOTA 

185 

- 34 

HTN 

IDC 


RHM 

UPl 


STR 

THEF 



IDC 

♦ ITTG 



♦ALGG 

♦APD 



♦ ITTG 

KSI 


1N5229B 

A ♦MOTA 

168 -198 

UPl 

WAB 



KSI 

♦ MSC 



CEN 

♦CODI 



♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ALGG 

♦APD 


1N5233 

A ♦ MOTA 

174 

- 13 

NJS 

RHM 



CRI 

FGRS 



NJS 

RHM 


CEN 

CODI 


♦APD 

CDIL 



SIEG 

SPE 



♦ FSC 

HITJ 



SIEG 

SPE 


CRI 

♦ DIT 


CEN 

CODI 



SPR 

UPl 



HTN 

IDC 



SPR 

UPl 


HITJ 

HTN 


CRI 

♦ DIT 




WAB 



INC 

ITTG 



1N5243A 

A ♦MOTA 

192 -179 

IDC 

♦ INC 


ETC 

FGRS 



1N5236A 

A ♦MOTA 

180 

- 45 

KSI 

MSC 



♦APD 

CEN 


ITTG 

KSI 


HITJ 

HTN 



♦APD 

CEN 



NECE 

NJS 



CODI 

CRI 


MSC 

NECE 


IDC 

♦ ITTG 



CODI 

CRI 



RHM 

♦SIEG 



FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 


KSI 

♦ MSC 



FGRS 

FSC 



SPE 

SSY 



HTN 

IDC 


♦ SI EG 

THEF 


NJS 

RHM 



HITJ 

HTN 



THEF 

UPl 



ITTG 

KSI 


UPl 

WAB 


SIEG 

SPE 



IDC 

ITTG 




WAB 



MSC 

NJS 


1N5230 

A ♦MOTA 

170 - 61 

SPR 

UPl 



KSI 

MSC 



1N5240 

A ♦MOTA 

187 

-116 

RHM 

UPl 


♦APD 

CDIL 


1N5233A 

A ♦MOTA 

174 

- 8 

NJS 

RHM 



♦APD 

CDIL 



1N5243B 

A ♦MOTA 

192 -156 

CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 




UPl 



CEN 

CODI 



♦ALGG 

♦APD 


CRI 

♦ DIT 


CODI 

CRI 



1N5236B 

A ♦MOTA 

180 

- 20 

CRI 

ETC 



CEN 

CODI 


FGRS 

HITJ 


♦ DIT 

FGRS 



♦ALGG 

♦APD 



FGRS 

FSC 



CRI 

FGRS 


HTN 

IDC 


HITJ 

HTN 



CEN 

CODI 



HITJ 

HTN 



HITJ 

HTN 


♦ITTG 

KSI 


IDC 

ITTG 



CRI 

FGRS 



IDC 

♦ ITTG 



IDC 

INC 


♦ MSC 

NJS 


KSI 

MSC 



♦FSC 

HITJ 



KSI 

♦ MSC 



ITTG 

KSI 


RHM 

SIEG 


NJS 

RHM 



HTN 

IDC 



NJS 

RHM 



MSC 

NECE 


SPE 

SPR 


SPE 

UPl 



INC 

ITTG 



SIEG 

SPE 



NJS 

RHM 



UPl 


1N5233B 

A ♦MOTA 

173 

-206 

KSI 

MSC 



SPR 

UPl 



♦ SIEG 

SPE 


1N5230A 

A ♦MOTA 

170 - 54 

♦ALGG 

♦APD 



NECE 

NJS 



1N5240A 

A ♦MOTA 

187 

-108 

THEF 

UPl 


♦APD 

CEN 


CEN 

CODI 



RHM 

♦SIEG 



♦APD 

CEN 




WAB 


CODI 

CRI 


CRI 

♦ DIT 



THEF 

UPl 



CODI 

CRI 



1N5244 

A ♦MOTA 

193 -199 

♦DIT 

HITJ 


FGRS 

HITJ 




WAB 



FGRS 

FSC 



♦APD 

CDIL 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



1N5237 

A ♦MOTA 

182 

• 34 

HITJ 

HTN 



CEN 

CODI 


ITTG 

KSI 


INC 

ITTG 



♦APD 

CDIL 



IDC 

INC 



CRI 

FGRS 


MSC 

NJS 


KSI 

MSC 



CEN 

CODI 



ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 


RHM 

SPE 


NECE 

NJS 



CRI 

ETC 



MSC 

NJS 



IDC 

♦ ITTG 



UPl 


RHM 

♦SIEG 



FGRS 

FSC 



RHM 

SPE 



KSI 

♦ MSC 


1N5230B 

A ♦MOTA 

170 - 31 

SPE 

SSY 



HITJ 

HTN 



UPl 

WAB 



NJS 

RHM 


♦ALGG 

♦APD 1 


THEF 

UPl 



IDC 

♦ITTG 



1N5240B 

A ♦MOTA 

187 

- 78 

SIEG 

SPE 


CEN 

CODI 



WAB 



KSI 

♦MSC 



♦ALGG 

♦APD 



SPR 

UPl 


CRI 

♦ DIT 


1N5234 

At MOTA 

175 

- 85 

NJS 

RHM 



CEN 

CODI 



1N5244A 

A ♦MOTA 

193 -192 

HITJ 

HTN 


♦APD 

CDIL 



SIEG 

SPR 



CRI 

FGRS 



♦APD 

CEN 


IDC 

♦INC 


CEN 

CODI 




UPl 



♦FSC 

HITJ 



CODI 

CRI 


ITTG 

KSI 


CRI 

♦ DIT 



1N5237A 

A ♦MOTA 

182 

- 25 

HTN 

IDC 



FGRS 

HITJ 


MSC 

NECE 


ETC 

FGRS 



♦APD 

CEN 



INC 

ITTG 



HTN 

IDC 


NJS 

RHM 


FSC 

HITJ 



CODI 

CRI 



KSI 

MSC 



ITTG 

KSI 


♦SIEG 

SPE 


HTN 

IDC 



FGRS 

FSC 



NECE 

NJS 



MSC 

NJS 


THEF 

UPl 


♦ ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 



RHM 

♦SIEG 



RHM 

UPl 


1N5231 

A ♦MOTA 

171 -141 

♦ MSC 

NJS 



IDC 

INC 



SPE 

THEF 



1N5244B 

A ♦MOTA 

193 -185 

♦APD 

CDIL 


RHM 

SIEG 



ITTG 

KSI 



UPl 

WAB 



♦ ALGG 

♦APD 


CEN 

CODI 


SPE 

SPR 



MSC 

NJS 



1N5241 

A ♦MOTA 

189 

- 53 

CEN 

CODI 


CRI 

♦ DIT 


UPl 

WAB 



RHM 

SPE 



♦APD 

CDIL 



CRI 

FGRS 


ETC 

FGRS 


1N5234A 

A ♦MOTA 

175 

- 78 


UPl 



CEN 

CODI 



HITJ 

HTN 


♦FSC 

HITJ 


♦ APD 

CEN 



1N5237B 

A ♦MOTA 

181 

-203 

CRI 

FGRS 



IDC 

INC 


HTN 

IDC 


CODI 

CRI 



♦ALGG 

♦APD 



HITJ 

HTN 



ITTG 

KSI 


♦ ITTG 

KSI 


♦ DIT 

FGRS 



CEN 

CODI 



IDC 

♦ ITTG 



MSC 

NECE 


♦ MSC 

NJS 


FSC 

HITJ 



CRI 

♦ FSC 



KSI 

♦ MSC 



NJS 

RHM 


RHM 

SIEG 


HTN 

IDC 



HITJ 

HTN 



NJS 

RHM 



♦SIEG 

SPE 


SPE 

SPR 


ITTG 

KSI 



IDC 

INC 



SIEG 

SPR 



THEF 

UPl 


UPl 

WAB 


MSC 

NJS 



ITTG 

KSI 




UPl 




WAB 


1N5231A 

A ♦MOTA 

171 -134 

RHM 

SPE 



MSC 

NECE 



1N5241A 

A ♦MOTA 

189 

- 45 

1N5245 

A ♦MOTA 

195 - 15 

♦APD 

CEN 



UPl 



NJS 

RHM 



♦APD 

CEN 



♦APD 

CDIL 


CODI 

CRI 


1N5234B 

A ♦MOTA 

175 

- 52 

♦SIEG 

SPE 



CODI 

CRI 



CEN 

CODI 


♦ DIT 

FGRS 


♦ALGG 

♦APD 



THEF 

UPl 



FGRS 

HITJ 



CRI 

FGRS 


FSC 

HITJ 


CEN 

CODI 




WAB 



HTN 

IDC 



FSC 

HITJ 


HTN 

IDC 


CRI 

♦ DIT 



1N5238 

A ♦MOTA 

183 -181 

INC 

ITTG 



HTN 

IDC 


ITTG 

KSI 


FGRS 

♦ FSC 



♦APD 

CDIL 



KSI 

MSC 



♦ ITTG 

KSI 


MSC 

NJS 


HITJ 

HTN 



CEN 

CODI 



NJS 

RHM 



♦ MSC 

NJS 


UPl 

WAB 


IDC 

INC 



CRI 

ETC 




UPl 



RHM 

SIEG 


1N5231B 

A ♦MOTA 

171 -112 

ITTG 

KSI 



FGRS 

HITJ 



1N5241B 

A ♦MOTA 

189 

- 19 

SPE 

SPR 


♦ALGG 

♦APD 


MSC 

NECE 



HTN 

IDC 



♦ALGG 

♦APD 




UPl 


CEN 

CODI 


NJS 

RHM 



♦ ITTG 

KSI 



CEN 

CODI 



1N5245A 

A ♦MOTA 

195 - 4 

CRI 

♦ DIT 


♦SIEG 

SPE 



♦ MSC 

NJS 



CRI 

FGRS 



♦APD 

CEN 


FGRS 

♦ FSC 


THEF 

UPl 



RHM 

♦SIEG 



HITJ 

HTN 



CODI 

CRI 


HITJ 

HTN 



WAB 1 



SPR 

UPl 



IDC 

INC 



FGRS 

FSC 


IDC 

INC 


1N5235 

A ♦MOTA 

178 

- 56 

1N5238A 

A ♦MOTA 

183 -177 

ITTG 

KSI 



HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 


♦APD 

CDIL 



♦APD 

CEN 



MSC 

NECE 



IDC 

ITTG 


MSC 

NECE 


CEN 

CODI 



CODI 

CRI 



NJS 

RHM 



KSI 

MSC 


NJS 

RHM 


CRI 

♦DIT 



FGRS 

HITJ 



♦SIEG 

SPE 



NJS 

RHM 


♦SIEG 

SPE 


ETC 

FGRS 



HTN 

IDC 



THEF 

UPl 



SPE 

UPl 


THEF 

UPl 


FSC 

HITJ 



INC 

ITTG 




WAB 



1 N5245B 

A ♦MOTA 

194 -177 


WAB 


HTN 

IDC 



KSI 

MSC 



1N5242 

A ♦MOTA 

191 

- 12 

♦ALGG 

♦APD 


1N5232 

A ♦MOTA 

173 - 21 

♦ ITTG 

KSI 



NJS 

RHM 



♦APD 

CDIL 



CEN 

CODI 


♦APD 

CDIL 


♦ MSC 

NJS 




UPl 



CEN 

CODI 



CRI 

FGRS 


CEN 

CODI 


RHM 

SIEG 



1N5238B 

A ♦MOTA 

183 

-171 

CRI 

FGRS 



♦ FSC 

HITJ 


CRI 

♦ DIT 


SPE 

SPR 



♦ALGG 

♦APD 



♦ FSC 

HITJ 



HTN 

IDC 


ETC 

FGRS 


UPl 

WAB 



CEN 

CODI 



HTN 

IDC 



INC 

ITTG 


FSC 

HITJ 


1N5235A 

A ♦MOTA 

178 

- 49 

CRI 

FGRS 



♦ ITTG 

KSI 



KSI 

MSC 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 



HITJ 

HTN 



♦ MSC 

NJS 



NECE 

NJS 


♦ ITTG 

KSI 


CODI 

CRI 



IDC 

INC 



RHM 

SIEG 



RHM 

♦ SIEG 


♦ MSC 

NJS 


♦ DIT 

FGRS 



INRJ 

ITTG 



SPE 

SPR 



SPE 

THEF 
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UPl 

WAB 



UPl 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 






TYPE No. 

MFRS 



■iSIliS 


TYPE No. 

MFRS 


1N5246 

A ♦MOTA 

196 -118 

1TJ5249B 



1N5253A 




1N5257A 



1N5262A 



♦APD 

CDIL 


(cont.) 

HITJ 


(cont.) 

NJS 



(cont.) 

CRI 


(cont.) 

CRI 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 


RHM 

SPE 



FGRS 

HITJ 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


INC 

ITTG 



UPl 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


HITJ 

HTN 


KSI 

MSC 


1N5253B 

A ♦MOTA 

204 

-105 

ITTG 

KSI 


RHM 

UPl 


IDC 

♦ ITTG 


NECE 

NJS 


♦ALGG 

♦APD 



MSC 

NJS 


1N5262B 

A ♦MOTA 

213 -202 

KSI 

♦MSC 


RHM 

♦SIEG 


CEN 

CRI 



RHM 

UPl 


♦ALGG 

♦APD 


NJS 

RHM 


THEF 

UPl 


FGRS 

HITJ 



1N5257B 

A ♦MOTA 

208 - 49 

CEN 

CRI 


SIEG 

SPE 



WAB 


HTN 

IDC 



♦ALGG 

♦APD 


HTN 

IDC 


SPR 

UPl 


1N5250 

A ♦MOTA 

200 -124 

INC 

ITTG 



CEN 

CRI 


MSC 

NECE 


1N5246A 

A ♦MOTA 

196 -109 

♦APD 

CDIL 


KSI 

MSC 



FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 


♦APD 

CEN 


CEN 

CODI 


NECE 

NJS 



HTN 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


CODI 

CRI 


CRI 

FGRS 


RHM 

♦SIEG 



INC 

ITTG 


THEF 

UPl 


FGRS 

HITJ 


HITJ 

HTN 


SPE 

THEF 



KSI 

MSC 


1N5263 

A ♦MOTA 

215 - 4 

HTN 

IDC 


IDC 

♦ITTG 



UPl 



NECE 

NJS 


♦APD 

CEN 


ITTG 

KSI 


KSI 

♦ MSC 


1N5254 

A ♦MOTA 

205 

- 57 

RHM 

♦SIEG 


CRI 

HTN 


MSC 

NJS 


NJS 

RHM 


♦APD 

CDIL 



SPE 

THEF 


IDC 

♦ MSC 


RHM 

SPE 


SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



UPl 

WAB 


NJS 

RHM 



UPl 


SPR 

UPl 


FGRS 

FSC 



1N5258 

A ♦MOTA 

209 -152 

SCN 

SPR 


1N5246B 

A ♦MOTA 

196 - 84 

1N5250A 

A ♦MOTA 

200 -115 

HITJ 

HTN 



♦APD 

CDIL 



UPl 


♦ALGG 

♦APD 


♦APD 

CEN 


IDC 

♦ITTG 



CEN 

CRI 


1N5263A 

A ♦MOTA 

214 -197 

CEN 

CODI 


CODI 

CRI 


KSI 

♦MSC 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


CRI 

FGRS 


FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 



IDC 

♦MSC 


CRI 

HTN 


HITJ 

HTN 


HTN 

IDC 


SIEG 

SPE 



NJS 

RHM 


IDC 

MSC 


IDC 

INC 


ITTG 

KSI 


SPR 

UPl 



SIEG 

SPE 


NJS 

RHM 


ITTG 

KSI 


MSC 

NJS 



WAB 



SPR 

UPl 



UPl 


MSC 

NECE 


RHM 

♦ UNI 


1N5254A 

A ♦MOTA 

205 

- 49 

1N5258A 

A ♦MOTA 

209 -144 

1N5263B 

A ♦MOTA 

214 -185 

NJS 

RHM 



UPl 


♦APD 

CEN 



♦APD 

CEN 


♦ALGG 

♦APD 


♦SIEG 

THEF 


1N5250B 

A ♦MOTA 

200 - 84 

CRI 

FSC 



CRI 

HITJ 


CEN 

CRI 


UPl 

WAB 


♦ALGG 

♦APD 


HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5247 

A ♦MOTA 

197 -123 

CEN 

CODI 


IDC 

ITTG 



MSC 

NJS 


MSC 

NECE 


♦APD 

CDIL 


CRI 

FGRS 


KSI 

MSC 



RHM 

UPl 


NJS 

RHM 


CEN 

CODI 


HITJ 

HTN 


NJS 

RHM 



1N5258B 

A ♦MOTA 

209 -126 

♦SIEG 

SPE 


CRI 

FGRS 


IDC 

INC 


SPE 

UPl 



♦ALGG 

♦APD 


THEF 

UPl 


HITJ 

HTN 


ITTG 

KSI 


1N5254B 

A ♦MOTA 

205 

- 25 

CEN 

CRI 


1N5264 

A ♦MOTA 

215 -149 

IDC 

♦ ITTG 


MSC 

NECE 


♦ALGG 

♦APD 



HITJ 

HTN 


♦APD 

CEN 


KSI 

♦ MSC 


NJS 

RHM 


CEN 

CRI 



IDC 

MSC 


CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


♦SIEG 

SPE 


FGRS 

FSC 



NECE 

NJS 


IDC 

♦MSC 


SIEG 

SPR 


THEF 

UPl 


HITJ 

HTN 



RHM 

♦SIEG 


NJS 

RHM 



UPl 



WAB 


IDC 

INC 



SPE 

SSY 


SIEG 

SPR 


1N5247A 

A ♦MOTA 

197 -116 

1N5251 

A ♦MOTA 

202 - 19 

ITTG 

KSI 



THEF 

UPl 



UPl 


♦APD 

CEN 


♦APD 

CDIL 


MSC 

NECE 



1N5259 

A ♦MOTA 

210 -189 

1N5264A 

A ♦MOTA 

215 -146 

CODI 

CRI 


CEN 

CRI 


NJS 

RHM 



♦APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


FGRS 

HITJ 


FGRS 

HITJ 


♦SIEG 

THEF 



CRI 

HTN 


CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 



UPl 



IDC 

♦MSC 


IDC 

MSC 


ITTG 

KSI 


♦ITTG 

KSI 


1N5255 

A ♦MOTA 

206 

- 49 

NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 


♦APD 

CDIL 



SIEG 

SPR 


SPE 

UPl 


RHM 

UPl 


RHM 

SIEG 


CEN 

CRI 




UPl 


1N5264B 

A ♦MOTA 

215 -144 

1N5247B 

A ♦MOTA 

197 -110 

SPR 

UPl 


FGRS 

HITJ 



1N5259A 

A ♦MOTA 

210 -182 

♦ALGG 

♦APD 


♦ALGG 

♦APD 


1N5251A 

A ♦MOTA 

202 - 11 

HTN 

IDC 



♦APD 

CEN 


CEN 

CRI 


CEN 

CODI 


♦APD 

CEN 


♦ITTG 

KSI 



CRI 

HTN 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


CRI 

FGRS 


♦MSC 

NJS 



IDC 

MSC 


MSC 

NECE 


HITJ 

HTN 


HITJ 

HTN 


RHM 

SIEG 



NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


IDC 

INC 


IDC 

ITTG 


SPR 

UPl 




UPl 


♦SIEG 

THEF 


ITTG 

KSI 


KSI 

MSC 


1N5255A 

A ♦MOTA 

206 

- 44 

1N5259B 

A ♦MOTA 

210 -162 


UPl 


MSC 

NECE 


NJS 

RHM 


♦APD 

CEN 



♦ALGG 

♦APD 


1N5265 

A ♦MOTA 

216 - 11 

NJS 

RHM 


SPE 

UPl 


CRI 

FGRS 



CEN 

CRI 


♦APD 

CEN 


♦SIEG 

SPE 


1N5251B 

A ♦MOTA 

201 -194 

HITJ 

HTN 



HTN 

IDC 


CRI 

HTN 


THEF 

UPl 


♦ALGG 

♦APD 


IDC 

ITTG 



MSC 

NECE 


IDC 

♦MSC 


1N5248 

A ♦MOTA 

198 -127 

CEN 

CRI 


KSI 

MSC 



NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


♦APD 

CDIL 


FGRS 

HITJ 


NJS 

RHM 



♦SIEG 

SPE 



UPl 


CEN 

CODI 


HTN 

IDC 



UPl 



THEF 

UPl 


1N5265A 

A ♦MOTA 

216 - 4 

CRI 

FGRS 


INC 

ITTG 


1N5255B 

A ♦MOTA 

206 

- 40 

1N5260 

A ♦MOTA 

212 - 2 

♦APD 

CEN 


HITJ 

HTN 


KSI 

MSC 


♦ALGG 

♦APD 



♦APD 

CEN 


CRI 

HTN 


IDC 

♦ITTG 


NECE 

NJS 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 


IDC 

MSC 


KSI 

♦MSC 


RHM 

♦SIEG 


FGRS 

HITJ 



IDC 

♦ MSC 


NJS 

RHM 


NJS 

RHM 


SPE 

THEF 


HTN 

IDC 



NJS 

RHM 



UPl 


SIEG 

SPE 



UPl 


INC 

ITTG 



♦SIEG 

SPR 


1N5265B 

A ♦MOTA 

215 -195 

SPR 

SSY 


1N5252 

A ♦MOTA 

203 -123 

KSI 

MSC 




UPl 


♦ALGG 

♦APD 


UPl 

WAB 


♦APD 

CDIL 


NECE 

NJS 



1N5260A 

A ♦MOTA 

211 -198 

CEN 

CRI 


1N5248A 

A ♦MOTA 

198 -118 

CEN 

CRI 


RHM 

♦SIEG 



♦APD 

CEN 


HTN 

IDC 


♦APD 

CEN 


FGRS 

HITJ 


SPE 

THEF 



CRI 

HTN 


MSC 

NECE 


CODI 

CRI 


HTN 

IDC 



UPl 



IDC 

MSC 


NJS 

RHM 


FGRS 

HITJ 


♦ITTG 

KSI 


1N5256 

A ♦MOTA 

206 

-193 

NJS 

RHM 


♦SIEG 

THEF 


HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 


♦APD 

CDIL 




UPl 


UPl 

WAB 


ITTG 

KSI 


RHM 

SIEG 


CEN 

CRI 



1N5260B 

A ♦MOTA 

211 -180 

1N5266 

A ♦MOTA 

216 -186 

MSC 

NJS 


SPE 

SPR 


FGRS 

HITJ 



♦ALGG 

♦APD 


♦APD 

CEN 


RHM 

SPE 



UPl 


HTN 

IDC 



CEN 

CRI 


CRI 

HTN 



UPl 


1N5252A 

A ♦MOTA 

203 -115 

♦ITTG 

KSI 



HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


1N5248B 

A ♦MOTA 

198 • 89 

♦APD 

CEN 


♦ MSC 

NJS 



MSC 

NECE 


NJS 

RHM 


♦ALGG 

♦APD 


CRI 

FGRS 


RHM 

SIEG 



NJS 

RHM 


♦SIEG 

UPl 


CEN 

CODI 


HITJ 

HTN 


SPR 

UPl 



♦SIEG 

SPE 


1N5266A 

A ♦MOTA 

216 -180 

CRI 

FGRS 


IDC 

ITTG 


1N5256A 

A ♦MOTA 

206 -184 

THEF 

UPl 


♦APD 

CEN 


HITJ 

HTN 


KSI 

MSC 


♦APD 

CEN 



1N5261 

A ♦MOTA 

213 - 16 

CRI 

HTN 


IDC 

INC 


NJS 

RHM 1 


CRI 

FGRS 



♦APD 

CEN 


IDC 

MSC 


ITTG 

KSI 


SPE 

UPl 


HITJ 

HTN 



CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


MSC 

NECE 


1N5252B 

A ♦MOTA 

203 - 91 

IDC 

ITTG 



IDC 

♦MSC 



UPl 


NJS 

RHM 


♦ALGG 

♦APD 


KSI 

MSC 



NJS 

RHM 


1N6266B 

A ♦MOTA 

216 -168 

♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


NJS 

RHM 



SIEG 

SPR 


♦ALGG 

♦APD 


THEF 

UPl 


FGRS 

HITJ 



UPl 



STR 

UPl 


CEN 

CRI 



WAB 


HTN 

IDC 


1N5256B 

A ♦MOTA 

206 

-161 

1N5261A 

A ♦MOTA 

213 - 9 

HTN 

IDC 


1N5249 

A ♦MOTA 

199 -135 

INC 

ITTG 


♦ALGG 

♦APD 



♦APD 

CEN 


MSC 

NECE 


♦APD 

CDIL 


KSI 

MSC 


CEN 

CRI 



CRI 

HTN 


NJS 

RHM 


CEN 

CODI 


NECE 

NJS 


FGRS 

HITJ 



IDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 


CRI 

FGRS 


RHM 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



NJS 

RHM 


THEF 

UPl 


HITJ 

HTN 


SPE 

THEF 


INC 

ITTG 



STR 

UPl 


1N5267 

A ♦MOTA 

217 -173 

IDC 

♦ITTG 


UPl 

WAB 


KSI 

MSC 



1N5261B 

A ♦MOTA 

212 -192 

CEN 

CRI 


KSI 

♦ MSC 


1N5253 

A ♦MOTA 

204 -114 

NECE 

NJS 



♦ALGG 

♦APD 


HTN 

IDC 


NJS 

RHM 


♦APD 

CDIL 


RHM 

♦SIEG 



CEN 

CRI 


♦ MSC 

NJS 


SIEG 

SPR 


CEN 

CRI 


SPE 

THEF 



HTN 

IDC 


RHM 

SIEG 



UPl 


FGRS 

HITJ 



UPl 



MSC 

NECE 


SPE 

UPl 


1N5249A 

A ♦MOTA 

199 -130 

HTN 

IDC 


1N5257 

♦APD 

208 

- 81 

NJS 

RHM 


1N5267A 

A ♦MOTA 

217 -167 

♦APD 

CEN 


♦ITTG 

KSI 


CDIL 

CEN 



♦SIEG 

STR 


CEN 

CRI 


CODI 

CRI 


♦MSC 

NJS 


CRI 

FGRS 



THEF 

UPl 


HTN 

IDC 


FGRS 

HITJ 


RHM 

SIEG 


HITJ 

HTN 



1N5262 

A ♦MOTA 

214 . 19 

MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


SPE 

SPR 


IDC 

♦ ITTG 



♦APD 

CEN 


RHM 

UPl 


ITTG 

KSI 



UPl 


KSI 

♦ MOTA 



CRI 

HTN 


1N5267B 

A ♦MOTA 

217 -156 

MSC 

NJS 


1N5253A 

A ♦MOTA 

204 -109 

♦ MSC 

NJS 



IDC 

♦ MSC 


♦ALGG 

CEN 


RHM 

UPl 


♦APD 

CEN 


RHM 

SIEG 



NJS 

RHM 


CRI 

HTN 


1N5249B 

A ♦MOTA 

199 -126 

CRI 

FGRS 


SPE 

SPR 



♦SIEG 

SPR 


IDC 

MSC 


♦ALGG 

♦APD 


HITJ 

HTN 



UPl 




UPl 


NECE 

NJS 


GEN 

CODI 


IDC 

ITTG 


1N5257A 

A ♦MOTA 

208 

- 73 

1N5262A 

A ♦MOTA 

214 - 13 

RHM 

♦SIEG 


CRI 

FGRS 


KSI 

MSC 


♦APD 

CEN 



♦APD 

CEN 


THEF 

UPl 


cont.next col. 



cont.ne>ct col. 



cont.next col. 




cont.next col. 
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1. 

1 irc nu. 

unuoo inuCi 

\ IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 




MM 1 1 1 



MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





1N5268 


218 -154 

1N5274A 


222 -150 

1N5281A 




1N5317 

♦APb 

246 -182 

1N5337A 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


(cont.) 

HTN 




♦MSC 


(cont.) 

♦ DIT 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


IDC 

MSC 



1N5318 

♦MSC 

246 -114 

♦GSE 

HTN 


♦ MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


NJS 

UPl 




STI 


MSC 

NJS 


RHM 

SIEG 



UPl 


1N5281B 

A ♦MOTA 

226 

-132 

1N5319 

♦ MSC 

245 - 78 

SCN 

SPE 


SPE 

UPl 


1N5274B 

A ♦MOTA 

222 -145 

CEN 

CRI 




SPE 



SST 


1N5268A 

A ♦MOTA 

218 -147 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 



1N5320 

AUNI 

247 - 96 

1N5337B 

A ♦MOTA 

378 - 9 

CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


MSC 

♦SIEG 



SPE 

SSI 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


MSC 

♦SIEG 


SPE 

THEF 



1N5324 

EDI 

429 - 17 

♦GSE 

HTN 


MSC 

NJS 


THEF 

UPl 



UPl 



SCN 

SPE 


♦ MSC 

NJS 


RHM 

SPE 


1N5275 

A ♦MOTA 

223 - 92 

1N5282 

A^FSC 

246 

-181 

1N5326 

ATRWS 

295 - 21 

SCN 

♦SIEG 



UPl 


CEN 

CRI 


♦APD 

CRI 




UPl 


SPE 

SST 


1N5268B 

A ♦MOTA 

218 -138 

HTN 

IDC 


IDC 

MSC 



1N5330 

UNI 

411 - 51 

♦THEF 

WAB 


♦ALGG 

CEN 


♦ MSC 

NJS 


SPE 

STI 



1N5331 

CEN 

256 - 96 

1N5338 

CEN 

378 - 63 

CRI 

HTN 


SIEG 

SPE 



UPl 



♦COO 

CRI 


CRI 

♦ DIT 


IDC 

MSC 


UPl 

WAB 


1N5283 

A ♦MOTA 

434 

- 12 

♦ DIT 

EDL 


♦GSE 

HTN 


NECE 

NJS 


1N5275A 

A ♦MOTA 

223 • 88 

KSI 

SLD 



♦ NAT 

SCN 


MSC 

NJS 


RHM 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


SOD 

♦TCY 



SPE 

♦SSI 


SCN 

SIEG 


THEF 

UPl 


HTN 

IDC 


1N5284 

A ♦MOTA 

434 

- 13 

SST 

WAB 


SPE 

SST 


1N5269 

A ♦MOTA 

219 - 83 

MSC 

NJS 


KSI 

SLD 



1N5332 

CEN 

407 - 20 


WAB 


CEN 

CRI 



UPl 


♦SOD 

♦TCY 



♦COO 

CRI 


1N5338A 

A ♦MOTA 

378 - 61 

HTN 

IDC 


1N5275B 

A ♦MOTA 

223 - 85 

1N5285 

A ♦MOTA 

434 

- 14 

♦ DIT 

EDL 


CEN 

CRI 


♦MSC 

NJS 


CEN 

CRI 


KSI 

SLD 



IDI 

♦NAT 


♦DIT 

♦ GSE 


RHM 

SIEG 


HTN 

IDC 


SOD 

♦TCY 



SCN 

SPE 


HTN 

MSC 



UPl 


MSC 

♦SIEG 


1N5286 

A ♦MOTA 

434 

- 15 

SSI 

SST 


NJS 

SCN 


1N5269A 

A ♦MOTA 

219 - 80 

SPE 

THEF 


KSI 

SLD 




WAB 


SPE 

SST 


CEN 

CRI 



UPl 


SOD 

♦TCY 



1N5333 

CEN 

377 - 52 

1N5338B 

A ♦MOTA 

378 - 56 

HTN 

IDC 


1N5276 

A ♦MOTA 

223 -182 

1N5287 

A ♦MOTA 

434 

- 16 

♦ DIT 

♦GSE 


CEN 

CRI 


MSC 

NJS 


CEN 

CRI 


KSI 

SLD 



HTN 

MSC 


♦GSE 

HTN 


RHM 

UPl 


HTN 

IDC 


SOD 

♦TCY 



NJS 

SCN 


♦ MSC 

NJS 


1N5269B 

A ♦MOTA 

219 - 78 

♦MSC 

NJS 


1N5288 

A ♦MOTA 

434 

- 17 

SIEG 

SPE 


SCN 

♦SIEG 


♦ALGG 

CEN 


SIEG 

SPE 


KSI 

SLD 



SST 

WAB 


SPE 

SST 


CRI 

HTN 



UPl 


SOD 

♦TCY 



1N5333A 

A ♦MOTA 

377 - 50 

♦THEF 

WAB 


IDC 

MSC 


1N5276A 

A ♦MOTA 

223 -176 

1N5289 

A ♦MOTA 

434 

- 18 

CEN 

CRI 


1N5339 

CEN 

378 -103 

NECE 

NJS 


CEN 

CRI 


KSI 

SLD 



♦DIT 

♦GSE 


CRI 

♦ DIT 


RHM 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


SOD 

♦TCY 



HTN 

MSC 


♦ GSE 

HTN 


THEF 

UPl 


MSC 

NJS 


1N5290 

A ♦MOTA 

434 

- 19 

NJS 

SCN 


MSC 

NJS 


1N5270 

A ♦MOTA 

219 -137 

SPE 

UPl 


KSI 

SLD 



SPE 

SST 


SCN 

SIEG 


CEN 

CRI 


1N5276B 

A ♦MOTA 

223 -177 

SOD 

♦TCY 




WAB 


SPE 

SST 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


1N5291 

A ♦MOTA 

434 

- 20 

1N5333B 

A ♦MOTA 

377 - 45 


WAB 


♦ MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


KSI 

SLD 



CEN 

CRI 


1N5339A 

A ♦MOTA 

378 -101 

RHM 

SIEG 


MSC 

♦SIEG 


SOD 

♦TCY 



♦ GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


SPE 

UPl 


THEF 

UPl 


1N5292 

A ♦MOTA 

434 

- 21 

♦ MSC 

NJS 


♦DIT 

♦ GSE 


1N5270A 

A ♦MOTA 

219 -131 

1N5277 

A ♦MOTA 

224 -133 

KSI 

SLD 



SCN 

♦SIEG 


HTN 

MSC 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SOD 

♦TCY 



SPE 

SST 


NJS 

SCN 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


1N5293 

A ♦MOTA 

434 

- 22 

♦THEF 

WAB 



SST 


MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 


KSI 

SLD 



1N5334 

CEN 

377 - 74 

1N5339B 

A ♦MOTA 

378 - 96 

RHM 

UPl 


SIEG 

SPE 


SOD 

♦TCY 



CRI 

♦ DIT 


CEN 

CRI 


1N5270B 

A ♦MOTA 

219 -124 


UPl 


1N5294 

A ♦MOTA 

434 

- 23 

♦GSE 

HTN 


♦GSE 

HTN 


♦ALGG 

CEN 


1N5277A 

A ♦MOTA 

224 -128 

KSI 

SLD 



MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 


CRI 

HTN 


CEN 

CRI 


SOD 

♦TCY 



SCN 

SIEG 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 


1N5295 

A ♦MOTA 

434 

- 24 

SPE 

SST 


SPE 

SST 


NECE 

NJS 


MSC 

NJS 


KSI 

SLD 




WAB 


♦THEF 

WAB 


RHM 

♦SIEG 



UPl 


SOD 

♦TCY 



1N5334A 

A ♦MOTA 

377 - 72 

1N5340 

CEN 

378 -147 

THEF 

UPl 


1N5277B 

A ♦MOTA 

224 -123 

1N5296 

A ♦MOTA 

434 

- 25 

CEN 

CRI 


CRI 

♦ DIT 


1N5271 

A ♦MOTA 

220 - 94 

CEN 

CRI 


KSI 

SLD 



♦ DIT 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


SOD 

♦TCY 



HTN 

MSC 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


MSC 

♦SIEG 


1N5297 

A ♦MOTA 

434 

- 26 

NJS 

SCN 


SCN 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 


THEF 

UPl 


KSI 

SLD 




SST 


SPE 

SST 


RHM 

SIEG 


1N5278 

A ♦MOTA 

225 - 60 

SOD 

♦TCY 



1N5334B 

A ♦MOTA 

377 - 66 

1N5340A 

A ♦MOTA 

378 -146 

SPE 

UPl 


CEN 

CRI 


1N5298 

A ♦MOTA 

434 

- 27 

CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


1N5271A 

A ♦MOTA 

220 - 89 

HTN 

IDC 


KSI 

SLD 



♦GSE 

HTN 


♦ DIT 

♦ GSE 


CEN 

CRI 


♦MSC 

NJS 


SOD 

♦TCY 



♦ MSC 

NJS 


HTN 

MSC 


HTN 

IDC 


SIEG 

UPl 


1N5299 

A ♦MOTA 

434 

- 28 

SCN 

♦SIEG 


NJS 

SCN 


MSC 

NJS 


1N5278A 

A ♦MOTA 

225 - 56 

KSI 

SLD 



SPE 

SST 


SPE 

SST 


RHM 

SPE 


CEN 

CRI 


SOD 

♦TCY 




♦THEF 


1N5340B 

A ♦MOTA 

378 -145 


UPl 


HTN 

IDC 


1N5300 

A ♦MOTA 

434 

- 29 

1N5335 

CEN 

377 - 97 

CEN 

CRI 


1N5271B 

A ♦MOTA 

220 - 81 

MSC 

NJS 


KSI 

SOD 



CRI 

♦ DIT 


♦ GSE 

HTN 


CEN 

CRI 



UPl 



♦TCY 



♦GSE 

HTN 


♦ MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


1N5278B 

A ♦MOTA 

225 - 53 

1N5301 

A ♦MOTA 

434 

- 30 

MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 


MSC 

NECE 


CEN 

CRI 


KSI 

SOD 



SCN 

SIEG 


SPE 

SST 


RHM 

♦SIEG 


HTN 

IDC 



♦TCY 



SPE 

SST 


♦THEF 

WAB 


SPE 

THEF 


MSC 

♦SIEG 


1N5302 

A ♦MOTA 

434 

- 31 


WAB 


1N5341 

CEN 

378 -158 


UPl 


THEF 

UPl 


KSI 

SOD 



1N5335A 

A ♦MOTA 

377 - 95 

CRI 

♦ DIT 


1N5272 

A ♦MOTA 

221 - 60 

1N5279 

A ♦MOTA 

225 -138 


♦TCY 



CEN 

CRI 


♦ GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


1N5303 

A ♦MOTA 

434 

- 32 

♦ DIT 

♦GSE 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


KSI 

SOD 



HTN 

MSC 


SCN 

SIEG 


♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



♦TCY 



NJS 

SCN 


SPE 

SST 


RHM 

SIEG 


SIEG 

UPl 


1N5304 

A ♦MOTA 

434 

- 33 

SPE 

SST 



WAB 



UPl 


1N5279A 

A ♦MOTA 

225 -133 

KSI 

SOD 



1N5335B 

A ♦MOTA 

377 - 91 

1N5341A 

A ♦MOTA 

378 -156 

1N5272A 

A ♦MOTA 

221 - 56 

CEN 

CRI 



♦TCY 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N5305 

A ♦MOTA 

434 

- 34 

♦GSE 

HTN 


♦ DIT 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


KSI 

SOD 



♦ MSC 

NJS 


HTN 

MSC 


MSC 

NJS 



UPl 



♦TCY 



SCN 

♦SIEG 


NJS 

SCN 


RHM 

SPE 


1N5279B 

AMOTA 

225 -127 

1N5306 

A ♦MOTA 

434 

- 35 

SPE 

SST 


SST 

WAB 



UPl 


CEN 

CRI 


KSI 

SOD 



♦THEF 

WAB 


1N5341B 

A ♦MOTA 

378 -151 

1N5272B 

A ♦MOTA 

221 - 50 

HTN 

IDC 



♦TCY 



1N5336 

CEN 

377 -137 

CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


MSC 

♦SIEG 


1N5307 

A ♦MOTA 

434 

- 36 

CRI 

♦ DIT 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


THEF 

UPl 


KSI 

SOD 



♦GSE 

HTN 


♦ MSC 

NJS 


MSC 

RHM 


1N5280 

A ♦MOTA 

226 - 79 


♦TCY 



MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 


♦SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 


1N5308 

A ♦MOTA 

434 

- 37 

SCN 

SIEG 


SPE 

SST 


THEF 

UPl 


HTN 

IDC 


KSI 

SOD 




SST 


♦THEF 

WAB 


1N5273 

A ♦MOTA 

222 - 11 

♦ MSC 

NJS 



♦TCY 



1N5336A 

A ♦MOTA 

377 -135 

1N5342 

CEN 

379 - 31 

CEN 

CRI 


SIEG 

UPl 


1N5309 

A ♦MOTA 

434 

- 38 

CEN 

CRI 


CRI 

♦ DIT 


HTN 

IDC 


1N5280A 

A ♦MOTA 

226 - 76 

KSI 

SOD 



♦ DIT 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


♦MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



♦TCY 



HTN 

MSC 


MSC 

NJS 


SIEG 

UPl 


HTN 

IDC 


1N5310 

A ♦MOTA 

434 

■ 39 

NJS 

SCN 


SCN 

SIEG 


1N5273A 

A ♦MOTA 

222 - 6 

MSC 

NJS 


KSI 

SOD 




SST 


SPE 

SST 


CEN 

CRI 



UPl 



♦TCY 



1N5336B 

A ♦MOTA 

377 -130 


WAB 


HTN 

IDC 


1N5280B 

A ♦MOTA 

226 - 74 

1N5311 

A ♦MOTA 

434 

- 40 

CEN 

CRI 


1N5342A 

A ♦MOTA 

379 - 24 

MSC 

NJS 


CEN 

CRI 


KSI 

SOD 



♦ GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


SPE 

UPl 


HTN 

IDC 



♦TCY 



♦ MSC 

NJS 


♦ DIT 

♦ GSE 


1N5273B 

A ♦MOTA 

221 -192 

MSC 

♦SIEG 


1N5312 

A ♦MOTA 

434 

- 41 

SCN 

♦SIEG 


HTN 

MAL 


CEN 

CRI 


THEF 

UPl 


KSI 

SOD 



SPE 

SST 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



WAB 



♦TCY 




♦ THEF 


SCN 

SST 


MSC 

♦SIEG 


1N5281 

A ♦MOTA 

226 -142 

1N5313 

A ♦MOTA 

434 

- 42 

1N5337 

CEN 

378 - 16 


WAB 


THEF 

UPl 


CEN 

CRI 


KSI 

SOD 



CRI 

♦ DIT 


1N5342B 

A ♦MOTA 

379 - 11 

1N5274 

A ♦MOTA 

222 -155 

HTN 

IDC 



SPE 



♦GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


♦MSC 

NJS 


1N5314 

A ♦MOTA 

434 

- 43 

MSC 

NJS 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


♦SIEG 

SPE 


KSI 

SOD 



SCN 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



UPl 


♦TCY 

UPl 




SST 


SCN 

♦ SIEG 


SIEG 

SPE 


1N5281A 

A ♦MOTA 

226 -137 

1N5315 

♦ MSC 

247 

- 15 

1N5337A 

A ♦MOTA 

378 - 14 

SPE 

SST 



UPl 


CEN 

CRI 


1N5316 

♦ MSC 

247 

- 16 

CEN 

CRI 


♦THEF 

WAB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 






■ryild:kl 

i3J!-^rifJii 

TYPE No. 

MFRS 



M ] h ■ 

379 -145 

1N5351 



1N5356 



1N5360B 




1N5365A 



♦DIT 

FGRS 


(cont.) 

SIEG 


(cont.) 

IDC 


(cont.) 

♦GSE 



(cont.) 

HTN 


♦GSE 

HTN 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



IDC 

MAL 


IDC 

MSC 



WAB 


SCN 

SIEG 


♦MSC 

NJS 



MSC 

NJS 


NJS 

SCN 


1N5351A 

A ♦MOTA 

383 -104 

SPE 

SST 


SCN 

♦SIEG 



SCN 

SPE 


SIEG 

SPE 


CEN 

CRI 



WAB 


SPE 

SST 



SST 

UPl 


SST 

WAB 


FGRS 

♦GSE 


1N5356A 

A ♦MOTA 

385 -141 

♦THEF 

WAB 




WAB 


1N5343A 

A ♦MOTA 

379 -137 

HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


1N5361 

AMR 

387 -163 

1N5365B 

A ♦MOTA 

389 - 77 

CEN 

♦DIT 


MSC 

NJS 


FGRS 

♦GSE 


CEN 

CRI 



AMR 

CEN 


FGRS 

♦GSE 


SCN 

SPE 


HTN 

IDC 


FGRS 

♦GSE 



CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


SST 

WAB 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 



HTN 

IDC 


MAL 

MSC 


1N5351B 

A ♦MOTA 

383 - 95 

SCN 

SST 


MSC 

NJS 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SCN 


CEN 

CRI 



WAB 


SCN 

SIEG 



SCN 

♦SIEG 


SST 

WAB 


FGRS 

♦GSE 


1N5356B 

A ♦MOTA 

385 -135 

SST 

WAB 



SPE 

SST 


1N5343B 

A ♦MOTA 

379 -123 

HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


1N5361A 

A ♦MOTA 

387 -153 

♦THEF 

UPl 


CEN 

FGRS 


♦MSC 

NJS 


FGRS 

♦GSE 


AMR 

CEN 




WAB 


♦GSE 

HTN 


SCN 

♦SIEG 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 



1N5366 

AMR 

389 -198 

IDC 

♦MSC 


SPE 

SST 


♦MSC 

NJS 


♦GSE 

HTN 



CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


♦THEF 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


IDC 

MSC 



♦FGRS 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


1N5352 

CEN 

383 -183 

SPE 

SST 


NJS 

SCN 



HTN 

IDC 


SST 

♦THEF 


CRI 

FGRS 


♦THEF 

WAB 


SPE 

SST 



MSC 

NJS 



WAB 


♦GSE 

HTN 


1N5357 

CEN 

386 - 2 


WAB 



SCN 

SIEG 


1N5344 

CEN 

380 - 68 

IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 


1N5361B 

A ♦MOTA 

387 -138 

SPE 

SST 


CRI 

♦DIT 


NJS 

SCN 


♦GSE 

HTN 


AMR 

CEN 




UPl 


FGRS 

♦GSE 


SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 



1N5366A 

AMOTA 

389 -192 

HTN 

MSC 


SST 

UPl 


NJS 

SCN 


♦GSE 

HTN 



AMR 

CEN 


NJS 

SCN 



WAB 


SIEG 

SPE 


IDC 

♦ MSC 



CRI 

♦GSE 


SIEG 

SST 


1N5352A 

AMOTA 

383 -174 

SST 

WAB 


NJS 

SCN 



HTN 

IDC 



WAB 


CEN 

CRI 


1N5357A 

AMOTA 

385 -194 

♦SIEG 

SPE 



MAL 

MSC 


1N5344A 

A ♦MOTA 

380 - 59 

FGRS 

♦GSE 


AMR 

CEN 


SST 

♦THEF 



NJS 

SCN 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 



WAB 



SPE 

SST 


♦DIT 

FGRS 


MAL 

MSC 


♦GSE 

HTN 


1N5362 

AMR 

388 

- 43 

1N5366B 

A ♦MOTA 

389 -181 

♦GSE 

HTN 


NJS 

SCN 


IDC 

MAL 


CEN 

CRI 



AMR 

CEN 


MAL 

MSC 


SPE 

SST 


MSC 

NJS 


FGRS 

♦GSE 



CRI 

♦GSE 


NJS 

SCN 


UPl 

WAB 


SCN 

SPE 


HTN 

MSC 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


1N5352B 

A ♦MOTA 

383 -159 

SST 

UPl 


NJS 

SCN 



♦ MSC 

NJS 



WAB 


CEN 

CRI 



WAB 


SIEG 

SPE 



SCN 

♦SIEG 


1N5344B 

A ♦MOTA 

380 - 44 

FGRS 

♦GSE 


1N5357B 

A ♦MOTA 

385 -179 

SST 

WAB 



SPE 

SST 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


AMR 

CEN 


1N5362A 

A ♦MOTA 

388 

- 42 


♦THEF 


FGRS 

♦GSE 


♦MSC 

NJS 


CRI 

FGRS 


AMR 

CEN 



1N5367 

AMR 

390 -109 

HTN 

♦MSC 


SCN 

♦SIEG 


♦GSE 

HTN 


CRI 

FGRS 



CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 


IDC 

♦ MSC 


♦GSE 

HTN 



♦FGRS 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


♦THEF 

UPl 


NJS 

SCN 


MSC 

NJS 



HTN 

IDC 


SST 

♦THEF 



WAB 


♦SIEG 

SPE 


SCN 

SPE 



MSC 

NJS 


UPl 

WAB 


1N5353 

CEN 

384 - 91 

SST 

♦THEF 


SST 

WAB 



SCN 

SIEG 


1N5345 

CEN 

380 -144 

CRI 

FGRS 



WAB 


1N5362B 

A ♦MOTA 

388 

40 

SPE 

SST 


CRI 

♦DIT 


♦GSE 

HTN 


1N5358 

AMR 

386 -107 

AMR 

CEN 




WAB 


FGRS 

♦GSE 


IDC 

MSC 


CEN 

CRI 


CRI 

FGRS 



1N5367A 

A ♦MOTA 

390 -103 

HTN 

IDC 


NJS 

SCN 


FGRS 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 



AMR 

CEN 


MSC 

NJS 


SIEG 

SST 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 



CRI 

♦GSE 


SCN 

SIEG 



WAB 


MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 



HTN 

IDC 


SPE 

SST 


1N5353A 

A ♦MOTA 

384 - 83 

SCN 

SIEG 


SPE 

SST 



MSC 

NJS 



WAB 


CEN 

CRI 


SPE 

SST 


♦THEF 

WAB 



SCN 

SST 


1N5345A 

A ♦MOTA 

380 -143 

FGRS 

♦GSE 



WAB 


1N5363 

AMR 

388 

- 82 


WAB 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N5358A 

A ♦MOTA 

386 - 98 

CEN 

CRI 



1N5367B 

A ♦MOTA 

390 - 92 

♦DIT 

FGRS 


MSC 

NJS 


AMR 

CEN 


FGRS 

♦GSE 



AMR 

CEN 


♦GSE 

HTN 


SCN 

SPE 


CRI 

FGRS 


HTN 

IDC 



CRI 

♦GSE 


IDC 

MSC 


SST 

WAB 


♦GSE 

HTN 


MSC 

NJS 



HTN 

IDC 


NJS 

SCN 


1N5353B 

A ♦MOTA 

384 - 73 

IDC 

MSC 


SCN 

SIEG 



♦MSC 

NJS 


SST 

WAB 


CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 



SCN 

♦SIEG 


1N5345B 

A ♦MOTA 

380 -141 

FGRS 

♦GSE 


SST 

WAB 



WAB 



SPE 

SST 


CEN 

CRI 


HTN 

IDC 


1N5358B 

A ♦MOTA 

386 - 84 

1N5363A 

AMOTA 

388 

- 73 

♦THEF 

WAB 


FGRS 

♦GSE 


♦ MSC 

NJS 


AMR 

CEN 


AMR 

CEN 



1N5368 

AMR 

391 - 42 

HTN 

♦MSC 


SCN 

♦SIEG 


CRI 

FGRS 


CRI 

FGRS 



CEN 

CRI 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 


GSE 

♦HTN 


♦GSE 

HTN 



♦ FGRS 

♦GSE 


♦SIEG 

SPE 


♦THEF 

WAB 


IDC 

♦MSC 


IDC 

MAL 



HTN 

IDC 


SST 

♦THEF 


1N5354 

CEN 

384 -178 

NJS 

SCN 


MSC 

NJS 



MSC 

NJS 



WAB 


CRI 

FGRS 


♦SIEG 

SST 


SCN 

SPE 



SCN 

SIEG 


1N5346 

FGRS 

380 -166 

♦GSE 

HTN 


♦THEF 

WAB 


SST 

WAB 



SPE 

SST 


1N5346A 

CEN 

380 -187 

IDC 

MSC 


1N5359 

AMR 

387 - 24 

1N5363B 

A ♦MOTA 

388 

- 58 

1N5368A 

AMOTA 

391 - 35 

CRI 

FGRS 


NJS 

SCN 


CEN 

CRI 


AMR 

CEN 



AMR 

CEN 


♦GSE 

HTN 


SIEG 

SPE 


FGRS 

♦GSE 


CRI 

FGRS 



CRI 

♦GSE 


IDC 

MAL 


SST 

WAB 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 



HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


1N5354A 

A ♦MOTA 

384 -176 

MSC 

NJS 


IDC 

♦MSC 



MAL 

MSC 


SCN 

SST 


CEN 

CRI 1 


SCN 

SIEG 


NJS 

SCN 



NJS 

SCN 



WAB 


FGRS 

♦GSE 


SPE 

SST 


♦SIEG 

SPE 



SPE 

SST 


1N5347 

FGRS 

381 - 65 

HTN 

IDC 



WAB 


SST 

♦THEF 



1N5368B 

A ♦MOTA 

391 - 23 

1N5348 

FGRS 

381 -178 

MSC 

NJS 


1N5359A 

A ♦MOTA 

387 - 15 


WAB 



AMR 

CEN 


1N5349 

FGRS 

382 - 72 

SCN 

SST 


AMR 

CEN 


1N5364 

AMR 

388 -188 

CRI 

♦GSE 


1N5349A 

CEN 

382 - 94 


WAB 


CRI 

FGRS 


CEN 

CRI 



HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


1N5354B 

A ♦MOTA 

384 -170 

♦GSE 

HTN 


FGRS 

♦GSE 



♦ MSC 

NJS 


♦GSE 

HTN 


CEN 

CRI 


IDC 

MSC 


HTN 

IDC 



SCN 

♦SIEG 


IDC 

MAL 


FGRS 

♦GSE 


NJS 

SCN 


MSC 

NJS 



SPE 

SST 


MSC 

NJS 


HTN 

IDC 


SPE 

SST 


SCN 

SIEG 



♦THEF 

WAB 


SCN 

SPE 


♦MSC 

NJS 



WAB 


SPE 

SST 



1N5369 

AMR 

391 -179 

SST 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


1N5359B 

A ♦MOTA 

386 -200 

UPl 

WAB 



CEN 

CRI 


1N5350 

CEN 

383 - 18 

SPE 

SST 


AMR 

CEN 


1N5364A 

A ♦MOTA 

388 

-178 

♦ FGRS 

♦GSE 


CRI 

FGRS 


♦THEF 

WAB 


CRI 

FGRS 


AMR 

CEN 



HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


1N5355 

CEN 

385 - 49 

♦GSE 

HTN 


CRI 

FGRS 



MSC 

NJS 


IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 


IDC 

♦MSC 


♦GSE 

HTN 



SCN 

SIEG 


NJS 

SCN 


♦GSE 

HTN 


NJS 

SCN 


IDC 

MSC 



SPE 

SST 


SIEG 

SPE 


IDC 

MSC 


♦SIEG 

SPE 


NJS 

SCN 




UPl 


SST 

WAB 


NJS 

SCN 


SST 

♦THEF 


SST 

WAB 



1N5369A 

AMOTA 

391 -173 

1N5350A 

A ♦MOTA 

383 - 10 

SIEG 

SPE 



WAB 


1N5364B 

A ♦MOTA 

388 

-163 

AMR 

CEN 


CEN 

CRI 


SST 

WAB 


1N5360 

AMR 

387 -110 

AMR 

CEN 



CRI 

♦GSE 


FGRS 

♦GSE 


1N5355A 

CEN 

385 - 40 

CEN 

CRI 


CRI 

FGRS 



HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


CRI 

FGRS 


FGRS 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 



MAL 

MSC 


MSC 

NJS 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 


IDC 

♦ MSC 



NJS 

SCN 


SCN 

SST 


IDC 

MAL 


MSC 

NJS 


NJS 

SCN 



SPE 

SST 



WAB 


MSC 

NJS 


SCN 

SIEG 


♦SIEG 

SPE 



1N5369B 

A ♦MOTA 

391 -162 

1N5350B 

A ♦MOTA 

382 -195 

SCN 

SPE 


SPE 

SST 


SST 

♦THEF 



AMR 

CEN 


CEN 

CRI 


SST 

WAB 


UPl 

WAB 


UPl 

WAB 



CRI 

♦GSE 


FGRS 

♦GSE 


1N5355B 

A ♦MOTA 

385 - 25 

1N5360A 

AMOTA 

387 -108 

1N5365 

AMR 

389 -101 

HTN 

IDC 


HTN 

IDC 


CEN 

CRI 


AMR 

CEN 


CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 


FGRS 

♦GSE 


CRI 

FGRS 


♦ FGRS 

♦GSE 



SCN 

♦SIEG 


SCN 

♦SIEG I 


HTN 

IDC 


♦GSE 

HTN 


HTN 

IDC 



SPE 

SST 


SPE 

SST 


♦MSC 

NJS 


IDC 

MAL 


MSC 

NJS 



♦THEF 

WAB 


♦THEF 

WAB 


SCN 

♦SIEG 


MSC 

NJS 


SCN 

SIEG 



1N5370 

AMR 

392 - 93 

1N5351 

CEN 

383 -109 

SPE 

SST 


SCN 

SPE 


SPE 

SST 



CEN 

CRI 


CRI 

FGRS 


♦THEF 

WAB 


SST 

WAB 


UPl 

WAB 



♦ FGRS 

♦GSE 


♦GSE 

HTN 


1N5356 

CEN 

385 -143 

1N5360B 

A ♦MOTA 

387 -102 

1N5365A 

AMOTA 

389 

- 92 

HTN 

IDC 


IDC 

MSC 


CRI 

FGRS 


AMR 

CEN 


AMR 

CEN 



MSC 

NJS 


NJS 

SCN 


♦GSE 

HTN 


CRI 

FGRS 


CRI 

♦GSE 



SCN 

SIEG 


contnext col. 
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SST 
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by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet avaliable 
in microfiim service 


64 



TYPE No. 




■3§2"- 84' 

AMR 

CEN 1 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MAL 

MSC 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 


1N5370B 

A ♦MOTA 

392 - 70 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦ MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 

♦THEF 


1N5371 

AMR 

392 -175 

CEN 

CRI 


♦FGRS 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


SCN 

SIEG 


SPE 

SST 


1N5371A 

A ♦MOTA 

392 -170 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


SCN 

SPE 

SST 


1N5371B 

A ♦MOTA 

392 -164 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 

♦THEF 


1N5372 

AMR 

393 - 13 

CEN 

CRI 


♦FGRS 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


SCN 

SST 


1N5372A 

A ♦MOTA 

393 - 8 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


SCN 

SST 


1N5372B 

A ♦MOTA 

392 -197 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 


♦THEF 

WAB 


1N5373 

AMR 

393 -104 

CEN 

CRI 


♦FGRS 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


SCN 

SIEG 

SST 


1N5373A 

A ♦MOTA 

393 - 97 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


MSC 

NJS 


SCN 

SPE 

SST 


1N5373B 

A ♦MOTA 

393 - 86 

AMR 

CEN 


CRI 

♦GSE 


HTN 

IDC 


♦MSC 

NJS 


SCN 

♦SIEG 


SPE 

SST 


♦THEF 

WAB 


1N5374 

CEN 

394 - 21 

CRI 

♦ FGRS 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


NJS 

SCN 


SIEG 

SST 


1N5374A 

A ♦MOTA 

394 - 13 

CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


NJS 

SCN 


SPE 

SST 


1N5374B 

A ♦MOTA 

393 -197 

CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 


IDC 

♦MSC 


NJS 

SCN 

■ 

♦SIEG 

SPE 


SST 

♦THEF 

WAB 


1N5375 

CEN 

394 -132 

CRI 

♦ FGRS 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MSC 


NJS 

SCN 


SIEG 

SPE 


SST 

WAB 


1N5375A 

AMOTA 

394 -125 

CEN 

CRI 


♦GSE 

HTN 


IDC 

MAL 


MSC 

NJS 


SCN 

SPE 

SST 


S5 

D.A. T./ 


1N5375 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦ SIEG 
SST 

1N5376 

CRI 

♦GSE 

IDC 

NJS 

SIEG 

1N5376A 

CEN 

HTN 

MSC 

SCN 

1N5376B 

CEN 

HTN 

♦ MSC 
SCN 
SPE 


1N5377A 

CEN 

♦GSE 

IDC 

MSC 

SCN 

1N5377B 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

♦THEF 

1N5378 

CRI 

♦GSE 

IDC 

NJS 

SIEG 

1N5378A 

CEN 

♦GSE 

IDC 

MSC 

SCN 

1N5378B^^^ 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

SST 


1N5379A 

CEN 

♦ GSE 
IDC 
MSC 
SCN 

1N5379B 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

1N5380 

CRI 

♦GSE 

IDC 

NJS 

SIEG 

1N5380A 

CEN 

♦GSE 

IDC 

MSC 

SCN 

1N5380B 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

SST 

1N5381 

CRI 

♦ GSE 
IDC 
NJS 
SIEG 


MFRS 

■aTMOTT 

CRI 

HTN 

♦MSC 

SCN 

SPE 

♦THEF 

CEN 

♦FGRS 

HTN 

MSC 

SCN 

A^MOTA 

♦GSE 

IDC 

NJS 

A^MOTA 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

SST 

♦THEF 

CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SPE 
SST 

AMOTA 

CRI 

HTN 

MAL 

NJS 

SPE 

A^MOTA 

CRI 

HTN 

♦MSC 

SCN 

SST 

WAB 

CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 
WAB 

AMOTA 

CRI 

HTN 

MAL 

NJS 

SPE 

WAB 

A^MOTA 

CRI 

HTN 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 

WAB 

CEN 

♦FGRS 

HTN 

MSC 

SCN 

SPE 

SST 

AMOTA 

CRI 

HTN 

MAL 

NJS 

A^MOTA 

CRI 

HTN 

♦ MSC 
SCN 
SST 

♦THEF 

CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 

AMOTA : 
CRI 
HTN 
MAL 
NJS 

A^MOTA : 
CRI 
HTN 
♦MSC 
SCN 
SPE 
♦THEF 
CEN 

♦ FGRS 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 


CROSS 

TYPE No. 

1N5381A 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

SPE 

1N5381B 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

1N5382 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N53e2A®®'^ 

CEN 

♦ GSE 
MSC 
SCN 

1N5382B 

CEN 

♦GSE 

IDC 

NJS 

♦SIEG 

SST 

1N5383 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

SPE 

1N5383A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

SST 

1N5383B 

CEN 

♦GSE 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 

1N5384 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

SPE 

1N5384A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5384B 

CEN 

♦ GSE 
♦MSC 

SCN 

SST 

1N5385 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5385A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5385B 

CEN 

♦GSE 

♦MSC 

SCN 

SST 

1N5386 

CRI 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5386A 

CEN 

♦GSE 

MSC 

SCN 

1N5386B 

CEN 

♦GSE 

♦ MSC 
SCN 
SPE 


1N5387A 

CEN 

♦GSE 

cont.next col. 


INDEX 

Ml 

A ♦MOTA [397 
CRI 
HTN 
MSC 
SCN 
SST 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SST 

♦THEF 
CEN 397 
♦FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
WAB 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 
NJS 
SST 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 

♦ MSC 
SCN 
SPE 

♦THEF 
CEN 397 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 
NJS 
SPE 
UPl 

A ♦MOTA 397 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
SST 
WAB 

CEN 398 
♦FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
SPE 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
♦THEF 
CEN 398 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
♦THEF 
CEN 398 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
SPE 
SST 

A ♦MOTA 398 
CRI 
HTN 
NJS 
♦SIEG 
SST 
♦THEF 
CEN 399 

♦ FGRS 
HTN 
NJS 
SIEG 
SST 

A ♦MOTA 399 
CRI 
HTN 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


TYPE No. MFRSlPq^ 

- 37 •iN5387A 

(cont.) MSC 

NJS SCN 

SST 

1N5387B A ♦MOTA 399 

CEN CRI 

- 26 ♦GSE HTN 

♦MSC NJS 

SCN ♦SIEG 

SST ♦THEF 

1N5388 CEN 399 

CRI ♦FGRS 

♦GSE HTN 

-124 MSC NJS 

SCN SIEG 

SPE SST 

1N5388A AMOTA 399 

CEN CRI 

♦GSE HTN 

-120 MAL MSC 

NJS SCN 

SPE SST 

UPl 

1N5388B A ♦MOTA 399 

-112 CEN CRI 

♦GSE HTN 

♦MSC NJS 

SCN ♦SIEG 

SPE SST 

♦THEF UPl 

WAB 

-180 1N5389 EDI 241 

1N5391 APRX 283 

CEN CODI 

♦ Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

-174 HTN ♦INC 

MEHK ♦MOTA 
RECT RFE 

SCN SPE 

SSI SSY 

UPl WAB 

-163 1N5391G ♦Dll 283 

1N5392 APRX 283 

CEN CODI 

♦Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

HTN ♦INC 

- 69 MEHK ♦MOTA 

RECT RFE 

SCN SPE 

SSI WAB 

1N5392G ♦Dll 283 

1N5393 APRX 284 

- 64 CEN CODI 

♦ Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

HTN ♦INC 

MEHK ♦MOTA 

- 53 RECT RFE 

SCN SPE 

SSI UPl 

WAB 

1N5393G ♦Dll 284 

1N5394 APRX 284 

-133 CEN CODI 

♦ Dll EDL 

♦FEC FGRS 

GIC HTN 

♦ INC MEHK 

RECT SCN 

•130 SPE SSI 

WAB 

1N5394G ♦Dll 284 

1N5395 APRX 284 

CEN CODI 

-126 ♦Dll ♦DIX 

EDL ♦FEC 

FGRS GIC 

HTN ♦INC 
MEHK ♦MOTA 
RECT RFE 

-183 SCN SPE 

SSI WAB 

1N5395G ♦Dll 284 

1N5395GP GIC 284 

1N5396 APRX 284 

CEN CODI 

•177 ♦Dll EDL 

♦ FEC FGRS 

GIC HTN 

♦ INC MEHK 

RECT SCN 

SPE SSI 

-166 WAB 

1N5396G ♦Dll 284 

1N5396GP GIC 284 

1N5397 APRX 284 

CEN CODI 

♦ Dll ♦DIX 
EDL ♦FEC 

- 58 FGRS GIC 

HTN ♦INC 
MEHK ♦MOTA 
RECT RFE 

SCN SPE 

SSI WAB 

- 55 1N5397G ♦Dll 284 

1N5397GP GIC 285 

1N5398 APRX 285 

cont.next col. 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

MSC 


1N5398 

(cont.) 

CEN 

SCN 


CODI 

♦Dll 

SST 


♦ DIX 

EDL 

^♦MOTA 

399 - 51 

♦ FEC 

FGRS 

CRI 


GIC 

HTN 

HTN 


♦ INC 

MEHK 

NJS 


♦ MOTA 

RECT 

♦SIEG 


RFE 

SCN 

♦THEF 


SSI 

WAB 

CEN 

399 - 91 

1N5398G 

♦ Dll 

♦FGRS 1 


1N5398GP 

GIC 

HTN 1 


1N5399 

APRX 

NJS 


CEN 

CODI 

SIEG 


♦Dll 

♦ DIX 

SST 


EDL 

♦ FEC 

AMOTA 

399 - 85 

FGRS 

GIC 

CRI 


HTN 

♦INC 

HTN 


MEHK 

♦MOTA 

MSC 


RECT 

RFE 

SCN 


SCN 

SPE 

SST 


SSI 

WAB 

UPl 


1N5399G 

♦ Dll 

i.^MOTA 

399 • 75 

1N5399GP 

GIC 

CRI 


1N5400 

A^PRX 

HTN 


ASI 

CEN 

NJS 1 


CODI 

CRI 

♦SIEG 


♦Dll 

♦DIT 

SST 


♦DIX 

EDL 

UPl 


ELT 

ETC 

WAB 


FEC 

♦FGRS 

EDI 

241 - 20 

♦GIC 

GTC 

APRX 

283 -107 

HTN 

♦INC 

CODI 


MEHK 

♦MOTA 

♦ DIX ! 


NJS 

♦RECT 

♦ FEC 


RFE 

SCN 

GIC 


SOD 

SPE 

♦ INC 


♦SSI 

SST 

♦ MOTA 


UPl 

WAB 

RFE 


1N5400G 

♦ Dll 

SPE 


1N5401 

A^PRX 

SSY 


ASI 

CEN 

WAB 


CODI 

CRI 

♦ Dll 

283 -108 

♦Dll 

♦DIT 

APRX 

283 -161 

♦DIX 

EDL 

CODI 


ELT 

ETC 

♦ DIX 


FEC 

♦ FGRS 

♦FEC 


♦GIC 

GTC 

GIC 


HTN 

♦ INC 

♦ INC 


MEHK 

♦MOTA 

♦MOTA 


NJS 

♦RECT 

RFE 


RFE 

SCN 

SPE 


SOD 

SPE 

WAB 


♦SSI 

SST 

♦ Dll 

283 -162 

THEF 

UPl 

APRX 

284 - 8 


WAB 

CODI 


1N5401G 

♦Dll 

♦ DIX 


1N5402 

A^PRX 

♦ FEC 


ASI 

CEN 

GIC 


CODI 

CRI 

♦ INC 


♦Dll 

♦DIT 

♦ MOTA 


♦ DIX 

EDL 

RFE 


ELT 

ETC 

SPE 


FEC 

♦FGRS 

UPl 


♦GIC 

GTC 

WAB 


HTN 

♦INC 

♦ Dll 

284 - 9 

MEHK 

♦MOTA 

APRX 

284 - 54 

NJS 

♦ RECT 

CODI 


RFE 

SCN 

EDL 


SOD 

SPE 

FGRS 


♦SSI 

SST 

HTN 


SSY 

STI 

MEHK 


THEF 

UPl 

SCN 

SSI 


1N5402G 

WAB 

♦Dll 

WAB 


1N5403 

A^PRX 

♦Dll 

284 - 55 

ASI 

CEN 

APRX 

284 -115 

CODI 

CRI 

CODI 


♦ DIT 

EDL 

♦ DIX 


ELT 

ETC 

♦ FEC 


FEC 

♦GIC 

GIC 


GTC 

HTN 

♦ INC 


♦ INC 

MEHK 

♦ MOTA 


NJS 

♦RECT 

RFE 


SCN 

SOD 

SPE 


♦SSI 

SST 

WAB 


UPl 

WAB 

♦ Dll 

284 -116 

1N5404 

A^PRX 

GIC 

284 -117 

ASI 

CEN 

APRX 

284 -161 

CODI 

CRI 

CODI 


♦ Dll 

♦DIT 

EDL 


♦ DIX 

EDL 

FGRS 


ELT 

ETC 

HTN 


FEC 

♦FGRS 

MEHK 


♦GIC 

GTC 

SCN 


HTN 

♦INC 

SSI 


MEHK 

♦MOTA 

WAB 


NJS 

♦RECT 

♦Dll 

284 -162 

RFE 

SCN 

GIC 

284 -163 

SOD 

SPE 

APRX 

284 -219 

♦ SSI 

SST 

CODI 


STI 

THEF 

♦ DIX 


UPl 

WAB 

♦ FEC 


1N5404G 

♦ Dll 

GIC 


1N5405 

A^PRX 

♦ INC 


ASI 

CEN 

♦ MOTA 


CODI 

CRI 

RFE 


♦ DIT 

EDL 

SPE 


ELT 

ETC 

WAB 


FEC 

♦ GIC 

♦ Dll 

284 -220 

GTC 

HTN 

GIC 

285 - 1 

♦ INC 

MEHK 

APRX 

285 - 74 

NJS 

♦ RECT 



cont.next oaae 





1. 

TYPE 

No. 

CROSS iNDE: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

ni!«T^wriTJi 

TYPE No. 

MFRS 


TR5405 



1N5479 


237 - 34 

1N5523A 

a^mOYa 

171 - 98 

1N5528A 



1N5533 



(cont.) 

SCN 


SCN 

SSI 


CODI 

CRI 


(cont.) 

MSC 


(cont.) 

CODI 


SOD 

♦SSI 


1N5480 

CSD 

237 - 35 

♦DIT 

GHZ 


SES 

TRWS 


GHZ 

IDC 


SST 

SSY 


SCN 

SSI 


KSI 

MSC 


1N5528B 

A ♦MOTA 

181 -164 

KSI 

♦MSC 


UPl 

WAS 


1N5481 

CSD 

237 - 36 


TRWS 


CODI 

GHZ 



SES 


1N5406 

A^PRX 

289 - 89 

SCN 

SSI 


1N5523B 

A ♦MOTA 

171 - 71 

IDC 

KSI 


1N5533A 

A ♦MOTA 

192 -145 

ASI 

CEN 


1N5482 

CSD 

237 - 56 

CODI 

GHZ 


MSC 

SES 


CODI 

CRI 


CODI 

CRI 


EDL 

SCN 


KSI 

MSC 



TRWS 


♦DIT 

GHZ 


♦Dll 

♦ DIT 



SSI 



TRWS 


1N5528C 

CODI 

181 -153 

IDC 

KSI 


♦ DIX 

EDL 


1N5483 

CSD 

237 - 57 

1N5523C 

CODI 

171 - 61 

GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


ELT 

ETC 


EDL 

SCN 


GHZ 

KSI 


KSI 

MSC 


1N5533B 

A ♦MOTA 

192 -126 

FEC 

♦FGRS 



SSI 


MSC 

TRWS 



TRWS 


CODI 

GHZ 


♦GIG 

GTC 


1N5484 

CRI 

237 - 58 

1N5523D 

CODI 

171 - 55 

1N5528D 

CODI 

181 -147 

IDC 

KSI 


HTN 

♦INC 


CSD 

EDL 


GHZ 

KSI 


GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


MEHK 

♦MOTA 


SCN 

SSI 


MSC 

TRWS 


KSI 

MSC 


1N5533C 

CODI 

192 -121 

NJS 

♦ RECT 


1N5485 

CRI 

237 - 59 

1N5524 

APD 

172 -194 


TRWS 


GHZ 

IDC 


RFE 

SCN 


CSD 

EDL 


CODI 

EAS 


1N5529 

APD 

185 - 27 

KSI 

MSC 


SOD 

SPE 


SCN 

SSI 


GHZ 

IDC 


CODI 

EAS 


1N5533D 

CODI 

192 -118 

♦SSI 

SST 


1N5518 

APD 

166 - 25 

KSI 

♦ MSC 


GHZ 

IDC 


GHZ 

IDC 


SSY 

THEF 


CODI 

CRI 



TRWS 


KSI 

♦ MSC 


KSI 

MSC 


UPl 

WAB 


EAS 

GHZ 


1N5524A 

A ♦MOTA 

172 -188 

SES 

TRWS 


1N5534 

APD 

193 -183 

1N5406G 

♦ Dll 

289 - 79 

KSI 

♦ MSC 


CODI 

CRI 


1N5529A 

A ♦MOTA 

185 - 22 

CODI 

GHZ 


1N5407 

APRX 

289 -159 

1N5518A 

A ♦MOTA 

166 - 18 

♦ DIT 

GHZ 


CODI 

CRI 


IDC 

KSI 


ASI 

CEN 


CODI 

GHZ 


KSI 

MSC 


♦ DIT 

GHZ 



♦MSC 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 



TRWS 


IDC 

KSI 


1N5534A 

A ♦MOTA 

193 -182 

♦ Dll 

♦ DIT 


1N5518B 

A ♦MOTA 

165 -205 

1N5524B 

A ♦MOTA 

172 -159 

MSC 

SES 


CODI 

CRI 


♦DIX 

EDL 


CODI 

GHZ 


CODI 

GHZ 



TRWS 


♦DIT 

GHZ 


ELT 

ETC 


KSI 

MSC 


KSI 

MSC 


1N5529B 

A ♦MOTA 

184 -212 

IDC 

KSI 


♦ FGRS 

♦GIC 


1N5518C 

CODI 

165 -201 

SPE 

TRWS 


CODI 

GHZ 



MSC 


GTC 

HTN 


GHZ 

KSI 


1N5524C 

CODI 

172 -143 

IDC 

KSI 


1N5534B 

A ♦MOTA 

193 -175 

♦ INC 

MEHK 



MSC 


GHZ 

KSI 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


♦MOTA 

NJS 


1N5518D 

CODI 

165 -199 

MSC 

TRWS 


SPE 

TRWS 


IDC 

KSI 


♦RECT 

RFE 


GHZ 

KSI 


1N5524D 

CODI 

172 -135 

1N5529C 

CODI 

184 -200 

MSC 

SES 


SCN 

SOD 



MSC 


GHZ 

KSI 


GHZ 

IDC 


1N5534C 

CODI 

193 -172 

SPE 

♦SSI 


1N5519 

APD 

166 -200 

MSC 

TRWS 


KSI 

MSC 


GHZ 

IDC 


SST 

THEF 


CODI 

CRI 


1N5525 

APD 

175 - 46 


TRWS 


KSI 

MSC 


UPl 

WAB 


EAS 

GHZ 


CODI 

EAS 


1N5529D 

CODI 

184 -194 

1N5534D 

CODI 

193 -171 

1N5407G 

♦ Dll 

289 -147 

IDC 

KSI 


GHZ 

IDC 


GHZ 

IDC 


GHZ 

IDC 


1N5408 

APRX 

402 -191 


♦MSC 


KSI 

♦MSC 


KSI 

MSC 


KSI 

MSC 


ASI 

CEN 


1N5519A 

A ♦MOTA 

166 -195 

SPE 

TRWS 



TRWS 


1N5535 

APD 

194 -172 

CODI 

CRI 


CODI 

GHZ 



WAB 


1N5530 

APD 

187 - 72 

CODI 

GHZ 


♦ Dll 

♦ DIT 


KSI 

MSC 


1N5525A 

A ♦MOTA 

175 - 40 

CODI 

EAS 


IDC 

KSI 


♦ DIX 

EDL 


1N5519B 

A ♦MOTA 

166 -176 

CODI 

CRI 


GHZ 

IDC 


♦MSC 

SES 


ELT 

ETC 


CODI 

GHZ 


♦ DIT 

GHZ 


KSI 

♦MSC 


1N5535A 

A ♦MOTA 

194 -168 

♦ FGRS 

♦GIC 


KSI 

MSC 


IDC 

KSI 


SES 

TRWS 


CODI 

CRI 


GTC 

HTN 


1N5519C 

CODI 

166 -171 

MSC 

TRWS 


1N5530A 

A ♦MOTA 

187 - 66 

♦DIT 

GHZ 


♦ INC 

MEHK 


GHZ 

KSI 


1N5526B 

A ♦MOTA 

174 -177 

CODI 

CRI 


IDC 

KSI 


♦ MOTA 

NJS 



MSC 


CODI 

GHZ 


♦DIT 

GHZ 


MSC 

SES 


♦ RECT 

RFE 


1N5519D 

CODI 

166 -169 

IDC 

KSI 


IDC 

KSI 


1N5535B 

A ♦MOTA 

194 -150 

SCN 

SOD 


GHZ 

KSI 


MSC 

TRWS 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


SPE 

♦SSI 



MSC 


1N5525C 

CODI 

174 -156 


TRWS 


IDC 

KSI 


SST 

UPl 


1N5520 

APD 

167 -165 

GHZ 

KSI 


1N5530B 

A ♦MOTA 

187 - 38 

MSC 

SES 



WAB 


CODI 

EAS 


MSC 

SPE 


CODI 

GHZ 


1N5535C 

CODI 

194 -144 

1N5408G 

♦Dll 

402 -180 

GHZ 

IDC 



TRWS 


IDC 

KSI 


GHZ 

IDC 


1N5409 

ATRWS 

301 -156 

KSI 

♦MSC 


1N5525D 

CODI 

174 -147 

MSC 

SES 


KSI 

MSC 


EDL 

SSI 


1N5520A 

A ♦MOTA 

167 -160 

GHZ 

KSI 



TRWS 


1N5535D 

CODI 

194 -141 

SST 

TRWO 


CODI 

CRI 


MSC 

TRWS 


1N5530C 

CODI 

187 - 26 

GHZ 

IDC 


1N5410 

ATRWS 

295 - 49 

GHZ 

KSI 


1N5526 

APD 

178 - 15 

GHZ 

IDC 


KSI 

MSC 


EDL 

SSI 



MSC 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 


1N5536 

APD 

196 - 77 

SST 

TRWO 


1N5520B 

A ♦MOTA 

167 -142 

EAS 

GHZ 



TRWS 


CODI 

GHZ 



UPl 


CODI 

GHZ 


IDC 

KSI 


1N5530D 

CODI 

187 - 19 

IDC 

KSI 


1N5412 

HITJ 

245 - 63 

KSI 

MSC 


♦MSC 

TRWS 


GHZ 

IDC 


♦MSC 

SES 



MSC 


1N5520C 

CODI 

167 -137 

1N5526A 

A ♦MOTA 

178 - 10 

KSI 

MSC 


1N5536A 

A ♦MOTA 

196 - 74 

1N5413 

HITJ 

246 -174 

GHZ 

KSI 


CODI 

♦ DIT 



TRWS 


CODI 

♦DIT 



MSC 



MSC 


GHZ 

IDC 


1N5531 

APD 

189 - 14 

GHZ 

IDC 


1N5414 

HITJ 

246 -214 

1N5520D 

CODI 

167 -135 

KSI 

MSC 


CODI 

GHZ 


KSI 

MSC 



MSC 


GHZ 

KSI 


SES 

TRWS 


IDC 

IDI 



SES 


1N5415 

♦GIC 

252 - 91 


MSC 


1N5526B 

A ♦MOTA 

177 -198 

KSI 

♦ MSC 


1N5536B 

A ♦MOTA 

196 - 55 

♦ MSC 

SEN 


1N5521 

APD 

168 -184 

CODI 

GHZ 


SES 

TRWS 


CODI 

GHZ 


SPE 

SSI 


CODI 

EAS 


IDC 

KSI 


1N5531A 

A ♦MOTA 

189 - 10 

IDC 

KSI 


♦THEF 

TRWO 


GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


CODI 

CRI 


MSC 

SES 


♦TRWS 

♦ UNI 


KSI 

♦MSC 



TRWS 


♦DIT 

GHZ 


1N5536C 

CODI 

196 - 50 

1N5416 

ASET 

253 - 57 


TRWS 


1N5526C 

CODI 

177 -181 

IDC 

KSI 


GHZ 

IDC 


ASI 

CRI 


1N5521A 

A ♦MOTA 

168 -178 

GHZ 

IDC 


MSC 

SES 


KSI 

MSC 


♦GIC 

♦MSC 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 



TRWS 


1N5536D 

CODI 

196 - 47 

SEN 

SPE 


♦ DIT 

GHZ 


SPE 

TRWS 


1N5531B 

A ♦MOTA 

188 -192 

GHZ 

IDC 


SSI 

♦THEF 


KSI 

MSC 


1N5526D 

CODI 

177 -172 

CODI 

GHZ 


KSI 

MSC 


TRWO 

♦TRWS 



TRWS 


GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


1N5537 

APD 

197 -109 

♦UNI 

WAB 


1N5521B 

A ♦MOTA 

168 -157 

KSI 

MSC 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


1N5417 

ASET 

254 - 48 

CODI 

GHZ 



TRWS 



TRWS 


IDC 

KSI 


CRI 

♦GIC 


KSI 

MSC 


1N5527 

APD 

180 - 13 

1N5531C 

CODI 

188 -186 

♦MSC 

SES 


♦ MSC 

SEN 



TRWS 


CODI 

EAS 


GHZ 

IDC 



SPE 


SSI 

♦THEF 


1N5521C 

CODI 

168 -148 

GHZ 

IDC 


KSI 

MSC 


1N5537A 

A ♦MOTA 

197 -108 

TRWO 

♦TRWS 


GHZ 

KSI 


KSI 

♦MSC 


SPE 

TRWS 


CODI 

CRI 



♦ UNI 


MSC 

TRWS 


SES 

TRWS 


1N5531D 

CODI 

188 -183 

♦DIT 

GHZ 


1N5418 

ASET 

254 -178 

1N5521D 

CODI 

168 -142 

1N5527A 

A ♦MOTA 

180 - 7 

GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


CRI 

DIT 


GHZ 

KSI 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 


MSC 

SES 


♦GIC 

♦MSC 


MSC 

TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


SPE 

TRWS 


1N5537B 

A ♦MOTA 

197 -104 

SEN 

SPE 


1N5522 

APD 

170 - 23 

IDC 

KSI 


1N5532 

APD 

190 -184 

CODI 

GHZ 


SSI 

♦THEF 


CODI 

EAS 


MSC 

SES 


CODI 

GHZ 


IDC 

KSI 


TRWO 

♦TRWS 


GHZ 

IDC 



TRWS 


IDC 

KSI 


MSC 

SES 



♦UNI 


KSI 

♦ MSC 


1N5527B 

A ♦MOTA 

179 -184 

♦ MSC 

SES 


1N5537C 

CODI 

197 -103 

1N5419 

CRI 

255 - 51 


TRWS 


CODI 

GHZ 



TRWS 


GHZ 

IDC 


♦GIC 

♦ MSC 


1N5522A 

A ♦MOTA 

170 - 16 

IDC 

KSI 


1N5532A 

A ♦MOTA 

190 -179 

KSI 

MSC 


SEN 

SSI 


CODI 

CRI 


MSC 

SES 


CODI 

CRI 


1N5537D 

CODI 

197 -102 

♦THEF 

TRWO 


♦ DIT 

GHZ 



TRWS 


♦ DIT 

GHZ 


GHZ 

IDC 


♦TRWS 

♦UNI 


KSI 

MSC 


1N5527C 

CODI 

179 -172 

IDC 

KSI 


KSI 

MSC 


1N5420 

CRI 

255 -121 


TRWS 


GHZ 

IDC 


MSC 

SES 



SPE 


♦GIC 

♦MSC 


1N5522B 

A ♦MOTA 

169 -196 

KSI 

MSC 



TRWS 


1N5538 

APD 

198 - 84 

SEN 

SSI 


CODI 

GHZ 



TRWS 


1N5532B 

A ♦MOTA 

190 -154 

CODI 

GHZ 


♦THEF 

TRWO 


KSI 

MSC 


1N5527D 

CODI 

179 -166 

CODI 

GHZ 


IDC 

KSI 


♦TRWS 

♦ UNI 



TRWS 


GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


♦ MSC 

SES 


1N5426 

AMIC 

231 -167 

1N5522C 

CODI 

169 -185 

KSI 

MSC 


MSC 

SES 


1N5538A 

A ♦MOTA 

198 - 80 

♦APD 

UPl 


GHZ 

KSI 


SPE 

TRWS 



TRWS 


CODI 

CRI 


1N5433 

SSI 

247 -194 

MSC 

SPE 


1N5528 

APD 

181 -197 

1N5532C 

CODI 

190 -145 

♦ DIT 

GHZ 



TRWS 



TRWS 


CODI 

EAS 


GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


1N5434 

CRI 

261 - 37 

1N5522D 

CODI 

169 -179 

GHZ 

IDC 


KSI 

MSC 


MSC 

SES 


SSI 

TRWS 


GHZ 

KSI 


KSI 

♦MSC 



TRWS 


1N5538B 

A ♦MOTA 

198 - 62 

1N5435 

CRI 

295 -151 

MSC 

TRWS 


SES 

TRWS 


1N5532D 

CODI 

190 -142 

CODI 

GHZ 


SSI 

TRWS 


1N5523 

APD 

171 -105 

1N5528A 

A ♦MOTA 

181 -190 

GHZ 

IDC 


IDC 

KSI 


1N5477 

CSD 

237 - 32 

CODI 

EAS 


CODI 

CRI 


KSI 

MSC 


MSC 

SES 


SCN 

SSI 


GHZ 

IDC 


♦ DIT 

GHZ 



TRWS 


1N5538C 

CODI 

198 - 54 

1N5478 

CSD 

237 - 33 

KSI 

♦ MSC 


IDC 

KSI 


1N5533 

APD 

192 -149 

GHZ 

IDC 


SCN 

SSI 



TRWS 


cont. next col. 



contnext col. 
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TYPE No. CROSS IN DEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


No. 

MFRS 

Pq&Line 


D 

CODI 

1^8 - 51 

1N5545B 

GHZ 

IDC 


GHZ 

KSI 

MSC 1 


KSI 


APD 

199 -125 

SES 

CODI 

GHZ 


1N5545C 

IDC 

KSI 

SES 


IDC 


1N5539A 

CODI 

♦DIT 

IDC 


1N5541A 

♦ DIT 
IDC 
MSC 
1N5541B 

GHZ 

KSI 

1N5541C^^^ 

IDC 


1N5542A 

♦ DIT 
IDC 
MSC 
1N5542B 

GHZ 

KSI 


1N5542D 

IDC 

MSC 

1N5543 

GHZ 

KSI 

1N5543A 

♦ DIT 
IDC 


1N5544A 

♦ DIT 
KSI 

1N5544B 

GHZ 


1N5544D 

IDC 

1N5545 

IDC 

♦ MSC 
1N5545A 

♦ DIT 
IDC 
MSC 


A^MOTA 

CRI 

GHZ 

KSI 

A^MOTA 

GHZ 

KSI 

SES 

CODI 

IDC 

KSI 

CODI 

IDC 

KSI 

A^MOTA 

CODI 

IDC 

♦ MSC 
SES 

A^MOTA 

♦ DIT 
IDC 
MSC 


199 -124 1N5545D 


1N5546 

IDC 

199 -120 

1N5546A 

♦ DIT 
IDC 

199 -119 

1N5546B 

GHZ 

199 -118 KSI 

1N5546C^^^ 

200 - 79 IDC 


200 - 77 1N5550 


CODI 

GHZ 




IDC 

KSI 




MSC 

SES 




3 

CODI 

200 

. 

55 

GHZ 

IDC 




KSI 

MSC 




D 

CODI 

200 

. 

52 

GHZ 

IDC 




KSI 

MSC 





SPE 





APD 

201 

-187 

GHZ 

IDC 




KSI 

♦ MSC 





A^MOTA 

GHZ 

KSI 

A^MOTA 

IDC 

MSC 

SPE 

GHZ 

KSI 

MSC 

GHZ 

KSI 

SPE 

APD 

IDC 

♦MSC 

SES 

A^MOTA 

GHZ 

KSI 

CiFQ 

A^MOTA 

IDC 

MSC 

SES 

GHZ 

KSI 

MSC 

GHZ 

KSI 

SPE 

APD 

IDC 

<;f^ 

A ♦MOTA 
GHZ 
KSI 
cfQ 

A ♦MOTA 
IDC 
SES 
GHZ 
KSI 
GHZ 
KSI 
APD 
KSI 
SES 

A ♦MOTA 
GHZ 
SES 

A ♦MOTA 
KSI 
SES 
GHZ 
KSI 

GHZ : 
KSI 

GHZ : 

KSI 

SES 

A ♦MOTA ; 
GHZ 
KSI 
SES 


156 1N5558 

CRI 

SCN 

86 1N5559 

CRI 
MSC 
1N5559A 
83 MSC 

1N5559B 

IDC 


1N5560A 
63 IDC 

1N5560B 
60 IDC 

1N5561 

104 IDC 

1N5561A 

103 MSC 

1N5561B 

IDC 

Q9 

1N5562 

IDC 

98 

1N5562A 
97 IDC 

38 1N5562B 


31 1N5563A 


30 1N5563B 

IDC 

29 SCN 

1N5564 

155 IDC 

1N5564A 

152 MSC 

1N5564B 

IDC 


IDC 

MSC 

SPE 

GHZ 206 

KSI 

MSC 

GHZ 206 

KSI 

MSC 

GHZ 206 

KSI 

SES 

A ♦MOTA 206 
GHZ 
KSI 
SES 

A ♦MOTA 208 
IDC 
MSC 
WAB 

GHZ 208 

KSI 

MSC 

GHZ 208 

KSI 

SPE 

ASET 254 

♦ MSC 
♦SSI 

UPl 

ASET 255 

♦ MSC 
SPE 

♦ UNI 
WAB 

ASET 255 

♦ MSC 
SPE 

♦ UNI 

ASET 256 
GIC 
SEN 

♦ UNI 

ASET 256 
GIC 
SEN 
♦SSI 

A^GSE 316 
SCN 
♦SIEG 

A^GSE 316 

♦ MSC 
♦SIEG 

WAB 

A^GSE 316 
SCN 
♦SIEG 

A^GSE 316 

♦ MSC 
♦SIEG 

♦APD 178 
IDC 
SES 

IDC 178 
SCN 

CEN 178 

MSC 

SCN 

♦APD 180 
MSC 
SES 

CRI 180 

MSC 

SCN 

CEN 180 

MSC 

SCN 

♦APD 182 
MSC 
SES 

IDC 182 

SCN 

SPE 

CEN 182 

MSC 

SCN 

♦APD 185 
MSC 
SES 

CRI 185 

MSC 

SCN 

CEN 185 

MSC 

SCN 

♦APD 188 
MSC 
SES 

CRI 187 

MSC 

SCN 

CEN 187 

MSC 

SPE 

♦APD 189 
MSC 
SES 

IDC 189 
SCN 

CEN 189 

MSC 

SCN 


1N5565A 
130 IDC 

1N5565B 
127 IDC 

SCN 

1N5566 

39 IDC 

1N5566A 
37 IDC 


•105 1N5568 

IDC 

SES 

1N5568A 

• 22 MSC 

1N5568B 

IDC 

SCN 

1N5569 

■145 IDC 

1N5569A 

IDC 

3 SCN 

1N5569B 

IDC 

SCN 

76 1N5570 

IDC 


1N5575A 

IDC 

-111 SCN 

1N5575B 

IDC 

- 13 SCN 

1N5576 

MSC 

■208 1N5576A 

IDC 

SCN 

-169 1N5576B 

IDC 

SCN 

-127 1N5577 

MSC 

1N5577A 

-115 MSC 

- 82 1N5577B 




MFRS 


191 

-102 

1N5578 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SES 



1N5578A 

CRI 

CRI 

191 

- 88 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SCN 



1N5578B 

CEN 

CEN 

191 

- 49 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SPE 



1N5579 

IDC 

♦APD 

193 

- 46 

MSC 

SES 

MSC 



1N5579A 

CRI 

SES 



IDC 

MSC 

CRI 

193 

- 33 

SCN 

SES 

MSC 



1N5579B 

CEN 

SCN 



IDC 

MSC 

CEN 

193 

- 2 

SCN 

SES 

MSC 



1N5580 

IDC 

SCN 



MSC 

SES 

♦APD 

195 

-101 

1N5580A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CRI 

195 

- 86 

1N5580B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SCN 



SCN 

SES 

CEN 

195 

- 49 

1N5581 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SCN 



1N5581A 

CRI 

♦APD 

196 

-190 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SPE 



1N5581B 

CEN 

IDC 

196 

-176 

IDC 

MSC 

SCN 



SCN 

SES 

CEN 

196 

-144 

1N5582 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SPE 



1N5582A 

CRI 

♦APD 

198 

-209 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5582B 

CEN 

CRI 

198 

-194 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5583 

IDC 

CEN 

198 

-160 

MSC 

SES 

MSC 



1N5583A 

CRI 

SES 



IDC 

MSC 

♦APD 

200 

-199 

SCN 

SES 

MSC 



1N5583B 

CEN 

SES 



IDC 

MSC 

CRI 

200 

-185 

SCN 

SES 

MSC 



1N5584 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CEN 

200 

-153 

1N5584A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

♦APD 

202 

- 99 

1N5584B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CRI 

202 

- 85 

1N5585 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

SES 



1 N5585A 

CRI 

CEN 

202 

- 51 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5585B 

CEN 

♦APD 

203 

-194 

IDC 

MSC 

MSC 



SCN 

SES 

SES 



1N5586 

IDC 

CRI 

203 

-181 

MSC 

SES 

MSC 



1N5586A 

CRI 

SES 



IDC 

MSC 

CEN 

203 

-149 

SCN 

SES 

MSC 



1N5586B 

CEN 

SES 



IDC 

MSC 

♦APD 

205 

-137 

SCN 

SES 

MSC 



1N5587 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CRI 

205 

-123 

1N5587A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

205 

- 88 

1N5587B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

♦APD 

207 

- 61 

1N5588 

IDC 

MSC 



MSC 

SES 

CRI 

207 

- 47 

1N5588A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

207 

- 13 


SPE 

MSC 



1N5588B 

CEN 

SES 



IDC 

MSC 

♦APD 

208 

-154 

SCN 

SES 

MSC 



1N5589 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CRI 

208 

-141 

1N5589A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

208 

-106 

1N5589B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

IDC 

210 

- 6 

1N5590 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

CRI 

209 

-198 

1N5590A 

CRI 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

209 

-172 

1N5590B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

IDC 

211 

- 43 

1N5591 

IDC 

SES 



MSC 

SES 

IDC 

211 

- 33 

1N5591A 

CRI 

SCN 



i IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 

CEN 

211 

- 9 

1N5591B 

CEN 

MSC 



IDC 

MSC 

SES 



SCN 

SES 



MFRS 

Pq&Line 

1N5592 

— m — 

224 -174 

MSC 

SES 


1N5592A 

CRI 

224 -162 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5592B 

CEN 

224 -147 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5593 

IDC 

226 - 3 

1 MSC 

SES 


1N5593A 

IDC 

225 -171 

MSC 

SCN 

SES 


1N5593B 

CEN 

225 -153 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5594 

IDC 

226 -185 

MSC 

SES 


1N5594A 

CRI 

226 -173 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5594B 

CEN 

226 -157 

IDC 

MSC 


SCN 

SES 


1N5595 

SSI 

423 -197 

1N5596 

SSI 

425 -177 

1N5597 

A ♦UNI 

427 -135 

CRI 

SSI 


1N5598 

SSI 

429 - 79 

1N5599 

SSI 

417 -171 

1N5600 

MSC 

423 -203 

SSI 

UTX 


1N5601 

CRI 

425 -180 

MSC 

SSI 


1N5602 

MSC 

417 -185 

SSI 

UTX 


1N5603 

A ♦UNI 

424 - 22 

MSC 

SSI 

UTX 


1N5604 

MSC 

425 -198 

SSI 

UTX 


1N5605 

♦APD 

231 -147 


♦ GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

TRWO 


♦TRWS 

> 

ASET 

CEN 

♦GIC 

MSC 

SEN 


1N5617 

ASET 

CEN 

♦ GIC 

♦ GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

TRWO 
♦ TRWS 

1N5618 

ASET 

ASI 

CEN 

♦ GIC 

MSC 

SEN 

♦SSI 

THEF 

WAB 

1N5619 

CEN 

♦ GIC 

♦GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

TRWO 

♦TRWS 

1N5620 

ASET 

CEN 

♦GIC 

SEN 

♦SSI 

THEF 

1N5621 

ASET 

CEN 

♦GIC 

♦ GICB 

MSC 

SEN 

SSI 

THEF 

♦TRWS 

1N5622 

ASET 

CEN 

♦GIC 

MSC 

SEN 

♦SSI 

THEF 

1N5623 

CEN 

DIT 

♦GIC 

♦GICB 

MSC 

SEN 

SPE 

SSI 

THEF 

♦TRWS 


1N5624 A^GES> 

I ♦ALGG ASI 
CEN ELT 

GDC ♦GIC 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

iviMiriTJ 


MFRS 










Pa&Line 

1N5624 



1N5637 




1N5648 


mi 

- 23 

1N5658A 



1N5730B 


172 -161 

(cont.) 

SOD 


(cont.) 

CEN 



CEN 

♦MSC 



(cont.) 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


SPE 

♦SSI 


♦MSC 

SAR 



SAR 

SCN 



♦SLCB 

THEF 


♦ INC 

♦ MSC 


SST 

THEF 


SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

♦SLCB 



1N5659 

A^GSE 

331 - 45 


♦SIEG 


UPl 

WAB 



THEF 




THEF 



CEN 

♦MSC 


1N5730C 

♦APD 

172 -144 

1N5625 

A^GESY 

255 - 24 

1N5637A 

A^GSE 

331 

- 2 

1N5648A 

A^GSE 

331 

- 24 

SAR 

SCN 



MSC 


♦ALGG 

ASI 


CEN 

♦ DIT 



CEN 

♦ DIT 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5730D 

♦APD 

172 -136 

CEN 

CRI 


♦MSC 

SAR 



♦MSC 

SAR 




THEF 



MSC 


ELT 

GDC 


SCN 

♦SIEG 



SCN 

♦SIEG 



1N5659A 

A^GSE 

331 - 46 

1N5731 

MSC 

174 -178 

♦GIC 

SOD 


♦SLCB 

THEF 



♦ SLCB 

THEF 



CEN 

DIT 


1N5731B 

♦APD 

174 -179 

SPE 

♦SSI 


1N5638 

A^GSE 

331 

- 3 

1N5649 

A^GSE 

331 

- 25 

♦ MSC 

SAR 


CEN 

CRI 


SST 

THEF 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



SCN 

♦SIEG 


♦ INC 

♦MSC 


UPl 

WAB 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



♦SLCB 

THEF 



♦SIEG 


1N5626 

A ♦GESY 

237 - 73 

♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

SLCB 



1N5660 

A^GSE 

331 - 47 

1N5731C 

♦APD 

174 -157 

♦ALGG 

ASI 

255 -147 


THEF 




THEF 



CEN 

♦ MSC 


MSC 

SIEG 


CEN 

CRI 


1N5638A 

A^GSE 

331 

- 4 

1N5649A 

A^GSE 

331 

- 26 

SAR 

SCN 


1N5731D 

♦APD 

174 -148 

ELT 

GDC 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



♦SIEG 

♦SLCB 


MSC 

SIEG 


♦GIC 

SOD 


♦ DIT 

♦MSC 



♦ DIT 

♦ MSC 




THEF 


1N5732B 

♦APD 

177 -199 

SPE 

♦ SSI 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



1N5660A 

A^GSE 

331 - 48 

CEN 

CRI 


SST 

THEF 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



CEN 

DIT 


♦INC 

♦ MSC 



WAB 



THEF 




THEF 



♦ MSC 

SAR 



♦SIEG 


1N5627 

A ♦GESY 

237 - 74 

1N5639 

A^GSE 

331 

- 5 

1N5650 

A^GSE 

331 

- 27 

SCN 

♦SIEG 


1N5732C 

♦APD 

177 -182 

♦ALGG 

ASI 

256 - 5 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦MSC 



♦SLCB 

THEF 


MSC 

SIEG 


CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



1N5661 

A^GSE 

331 - 49 

1N5732D 

♦APD 

177 -173 

GDC 

♦GIC 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 


SOD 

SPE 



THEF 




THEF 



♦MSC 

SAR 


1N5733B 

♦APD 

179 -185 

♦SSI 

THEF 


1N5639A 

A^GSE 

331 

- 6 

1N5650A 

A^GSE 

331 

- 28 

SCN 

♦SIEG 


CEN 

♦ INC 



WAB 


CEN 

CRI 



CEN 

DIT 



♦SLCB 

THEF 


♦MSC 

♦SIEG 


1N5629 

A^GSE 

330 - 95 

♦DIT 

♦ MSC 



♦ MSC 

SAR 



1N5661A 

A^GSE 

331 - 50 

1N5733C 

♦APD 

179 -173 

CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SCN 

♦SIEG 



CEN 

DIT 


MSC 

SIEG 


♦MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SLCB 

THEF 



♦ MSC 

SAR 


1N5733D 

♦APD 

179 -167 

SCN 

♦SIEG 



THEF 



1N5651 

A^GSE 

331 

- 29 

SCN 

♦SIEG 



MSC 


♦SLCB 

THEF 


1N5640 

A^GSE 

331 

- 7 

CEN 

♦ MSC 



♦SLCB 

THEF 


1N5734B 

♦APD 

181 -165 

1N5629A 

A^GSE 

330 - 96 

CEN 

CRI 



SAR 

SCN 



1N5662 

A^GSE 

331 - 51 

CEN 

♦ INC 


CEN 

♦ DIT 


♦MSC 

SAR 



♦SIEG 

♦SLCB 



CEN 

♦MSC 


♦ MSC 

♦SIEG 


♦MSC 

SAR 


SCN 

♦SIEG 




THEF 



SAR 

SCN 



SPE 


SCN 

♦ SIEG 


♦SLCB 

THEF 



1N5651A 

A^GSE 

331 

- 30 

♦SIEG 

♦SLCB 


1N5734C 

♦APD 

181 -154 

♦SLCB 

THEF 


1N5640A 

A^GSE 

331 

- 8 

CEN 

CRI 




THEF 


CRI 

MSC 


1N5630 

A^GSE 

330 - 97 

CEN 

♦DIT 



DIT 

♦MSC 



1N5662A 

A^GSE 

331 - 52 


SIEG 


CEN 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 



SAR 

SCN 



CEN 

DIT 


1N5734D 

♦APD 

181 -148 

SAR 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦MSC 

SAR 


MSC 

SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


♦SLCB 

THEF 




THEF 



SCN 

♦SIEG 


1N5735B 

♦APD 

184 -213 


♦THEF 


1N5641 

A^GSE 

331 

- 9 

1N6652 

A^GSE 

331 

- 31 

♦SLCB 

THEF 


CEN 

♦INC 


1N5630A 

A^GSE 

330 - 98 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5663 

A^GSE 

331 - 53 

♦MSC 

♦SIEG 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



CEN 

♦ MSC 


1N5735C 

♦APD 

184 -201 

♦ DIT 

♦ MSC 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCN 


MSC 

SIEG 


SAR 

SCN 



THEF 




THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5735D 

♦APD 

184 -195 

♦SIEG 

♦SLCB 


1N5641A 

A^GSE 

331 

- 10 

1N5652A 

A^GSE 

331 

- 32 


THEF 


MSC 

SIEG 



THEF 


CEN 

CRI 



CEN 

DIT 



1N5663A 

A^GSE 

331 - 54 

1N5736B 

♦APD 

187 - 39 

1N5631 

A^GSE 

330 - 99 

♦DIT 

♦MSC 



♦ MSC 

SAR 



CEN 

DIT 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SCN 

♦SIEG 



♦ MSC 

SAR 


♦ INC 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SLCB 

SPE 



SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 



THEF 




THEF 



♦SLCB 

THEF 


1N5736C 

♦APD 

187 - 27 

♦SLCB 

THEF 


1N5642 

A^GSE 

331 

- 11 

1N5653 

A^GSE 

331 

- 33 

1N5664 

A^GSE 

331 - 55 

MSC 

SIEG 


1N5631A 

A^GSE 

330 -100 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦MSC 



CEN 

♦MSC 


1N5736D 

♦APD 

187 - 20 

CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



MSC 


♦MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5737B 

♦APD 

188 -193 

SCN 

♦SIEG 



THEF 




THEF 




THEF 


CEN 

♦ INC 


♦SLCB 

THEF 


1N5642A 

A^GSE 

331 

- 12 

1N5653A 

A^GSE 

331 

- 34 

1N5664A 

A^GSE 

331 - 56 

♦ MSC 

♦SIEG 


1N5632 

A^GSE 

330 -101 

CEN 

♦DIT 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


1N5737C 

♦APD 

188 -187 

CEN 

CRI 


♦MSC 

SAR 



DIT 

♦ MSC 



DIT 

♦MSC 


MSC 

SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SCN 

♦SIEG 



SAR 

SCN 



SAR 

SCN 


1N5737D 

♦APD 

188 -184 

SCN 

♦SIEG 


♦SLCB 

THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 


MSC 

SIEG 


♦ SLCB 

THEF 


1N5643 

A^GSE 

331 

- 13 


THEF 




THEF 


1N5738B 

♦APD 

190 -155 

1N5632A 

A^GSE 

330 -102 

CEN 

♦MSC 



1N5654 

A^GSE 

331 

- 35 

1N5665 

A^GSE 

331 - 57 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 


♦ INC 

♦MSC 


♦MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



♦SIEG 


SCN 

♦ SIEG 



THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 


1N5738C 

♦APD 

190 -146 

♦ SLCB 

THEF 


1N5643A 

A^GSE 

331 

- 14 


THEF 




THEF 


MSC 

SIEG 


1N5633 

A^GSE 

330 -103 

CEN 

♦DIT 



1N5654A 

A^GSE 

331 

- 36 

1N5665A 

A^GSE 

331 - 58 

1N5738D 

♦APD 

190 -143 

CEN 

CRI 


♦ MSC 

SAR 



CEN 

DIT 



CEN 

♦ MSC 


MSC 

SIEG 


♦ MSC 

SAR 


SCN 

♦SIEG 



♦ MSC 

SAR 



SAR 

SCN 


1N5739B 

♦APD 

192 -127 

SCN 

♦SIEG 


♦SLCB 

THEF 



SCN 

♦SIEG 



♦SIEG 

♦SLCB 


CEN 

♦ INC 


♦ SLCB 

THEF 


1N5644 

A^GSE 

331 

- 15 

♦SLCB 

THEF 




THEF 


♦MSC 

♦SIEG 


1N5633A 

A^GSE 

330 -104 

CEN 

♦MSC 



1N5655 

A^GSE 

331 

- 37 

1N5670A 

CRI 

164 - 92 

1N5739C 

♦APD 

192 -122 

CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



CEN 

♦ MSC 



1N5676A 

CRI 

169 -109 

MSC 

SIEG 


♦MSC 

SAR 


♦SIEG 

♦SLCB 



SAR 

SCN 



1N5678A 

STI 

172 - 59 

1N5739D 

♦APD 

192 -119 

SCN 

♦SIEG 


SPE 

THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 



1N5711 

A^HPA 

231 -132 

MSC 

SIEG 


♦SLCB 

THEF 


1N5644A 

A^GSE 

331 

- 16 


THEF 



SPE 

♦THEF 


1N5740B 

♦APD 

194 -151 

1N5634 

A^GSE 

330 -105 

CEN 

CRI 



1N5655A 

A^GSE 

331 

- 38 


TRWM 


CEN 

CRI 


CEN 

CRI 


♦ DIT 

♦ MSC 



CEN 

DIT 



1N5712 

A^HPA 

231 -160 

♦ INC 

♦ MSC 


♦ MSC 

SAR 


SAR 

SCN 



♦ MSC 

SAR 



♦THEF 

♦TRWM 



♦SIEG 


SCN 

♦SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 



SCN 

♦SIEG 



1N5713 

TRWM 

231 -148 

1N5740C 

♦APD 

194 -145 

♦SLCB 

SPE 


SPE 

THEF 



♦SLCB 

THEF 



1N5719 

A^HPA 

231 -204 

MSC 

SIEG 



THEF 


1N5645 

A^GSE 

331 

- 17 

1N5656 

A^GSE 

331 

- 39 


♦TRWM 


1N5740D 

♦APD 

194 -142 

1N5634A 

A^GSE 

330 -106 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5720 

CEN 

245 - 16 


MSC 


CEN 

♦ DIT 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 




HITJ 


1N5741B 

♦APD 

196 - 56 

♦ MSC 

SAR 


♦ SIEG 

♦SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



1N5721 

CEN 

244 -118 

CEN 

♦ INC 


SCN 

♦SIEG 



THEF 




THEF 



CRI 

GDC 


♦ MSC 

SIEG 


♦SLCB 

THEF 


1N5645A 

A^GSE 

331 

- 18 

1N5656A 

A^GSE 

331 

- 40 


HITJ 


1N5741C 

♦APD 

196 - 51 

1N5635 

A^GSE 

330 -107 

CEN 

♦ DIT 



CEN 

DIT 



1N5726 

GDC 

246 - 41 

MSC 

SIEG 


CEN 

♦ MSC 


♦MSC 

SAR 



♦ MSC 

SAR 




HITJ 


1N5741D 

♦APD 

196 - 48 

SAR 

SCN 


SCN 

♦SIEG 



SCN 

♦SIEG 



1N5727 

GDC 

245 -211 

MSC 

SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


♦SLCB 

THEF 



♦SLCB 

THEF 




HITJ 


1N5742B 

♦APD 

198 - 63 


THEF 


1N5646 

A^GSE 

331 

- 19 

1N5657 

A^GSE 

331 

- 41 

1N5728 

MSC 

169 -197 

CEN 

CRI 


1N5635A 

A^GSE 

330 -108 

CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5728B 

♦APD 

169 -198 

♦INC 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



CEN 

♦ INC 



♦SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


♦SIEG 

SLCB 



♦SIEG 

♦SLCB 



♦MSC 

SES 


1N5742C 

♦APD 

198 - 55 

SAR 

SCN 



THEF 




THEF 




♦SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ SIEG 

♦SLCB 


1N5646A 

A^GSE 

331 

- 20 

1N5657A 

A^GSE 

331 

- 42 

1N5728C 

♦APD 

169 -186 

1N5742D 

♦APD 

198 - 52 


THEF 


CEN 

♦ DIT 



CEN 

CRI 



MSC 

SIEG 


MSC 

SIEG 


1N5636 

A^GSE 

330 -109 

♦MSC 

SAR 



♦ MSC 

SAR 



1N5728D 

♦APD 

169 -180 

1N5743B 

♦APD 

200 - 63 

CEN 

♦MSC 


SCN 

♦SIEG 



SCN 

♦SIEG 



MSC 

SIEG 


CEN 

♦ INC 


SAR 

SCN 


♦SLCB 

THEF 



♦SLCB 

THEF 



1N5729 

MSC 

171 - 72 

♦ MSC 

♦SIEG 


♦SIEG 

♦SLCB 


1N5647 

A^GSE 

331 

- 21 

1N5658 

A^GSE 

331 

- 43 

1N5729B 

♦APD 

171 - 73 

1N5743C 

♦APD 

200 - 56 


THEF 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

♦MSC 



CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 


1N5636A 

A^GSE 

330 -110 

SAR 

♦SIEG 



SAR 

SCN 



♦ INC 

♦ MSC 


1N5743D 

♦APD 

200 - 53 

CEN 

CRI 


♦SLCB 

THEF 



♦SIEG 

♦SLCB 




♦SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


1N5647A 

A^GSE 

331 

- 22 


THEF 



1N5729C 

♦APD 

171 - 62 

1N5744B 

♦APD 

201 -168 

SAR 

SCN 


CEN 

♦CRI 



1N5658A 

A^GSE 

331 

- 44 

MSC 

SIEG 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

♦SLCB 


♦ DIT 

♦ MSC 



CEN 

CRI 



1N5729D 

♦APD 

171 - 56 

♦ INC 

♦ MSC 



THEF 


SAR 

♦SIEG 



DIT 

♦ MSC 



MSC 

SIEG 



♦SIEG 


1N5637 

A^GSE 

331 - 1 

♦SLCB 

SPE 



SAR 

SCN 



1N5730 

MSC 

172 -160 

1N5744C 

♦APD 

201 -160 

cont.next col. 




THEF 



cont.next col. 







MSC 

SIEG 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 





iiaaMgEM 

MFRS 

Pq&Line 

1N5744C) 


201 -157 

1N5774 

F5C~ 

314 - 31 

1N5828 

A ♦MOTa 

374 -178 

1N5863A 


197 -117 

1N5914 



MSC 

SIEG 


1N5802 

A ♦UNI 

252 - 13 

CEN 

♦Dll 



SPR 


(cont.) 

CEN 


1N5745B 

♦APD 

203 - 69 

♦ DIT 

♦MSC 


♦ DIT 

NJS 


1N5863B 

FERB 

197 -111 

CRI 

♦MSC 


CEN 

♦ INC 


♦SSI 

♦THEF 


1N5829 

A ♦MOTA 

374 -218 


SPR 


NJS 

SIEG 


♦MSC 

♦SIEG 


TRWO 

♦TRWS 


CEN 

♦Dll 


1N5864A 

CRI 

198 -119 


SPE 


1N5745C 

♦APD 

203 - 64 

1N5803 

A ♦UNI 

252 -180 

♦ DIT 

NJS 



SPR 


1N5914A 

A ♦MOTA 

167 - 64 

MSC 

SIEG 


♦ DIT 

♦MSC 


1N5830 

A ♦MOTA 

374 -219 

1N5864B 

FERB 

198 - 90 

CEN 

CRI 


1N5745D 

♦APD 

203 - 61 

♦THEF 

TRWO 


CEN 

♦ Dll 



SPR 


♦ MSC 

NJS 


MSC 

SIEG 



♦TRWS 


♦DIT 

NJS 


1N5865A 

CRI 

199 -131 


SIEG 


1N5746B 

♦APD 

205 - 2 

1N5804 

A ♦UNI 

252 -197 

1N5831 

A ♦MOTA 

374 -220 


SPR 


1N5914B 

A ♦MOTA 

167 - 63 

CEN 

CRI 


♦ DIT 

♦ MSC 


CEN 

♦ Dll 


1N5865B 

FERB 

199 -127 

CEN 

♦ MSC 


♦ INC 

♦ MSC 


♦ SSI 

♦THEF 


♦DIT 

NJS 



SPR 


NJS 

SIEG 



♦SIEG 


TRWO 

♦TRWS 


1N5832 

A ♦MOTA 

375 - 43 

1N5866A 

CRI 

200 -116 

1N5914C 

♦ MSC 

167 - 62 

1N5746C 

♦APD 

204 -204 

1N5805 

A ♦UNI 

253 -119 

CEN 

CRI 



SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

♦ MSC 


♦ Dll 

♦DIT 


1N5866B 

FERB 

200 - 85 

1N5914D 

♦ MSC 

167 - 61 

1N5746D 

♦APD 

204 -202 

♦THEF 

TRWO 



SPE 



SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 



♦TRWS 


1N5833 

A ♦MOTA 

375 - 45 

1N5867A 

CRI 

202 - 12 

1N5915 

CEN 

168 - 50 

1N5747B 

♦APD 

206 -136 

1N5806 

A ♦UNI 

253 -165 

CEN 

CRI 



SPR 


♦ MSC 

NJS 


CEN 

♦INC 


CRI 

♦ DIT 


♦ Dll 

♦DIT 


1N5867B 

FERB 

201 -195 


SIEG 


♦ MSC 

♦ SIEG 


♦ MSC 

♦SSI 


1N5834 

A ♦MOTA 

375 - 48 


SPR 


1N5915A 

A ♦MOTA 

168 - 49 

1N5747C 

♦APD 

206 -131 

♦THEF 

TRWO 


CEN 

CRI 


1N5868A 

CRI 

203 -116 

CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 



♦TRWS 


♦Dll 

♦ DIT 



SPR 


♦ MSC 

NJS 


1N5747D 

♦APD 

206 -128 

1N5807 

A ♦UNI 

257 -101 


MCY 


1N5868B 

FERB 

203 - 92 


SIEG 


MSC 

SIEG 


CRI 

♦ DIT 


1N5835 

CRI 

251 -195 


SPR 


1N5915B 

A ♦MOTA 

168 - 48 

1N5748B 

♦APD 

208 - 24 

MSC 

SEN 


1N5836 

CRI 

252 - 79 

1N5869A 

CRI 

204 -110 

CEN 

♦ MSC 


CEN 

CRI 


♦ SSI 

♦THEF 


1N5837A 

CRI 

164 - 60 


SPR 


NJS 

SIEG 


♦ INC 

♦MSC 


TRWO 

♦TRWS 


1N5837B 

CRI 

164 - 48 

1N5869B 

FERB 

204 -106 

1N5915C 

♦ MSC 

168 - 47 


♦SIEG 


1N5808 

A ♦UNI 

257 -210 

1N5838A 

CRI 

164 -101 


SPR 



SIEG 


1N5748C 

♦APD 

208 - 18 

♦ DIT 

MSC 


1N5839A 

CRI 

164 -181 

1N5870A 

CRI 

205 - 50 

1N5915D 

♦ MSC 

168 - 46 

MSC 

SIEG 


SEN 

♦THEF 


1N5840A 

CRI 

165 - 25 


SPR 



SIEG 


1N5748D 

♦APD 

208 - 15 

TRWO 

♦TRWS 


1N5841A 

CRI 

165 -119 

1N5870B 

FERB 

205 - 26 

1N5916 

CEN 

169 - 70 

MSC 

SIEG 


1N5809 

A ♦UNI 

258 - 4 

1N5842A 

CRI 

166 - 53 


SPR 


♦ MSC 

NJS 


1N5749B 

♦APD 

209 -108 

♦ DIT 

MSC 


1N5842B 

FERB 

166 - 33 

1N5871A 

CRI 

206 - 45 


SIEG 


CEN 

♦ MSC 


SEN 

SPE 


1N5843A 

CRI 

167 - 17 


SPR 


1N5916A 

A ♦MOTA 

169 - 69 


♦SIEG 


♦SSI 

♦THEF 


DIT 

SPR 


1N5871B 

FERB 

206 - 41 

CEN 

CRI 


1N5749C 

♦APD 

209 -102 

TRWO 

♦TRWS 


1N5843B 

DIT 

166 -208 


SPR 


♦ MSC 

NJS 


MSC 

SIEG 


1N5810 

A ♦UNI 

258 -155 

FERB 

SPR 


1N5872A 

CRI 

206 -185 


SIEG 


1N5749D 

♦APD 

209 -101 

♦ DIT 

MSC 


1N5844A 

CRI 

167 -194 


SPR 


1N5916B 

A ♦MOTA 

169 - 68 

MSC 

SIEG 


SEN 

♦THEF 


DIT 

SPR 


1N5872B 

FERB 

206 -162 

CEN 

♦ MSC 


1N5750B 

♦APD 

210 -145 

TRWO 

♦TRWS 


1N5844B 

DIT 

167 -174 


SPR 


NJS 

SIEG 


CEN 

♦ MSC 


1N5811 

A ♦UNI 

258 -165 

FERB 

SPR 


1N5873A 

CRI 

208 - 74 

1N5916C 

♦MSC 

169 - 67 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ DIT 

MSC 


1N5845A 

CRI 

169 - 8 


SPR 



SIEG 


♦ RTCF 

♦SIEG 


SEN 

SPE 


DIT 

SPR 


1N5873B 

FERB 

208 - 50 

1N5916D 

♦ MSC 

169 - 66 


♦VALG 


♦SSI 

♦THEF 


1N5845B 

DIT 

168 -199 


SPR 



SIEG 


1N5750C 

♦APD 

210 -140 

TRWO 

♦TRWS 


FERB 

SPR 


1N5874A 

CRI 

209 -145 

1N5917 

CEN 

170 -127 

MSC 

SIEG 


1N5812 

A ♦UNI 

252 - 32 

1N5846A 

CRI 

170 - 55 


SPR 


CRI 

♦ MSC 


1N5750D 

♦APD 

210 -139 

CEN 

Dll 



SPR 


1N5874B 

FERB 

209 -127 

NJS 

SIEG 


MSC 

SIEG 


♦ DIT 

MSC 


1N5846B 

FERB 

170 - 32 


SPR 


1N5917A 

A ♦MOTA 

170 -126 

1N5751B 

♦APD 

211 -165 

SCN 

SPE 



SPR 


1N5875A 

CRI 

210 -183 

CEN 

♦ MSC 


CEN 

CRI 



♦SSI 


1N5847A 

CRI 

171 -135 


SPR 


NJS 

SIEG 


♦ MSC 

♦MULB 


1N5813 

A ♦UNI 

257 -212 


SPR 


1N5875B 

FERB 

210 -163 

1N5917B 

A ♦MOTA 

170 -124 

♦ PHIN 

♦RTCF 


CEN 

Dll 


1N5847B 

FERB 

171 -113 


SPR 


CEN 

CRI 


♦SIEG 

♦VALG 


♦DIT 

MSC 



SPR 


1N5876A 

CRI 

211 -199 

♦MSC 

NJS 


1N5751C 

♦APD 

211 -161 

SCN 

♦SSI 


1N5848A 

CRI 

173 - 14 


SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 


1N5814 

A ♦UNI 

252 -218 

SPE 

SPR 


1N5876B 

FERB 

211 -181 

1N5917C 

♦ MSC 

170 -123 

1N5751D 

♦APD 

211 -160 

CEN 

Dll 


1N5848B 

FERB 

172 -201 


SPR 



SIEG 


MSC 

SIEG 


♦DIT 

MSC 



SPR 


1N5877A 

CRI 

213 - 10 

1N5917D 

♦ MSC 

170 -122 

1N5752B 

♦APD 

212 -177 

SCN 

♦SSI 


1N5849A 

CRI 

174 - 9 


SPR 



SIEG 


CEN 

♦ MSC 


1N5815 

A ♦UNI 

258 -157 


SPR 


1N5877B 

FERB 

212 -193 

1N5918 

CEN 

171 -209 

♦MULB 

♦ PHIN 


CEN 

Dll 


1N5849B 

FERB 

173 -207 


SPR 


♦ MSC 

NJS 


♦RTCF 

♦SIEG 


♦ DIT 

MSC 



SPR 


1N5878A 

CRI 

214 - 14 


SIEG 



♦VALG 


SCN 

♦SSI 


1N5850A 

CRI 

175 - 79 


SPR 


1N5918A 

A ♦MOTA 

171 -208 

1N5752C 

♦APD 

212 -173 

1N5816 

A ♦UNI 

253 -183 


SPR 


1N5878B 

SPR 

214 - 1 

CEN 

CRI 


MSC 

SIEG 


CEN 

Dll 


1N5850B 

FERB 

175 - 53 

1N5879A 

CRI 

214 -198 

♦ MSC 

NJS 


1N5752D 

♦APD 

212 -172 

♦DIT 

MSC 



SPR 


1N5880A 

CRI 

215 -147 


SIEG 


MSC 

SIEG 


SCN 

♦SSI 


1N5851A 

CRI 

178 - 50 

1N5881A 

CRI 

216 - 5 

1N5918B 

A ♦MOTA 

171 -206 

1N5753B 

♦APD 

213 -188 

1N5817 

A^MOTA 

374 - 28 


SPR 


1N5882A 

CRI 

216 -181 

CEN 

♦ MSC 


CEN 

♦MSC 


CEN 

CRI 


1N5851B 

FERB 

178 - 22 

1N5883A 

CRI 

217 -168 

NJS 

SIEG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


1N5884A 

CRI 

218 -148 

1N5918C 

♦ MSC 

171 -205 

♦ RTCF 

♦SIEG 


♦GIC 

♦ INC 


1N5852A 

CRI 

180 - 46 

1N5885A 

CRI 

219 - 81 


SIEG 



♦VALG 


♦ ITTG 

NJS 



SPR 


1N5886A 

CRI 

219 -132 

1N5918D 

♦ MSC 

171 -204 

1N5753C 

♦APD 

213 -185 


♦ UNI 


1N5852B 

FERB 

180 - 21 

1N5887A 

CRI 

220 - 90 


SIEG 


MSC 

SIEG 


1N5818 

A ♦MOTA 

374 - 36 


SPR 


1N5888A 

CRI 

221 - 57 

1N5919 

CEN 

173 - 97 

1N5753D 

♦APD 

213 -184 

CEN 

CRI 


1N5853A 

CRI 

182 - 26 

1N5889A 

CRI 

222 - 7 

♦ MSC 

NJS 


MSC 

SIEG 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


1N5890A 

CRI 

222 -151 


SIEG 


1N5754B 

♦APD 

214 -173 

♦GIC 

♦ INC 


1N5853B 

FERB 

181 -204 

1N5891A 

CRI 

223 - 89 

1N5919A 

A ♦MOTA 

173 - 96 

CEN 

MSC 


♦ ITTG 

NJS 



SPR 


1N5892A 

CRI 

223 -178 

CEN 

CRI 


♦MULB 

♦ PHIN 



♦ UNI 


1N5854A 

CRI 

183 -178 

1N5893A 

CRI 

224 -129 

♦ MSC 

NJS 


♦ RTCF 

♦VALG 


1N5819 

A ♦MOTA 

374 - 43 


SPR 


1N5894A 

CRI 

225 - 57 


SIEG 


1N5754C 

♦APD 

214 -170 

CEN 

♦ Dll 


1N5854B 

FERB 

183 -172 

1N5895A 

CRI 

225 -134 

1N5919B 

A ♦MOTA 

173 - 94 


MSC 


♦GIC 

♦ INC 



SPR 


1N5896A 

CRI 

226 - 77 

CEN 

♦ MSC 


1N5754D 

♦APD 

214 -169 

♦ ITTG 

NJS 


1N5855A 

CRI 

185 - 60 

1N5897A 

CRI 

226 -138 

NJS 

SIEG 



MSC 



♦ UNI 


SPE 

SPR 


1N5898 

CRI 

261 -208 

1N5919C 

♦MSC 

173 - 93 

1N5755B 

♦APD 

215 -183 

1N5820 

A ♦MOTA 

374 - 71 

1N5855B 

FERB 

185 - 35 

1N5899 

CRI 

261 -209 


SIEG 


CEN 

MSC 


CEN 

CRI 



SPR 


1N5900 

CRI 

262 - 1 

1N5919D 

♦ MSC 

173 - 92 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ Dll 

♦ DIT 


1N5856A 

CRI 

187 -109 

1N5901 

CRI 

262 - 2 


SIEG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ GIC 

♦ INC 



SPR 


1N5902 

CRI 

262 - 3 

1N5920 

CEN 

175 -162 

1N5755C 

♦APD 

215 -180 

NJS 

SPE 


1N5856B 

FERB 

187 - 79 

1N5903 

CRI 

262 - 4 

♦ MSC 

NJS 



MSC 


1N5821 

A ♦MOTA 

374 - 76 


SPR 


1N5904 

CRI 

262 - 5 


SIEG 


1N5755D 

♦APD 

215 -179 

CEN 

CRI 


1N5857A 

CRI 

189 - 46 

1N5905 

CRI 

262 - 6 

1N5920A 

A ♦MOTA 

175 -161 


MSC 


♦ Dll 

♦ DIT 



SPR 


1N5907 

A^GSE 

331 - 59 

CEN 

CRI 


1N5756B 

♦APD 

216 -156 

♦ GIC 

♦ INC 


1N5857B 

FERB 

189 - 20 

CRI 

♦ MSC 


♦ MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



NJS 



SPR 


SCN 

♦SIEG 



SIEG 


MSC 

♦ MULB 


1N5822 

A ♦MOTA 

374 - 81 

1N5858A 

CRI 

191 - 5 


♦THEF 


1N5920B 

A ♦MOTA 

175 -158 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


CEN 

♦ Dll 



SPR 


1N5908 

A^GSE 

331 - 60 

CEN 

♦ MSC 



♦VALG 


♦GIC 

♦ INC 


1N5858B 

FERB 

190 -191 

CRI 

♦MOTA 


NJS 

SIEG 


1N5756C 

♦APD 

216 -152 


NJS 



SPR 


SCN 

SPE 


1N5920C 

♦ MSC 

175 -156 


MSC 


1N5823 

A ♦MOTA 

374 -161 

1N5859A 

CRI 

192 -180 


♦THEF 



SIEG 


1N5756D 

♦APD 

216 -151 

CEN 

CRI 



SPR 


1N5913 

CEN 

166 - 97 

1N5920D 

♦MSC 

175 -155 


MSC 


♦ DIT 

SPE 


1N5859B 

FERB 

192 -157 

CRI 

♦MSC 



SIEG 


1N5757B 

CEN 

217 -146 

1N5824 

A ♦MOTA 

374 -166 


SPR 


NJS 

SIEG 


1N5921 

CEN ! 

178 -167 

MSC 

♦ MULB 


CEN 

CRI 


1N5860A 

CRI 

193 -193 

1N5913A 

A ♦MOTA 

166 - 96 

♦ MSC 

NJS 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦DIT 



SPR 


CEN 

CRI 



SIEG 



♦VALG 


1N5825 

A ♦MOTA 

374 -174 

1N5860B 

FERB 

193 -186 

♦ MSC 

NJS 


1N5921A 

A ♦MOTA 

178 -165 

1N5757C 

MSC 

217 -143 

CEN 

CRI 



SPR 



SIEG 


CEN 

CRI 


1N5757D 

MSC 

217 -142 


♦DIT 


1N5861A 

CRI 

195 - 5 

1N5913B 

A ♦MOTA 

166 - 95 

♦ MSC 

NJS 


1N5759A 

UTX 

445 - 5 

1N5826 

A ♦MOTA 

374 -163 


SPR 


CEN 

♦ MSC 



SIEG 


1N5760A 

UTX 

445 - 6 

CEN 

♦ Dll 


1N5861B 

FERB 

194 -178 

NJS 

SIEG 


1N5921B 

A ♦MOTA 

178 -160 

1N5767 

AHPA 

231 -205 

♦ DIT 

NJS 



SPR 


1N5913C 

♦MSC 

166 - 94 

CEN 

♦ MSC 


GHZ 

MIC 


1N5827 

A ♦MOTA 

374 -168 

1N5862A 

CRI 

196 -110 


SIEG 


NJS 

SIEG 


♦ UNI 

WAB 


CEN 

♦ Dll 



SPR 


1N5913D 

♦MSC 

166 - 93 

1N5921C 

♦ MSC 

178 -157 

1N5768 

FSC 

314 - 28 

♦ DIT 

MCY 


1N5862B 

FERB 

196 - 85 


SIEG 



SIEG 


1N5770 

FSC 

314 - 29 

NJS 

SPE 



SPR 


1N5914 

A ♦MOTA 

167 - 65 

1N5921D 

♦ MSC 

178 -156 

1N5772 

FSC 

314 - 30 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 





MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Idildiia 


MFRS 

]smssm\ 

1N5922 

CEN 

180 

-159 

1N5930 



1 N5939A 




1N5948A 

A ♦MOTA 

250 

- 2 

1N5956A 

A ♦MOTa 

227 - 18 

♦ MSC 

NJS 



(cont.) 

♦MSC 


(cont.) 

♦ MSC 



CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



♦MSC 

NJS 



GIC 

♦MSC 


1N5922A 

A^MOTA 

180 

-157 

1N5930A 

A ♦MOTA 

197 - 10 

1N5939B 

A ♦MOTA 

211 

- 62 


SIEG 



NJS 

SIEG 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 


CEN 

♦ MSC 



1N5948B 

A ♦MOTA 

219 

-196 

1N5956B 

A ♦MOTA 

227 ■ 13 

♦ MSC 

NJS 



♦MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



CEN 

♦ MSC 



CEN 

GIC 



SIEG 




SIEG 


1N5939C 

SIEG 

211 

- 59 

NJS 

SIEG 



♦MSC 

NJS 


1N5922B 

A^MOTA 

180 

-152 

1N5930B 

A ♦MOTA 

197 - 3 

1N5939D 

SIEG 

211 

- 58 

1N5948C 

♦MSC 

219 

-193 


SIEG 


CEN 

♦MSC 



CEN 

♦MSC 


1N5940 

CEN 

212 

- 83 


SIEG 



1N5956C 

♦MSC 

227 - 10 

NJS 

SIEG 



NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



1N5948D 

♦MSC 

219 

-192 


SIEG 


1N5922C 

♦MSC 

180 

-149 

1N5930C 

SIEG 

196 -206 


SIEG 




SIEG 



1N5956D 

♦ MSC 

227 - 9 


SIEG 



1N5930D 

SIEG 

196 -205 

1N5940A 

A ♦MOTA 

212 

- 80 

1N5949 

CEN 

220 

-167 


SIEG 


1N5922D 

♦MSC 

180 

-148 

1N5931 

CEN 

199 - 29 

CEN 

CRI 



♦MSC 

NJS 



1N5985 

♦ MSC 

164 - 65 


SIEG 



♦MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 




SIEG 




NJS 


1N5923 

CEN 

182 

-148 


SIEG 



SIEG 



1N5949A 

A ♦MOTA 

220 

-164 

1N5985A 

A ♦MOTA 

164 - 61 

♦ MSC 

NJS 



1N5931A 

A ♦MOTA 

199 - 26 

1N5940B 

A ♦MOTA 

212 

- 73 

CEN 

CRI 



CRI 

MSC 



SIEG 



CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 



♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 


1N5923A 

A ♦MOTA 

182 

-146 

♦MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 




SIEG 



1N5985B 

A ♦MOTA 

164 - 49 

CEN 

CRI 




SIEG 


1N5940C 

SIEG 

212 

- 68 

1N5949B 

A ♦MOTA 

220 

-160 

♦INC 

MSC 


♦MSC 

NJS 



1N5931B 

A ♦MOTA 

199 - 19 

1N5940D 

SIEG 

212 

- 67 

CEN 

♦ MSC 



NJS 

SIEG 



SIEG 



CEN 

♦MSC 


1N5941 

CEN 

213 

-100 

NJS 

SIEG 



1N5985C 

MSC 

164 - 44 

1N5923B 

A ♦MOTA 

182 

-141 

NJS 

SIEG 


♦MSC 

NJS 



1N5949C 

MSC 

220 

-157 

1N5985D 

MSC 

164 - 42 

CEN 

♦MSC 



1N5931C 

SIEG 

199 - 16 


SIEG 




SIEG 



1N5986 

♦MSC 

164 -186 

NJS 

SIEG 



1N5931D 

SIEG 

199 - 15 

1N5941A 

A ♦MOTA 

213 

- 97 

1N5949D 

♦MSC 

220 

•156 


NJS 


1N5923C 

♦MSC 

182 

-138 

1N5932 

CEN 

201 - 22 

CEN 

CRI 




SIEG 



1N5986A 

A ♦MOTA 

164 -182 


SIEG 



♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



1N5950 

CEN 

221 

-127 

CRI 

MSC 


1N5923D 

♦ MSC 

182 

-137 


SIEG 



SIEG 



♦MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 



SIEG 



1N5932A 

A ♦MOTA 

201 - 19 

1N5941B 

A ♦MOTA 

213 

- 90 


SIEG 



1N5986B 

A ♦MOTA 

164 -165 

1N6924 

CEN 

185 

-182 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ MSC 



1N5950A 

A ♦MOTA 

221 

-124 

♦ INC 

MSC 


♦ MSC 

NJS 



♦MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



CEN 

CRI 



NJS 

SIEG 



SIEG 




SIEG 


1N5941C 

SIEG 

213 

- 85 

♦ MSC 

NJS 



1N5986C 

MSC 

164 -162 

1N5924A 

A ♦MOTA 

185 

-179 

1N5932B 

A ♦MOTA 

201 - 12 

1N5941D 

SIEG 

213 

- 84 


SIEG 



1N5986D 

MSC 

164 -160 

CEN 

CRI 



CEN 

♦ MSC 


1N5942 

CEN 

214 

- 93 

1N5950B 

A ♦MOTA 

221 

-120 

1N5987 

♦ MSC 

165 -125 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 


♦MSC 

NJS 



CEN 

♦MSC 




NJS 



SIEG 



1N5932C 

SIEG 

201 - 7 


SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5987A 

A ♦MOTA 

165 -120 

1N5924B 

A ♦MOTA 

185 

-173 

1N5932D 

SIEG 

201 - 6 

1N5942A 

A ♦MOTA 

214 

- 90 

1N5950C 

♦MSC 

221 

-117 

CRI 

MSC 


CEN 

♦MSC 



1N5933 

CEN 

202 -129 

CEN 

CRI 




SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



1N5950D 

♦MSC 

221 

-116 

1N5987B 

A ♦MOTA 

165 - 98 

1N5924C 

♦MSC 

185 

-170 

SIEG 

SPE 



SIEG 




SIEG 



♦ INC 

MSC 



SIEG 



1N5933A 

A ♦MOTA 

202 -126 

1N5942B 

A ♦MOTA 

214 

- 84 

1N5951 

CEN 

222 

- 81 

NJS 

SIEG 


1N5924D 

♦MSC 

185 

-169 

CEN 

CRI 


CEN 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



1N5987C 

MSC 

165 - 94 


SIEG 



♦MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 




SIEG 



1N5987D 

MSC 

165 - 91 

1N5925 

CEN 

188 

- 46 


SIEG 


1N5942C 

SIEG 

214 

- 81 

1N5951A 

A ♦MOTA 

222 

- 78 

1N5988 

♦APD 

166 - 60 

♦MSC 

NJS 



1N5933B 

A ♦MOTA 

202 -119 

1N5942D 

SIEG 

214 

- 80 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



SIEG 



CEN 

♦ MSC 


1N5943 

CEN 

215 

- 82 

♦MSC 

NJS 



1N5988A 

A ♦MOTA 

166 - 54 

1N5925A 

A ♦MOTA 

188 

- 43 

NJS 

SIEG 


♦MSC 

NJS 




SIEG 



♦APD 

CRI 


CEN 

CRI 



1N5933C 

SIEG 

202 -116 


SIEG 



1N5951B 

A ♦MOTA 

222 

- 74 

MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



1N5933D 

SIEG 

202 -115 

1N5943A 

A ♦MOTA 

215 

- 79 

CEN 

♦ MSC 




SIEG 



SIEG 



1N5934 

CEN 

204 - 15 

CEN 

CRI 



NJS 

SIEG 



1N5988B 

A ♦MOTA 

166 - 34 

1N5925B 

A ♦MOTA 

188 

- 34 

♦ MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



1N5951C 

♦MSC 

222 

- 71 

♦APD 

CEN 


CEN 

♦MSC 




SIEG 



SIEG 




SIEG 



♦INC 

MSC 


NJS 

SIEG 



1N5934A 

A ♦MOTA 

204 - 12 

1N5943B 

A ♦MOTA 

215 

- 73 

1N5951D 

♦MSC 

222 

- 70 

NJS 

SIEG 


1N5925C 

♦MSC 

188 

- 31 

CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 




SIEG 



1N5988C 

♦APD 

166 - 30 


SIEG 



♦MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



1N5952 

CEN 

223 

- 34 


MSC 


1N5925D 

♦MSC 

188 

- 30 


SIEG 


1N5943C 

SIEG 

215 

- 70 

♦ MSC 

NJS 



1N5988D 

♦APD 

166 - 28 


SIEG 



1N5934B 

A ♦MOTA 

204 - 5 

1N5943D 

SIEG 

215 

- 69 


SIEG 




MSC 


1N5926 

CEN 

189 

-159 

CEN 

♦ MSC 


1N5944 

CEN 

216 

- 86 

1N5952A 

A ♦MOTA 

223 

- 31 

1N5989 

♦APD 

167 - 24 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



SIEG 



1N5934C 

SIEG 

204 - 2 


SIEG 



♦MSC 

NJS 



1N5989A 

A ♦MOTA 

167 - 18 

1N5926A 

A ♦MOTA 

189 

-156 

1N5934D 

SIEG 

204 - 1 

1N5944A 

A ♦MOTA 

216 

- 83 


SIEG 



♦APD 

CRI 


CEN 

CRI 



1N5935 

CEN 

205 -169 

CEN 

CRI 



1N5952B 

A ♦MOTA 

223 

- 27 

MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



♦MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 



CEN 

♦MSC 




SIEG 



SIEG 




SIEG 



SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5989B 

A ♦MOTA 

166 -209 

1M5926B 

A ♦MOTA 

189 

-148 

1N5935A 

A ♦MOTA 

205 -166 

1N5944B 

A ♦MOTA 

216 

- 77 

1N5952C 

♦MSC 

223 

- 24 

♦ APD 

CEN 


CEN 

♦ MSC 



CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 




SIEG 



♦ INC 

MSC 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



1N5952D 

♦MSC 

223 

- 23 

NJS 

SIEG 


1N5926C 

♦ MSC 

189 

-145 


SIEG 


1N5944C 

SIEG 

216 

- 74 


SIEG 



1N5989C 

♦APD 

166 -205 


SIEG 



1N5935B 

CEN 

205 -159 

1N5944D 

♦ MSC 

216 

- 73 

1N5953 

CEN 

224 

• 68 


MSC 


1N5926D 

♦ MSC 

189 

-144 

♦ MSC 

NJS 


1N5945 

CEN 

217 

- 67 

♦ MSC 

NJS 



1N5989D 

♦APD 

166 -203 


SIEG 




SIEG 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 




MSC 


1N5927 

CEN 

191 

-134 

1N5935C 

SIEG 

205 -154 


SIEG 



1N5953A 

A ♦MOTA 

224 

- 65 

1N5990 

♦APD 

167 -201 

♦ MSC 

NJS 



1N5935D 

SIEG 

205 -153 

1N5945A 

A ♦MOTA 

217 

- 64 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 



SIEG 



1N5936 

CEN 

207 - 93 

CEN 

CRI 



♦MSC 

NJS 



1N5990A 

A ♦MOTA 

167 -195 

1N5927A 

A ♦MOTA 

191 

-131 

♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 



♦APD 

CRI 


CEN 

CRI 




SIEG 



SIEG 



1N5953B 

A ♦MOTA 

224 

- 61 

MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



1N5936A 

A ♦MOTA 

207 - 90 

1N5945B 

A ♦MOTA 

217 

- 58 

CEN 

♦MSC 




SIEG 



SIEG 



CEN 

CRI 


CEN 

♦MSC 



NJS 

SIEG 



1N5990B 

A ♦MOTA 

167 -175 

1N5927B 

A ♦MOTA 

191 

-123 

♦MSC 

NJS 


NJS 

SIEG 



1N5953C 

♦MSC 

224 

- 58 

♦APD 

CEN 


CEN 

♦ MSC 




SIEG 


1N5945C 

♦MSC 

217 

- 55 


SIEG 



♦ INC 

MSC 


NJS 

SIEG 



1N5936B 

A ♦MOTA 

207 - 83 


SIEG 



1N5953D 

♦MSC 

224 

- 57 

NJS 

SIEG 



SPE 



CEN 

♦MSC 


1N5945D 

♦MSC 

217 

- 54 


SIEG 



1N5990C 

♦APD 

167 -170 

1N5927C 

♦MSC 

191 

-120 

NJS 

SIEG 



SIEG 



1N5954 

CEN 

225 

- 6 


MSC 



SIEG 



1N5936C 

SIEG 

207 - 78 

1N5946 

CEN 

218 

- 50 

GIC 

♦MSC 



1N5990D 

♦APD 

167 -168 

1N5927D 

♦MSC 

191 

-119 

1N5936D 

SIEG 

207 - 77 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 




MSC 



SIEG 



1N5937 

CEN 

208 -186 


SIEG 



1N5954A 

A ♦MOTA 

225 

- 2 

1N5991 

♦APD 

169 - 15 

1N5928 

CEN 

193 

- 76 

♦ MSC 

NJS 


1N5946A 

A ♦MOTA 

218 

- 47 

CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 




SIEG 


CEN 

CRI 



GIC 

♦MSC 



1N5991A 

A ♦MOTA 

169 - 9 


SIEG 



1N5937A 

A ♦MOTA 

208 -183 

♦ MSC 

NJS 



NJS 

SIEG 



♦APD 

CRI 


1N5928A 

A ♦MOTA 

193 

- 73 

CEN 

CRI 



SIEG 



1N5954B 

A ♦MOTA 

224 

-187 

MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



♦ MSC 

NJS 


1N5946B 

A ♦MOTA 

218 

- 41 

CEN 

GIC 




SIEG 


♦MSC 

NJS 




SIEG 


CEN 

♦ MSC 



♦MSC 

NJS 



1N5991B 

A ♦MOTA 

168 -200 


SIEG 



1N5937B 

A ♦MOTA 

208 -176 

NJS 

SIEG 




SIEG 



♦APD 

CEN 


1N5928B 

A ♦MOTA 

193 

- 65 

CEN 

♦MSC 


1N5946C 

♦MSC 

218 

- 38 

1N5954C 

♦ MSC 

224 

-184 

♦ INC 

MSC 


CEN 

♦MSC 



NJS 

SIEG 



SIEG 




SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



1N5937C 

SIEG 

208 -171 

1N5946D 

♦ MSC 

218 

- 37 

1N5954D 

♦ MSC 

224 -183 

1N5991C 

♦APD 

168 -195 

1N5928C 

♦MSC 

193 

- 62 

1N5937D 

SIEG 

208 -170 


SIEG 




SIEG 




MSC 



SIEG 



1N5938 

CEN 

210 - 35 

1N5947 

CEN 

219 

- 26 

1N5955 

CEN 

226 

• 28 

1N5991D 

♦APD 

168 -193 

1N5928D 

♦ MSC 

193 

- 61 

♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦ MSC 




MSC 



SIEG 




SIEG 



SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5992 

♦APD 

170 - 62 

1N5929 

CEN 

195 

-132 

1N5938A 

A ♦MOTA 

210 - 32 

1N5947A 

A ♦MOTA 

219 

- 23 

1N5955A 

A ♦MOTA 

226 

- 24 

♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

CRI 


CEN 

CRI 



CEN 

CRI 



1N5992A 

A ♦MOTA 

170 - 56 


SIEG 



♦MSC 

NJS 


♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦ MSC 



♦APD 

CRI 


1N5929A 

A ♦MOTA 

195 

-128 


SIEG 



SIEG 



NJS 

SIEG 



MSC 

NJS 


CEN 

CRI 



1N59386 

A ♦MOTA 

210 - 25 

1N5947B 

A ♦MOTA 

219 

- 18 

1N5955B 

A ♦MOTA 

226 

- 19 


SIEG 


♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MSC 


CEN 

♦MSC 



CEN 

GIC 



1N5992B 

A ♦MOTA 

170 - 33 


SIEG 



NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS I 



♦APD 

CEN 


1N5929B 

A ♦MOTA 

195 

-120 

1N5938C 

SIEG 

210 - 22 

1 N5947C 

♦MSC 

219 

- 15 


SIEG 



♦ INC 

MSC 


CEN 

♦MSC 



1N5938D 

SIEG 

210 - 21 


SIEG 



1N5955C 

♦MSC 

226 

- 16 

NJS 

SIEG 


NJS 

SIEG 



1N5939 

CEN 

211 - 72 

1N5947D 

♦MSC 

219 

- 14 


SIEG 



1N5992C 

♦APD 

170 - 29 

1N5929C 

♦ MSC 

195 

-117 

CRI 

♦ MSC 



SIEG 



1N5955D 

SIEG 

226 

- 15 


MSC 



SIEG 



NJS 

SIEG 


1N5948 

CEN 

220 

- 5 

1N5956 

CEN 

227 

- 22 

1N5992D 

♦APD 

170 - 27 

1N5929D 

SIEG 

195 

-116 

1N5939A 

A ♦MOTA 

211 - 69 

♦ MSC 

NJS 



GIC 

♦MSC 




MSC 


1N5930 

CEN 

197 

- 13 

CEN 

CRI 



SIEG 



NJS 

SIEG 



1N5993 

♦APD 

171 -142 

cont.next col. 




cont.next col. 








i 



♦ MSC 

NJS 



70 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


70 



1. TYPE No. CROSS INDEX 



■ Mill 

raCT^ITiTSi 










TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line I 

1N5993A 


171 

-136 

1N6001B 



1N6010 


205 - 58 

1N6019A 

mimm 

am 

- 6 

1N6038A 

a^gSe 

331 

- 66 

♦APD 

CRI 



(cont.) 

♦APD 


♦ MSC 

NJS 


♦APD 

CRI 



CEN 

♦ MSC 



MSC 

NJS 



CEN 

CRI 


1N6010A 

A ♦MOTA 

205 - 51 

MSC 

NJS 



SAR 

SCN 




SIEG 



♦INC 

MSC 


♦APD 

CRI 


1N6019B 

A ♦MOTA 

215 

-196 

SLCB 

THEF 



1N5993B 

A^MOTA 

171 

-114 


NJS 


MSC 

NJS 


♦APD 

CEN 



1N6039 

A ♦GSE 

331 

- 67 

♦APD 

CEN 



1N6001C 

♦APD 

189 - 18 

1N6010B 

A ♦MOTA 

205 - 27 

MSC 

NJS 



CEN 

♦ MSC 



♦ INC 

MSC 




MSC 


♦APD 

CEN 


1N6019C 

♦APD 

215 

-194 

SAR 

SCN 



NJS 

SIEG 



1N6001D 

♦APD 

189 - 16 

♦ INC 

MSC 



MSC 



SLCB 

THEF 



1N5993C 

♦APD 

171 

-110 


MSC 



NJS 


1N6019D 

♦APD 

215 

-193 

1N6039A 

A ♦GSE 

331 

- 68 


MSC 



1N6002 

♦APD 

191 - 13 

1N6010C 

♦APD 

205 - 23 


MSC 



CEN 

♦ MSC 



1N5993D 

♦APD 

171 

-108 

♦ MSC 

NJS 



MSC 


1N6020 

♦APD 

216 

-187 

SAR 

SCN 




MSC 



1N6002A 

A ♦MOTA 

191 - 6 

1N6010D 

♦APD 

205 - 21 

MSC 

NJS 



SLCB 

THEF 



1N5994 

♦APD 

173 

- 22 

♦APD 

CRI 



MSC 


1N6020A 

A ♦MOTA 

216 

-182 

1N6040 

A ♦GSE 

331 

- 69 

♦ MSC 

NJS 



MSC 

NJS 


1N6011 

♦APD 

206 -194 

♦APD 

CRI 



CEN 

♦ MSC 



1N5994A 

A^MOTA 

173 

- 15 

1N6002B 

A ♦MOTA 

190 -192 

♦ MSC 

NJS 


MSC 

NJS 



SAR 

SCN 



♦APD 

CRI 



♦ APD 

CEN 


1N6011A 

A ♦MOTA 

206 -186 

1N6020B 

A ♦MOTA 

216 

-169 

SLCB 

THEF 



MSC 

NJS 



♦ INC 

MSC 


♦APD 

CRI 


♦APD 

CEN 



1N6040A 

A ♦GSE 

331 

- 70 


SIEG 




NJS 


MSC 

NJS 


MSC 

NJS 



CEN 

♦ MSC 



1N5994B 

A^MOTA 

172 -202 

1N6002C 

♦APD 

190 -188 

1N6011B 

A ♦MOTA 

206 -163 

1N6020C 

♦APD 

216 

-167 

SAR 

SCN 



♦APD 

CEN 




MSC 


♦APD 

CEN 



MSC 



SLCB 

THEF 



♦ INC 

MSC 



1N6002D 

♦APD 

190 -186 

♦ INC 

MSC 


1N6020D 

♦APD 

216 

-166 

1N6041 

A ♦GSE 

331 

- 71 


SIEG 




MSC 



NJS 



MSC 



CEN 

CRI 



1N5994C 

♦APD 

172 -199 

1N6003 

♦APD 

192 -188 

1N6011C 

♦APD 

206 -160 

1N6021 

MSC 

217 

-174 

♦ MSC 

SAR 




MSC 



♦ MSC 

NJS 



MSC 



NJS 



SCN 

SLCB 



1N5994D 

♦APD 

172 

-197 

1N6003A 

A ♦MOTA 

192 -181 

1N6011D 

♦APD 

206 -158 

1N6021A 

A ♦MOTA 

217 

-169 


THEF 




MSC 



♦APD 

CRI 



MSC 


CRI 

MSC 



1N6041A 

A ♦GSE 

331 

- 72 

1N5995 

♦APD 

175 

- 86 

MSC 

NJS 


1N6012 

♦APD 

208 - 82 


NJS 



CEN 

DIT 




♦ MSC 



1N6003B 

A ♦MOTA 

192 -158 

♦ MSC 

NJS 


1N6021B 

A ♦MOTA 

217 

-157 

♦ MSC 

SAR 



1N5995A 

A ♦MOTA 

175 

- 80 

♦APD 

CEN 


1N6012A 

A ♦MOTA 

208 - 75 

MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



♦APD 

CRI 



♦ INC 

MSC 


♦APD 

MSC 


1N6022 

MSC 

218 

-155 


THEF 



MSC 

SIEG 




NJS 



NJS 



NJS 



1N6042 

A ♦GSE 

331 

- 73 

1N5995B 

A ♦MOTA 

175 

- 54 

1N6003C 

♦APD 

192 -153 

1N6012B 

A ♦MOTA 

208 - 51 

1N6022A 

A ♦MOTA 

218 

-149 

CEN 

♦ MSC 



♦APD 

CEN 




MSC 


♦APD 

CEN 


CRI 

MSC 



SAR 

SCN 



♦ INC 

MSC 



1N6003D 

♦APD 

192 -151 

♦ INC 

MSC 



NJS 



SLCB 

THEF 



NJS 

SIEG 




MSC 



NJS 


1N6022B 

A ♦MOTA 

218 

-139 

1N6042A 

A ♦GSE 

331 

- 74 

1N5995C 

♦APD 

175 

- 51 

1N6004 

♦APD 

195 - 16 

1N6012C 

♦APD 

208 - 47 

MSC 

NJS 



CEN 

♦ MSC 




MSC 



♦ MSC 

NJS 



MSC 


1N6023 

MSC 

219 

-138 

SAR 

SCN 



1N5995D 

♦APD 

175 

- 49 

1N6004A 

A ♦MOTA 

195 - 6 

1N6012D 

♦APD 

208 - 45 


NJS 



SLCB 

THEF 




MSC 



♦APD 

CRI 



MSC 


1N6023A 

A ♦MOTA 

219 

-133 

1N6043 

A ♦GSE 

331 

- 75 

1N5996 

♦APD 

178 

- 57 

MSC 

NJS 


1N6013 

♦APD 

209 -153 

CRI 

MSC 



CEN 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



1N6004B 

A ♦MOTA 

194 -179 

♦MSC 

NJS 



NJS 



SAR 

SCN 



1N5996A 

A ♦MOTA 

178 

- 51 

♦ APD 

CEN 


1N6013A 

A ♦MOTA 

209 -146 

1N6023B 

A ♦MOTA 

219 

-125 

SLCB 

THEF 



♦APD 

MSC 



♦ INC 

MSC 


♦APD 

CRI 


MSC 

NJS 



1N6043A 

A ♦GSE 

331 

- 76 

NJS 

SIEG 




NJS 


MSC 

NJS 


1N6024 

MSC 

220 

- 95 

CEN 

♦ MSC 



1N5996B 

A ♦MOTA 

178 

- 23 

1N6004C 

♦APD 

194 -176 

1N6013B 

A ♦MOTA 

209 -128 


NJS 



SAR 

SCN 



♦APD 

CEN 




MSC 


♦APD 

CEN 


1N6024A 

A ♦MOTA 

220 

- 91 

SLCB 

THEF 



♦ INC 

MSC 



1N6004D 

♦APD 

194 -174 

MSC 

NJS 


CRI 

MSC 



1N6044 

A ♦GSE 

331 

- 77 

NJS 

SIEG 



MSC 

SPE 


1N6013C 

♦APD 

209 -124 


NJS 



CEN 

♦MSC 



1N5996C 

♦APD 

178 

- 20 

1N6005 

♦APD 

196 -119 


MSC 


1N6024B 

A ♦MOTA 

220 

- 82 

SAR 

SCN 




MSC 



♦ MSC 

NJS 


1N6013D 

♦APD 

209 -123 

MSC 

NJS 



SLCB 

THEF 



1N5996D 

♦APD 

178 

- 18 

1N6005A 

A ♦MOTA 

196 -111 


MSC 


1N6025 

MSC 

221 

- 61 

1N6044A 

A ♦GSE 

331 

■ 78 


MSC 



♦APD 

CRI 


1N6014 

♦APD 

210 -190 


NJS 



CEN 

♦ MSC 



1N5997 

♦APD 

180 

- 54 

MSC 

NJS 


♦MSC 

NJS 


1N6025A 

A ♦MOTA 

221 

- 58 

SAR 

SCN 



CRI 

♦ MSC 



1N6005B 

A ♦MOTA 

196 • 86 

1N6014A 

A ♦MOTA 

210 -184 

CRI 

MSC 



SLCB 

THEF 




NJS 



♦APD 

CEN 


♦APD 

CRI 



NJS 



1N6045 

A ♦GSE 

331 

- 79 

1N5997A 

A ♦MOTA 

180 

- 47 

♦ INC 

MSC 


MSC 

NJS 


1N6025B 

A ♦MOTA 

221 

- 51 

CEN 

♦ MSC 



♦APD 

MSC 




NJS 


1N6014B 

A ♦MOTA 

210 -164 

MSC 

NJS 



SAR 

SCN 



NJS 

SIEG 



1N6005C 

♦APD 

196 - 81 

♦APD 

CEN 


1N6026 

MSC 

222 

- 12 

SLCB 

THEF 



1N5997B 

A ♦MOTA 

180 

- 22 

MSC 

SPE 


MSC 

NJS 



NJS 



1N6045A 

A ♦GSE 

331 

- 80 

♦APD 

CEN 



1N6005D 

♦APD 

196 - 79 

1N6014C 

♦APD 

210 -161 

1N6026A 

CRI 

222 

- 8 

CEN 

♦MSC 



♦INC 

MSC 




MSC 



MSC 


MSC 

NJS 



SAR 

SCN 



NJS 

SIEG 



1N6006 

♦APD 

198 -128 

1N6014D 

♦APD 

210 -160 

1N6026B 

MSC 

222 

- 1 

SLCB 

THEF 



1N5997C 

♦APD 

180 

- 18 

♦MSC 

NJS 



MSC 


1N6027 

MSC 

222 

-156 

1N6046 

A ♦GSE 

331 

- 81 


MSC 



1N6006A 

A ♦MOTA 

198 -120 

1N6015 

♦APD 

212 - 3 

1N6027A 

CRI 

222 

-152 

CEN 

♦ MSC 



1N5997D 

♦APD 

180 

- 16 

♦APD 

CRI 


♦MSC 

NJS 



MSC 



SAR 

SCN 




MSC 



MSC 

NJS 


1N6015A 

A ♦MOTA 

211 -200 

1N6027B 

MSC 

222 

-146 

SLCB 

THEF 



1N5998 

♦APD 

182 

- 35 

1N6006B 

A ♦MOTA 

198 - 91 

♦APD 

CRI 



NJS 



1N6046A 

A ♦GSE 

331 

- 82 

♦ MSC 

NJS 



♦APD 

CEN 


MSC 

NJS 


1N6028 

MSC 

223 

-183 

CEN 

♦ MSC 



1N5998A 

A ♦MOTA 

182 

- 27 

♦ INC 

MSC 


1N6015B 

A ♦MOTA 

211 -182 


NJS 



SAR 

SCN 



♦APD 

CRI 




NJS 


♦APD 

CEN 


1N6028A 

MSC 

223 

-179 

SLCB 

THEF 



MSC 

NJS 



1N6006C 

♦APD 

198 - 88 

MSC 

NJS 



NJS 



1N6047 

A ♦GSE 

331 

- 83 


SIEG 




MSC 


1N6015C 

♦APD 

211 -179 

1N6028B 

MSC 

223 

-171 

CEN 

♦ MSC 



1N5998B 

A ♦MOTA 

182 

- 1 

1N6006D 

♦APD 

198 - 86 


MSC 



NJS 



SAR 

SCN 



♦APD 

CEN 




MSC 


1N6015D 

♦APD 

211 -178 

1N6029 

MSC 

224 

-134 

SLCB 

THEF 



♦ INC 

MSC 



1N6007 

♦APD 

200 -125 


MSC 



NJS 



1N6047A 

A ♦GSE 

331 

- 84 

NJS 

SIEG 



♦ MSC 

NJS 


1N6016 

♦APD 

213 - 17 

1N6029A 

CRI 

224 

-130 

CEN 

♦ MSC 



1N5998C 

♦APD 

181 

-202 

1N6007A 

A ♦MOTA 

200 -117 

♦ MSC 

NJS 


MSC 

NJS 



SAR 

SCN 




MSC 



♦APD 

CRI 


1N6016A 

A ♦MOTA 

213 - 11 

1N6029B 

MSC 

224 

-124 

SLCB 

THEF 



1N5998D 

♦APD 

181 

-200 

MSC 

NJS 


♦APD 

CRI 



NJS 



1N6048 

A ♦GSE 

331 

- 85 


MSC 



1N6007B 

A ♦MOTA 

200 - 86 

MSC 

NJS 


1N6030 

MSC 

225 

-139 

CEN 

CRI 



1N5999 

♦APD 

185 

- 70 

♦APD 

CEN 


1N6016B 

A ♦MOTA 

212 -194 


NJS 



♦ MSC 

SAR 



♦ MSC 

NJS 



♦ INC 

MSC 


♦APD 

CEN 


1N6030A 

MSC 

225 

-135 

SCN 

SLCB 



1N5999A 

A ♦MOTA 

185 

- 61 


NJS 


MSC 

NJS 



NJS 




THEF 



♦APD 

CRI 



1N6007C 

♦APD 

200 - 83 

1N6016C 

♦APD 

212 -191 

1N6030B 

MSC 

225 

-128 

1N6048A 

A ♦GSE 

331 

- 86 

MSC 

NJS 




MSC 



MSC 



NJS 



CEN 

♦ MSC 




SIEG 



1N6007D 

♦APD 

200 - 81 

1N6016D 

♦APD 

212 -190 

1N6031 

MSC 

226 

-143 

SAR 

SCN 



1N5999B 

A ♦MOTA 

185 

- 36 


MSC 



MSC 



NJS 



SLCB 

THEF 



♦APD 

CEN 



1N6008 

♦APD 

202 - 20 

1N6017 

♦APD 

214 - 20 

1N6031A 

CRI 

226 

-139 

1N6049 

A ♦GSE 

331 

- 87 

♦ INC 

MSC 



♦ MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


MSC 

NJS 



CEN 

♦MSC 



NJS 

SIEG 



1N6008A 

A ♦MOTA 

202 - 13 

1N6017A 

A ♦MOTA 

214 - 15 

1N6031B 

MSC 

226 

-133 

SAR 

SCN 



1N5999C 

♦APD 

185 

- 32 

♦APD 

CRI 


♦APD 

CRI 



NJS 



SLCB 

THEF 




MSC 



MSC 

NJS 


MSC 

NJS 


1N6036 

A ♦GSE 

331 

- 61 

1N6049A 

A ♦GSE 

331 

- 88 

1N5999D 

♦APD 

185 

- 30 

1N6008B 

A ♦MOTA 

201 -196 

1N6017B 

A ♦MOTA 

214 - 2 

CEN 

♦MSC 



CEN 

♦ MSC 




MSC 



♦APD 

CEN 


♦APD 

CEN 


SAR 

SCN 



SAR 

SCN 



1N6000 

♦APD 

187 

-117 

♦ INC 

♦MSC 


MSC 

NJS 


SLCB 

THEF 



SLCB 

THEF 



♦ MSC 

NJS 




NJS 


1N6017C 

♦APD 

213 -201 

1N6036A 

A ♦GSE 

331 

- 62 

1N6050 

A ♦GSE 

331 

- 89 

1N6000A 

A ♦MOTA 

187 -110 

1N6008C 

♦APD 

201 -193 


MSC 


CEN 

CRI 



CEN 

♦ MSC 



♦APD 

CRI 




MSC 


1N6017D 

♦APD 

213 -200 

♦ MSC 

SAR 



SAR 

SCN 



MSC 

NJS 



1N6008D 

♦APD 

201 -191 


MSC 


SCN 

SLCB 



SLCB 

THEF 



1N6000B 

A ♦MOTA 

187 

- 80 


MSC 


1N6018 

♦APD 

215 ■ 5 


THEF 



1N6050A 

A ♦GSE 

331 

- 90 

♦APD 

CEN 



1N6009 

♦APD 

203 -124 

MSC 

NJS 


1N6037 

A ♦GSE 

331 

- 63 

CEN 

♦ MSC 



♦ INC 

MSC 



♦ MSC 

NJS 


1N6018A 

AMOTA 

214 -199 

CEN 

♦ MSC 



SAR 

SCN 




NJS 



1N6009A 

A ♦MOTA 

203 -117 

♦APD 

MSC 


SAR 

SCN 



SLCB 

THEF 



1 N6000C 

♦ APD 

187 

- 77 

♦APD 

CRI 



NJS 


SLCB 

THEF 



1N6051 

A ♦GSE 

331 

- 91 


MSC 



MSC 

NJS 


1N6018B 

A ♦MOTA 

214 -186 

1N6037A 

A ♦GSE 

331 

- 64 

CEN 

CRI 



1N6000D 

♦APD 

187 

- 75 

1N6009B 

A ♦MOTA 

203 - 93 

♦APD 

CEN 


CEN 

DIT 



♦ MSC 

SAR 




MSC 



♦APD 

CEN 


MSC 

NJS 


♦ MSC 

SAR 



SCN 

SLCB 



1N6001 

♦ APD 

189 

- 54 

♦ INC 

MSC 


1N6018C 

♦APD 

214 -184 

SCN 

SLCB 




THEF 



♦ MSC 

NJS 




NJS 



MSC 



THEF 



1N6051A 

A ♦GSE 

331 

- 92 

1N6001A 

A ♦MOTA 

189 

- 47 

1N6009C 

♦APD 

203 - 90 

1N6018D 

♦APD 

214 -183 

1N6038 

A ♦GSE 

331 

- 65 

CEN 

♦ MSC 



♦APD 

CRI 




MSC 



MSC 


CEN 

♦ MSC 



SAR 

SCN 



MSC 

NJS 



1N6009D 

♦APD 

203 - 88 

1N6019 

♦APD 

216 - 12 

SAR 

SCN 



SLCB 

THEF 



1N6001B 

A ♦MOTA 

189 

- 21 


MSC 


MSC 

NJS 


SLCB 

THEF 



1N6052 

A ♦GSE 

331 

- 93 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

Pq&Line 




lN6d52 “ 



1N6065A 




1N6083B 



1N6088D 

ATRWS 

179 -168 

1N6108 

mtmm 

332 - 37 

(cont.) 

CEN 


(cont.) 

SCN 



(cont.) 

CRI 


APD 

CODI 



♦THEF 


CRI 

♦MSC 


SLCB 

THEF 



GHZ 

KSI 


GHZ 

KSI 


1N6108A 

♦MSC 

332 - 38 

SAR 

SCN 


1N6066 

A ♦GSE 

332 

- 11 


MSC 


1N6089 

ATRWS 

181 -198 


♦THEF 


SLCB 

THEF 


CEN 

♦MSC 



1N6083C 

ATRWS 

169 -187 

APD 

CODI 


1N6109 

MSC 

332 - 39 

1N6052A 

A^GSE 

331 - 94 

SAR 

SCN 



APD 

CODI 


EAS 

GHZ 



♦THEF 


CEN 

♦ MSC 


SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 


KSI 

MSC 


1N6109A 

♦MSC 

332 - 40 

SAR 

SCN 


1N6066A 

A ♦GSE 

332 

- 12 

KSI 

MSC 


1N6089A 

ATRWS 

181 -191 


♦THEF 


SLCB 

THEF 


CEN 

♦MSC 



1N6083D 

ATRWS 

169 -181 

APD 

CODI 


1N6110 

MSC 

332 - 41 

1N6053 

A^GSE 

331 - 95 

SAR 

SCN 



APD 

CODI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 


CEN 

CRI 


SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 



MSC 


1N6110A 

♦ MSC 

332 - 42 

♦ MSC 

SAR 


1N6067 

A ♦GSE 

332 

- 13 


KSI 


1N6089B 

ATRWS 

181 -166 


♦THEF 


SCN 

SLCB 


CEN 

♦ MSC 



1N6084 

ATRWS 

171 -106 

APD 

CODI 


1N6111 

MSC 

332 - 43 


THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 


1N6053A 

A^GSE 

331 - 96 

SLCB 

♦THEF 



CRI 

EAS 



MSC 


1N6111A 

♦MSC 

332 - 44 

CEN 

♦MSC 


1N6067A 

A ♦GSE 

332 

- 14 

GHZ 

KSI 


1N6089C 

ATRWS 

181 -155 


♦THEF 


SAR 

SCN 


CEN 

♦MSC 




MSC 


APD 

CODI 


1N6112 

MSC 

332 - 45 

SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



1N6084A 

ATRWS 

171 - 99 

GHZ 

KSI 



♦THEF 


1N6054 

A^GSE 

331 - 97 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 



MSC 


1N6112A 

♦MSC 

332 - 46 

CEN 

CRI 


1N6068 

A ♦GSE 

332 

- 15 

CRI 

GHZ 


1N6089D 

ATRWS 

181 -149 


♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CEN 

CRI 



KSI 

MSC 


APD 

CODI 


1N6113 

MSC 

332 - 47 

SCN 

SLCB 


♦MSC 

SAR 



1N6084B 

ATRWS 

171 - 74 

GHZ 

KSI 



♦THEF 



THEF 


SCN 

SLCB 



APD 

CODI 


1N6090 

ATRWS 

185 - 28 

1N6113A 

♦MSC 

332 - 48 

1N6054A 

A^GSE 

331 - 98 


THEF 



CRI 

GHZ 


APD 

CODI 



♦THEF 


CEN 

♦MSC 


1N6068A 

A ♦GSE 

332 

- 16 

KSI 

MSC 


EAS 

GHZ 


1N6114 

MSC 

332 - 49 

SAR 

SCN 


CEN 

♦MSC 



1N6084C 

ATRWS 

171 - 63 

KSI 

MSC 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


1N6090A 

ATRWS 

185 - 23 

1N6114A 

♦MSC 

332 - 50 

1N6055 

A^GSE 

331 - 99 

SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 


APD 

CODI 



♦THEF 


CEN 

♦MSC 


1N6069 

A ♦GSE 

332 

- 17 

KSI 

MSC 


GHZ 

KSI 


1N6115 

MSC 

332 - 51 

SAR 

SCN 


CEN 

♦MSC 



1N6084D 

ATRWS 

171 - 57 


MSC 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


1N6090B 

ATRWS 

184 -214 

1N6115A 

♦MSC 

332 - 52 

1N6055A 

A^GSE 

331 -100 

SLCB 

THEF 



CRI 

GHZ 


APD 

CODI 



♦THEF 


CEN 

♦ MSC 


1N6069A 

A ♦GSE 

332 

- 18 


KSI 


GHZ 

KSI 


1N6116 

MSC 

332 - 53 

SAR 

SCN 


CEN 

♦MSC 



1N6085 

ATRWS 

172 -195 


MSC 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


SAR 

SCN 



APD 

CODI 


1N6090C 

ATRWS 

184 -202 

1N6116A 

♦MSC 

332 - 54 

1N6056 

A^GSE 

331 -101 

SLCB 

THEF 



CRI 

EAS 


APD 

CODI 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


1N6070 

A ♦GSE 

332 

- 19 

GHZ 

KSI 


GHZ 

KSI 


1N6117 

MSC 

332 - 55 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 




MSC 



MSC 



♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085A 

ATRWS 

172 -189 

1N6090D 

ATRWS 

184 -196 

1N6117A 

♦MSC 

332 - 56 

1N6056A 

A^GSE 

331 -102 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


APD 

CODI 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


1N6070A 

A ♦GSE 

332 

- 20 

CRI 

GHZ 


GHZ 

KSI 


1N6118 

MSC 

332 - 57 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 



KSI 

MSC 


1N6091 

ATRWS 

187 - 73 


♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085B 

ATRWS 

172 -162 

APD 

CODI 


1N6118A 

♦MSC 

332 - 58 

1N6057 

A^GSE 

331 -103 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


EAS 

GHZ 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


1N6071 

A ♦GSE 

332 

- 21 

CRI 

GHZ 


KSI 

MSC 


1N6119 

MSC 

332 - 59 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 



KSI 

MSC 


1N6091A 

ATRWS 

187 - 67 


♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085C 

ATRWS 

172 -145 

APD 

CODI 


1N6119A 

♦MSC 

332 - 60 

1N6057A 

A^GSE 

331 -104 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


1N6071A 

A ♦GSE 

332 

- 22 

CRI 

GHZ 


1N6091B 

ATRWS 

187 - 40 

1N6120 

MSC 

332 - 61 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 



KSI 

MSC 


APD 

CODI 



♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6085D 

ATRWS 

172 -137 

GHZ 

KSI 


1N6120A 

♦MSC 

332 - 62 

1N6058 

A^GSE 

331 -105 

SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


1N6091C 

ATRWS 

187 - 28 


♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


1N6072 

A ♦GSE 

332 

- 23 

CRI 

GHZ 


APD 

CODI 


1N6121 

MSC 

332 - 63 

SCN 

SLCB 


CEN 

♦MSC 




KSI 


GHZ 

KSI 



♦THEF 



THEF 


SAR 

SCN 



1N6086 

ATRWS 

175 - 47 

1N6091D 

ATRWS 

187 - 21 

1N6121A 

♦MSC 

332 - 64 

1N6058A 

A^GSE 

331 -106 

SLCB 

SPE 



APD 

CODI 


APD 

CODI 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 



THEF 



CRI 

EAS 


GHZ 

KSI 


1N6122 

MSC 

332 - 65 

SCN 

SLCB 


1N6072A 

A ♦GSE 

332 

- 24 

GHZ 

KSI 


1N6095 

A ♦TRWS 

298 - 93 


♦THEF 



THEF 


CEN 

♦ MSC 




MSC 


CEN 

COO 


1N6122A 

♦MSC 

332 - 66 

1N6059 

A^GSE 

331 -107 

SAR 

SCN 



1N6086A 

ATRWS 

175 - 41 

♦Dll 

DIT 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


SLCB 

THEF 



APD 

CODI 


GTC 

INR 


1N6123 

MSC 

332 - 67 

SCN 

SLCB 


1N6073 

CRI 

252 

- 25 

CRI 

GHZ 


INRJ 

♦MOTA 



♦THEF 



THEF 



♦MSC 



KSI 

MSC 


NJS 

SOD 


1N6123A 

♦ MSC 

332 - 68 

1N6059A 

A^GSE 

331 -108 

1N6074 

A ♦SET 

252 

-210 

1N6086B 

ATRWS 

174 -180 

SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


DIT 

♦MSC 



APD 

CODI 



♦ UNI 


1N6124 

MSC 

332 - 69 

SCN 

SLCB 


1N6075 

A ♦SET 

253 

-177 

CRI 

GHZ 


1N6096 

A ♦TRWS 

298 -100 


♦THEF 



THEF 


DIT 

♦MSC 



KSI 

MSC 


CEN 

COO 


1N6124A 

♦ MSC 

332 - 70 

1N6060 

A^GSE 

331 -109 

1N6076 

DIT 

252 

- 26 

1N6086C 

ATRWS 

174 -158 

♦ Dll 

DIT 



♦THEF 


CRI 

♦ MSC 


♦MSC 

SSI 



APD 

CODI 


GTC 

INR 


1N6125 

MSC 

332 - 71 

SAR 

SCN 


1N6077 

♦ MSC 

252 

-211 

CRI 

♦GHZ 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 


SLCB 

THEF 



SSI 



KSI 

MSC 


NJS 

♦SOD 


1N6125A 

♦MSC 

332 - 72 

1N6060A 

A^GSE 

331 -110 

1N6078 

DIT 

253 

-178 

1N6086D 

ATRWS 

174 -149 

SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


♦ MSC 

SSI 



APD 

CODI 



♦ UNI 


1N6126 

MSC 

332 - 73 

SCN 

SLCB 


1N6079 

DIT 

252 

- 27 

CRI 

GHZ 


1N6097 

A ♦TRWS 

302 -114 


♦THEF 



THEF 


♦ MSC 

SEN 




KSI 


CEN 

COO 


1N6126A 

♦MSC 

332 - 74 

1N6061 

A^GSE 

332 - 1 

1N6080 

ASET 

252 -212 

1N6087 

ATRWS 

178 - 16 

♦Dll 

♦ DIT 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


DIT 

♦MSC 



APD 

CODI 


GTC 

INR 


1N6127 

MSC 

332 - 75 

SCN 

SLCB 



SEN 



CRI 

EAS 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 



THEF 


1N6081 

ASET 

253 

-179 

GHZ 

KSI 


NJS 

♦SOD 


1N6127A 

♦ MSC 

332 - 76 

1N6061A 

A^GSE 

332 - 2 

DIT 

♦MSC 




MSC 


SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 



SEN 



1N6087A 

ATRWS 

178 - 11 


♦ UNI 


1N6128 

MSC 

332 - 77 

SCN 

SLCB 


1N6082 

ATRWS 

168 

-185 

APD 

CODI 


1N6098 

A ♦TRWS 

302 -118 


♦THEF 



THEF 


APD 

CODI 



CRI 

GHZ 


CEN 

COO 


1N6128A 

♦MSC 

332 - 78 

1N6062 

A^GSE 

332 - 3 

CRI 

EAS 



KSI 

MSC 


♦ Dll 

♦DIT 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


GHZ 

KSI 



1N6087B 

ATRWS 

177 -200 

GTC 

INR 


1N6129 

MSC 

332 - 79 

SCN 

SLCB 



MSC 



APD 

CODI 


INRJ 

♦ MOTA 



♦THEF 



THEF 


1N6082A 

ATRWS 

168 

-179 

CRI 

GHZ 


NJS 

♦SOD 


1N6129A 

♦MSC 

332 - 80 

1N6062A 

A^GSE 

332 - 4 

APD 

CODI 



KSI 

MSC 


SSI 

TRWO 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CRI 

GHZ 



1N6087C 

ATRWS 

177 -183 


♦ UNI 


1N6130 

MSC 

332 - 81 

SCN 

SLCB 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 


1N6099 

AFSC 

247 -100 


♦THEF 



THEF 


1N6082B 

ATRWS 

168 

-158 

CRI 

GHZ 


1N6102 

MSC 

332 - 25 

1N6130A 

♦MSC 

332 - 82 

1N6063 

A^GSE 

332 - 5 

APD 

CODI 



KSI 

MSC 



♦THEF 



♦THEF 


CRI 

♦MSC 


CRI 

GHZ 



1N6087D 

ATRWS 

177 -174 

1N6102A 

♦ MSC 

332 - 26 

1N6131 

MSC 

332 - 83 

SAR 

SCN 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 



♦THEF 



♦THEF 


SLCB 

THEF 


1N6082C 

ATRWS 

168 

-149 

CRI 

GHZ 


1N6103 

MSC 

332 - 27 

1N6131A 

♦MSC 

332 - 84 

1N6063A 

A^GSE 

332 - 6 

APD 

CODI 




KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CRI 

GHZ 



1N6088 

ATRWS 

180 - 14 

1N6103A 

♦MSC 

332 - 28 

1N6132 

MSC 

332 • 85 

SCN 

SLCB 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 



♦THEF 



♦THEF 



THEF 


1N6082D 

ATRWS 

168 

-143 

CRI 

EAS 


1N6104 

MSC 

332 - 29 

1N6132A 

♦ MSC 

332 - 86 

1N6064 

A^GSE 

332 - 7 

APD 

CODI 



GHZ 

KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


CRI 

GHZ 




MSC 


1N6104A 

♦ MSC 

332 - 30 

1N6133 

MSC 

332 - 87 

SCN 

SLCB 



KSI 



1N6088A 

ATRWS 

180 - 8 


♦THEF 



♦THEF 



THEF 


1N6083 

ATRWS 

170 

- 24 

APD 

CODI 


1N6105 

MSC 

332 - 31 

1N6133A 

♦ MSC 

332 - 88 

1N6064A 

A ♦GSE 

332 - 8 

APD 

CODI 



CRI 

GHZ 



♦THEF 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


CRI 

EAS 



KSI 

MSC 


1N6105A 

♦ MSC 

332 - 32 

1N6134 

MSC 

332 - 89 

SCN 

SLCB 


GHZ 

KSI 



1N6088B 

ATRWS 

179 -186 


♦THEF 



♦THEF 



THEF 



MSC 



APD 

CODI 


1N6106 

MSC 

332 - 33 

1N6134A 

♦MSC 

332 - 90 

1N6065 

A ♦GSE 

332 - 9 

1N6083A 

ATRWS 

170 

- 17 

GHZ 

KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦ MSC 

SAR 


APD 

CODI 




MSC 


1N6106A 

♦MSC 

332 - 34 

1N6135 

MSC 

332 - 91 

SCN 

SLCB 


CRI 

GHZ 



1N6088C 

ATRWS 

179 -174 


♦THEF 



♦THEF 



THEF 


KSI 

MSC 



APD 

CODI 


1N6107 

MSC 

332 - 35 

1N6135A 

♦MSC 

332 - 92 

1N6065A 

A ♦GSE 

332 - 10 

1N6083B 

ATRWS 

169 -199 

GHZ 

KSI 



♦THEF 



♦THEF 


♦MSC 

SAR 


APD 

CODI 




MSC 


1N6107A 

♦MSC 

332 - 36 

1N6136 

MSC 

332 - 93 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■yiidzbl 


TYPE No. 

Hl^ 


TYPE No. 

mmm 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N6136A 

♦MSC 


- 94 

1N6166 


333 

41 

1N6276 


333 

75 

1N6288A 

wm^:m 

333 

-100 

1N6301A 




♦THEF 

HI 



♦THEF 



CEN 

FGRS 



CEN 

♦ MOTA 



(cont.) 

CEN 


1N6137 

MSC 

332 

- 95 

1N6166A 

♦ MSC 

333 

42 

♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



♦THEF 




♦THEF 



NJS 

SCN 



SCN 

SLCB 



NJS 

SCN 


1N6137A 

♦ MSC 

332 

- 96 

1N6167 

MSC 

333 

43 


SLCB 



1N6289 

AGSE 

333 -101 


SLCB 



♦THEF 




♦THEF 



1N6276A 

AGSE 

333 

76 

CEN 

♦ FGRS 



1N6302 

AGSE 

334 - 17 

1N6139 

MSC 

332 

- 97 

1N6167A 

♦ MSC 

333 

44 

CEN 

♦MOTA 



♦ MOTA 

♦ MSC 



CEN 

♦ FGRS 



♦THEF 




♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



NJS 

SCN 



♦MOTA 

♦ MSC 


1N6139A 

♦ MSC 

332 

- 98 

1N6168 

MSC 

333 

45 

SCN 

SLCB 




SLCB 



NJS 

SCN 



♦THEF 




♦THEF 



1N6277 

AGSE 

333 

77 

1N6289A 

AGSE 

333 

-102 


SLCB 


1N6140 

MSC 

332 

- 99 

1N6168A 

♦ MSC 

333 

46 

CEN 

FGRS 



CEN 

♦ MOTA 



1N6302A 

AGSE 

334 - 18 


♦THEF 




♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MOTA 


1N6140A 

♦ MSC 

332 

-100 

1N6169 

MSC 

333 

47 

NJS 

SCN 



SCN 

SLCB 



♦ MSC 

NJS 



♦THEF 




♦THEF 




SLCB 



1N6290 

AGSE 

333 

-103 

SCN 

SLCB 


1N6141 

MSC 

332 

-101 

1N6169A 

♦ MSC 

333 

48 

1N6277A 

AGSE 

333 

78 

CEN 

♦ FGRS 



1N6303 

AGSE 

334 - 19 


♦THEF 




♦THEF 



CEN 

♦ MOTA 



♦ MOTA 

♦ MSC 



♦ FGRS 

♦ MOTA 


1N6141A 

♦MSC 

332 

-102 

1N6170 

MSC 

333 

49 

♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



♦ MSC 

NJS 



♦THEF 




♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6290A 

AGSE 

333 

-104 

SCN 

SLCB 


1N6142 

MSC 

332 

-103 

1N6170A 

♦ MSC 

333 

50 

1N6278 

AGSE 

333 

79 

CEN 

♦ MOTA 



1N6303A 

AGSE 

334 - 20 


♦THEF 




♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦ MSC 

SCN 



♦ MOTA 

♦ MSC 


1N6142A 

♦ MSC 

332 

-104 

1N6171 

MSC 

333 

51 

♦ MOTA 

♦ MSC 




SLCB 



NJS 

SCN 



♦THEF 




♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6291 

AGSE 

333 

-105 


SLCB 


1N6143 

MSC 

332 

-105 

1N6171A 

♦ MSC 

333 

52 


SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



1N6309 

CDI 

334 - 21 


♦THEF 




♦THEF 



1N6278A 

AGSE 

333 

80 

♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 


1N6143A 

♦ MSC 

332 

-106 

1N6172 

MSC 

333 

53 

CEN 

♦ MOTA 



SCN 

SLCB 



1N6310 

CDI 

334 - 22 


♦THEF 




♦THEF 



♦MSC 

NJS 



1N6291A 

AGSE 

333 

-106 


♦ MSC 


1N6144 

MSC 

332 

-107 

1N6172A 

♦ MSC 

333 

54 

SCN 

SLCB 



CEN 

♦ MOTA 



1N6311 

CDI 

334 - 23 


♦THEF 




♦ THEF 



1N6279 

AGSE 

333 

81 

♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 


1N6144A 

♦ MSC 

332 

-108 

1N6173 

MSC 

333 

55 

CEN 

FGRS 




SLCB 



1N6312 

CDI 

334 - 24 


♦THEF 




♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6292 

AGSE 

333 

-107 


♦ MSC 


1N6145 

MSC 

332 

-109 

1N6173A 

♦ MSC 

333 

56 

NJS 

SCN 



CEN 

♦ FGRS 



1N6314 

CDI 

334 - 25 


♦THEF 




♦THEF 




SLCB 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 


1N6145A 

♦ MSC 

332 

-110 

1N6262 

ACOO 

305 

78 

1N6279A 

AGSE 

333 

82 

SCN 

SLCB 



1N6315 

CDI 

444 - 3 


♦THEF 



1N6263 

A^HPA 

231 

133 

CEN 

♦ MOTA 



1N6292A 

AGSE 

333 -108 


♦ MSC 


1N6146 

MSC 

333 

- 1 

SPE 

THEF 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

♦ MOTA 



1N6316 

CDI 

334 - 26 


♦THEF 



1N6267 

AGSE 

333 

57 

SCN 

SLCB 



♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 


1N6146A 

♦ MSC 

333 

- 2 

CEN 

♦ MOTA 



1N6280 

AGSE 

333 

83 


SLCB 



1N6317 

CDI 

334 - 27 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



CEN 

FGRS 



1N6293 

AGSE 

333 

-109 


♦ MSC 


1N6147 

MSC 

333 

- 3 

SCN 

SLCB 



♦ MOTA 

♦ MSC 



CEN 

♦FGRS 



1N6318 

CDI 

334 - 28 

SPE 

♦THEF 



1N6267A 

AGSE 

333 

58 

NJS 

SCN 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 


1N6147A 

♦MSC 

333 

- 4 

CEN 

♦ MOTA 




SLCB 



SCN 

SLCB 



1N6319 

CDI 

334 - 29 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



1N6280A 

AGSE 

333 

84 

1N6293A 

AGSE 

333 

-110 


♦ MSC 


1N6148 

MSC 

333 

- 5 

SCN 

SLCB 



CEN 

♦ MOTA 



CEN 

♦ MOTA 



1N6320 

CDI 

334 - 30 


♦THEF 



1N6268 

AGSE 

333 

59 

♦ MSC 

NJS 



♦ MSC 

SCN 




♦ MSC 


1N6148A 

♦ MSC 

333 

- 6 

CEN 

♦ MOTA 



SCN 

SLCB 




SLCB 



1N6323 

CDI 

334 - 31 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 



1N6281 

AGSE 

333 

85 

1N6294 

AGSE 

334 

- 1 


♦ MSC 


1N6149 

MSC 

333 

- 7 

SCN 

SLCB 



CEN 

FGRS 



CEN 

♦ FGRS 



1N6324 

CDI 

334 - 32 


♦THEF 



1N6268A 

AGSE 

333 

60 

♦ MOTA 

♦MSC 



♦ MOTA 

♦ MSC 




♦ MSC 


1N6149A 

♦MSC 

333 

- 8 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 



SCN 

SLCB 



1N6325 

CDI 

334 - 33 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6294A 

AGSE 

334 

- 2 


♦ MSC 


1N6150 

MSC 

333 

- 9 

SCN 

SLCB 



1N6281A 

AGSE 

333 

86 

CEN 

MOTA 



1N6326 

CDI 

334 - 34 


♦THEF 



1N6269 

AGSE 

333 

61 

CEN 

♦MOTA 



♦MSC 

SCN 




♦ MSC 


1N6150A 

♦MSC 

333 

- 10 

CEN 

FGRS 



♦MSC 

NJS 




SLCB 



1N6327 

CDI 

334 - 35 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6295 

AGSE 

334 

- 3 


♦ MSC 


1N6151 

MSC 

333 

- 11 

NJS 

SCN 



1N6282 

AGSE 

333 

87 

CEN 

♦FGRS 



1N6328 

CDI 

334 - 36 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

FGRS 



♦MOTA 

♦MSC 




♦ MSC 


1N6151A 

♦ MSC 

333 

- 12 

1N6269A 

AGSE 

333 

- 62 

♦ MOTA 

♦MSC 



NJS 

SCN 



1N6329 

CDI 

334 - 37 


♦THEF 



CEN 

♦MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 




♦ MSC 


1N6152 

MSC 

333 

- 13 

♦MSC 

NJS 




SLCB 



1N6295A 

AGSE 

334 

- 4 

1N6330 

CDI 

334 - 38 


♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6282A 

AGSE 

333 

- 88 

CEN 

♦ MOTA 




♦MSC 


1N6152A 

♦MSC 

333 

- 14 

1N6270 

AGSE 

333 

- 63 

CEN 

♦MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6331 

CDI 

334 - 39 


♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6391 

♦INR 

374 -216 

1N6153 

MSC 

333 

- 15 

♦ MOTA 

♦MSC 



SCN 

SLCB 



1N6296 

AGSE 

334 

- 5 

1N6402 

AGSE 

334 - 40 


♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6283 

AGSE 

333 ■ 

■ 89 

CEN 

♦ FGRS 



1N6402A 

AGSE 

334 - 41 

1N6153A 

♦MSC 

333 

- 16 


SLCB 



CEN 

FGRS 



♦ MOTA 

♦MSC 



1N6403 

AGSE 

334 - 42 


♦THEF 



1N6270A 

AGSE 

333 

- 64 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6403A 

AGSE 

334 - 43 

1N6154 

MSC 

333 

- 17 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6404 

AGSE 

334 - 44 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6296A 

AGSE 

334 

- 6 

1 N6404A 

AGSE 

334 - 45 

1N6154A 

♦MSC 

333 

- 18 

SCN 

SLCB 



1N6283A 

AGSE 

333 

- 90 

CEN 

♦ MOTA 



1N6405 

AGSE 

334 - 46 


♦THEF 



1N6271 

AGSE 

333 

- 65 

CEN 

♦MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6405A 

AGSE 

334 - 47 

1N6155 

MSC 

333 

- 19 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6406 

AGSE 

334 - 48 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6297 

AGSE 

334 

- 7 

1N6406A 

AGSE 

334 - 49 

1N6155A 

♦MSC 

333 

- 20 

NJS 

SCN 



1N6284 

AGSE 

333 

- 91 

CEN 

♦ FGRS 



1N6407 

AGSE 

334 - 50 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

♦FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6407A 

AGSE 

334 - 51 

1N6156 

MSC 

333 

- 21 

1N6271A 

AGSE 

333 

- 66 

♦ MOTA 

♦MSC 



NJS 

SCN 



1N6408 

AGSE 

334 - 52 


♦ THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6408A 

AGSE 

334 - 53 

1N6156A 

♦ MSC 

333 

- 22 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6297A 

AGSE 

334 

- 8 

1N6409 

AGSE 

334 - 54 


♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6284A 

AGSE 

333 

■ 92 

CEN 

♦ MOTA 



1N6409A 

AGSE 

334 - 55 

1N6157 

MSC 

333 

- 23 

1N6272 

AGSE 

333 

- 67 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6410 

AGSE 

334 - 56 


♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6410A 

AGSE 

334 - 57 

1N6157A 

♦ MSC 

333 

- 24 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6298 

AGSE 

334 

- 9 

1N6411 

AGSE 

334 - 58 


♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6285 

AGSE 

333 

. 93 

CEN 

♦ FGRS 



1N6411A 

AGSE 

334 - 59 

1N6158 

MSC 

333 

- 25 


SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦MSC 



1N6412 

AGSE 

334 - 60 


♦THEF 



1N6272A 

AGSE 

333 

- 68 

♦ MOTA 

♦MSC 



NJS 

SCN 



1N6412A 

AGSE 

334 - 61 

1N6158A 

♦ MSC 

333 

- 26 

CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6413 

AGSE 

334 - 62 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6298A 

AGSE 

334 

- 10 

1N6413A 

AGSE 

334 - 63 

1N6159 

MSC 

333 

- 27 

SCN 

SLCB 



1N6285A 

AGSE 

333 

■ 94 

CEN 

♦ MOTA 



1N6414 

AGSE 

334 - 64 


♦THEF 



1N6273 

AGSE 

333 

- 69 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6414A 

AGSE 

334 - 65 

1N6159A 

♦ MSC 

333 

- 28 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6415 

AGSE 

334 - 66 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6299 

AGSE 

334 

- 11 

1N6415A 

AGSE 

334 - 67 

1N6160 

MSC 

333 

- 29 

NJS 

SCN 



1N6286 

AGSE 

333 

- 95 

CEN 

♦ FGRS 



1N6416 

AGSE 

334 - 68 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6416A 

GSE 

334 - 69 

1N6160A 

♦ MSC 

333 

- 30 

1N6273A 

AGSE 

333 

- 70 

♦MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6417 

AGSE 

334 - 70 


♦THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6417A 

AGSE 

334 - 71 

1N6161 

MSC 

333 

- 31 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6299A 

AGSE 

334 

- 12 

1N6418 

AGSE 

334 - 72 


♦THEF 



SCN 

SLCB 



1N6286A 

AGSE 

333 

■ 96 

CEN 

♦MOTA 



1N6418A 

AGSE 

334 - 73 

1N6161A 

♦ MSC 

333 

- 32 

1N6274 

AGSE 

333 

- 71 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6419 

AGSE 

334 - 74 


♦THEF 



CEN 

FGRS 



♦MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6419A 

AGSE 

334 - 75 

1N6162 

MSC 

333 

- 33 

♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6300 

AGSE 

334 

- 13 

1N6420 

AGSE 

334 - 76 


♦THEF 



NJS 

SCN 



1N6287 

AGSE 

333 

■ 97 

CEN 

♦ FGRS 



1N6420A 

AGSE 

334 - 77 

1N6162A 

♦ MSC 

333 

- 34 


SLCB 



CEN 

♦FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6421 

AGSE 

334 - 78 


♦THEF 



1N6274A 

AGSE 

333 

- 72 

♦ MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6421A 

AGSE 

334 - 79 

1N6163 

MSC 

333 

- 35 

CEN 

♦MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6422 

AGSE 

334 - 80 


♦THEF 



♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6300A 

AGSE 

334 

- 14 

1N6422A 

AGSE 

334 - 81 

1N6163A 

♦ MSC 

333 

- 36 

SCN 

SLCB 



1N6287A 

AGSE 

333 

- 98 

CEN 

♦ MOTA 



1N6423 

AGSE 

334 - 82 


♦THEF 



1N6275 

AGSE 

333 

- 73 

CEN 

♦ MOTA 



♦ MSC 

NJS 



1N6423A 

AGSE 

334 - 83 

1N6164 

MSC 

333 

- 37 

CEN 

FGRS 



♦ MSC 

NJS 



SCN 

SLCB 



1N6424 

AGSE 

334 - 84 


♦THEF 



♦ MOTA 

♦ MSC 



SCN 

SLCB 



1N6301 

AGSE 

334 

- 15 

1N6424A 

AGSE 

334 - 85 

1N6164A 

♦ MSC 

333 

- 38 

NJS 

SCN 



1N6288 

AGSE 

333 • 

■ 99 

CEN 

♦ FGRS 



1N6425 

AGSE 

334 - 86 


♦THEF 




SLCB 



CEN 

♦ FGRS 



♦ MOTA 

♦ MSC 



1N6425A 

GSE 

334 - 87 

1N6165 

MSC 

333 

- 39 

1N6275A 

AGSE 

333 

- 74 

♦MOTA 

♦ MSC 



NJS 

SCN 



1N6426 

AGSE 

334 - 88 


♦THEF 



CEN 

♦ MOTA 



NJS 

SCN 




SLCB 



1N6426A 

AGSE 

334 - 89 

1N6165A 

♦ MSC 

333 

- 40 

♦ MSC 

NJS 




SLCB 



1N6301A 

AGSE 

334 

- 16 

1N6427 

AGSE 

334 - 90 


♦THEF 



SCN 

SLCB 
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1N6427A 

AGSE 

334 - 91 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

htfiJ JTigfSW 









TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




1N6428 


334 - 92 

1S138 

SLCB 

235 -182 

1S442 

CEI 

287 -152 

1SI888J 

♦IMtm 

402 - 73 

1S2250 

mm 

404 -211 

1N6428A 

AGSE 

334 - 93 

1S144 

IMTM 

445 - 7 


SLCB 


1 SI 890 

♦TOSJ 

283 - 1 


SLCB 


1N6429 

AGSE 

334 - 94 


TOSJ 


1S446 

CEI 

288 - 54 

1S1891 

♦TOSJ 

283 - 22 

1S2251 

MITJ 

408 - 95 

1N6429A 

AGSE 

334 - 95 

1S180 

CEI 

231 -206 


SLCB 


1 SI 892 

♦TOSJ 

402 - 29 


SLCB 


1N6430 

AGSE 

334 - 96 


HSE 


1S447 

CEI 

233 - 59 

1 SI 925 

NJRC 

439 - 50 

1S2252 

MITJ 

411 -202 

1N6430A 

AGSE 

334 . 97 

1S181 

CEI 

231 -207 


HSE 


1 SI 926 

NJRC 

439 - 51 


SLCB 


1N6431 

AGSE 

334 - 98 


HSE 


1S448 

CEI 

232 -206 

1 SI 941 

IMTM 

276 -159 

1S2253 

MITJ 

415 -176 

1N6431A 

AGSE 

334 - 99 

1S188 

TSAJ 

233 -111 


HSE 


1S1941B 

IMTM 

277 -195 


SLCB 


1N6438 

AGSE 

334 -100 

1S206 

MITJ 

274 -161 

1S449 

CEI 

233 - 60 

1S1941L 

IMTM 

277 -217 

1S2254 

MITJ 

418 - 7 

1N6438A 

AGSE 

334 -101 

1S220 

♦TOSJ 

169 -116 


HSE 


1 SI 942 

IMTM 

276 -182 


SLCB 


1N6439 

AGSE 

334 -102 

1S221 

♦TOSJ 

172 - 82 

1S451 

CEI 

232 -207 

1 SI 943 

♦IMTM 

277 - 1 

1S2255 

MITJ 

419 -208 

1N6439A 

AGSE 

334 -103 

1S222 

♦TOSJ 

177 - 72 


HSE 


1 SI 944 

IMTM 

277 - 42 


SLCB 


1N6440 

AGSE 

334 -104 

1S223 

♦TOSJ 

180 -127 

1S452 

CEI 

233 - 61 

1S1944H 

IMTM 

279 - 50 

1S2256 

MITJ 

404 -146 

1N6440A 

AGSE 

334 -105 

1S224 

♦TOSJ 

183 -104 


HSE 


1S1944J 

IMTM 

401 -126 


SLCB 


1N6441 

AGSE 

334 -106 

1S225 

♦TOSJ 

186 -111 

1S453 

CEI 

233 - 66 

1 SI 992 

NECJ 

238 - 51 

1S2257 

♦MITJ 

408 - 20 

1N6441A 

AGSE 

334 -107 

1S226 

♦TOSJ 

189 -116 


HSE 


1 SI 993 

NECJ 

238 - 36 


SLCB 


1N6442 

AGSE 

334 -108 

1S227 

♦TOSJ 

191 - 89 

1S456 

CEI 

274 -112 

1 SI 994 

NECJ 

238 - 52 

1S2258 

MITJ 

411 -180 

1N6442A 

AGSE 

334 -109 

1S228 

♦TOSJ 

193 - 34 


HSE 


1 SI 995 

NECJ 

238 - 37 


SLCB 


1N6443 

AGSE 

334 -110 

1S229 

♦TOSJ 

194 - 13 

1S457 

CEI 

274 -123 

1S2030A 

SLCB 

165 - 70 

1S2259 

MITJ 

413 - 33 

1N6443A 

AGSE 

335 - 1 

1S230 

♦TOSJ 

195 - 87 


HSE 


1S2033 

SLCB 

166 - 19 


SLCB 


1N6444 

AGSE 

335 - 2 

1S231 

♦TOSJ 

196 -177 

1S458 

HSE 

274 -133 

1S2033A 

SLCB 

166 - 1 

1S2260 

MITJ 

414 - 39 

1N6445 

AGSE 

335 - 3 

1S232 

♦TOSJ 

197 -133 

1S459 

HSE 

274 -137 

1S2036 

SLCB 

166 -196 


SLCB 


1N6445A 

AGSE 

335 - 4 

1S233 

♦TOSJ 

198 -195 

1S770 

IMTM 

296 - 40 

1S2036A 

SLCB 

166 -177 

1S2261 

MITJ 

408 -113 

1N6446 

AGSE 

335 - 5 

1S234 

♦TOSJ 

199 -142 

1S770R 

IMTM 

296 - 41 

1S2039 

SLCB 

167 -161 


SLCB 


1N6446A 

AGSE 

335 - 6 

1S235 

♦TOSJ 

200 -186 

1S920 

FSC 

235 -201 

1S2039A 

SLCB 

167 -143 

1S2262 

MITJ 

413 - 90 

1N6447 

AGSE 

335 - 7 

1S236 

♦TOSJ 

202 - 86 

1S921 

FSC 

235 -202 

1S2043 

SLCB 

168 -180 


SLCB 


1N6447A 

AGSE 

335 - 8 

1S237 

♦TOSJ 

203 -182 

1S922 

FSC 

235 -203 

1S2043A 

SLCB 

168 -159 

1S2263 

MITJ 

414 - 91 

1N6448 

AGSE 

335 - 9 

1S238 

♦TOSJ 

204 -119 

1S923 

FSC 

235 -204 

1S2047 

SLCB 

170 - 18 


SLCB 


1N6448A 

AGSE 

335 - 10 

1S239 

♦TOSJ 

205 -124 

1S941#B 

♦SHEJ 

308 -160 

1S2047A 

SLCB 

169 -200 

1S2264 

MITJ 

415 -190 

1N6449 

AGSE 

335 - 11 

1S240 

♦TOSJ 

207 - 48 

1S942#B 

♦SHEJ 

308 -180 

1S2051 

SLCB 

171 -100 


SLCB 


1N6449A 

AGSE 

335 - 12 

1S241 

♦TOSJ 

208 -142 

1S951 

SLCB 

251 -101 

1S2051A 

SLCB 

171 - 75 

1S2265 

MITJ 

418 - 16 

1N6450 

AGSE 

335 - 13 

1S242 

♦TOSJ 

209 -199 

1S952#C 

NECJ 

245 - 24 

1S2056 

SLCB 

172 -190 


SLCB 


1N6450A 

AGSE 

335 - 14 

1S243 

♦TOSJ 

211 - 34 

1S953 

NECE 

245 - 34 

1S2056A 

SLCB 

172 -163 

1S2266 

MITJ 

418 -198 

1N6451A 

AGSE 

335 - 15 

1S244 

♦TOSJ 

212 - 43 


♦ NECJ 


1S2062 

SLCB 

175 - 42 


SLCB 


1N6452 

AGSE 

335 - 16 

1S245 

♦TOSJ 

212 -131 

1S954 

NECE 

246 - 66 

1S2062A 

SLCB 

174 -181 

1S2267 

♦ HITJ 

438 - 44 

1N6452A 

AGSE 

335 - 17 

1S246 

♦TOSJ 

213 - 59 


♦NECJ 


1S2067 

SLCB 

183 - 93 

1S2268 

♦ HITJ 

438 - 45 

1N6453 

AGSE 

335 - 18 

1S247 

♦TOSJ 

213 -154 

1S955 

NECE 

246 -215 

1S2068A 

SLCB 

177 -201 

1S2270 

SAKJ 

280 -160 

1N6453A 

AGSE 

335 - 19 

1S248 

♦TOSJ 

214 -138 


♦NECJ 


1S2069 

SLCB 

183 - 94 


SLCB 


1N6454 

AGSE 

335 - 20 

1S249 

♦TOSJ 

215 - 43 

1S990 

NJRC 

163 - 29 

1S2070 

SLCB 

245 -189 

1S2270A 

SLCB 

205 - 3 

1N6454A 

AGSE 

335 - 21 

1S250 

♦TOSJ 

216 - 48 

1S991 

NJRC 

163 - 72 

1S2071 

SLCB 

244 -168 

1S2271 

SAKJ 

281 - 66 

1N6455A 

AGSE 

335 - 22 

1S251 

♦TOSJ 

217 - 29 

1S1011 

NJRC 

434 - 44 

1S2072 

SLCB 

246 -185 


SLCB 


1N6456 

AGSE 

335 - 23 

1S252 

♦TOSJ 

218 - 11 

1 SI 288 

IMTM 

297 -110 

1S2074H 

♦HITJ 

245 -158 

1S2272 

SAKJ 

281 -181 

1N6456A 

AGSE 

335 - 24 

1S253 

♦TOSJ 

218 -191 

1S1288R 

IMTM 

298 - 15 

1S2075 

SLCB 

180 - 9 


SLCB 


1NE11 

TOSJ 

401 -180 

1S254 

♦TOSJ 

219 -170 

1S1314 

IMTM 

233 -159 

1S2075A 

SLCB 

179 -187 

1S2273 

SAKJ 

282 - 55 

1NZ61 

TOSJ 

402 - 1 

1S255 

♦TOSJ 

220 -131 


♦TOSJ 


1S2075K 

♦ HITJ 

245 - 51 


SLCB 


1P643 

♦ FGRS 

238 - 74 

1S256 

♦TOSJ 

221 - 22 

1 SI 342 

MITJ 

279 - 72 

1S2076 

♦ HITJ 

245 - 37 

1S2274 

SAKJ 

401 -181 


♦ ITTG 


1S257 

♦TOSJ 

221 - 93 

1 SI 343 

MITJ 

279 - 82 


SLCB 



SLCB 


1P644 

♦FGRS 

238 -142 

1S258 

♦TOSJ 

222 - 44 

1 SI 344 

MITJ 

279 - 88 

1S2076A 

♦ HITJ 

246 - 50 

1S2300 

SLCB 

206 -153 


♦ ITTG 


1S259 

♦TOSJ 

222 -188 

1 SI 345 

MITJ 

279 - 98 


SLCB 


1S2300A 

SLCB 

206 -137 

1P645 

♦FGRS 

239 -102 

1S260 

♦TOSJ 

223 -100 

1 SI 346 

MITJ 

279 -110 

1S2082 

SLCB 

181 -192 

1S2306 

SLCB 

279 -114 


♦ ITTG 


1S261 

♦TOSJ 

224 - 32 

1 SI 347 

MITJ 

279 -122 

1S2082A 

SLCB 

181 -167 

1S2307 

SLCB 

279 -127 

1P646 

♦FGRS 

239 -108 

1S262 

♦TOSJ 

378 - 5 

1 SI 348 

MITJ 

401 -133 

1S2090 

♦HITJ 

438 - 43 

1S2308 

SLCB 

401 -139 


♦ITTG 


1S263 

♦TOSJ 

378 - 95 

1 SI 349 

MITJ 

406 - 28 

1S2091 

IMTM 

232 -216 

1S2309 

SLCB 

411 - 64 

1P647 

♦FGRS 

239 -137 

1S264 

♦TOSJ 

379 - 2 

1 SI 465 

TOSJ 

294 - 39 

SLCB 

♦TOSJ 


1S2310 

SLCB 

276 - 32 


♦ITTG 


1S265 

♦TOSJ 

379 -191 

1S1553 

IMTM 

234 -157 

1S2091A 

SLCB 

184 -215 

1S2311 

SLCB 

276 - 38 

1P648 

♦FGRS 

239 -197 

1S266 

♦TOSJ 

380 -139 


♦TOSJ 


1S2092 

IMTM 

232 -217 

1S2312 

SLCB 

401 - 72 

1P649 

♦ITTG 

276 -107 

1S267 

♦TOSJ 

381 - 60 

1 SI 554 

IMTM 

234 -158 

SLCB 

♦TOSJ 


1S2313 

SLCB 

275 - 8 

1QE11 

TOSJ 

406 - 53 

1S268 

♦TOSJ 

382 - 18 


♦TOSJ 


1S2095A 

IMTM 

251 -103 

1S2314 

SLCB 

275 - 16 

1R5BZ61 

♦TOSJ 

283 -175 

1S269 

♦TOSJ 

382 -139 

1 SI 555 

IMTM 

234 -159 

SLCB 

♦TOSJ 


1S2315 

SLCB 

401 - 37 

1R5DZ61 

♦TOSJ 

284 - 23 

1S270 

♦TOSJ 

383 - 46 


♦TOSJ 


1S2097 

SLCB 

247 -141 

1S2330 

SLCB 

208 - 41 

1R5GZ61 

♦TOSJ 

284 -130 

1S271 

♦TOSJ 

383 -126 

1 SI 575 

TOSJ 

295 - 77 

1S2098 

SLCB 

247 -113 

1S2330A 

SLCB 

208 - 25 

1R5JZ61 

♦TOSJ 

285 - 9 

1S272 

♦TOSJ 

384 - 23 

1 SI 576 

TOSJ 

295 -126 

1S2099 

SLCB 

247 - 99 

1S2342 

MITJ 

309 - 39 

1R5TH61 

♦TOSJ 

248 -154 

1S273 

♦TOSJ 

384 -120 

1 SI 577 

TOSJ 

295 -162 

1S2100 

SLCB 

187 - 68 

1S2343 

MITJ 

309 - 47 

1R61 

IMTM 

291 -141 

1S274 

♦TOSJ 

384 -188 

1 SI 578 

TOSJ 

403 - 64 

1S2100A 

SLCB 

187 - 41 

1S2344 

MITJ 

309 - 58 

1R62 

IMTM 

291 -193 

1S275 

♦TOSJ 

385 - 85 

1 SI 579 

IMTM 

233 -144 

1S2110 

SLCB 

189 - 11 

1S2345 

MITJ 

309 - 65 

1RM40 

♦THEF 

421 -199 

1S276 

♦TOSJ 

385 -155 


♦TOSJ 


1S2110A 

SLCB 

188 -194 

1S2346 

MITJ 

309 - 69 

1RM60 

♦THEF 

424 -199 

1S277 

♦TOSJ 

386 - 33 

1S1580 

IMTM 

233 -145 

1S2120 

SLCB 

190 -180 

1S2347 

MITJ 

309 - 79 

1RM80 

♦THEF 

426 - 69 

1S278 

♦TOSJ 

386 -140 


♦TOSJ 


1S2120A 

SLCB 

190 -156 

1S2348H 

♦ HITJ 

252 -135 

1RM100 

♦THEF 

427 -109 

1S279 

♦TOSJ 

387 - 55 

1 SI 585 

IMTM 

246 -202 

1S2128 

SLCB 

174 - 19 

1S2392 

NECJ 

280 -203 

1RM120 

♦THEF 

428 -104 

1S280 

♦TOSJ 

387 -118 


♦TOSJ 


1S2129 

SLCB 

183 -208 

1S2394 

NECJ 

281 -108 

1RM150 

♦THEF 

429 - 80 

1S281 

♦TOSJ 

387 -199 

1 SI 586 

IMTM 

246 - 19 

1S2130 

SLCB 

192 -146 

1S2396 

NECJ 

282 - 2 

1RM200 

♦THEF 

430 -164 

1S282 

♦TOSJ 

388 -113 


♦TOSJ 


1S2130A 

SLCB 

192 -128 

1S2398 

NECJ 

282 - 87 

1RM250 

♦THEF 

431 -126 

1S283 

♦TOSJ 

389 - 22 

1 SI 587 

IMTM 

246 - 20 

1S2131 

SLCB 

199 - 95 

1S2401 

MITJ 

279 - 70 

1S030 

SLCB 

277 -212 

1S284 

♦TOSJ 

389 -131 


♦TOSJ 


1S2134 

NECJ 

245 -101 

1S2402 

MITJ 

279 - 79 

1S031 

SLCB 

278 - 25 

1S285 

♦TOSJ 

390 - 24 

1 SI 588 

IMTM 

245 - 39 


SLCB 


1S2403 

MITJ 

279 - 95 

1S032 

SLCB 

278 - 65 

1S286 

♦TOSJ 

390 -131 


♦TOSJ 


1S2135 

♦ NECJ 

246 - 57 

1S2404 

MITJ 

279 -107 

1S32 

CEI 

232 -213 

1S287 

♦TOSJ 

390 -199 

1 SI 640 

TOSJ 

296 - 61 


SLCB 


1S2405 

MITJ 

279 -120 

HSE 

IMTM 


1S288 

♦TOSJ 

391 - 66 

1 SI 641 

TOSJ 

297 -120 

1S2144 

SLCB 

245 - 99 

1S2406 

MITJ 

401 -132 


TOSJ 


1S289 

♦TOSJ 

391 -136 

1 SI 650 

CEI 

231 - 1 

1S2145 

SLCB 

246 -206 

1S2408 

MITJ 

285 -205 

1S33 

CEI 

232 -214 

1S290 

♦TOSJ 

392 - 48 


TOSJ 


1S2148 

SLCB 

283 -138 

1S2409 

MITJ 

286 - 17 

HSE 

IMTM 


1S291 

♦TOSJ 

392 -123 

1 SI 651 

CEI 

231 - 2 

1S2149 

SLCB 

283 -202 

1S2410 

MITJ 

286 - 57 


TOSJ 


1S292 

♦TOSJ 

393 - 36 


TOSJ 


1S2150 

SLCB 

194 -169 

1S2411 

MITJ 

286 - 87 

1S034 

SLCB 

278 -147 

1S293 

♦TOSJ 

393 -130 

1S1715 

IMTM 

176 -207 

1S2150A 

SLCB 

194 -152 

1S2412 

MITJ 

286 -107 

1S34 

CEI 

232 -215 

1S294 

♦TOSJ 

394 - 50 

1S1716 

IMTM 

179 -159 

1S2160A 

SLCB 

196 - 57 

1S2413 

MITJ 

286 -136 

HSE 

IMTM 


1S295 

♦TOSJ 

394 -157 

1S1717 

IMTM 

183 - 95 

1S2180 

SLCB 

198 - 81 

1S2414 

MITJ 

286 -156 


♦TOSJ 


1S296 

♦TOSJ 

395 - 65 

1S1718 

IMTM 

186 - 93 

1S2180A 

SLCB 

198 - 64 

1S2415 

MITJ 

285 -206 

1S036 

SLCB 

278 -218 

1S297 

♦TOSJ 

395 -174 

1 SI 829 

IMTM 

282 - 68 

1S2186 

SLCB 

237 -108 

1S2416 

MITJ 

286 - 18 

1S038 

SLCB 

279 - 44 

1S298 

♦TOSJ 

396 - 29 


♦TOSJ 



♦TOSJ 


1S2417 

MITJ 

286 - 58 

1S40 

CEI 

278 - 26 

1S299 

♦TOSJ 

396 - 92 

1 SI 830 

IMTM 

401 -198 

1S2187 

SLCB 

439 - 98 

1S2418 

MITJ 

286 - 88 


HSE 


1S300 

♦TOSJ 

396 -179 


♦TOSJ 



♦TOSJ 


1S2419 

MITJ 

286 -108 

1S41 

CEI 

278 - 66 

1S301 

♦TOSJ 

397 - 68 

1 SI 832 

IMTM 

248 -159 

1S2190 

NECJ 

181 -124 

1S2420 

MITJ 

286 -137 


HSE 


1S302 

♦TOSJ 

397 -137 


♦TOSJ 



SLCB 


1S2421 

MITJ 

286 -157 

1S42 

CEI 

278 -109 

1S303 

♦TOSJ 

398 . 11 

1 SI 834 

IMTM 

248 -123 

1S2191 

NECJ 

181 -125 

1S2428 

MITJ 

296 • 35 


HSE 


1S410 

SLCB 

288 • 49 


♦TOSJ 


1S2192 

NECJ 

181 -126 

1S2429 

MITJ 

296 - 60 

1S43 

CEI 

278 -148 

1S411 

SLCB 

288 -132 

1 SI 835 

IMTM 

248 -131 


SLCB 


1S2430 

MITJ 

296 - 97 


HSE 


1S413 

SLCB 

289 - 9 


♦TOSJ 


1S2198 

SLCB 

439 - 52 

1S2431 

MITJ 

296 -110 

1S45 

CEI 

278 -219 

1S415 

SLCB 

289 - 91 

1 SI 855 

♦NECJ 

244 -173 

1S2210 

NECJ 

238 - 29 

1S2432 

MITJ 

296 -140 


HSE 


1S417 

SLCB 

289 -161 

1 SI 856 

♦NECJ 

244 -172 

1S2211 

NECJ 

238 - 65 

1S2433 

MITJ 

296 -149 

1S84H 

♦CEI 

249 -123 

1S419 

SLCB 

402 -193 

1S1857 

♦ NECJ 

244 -139 

1S2220 

SLCB 

201 -185 

1S2434 

MITJ 

294 -182 

1S102 

SLCB 

279 -188 

1S420 

SLCB 

294 - 13 

1 SI 885 

IMTM 

280 - 86 

1S2220A 

SLCB 

201 -169 

1S2435 

MITJ 

294 -212 

1S104 

SLCB 

279 -189 

1S421 

SLCB 

294 - 46 


♦TOSJ 


1S2233 

SLCB 

284 -217 

1S2436 

MITJ 

295 - 26 

1S106 

SLCB 

279 -128 

1S423 

SLCB 

294 - 92 

1S1885A 

IMTM 

282 -165 

1S2234 

SLCB 

285 - 73 

1S2437 

MITJ 

295 - 52 

1S108 

SLCB 

279 - 65 

1S425 

SLCB 

294 -129 


♦TOSJ 


1S2235 

SLCB 

402 - 74 

1S2438 

MITJ 

295 - 78 

1S111 

SLCB 

276 - 77 

1S426 

SLCB 

232 -149 

1 SI 886 

IMTM 

280 -182 

1S2236 

IMTM 

231 - 3 ! 

1S2439 

MITJ 

295 - 99 

1S113 

SLCB 

276 - 92 


TSAJ 



♦TOSJ 


SLCB 

♦TOSJ 


1S2452 

♦TOSJ 

176 - 24 

1S115 

SLCB 

276 -106 

1S427 

SLCB 1 

294 -145 

1S1886A 

IMTM 

282 -178 

1S2237 

SLCB 

431 - 1 

1S2453 

♦TOSJ 

176 - 25 

1S117 

SLCB 

276 -111 

1S430 

SLCB 

287 -206 


♦TOSJ 


1S2240 

SLCB 

203 - 84 i 

1S2454 

♦TOSJ 

176 - 26 

1S120 

SLCB 

275 - 32 

1S431 

SLCB 

288 ■ 50 

1 SI 887 

IMTM 

281 - 86 

1S2240A 

SLCB 

203 - 70 ! 

1S2460 

IMTM 

274 -121 

1S121 

SLCB 

275 - 62 

1S432 

SLCB 

288 -133 


♦TOSJ 


1S2247 

MITJ 

311 -177 1 


♦TOSJ 


1S130 

SLCB 

235 -177 

1S434 

SLCB 

289 - 10 

1S1887A 

IMTM { 

282 -199 


SLCB 


1S2461 

IMTM 

274 -131 

1S131 

SLCB 

235 -178 

1S436 

SLCB 

289 - 92 


♦TOSJ 


1S2248 

MITJ 

311 -179 1 


♦TOSJ 


1S132 

SLCB 

235 -179 

1S438 

SLCB 

289 -162 

1 SI 888 

IMTM 

281 -202 


SLCB 


1S2462 

IMTM 

274 -145 

1S134 

SLCB 

235 -180 

1S441 

CEI 

287 -147 


♦TOSJ 


1S2249 

MITJ 

311 -183 1 


♦TOSJ 


1S136 

SLCB 

235 -181 


SLCB 


1S1888H 

♦ IMTM 

285 - 72 


SLCB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MM I II 


TYPE No. 

MFRS 




l^»F:tiriT3i 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

1S2463 


274 -152 

1S5062,A 

SlCB 

393 - 24 

1S7082,A,B 


181 -168 

1SV87 

♦ HITJ 

232 -146 

1.5K13 

GSE 

335 

- 39 


TOSJ 


1S5062C 

SLCB 

393 - 37 

1S7091,B 

SLCB 

184 -216 

1SV89 

♦ HITJ 

231 - 6 

1.5K13A 

GSE 

335 

- 40 

1S2464 

SAKJ 

296 - 98 

1S5068,A 

SLCB 

393 -117 

1S7091A 

♦SLCB 

185 - 1 

1SV97 

♦ HITJ 

232 -147 

1.5K15 

GSE 

335 

- 41 

1S2471 

RHMJ 

243 - 13 

1S5068C 

SLCB 

393 -131 

1S7100.B 

SLCB 

187 - 42 

1SV98 

♦ HITJ 

438 - 65 

1.5K15A 

GSE 

335 

- 42 

1S2472 

RHMJ 

242 -201 

1S5075,A 

SLCB 

394 - 37 

1S7100A 

♦ SLCB 

187 - 43 

1SV110 

♦ HITJ 

231 - 7 

1.5K16 

GSE 

335 

- 43 

1S2473 

RHMJ 

242 -190 

1S5075C 

SLCB 

394 - 51 

1S7110.B 

SLCB 

188 -195 

1SV111 

♦ HITJ 

231 - 8 

1.5K16A 

GSE 

335 

- 44 

1S2588 

NJRC 

445 - 8 

1S5082.A 

SLCB 

394 -144 

1S7110A 

♦SLCB 

188 -196 

1SV113 

♦ HITJ 

232 -148 

1.5K18 

GSE 

335 

■ 45 

1S2606 

NECJ 

281 -220 

1S5082C 

SLCB 

394 -158 

1S7120.B 

SLCB 

190 -157 

1SV1 14(A) 

HITJ 

444 - 5 

1.5K18A 

GSE 

335 

- 46 

1S2608 

NECJ 

282 - 85 

1S5091,A 

SLCB 

395 - 53 

1S7120A 

♦SLCB 

190 -158 

1SV124 

♦ HITJ 

231 - 9 

1.5K20 

GSE 

335 

- 47 

1S2610 

NECJ 

401 -216 

1S5091C 

SLCB 

395 - 66 

1S7130,B 

SLCB 

192 -129 

1SV1 25(A) 

HITJ 

444 - 6 

1.5K20A 

GSE 

335 

- 48 

1S2711 

♦ TOSJ 

248 -156 

1S5100.A 

SLCB 

395 -160 

1S7130A 

♦SLCB 

192 -130 

1SV126 

♦ HITJ 

231 - 10 

1.5K22 

GSE 

335 

- 49 

1S2712 

TOSJ 

248 -157 

1S5100C 

SLCB 

395 -175 

1S7150.B 

SLCB 

194 -153 

1SV1 32(A) 

HITJ 

444 - 7 

1.5K22A 

GSE 

335 

- 50 

1S2745 

TOSJ 

248 -136 

1S5110,A 

SLCB 

396 - 80 

1S7150A 

♦SLCB 

194 -154 

1SV134 

♦ HITJ 

231 - 11 

1.5K24 

GSE 

335 

- 51 

1S2746 

TOSJ 

248 -137 

1S5110C 

SLCB 

396 - 93 

1S7160A 

SLCB 

196 - 58 

1SV1 36(A) 

HITJ 

444 - 8 

1.5K24A 

GSE 

335 

- 52 

1S2747 

TOSJ 

248 -139 

1S5120.A 

SLCB 

396 -167 

1SM1 

♦SELI 

280 - 42 

1SV141(A) 

HITJ 

444 - 9 

1.5K27 

GSE 

335 

- 53 

1S2756 

IMTM 

248 -126 

1S5120C 

SLCB 

396 -180 

1SM3 

♦SELI 

287 -213 

1SV146 

♦ HITJ 

231 - 12 

1.5K27A 

GSE 

335 

- 54 


♦TOSJ 


1S5130.A 

SLCB 

397 - 56 

1SM6 

♦SELI 

291 -137 

1SV154 

♦ HITJ 

238 -118 

1.5K30 

GSE 

335 

- 55 

1S2757 

IMTM 

248 -134 

1S5130C 

SLCB 

397 - 69 

1SM15 

♦SELI 

296 - 39 

1SV178 

♦ HITJ 

238 -119 

1.5K30A 

GSE 

335 

- 56 


♦TOSJ 


1S5150.A 

SLCB 

397 -194 

1SM25 

♦SELI 

298 -133 

1SV187 

♦ HITJ 

238 -120 

1.5K33 

GSE 

335 

- 57 

1S2762 

NECJ 

288 - 93 

1S5150C 

SLCB 

398 - 12 

1SM40 

♦SELI 

301 -103 

1SV192 

♦ HITJ 

238 -216 

1.5K33A 

GSE 

335 

- 58 

1S2764 

NECJ 

288 -191 

1S6006 

SLCB 

379 - 60 

1SM55 

♦SELI 

303 - 42 

1SX170 

SLCB 

252 -121 

1.5K36 

GSE 

335 

- 59 

1S2766 

NECJ 

289 - 57 

1S6006A 

SLCB 

379 - 49 

1SM70 

♦SELI 

304 - 27 

1SX171 

SLCB 

252 -183 

1.5K36A 

GSE 

335 

- 60 

1S2766A 

NECJ 

289 - 58 

1S6007 

SLCB 

379 -192 

1SM100 

♦SELI 

305 -188 

1SX172 

SLCB 

253 - 91 

1.5K39 

GSE 

335 

- 61 

1S2768 

NECJ 

289 -127 

1S6007A 

SLCB 

379 -182 

1SM150 

♦SELI 

307 - 52 

1SX173 

SLCB 

254 - 85 

1.5K39A 

GSE 

335 

- 62 

1S2768A 

NECJ 

289 -128 

1S6008 

SLCB 

380 -100 

1SM200 

♦SELI 

308 -154 

1SX174 

SLCB 

254 -144 

1.5K43 

GSE 

335 

- 63 

1S2775 

IMTM 

248 -118 

1S6008A 

SLCB 

380 - 89 

1 SRI 9-1 00 

SAKJ 

294 - 14 

1SX175 

SLCB 

255 - 1 

1.5K43A 

GSE 

335 

- 64 


♦TOSJ 


1S6009 

SLCB 

381 - 20 

1 SR 19-250 

SAKJ 

294 - 53 

1SZ45A 

NECE 

176 -103 

1.5K47 

GSE 

335 

- 65 

1S2776 

IMTM 

248 -125 

1S6009A 

SLCB 

381 - 9 

1 SR 19-400 

SAKJ 

294 - 93 


NECJ 


1.5K47A 

GSE 

335 

- 66 


♦TOSJ 


1S6010 

SLCB 

381 -130 

1SR20-100 

SAKJ 

300 - 49 

1SZ46A 

NECE 

176 -104 

1.5K51 

GSE 

335 

- 67 

1S2777 

IMTM 

248 -133 

1S6010A 

SLCB 

381 -116 

1SR20-250 

SAKJ 

300 - 93 


NECJ 


1.5K51A 

GSE 

335 

- 68 


♦TOSJ 


1S6011 

SLCB 

382 - 19 

1SR20-400 

SAKJ 

300 -123 

1SZ47 

NECE 

176 -105 

1.5K56 

GSE 

335 

- 69 

1S2787 

RHMJ 

245 - 35 

1S6011A 

SLCB 

382 - 7 

1SR35-50 

RHMJ 

280 - 11 


NECJ 


1.5K56A 

GSE 

335 

- 70 

1S2790 

♦ HITJ 

438 - 46 

1S6012 

SLCB 

382 -140 

1SR35-100 

RHMJ 

280 - 87 

1SZ47A 

NECE 

176 -106 

1.5K62 

GSE 

335 

- 71 

1S2835 

NECE 

231 - 95 

1S6012A 

SLCB 

382 -124 

1SR35-200 

RHMJ 

280 -184 


NECXJ 


1.5K62A 

GSE 

335 

- 72 


♦ NECJ 


1S6013 

SLCB 

383 - 47 

1SR35-400 

RHMJ 

281 - 88 

1SZ48 

NECE 

176 -107 

1.5K68 

GSE 

335 

- 73 

1S2836 

NECE 

231 - 96 

1S6013A 

SLCB 

383 - 34 

1 SR 124-50 

RHMJ 

280 - 12 


NECJ 


1.5K68A 

GSE 

335 

- 74 


♦ NECJ 

271 - 72 

1S6015 

SLCB 

384 - 25 

1 SRI 24-1 00 

RHMJ 

280 - 88 

1SZ50 

NECE 

174 -114 

1.5K75 

GSE 

335 

- 75 

1S2837 

NECE 

231 - 97 

1S6015A 

SLCB 

384 - 8 

1 SRI 24-200 

RHMJ 

280 -185 


NECJ 


1.5K75A 

GSE 

335 

- 76 


♦ NECJ 


1S6016 

SLCB 

384 -122 

1 SRI 24-400 

RHMJ 

281 - 89 

1SZ51 

NECE 

174 -115 

1.5K82 

GSE 

335 

- 77 

1S2838 

♦NECE 

231 - 98 

1S6016A 

SLCB 

384 -107 

1SS16 

♦ NECJ 

438 - 64 


NECJ 


1.5K82A 

GSE 

335 

- 78 

1S4006,A 

SLCB 

178 -161 

1S6018 

SLCB 

385 - 87 

1SS23 

NECJ 

437 - 39 

1SZ52 

NECE 

174 -116 

1.5K91 

GSE 

335 

- 79 

1S4007,A 

SLCB 

180 -153 

1S6018A 

SLCB 

385 - 71 

1SS41 

RHMJ 

246 -115 


NECJ 


1.5K91A 

GSE 

335 

- 80 

1S4008,A 

SLCB 

182 -142 

1S6020 

SLCB 

386 - 35 

1SS53 

NECE 

234 -180 

1SZ53 

NECE 

174 -117 

1.5K100 

GSE 

335 

- 81 

1S4009,A 

SLCB 

185 -174 

1S6020A 

SLCB 

386 - 21 


♦ NECJ 



NECJ 


1.5K100A 

GSE 

335 

- 82 

1S4010,A 

SLCB 

188 - 35 

1S6022 

SLCB 

386 -142 

1SS54 

NECE 

234 -181 

1SZ57 

IMTM 

176 -202 

1.5K110 

GSE 

335 

- 83 

1S4011,A 

SLCB 

189 -149 

1S6022A 

SLCB 

386 -126 


♦NECJ 



TOSJ 


1.5K110A 

GSE 

335 

- 84 

1S4012,A 

SLCB 

191 -124 

1S6024 

SLCB 

387 - 57 

1SS55 

NECE 

234 -182 

1SZ58 

IMTM 

176 -203 

1.5K120 

GSE 

335 

- 85 

1S4013,A 

SLCB 

193 - 66 

1S6024A 

SLCB 

387 - 42 


♦NECJ 



TOSJ 


1.5K120A 

GSE 

335 

- 86 

1S4015,A 

SLCB 

195 -121 

1S6027 

SLCB 

387 -201 

1SS68 

HSE 

245 -100 

1SZ59 

IMTM 

176 -204 

1.5K130 

GSE 

335 

- 87 

1S4016.A 

SLCB 

197 - 4 

1S6027A 

SLCB 

387 -184 

1SS78 

NECJ 

437 - 40 


TOSJ 


1.5K130A 

GSE 

335 

- 88 

1S4018.A 

SLCB 

199 - 20 

1S6030 

SLCB 

388 -115 

1SS81 

♦HITJ 

249 -104 

1SZ60 

IMTM 

176 -205 

1.5K150 

GSE 

335 

- 89 

1S4020.A 

SLCB 

201 - 13 

1S6030A 

SLCB 

388 -102 

1SS82 

♦HITJ 

249 -128 

1T22 

♦SONY 

234 - 2 

1.5K150A 

GSE 

335 

- 90 

1S4022.A 

SLCB 

202 -120 

1S6033 

SLCB 

389 - 24 

1SS83 

♦HITJ 

249 -135 

1T22G 

SONY 

233 -134 

1.5K160 

GSE 

335 

■ 91 

1S4024.A 

SLCB 

204 - 6 

1S6033A 

SLCB 

389 - 8 

1SS84 

♦HITJ 

250 - 98 

1T23 

♦SONY 

232 -176 

1.5K160A 

GSE 

335 

- 92 

1S4027.A 

SLCB 

205 -160 

1S6036 

SLCB 

389 -133 

1SS85 

♦HITJ 

446 - 44 

1T23G 

SONY 

232 -177 

1.5K170 

GSE 

335 

. 93 

1S4030,A 

SLCB 

207 - 84 

1S6036A 

SLCB 

389 -119 

1SS86 

♦HITJ 

439 - 24 

1T26 

SONY 

234 - 3 

1.5K170A 

GSE 

335 

- 94 

1S4033,A 

SLCB 

208 -177 

1S6039 

SLCB 

390 - 26 

1SS87 

♦HITJ 

439 - 25 

1T501 

CEI 

276 -162 

1.5K180 

GSE 

335 

- 95 

1S4036,A 

SLCB 

210 - 26 

1S6039A 

SLCB 

390 - 12 

1SS88 

♦HITJ 

436 - 81 

1T502 

CEI 

276 -186 

1.5K180A 

GSE 

335 

- 96 

1S4039,A 

SLCB 

211 - 63 

1S6043 

SLCB 

390 -133 

1SS92 

RHMJ 

246 - 43 

1T504 

CEI 

277 - 6 

1.5K200 

GSE 

335 

- 97 

1S4043,A 

SLCB 

212 - 74 

1S6043A 

SLCB 

390 -120 

1SS93 

RHMJ 

245 -136 

1T505 

CEI 

277 - 30 

1.5K200A 

GSE 

335 

■ 98 

1S4047.A 

SLCB 

213 - 91 

1S6047 

SLCB 

391 - 68 

1SS94 

RHMJ 

245 - 25 

1T509 

CEI 

277 - 71 

1.5KC6.8 

♦GSE 

335 

- 99 

1S4051,A 

SLCB 

214 - 85 

1S6047A 

SLCB 

391 - 54 

1 SSI 03 

NECE 

446 - 45 

1T510 

CEI 

401 - 96 

1.5KC6.8A 

♦GSE 

335 

-100 

1S4056,A 

SLCB 

215 - 74 

1S6051 

SLCB 

391 -202 

1 SSI 04 

IMTM 

234 -193 

1TH61 

TOSJ 

248 -153 

1.5KC7.5 

♦GSE 

335 

-101 

1S4062.A 

SLCB 

216 - 78 

1S6051A 

SLCB 

391 -190 


TOSJ 


1Z6.2 

IMTM 

175 -141 

1.5KC7.5A 

♦GSE 

335 

-102 

1S4068,A 

SLCB 

217 - 59 

1S6056 

SLCB 

392 -125 1 

1 SSI 08 

♦HITJ 

244 -204 


♦TOSJ 


1.5KC7.5C 

♦GSE 

335 

-103 

1S4075,A 

SLCB 

218 - 42 

1S6056A 

SLCB 

392 -110 

1SS110 

♦HITJ 

234 - 93 

1Z6.8 

IMTM 

178 -125 

1.5KC7.5CA 

♦GSE 

335 

-104 

1S4082.A 

SLCB 

219 - 19 

1S6062 

SLCB 

393 - 38 

1SS115 

♦HITJ 

246 -216 


♦TOSJ 


1.5KC8.2 

♦GSE 

335 

-105 

1S4091,A 

SLCB 

219 -197 

1S6062A 

SLCB 

393 - 25 

1SS116 

♦HITJ 

247 - 92 

1Z7.5 

IMTM 

180 -128 

1 .5KC8.2A 

♦GSE 

335 

-106 

1S4100,A 

SLCB 

220 -161 

1S6068 

SLCB 

393 -132 

1SS117 

♦HITJ 

245 - 36 


♦TOSJ 


1.5KC8.2C 

♦GSE 

335 

-107 

1S4110,A 

SLCB 

221 -121 

1S6068A 

SLCB 

393 -118 

1SS118 

♦HITJ 

246 - 86 

1Z8.2 

IMTM 

182 -115 

1.5KC8.2CA 

♦GSE 

335 

-108 

1S4120,A 

SLCB 

222 - 75 

1S6075 

SLCB 

394 - 52 

1SS122H 

HITJ 

249 -136 


♦TOSJ 


1.5KC9.1 

♦GSE 

335 

-109 

1S4130,A 

SLCB 

223 - 28 

1S6075A 

SLCB 

394 - 38 

1 SSI 23 

♦NECJ 

271 - 73 

1Z9.1 

IMTM 

185 -144 

1.5KC9.1A 

♦GSE 

335 

-110 

1S4150,A 

SLCB 

224 - 62 

1S6082 

SLCB 

394 -159 

1 SSI 30 

RHMJ 

246 -116 


♦TOSJ 


1.5KC9.1C 

♦ GSE 

336 

- 1 

1S4160.A 

SLCB 

224 -188 

1S6082A 

SLCB 

394 -145 

1SS131 

RHMJ 

246 -183 

1Z10 

IMTM 

188 - 1 

1.5KC9.1CA 

♦ GSE 

336 

- 2 

1S4180.A 

SLCB 

226 - 20 

1S6091 

SLCB 

395 - 67 

1 SSI 32 

RHMJ 

245 -159 


♦TOSJ 


1.5KC10 

♦GSE 

336 

- 3 

1S4200,A 

SLCB 

227 - 14 

1S6091A 

SLCB 

395 - 54 

1 SSI 33 

RHMJ 

245 - 40 

1Z11 

IMTM 

189 -117 

1.5KC10A 

♦GSE 

336 

■ 4 

1S5006,A 

SLCB 

379 - 48 

1S6100 

SLCB 

395 -176 

1 SSI 34 

RHMJ 

242 -191 


♦TOSJ 


1.5KC10C 

♦ GSE 

336 

- 5 

1S5007.A 

SLCB 

379 -181 

1S6100A 

SLCB 

395 -161 

1 SSI 35 

RHMJ 

234 - 81 

1Z12 

IMTM 

191 - 90 

1.5KC10CA 

♦ GSE 

336 

- 6 

1S5008.A 

SLCB 

380 - 88 

1S6110 

SLCB 

396 . 94 

1 SSI 36 

RHMJ 

246 - 44 


♦TOSJ 


1.5KC11 

♦ GSE 

336 

- 7 

1S5009.A 

SLCB 

381 - 8 

1S6110A 

SLCB 

396 - 81 

1 SSI 37 

RHMJ 

245 -137 

1Z13 

IMTM 

193 - 35 

1.5KC11A 

♦GSE 

336 

- 8 

1S5010,A 

SLCB 

381 -115 

1S6120 

SLCB 

396 -181 

1 SSI 38 

RHMJ 

245 - 26 


♦TOSJ 


1.5KC11C 

♦GSE 

336 

- 9 

1S5011,A 

SLCB 

382 - 6 

1S6120A 

SLCB 

396 -168 

1 SSI 39 

RHMJ 

246 -192 

1Z15 

IMTM 

195 - 88 

1.5KC11CA 

♦GSE 

336 

- 10 

1S5012.A 

SLCB 

382 -123 

1S6130 

SLCB 

397 - 70 

1 SSI 40 

RHMJ 

246 - 5 


♦TOSJ 


1.5KC12 

♦GSE 

336 

- 11 

1S5013.A 

SLCB 

383 - 33 

1S6130A 

SLCB 

397 - 57 

1SS141 

RHMJ 

245 - 55 

1Z16 

IMTM 

196 -178 

1.5KC12A 

♦ GSE 

336 

- 12 

1S5015.A 

SLCB 

384 - 7 

1S6150 

SLCB 

398 - 13 

1SS142 

RHMJ 

247 -147 


♦TOSJ 


1.5KC13 

♦ GSE 

336 

- 13 

1S5015C 

SLCB 

384 - 24 

1S6150A 

SLCB 

397 -195 

1 SSI 43 

RHMJ 

247 -129 

1Z18 

IMTM 

198 -196 

1.5KC13A 

♦ GSE 

336 

- 14 

1S5016,A 

SLCB 

384 -106 

1S6160 

SLCB 

398 - 90 

1 SSI 44 

RHMJ 

247 -111 


♦TOSJ 


1.5KC15 

♦ GSE 

336 

- 15 

1S5016C 

SLCB 

384 -121 

1S6160A 

SLCB 

398 - 81 

1 SSI 45 

RHMJ 

247 -148 

1Z20 

IMTM 

200 -187 

1.5KC15A 

♦ GSE 

336 

- 16 

1S5018.A 

SLCB 

385 - 70 

1S6180 

SLCB 

399 - 15 

1 SSI 46 

RHMJ 

247 -130 


♦TOSJ 


1.5KC16 

♦ GSE 

336 

- 17 

1S5018C 

SLCB 

385 - 86 

1S6180A 

SLCB 

399 - 6 

1SS147 

RHMJ 

247 -112 

1Z22 

IMTM 

202 - 87 

1.5KC16A 

♦ GSE 

336 

- 18 

1S5020,A 

SLCB 

386 - 20 

1S6200 

SLCB 

399 -112 

1SS149H 

HITJ 

249 -133 


♦TOSJ 


1.5KC18 

♦ GSE 

336 

- 19 

1S5020C 

SLCB 

386 - 34 

1S6200A 

SLCB 

399 -103 

1 SSI 50(A) 

HITJ 

234 - 94 

1Z24 

IMTM 

203 -183 

1.5KC18A 

♦ GSE 

336 

- 20 

1S5022,A 

SLCB 

386 -125 

1S7030A 

♦ SLCB 

165 - 71 

1 SSI 51 (A) 

HITJ 

439 - 47 


♦TOSJ 


1.5KC20 

♦ GSE 

336 

- 21 

1S5022C 

SLCB 

386 -141 

1S7033 

SLCB 

166 - 20 

1 SSI 52(A) 

HITJ 

234 - 82 

1Z27 

IMTM 

205 -125 

1.5KC20A 

♦ GSE 

336 

- 22 

1S5024,A 

SLCB 

387 - 41 

1S7033A 

♦SLCB 

166 - 2 

1 SSI 65(A) 

HITJ 

439 - 48 


♦TOSJ 


1.5KC22 

♦GSE 

336 

- 23 

1S5024C 

SLCB 

387 - 56 

1S7033B 

SLCB 

166 • 24 

1 SSI 66(A) 

HITJ 

436 - 40 

1Z30 

IMTM 

207 - 49 

1.5KC22A 

♦ GSE 

336 

- 24 

1S5027,A 

SLCB 

387 -183 

1S7036.B 

SLCB 

166 -178 

1SS1 68(A) 

HITJ 

234 - 95 


♦TOSJ 


1.5KC24 

♦ GSE 

336 

- 25 

1S5027C 

SLCB 

387 -200 

1S7036A 

♦SLCB 

166 -179 

1 SSI 72 

♦HITJ 

247 - 94 

1Z33 

IMTM 

208 -143 

1.5KC24A 

♦GSE 

336 

- 26 

1S5030,A 

SLCB 

388 -101 

1S7039,B 

SLCB 

167 -144 

1 SSI 73 

♦HITJ 

245 - 57 


TOSJ 


1.5KC27 

♦GSE 

336 

- 27 

1S5030C 

SLCB 

388 -114 

1S7039A 

♦ SLCB 

167 -145 

1SS173A 

♦HITJ 

246 - 60 

1.25AGD 

SCN 

163 - 94 

1.5KC27A 

♦GSE 

336 

- 28 

1S5033,A 

SLCB 

389 - 7 

1S7043,B 

SLCB 

168 -160 

1 SSI 74 

♦HITJ 

243 -164 

1.5K6.8 

GSE 

335 - 25 

1.5KC30 

♦ GSE 

336 

- 29 

1S5033C 

SLCB 

389 - 23 

1S7043A 

♦SLCB 

168 -161 

1SS175 

♦HITJ 

246 -165 

1.5K6.8A 

GSE 

335 - 26 

1.5KC30A 

♦ GSE 

336 

- 30 

1S5036,A 

SLCB 

389 -118 

1S7047.B 

SLCB 

170 - 19 

1SS175A 

♦ HITJ 

247 - 72 

1.5K7.5 

GSE 

335 - 27 

1.5KC33 

♦ GSE 

336 

- 31 

1S5036C 

SLCB 

389 -132 

1S7047A 

♦SLCB 

169 -201 

1 SSI 98 

♦ HITJ 

237 -105 

1.5K7.5A 

GSE 

335 - 28 

1.5KC33A 

♦ GSE 

336 

- 32 

1S5039,A 

SLCB 

390 - 11 

1S7051.B 

SLCB 

171 -101 

1 SSI 99 

♦ HITJ 

237 -102 

1.5K8.2 

GSE 

335 - 29 

1.5KC36 

♦ GSE 

336 

- 33 

1S5039C 

SLCB 

390 - 25 

1S7051A 

♦SLCB 

171 - 76 

1SS228 

♦ HITJ 

374 - 7 

1.5K8.2A 

GSE 

335 - 30 

1.5KC36A 

♦GSE 

336 

- 34 

1S5043,A 

SLCB 

390 -119 

1S7056.B 

SLCB 

172 -191 

1SS274 

♦ HITJ 

374 - 8 

1.5K9.1 

GSE 

335 - 31 

1 .5KC39 

♦ GSE 

336 

- 35 

1S5043C 

SLCB 

390 -132 

1S7056A 

♦ SLCB 

172 -164 

1SS275 

♦ HITJ 

374 - 9 

1.5K9.1A 

GSE 

335 - 32 

1.5KC39A 

♦ GSE 

336 

- 36 

1S5047.A 

SLCB 

391 - 53 

1S7062,B 

SLCB 

174 -182 

1SS276 

♦ HITJ 

374 - 10 

1.5K10 

GSE 

335 - 33 

1.5KC43 

♦ GSE 

336 

- 37 

1S5047C 

SLCB 

391 - 67 

1S7062A 

♦ SLCB 

174 -183 

1SV45 

NECJ 

444 - 4 

1.5K10A 

GSE 

335 - 34 

1.5KC43A 

♦GSE 

336 

- 38 

1S5051,A 

SLCB 

391 -189 

1S7068.B 

SLCB 

177 -202 

1SV55 

♦HITJ 

435 - 58 

1.5K11 

GSE 

335 - 35 

1.5KC47 

♦GSE 

336 

- 39 

1S5051C 

SLCB 

391 -201 

1S7068A 

♦SLCB 

177 -203 

1SV68 

♦HITJ 

235 -175 

1.5K11A 

GSE 

335 - 36 

1.5KC47A 

♦ GSE 

336 

- 40 

1S5056,A 

SLCB 

392 -109 

1S7075,B 

SLCB 

179 -188 

1SV69 

♦HITJ 

231 - 4 

1.5K12 

GSE 

335 - 37 

1.5KC51 

♦ GSE 

336 

- 41 

1S5056C 

SLCB 

392 -124 

1S7075A 

SLCB 

179 -189 

1SV70 

♦ HITJ 

231 - 5 

1.5K12A 

GSE 

335 - 38 

1.5KC51A 

♦ GSE 

336 

- 42 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

mmm 


TYPE No. 

MFRS 





1.5KC56 

♦gSE 


1.5KE22 




1 h 1 1 — 


337 - 16 

1.5SE11A 


CTMPekL-e 

2-OA90A.M 

MATJ 

233 -168 

1.5KC56A 

♦GSE 

336 - 44 


♦ MOTA 



♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE12 

♦SON 

337 - 58 

2-OA99 

MATJ 

233 -169 

1.5KC62 

♦GSE 

336 - 45 

1.5KE22A 

♦GSE 

336 

- 94 

1.5KE100CA 

♦THEF 

316 - 95 

1.5SE12A 

♦SON 

337 - 59 

2-OA99A 

MATJ 

233 -170 

1.5KC62A 

♦GSE 

336 - 46 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE100CP 

♦THEF 

316 - 96 

1.6SE13 

♦SON 

337 - 60 

2A1/18 

♦SSI 

244 -177 

1.5KC68 

♦GSE 

336 - 47 

1.5KE22CA 

♦THEF 

316 

- 47 

1.5KE100P 

♦THEF 

316 - 97 

1.5SE13A 

♦SON 

337 - 61 

2A1/52 

♦SSI 

250 - 64 

1.5KC68A 

♦GSE 

336 - 48 

1.5KE22CP 

♦THEF 

316 

- 48 

1.5KE110 

♦GSE 

337 - 17 

1.5SE15 

♦SON 

317 - 36 

2A2/18 

♦SSI 

244 -178 

1.5KC75 

♦GSE 

336 - 49 

1.5KE22P 

♦THEF 

316 

- 49 


♦ MOTA 


1.5SE15A 

♦SON 

337 - 62 

2A2/52 

♦SSI 

250 - 65 

1.5KC75A 

♦GSE 

336 - 50 

1.5KE24 

♦GSE 

336 

- 95 

1.5KE110A 

♦GSE 

337 - 18 

1.5SE16 

♦SON 

317 - 37 

2A5/18 

♦SSI 

244 -179 

1.5KC82 

♦GSE 

336 - 51 


♦MOTA 



♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE16A 

♦SON 

317 - 38 

2A5/52 

♦SSI 

250 - 66 

1.5KC82A 

♦GSE 

336 - 52 

1.5KE24A 

♦GSE 

336 

- 96 

1.5KE110CA 

♦THEF 

316 - 98 

1.5SE18 

♦SON 

337 - 63 

2A12/18 

SSI 

235 • 86 

1.5KC91 

♦GSE 

336 - 53 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE110CP 

♦THEF 

316 - 99 

1.5SE18A 

♦SON 

337 - 64 

2A12/52 

SSI 

250 - 67 

1.5KC91A 

♦GSE 

336 - 54 

1.5KE24CA 

♦THEF 

316 

■ 50 

1.5KE110P 

♦THEF 

316 -100 

1.5SE20 

♦SON 

337 - 65 

2A13/18 

SSI 

236 - 56 

1.5KC100 

♦GSE 

336 - 55 

1.5KE24CP 

♦THEF 

316 

• 51 

1.5KE120 

♦GSE 

337 - 19 

1.5SE20A 

♦SON 

337 - 66 

2A13/52 

SSI 

250 - 68 

1.5KC100A 

♦GSE 

336 - 56 

1.5KE24P 

♦THEF 

316 

. 52 


♦MOTA 


1.5SE22 

♦SON 

337 - 67 

2A14/18 

SSI 

236 - 91 

1.5KC110 

♦GSE 

336 - 57 

1.5KE27 

♦GSE 

336 

- 97 

1.5KE120A 

♦GSE 

337 - 20 

1.5SE22A 

♦SON 

337 - 68 

2A14/52 

SSI 

250 - 69 

1.5KC110A 

♦GSE 

336 - 58 


♦ MOTA 



♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE24 

♦SON 

317 - 39 

2A15/18 

SSI 

236 -162 

1.5KE6V8A 

♦THEF 

316 - 9 

1.5KE27A 

♦GSE 

336 

- 98 

1.5KE120CA 

♦THEF 

316 -101 

1.5SE24A 

♦SON 

317 - 40 

2A15/52 

SSI 

250 - 70 

1.5KE6V8CA 

♦THEF 

316 - 10 

♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE120CP 

♦THEF 

316 -102 

1.5SE27 

♦SON 

317 - 41 

2A16/18 

SSI 

236 -213 

1.5KE6V8CP 

♦THEF 

316 - 11 

1.5KE27CA 

♦THEF 

316 

. 53 

1.5KE120P 

♦THEF 

316 -103 

1.5SE27A 

♦SON 

317 - 42 

2A16/52 

SSI 

250 - 71 

1.5KE6V8P 

♦THEF 

316 - 12 

1.5KE27CP 

♦THEF 

316 

. 54 

1.5KE130 

♦GSE 

337 - 21 

1.5SE30 

♦SON 

317 - 43 

2A22/18 

SSI 

235 - 87 

1.5KE6.8 

♦GSE 

336 - 59 

1.5KE27P 

♦THEF 

316 

- 55 


♦ MOTA 


1.5SE30A 

♦SON 

337 - 69 

2A23/18 

SSI 

236 - 57 


♦MOTA 


1.5KE30 

♦GSE 

336 

- 99 

1.5KE130A 

♦GSE 

337 - 22 

1.5SE33 

♦SON 

337 - 70 

2A24/18 

♦SSI 

236 - 92 

1.5KE6.8A 

♦GSE 

336 - 60 


♦MOTA 



♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE33A 

♦SON 

317 - 44 

2A25/18 

SSI 

236 -163 


♦MOTA 


1.5KE30A 

♦GSE 

336 

-100 

1.5KE130CA 

♦THEF 

316 -104 

1.5SE36 

♦SON 

337 - 71 

2A26/18 

SSI 

236 -214 

1.5KE7V5A 

♦THEF 

316 . 13 

♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE130CP 

♦THEF 

316 -105 

1.5SE36A 

♦SON 

317 - 45 

2A30 

SOD 

285 -195 

1.5KE7V5CA 

♦THEF 

316 . 14 

1.5KE30CA 

♦THEF 

316 

- 56 

1.5KE130P 

♦THEF 

316 -106 

1.5SE39 

♦SON 

317 - 46 

2A50 

SOD 

285 -207 

1.5KE7V5CP 

♦THEF 

316 . 15 

1.5KE30CP 

♦THEF 

316 

- 57 

1.5KE150 

♦GSE 

337 - 23 

1.5SE39A 

♦SON 

337 - 72 

2A52/18 

SSI 

235 - 88 

1.5KE7V5P 

♦THEF 

316 . 16 

1.5KE30P 

♦THEF 

316 

- 58 


♦MOTA 


1.5SE43 

♦SON 

317 - 47 

2A53/18 

SSI 

236 - 58 

1.5KE7.5 

♦GSE 

336 - 61 

1.5KE33 

♦GSE 

336 

-101 

1.5KE150A 

♦GSE 

337 - 24 

1.5SE43A 

♦SON 

337 - 73 

2A54/18 

SSI 

236 - 93 


♦ MOTA 



♦MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE47 

♦SON 

317 - 48 

2A55/18 

SSI 

236 -164 

1.5KE7.5A 

♦GSE 

336 - 62 

1.5KE33A 

♦GSE 

336 

-102 

1.5KE160 

♦GSE 

337 - 25 

1.5SE47A 

♦SON 

337 - 74 

2A56/18 

SSI 

236 -215 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 




♦MOTA 


1.5SE51 

♦SON 

317 - 49 

2A100 

SOD 

286 - 22 

1.5KE7.5C 

♦GSE 

336 - 63 

1.5KE33CA 

♦THEF 

316 

- 59 

1.5KE160A 

♦GSE 

337 - 26 

1.5SE51A 

♦SON 

317 - 50 

2A119 

MISI 

231 -107 

1.5KE7.5CA 

♦GSE 

336 - 64 

1.5KE33CP 

♦THEF 

316 

- 60 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE56 

♦SON 

337 - 75 

2A200 

SOD 

286 - 62 

1.5KE8V2A 

♦THEF 

316 . 17 

1.5KE33P 

♦THEF 

316 

- 61 

1.5KE170 

♦GSE 

337 - 27 

1.5SE56A 

♦SON 

337 - 76 

2A300 

SOD 

286 - 89 

1.5KE8V2CA 

♦THEF 

316 - 18 

1.5KE36 

♦GSE 

336 

-103 


♦ MOTA 


1.5SE62 

♦SON 

317 - 51 

2A400 

SOD 

286 -112 

1.5KE8V2CP 

♦THEF 

316 . 19 


♦MOTA 



1.5KE170A 

♦GSE 

337 - 28 

1.5SE62A 

♦SON 

337 - 77 

2A500 

SOD 

286 -138 

1.5KE8V2P 

♦THEF 

316 - 20 

1.5KE36A 

♦GSE 

336 

-104 

♦MOTA 

♦THEF 


1.5SE68 

♦SON 

317 - 52 

2A600 

SOD 

286 -160 

1.5KE8.2 

♦GSE 

336 - 65 

♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE180 

♦GSE 

337 - 29 

1.5SE68A 

♦SON 

317 - 53 

2A800 

SOD 

286 -198 


♦ MOTA 


1.5KE36CA 

♦THEF 

316 

- 62 


♦MOTA 


1.5SE76 

♦SON 

337 - 78 

2A1000 

SOD 

402 -107 

1.5KE8.2A 

♦GSE 

336 . 66 

1.5KE36CP 

♦THEF 

316 

- 63 

1.5KE180A 

♦GSE 

337 - 30 

1.6SE75A 

♦SON 

337 - 79 

2A1200 

SOD 

406 -102 


♦MOTA 


1.5KE36P 

♦THEF 

316 

- 64 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE82 

♦SON 

337 - 80 

2AA112#B 

MISI 

231 -108 

1.5KE8.2C 

♦GSE 

336 - 67 

1.5KE39 

♦GSE 

336 

-105 

1.5KE180CA 

♦THEF 

316 -107 

1.5SE82A 

♦SON 

317 - 54 

2AA113#B 

MISI 

231 -117 

1.5KE8.2CA 

♦GSE 

336 . 68 


♦MOTA 



1.5KE180CP 

♦THEF 

316 -108 

1.5SE91 

♦SON 

337 - 81 

2AA116 

MISI 

231 - 29 

1.5KE9V1A 

♦THEF 

316 . 21 

1.5KE39A 

♦GSE 

336 

-106 

1.5KE200 

♦GSE 

337 - 31 

1.5SE91A 

♦SON 

337 - 82 

2AA117 

MISI 

231 -159 

1.5KE9V1CA 

♦THEF 

316 - 22 

♦MOTA 

♦THEF 




♦MOTA 


1.5SE100 

♦SON 

317 - 55 

2AA118 

MISI 

231 -158 

1.5KE9V1CP 

♦THEF 

316 - 23 

1.5KE39CA 

♦THEF 

316 

- 65 

1.5KE200A 

♦GSE 

337 - 32 

1.5SE100A 

♦SON 

317 - 56 

2AA119 

CEI 

233 - 37 

1.5KE9V1P 

♦THEF 

316 - 24 

1.5KE39CP 

♦THEF 

316 

- 66 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5SE110 

♦SON 

317 - 57 

2ASLD1 

SOD 

412 - 66 

1.5KE9.1 

♦GSE 

336 . 69 

1.5KE39P 

♦THEF 

316 

- 67 

1.5KE200CA 

♦THEF 

316 -109 

1.5SE110A 

♦SON 

317 - 58 

2ASLD2 

SOD 

415 - 64 


♦ MOTA 


1.5KE43 

♦GSE 

336 

•107 

1.5KE200CP 

♦THEF 

316 -110 

1.5SE120 

♦SON 

317 - 59 

2ASLD3 

SOD 

419 -147 

1.5KE9.1A 

♦GSE 

336 - 70 


♦MOTA 



1.5KE200P 

♦THEF 

317 - 1 

1.5SE120A 

♦SON 

337 - 83 

2ASLD4 

SOD 

422 - 7 


♦MOTA 


1.5KE43A 

♦GSE 

336 

-108 

1.5KE220 

♦GSE 

337 - 33 

1.5SE130 

♦SON 

317 - 60 

2ASLD5 

SOD 

423 -213 

1.5KE9.1C 

♦GSE 

336 - 71 

♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE220A 

♦GSE 

337 - 34 

1.5SE130A 

♦SON 

317 - 61 

2ASLD6 

SOD 

425 - 2 

1.5KE9.1CA 

♦GSE 

336 . 72 

1.5KE43CA 

♦THEF 

316 

- 68 


♦THEF 


1.5SE150 

♦SON 

317 - 62 

2ASLD7 

SOD 

425 -104 

1.5KE10 

♦GSE 

336 - 73 

1.5KE43CP 

♦THEF 

316 

- 69 

1.5KE220CA 

♦THEF 

317 - 2 

1.5SE150A 

♦SON 

337 - 84 

2ASLD8 

SOD 

426 - 96 


♦MOTA 


1.5KE43P 

♦THEF 

316 

- 70 

1.5KE220CP 

♦THEF 

317 - 3 

1.6SE160 

♦SON 

317 - 63 

2ASLD9 

SOD 

426 -179 

1.5KE10A 

♦GSE 

336 . 74 

1.5KE47 

♦GSE 

336 

-109 

1.5KE220P 

♦THEF 

317 - 4 

1.5SE160A 

♦SON 

317 - 64 

2ASLD10 

SOD 

427 -170 

♦ MOTA 

♦THEF 



♦MOTA 



1.5KE250 

♦GSE 

337 - 35 

1.5SE170 

♦SON 

317 - 65 

2ASLD10TRA 

SOD 

427 -168 

1.5KE10C 

♦GSE 

336 - 75 

1.5KE47A 

♦GSE 

336 

-110 

1.5KE250A 

♦GSE 

337 - 36 

1.5SE170A 

♦SON 

317 - 66 

2ASLD10TRB 

SOD 

427 -169 

1.5KE10CA 

♦GSE 

336 . 76 

♦MOTA 

♦THEF 




♦THEF 


1.5SE180 

♦SON 

317 - 67 

2ASLD15 

SOD 

429 -125 


♦THEF 


1.5KE47CA 

♦THEF 

316 

- 71 

1.5KE250CA 

♦THEF 

317 - 5 

1.5SE180A 

♦SON 

317 - 68 

2ASLD15TR 

SOD 

429 -128 

1.5KE10CP 

♦THEF 

316 . 25 

1.5KE47CP 

♦THEF 

316 

- 72 

1.5KE250CP 

♦THEF 

317 - 6 

1.5SE200 

♦SON 

337 - 85 

2ASLD20 

SOD 

430 -186 

1.5KE10P 

♦THEF 

316 . 26 

1.5KE47P 

♦THEF 

316 

- 73 

1.5KE250P 

♦THEF 

317 - 7 

1.5SE200A 

♦SON 

317 - 69 

2ASLD25 

SOD 

431 -153 

1.5KE11 

♦GSE 

336 . 77 

1.5KE51 

♦GSE 

337 

- 1 

1.5KE280A 

♦THEF 

317 - 8 

1.5SE220 

♦SON 

337 - 86 

2ASLD30 

SOD 

432 - 83 


♦ MOTA 



♦MOTA 



1.5KE280CA 

♦THEF 

317 - 9 

1.5SE220A 

♦SON 

337 - 87 

2ASLD35 

SOD 

432 -132 

1.5KE11A 

♦GSE 

336 - 78 

1.5KE51A 

♦GSE 

337 

- 2 

1.5KE280CP 

♦THEF 

317 - 10 

1.5SE250 

♦SON 

337 - 88 

2ASLD40 

SOD 

432 -187 

♦ MOTA 

♦THEF 


♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE280P 

♦THEF 

317 - 11 

1.5SE250A 

♦SON 

337 - 89 

2ASLD40TR 

SOD 

432 -193 

1.5KE11C 

♦GSE 

336 - 79 

1.5KE51CA 

♦THEF 

316 

- 74 

1.5KE300 

♦GSE 

337 - 37 

1.5SE300 

♦SON 

337 - 90 

2ASLD45 

SOD 

433 - 17 

1.5KE11CA 

♦GSE 

336 - 80 

1.5KE51CP 

♦THEF 

316 

- 75 

1.5KE300A 

♦GSE 

337 - 38 

1.5SE300A 

♦SON 

337 - 91 

2ASLD50 

SOD 

433 - 63 


♦THEF 


1.5KE51P 

♦THEF 

316 

- 76 


♦THEF 


1.5SE350 

♦SON 

337 - 92 

2ASLD75 

SOD 

433 - 98 

1.5KE11CP 

♦THEF 

316 . 27 

1.5KE56 

♦GSE 

337 

- 3 

1.5KE300CA 

♦THEF 

317 - 12 

1.5SE350A 

♦SON 

337 - 93 

2ASLD100 

SOD 

433 -139 

1.5KE11P 

♦THEF 

316 - 28 


♦MOTA 



1.5KE300CP 

♦THEF 

317 - 13 

1.5SE400 

♦SON 

337 - 94 

2ASLD120 

SOD 

433 -166 

1.5KE12 

♦GSE 

336 . 81 

1.5KE56A 

♦GSE 

337 

- 4 

1.5KE300P 

♦THEF 

317 - 14 

1.5SE400A 

♦SON 

337 - 95 

2ASPC1 

SOD 

412 - 67 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE320A 

♦THEF 

317 - 15 

02BZ2.2 

IMTM 

163 -175 

2ASPC2 

SOD 

415 - 65 

1.5KE12A 

♦GSE 

336 - 82 

1.5KE56CA 

♦THEF 

316 

- 77 

1.5KE320CA 

♦THEF 

317 - 16 


TOSJ 


2ASPC3 

SOD 

419 -148 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE56CP 

♦THEF 

316 

- 78 

1.5KE320CP 

♦THEF 

317 - 17 

02BZ2.7 

IMTM 

164 -138 

2ASPC4 

SOD 

422 - 8 

1.5KE12CA 

♦THEF 

316 - 29 

1.5KE56P 

♦THEF 

316 

- 79 

1.5KE320P 

♦THEF 

317 - 18 


TOSJ 


2ASPC5 

SOD 

423 -214 

1.5KE12CP 

♦THEF 

316 - 30 

1.5KE62 

♦GSE 

337 

- 5 

1.5KE350 

♦GSE 

337 - 39 

02BZ3.3 

IMTM 

165 -194 

2ASPC6 

SOD 

425 - 3 

1.5KE12P 

♦THEF 

316 - 31 


♦MOTA 



1.5KE350A 

♦GSE 

337 - 40 


TOSJ 


2ASPC7 

SOD 

425 -105 

1.5KE13 

♦GSE 

336 - 83 

1.5KE62A 

♦GSE 

337 

- 6 


♦THEF 


02BZ3.g 

IMTM 

167 -130 

2ASPC8 

SOD 

426 - 97 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5KE350CA 

♦THEF 

317 - 19 


TOSJ 


2ASPC9 

SOD 

426 -180 

1.5KE13A 

♦ GSE 

336 - 84 

1.5KE62CA 

♦THEF 

316 

- 80 

1.5KE350CP 

♦THEF 

317 - 20 

02BZ4.7 

IMTM 

169 -171 

2ASPC10 

SOD 

427 -171 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE62CP 

♦THEF 

316 

- 81 

1.5KE350P 

♦THEF 

317 - 21 


TOSJ 


2ASPC15 

SOD 

429 -126 

1.5KE13CA 

♦THEF 

316 . 32 

1.5KE62P 

♦THEF 

316 

• 82 

1.5KE400 

♦GSE 

337 - 41 

02Z5,6A 

IMTM 

172 -115 

2ASPC20 

SOD 

430 -187 

1.5KE13CP 

♦THEF 

316 . 33 

1.5KE68 

♦GSE 

337 

- 7 

1.5KE400A 

♦GSE 

337 - 42 


TOSJ 


2ASPC25 

SOD 

431 -154 

1.5KE13P 

♦THEF I 

316 - 34 


♦MOTA 




♦THEF 


02Z6.2A 

IMTM 

174 - 96 

2ASPC30 

SOD 

432 - 84 

1.5KE15 

♦ GSE 

336 - 85 

1.5KE68A 

♦GSE 

337 

- 8 

1.5KE400CA 

♦THEF 

317 - 22 


TOSJ 


2ASPC35 

SOD 

432 -133 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 



1.5KE400CP 

♦THEF 

317 - 23 

02Z6.8A 

IMTM 

177 -147 

2ASPC40 

SOD 

432 -188 

1.5KE15A 

♦GSE 

336 - 86 

1.5KE68CA 

♦THEF 

316 

- 83 

1.5KE400P 

♦THEF 

317 - 24 


TOSJ 


2ASPC45 

SOD 

433 - 18 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE68CP 

♦THEF 

316 

- 84 

1.5KE440A 

♦THEF 

317 • 25 

02Z7.5A 

IMTM 

179 -146 

2ASPC50 

SOD 

433 - 64 

1.5KE16CA 

♦THEF 

316 - 35 

1.5KE68P 

♦THEF 

316 

- 85 

1.6KE440CA 

♦THEF 

317 - 26 


TOSJ 


2ASPC75 

SOD 

433 - 99 

1.5KE15CP 

♦THEF 

316 - 36 

1.5KE75 

♦GSE 

337 

- 9 

1.5KE440CP 

♦THEF 

317 - 27 

02Z8.2A 

IMTM * 

181 -129 

2ASPC100 

SOD 

433 -140 

1.5KE15P 

♦THEF 

316 - 37 


♦MOTA 



1.5KE440P 

♦THEF 

317 - 28 


TOSJ 


2ASPC120 

SOD 

433 -167 

1.5KE16 

♦GSE 

336 - 87 

1.5KE75A 

♦GSE 

337 

• 10 

1.5S220 

♦SON 

337 - 43 

02Z9.1A 

IMTM 

184 -161 

2ASPF16 

♦SOD 

412 - 82 


♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 



1.5S220A 

♦SON 

337 - 44 


TOSJ 


2ASPF20 

♦SOD 

415 - 86 

1.5KE16A 

♦GSE 

336 - 88 

1.5KE75CA 

♦THEF 

316 

- 86 

1.5S250 

♦SON 

337 - 45 

02Z10A 

IMTM 

186 -205 

2ASPF30 

♦SOD 

419 -165 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE75CP 

♦THEF 

316 

- 87 

1.5S250A 

♦SON 

337 - 46 


TOSJ 


2ASPF40 

♦SOD 

422 - 26 

1.5KE16CA 

♦THEF 

316 - 38 

1.5KE75P 

♦THEF 

316 

- 88 

1.5S300 

♦SON 

337 - 47 

02Z11A 

IMTM 

188 -166 

2ASPF50 

♦SOD 

424 - 23 

1.5KE16CP 

♦THEF 

316 . 39 

1.5KE82 

♦GSE 

337 

- 11 

1.5S300A 

♦SON 

337 - 48 


TOSJ 


2ASPF60 

♦SOD 

425 - 12 

1.5KE16P 

♦THEF 

316 - 40 


♦ MOTA 



1.5S350 

♦SON 

337 - 49 

02Z12A 

IMTM 

190 -116 

2ASPF70 

♦SOD 

425 -114 

1.5KE18 

♦ GSE 

336 - 89 

1.5KE82A 

♦GSE 

337 

- 12 

1.5S350A 

♦SON 

337 - 50 


TOSJ 


2ASPF80 

♦SOD 

426 -108 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



1.5S400 

♦SON 

337 - 51 

02Z13A 

IMTM 

192 -104 i 

2ASPF90 

♦SOD 

426 -188 

1.5KE18A 

♦ GSE 

336 - 90 

1.5KE82CA 

♦THEF 

316 

• 89 

1.5S400A 

♦SON 

337 - 52 


TOSJ 


2ASPF100 

♦SOD 

427 -193 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE82CP 

♦THEF 

316 

- 90 

1.5SE6.8 

♦SON 

317 - 29 

02Z15A 

IMTM 

194 -124 

2ASPF150 

♦SOD 

429 -148 

1.5KE18CA 

♦THEF 

316 - 41 

1.5KE82P 

♦THEF 

316 

- 91 

1.5SE6.8A 

♦SON 

317 - 30 


TOSJ 


2ASPF200 

♦SOD 

430 -199 

1.5KE18CP 

♦THEF 

316 - 42 

1.5KE91 

♦ GSE 

337 

- 13 

1.5SE7.5 

♦SON 

337 - 53 

02Z16A 

IMTM 

196 - 34 

2ASPF250 

♦SOD 

431 -164 

1.5KE18P 

♦THEF 

316 . 43 


♦ MOTA 



1.5SE7.5A 

♦SON 

337 - 54 


TOSJ 


2ASPF300 

♦SOD 

432 - 92 

1 .5KE20 

♦GSE 

336 - 91 

1.5KE91A 

♦GSE 

337 

- 14 

1.5SE8.2 

♦SON 

337 - 55 

02Z18A 

IMTM 

198 - 33 

2ASPF350 

♦SOD 

432 -141 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 



1.5SE8.2A 

♦SON 

337 - 56 


TOSJ 


2ASPF400 

♦SOD 

432 -199 

1 .5KE20A 

♦GSE 

336 - 92 

1.5KE91CA 

♦THEF 

316 

- 92 

1.5SE9.1 

♦SON 

317 - 31 

02Z20A 

TOSJ 

200 - 42 

2ASPF450 

♦SOD 

433 - 25 

♦ MOTA 

♦THEF 


1.5KE91CP 

♦THEF 

316 

- 93 

1.5SE9.1A 

♦SON 

317 - 32 

02Z22A 

TOSJ 

201 -141 

2ASPF500 

♦SOD 

433 - 69 

1.5KE20CA 

♦THEF 

316 - 44 

1.5KE91P 

♦THEF 

316 

- 94 

1.5SE10 

♦SON 

337 - 57 

02Z24A 

IMTM 

203 - 48 ; 

2ASPF750 

♦SOD 

433 -106 

1 .5KE20CP 

♦THEF 

316 - 45 

1.5KE100 

♦GSE 

337 

- 15 

1.5SE10A 

♦SON 

317 - 33 


TOSJ 


2ASPF1000 

♦SOD 

433 -143 

1 .5KE20P 

♦THEF 

316 - 46 


♦MOTA 



1.5SE11 

♦SON 

317 - 34 

2-OA90-M 

MATJ 

233 -167 

2ASPF1200 

♦SOD 

433 -170 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


16 

2ASPS20 

2ASPS30 

2ASPS40 

2ASPS50 

2ASPS60 

2ASPS70 

2ASPS80 

2ASPS90 

2ASPS100 

2ASPS150 

2ASPS200 

2ASPS250 

2ASPS300 

2ASPS350 

2ASPS400 

2ASPS450 

2ASPS500 

2ASPS750 

2ASPS1000 

2ASPS1200 

2ATPF16 

2ATPF20 

2ATPF30 

2ATPF40 

2ATPF50 

2ATPF60 

2ATPF70 

2ATPF80 

2ATPF90 

2ATPF100 

2ATPF150 

2ATPF200 

2ATPF250 

2ATPF300 

2ATPF350 

2ATPF400 

2ATPF450 

2ATPF500 

2ATPF750 

2ATPF1000 

2ATPF1200 

2ATPH16 

2ATPH20 

2ATPH30 

2ATPH40 

2ATPH50 

2ATPH60 

2ATPH70 

2ATPH80 

2ATPH90 

2ATPH100 

2ATPH150 

2ATPH200 

2ATPH250 

2ATPH300 

2ATPH350 

2ATPH400 

2ATPH450 

2ATPH500 

2ATPH750 

2ATPH1000 

2ATPH1200 

2B1/18 

2B1/52 

2B2/18 

2B2/52 

2B4B41 

2B5/18 

2B5/52 

2B12/18 

2B13/18 

2B14/18 

2B15/18 

2B16/18 

2B22/18 

2B23/18 

2B24/18 

2B25/18 

2B26/18 

2B52/18 

2B53/18 

2B54/18 

2B55/18 

2B56/18 

2C1/18 

2C1/52 

2C2/18 

2C2/52 

2C05/18 

2C05/52 

2C14/18 

2C15/18 

2C16/18 

2C17/18 

2C24/18 

2C25/18 

2C26/18 

2C27/18 

2C054/18 

2C055/18 

2C056/18 

2C057/18 

2D4B41 

2DL15A 

2DL18A 

2DS506 

2E23.6D 

2EZ3.6D10 

2EZ3.6D5 

2EZ3.9D 

2EZ3.9D10 




168 - 58 , 

168 - 55 2EZ43D10 




T68 

- 51 

SIEG 



MSC 

169 

- 78 

MSC 

169 

- 75 

♦MSC 

169 

- 71 

SIEG 



MSC 

170 

-135 

MSC 

170 

-132 

♦MSC 

170 

-128 

SIEG 



MSC 

172 

- 8 

MSC 

172 

- 5 

♦MSC 

172 

- 1 

SIEG 



MSC 

173 

-106 

MSC 

173 

-103 

♦MSC 

173 

- 98 

SIEG 



MSC 

175 

-171 

MSC 

175 

-168 

♦ MSC 

175 

-163 

SIEG 



MSC 

178 

-177 

MSC 

178 

-174 

♦MSC 

178 

-168 

SIEG 



MSC 

180 

-169 

MSC 

180 

-166 

♦ MSC 

180 

-160 

SIEG 



MSC 

182 

-158 

MSC 

182 

-155 

♦ MSC 

182 

-149 

SIEG 



MSC 

185 

-193 

MSC 

185 

-190 

♦MSC 

185 

-184 

SIEG 



♦MSC 

188 

- 48 

SIEG 



MSC 

188 

- 54 

MSC 

188 

- 57 

♦ MSC 

189 

-161 

SIEG 



MSC 

189 

-167 

MSC 

189 

-170 

♦ MSC 

191 

-136 

SIEG 



MSC 

191 

-142 

MSC 

191 

-145 

♦ MSC 

193 

- 78 

SIEG 



MSC 

193 

- 84 

MSC 

193 

- 87 

♦MSC 

194 

• 23 

SIEG 



MSC 

194 

- 28 

MSC 

194 

- 31 

♦MSC 

195 

-133 

SIEG 



MSC 

195 

-139 

MSC 

195 

-142 

♦MSC 

197 

- 15 

SIEG 



MSC 

197 

- 19 

MSC 

197 

- 21 

♦MSC 

197 

-141 

SIEG 



MSC 

197 

-144 

MSC 

197 

-146 

♦MSC 

199 

- 31 

SIEG 



MSC 

199 

- 37 

MSC 

199 

- 40 

♦ MSC 

199 

-144 

SIEG 



MSC 

199 

-147 

MSC 

199 

-149 

♦ MSC 

201 

- 24 

SIEG 



MSC 

201 

- 30 

MSC 

201 

- 33 

♦ MSC 

202 

-131 

SIEG 



MSC 

202 

-137 

MSC 

202 

-140 

♦MSC 

204 

- 17 

SIEG 



MSC 

204 

- 23 

MSC 

204 

- 26 

♦MSC 

205 

-171 

SIEG 



MSC 

205 

-177 

MSC 

205 

-180 

♦ MSC 

207 

- 95 

SIEG 



MSC 

207 

-101 

MSC 

207 

-104 

♦ MSC 

208 

-188 

SIEG 



MSC 

208 

-194 

MSC 

208 

-197 

♦MSC 

210 

- 37 

SIEG 



MSC 

210 

- 43 

MSC 

210 

- 46 

♦MSC 

211 

- 74 

SIEG 



MSC 

211 

- 80 

MSC 

211 

- 83 

♦ MSC 

212 

- 85 

SIEG 



MSC 

212 

- 91 

MSC 

212 

- 94 



48 2EZ110D10 



30 
33 
161 

169 

170 

207 

208 

39 

40 
88 
89 

132 

133 

170 I2KZ160 

171 2KZ100A 

201 I2KZIOOB 

202 
5 2KZ110A 

63 2KZ110B 
113 2KZ120 
138 2KZ120A 
161 2KZ120B 

67 , 

199 2KZ130A 
108 2KZ130B 
140 


♦ FEC 

362 

-209 

2KZ150A 

♦ FEC 

363 

- 41 

2KZ150B 

♦GIC 




♦FEC 

363 

- 90 

2KZ160A 

♦GIC 



2KZ160B 

♦FEC 

362 

-171 


♦GIC 



2KZ170A 

♦ FEC 

363 

-134 

2KZ170B 

♦GIC 




♦ FEC 

363 

-172 

2KZ180A 

♦GIC 



2KZ180B 

♦FEC 

363 

-203 


♦GIC 



2KZ200A 

♦SAR 

317 

- 70 

2KZ200B 



TYPE No. 

71 

2L15 

72 

2L20 

73 

2 

-25 

74 

2 

L30 

75 

2 

L35 

76 

2 

L40 

77 

2 

.45 

78 

2 

-50 

79 


-55 

80 


-60 

81 


L65 

82 

2L70 

83 

2 

-75 

84 

2 

L80 

85 

2 

-85 

86 

2 

L90 

87 

2 

L95 

88 

2 

LI 00 

89 

2 

L110 

90 

2 

LI 20 

91 

2 

LI 30 

92 

2 

LI 40 

93 

2 

LI 50 

94 

2 

LI 60 

95 

2 

LI 70 

96 

2 

LI 80 

97 

2 

LI 90 

98 

2 

L200 

99 

2 

L210 

100 

2L220 

101 


L230 

102 


L240 

103 

g 

L250 

104 

2L260 

105 

2 

L270 

10 

2L280 

11 

2L290 

12 

2L300 

13 

2OA90 

14 

2R0/18 

15 

2R1/18 

16 

2R1/52 

17 

2R2/18 

18 

2R2B 

19 

2 

R2S 

20 

2 

R3B 

21 

2 

R3S 

22 

2 

R4C 

23 

2R4S 

24 

2 

R5C 

25 

2 

R5S 

26 

2 

R6C 

27 

2 

R6S 

28 

2R7CD 

29 

2R7S 

30 

2RBCD 

31 

2R8S 

32 

2R52 

33 

2RE52 

34 

2SB50 

106 

2SB100 

107 

2SB200 

108 

2SB400 

109 

2SB600 

110 

2SB800 


) Pq&Line 


410 -201 
414 -178 
417 -103 
419 - 44 


318 - 1 2SB1000 
318 - 2 2SBF20 
318 - 3 2SBF40 
318 - 4 2SBF60 
318 - 5 2SBF80 
318 - 6 2SBF100 
444 - 35 2SD2A 
318 - 7 2SFD111 
318 - 8 2SM1 
318 - 9 2SM3 
318 - 10 2SM6 
318 - 11 2SM15 
318 - 12 2SM25 
318 - 13 2SM40 
318 - 14 2SM55 
318 - 15 2SM70 
318 - 16 2SM100 
318 - 17 2SM150 
444 - 36 2SM200 
318 - 18 2VR5.6AB 
318 - 19 2VR6,A.B 
318 - 20 2VR6.2,A,B 
318-21 2VR6.8AB 
318 - 22 2VR7.A,B 
318 - 23 2VR7.5AB 
318 - 24 2VR8.2AB 
318 - 25 2VR8.5AB 
318 - 26 2VR9.1AB 
318 - 27 2VR10AB 
318 - 28 2VR11AB 
318 - 29 2VR12AB 
318 - 30 2VR13AB 
318 - 31 2VR14AB 
318 - 32 2VR15AB 
318 - 33 2VR16AB 
318 - 34 2VR18AB 
318 - 35 2VR20,A,B 
318 - 36 2VR22,A,B 
318 - 37 2VR24,A,B 
318 - 38 2VR27,A,B 
318 - 39 2VR28,A,B 
318 - 40 2VR30AB 
318 - 41 2VR33AB 
318 - 42 2VR36.A,B 
318 - 43 2VR39AB 
444 - 37 2VR43,A.B 
444 - 38 2VR47,A,B 
444 - 39 2VR51,A.B 
444 - 40 I2VR56.A.B 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MM I I 1 



MFRS 








ITf IW^'T 

IkTildsIH 


2VP62,A,B 


216 - 91 


♦msc 

169 - 83 



195 -151 

i1 fiflHi 


212 -112 


■1^41 

225“ 2r 

2VR67,A.B 

SAR 

216 -132 

3E24.3D10 

MSG 

169 - 90 

3EZ15D5 

♦MSG 

195 -153 

3EZ43D 

MSG 

212 -115 

1 1 1 U lijil 

♦MSG 

225 - 22 

2VR68,A,B 

SAR 

217 - 72 

3EZ4.3D2 

♦ MSG 

169 - 84 


SIEG 


3EZ47D1 

♦MSG 

213 -118 

3EZ160D3 

♦MSG 

225 - 23 

2VR75,A,B 

SAR 

218 - 55 

3EZ4.3D3 

♦MSG 

169 - 85 

3EZ15D10 

MSG 

195 -161 

3EZ47D2 

♦MSG 

213 -119 

3EZ160D4 

♦ MSG 

225 - 24 

2VR80,A,B 

SAR 

218 -104 

3EZ4.3D4 

♦ MSG 

169 - 86 

3EZ15D 

MSG 

195 -165 

3EZ47D3 

♦MSG 

213 -120 


♦MSG 

225 • 26 

2VR82.A,B 

SAR 

219 - 31 

3EZ4.3D5 

♦ MSG 

169 - 87 

3EZ16D1 

♦ MSG 

197 - 27 

3EZ47D4 

♦MSG 

213 -121 


SIEG 


2VR90,A,B 

SAR 

219 - 94 


SIEG 


3EZ16D2 

♦ MSG 

197 - 28 

3EZ47D5 

♦MSG 

213 -123 

3EZ160D10 

MSG 

225 - 32 

2VR91AB 

SAR 

220 - 10 

3EZ4.7D 

MSG 

170 -149 

3EZ16D3 

♦MSG 

197 - 29 


SIEG 



MSG 

225 - 36 

2VR100AB 

SAR 

220 -172 

3EZ4.7D1 

♦ MSG 

170 -140 

3EZ16D4 

♦MSG 

197 - 30 

3EZ47D10 

MSG 

213 -129 

3EZ170D1 

♦MSG 

225 - 85 

2VR105AB 

SAR 

221 - 25 

3EZ4.7D10 

MSG 

170 -147 

3EZ16D5 

♦ MSG 

197 - 32 

3EZ47D 

MSG 

213 -132 


♦MSG 

225 - 86 

2VR110AB 

SAR 

221 -132 

3EZ4.7D2 

♦MSG 

170 -141 


SIEG 


3EZ51D1 

♦MSG 

214 -113 

3EZ170D3 

♦MSG 

225 - 87 

2VR120,A.B 

SAR 

222 - 86 

3EZ4.7D3 

♦MSG 

170 -142 

3EZ16D10 

MSG 

197 - 37 

3EZ51D2 

♦MSG 

214 -114 

3EZ170D4 

♦MSG 

225 - 88 

2VR130AB 

SAR 

223 - 37 

3EZ4.7D4 

♦MSG 

170 -143 

3EZ16D 

MSG 

197 - 40 

3EZ51D3 

♦MSG 

214 -115 

3EZ170D5 

♦ MSG 

225 - 90 

2VR150AB 

SAR 

224 - 71 

3EZ4.7D5 

♦ MSG 

170 -144 

3EZ17D1 

♦ MSG 

197 -149 

3EZ51D4 

♦MSG 

214 -116 


SIEG 


2VR160AB 

SAR 

225 - 10 


SIEG 


3EZ17D2 

♦MSG 

197 -150 

3EZ51D5 

♦MSG 

214 -118 

3EZ170D10 

MSG 

225 - 93 

2VR180AB 

SAR 

226 - 32 

3EZ5.1D 

MSG 

172 - 23 

3EZ17D3 

♦MSG 

197 -151 


SIEG 


3EZ170D 

MSG 

225 - 96 

2VR200.A,B 

SAR 

227 - 25 

3EZ5.1D1 

♦MSG 

172 - 14 

3EZ17D4 

♦MSG 

197 -152 

3EZ51D10 

MSG 

214 -124 

3EZ180D1 

♦MSG 

226 - 43 

2W01 

♦ Dll 

361 -161 

3EZ5.1D10 

MSG 

172 - 21 

3EZ17D5 

♦ MSG 

197 -153 

3EZ51D 

MSG 

214 -127 

3EZ180D2 

♦MSG 

226 - 44 

2W01G 

♦ Dll 

363 - 2 

3EZ5.1D2 

♦MSG 

172 - 15 


SIEG 


3EZ56D1 

♦MSG 

215 -102 

3EZ180D3 

♦MSG 

226 - 45 

2W02 

♦ Dll 

363 - 29 

3EZ5.1D3 

♦MSG 

172 - 16 

3EZ17D10 

MSG 

197 -156 

3EZ56D2 

♦MSG 

215 -103 

3EZ180D4 

♦MSG 

226 - 46 


♦ GIG 


3EZ5.1D4 

♦MSG 

172 - 17 

3EZ17D 

MSG 

197 -158 

3EZ56D3 

♦MSG 

215 -104 

3EZ180D5 

♦MSG 

226 - 48 

2W02G 

♦ Dll 

363 - 43 

3EZ5.1D5 

♦ MSG 

172 - 18 

3EZ18D1 

♦ MSG 

199 - 47 

3EZ56D4 

♦MSG 

215 -105 


SIEG 


2W04 

♦ Dll 

363 - 77 


SIEG 


3EZ18D2 

♦MSG 

199 - 48 

3EZ56D5 

♦ MSG 

215 -107 

3EZ180D10 

MSG 

226 - 54 


♦GIG 


3EZ5.6D 

MSG 

173 -121 

3EZ18D3 

♦MSG 

199 - 49 


SIEG 



MSG 

226 - 59 

2W04G 

♦ Dll 

363 - 92 

3EZ5.6D1 

♦MSG 

173 -111 

3EZ18D4 

♦MSG 

199 - 50 

3EZ56D10 

MSG 

215 -114 

3EZ190D1 

♦MSG 

226 - 98 

2W005 

♦Dll 

362 -163 

3EZ5.6D10 

MSG 

173 -119 


♦MSG 

199 - 52 

3EZ56D 

MSG 

215 -118 

3EZ190D2 

♦MSG 

226 - 99 


♦GIG 


3EZ6.6D2 

♦MSG 

173 -112 


SIEG 


3EZ62D1 

♦ MSG 

216 -106 

3EZ190D3 

♦MSG 

226 -100 

2W005G 

♦Dll 

362 -173 

3EZ5.6D3 

♦MSG 

173 -113 

3EZ18D10 

MSG 

199 - 60 

3EZ62D2 

♦ MSG 

216 -107 

3EZ190D4 

♦MSG 

226 -101 

2W06 

♦ Dll 

363 -124 

3EZ5.6D4 

♦ MSG 

173 -114 

3EZ18D 

MSG 

199 - 65 

3EZ62D3 

♦MSG 

216 -108 

3EZ190D5 

♦MSG 

226 -103 


♦GIG 


3EZ5.6D5 

♦ MSG 

173 -115 

3EZ19D1 

♦MSG 

199 -153 

3EZ62D4 

♦MSG 

216 -109 


SIEG 


2W06G 

♦Dll 

363 -136 


SIEG 


3EZ19D2 

♦MSG 

199 -154 

3EZ62D5 

♦MSG 

216 -111 

3EZ190D10 

MSG 

226 -106 

2W08 

♦ Dll 

363 -164 

3EZ6.2D 

MSG 

175 -186 

3EZ19D3 

♦MSG 

199 -155 


SIEG 


3EZ190D 

MSG 

226 -109 


♦GIG 


3EZ6.2D1 

♦ MSG 

175 -176 

3EZ19D4 

♦MSG 

199 -156 

3EZ62D10 

MSG 

216 -117 


♦MSG 

227 - 38 

2W08G 

♦ Dll 

363 -174 

3EZ6.2D10 

MSG 

175 -184 

3EZ19D5 

♦ MSG 

199 -157 

3EZ62D 

MSG 

216 -120 


♦MSG 

227 - 39 

2W10 

♦ Dll 

362 -111 

3EZ6.2D2 

♦ MSG 

175 -177 


SIEG 


3EZ68D1 

♦MSG 

217 - 87 


♦MSG 

227 - 40 

2W10G 

♦ Dll 

363 -205 

3EZ6.2D3 

♦MSG 

175 -178 

3EZ19D10 

MSG 

199 -160 

3EZ68D2 

♦MSG 

217 - 88 


♦MSG 

227 - 41 

3A15 

♦SOD 

287 -148 

3EZ6.2D4 

♦MSG 

175 -179 

3EZ19D 

MSG 

199 -162 

3EZ68D3 

♦MSG 

217 - 89 


♦MSG 

227 - 43 

3A30 

♦SOD 

287 -156 

3EZ6.2D5 

♦MSG 

175 -180 

3EZ20D1 

♦ MSG 

201 - 40 

3EZ68D4 

♦MSG 

217 - 90 


SIEG 


3A50 

♦SOD 

287 -179 


SIEG 


3EZ20D2 

♦ MSG 

201 - 41 

3EZ68D5 

♦ MSG 

217 - 92 

3EZ200D10 

MSG 

227 - 50 

3A50FS 

SOD 

287 -180 

3EZ6.8D 

MSG 

178 -197 

3EZ20D3 

♦ MSG 

201 - 42 


SIEG 



MSG 

227 - 54 

3A100 

♦SOD 

288 - 17 

3EZ6.8D1 

♦MSG 

178 -181 

3EZ20D4 

♦ MSG 

201 - 43 

3EZ68D10 

MSG 

217 - 98 

3E.5 

SSI 

251 -178 

3A100FS 

SOD 

288 - 18 

3EZ6.8D10 

MSG 

178 -193 

3EZ20D5 

♦ MSG 

201 - 45 

3EZ68D 

MSG 

217 -101 

3FB050R 

♦GODI 

364 - 94 

3A200 

♦SOD 

288 - 94 

3EZ6.8D2 

♦MSG 

178 -182 


SIEG 


3EZ75D1 

♦ MSG 

218 - 70 

fc] 

♦GODI 

364 -108 

3A200FS 

SOD 

288 - 95 

3EZ6.8D3 

♦MSG 

178 -183 

3EZ20D10 

MSG 

201 - 54 

3EZ75D2 

♦ MSG 

218 - 71 

lei a 

♦GODI 

364 -118 

3A300 

♦SOD 

288 -149 

3EZ6.8D4 

♦ MSG 

178 -184 


MSG 

201 - 58 

3EZ75D3 

♦ MSG 

218 - 72 

let a 

♦GODI 

364 -135 

3A300FS 

SOD 

288 -150 

3EZ6.8D5 

♦ MSG 

178 -186 

3EZ22D1 

♦MSG 

202 -146 

3EZ75D4 

♦ MSG 

218 - 73 

Icj a 

♦GODI 

364 -150 

3A400 

♦SOD 

288 -192 


SIEG 


3EZ22D2 

♦MSG 

202 -147 

3EZ75D5 

♦ MSG 

218 - 75 

kI a : I :Tit 1 

GODI 

364 -165 

3A400FS 

SOD 

288 -193 

3EZ7.5D 

MSG 

180 -191 

3EZ22D3 

♦MSG 

202 -148 


SIEG 


k 1 a : 

GODI 

364 -180 

3A500 

♦SOD 

289 - 20 

3EZ7.5D1 

♦ MSG 

180 -174 

3EZ22D4 

♦MSG 

202 -149 

3EZ75D10 

MSG 

218 - 82 

3FG13 

♦TOSJ 

288 -152 

3A500FS 

SOD 

289 - 21 

3EZ7.5D10 

MSG 

180 -187 

3EZ22D5 

♦MSG 

202 -151 

3EZ75D 

MSG 

218 - 86 

3FD13 

♦TOSJ 

288 -153 

3A600 

♦SOD 

289 - 59 

3EZ7.5D2 

♦ MSG 

180 -175 


SIEG 


3EZ82D1 

♦MSG 

219 - 44 

3G1 

♦SOD 

287 -214 

3A600FS 

SOD 

289 - 60 

3EZ7.5D3 

♦ MSG 

180 -176 

3EZ22D10 

MSG 

202 -158 

3EZ82D2 

♦MSG 

219 - 45 

3G2 

♦SOD 

288 - 83 

3A700 

SOD 

289 -101 

3EZ7.5D4 

♦ MSG 

180 -177 

3EZ22D 

MSG 

202 -162 

3EZ82D3 

♦MSG 

219 - 46 

3G4 

SOD 

288 -181 

3A700FS 

SOD 

289 -102 

3EZ7.5D5 

♦MSG 

180 -179 

3EZ24D1 

♦ MSG 

204 - 33 

3EZ82D4 

♦MSG 

219 - 47 

3G4B41 

TOSJ 

363 - 81 

3A800 

♦SOD 

289 -129 


SIEG 


3EZ24D2 

♦ MSG 

204 - 34 

3EZ82D5 

♦MSG 

219 - 49 

3G6 

SOD 

289 - 46 

3A800FS 

SOD 

289 -130 

3EZ8.2D 

MSG 

182 -181 

3EZ24D3 

♦ MSG 

204 - 35 


SIEG 


3G8 

♦SOD 

289 -120 

3A900 

SOD 

289 -168 

3EZ8.2D1 

♦MSG 

182 -164 

3EZ24D4 

♦ MSG 

204 - 36 

3EZ82D10 

MSG 

219 - 55 


SOD 

402 -161 

3A900FS 

SOD 

289 -169 

3EZ8.2D10 

MSG 

182 -177 

3EZ24D5 

♦ MSG 

204 - 38 

3EZ82D 

MSG 

219 - 58 

3GG12 

♦TOSJ 

288 -195 

3A1000 

♦SOD 

402 -166 

3EZ8.2D2 

♦MSG 

182 -165 


SIEG 


3EZ91D1 

♦MSG 

220 - 23 

3GH61 

TOSJ 

248 -121 

3A1000FS 

SOD 

402 -167 

3EZ8.2D3 

♦MSG 

182 -166 

3EZ24D10 

MSG 

204 - 46 

3EZ91D2 

♦MSG 

220 - 24 

3GZ61 

♦TOSJ 

289 - 2 

3A1100 

SOD 

405 - 76 

3EZ8.2D4 

♦ MSG 

182 -167 

3EZ24D 

MSG 

204 - 50 

3EZ91D3 

♦ MSG 

220 - 25 

3J4B41 

TOSJ 

363 -128 

3A1100FS 

SOD 

405 - 77 

3EZ8.2D5 

♦ MSG 

182 -169 

3EZ27D1 

♦MSG 

205 -188 

3EZ91D4 

♦ MSG 

220 - 26 

3JC12 

♦TOSJ 

289 - 62 

3A1200 

♦SOD 

406 -122 


SIEG 


3EZ27D2 

♦MSG 

205 -189 

3EZ91D5 

♦ MSG 

220 - 28 

3JH61 

TOSJ 

248 -129 

3A1200FS 

SOD 

406 -123 

3EZ9.1D 

MSG 

186 - 12 

3EZ27D3 

♦MSG 

205 -190 


SIEG 


3JZ61 

♦TOSJ 

289 - 84 

3A1300 

SOD 

408 -200 

3EZ9.1D1 

♦MSG 

185 -198 

3EZ27D4 

♦MSG 

205 -191 

3EZ91D10 

MSG 

220 - 34 

3KZ6.8 

♦SAR 

174 - 36 

3A1300FS 

SOD 

408 -201 

3EZ9.1D10 

MSG 

186 - 8 

3EZ27D5 

♦MSG 

205 -193 

3EZ91D 

MSG 

220 - 37 

3KZ7.5 

♦SAR 

177 -122 

3AF2 

SAR 

288 - 73 

3EZ9.1D2 

♦ MSG 

185 -199 


SIEG 


3EZ100D1 

♦MSG 

220 -185 

3KZ8.2 

♦SAR 

179 - 95 

3AF4 

SAR 

288 -142 

3EZ9.1D3 

♦MSG 

185 -200 

3EZ27D10 

MSG 

205 -201 

3EZ100D2 

♦MSG 

220 -186 

3KZ9.1 

♦SAR 

181 - 97 

3AF6 

SAR 

289 - 39 

3EZ9.1D4 

♦ MSG 

185 -201 


MSG 

205 -206 

3EZ100D3 

♦MSG 

220 -187 

3KZ10 

♦SAR 

184 - 98 

3AF8 

SAR 

289 -114 

3EZ9.1D5 

♦MSG 

185 -203 


♦ MSG 

206 - 57 

3EZ100D4 

♦MSG 

220 -188 

3KZ11 

♦SAR 

186 -161 

3B4B41 

TOSJ 

362 -201 


SIEG 


3EZ28D2 

♦ MSG 

206 - 58 

3EZ100D5 

♦MSG 

220 -190 

3KZ12 

♦SAR 

188 -140 

3BZ61 

♦TOSJ 

288 - 43 

3EZ10D1 

♦MSG 

188 - 64 

3EZ28D3 

♦ MSG 

206 - 59 


SIEG 


3KZ13 

♦SAR 

190 - 79 

3C50 

SOD 

287 -181 

3EZ10D2 

♦MSG 

188 - 65 

3EZ28D4 

♦ MSG 

206 - 60 

3EZ100D10 

MSG 

220 -197 

3KZ15 

♦SAR 

193 -144 

3C100 

SOD 

288 - 19 

3EZ10D3 

♦MSG 

188 - 66 

3EZ28D5 

♦ MSG 

206 - 61 

3EZ100D 

MSG 

221 - 4 

3KZ16 

♦SAR 

194 - 73 

3C200 

SOD 

288 - 96 

3EZ10D4 

♦MSG 

188 - 67 

3EZ28D10 

MSG 

206 - 62 

3EZ110D1 

♦MSG 

221 -143 

3KZ18 

♦SAR 

197 - 67 

3C300 

SOD 

288 -151 

3EZ10D5 

♦MSG 

188 - 69 

3EZ28D 

MSG 

206 - 63 

3EZ110D2 

♦MSG 

221 -144 

3KZ20 

♦SAR 

199 - 61 

3C400 

SOD 

288 -194 


SIEG 


3EZ30D1 

♦ MSG 

207 -112 

3EZ110D3 

♦ MSG 

221 -145 

3KZ22 

♦SAR 

200 - 16 

3C500 

SOD 

289 - 22 

3EZ10D10 

MSG 

188 - 77 

3EZ30D2 

♦MSG 

207 -113 

3EZ110D4 

♦ MSG 

221 -146 

3KZ24 

♦SAR 

201 -111 

3C600 

SOD 

289 - 61 

3EZ10D 

MSG 

188 - 81 

3EZ30D3 

♦ MSG 

207 -114 

3EZ110D5 

♦ MSG 

221 -148 

3KZ27 

♦SAR 

204 - 75 

3C800 

SOD 

289 -131 

3EZ11D1 

♦MSG 

189 -177 

3EZ30D4 

♦MSG 

207 -115 


SIEG 


3KZ30 

♦SAR 

205 -202 

3C1000 

SOD 

402 -168 

3EZ11D2 

♦MSG 

189 -178 

3EZ30D5 

♦MSG 

207 -117 

3EZ110D10 

MSG 

221 -154 

3KZ33 

♦SAR 

206 - 97 

3C1200 

SOD 

406 -124 

3EZ11D3 

♦MSG 

189 -179 


SIEG 


3EZ110D 

MSG 

221 -158 

3KZ36 

♦SAR 

207 -180 

3CC13 

♦TOSJ 

288 - 59 

3EZ11D4 

♦ MSG 

189 -180 

3EZ30D10 

MSG 

207 -126 

3EZ120D1 

♦MSG 

222 - 98 

3KZ39 

♦SAR 

209 - 71 

3CD13 

♦TOSJ 

288 - 60 

3EZ11D5 

♦ MSG 

189 -182 

3EZ30D 

MSG 

207 -130 

3EZ120D2 

♦MSG 

222 - 99 

3KZ43 

♦SAR 

210 -115 

3D4B41 

TOSJ 

363 - 33 


SIEG 


3EZ33D1 

♦ MSG 

208 -205 

3EZ120D3 

♦MSG 

222 -100 

3KZ47 

♦SAR 

211 -143 

3DD10 

♦GODI 

233 - 19 

3EZ11D10 

MSG 

189 -188 

3EZ33D2 

♦MSG 

208 -206 

3EZ120D4 

♦MSG 

222 -101 

3KZ51 

♦SAR 

212 -149 

3DD15 

♦GODI 

233 - 20 

3EZ11D 

MSG 

189 -191 

3EZ33D3 

♦MSG 

209 - 1 

3EZ120D5 

♦MSG 

222 -104 

3KZ56 

♦SAR 

213 -174 

3DD20 

♦GODI 

233 - 21 

3EZ12D1 

♦MSG 

191 -152 

3EZ33D4 

♦ MSG 

209 - 2 


SIEG 


3KZ62 

♦SAR 

214 -149 

3DD25 

♦GODI 

233 - 22 

3EZ12D2 

♦MSG 

191 -153 

3EZ33D5 

♦ MSG 

209 - 4 

3EZ120D10 

MSG 

222 -111 

3KZ66 

♦SAR 

215 -163 

3DD30 

♦GODI 

233 - 23 

3EZ12D3 

♦ MSG 

191 -154 


SIEG 


3EZ120D 

MSG 

222 -115 

3KZ75 

♦SAR 

216 -136 

3DF10 

♦GODI 

241 -121 

3EZ12D4 

♦MSG 

191 -155 

3EZ33D10 

MSG 

209 - 13 

3EZ130D1 

♦MSG 

223 - 50 

3KZ82 

♦SAR 

217 -128 

3DF12 

♦GODI 

241 -128 

3EZ12D5 

♦MSG 

191 -157 

3EZ33D 

MSG 

209 - 17 

3EZ130D2 

♦MSG 

223 - 51 

3KZ91 

♦SAR 

218 -112 

3DF16 

♦GODI 

241 -138 


SIEG 


3EZ36D1 

♦ MSG 

210 - 53 

3EZ130D3 

♦MSG 

223 - 52 

ii rf 

♦SAR 

219 - 99 

3DF20 

♦GODI 

241 -157 

3EZ12D10 

MSG 

191 -165 

3EZ36D2 

♦MSG 

210 - 54 

3EZ130D4 

♦MSG 

223 - 53 


♦SAR 

220 - 49 

3DF25 

♦GODI 

241 -163 

3EZ12D 

MSG 

191 -169 

3EZ36D3 

♦ MSG 

210 - 55 

3EZ130D5 

♦MSG 

223 - 55 

kI iu 

♦SAR 

221 - 32 

3DF30 

♦GODI 

241 -179 

3EZ13D1 

♦ MSG 

193 - 93 

3EZ36D4 

♦MSG 1 

210 - 56 


SIEG 



♦SAR 

221 -170 

3DH61 

TOSJ 

248 -116 

3EZ13D2 

♦MSG 

193 - 94 

3EZ36D5 

♦ MSG 

210 - 58 

3EZ130D10 

MSG 

223 - 61 


♦SAR 

223 - 77 

3DZ61 

♦TOSJ 

288 -123 

3EZ13D3 

♦MSG 

193 - 95 


SIEG 


3EZ130D 

MSG 

223 - 65 

kI i;T 

♦SAR 

223 -142 

3E1 

Dll 

288 - 40 

3EZ13D4 

♦ MSG 

193 - 96 

3EZ36D10 

MSG 

210 - 67 

3EZ140D1 

♦ MSG 

223 -118 


♦SAR 

225 - 47 

3E2 

Dll 

288 -120 

3EZ13D5 

♦ MSG 

193 - 98 

3EZ36D 

MSG 

210 - 71 

3EZ140D2 

♦MSG 

223 -119 

lei 

♦SAR 

226 - 55 

3E4 

Dll 

288 -218 


SIEG 


3EZ39D1 

♦ MSG 

211 - 90 

3EZ140D3 

♦ MSG 

223 -120 

3LG12 

♦TOSJ 

289 -132 

3E05 

Dll 

287 -200 

3EZ13D10 

MSG 

193 -105 

3EZ39D2 

♦ MSG 

211 - 91 

3EZ140D4 

♦MSG 

223 -121 

3LF11 

♦TOSJ 

289 -164 

3E6 

Dll 

289 - 80 

3EZ13D 

MSG 

193 -109 

3EZ39D3 

♦MSG 

211 - 92 

3EZ140D5 

♦MSG 

223 -124 

3LZ61 

♦TOSJ 

289 -153 

3E8 

Dll 

289 -148 

3EZ14D1 

♦ MSG 

194 - 34 

3EZ39D4 

♦MSG 

211 - 93 


SIEG 


3N246 

♦DIX 

360 -108 

3E10 

Dll 

402 -181 

3EZ14D2 

♦ MSG 

194 - 35 

3EZ39D5 

♦MSG 

211 - 95 

3EZ140D10 

MSG 

223 -129 


♦ MOTA 


3EZ3.9D 

MSG 

168 - 72 

3EZ14D3 

♦MSG 

194 - 36 


SIEG 


3EZ140D 

MSG 

223 -133 

3N247 

♦ DIX 

360 -138 

3EZ3.9D1 

♦MSG 

168 - 63 

3EZ14D4 

♦MSG 

194 - 37 

3EZ39D10 

MSG 

211 -101 

3EZ150D1 

♦MSG 

224 - 84 


♦ MOTA 


3EZ3.9D10 

MSG 

168 - 70 

3EZ14D5 

♦MSG 

194 - 39 

3EZ39D 

MSG 

211 -104 

3EZ150D2 

♦MSG 

224 - 85 

3N248 

♦ DIX 

360 -174 

3EZ3.9D2 

♦MSG 

168 - 64 


SIEG 


3EZ43D1 

♦MSG 

212 -101 

3EZ150D3 

♦MSG 

224 - 86 


♦ MOTA 


3EZ3.9D3 

♦ MSG 

168 - 65 

3EZ14D10 

MSG 

194 - 44 

3EZ43D2 

♦MSG 

212 -102 

3EZ150D4 

♦MSG 

223 -122 

3N249 

♦ DIX 

360 -209 

3EZ3.9D4 

♦MSG 

168 - 66 

3EZ14D 

MSG 

194 - 48 

3EZ43D3 

♦MSG 

212 -103 

3EZ150D5 

♦MSG 

224 - 88 1 


♦ MOTA 


3EZ3.9D5 

♦ MSG 

168 - 67 

3EZ15D1 

♦MSG 

195 -148 

3EZ43D4 

♦MSG 

212 -104 


SIEG 

j 

3N250 

♦ DIX 

361 - 30 


SIEG 


3EZ15D2 

♦MSG 

195 -149 

3EZ43D5 

♦ MSG 

212 -106 

3EZ150D10 

MSG 

224 - 94 1 


♦ MOTA 


3EZ4.3D 

MSG 

169 - 92 

3EZ15D3 

♦MSG 

195 -150 


SIEG 


3EZ150D 

MSG 

224 - 98 
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TYPE No. CROSS INDEX 




^N251 


mi 

- 54 



♦MOTA 




3N252 

♦DIX 

361 

- 72 

3VR33.A,B 


♦MOTA 

401 

-205 


3N253 

♦DIX 

♦MOTA 

362 

-188 

3VR36.A.B 

3N254 

♦ DIX 
♦MOTA 

363 

- 18 

3VR39,A.B 

3N255 

♦DIX 
♦ MOTA 

363 

- 60 

3VR43,A,B 

3N256 

♦ DIX 

♦ MOTA 

363 

-107 

3VR47,A.B 

3N257 

♦ DIX 

♦ MOTA 

363 

-152 

3VR51AB 

3N258 

♦ DIX 

♦ MOTA 

363 

-190 

3VR56,A,B 

3N259 

♦DIX 

364 

- 1 

3VR62.A,B 


♦ MOTA 

402 

- 95 

3VR67,A,B 

3NC12 

♦TOSJ 

402 

-169 

3VR68,A.B 

3NF11 

♦TOSJ 

402 

-194 

3VR75,A,B 

3QF11 

♦TOSJ 

402 

-195 

3VR82,A.B 

3R0/18 

SSI 

251 

-179 

3VR90,A,B 

3R1/18 

SSI 

251 

-180 

3VR91,A.B 

3R2/18 

SSI 

238 

- 43 

3VR100,A.B 

3R2B 

♦SSI 

251 

-181 

3VR110AB 

3R2S 

SSI 

251 

-182 

3VR120AB 

3R3B 

♦SSI 

251 

-183 

3VR130AB 

3R3S 

SSI 

251 

-184 

3VR150AB 


imasiaBiHpgi 


3R8CD 

3R8S 

3R52 

3RUS2120 

3RUS2150 

3RUS2180 

3SBMB4F 

3SF1 

3SF2 

3SM0 

3SM6 

3SM8 

3T6.2,A,B 

3T7.5,A,B 

3T9.1,A,B 

3T11.A.B 

3T13.A,B 

3T16.A,B 

3T20,A.B 

3T24.A.B 

3T30.A,B 

3T33,A,B 

3T36,A,B 

3T39,A.B 

3T43,A.B 

3T47.A.B 

3T51AB 

3T56.A,B 

3T62,A,B 

3T68,A.B 

3T75,A,B 

3T82,A,B 

3T91,A,B 

3T100AB 

3T110AB 

3T120AB 

3T130,A,B 

3T150AB 

3T160,A.B 

3T180.A.B 

3T200.A,B 

3VR5.6AB 

3VR6.A.B 


♦SSI 251 
SSI 251 

♦SSI 251 
SSI 251 

♦ SSI 251 

SSI 251 

SSI 251 

SSI 251 

SSI 251 

SSI 257 

♦ EDI 406 

♦ EDI 411 

♦ EDI 413 

♦SET 364 
♦SET 253 
♦SET 254 
♦SET 256 
♦SET 255 
♦SET 255 

SAR 175 
SAR 180 
SAR 186 
SAR 189 

SAR 193 
SAR 197 
SAR 201 
SAR 204 
SAR 207 
SAR 209 
SAR 210 
SAR 211 
SAR 212 
SAR 213 

SAR 214 
SAR 215 
SAR 216 
SAR 217 
SAR 218 
SAR 219 
SAR 220 
SAR 221 
SAR 221 
SAR 222 

SAR 223 
SAR 224 
SAR 225 
SAR 226 
SAR 227 
♦SAR 173 
APD 174 
SAR 

APD 175 

♦SAR 

APD 178 
♦SAR 

APD 180 
♦SAR 

APD 182 
♦SAR 

APD 183 
SAR 

APD 186 

♦SAR 

APD 188 
♦SAR 

APD 189 

♦SAR 
APD 191 

♦SAR 

APD 193 

♦SAR 

APD 195 

♦SAR 

APD 197 

♦SAR 

APD 199 

♦SAR 

APD 201 

♦SAR 

APD 202 

♦SAR 

APD 204 

♦SAR 

APD 205 


185 3VR160,A,B 

186 3VR180AB 

187 3VR200.A.B 

188 4AF1NLH 

189 4AF1NLV 

190 4AF1NPP 

191 4AF2NLH 

193 4AF2NLV 

194 4AF2NPP 
93 4AF4NLH 
76 4AF4NLV 
85 4AF4NPP 

216 4AF05NLH 

129 4AF05NLV 

58 4AF05NPP 
50 4AF6NLH 

59 4AF6NLV 
127 4AF6NPP 
206 4B4B41 
188 4B10Y 
194 4B20Y 

16 4B30Y 
194 4B40Y 
113 4D4B41 
44 4E.5 
62 4FB5 
54 4FB10 
118 4FB20 
21 4FB30 
75 4FB40 
107 
118 
135 

130 
123 

123 4G4B41 
104 4J4B41 


- 90 

4R0/18 

SSI 

- 61 

4R1/18 

SSI 

- 40 

4R2/18 

SSI 

- 8 


♦SSI 

-162 

4R2S 

SSI 

-119 

4R3B 

♦SSI 

- 69 

4R3S 

SSI 

-102 

4R4C 

4R4S 

♦SSI 

- 40 

SSI 

- 63 

4R5C 

♦SSI 

- 58 

4R5S 

SSI 

-116 

4R6C 

♦SSI 

- 25 

4R6S 

SSI 


4R7CD 

SSI 

-181 

4R8CD 

SSI 


4R8S 

SSI 

-187 

4R52 

SSI 


4SM1 

♦SELI 

-180 

4SM3 

♦SELI 


4SM6 

♦SELI 

-170 


♦SELI 

♦SELI 

-106 

4SM40 

♦SELI 


♦SELI 

- 1 

4SM70 

♦SELI 


4SM100 

♦SELI 

- 70 

4SM150 

♦SELI 


4SM200 

♦SELI 

-183 

05RM80 

♦THEF 


05RM100 

♦THEF 

-158 

05RM120 

♦THEF 


05RM150 

♦THEF 

- 99 

05RM200 

♦THEF 


05RM250 

♦THEF 

-154 

05SM1 

♦SELI 


05SM05 

♦ SELI 

- 33 

05Z2.0 

IMTM 

TOSJ 

- 53 

05Z2.2 

IMTM 

TOSJ 

- 46 

05Z2.4 

IMTM 

TOSJ 

-152 

05Z2.7 

IMTM 

TOSJ 

■ 39 

05Z3.0 

IMTM 

TOSJ 

■194 

05Z3.3 

IMTM 

TOSJ 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 1 

0523.6 

■ ■■ IMTM" 

w 

-201 

5B56/18 

SSI 

237 

■mi 


TOSJ 



5BL2C41 

IMTM 

272 

-125 

05Z3.9 

IMTM 

167 

-166 


TOSJ 




TOSJ 



5BL41 

IMTM 

262 

- 7 

05Z4.3 

IMTM 

168 

-186 


TOSJ 




TOSJ 



5C1/18 

♦SSI 

245 

-205 

05Z4.7 

IMTM 

170 

- 25 

5C1/52 

♦SSI 

250 

- 89 


TOSJ 



5C1R10 

SAKJ 

238 

-188 

05Z5.1 

IMTM 

171 

-129 

5C1R20 

SAKJ 

239 

- 60 


TOSJ 



5C1R30 

SAKJ 

239 

-115 

05Z5.6 

IMTM 

173 

- 7 

5C1S10 

SAKJ 

238 

-189 


TOSJ 



5C1S20 

SAKJ 

239 

- 61 

0526.2 

IMTM 

175 

- 72 

5C1S30 

SAKJ 

239 

-116 


TOSJ 



5C2/18 

♦SSI 

245 

-206 

0526.8 

IMTM 

178 

- 41 

5C2/52 

♦SSI 

250 

- 90 


TOSJ 



5C05/18 

♦ SSI 

245 

-207 

05Z7.5 

IMTM 

180 

- 40 

5C05/52 

♦SSI 

245 

-208 


TOSJ 



5C14/18 

SSI 

236 

-106 

0528.2 

IMTM 

182 

- 18 

5C15/18 

SSI 

236 

-177 


TOSJ 



5C16/18 

SSI 

237 

- 10 

0529.1 

IMTM 

185 

- 55 

5C17/18 

SSI 

237 

- 40 


TOSJ 



5C24/18 

SSI 

236 

-107 

05210 

IMTM 

187 

-100 

5C25/18 

SSI 

236 

-178 


TOSJ 



5C26/18 

SSI 

237 

- 11 

05211 

IMTM 

189 

- 44 

5C27/18 

SSI 

237 

- 41 


TOSJ 



5C50 

♦SOD 

290 

-109 

05212 

IMTM 

190 

-214 

5C054/18 

SSI 

236 

-108 


TOSJ 



5C055/18 

SSI 

236 

-179 

05213 

IMTM 

192 

-177 

5C056/18 

SSI 

237 

- 12 


TOSJ 



5C057/18 

SSI 

237 

- 42 

05215 

IMTM 

194 

-197 

5C100 

♦SOD 

290 

-135 


TOSJ 



5C200 

♦ SOD 

290 

-167 

05216 

IMTM 

196 

-108 

5C400 

♦ SOD 

290 

-219 


TOSJ 



5C600 

♦SOD 

291 

- 41 

05218 

IMTM 

198 

-111 

5C800 

♦SOD 

291 

- 64 


TOSJ 



5C1000 

♦SOD 

402 

-204 

05220 

IMTM 

200 

-114 

5CH1M 

NECJ 

271 

-123 


TOSJ 



5CH2M 

NECJ 

271 

-126 

05222 

IMTM 

202 

- 7 

5CH3M 

NECJ 

271 

-129 


TOSJ 



5CH4M 

NECJ 

271 

-132 

05224 

IMTM 

203 

-114 

5CL2C41 

IMTM 

272 

-127 


TOSJ 




TOSJ 



05227 

IMTM 

205 

- 19 

5CL41 

IMTM 

262 

- 10 


TOSJ 




TOSJ 



05230 

IMTM 

206 

-156 

5CS04SM 

NECJ 

436 

- 82 


TOSJ 



5D50 

♦SOD 

290 

-121 

05233 

IMTM 

208 

- 43 

5D50FS 

♦SOD 

262 

-139 


TOSJ 



5D100 

♦SOD 

290 

-147 

05236 

IMTM 

209 

-121 

5D100FS 

♦ SOD 

262 

-151 


TOSJ 



5D200 

♦SOD 

290 

-185 

05236X 

IMTM 

209 

- 55 

5D200FS 

♦SOD 

262 

-164 

05Z36Y 

IMTM 

209 

-147 

5D400 

♦SOD 

291 

- 14 

052362 

IMTM 

210 

- 94 

5D400FS 

♦SOD 

262 

-175 

05239 

IMTM 

210 

-158 

5D600 

♦SOD 

291 

- 52 


TOSJ 



5D600FS 

♦SOD 

262 

-186 

05243 

IMTM 

211 

-176 

5D800 

♦SOD 

291 

- 75 


TOSJ 



5D800FS 

♦SOD 

262 

-197 

05247 

IMTM 

212 

■188 

5D1000 

♦SOD 

402 

-211 


TOSJ 



5DL2C41 

IMTM 

272 

-129 

05251 

IMTM 

213 

■198 


TOSJ 




TOSJ 



5DL41 

IMTM 

262 

- 13 

5A1/18 

♦SSI 

245 

-146 


TOSJ 



5A1/52 

♦SSI 

250 

- 83 

5E1R20 

SAKJ 

239 

- 62 

5A2/18 

♦SSI 

245 

-147 

5E1R40 

SAKJ 

239 

-167 

5A2/52 

♦SSI 

250 

- 84 

5E1R60 

SAKJ 

240 

- 21 

5A5/18 

♦SSI 

245 

-148 

5E1S20 

SAKJ 

239 

- 63 

5A5/52 

♦SSI 

250 

- 85 

5E1S40 

SAKJ 

239 

-168 

5A12/18 

SSI 

235 

- 92 

5E1S60 

SAKJ 

240 

- 22 

5A13/18 

SSI 

236 

- 62 

5E.5 

SSI 

251 

-219 

5A14/18 

SSI 

236 

-100 

5F1R07 

♦ SAKJ 

238 

-132 

5A15/18 

SSI 

236 

-171 

5F1R15 

♦SAKJ 

239 

- 25 

5A16/18 

SSI 

237 

- 4 

5F1S07 

♦SAKJ 

290 

-131 

5A22/18 

SSI 

235 

- 93 

5F1S15 

♦SAKJ 

290 

-164 

5A23/18 

SSI 

236 

- 63 


♦SET 

252 

- 28 

5A24/18 

SSI 

236 

-101 


♦SET 

252 

-213 

5A25/18 

SSI 

236 

-172 

5FF15 

♦SET 

253 

-180 

5A26/18 

SSI 

237 

- 5 

5FWJ2C41 

TOSJ 

272 

-131 

5A50 

♦SOD 

290 

-108 

5GWJ2C41 

IMTM 

272 

-132 

5A52/18 

SSI 

235 

- 94 


TOSJ 



5A53/18 

SSI 

236 

- 64 

5J3P 

SAR 

294 

-179 

5A54/18 

SSI 

236 

-102 

5JH3 

SAR 

304 

-204 

5A55/18 

SSI 

236 

-173 

5KF10(B) 

INRJ 

262 

- 45 

5A56/18 

SSI 

237 

- 6 

5KF20(B) 

INRJ 

262 

- 55 

5A100 

♦SOD 

290 

-134 

5KP5.0 

♦ GSE 

337 

- 96 

5A200 

♦SOD 

290 

-166 

5KP5.0A 

♦ GSE 

337 

- 97 

5A400 

♦SOD 

290 

-218 

5KP6.0 

♦ GSE 

337 

- 98 


♦SOD 

291 

- 40 

5KP6.0A 

♦ GSE 

337 

- 99 


♦SOD 

291 

■ 63 

5KP6.5 

♦GSE 

337 

-100 

5A1000 

♦SOD 

402 

-203 

5KP6.5A 

♦GSE 

337 

■101 

5B1 

INRJ 

290 

■ 9 

5KP7.0 

♦GSE 

337 

-102 

5B1/18 

♦SSI 

245 

-149 

5KP7.0A 

♦GSE 

337 

-103 

5B1/52 

♦SSI 

250 

- 86 

5KP7.5 

♦GSE 

337 

-104 

5B2 

INRJ 

290 

- 10 

5KP7.5A 

♦GSE 

337 

-105 

5B2/18 

♦SSI 

245 

-150 

5KP8.0 

♦GSE 

337 

-106 

5B2/52 

♦SSI 

250 

- 87 

5KP8.0A 

♦GSE 

337 

-107 

5B3 

INRJ 

290 

- 11 

5KP8.5 

♦GSE 

337 

-108 

5B4 

INRJ 

290 

- 12 

5KP8.5A 

♦GSE 

337 

-109 

5B05 

INRJ 

365 

- 8 

5KP9.0 

♦GSE 

337 

-110 

5B5/18 

♦SSI 

245 

-151 

5KP9.0A 

♦GSE 

338 

- 1 

5B5/52 

♦SSI 

250 

- 88 

5KP10 

♦GSE 

338 

■ 2 

5B12/18 

SSI 

235 

- 95 

5KP10A 

♦GSE 

338 

- 3 

5B13/18 

SSI 

236 

- 65 

5KP11 

♦GSE 

338 

- 4 

5B14/18 

SSI 

236 

-103 

5KP11A 

♦GSE 

338 

- 5 

5B15/18 

SSI 

236 

-174 

5KP12 

♦GSE 

338 

- 6 

5B16/18 

SSI 

237 

- 7 

5KP12A 

♦GSE 

338 

- 7 

5B22/18 

SSI 

235 

• 96 

5KP13 

♦GSE 

338 

- 8 

5B23/18 

SSI 

236 

- 66 

5KP13A 

♦GSE 

338 

■ 9 

5B24/18 

SSI 

236 

-104 

5KP14 

♦GSE 

338 

- 10 

5B25/18 

SSI 

236 

-175 

5KP14A 

♦GSE 

338 

- 11 

6B26/18 

SSI 

237 

- 8 

5KP15 

♦GSE 

338 

- 12 

5B52/18 

SSI 

235 

■ 97 

5KP15A 

♦GSE 

338 

- 13 

5B53/18 

SSI 

236 

- 67 

5KP16 

♦GSE 

338 

- 14 

5B54/18 

SSI 

236 

-105 

5KP16A 

♦GSE 

338 

- 15 

5B55/18 

SSI 

236 

-176 

5KP17 

♦GSE 

338 

- 16 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


nwsd 


D.A.T.A. 
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by this manufacturer 
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TYPE 


CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


♦SSI 252 
♦SSI 252 

♦ SSI 252 
SSI 252 

♦SSI 252 

♦ SSI 252 

♦ SSI 252 
♦SSI 252 
♦SSI 252 

SSI 252 
♦SSI 252 
♦SSI 252 
♦SSI 252 

♦ SSI 252 


♦SSI 252 
♦SSI 252 
♦SSI 252 
♦SSI 252 
SSI 252 
SSI 252 
SSI 257 
♦SSI 291 
♦SSI 252 
SAKJ 374 
SAKJ 374 

♦ Dll 291 

RECT 

♦ Dll 291 

♦ RECT 

♦ Dll 291 

RECT 

♦ Dll 291 

♦ RECT 

♦ Dll 292 

RECT 

♦ Dll 292 

♦ RECT 

♦ RFE 291 

♦ Dll 291 
RECT 

♦ Dll 291 

♦ RECT 

♦ Dll 292 
RECT 

♦SCN 292 

♦ SCN 292 

♦ Dll 292 

♦ RECT 

Dll 292 
RECT 

♦SCN 292 
♦SCN 292 

♦ Dll 292 

♦ RECT 


6A10A 

♦ RFE 

6A10#B 

Dll 

GTC 

RECT 

6A10F1 

♦SCN 

6A10F 

♦SCN 

6A10G 

♦ Dll 


♦ RECT 

6A15 

♦SOD 

6A30 

♦SOD 

6A50 

♦SOD 

6A100 

♦ SOD 

6A100#B 

♦ RFE 

6A150 

♦ SOD 

6A200 

♦SOD 

6A300 

♦SOD 

6A400 

♦SOD 

6A500 

♦SOD 

6A600 

♦SOD 

6A700 

SOD 

6A800 

♦SOD 

6A900 

SOD 

6A1000 

♦SOD 

6A1200 

♦SOD 

6ALZ6.8 

♦SAR 

6ALZ6.8A 

♦SAR 

6ALZ6.8B 

♦SAR 

6ALZ7.5 

♦SAR 

6ALZ7.5A 

♦SAR 

6ALZ7.5B 

♦SAR 

6ALZ8.2 

♦SAR 

6AL28.2A 

♦SAR 

6ALZ8.2B 

♦SAR 

6ALZ8.7 

♦SAR 

6ALZ8.7A 

♦SAR 

6ALZ8.7B 

♦SAR 

6ALZ9.1 

♦SAR 

6AL29.1A 

♦SAR 

6ALZ9.1B 

♦SAR 

6ALZ10 

♦ SAR 

6ALZ10A 

♦SAR 

6ALZ10B 

♦ SAR 

6ALZ11 

♦SAR 

6ALZ11A 

♦SAR 

6ALZ11B 

♦SAR 

6ALZ12 

♦SAR 

6ALZ12A 

♦SAR 

6ALZ12B 

♦SAR 

6ALZ13 

♦ SAR 

6AL213A 

♦SAR 

6ALZ13B 

♦SAR 

6ALZ14 

♦SAR 

6AL214A 

♦SAR 

6ALZ14B 

♦ SAR 

6ALZ15 

♦SAR 

6ALZ15A 

♦ SAR 

6ALZ15B 

♦ SAR 

80 

D.. 


TYPE No. 

MFRS 

fg?3WriT51MMJ 

Mi'iH 1 III! Hill ■ 

TYPE No. 

MFRS 



6Al216 

♦SAR 

384 

- 98 

6B60 


366 

-126 

7A52/18 

SSI 

235 

-100 

8SM15 


296 

-168 

6ALZ16A 

♦SAR 

384 

- 97 

6BG11 

♦TOSJ 

258 

- 76 

7A53/18 

SSI 

236 

- 70 

8SM25 

♦SELI 

299 

-140 

6ALZ16B 

♦SAR 

384 

- 99 

6CC13 

♦TOSJ 

291 

-184 

7A54/18 

SSI 

236 

-111 

8SM40 

♦SELI 

302 

- 15 

6ALZ17 

♦SAR 

384 

-180 

6CD13 

♦TOSJ 

291 

-185 

7A55/18 

SSI 

236 

-112 

8SM55 

♦SELI 

303 

- 50 

6ALZ17A 

♦SAR 

384 

-179 

6D4B41 

♦TOSJ 

366 

- 68 

7A56/18 

SSI 

237 

- 15 

8SM70 

♦SELI 

304 

-169 

6ALZ17B 

♦SAR 

384 

-181 

6D50 

♦SOD 

291 

-122 

7B1/18 

♦SSI 

246 

- 90 

8SM100 

♦SELI 

306 

-126 

6ALZ18 

♦SAR 

385 

- 57 

6D50FS 

♦SOD 

262 

-140 

7B1/52 

♦SSI 

250 

-102 

8SM150 

♦SELI 

308 

- 7 

6ALZ18A 

♦SAR 

385 

- 55 

6D100 

♦SOD 

291 

-164 

7B2/18 

♦SSI 

246 

- 91 

8SM200 

♦SELI 

308 

-206 

6ALZ18B 

♦SAR 

385 

- 59 

6D100FS 

♦SOD 

262 

-152 

7B2/52 

♦SSI 

250 

-103 

9MF2A100 

AEIL 

258 

-113 

6ALZ19 

♦SAR 

385 

-145 

6D200 

♦SOD 

291 

-214 

7B5/18 

♦SSI 

246 

- 92 

9MF2A200 

AEIL 

259 

-112 

6ALZ19A 

♦ SAR 

385 

-144 

6D200FS 

♦SOD 

262 

-165 

7B5/52 

♦SSI 

250 

-104 

9MF2A400 

AEIL 

260 

- 75 

6ALZ19B 

♦SAR 

385 

-146 

6D400 

♦SOD 

292 

- 61 

7B12/18 

SSI 

235 

-101 

9MF2A600 

AEIL 

260 

-204 

6ALZ20 

♦ SAR 

386 

- 10 

6D400FS 

♦SOD 

262 

-176 

7B13/18 

SSI 

236 

- 71 

9MF2B100 

AEIL 

258 

-130 

6ALZ20A 

♦ SAR 

386 

- 8 

6D600 

♦SOD 

292 

-121 

7B14/18 

SSI 

236 

-113 

9MF2B200 

AEIL 

259 

-127 

6ALZ20B 

♦SAR 

386 

- 12 

6D600FS 

♦SOD 

262 

-187 

7B15/18 

SSI 

236 

-182 

9MF2B400 

AEIL 

260 

- 86 

6ALZ22 

♦ SAR 

386 

-114 

6D800 

♦SOD 

292 

-172 

7B16/18 

SSI 

237 

- 16 

9MF2B600 

AEIL 

261 

- 1 

6ALZ22A 

♦SAR 

386 

-113 

6D800FS 

♦SOD 

262 

-198 

7B22/18 

SSI 

235 

-102 

9MF2B800 

AEIL 

261 

- 71 

6ALZ22B 

♦SAR 

386 

-115 

6D1000 

♦SOD 

403 

- 19 

7B23/18 

SSI 

236 

- 72 

9MF10B100 

AEIL 

258 

-131 

6ALZ23 

♦SAR 

386 

-186 

6DG11 

♦TOSJ 

259 

- 72 

7B24/18 

SSI 

236 

-114 

9MF10B100R 

AEIL 

258 

-132 

6ALZ23A 

♦ SAR 

386 

-185 

6FB050 

♦CODI 

366 

- 26 

7B25/18 

SSI 

236 

-183 

9MF10B200 

AEIL 

259 

-128 

6ALZ23B 

♦SAR 

386 

-187 

6FB100 

♦CODI 

366 

- 50 

7B26/18 

SSI 

237 

- 17 

9MF10B200R 

AEIL 

259 

-129 

6ALZ24 

♦SAR 

387 

- 32 

6FB200 

♦CODI 

366 

- 76 

7B52/18 

SSI 

235 

-103 

9MF10B400 

AEIL 

260 

- 87 

6ALZ24A 

♦SAR 

387 

- 30 

6FB400 

♦CODI 

366 

-105 

7B53/18 

SSI 

236 

- 73 

9MF10B400R 

AEIL 

260 

- 88 

6ALZ24B 

♦SAR 

387 

- 34 

6FB600 

♦CODI 

366 

-133 

7B54/18 

SSI 

236 

-115 

9MF10B600 

AEIL 

261 

- 2 

6ALZ25 

♦SAR 

387 

-112 

6FB800 

♦CODI 

366 

-160 

7B55/18 

SSI 

236 

-184 

9MF10B600R 

AEIL 

261 

- 3 

6ALZ25A 

♦SAR 

387 

-111 

6FB1000 

♦CODI 

366 

-182 

7B56/18 

SSI 

237 

- 18 

9MF10B800 

AEIL 

261 

- 72 

6ALZ25B 

♦SAR 

387 

-113 

6FC13 

TOSJ 

292 

- 17 

7C1/18 

♦SSI 

246 

-147 

9MF10B800R 

AEIL 

261 

• 73 

6ALZ27 

♦SAR 

387 

-171 

6FD13 

TOSJ 

292 

- 18 

7C1/52 

♦SSI 

250 

-105 

10A1/18 

♦SSI 

247 

- 4 

6ALZ27A 

♦SAR 

387 

-169 

6FH1S 

NECJ 

262 

- 47 

7C2/18 

♦SSI 

246 

-148 

10A1/52 

♦SSI 

250 

-113 

6ALZ27B 

♦SAR 

387 

-173 

6FH2S 

NECJ 

262 

- 57 

7C2/52 

♦SSI 

250 

-106 

10A2/18 

♦ SSI 

247 

- 5 

6ALZ28 

♦SAR 

388 

- 45 

6FH3S 

NECJ 

262 

- 65 

7C05/18 

♦SSI 

246 

-149 

10A2/52 

♦SSI 

250 

-114 

6ALZ28A 

♦SAR 

388 

- 44 

6FH4S 

NECJ 

262 

- 72 

7C05/52 

♦SSI 

250 

-107 

10A5/18 

♦SSI 

247 

- 6 

6ALZ28B 

♦SAR 

388 

- 46 

6FH05S 

NECJ 

262 

- 40 

7C14/18 

SSI 

236 

-116 

10A5/52 

♦SSI 

250 

-115 

6ALZ30 

♦SAR 

388 

- 90 

6FL10S02 

INRJ 

258 

- 68 

7C15/18 

SSI 

236 

-185 

10A12/18 

SSI 

235 

-104 

6AI_Z30A 

♦SAR 

388 

- 88 

6FL20S02 

INRJ 

259 

- 64 

7C16/18 

SSI 

237 

- 19 

10A13/18 

SSI 

236 

- 74 

6ALZ30B 

♦ SAR 

388 

- 92 

6FL40S02 

INRJ 

260 

- 27 

7C17/18 

SSI 

237 

- 43 

10A14/18 

SSI 

236 

-119 

6ALZ33 

♦SAR 

388 

-196 

6FL60S02 

INRJ 

260 

-153 

7C24/18 

SSI 

236 

-117 

10A15/18 

SSI 

236 

-188 

6ALZ33A 

♦ SAR 

388 

-194 

6FXF11 

♦TOSJ 

419 

-180 

7C25/18 

SSI 

236 

-186 

10A16/18 

SSI 

237 

- 22 

6ALZ33B 

♦ SAR 

388 

-198 

6G4B41 

TOSJ 

366 

- 97 

7C26/18 

SSI 

237 

- 20 

10A22/18 

SSI 

235 

-105 

6ALZ36 

♦ SAR 

389 

-109 

6GC12 

TOSJ 

292 

- 48 

7C27/18 

SSI 

237 

- 44 

10A23/18 

SSI 

236 

- 75 

6ALZ36A 

♦ SAR 

389 

-107 

6GG11 

♦TOSJ 

260 

- 39 

7C054/18 

SSI 

236 

-118 

10A24/18 

SSI 

236 

-120 

6ALZ36B 

♦SAR 

389 

-111 

6J4B41 

TOSJ 

366 

-151 

7C055/18 

SSI 

236 

-187 

10A25/18 

SSI 

236 

-189 

6ALZ39 

♦SAR 

390 

- 2 

6JC12 

TOSJ 

292 

-107 

7C056/18 

SSI 

237 

- 21 

10A26/18 

SSI 

237 

- 23 

6ALZ39A 

♦SAR 

390 

- 1 

6LC12 

TOSJ 

292 

-158 

7C057/18 

SSI 

237 

- 45 

10A50 

SOD 

293 

-209 

6AL239B 

♦SAR 

390 

- 3 

6LF11 

♦TOSJ 

292 

-180 

7D8 

♦CODI 

275 

-195 

10A52/18 

SSI 

235 

-106 

6ALZ43 

♦SAR 

390 

-111 

6M10 

♦INRJ 

296 

- 59 

7D10 

♦CODI 

401 

- 65 

10A53/18 

SSI 

236 

- 76 

6ALZ43A 

♦SAR 

390 

-110 

6M20 

♦ INRJ 

296 

- 96 

7D12 

♦CODI 

405 

-208 

10A54/18 

SSI 

236 

-121 

6ALZ43B 

♦SAR 

390 

-112 

6M30 

INRJ 

296 

-109 

7D15 

♦CODI 

411 

- 23 

10A55/18 

SSI 

236 

-190 

6ALZ47 

♦SAR 

391 

- 44 

6M40 

♦ INRJ 

296 

-139 

7E.5 

SSI 

252 

-136 

10A56/18 

SSI 

237 

- 24 

6ALZ47A 

♦SAR 

391 

- 43 

6M60 

♦ INRJ 

296 

-165 

7R0/18 

SSI 

252 

-137 

10A100 

SOD 

294 

- 11 

6ALZ47B 

♦SAR 

391 

- 45 

6M80 

♦ INRJ 

296 

-174 

7R1/18 

SSI 

252 

-139 

10A200 

SOD 

294 

- 41 

6ALZ51 

♦SAR 

391 

-181 

6M100 

♦INRJ 

403 

- 93 

7R1/52 

♦SSI 

257 

-207 

10A400 

SOD 

294 

- 90 

6ALZ51A 

♦SAR 

391 

-180 

6MA10 

INRJ 

296 

- 54 

7R2/4 

♦SSI 

252 

-140 

10A600 

SOD 

294 

-128 

6ALZ51B 

♦SAR 

391 

-182 

6MA20 

INRJ 

296 

- 90 

7R2/18 

SSI 

238 

-121 

10A800 

SOD 

294 

-143 

6ALZ56 

♦SAR 

392 

-100 

6MA40 

INRJ 

296 

-133 

7R2/66 

♦SSI 

252 

-141 

10B1/18 

♦SSI 

247 

- 7 

6ALZ56A 

♦SAR 

392 

- 99 

6MA60 

INRJ 

296 

-161 

7R2B 

♦SSI 

252 

-142 

10B1/52 

♦SSI 

250 

-116 

6ALZ56B 

♦SAR 

392 

-101 

6MA80 

INRJ 

296 

-173 

7R2S 

SSI 

252 

-143 

10B2/18 

♦SSI 

247 

- 8 

6ALZ60 

♦SAR 

392 

-183 

6MA100 

INRJ 

403 

- 91 

7R3/4 

♦SSI 

252 

-145 

10B2/62 

♦SSI 

250 

-117 

6ALZ60A 

♦ SAR 

392 

-181 

6NC12 

♦TOSJ 

403 

- 4 

7R3/66 

♦SSI 

252 

-146 

10B4B41 

TOSJ 

367 

-130 

6ALZ60B 

♦SAR 

392 

-185 

6NF11 

♦TOSJ 

403 

- 26 

7R3B 

♦SSI 

252 

-147 

10B5/18 

♦SSI 

247 

- 9 

6ALZ62 

♦SAR 

393 

- 15 

6QF11 

♦TOSJ 

406 

-155 

7R3S 

SSI 

252 

-148 

10B5/52 

♦SSI 

250 

-118 

6ALZ62A 

♦SAR 

393 

- 14 

6RH1S 

NECJ 

262 

- 48 

7R4/3 

♦SSI 

252 

-149 

10B12/18 

SSI 

235 

-107 

6ALZ62B 

♦SAR 

393 

- 17 

6RH2S 

NECJ 

262 

- 58 

7R4/3C 

♦SSI 

252 

-153 

10B13/18 

SSI 

236 

- 77 

6ALZ68 

♦SAR 

393 

-106 

6RH3S 

NECJ 

262 

- 66 

7R4/4 

♦SSI 

252 

-150 

10B14/18 

SSI 

236 

-122 

6ALZ68A 

♦SAR 

393 

-105 

6RH4S 

NECJ 

262 

- 73 

7R4/59 

♦SSI 

252 

-154 

10B15/18 

SSI 

236 

-191 

6ALZ68B 

♦SAR 

393 

-108 

6RH05S 

NECJ 

262 

- 41 

7R4C 

♦SSI 

252 

-151 

10B16/18 

SSI 

237 

- 25 

6ALZ75 

♦SAR 

394 

- 28 

6RM40 

♦THEF 

422 

- 9 

7R4S 

SSI 

252 

-152 

10B22/18 

SSI 

235 

-108 

6ALZ75A 

♦SAR 

394 

-27 

6RM60 

♦THEF 

425 

- 5 

7R5/3 

♦SSI 

252 

-155 

10B23/18 

SSI 

236 

- 78 

6AL275B 

♦SAR 

394 

- 30 

6RM80 

♦THEF 

426 

- 95 

7R5/3D 

♦SSI 

252 

-159 

10B24/18 

SSI 

236 

-123 

6ALZ82 

♦SAR 

394 

-134 

6RM100 

♦THEF 

427 

-173 

7R5/5 

♦SSI 

252 

-156 

10B25/18 

SSI 

236 

-192 

6ALZ82A 

♦SAR 

394 

-133 

6RM120 

♦THEF 

428 

-140 

7R5/61 

♦SSI 

252 

-160 

10B26/18 

SSI 

237 

- 26 

6ALZ82B 

♦SAR 

394 

-136 

6RM150 

♦THEF 

429 

-135 

7R5C 

♦SSI 

252 

-157 

10B52/18 

SSI 

235 

-109 

6ALZ87 

♦SAR 

394 

-198 

6RM200 

♦THEF 

430 

-191 

7R5S 

SSI 

252 

-158 

10B53/18 

SSI 

236 

- 79 

6ALZ87A 

♦SAR 

394 

-197 

6RM250 

♦THEF 

431 

-159 

7R6/3 

♦SSI 

252 

-161 

10B54/18 

SSI 

236 

-124 

'6ALZ87B 

♦SAR 

395 

- 1 

6SB050 

♦CODI 

366 

- 27 

7R6/3D 

♦SSI 

252 

-162 

10B55/18 

SSI 

236 

-193 

6ALZ91 

♦SAR 

395 

- 44 

6SB50 

♦CODI 

366 

- 28 

7R6/5 

♦SSI 

252 

-163 

10B56/18 

SSI 

237 

- 27 

6ALZ91A 

♦SAR 

395 

- 43 

6SB100 

♦CODI 

366 

- 51 

7R6/61 

♦SSI 

252 

-164 

10BL2C41 

IMTM 

272 

-126 

6ALZ91B 

♦SAR 

395 

- 46 

6SB200 

♦CODI 

366 

- 77 

7R6C 

♦SSI 

252 

-165 


TOSJ 



6ALZ100 

♦ SAR 

395 

-148 

6SB400 

♦CODI 

366 

-106 

7R6S 

SSI 

252 

-166 

10C1R10 

SAKJ 

238 

-190 

6ALZ100A 

♦ SAR 

395 

-146 

6SB600 

♦CODI 

366 

-134 

7R7/3 

♦SSI 

252 

-167 

10C1R20 

SAKJ 

239 

- 64 

6ALZ100B 

♦ SAR 

395 

-151 

6SB800 

♦CODI 

366 

-161 

7R7/3D 

♦SSI 

252 

-170 

10C1R30 

SAKJ 

239 

-117 

6ALZ110 

♦SAR 

396 

- 71 

6SB1000 

♦CODI 

366 

-183 

7R7/5 

♦SSI 

252 

-168 

10C1S10 

SAKJ 

238 

-191 

6ALZ110A 

♦ SAR 

396 

- 70 

6SBF20 

CODI 

366 

- 67 

7R7/61 

♦SSI 

252 

-171 

10C1S20 

SAKJ 

239 

- 65 

6ALZ110B 

♦SAR 

396 

- 73 

6SBF40 

CODI 

366 

- 96 

7R7CD 

SSI 

252 

-169 

10C1S30 

SAKJ 

239 

-118 

6ALZ120 

♦SAR 

396 

-158 

6SBF60 

CODI 

366 

-125 

7R7S 

♦SSI 

305 

- 8 

10C2/18 

♦SSI 

247 

- 57 

6ALZ120A 

♦SAR 

396 

-157 

6SBF80 

CODI 

366 

-153 

7R8/3 

♦SSI 

252 

-172 

10C2/52 

♦SSI 

250 

-120 

6ALZ120B 

♦ SAR 

396 

-160 

6SBF100 

CODI 

366 

-177 

7R8/3D 

♦SSI 

252 

-173 

10C2R10 

SAKJ 

238 

-192 

6ALZ130 

♦SAR 

397 

- 47 

6SM1 

♦SELI 

281 

-152 

7R8/5 

♦SSI 

252 

-174 

10C2R11 

SAKJ 

238 

-193 

6ALZ130A 

♦SAR 

397 

- 46 

6SM3 

♦SELI 

289 

- 31 

7R8/63 

♦SSI 

252 

-175 

10C2R20 

SAKJ 

239 

- 66 

6AL2130B 

♦SAR 

397 

- 49 

6SM6 

♦SELI 

292 

- 77 

7R8CD 

SSI 

252 

•176 

10C2R21 

SAKJ 

239 

- 67 

6ALZ140 

♦SAR 

397 

-128 

6SM15 

♦SELI 

296 

-145 

7R8S 

SSI 

252 

-177 

10C2R30 

SAKJ 

239 

-119 

6ALZ140A 

♦SAR 

397 

-127 

6SM25 

♦SELI 

299 

- 80 

7R52 

SSI 

257 

-208 

10C2S10 

SAKJ 

238 

-194 

6ALZ140B 

♦SAR 

397 

-129 

6SM40 

♦SELI 

301 

-199 

7RE52 

♦SSI 

291 

-134 

10C2S11 

SAKJ 

238 

-195 

6ALZ150 

♦SAR 

397 

-184 

6SM55 

♦SELI 

303 

- 47 

7RO/18 

♦SSI 

252 

-138 

10C2S20 

SAKJ 

239 

- 68 

6ALZ150A 

♦SAR 

397 

-183 

6SM70 

♦SELI 

304 

-131 

8AF1NLH 

♦ INR , 

302 

-142 

10C2S21 

SAKJ 

239 

- 69 

6ALZ150B 

♦SAR 

397 

-186 

6SM100 

♦SELI 

306 

- 73 

8AF1NLV 

♦INR 

302 

-143 

10C2S30 

SAKJ 

239 

-120 

6ALZ160 

♦SAR 

398 

- 73 

6SM150 

♦SELI 

307 

-181 

8AF1NPP 

♦INR 

302 

-144 

10C2SR11 

SAKJ 

238 

-196 

6ALZ160A 

♦SAR 

398 

- 72 

6SM200 

♦SELI 

308 

-190 

8AF2NLH 

♦ INR 

302 

-172 

10C2SR20 

SAKJ 

239 

- 70 

6ALZ160B 

♦SAR 

398 

- 75 

7A1/18 

♦SSI 

246 

- 87 

8AF2NLV 

♦ INR 

302 

-173 

10C2SR21 

SAKJ 

239 

- 71 

6ALZ170 

♦SAR 

398 

-137 

7A1/52 

♦SSI 

250 

- 99 

8AF2NPP 

♦ INR 

302 

-174 

10C2SR30 

SAKJ 

239 

-121 

6ALZ170A 

♦ SAR 

398 

-136 

7A2/18 

♦SSI 

246 

- 88 

8AF4NLH 

♦ INR 

302 

-207 

10C2SR31 

SAKJ 

239 

-122 

6ALZ170B 

♦ SAR 

398 

-138 

7A2/52 

♦SSI 

250 

-100 

8AF4NLV 

♦ INR 

302 

-208 

10C2SS11 

SAKJ 

238 

-197 

6ALZ180 

♦SAR 

398 

-187 

7A5/18 

♦SSI 

246 

- 89 

8AF4NPP 

♦INR 

302 

-209 

10C2SS21 

SAKJ 

239 

- 72 

6ALZ180A 

♦SAR 

398 

-186 

7A5/52 

♦SSI 

250 

-101 

8AF05NLH 

♦INR 

302 

-127 

10C2SS30 

SAKJ 

239 

-123 

6ALZ180B 

♦SAR 

398 

-189 

7A12/18 

SSI 

235 

- 98 

8AF05NLV 

♦ INR 

302 

-128 

10C2SS31 

SAKJ 

239 

-124 

6ALZ190 

♦SAR 

399 

- 62 

7A13/18 

SSI 

236 

- 68 

8AF05NPP 

♦ INR 

302 

-129 

10C05/18 

♦ SSI 

247 

- 58 

6ALZ190A 

♦SAR 

399 

- 61 

7A14/18 

SSI 

236 

-109 

8SB050 

♦CODI 

367 

- 2 

10C05/52 

♦SSI 

250 

-121 

6AI-Z190B 

♦ SAR 

399 

- 63 

7A15/18 

SSI 

236 

-180 

8SB100 

♦CODI 

367 

- 15 

10C11/18 

♦ SSI 

247 

- 59 

6AL2200 

♦SAR 

399 

- 95 

7A16/18 

SSI 

237 

- 13 

8SB200 

♦CODI 

367 

- 32 

10C11/52 

♦SSI 

247 

- 60 

6ALZ200A 

♦SAR 

399 

- 94 

7A22/18 

SSI 

235 

- 99 

8SB400 

♦CODI 

367 

- 48 

10C14/18 

SSI 

236 

-125 

6ALZ200B 

♦SAR 

399 

- 97 

7A23/18 

SSI 

236 

- 69 

8SB600 

♦CODI 

367 

- 65 

10C15/18 

SSI 

236 

-194 

6B4B41 

♦TOSJ 

366 

- 43 

7A24/18 

SSI 

236 

-110 

8SM1 

♦ SELI 

282 

- 27 

10C16/18 

SSI 

237 

- 28 

6B20 

INRJ 

366 

- 69 

7A25/18 

SSI 

236 

-181 

8SM3 

♦SELI 

289 

-107 

10C17/18 

SSI 

237 

- 46 

6B40 

INRJ 

366 

■ 98 

7A26/18 

SSI 

237 

- 14 

8SM6 

♦ SELI 

292 

-138 

10C24/18 

SSI 

236 

•126 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 












MM 1 1 1 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line I 

10C25/18 

SSI 

236 

-195 



395 

-104 


EDL 

274 -184 



251 

-137 

12RH05S 

NECJ 

262 

43 

10C26/18 

SSI 

237 

- 29 

10KZ120 

♦ SAR 

396 

- 45 

10R10B 

EDL 

401 - 28 


♦ NECJ 



12RO/18 

♦SSI 

253 

109 

10C27/18 

SSI 

237 

- 47 

10KZ130 

♦SAR 

396 

-130 

10R11B 

EDL 

405 - 61 

12CH3FM 

NECE 

271 

-130 

12SM1 

♦SELI 

406 

36 

10C054/18 

SSI 

236 

-127 

10KZ150 

♦SAR 

397 

-105 

10R12B 

EDL 

405 -193 

12CH3M 

NECE 

251 

-138 

12SM3 

♦SELI 

406 

114 

10C055/18 

SSI 

236 

-196 

10KZ160 

♦ SAR 

397 

-157 

10R13B 

EDL 

408 -174 


♦ NECJ 



12SM6 

♦SELI 

402 

219 

10C056/18 

SSI 

237 

- 30 

10KZ180 

♦ SAR 

398 

-124 

10R14B 

EDL 

409 - 54 

12CH4FM 

NECE 

271 

-133 

12SM15 

♦SELI 

403 

81 

10C057/18 

SSI 

237 

- 48 

10KZ200 

♦ SAR 

399 

- 16 

10R15B 

EDL 

410 -218 

12CH4M 

NECE 

251 

-141 

12SM25 

♦SELI 

403 

124 

10CL2C41 

IMTM 

272 

-128 

10L15 

EDL 

410 

-217 

10R16B 

EDL 

412 - 13 


♦ NECJ 



12SM40 

♦SELI 

403 

173 


TOSJ 



10L20 

EDL 

414 

-201 

10R18B 

EDL 

413 -194 

12CTQ030 

♦ INR 

374 

-154 

12SM55 

♦SELI 

403 

210 

10CS04SM 

NECJ 

436 

- 83 

10L25 

EDL 

417 

-112 

10R20B 

EDL 

414 -202 

12CTQ035 

♦ INR 

374 

-156 

12SM70 

♦SELI 

404 

3 

10D1 

♦ INR 

280 

- 95 

10L30 

EDL 

419 

- 76 

10R22B 

EDL 

416 - 70 

12CTQ040 

♦ INR 

374 

-158 

12SM100 

♦ SELI 

404 

44 


INRJ 



10L35 

EDL 

420 

-174 

10R24B 

EDL 

416 -207 

12CTQ045 

♦ INR 

294 

-174 

12SM150 

♦SELI 

404 

85 

10D2 

♦ INR 

280 

-193 

10L40 

EDL 

421 

-159 

10R26B 

EDL 

418 - 54 

12DG11 

♦TOSJ 

259 

- 73 

12SM200 

♦SELI 

404 

117 


♦ INRJ 



10L45 

EDL 

422 

-187 

10R28B 

EDL 

418 -151 

12DH11 

♦TOSJ 

259 

- 74 

12TB050 

♦CODI 

368 

110 

10D4 

♦ INR 

281 

- 98 

10L50 

EDL 

423 

-104 

10R30B 

EDL 

419 - 77 

12F5 

INR 

294 

-168 

12TB 100 

♦CODI 

368 

123 


♦ INRJ 



10L55 

EDL 

424 

- 93 

10R32B 

EDL 

420 - 51 

12F5B 

INR 

294 

-191 

12TB200 

♦CODI 

368 

140 

10D4B41 

TOSJ 

367 

■165 

10L60 

EDL 

424 

-156 

10R34B 

EDL 

420 -132 

12F10 

♦ INR 

294 

-209 

12TB400 

♦CODI 

368 

160 

10D05 

♦ INR 

280 

- 18 

10L65 

EDL 

425 

- 38 

10R36B 

EDL 

421 - 3 

12F10B 

INR 

295 

- 1 

12TB600 

♦CODI 

368 

175 

10D6 

♦ INR 

281 

-211 

10L70 

EDL 

425 

- 73 

10R38B 

EDL 

421 - 73 

12F20 

♦ INR 

295 

- 22 

15A50 

♦SOD 

296 

32 


♦ INRJ 



10L75 

EDL 

425 

-137 

10R40B 

EDL 

421 -160 

12F20B 

INR 

295 

- 36 

15A100 

♦SOD 

296 

50 

10D8 

♦ INR 

282 

- 75 

10L80 

EDL 

426 

- 30 

10R42B 

EDL 

422 -100 

12F40 

♦ INR 

295 

- 73 

15A200 

♦SOD 

296 

82 


♦ INRJ 



10L85 

EDL 

426 

-140 

10R44B 

EDL 

422 -146 

12F40B 

INR 

295 

- 89 

15A400 

♦SOD 

296 

119 

10D10 

♦ INR 

401 

-206 

10L90 

EDL 

426 

-158 

10R46B 

EDL 

422 -218 

12F60 

♦ INR 

295 

-122 

15A600 

♦SOD 

296 

155 


♦ INRJ 



10L95 

EDL 

426 

-201 

10R48B 

EDL 

423 - 22 

12F60B 

INR 

295 

-136 

15A800 

♦SOD 

296 

171 

10DF1 

INRJ 

247 

- 73 

10L100 

EDL 

427 

- 57 

10R50B 

EDL 

423 -105 

12F80 

♦ INR 

295 

-161 

15B4B41 

TOSJ 

296 

55 

10DF2 

INRJ 

247 

-122 

10L110 

EDL 

428 

- 6 

10RE52 

♦SSI 

291 -142 

12F80B 

INR 

261 

- 98 

15BG15 

TOSJ 

262 

150 

10DF4 

INRJ 

260 

-100 

10L120 

EDL 

428 

- 71 

10RM60 

♦THEF 

425 - 18 

12F100 

♦ INR 

403 

■ 63 

15BL11 

TOSJ 

262 

8 

10DF6 

INRJ 

261 

- 20 

10L130 

EDL 

428 

-165 

10RM80 

♦THEF 

426 -114 

12F100B 

INR 

261 

-148 

15CC11 

♦TOSJ 

296 

72 

10DL1 

♦ INR 

280 

■ 48 

10L140 

EDL 

428 

-199 

10RM100 

♦THEF 

427 -203 

12FC12 

♦TOSJ 

295 

- 46 

15CD11 

♦TOSJ 

296 

73 


INRJ 



10L150 

EDL 

429 

- 44 

10RM120 

♦THEF 

428 -146 

12FD12 

♦ TOSJ 

295 

- 47 

15CG15 

TOSJ 

262 

162 

10DL2 

♦ INR 

280 

-136 

10L160 

EDL 

429 

-193 

10RM150 

♦THEF 

429 -158 

12FH1S 

NECJ 

262 

- 49 

15CL11 

TOSJ 

262 

11 


INRJ 



10L170 

EDL 

430 

- 17 

10RM200 

♦THEF 

430 -208 

12FH2S 

NECJ 

262 

- 59 

15D4B41 

TOSJ 

296 

91 

10DL2C41 

TOSJ 

272 

-130 

10L180 

EDL 

430 

- 52 

10RM220 

♦THEF 

431 - 33 

12FH3S 

NECJ 

262 

- 67 

15DF4 

INRJ 

261 

206 

10E1 

INRJ 

280 

- 89 

10L190 

EDL 

430 

- 75 

10RM250 

♦THEF 

431 -172 

12FH4S 

NECJ 

262 

- 74 

15DF6 

INRJ 

261 

207 

10E1R20 

SAKJ 

239 

- 73 

10L200 

EDL 

430 

-137 

10RO/18 

♦SSI 

252 -186 

12FH05S 

NECJ 

262 

- 42 

15DG15 

TOSJ 

262 

163 

10E1R40 

SAKJ 

239 

-169 

10L210 

EDL 

431 

- 5 

10S1S03 

SAKJ 

375 - 39 

12FL5S05 

INR 

257 

-188 

15DL11 

TOSJ 

262 

14 

10E1R60 

SAKJ 

240 

- 23 

10L220 

EDL 

431 

- 21 

10S1S04 

SAKJ 

375 - 41 

12FL5S10 

INR 

257 

-199 

15FC11 

♦TOSJ 

296 

111 

10E1S20 

SAKJ 

239 

- 74 

10L230 

EDL 

431 

- 38 

10S2S03 

SAKJ 

374 -193 

12FL10S02 

INRJ 

258 

- 58 

15FD11 

♦TOSJ 

296 

112 

10E1S40 

SAKJ 

239 

-170 

10L240 

EDL 

431 

- 54 

10S2S04 

SAKJ 

374 -199 

12FL10S05 

INR 

258 

-114 

15FWJ11 

TOSJ 

262 

134 

10E1S60 

SAKJ 

240 

- 24 

10L250 

EDL 

431 

-107 

10S20 

♦CODI 

414 -177 

12FL10S10 

INR 

258 

-141 

15G4B41 

TOSJ 

296 

134 

10E2 

INRJ 

280 

-186 

10L260 

EDL 

431 

-182 

10S30 

♦CODI 

419 - 43 

12FL20S02 

INRJ 

259 

- 48 

15GWJ11 

TOSJ 

262 

137 

10E2R20 

SAKJ 

239 

- 75 

10L270 

EDL 

431 

-198 

10S40 

♦CODI 

421 -128 

12FL20S05 

INR 

259 

-113 

15IP02 

♦GIC 

296 

83 

10E2R21 

SAKJ 

239 

- 76 

10L280 

EDL 

431 

-211 

10S50 

♦CODI 

423 - 67 

12FL20S10 

INR 

259 

-144 

15IP04 

♦GIC 

296 

120 

10E2R40 

SAKJ 

239 

-171 

10L290 

EDL 

432 

- 8 

10SB050 

♦CODI 

367 -121 

12FL40S02 

INR 

260 

- 17 

15IP005 

♦GIC 

296 

33 

10E2R41 

SAKJ 

239 

-172 

10L300 

EDL 

432 

- 47 

10SB100 

CODI 

367 -152 


INRJ 



15IP06 

♦GIC 

296 

156 

10E2R60 

SAKJ 

240 

- 25 

10M10 

♦ INRJ 

301 

-111 

10SB200 

CODI 

367 -190 

12FL40S10 

INR 

260 

- 99 

15IP08 

♦GIC 

296 

172 

10E2R61 

SAKJ 

240 

- 26 

10M20 

♦ INRJ 

301 

-134 

10SB400 

♦CODI 

368 - 10 

12FL60S02 

INRJ 

260 

-148 

15IP10 

♦GIC 

403 

82 

10E2S20 

SAKJ 

239 

- 77 

10M30 

♦ INRJ 

301 

-157 

10SB600 

♦CODI 

368 - 49 

12FL60S05 

INR 

260 

-205 

15J4B41 

TOSJ 

296 

162 

10E2S21 

SAKJ 

239 

- 78 

10M40 

♦ INRJ 

301 

-181 

10SM1 

♦SELI 

401 -150 

12FL60S10 

INR 

261 

- 19 

15KP17 

♦GSE 

338 

68 

10E2S40 

SAKJ 

239 

-173 

10M50 

♦ INRJ 

301 

-201 

10SM3 

♦SELI 

402 -147 

12FL80S05 

INR 

261 

- 62 

15KP17A 

♦GSE 

338 

69 

10E2S41 

SAKJ 

239 

-174 

10M60 

♦ INRJ 

301 

-214 

10SM6 

♦SELI 

292 -151 

12FL80S10 

INR 

261 

- 84 

15KP18 

♦GSE 

338 

70 

10E2S60 

SAKJ 

240 

- 27 

10M80 

♦ INRJ 

302 

- 25 

10SM15 

♦SELI 

296 -169 

12FL100S10 

INR 

261 

-133 

15KP18A 

♦GSE 

338 

71 

10E2S61 

SAKJ 

240 

- 28 

10M100 

♦INRJ 

403 

-178 

10SM25 

♦SELI 

299 -148 

12FXF11 

♦TOSJ 

419 

-187 

15KP20 

♦GSE 

338 

72 

10E4 

INRJ 

281 

■ 90 

10MA10 

INRJ 

301 

-112 

10SM40 

♦SELI 

302 - 18 

12GC11 

♦TOSJ 

295 

- 69 

15KP20A 

♦GSE 

338 

73 

10E6 

INRJ 

281 

-204 

10MA20 

INRJ 

301 

-135 

10SM55 

♦SELI 

303 - 51 

12GG11 

TOSJ 

260 

- 40 

15KP22 

♦GSE 

338 

74 

10E8 

INRJ 

282 

- 70 

10MA30 

INRJ 

301 

-158 

10SM70 

♦SELI 

304 -175 

12GH11 

TOSJ 

260 

- 41 

15KP22A 

♦GSE 

338 

75 

10E.5 

SSI 

252 

-184 

10MA40 

INRJ 

301 

-182 

10SM100 

♦SELI 

306 -131 

12JC11 

♦TOSJ 

295 

-118 

15KP24 

♦GSE 

338 

76 

10F1R07 

SAKJ 

238 

-124 

10MA60 

INRJ 

301 

-215 

10SM150 

♦SELI 

308 - 19 

12JG11 

♦TOSJ 

260 

-166 

15KP24A 

♦GSE 

338 

77 

10F1R15 

SAKJ 

239 

- 15 

10MA80 

INRJ 

302 

- 26 

10SM200 

♦SELI 

308 -209 

12JH11 

♦TOSJ 

260 

-167 

15KP26 

♦GSE 

338 

78 

10F1S07 

SAKJ 

238 

-125 

10MA100 

INRJ 

403 

-179 

10TB050 

♦CODI 

367 -122 

12LC11 

♦TOSJ 

295 

-156 

15KP26A 

♦GSE 

338 

79 

10F1S15 

SAKJ 

239 

- 16 

10MA120 

INRJ 

407 

- 30 

10TB100 

♦CODI 

367 -153 

12LF11 

TOSJ 

295 

-167 

15KP28 

♦GSE 

338 

80 

10F2R07 

SAKJ 

240 

- 55 

10MA140 

INRJ 

409 

-153 

10TB200 

♦CODI 

367 -191 

12MF5 

INRJ 

250 

- 92 

15KP28A 

♦GSE 

338 

81 

10F2R15 

SAKJ 

239 

- 17 

10MA160 

INRJ 

412 

-142 

10TB400 

♦CODI 

368 - 11 

12MF10 

INRJ 

250 

-123 

15KP30 

♦GSE 

338 

82 

10F2S07 

SAKJ 

240 

- 56 

10Q3 

SAR 

296 

- 57 

10TB600 

♦CODI 

368 - 50 

12MF15 

INRJ 

250 

-136 

15KP30A 

♦GSE 

338 

83 

10F2S15 

SAKJ 

239 

- 18 

10R0/18 

SSI 

252 

-185 

10TQ030 

♦INR 

374 -142 

12MF20 

INRJ 

250 

-145 

15KP33 

♦GSE 

338 

84 

10F20 

♦CODI 

241 

-143 

10R1/18 

SSI 

252 

-187 

10TQ035 

♦INR 

374 -144 

12NC11 

♦TOSJ 

403 

- 57 

15KP33A 

♦GSE 

338 

85 

10F30 

♦CODI 

241 

-165 

10R1/52 

♦SSI 

257 

-215 

10TQ040 

♦INR 

374 -145 

12NF11 

TOSJ 

403 

- 68 

15KP36 

♦GSE 

338 

86 

10F40 

♦CODI 

241 

-182 

10R1B 

EDL 

274 

-127 

10TQ045 

♦ INR 

374 -148 

12QF11 

TOSJ 

406 

-179 

15KP36A 

♦GSE 

338 

87 

10F50 

♦CODI 

241 

-197 

10R2/4 

♦ SSI 

252 

-188 

11DQ03 

♦INR 

374 - 32 

12R0/18 

SSI 

253 

-108 

15KP40 

♦GSE 

338 

88 

10FWJ2C11 

TOSJ 

262 

- 33 

10R2/18 

SSI 

238 

-143 


INRJ 


12R1/18 

SSI 

253 

-110 

15KP40A 

♦GSE 

338 

89 

10FWJ2C41 

TOSJ 

272 

-134 

10R2/66 

♦SSI 

252 

-189 

11DQ04 

♦INR 

374 - 39 

12R1/52 

♦SSI 

258 

-153 

15KP43 

♦GSE 

338 

90 

10G4B41 

TOSJ 

367 

-207 

10R2B 

EDL 

252 

-190 


INRJ 


12R2/4 

♦SSI 

253 

-111 

15KP43A 

♦GSE 

338 

91 

10GWJ2C11 

IMTM 

262 

- 38 


♦SSI 



11DQ05 

♦ INR 

374 - 47 

12R2/66 

♦SSI 

253 

-112 

15KP45 

♦GSE 

338 

92 


TOSJ 



10R2S 

SSI 

252 

-191 


INRJ 


12R2B 

SSI 

253 

-113 

15KP45A 

♦GSE 

338 

93 

10GWJ2C41 

TOSJ 

272 

-136 

10R3/4 

♦SSI 

252 

-193 

11DQ06 

♦ INR 

374 - 50 

12R2S 

SSI 

253 

-114 

15KP48 

♦GSE 

338 

94 

10H3 

♦ SAR 

291 

-166 

10R3/66 

♦SSI 

252 

-194 


INRJ 


12R3/4 

♦SSI 

253 

-115 

15KP48A 

♦GSE 

338 

95 

10HB05 

♦CODI 

367 

-104 

10R3B 

EDL 

252 

-195 

11DQ10 

INRJ 

374 - 59 

12R3/66 

♦SSI 

253 

-116 

15KP51 

♦ GSE 

338 

96 

10HB10 

♦ CODI 

367 

-134 


♦SSI 



11E1 

INRJ 

280 - 65 

12R3B 

SSI 

253 

-117 

15KP51A 

♦ GSE 

338 

97 

10HB20 

♦CODI 

367 

-172 

10R3S 

SSI 

252 

-196 

11E2 

INRJ 

280 -154 

12R3S 

SSI 

253 

-118 

15KP54 

♦ GSE 

338 

98 

10HB40 

♦CODI 

367 

-212 

10R4/3 

♦SSI 

252 

-198 

11E4 

INRJ 

281 - 60 

12R4/3 

♦SSI 

253 

-120 

15KP54A 

♦ GSE 

338 

99 

10HB60 

♦CODI 

368 

- 30 

10R4/3C 

♦SSI 

252 

-219 

11R4S 

NECJ 

294 - 98 

12R4/3C 

♦SSI 

253 

-125 

15KP58 

♦ GSE 

338 

100 

10HB80 

♦CODI 

368 

- 62 

10R4/4 

♦SSI 

252 

-199 

11R05S 

NECJ 

293 -210 

12R4/4 

♦SSI 

253 

-121 

15KP58A 

♦ GSE 

338 

101 

10J3P 

SAR 

294 

-208 

10R4/59 

♦SSI 

252 

-220 

11R5S 

NECJ 1 

294 -115 

12R4/59 

♦SSI 

253 

-126 

15KP60 

♦ GSE 

338 

102 

10J4B41 

TOSJ 

368 

- 48 

10R4B 

EDL 

274 

-156 

11R6S 

NECJ 

294 -133 

12R4C 

SSI 

253 

-122 

15KP60A 

♦GSE 

338 

103 

10JH3 

SAR 

304 

-205 

10R4C 

♦SSI 

252 

-200 

11R8S 

NECJ 

294 -149 

12R4S 

SSI 

253 

-123 

15KP64 

♦ GSE 

338 

104 

10KZ6.8 

♦SAR 

378 

-150 

10R4S 

SSI 

252 

-201 

11R10S 

NECJ 

403 - 50 

12R5/3 

♦SSI 

253 

-127 

15KP64A 

♦ GSE 

338 

105 

10KZ7.5 

♦SAR 

379 

- 5 

10R5/3 

♦SSI 

253 

- 1 

11R12S 

NECJ 

406 -169 

12R5/3D 

♦SSI 

253 

-131 

15KP70 

♦GSE 

338 

106 

10KZ8.2 

♦SAR 

379 

-113 

10R5/3D 

♦SSI 

253 

- 17 

12A6F1 

♦SCN 

295 -114 

12R5/5 

♦SSI 

253 

-128 

15KP70A 

♦GSE 

338 

107 

10KZ9.1 

♦SAR 

380 

- 36 

10R5/5 

♦SSI 

253 

- 2 

12A6F 

♦SCN 

295 -115 

12R5/61 

♦SSI 

253 

-132 

15KP75 

♦GSE 

338 

108 

10KZ10 

♦SAR 

380 

-163 

10R5/61 

♦SSI 

253 

- 18 

12A8F1 

♦SCN 

295 -153 

12R5C 

SSI 

253 

-129 

15KP75A 

♦GSE 

338 

109 

10KZ11 

♦SAR 

381 

- 63 

10R5B 

EDL 

274 

-164 

12A8F 

♦SCN 

295 -154 

12R5S 

SSI 

253 

-130 

15KP78 

♦GSE 

338 

110 

10KZ12 

♦SAR 

381 

-177 

10R5C 

♦SSI 

253 

- 3 

12A10F1 

♦SCN 

403 - 55 

12R6/3 

♦ SSI 

253 

-133 

15KP78A 

♦GSE 

339 

1 

10KZ13 

♦SAR 

382 

- 70 

10R5S 

SSI 

253 

- 4 

12A10F 

♦SCN 

403 - 56 

12R6/3D 

♦ SSI 

253 

-134 

15KP85 

♦GSE 

339 

2 

10KZ15 

♦SAR 

383 

- 88 

10R6/3 

♦SSI 

253 

- 19 

12A50 

SOD 

294 -176 

12R6/5 

♦SSI 

253 

-135 

15KP85A 

♦GSE 

339 

3 

10KZ16 

♦SAR 

383 

-151 

10R6/3D 

♦SSI 

253 

- 20 

12A100 

SOD 

294 -204 

12R6/61 

♦ SSI 

253 

-136 

15KP90 

♦GSE 

339 

4 

10KZ18 

♦SAR 

384 

-163 

10R6/5 

♦SSI 

253 

- 21 

12A150 

♦SOD 

295 - 9 

12R6C 

SSI 

253 

-137 

15KP90A 

♦GSE 

339 

5 

10KZ20 

♦ SAR 

385 

- 88 

10R6/61 

♦SSI 

253 

- 22 

12A200 

SOD 

295 - 17 

12R6S 

SSI 

253 

-138 

15KP100 

♦GSE 

339 

6 

10KZ22 

♦ SAR 

385 

-170 

10R6B 

EDL 

274 

-170 

12A300 

♦SOD 

295 - 44 

12R7/3 

♦SSI 

253 

-139 

15KP100A 

♦GSE 

339 

7 

10KZ24 

♦ SAR 

386 

- 77 

10R6C 

♦SSI 

253 

- 23 

12A400 

SOD 

295 - 68 

12R7/3D 

♦SSI 

253 

-142 

15KP110 

♦GSE 

339 

8 

10KZ27 

♦SAR 

387 

- 95 

10R6S 

SSI 

253 

- 24 

12A500 

♦SOD 

295 - 96 

12R7/5 

♦SSI 

253 

-140 

15KP110A 

♦GSE 

339 

9 

10KZ30 

♦ SAR 

387 

-202 

10R7/3 

♦SSI 

253 

- 25 

12A600 

SOD 

295 -117 

12R7/61 

♦SSI 

253 

-143 

15KP120 

♦GSE 

339 

10 

10KZ33 

♦ SAR 

388 

- 50 

10R7/3D 

♦SSI 

253 

- 36 

12A800 

SOD 

295 -155 

12R7CD 

SSI 

253 

-141 

15KP120A 

♦ GSE 

339 

11 

10KZ36 

♦ SAR 

388 

-155 

10R7/5 

♦SSI 

253 

- 26 

12A900 

SOD 

295 -183 

12R7S 

♦SSI 

305 

- 12 

15KP130 

♦ GSE 

339 

12 

10KZ39 

♦ SAR 

389 

- 66 

10R7/61 

♦SSI 

253 

- 37 

12A1000 

SOD 

403 - 73 

12R8/3 

♦SSI 

253 

-144 

15KP130A 

♦ GSE 

339 

13 

10KZ43 

♦ SAR 

389 

-173 

10R7B 

EDL 

274 

-177 

12BG11 

♦TOSJ 

258 - 77 

12R8/3D 

♦SSI 

253 

-145 

15KP150 

♦ GSE 

339 

14 

10KZ47 

♦ SAR 

390 

- 85 

10R7CD 

SSI 

253 

- 27 

12BH11 

♦TOSJ 

258 - 78 

12R8/5 

♦SSI 

253 

-146 

15KP150A 

♦ GSE 

339 

15 

10KZ51 

♦ SAR 

391 

- 15 

10R7S 

♦SSI 

305 

- 10 

12CC12 

♦TOSJ 

295 - 10 

12R8/63 

♦SSI 

253 

-147 

15KP160 

♦ GSE 

339 

16 

10KZ56 

♦ SAR 

391 

-155 

10R8/3 

♦SSI 

253 

- 38 

12CD12 

♦TOSJ 

295 - 11 

12R8CD 

SSI 

253 

-148 

15KP160A 

♦GSE 

339 

17 

10KZ62 

♦ SAR 

392 

- 63 

10R8/3D 

♦SSI 

253 

- 39 

12CF11 

TOSJ 

295 -166 

12R8S 

SSI 

253 

-149 

15KP170 

♦ GSE 

339 

18 

10KZ66 

♦ SAR 

392 

-189 

10R8/5 

♦SSI 

253 

- 40 

12CH1FM 

NECE 

271 -124 

12R52 

SSI 

258 

-154 

15KP170A 

♦ GSE 

339 

19 

10KZ75 

♦SAR 

393 

- 78 

10R8/63 

♦SSI 

253 

- 41 

12CH1M 

NECE 

251 -136 

12RH1S 

NECJ 

262 

- 50 

15KP180 

♦ GSE 

339 

20 

10KZ82 

♦ SAR 

393 

-185 

10R8B 

EDL 

274 

-179 


♦NECJ 


12RH2S 

NECJ 

262 

- 60 

15KP180A 

♦ GSE 

339 

21 

10KZ91 

♦SAR 

394 

-106 

10R8CD 

SSI 

253 

- 42 

12CH2FM 

NECE 

271 -127 

12RH3S 

NECJ 

262 

-68 

15KP200 

♦ GSE 

339 

22 

10KZ100 


395 

- 16 

10R8S 

SSI 

253 

- 43 




12RH4S 

NECJ 

262 

- 75 

15KP200A 

♦GSE 

339 

23 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 




EiEIdiia 







TYPE No. 




MM1 i ■ 




339 

24 

E k1 

EDL 

431 

184 

16MQ40 

IRRJ^ 

374 -181 

20L220 

EDL 

431 - 24 

26L140 


428 -207 

15KP220A 


339 

25 

15L270 

EDL 

431 

199 

16MQ50 

INRJ 

374 -185 

20L230 

EDL 

431 - 40 

25L150 

EDL 

429 - 63 

15KP240 

♦GSE 

339 

26 

15L280 

EDL 

431 

213 

16MQ60 

INRJ 

374 -187 

20L240 

EDL 

431 - 57 

25L160 

EDL 

429 -204 

15KP240A 

♦GSE 

339 

27 

15L290 

EDL 

432 

9 

16P1 

HSE 

247 -110 

20L250 

EDL 

431 -113 

25L170 

EDL 

430 - 23 

15KP260 

♦GSE 

339 

28 

15L300 

EDL 

432 

50 

16P1#B 

MISI 

231 -208 

20L260 

EDL 

431 -185 

25L180 

EDL 

430 - 60 

15KP260A 

♦GSE 

339 

29 

15MA300 

INRJ 

419 

189 

16P2 

HSE 

233 - 40 

20L270 

EDL 

431 -200 

25L190 

EDL 

430 - 80 

15KP280 

♦GSE 

339 

30 

15MA400 

INRJ 

422 

44 

17P2 

HSE 

233 - 41 

20L280 

EDL 

431 -214 

25L200 

EDL 

430 -154 

15KP280A 

♦GSE 

339 

31 

15MLA160 

INRJ 

263 

149 

18P2 

HSE 

233 - 42 

20L290 

EDL 

432 - 10 

25L210 

EDL 

431 - 8 

15KS17 

♦SCN 

318 

44 

15MLA180 

INRJ 

263 

150 

19P1 

MISI 

244 -121 

20L300 

EDL 

432 - 52 

25L220 

EDL 

431 - 26 

15KS17A 

♦SCN 

318 

45 

15MLA200 

INRJ 

263 

151 

19P2 

HSE 

233 -197 

20M10 

♦ INRJ 

303 - 95 

25L230 

EDL 

431 - 41 

15KS18 

♦SCN 

318 

46 

15N25A9 

EDL 

417 

114 

20A6F 

♦SCN 

297 -193 

20M20 

♦ INRJ 

303 -114 

25L240 

EDL 

431 - 59 

15KS18A 

♦SCN 

318 

47 

15N25A 

EDL 

417 

115 

20A8F 

♦SCN 

297 -212 

20M30 

♦ INRJ 

303 -134 

25L250 

EDL 

431 -118 

15KS20 

♦SCN 

318 

48 

15P1 

MISI 

247 

75 

20A10F 

♦SCN 

403 -108 

20M40 

♦ INRJ 

303 -160 

25L260 

EDL 

431 -187 

15KS20A 

♦SCN 

318 

49 

15Q3 

SAR 

296 

71 

20A50 

SOD 

297 - 97 

20M50 

♦ INRJ 

303 -174 

25L270 

EDL 

431 -201 

15KS22 

♦SCN 

318 

50 

15R0/18 

SSI 

253 

152 

20A100 

SOD 

297 -111 

20M60 

♦ INRJ 

303 -191 

25L280 

EDL 

431 -216 

15KS22A 

♦SCN 

318 

51 

15R1/18 

SSI 

253 

154 

20A200 

SOD 

297 -136 

20M80 

♦ INRJ 

303 -210 

25L290 

EDL 

432 - 11 

15KS24 

♦SCN 

318 

52 

15R1/52 

♦SSI 

258 

159 

20A400 

SOD 

297 -162 

20M100 

♦ INRJ 

403 -219 

25L300 

EDL 

432 - 58 

15KS24A 

♦SCN 

318 

53 

15R2/4 

♦SSI 

253 

155 

20A600 

SOD 

297 -196 

20MA10 

INRJ 

303 - 89 

25LC12 

TOSJ 

299 -150 

15KS26 

♦SCN 

318 

54 

15R2/66 

♦SSI 

253 

156 

20A800 

SOD 

297 -214 

20MA20 

INRJ 

303 -108 

25LF11 

♦TOSJ 

299 -167 

15KS26A 

♦SCN 

318 

55 

15R2B 

SSI 

253 

157 

20C1#B 

♦Dll 

286 - 23 

20MA30 

INRJ 

303 -126 

25NC12 

♦TOSJ 

403 -126 

15KS28A 

♦SCN 

318 

56 

15R2S 

SSI 

253 

158 


SAKJ 

238 -183 

20MA40 

INRJ 

303 -154 

25NF11 

♦TOSJ 

403 -140 

15KS30 

♦SCN 

318 

57 

15R3/4 

♦SSI 

253 

160 

20C1R20 

SAKJ 

239 - 79 

20MA60 

INRJ 

303 -185 

25PW5 

INRJ 

298 -108 

15KS30A 

♦SCN 

318 

58 

16R3/66 

♦SSI 

253 

161 

20C1R30 

SAKJ 

239 -125 

20MA80 

INRJ 

303 -207 

26PW10 

INRJ 

298 -137 

15KS33 

♦SCN 

318 

59 

15R3B 

SSI 

253 

162 

20C1S10 

SAKJ 

238 -184 

20MA100 

INRJ 

403 -216 

25PW20 

INRJ 

298 -179 

15KS33A 

♦SCN 

318 

60 

15R3S 

SSI 

253 

163 

20C1S20 

SAKJ 

239 - 80 

20MA120 

INRJ 

407 - 72 

25PW30 

INRJ 

299 - 10 

15KS36 

♦SCN 

318 

61 

15R4/3 

♦SSI 

253 

166 

20C1S30 

SAKJ 

239 -126 

20MA140 

INRJ 

409 -179 

26PW40 

INRJ 

299 - 36 

15KS36A 

♦SCN 

318 

62 

15R4/3C 

♦ SSI 

253 

184 

20C2#B 

♦Dll 

286 - 64 

20MA160 

INRJ 

412 -166 

25PW50 

INRJ 

299 - 83 

15KS40 

♦SCN 

318 

63 

15R4/4 

♦SSI 

253 

167 


SAKJ 

238 -198 

20MLA60 

INRJ 

263 -195 

25PW60 

INRJ 

299 -101 

15KS40A 

♦SCN 

318 

64 

15R4/59 

♦SSI 

253 

185 

20C2R20 

SAKJ 

239 - 81 

20MLA80 

INRJ 

263 -198 

25QF1 1 

♦TOSJ 

407 - 1 

15KS43 

♦SCN 

318 

65 

15R4C 

SSI 

253 

168 

20C2R30 

SAKJ 

239 -127 

20MLA100 

INRJ 

263 -200 

26P1 

MISI 

249 - 29 

15KS43A 

♦SCN 

318 

66 

15R4S 

SSI 

253 

169 

20C2S10 

SAKJ 

238 -199 

20MLA120 

INRJ 

263 -202 

28CPQ030 

♦ INR 

298 - 95 

15KS45 

♦SCN 

318 

67 

15R5/3 

♦SSI 

253 

186 

20C2S20 

SAKJ 

239 - 82 

20Q3 

SAR 

296 - 93 

28CPQ040 

♦ INR 

298 -102 

15KS45A 

♦SCN 

318 

68 

15R5/3D 

♦SSI 

253 

200 

20C2S30 

SAKJ 

239 -128 

20RM60 

♦THEF 

425 - 19 

28CPQ050 

♦ INR 

375 -164 

15KS48 

♦SCN 

318 

69 

15R5/6 

♦SSI 

253 

187 

20C4#B 

♦ Dll 

286 -114 

20RM80 

♦THEF 

426 -115 

28CPQ060 

♦ INR 

375 -166 

15KS48A 

♦SCN 

318 

70 

15R5/61 

♦SSI 

253 

201 

20C6#B 

♦ Dll 

286 -162 

20RM100 

♦THEF 

427 -204 

30A6F 

♦SCN 

300 -138 

15KS51 

♦SCN 

318 

71 

15R5C 

SSI 

253 

188 

20CS04M 

NECE 

436 - 48 

20RM120 

♦THEF 

428 -147 

30A8F 

♦SCN 

300 -155 

15KS51A 

♦SCN 

318 

72 

15R5S 

SSI 

253 

189 


♦ NECJ 


20RM150 

♦THEF 

429 -159 

30A10F 

♦SCN 

403 -148 

15KS54 

♦SCN 

318 

73 

15R6/3 

♦SSI 

253 

202 

20CTQ30 

♦ INR 

297 - 90 

20RM200 

♦THEF 

430 -209 

30AD50 

♦SOD 

300 - 18 

15KS54A 

♦SCN 

318 

74 

15R6/3D 

♦SSI 

253 

203 


♦ INR 

297 - 91 

20RM220 

♦THEF 

431 - 34 

30AD100 

♦SOD 

300 - 47 

15KS58 

♦SCN 

318 

75 

15R6/5 

♦SSI 

253 

204 

20CTQ40 

♦ INR 

297 - 93 

20RM250 

♦THEF 

431 -173 

30AD200 

♦SOD 

300 - 82 

15KS58A 

♦SCN 

318 

76 

15R6/61 

♦SSI 

253 

205 

20CTQ45 

♦ INR 

297 - 94 

20S1S03 

SAKJ 

375 - 82 

30AD400 

♦SOD 

300 -119 

15KS60 

♦SCN 

318 

77 

15R6C 

SSI 

253 

206 

20D1 

INR 

286 - 38 

20S1S04 

SAKJ 

375 - 83 

30AD600 

♦SOD 

300 -144 

15KS60A 

♦SCN 

318 

78 

15R6S 

SSI 

253 

207 

20D2 

INR 

286 - 79 

20S2S03 

SAKJ 

375 - 40 

30AD800 

♦SOD 

300 -160 

15KS64 

♦SCN 

318 

79 

15R7/3 

♦SSI 

253 

208 

20D4 

INR 

286 -127 

20S2S04 

SAKJ 

375 - 42 

30BG11 

♦TOSJ 

258 - 79 

15KS64A 

♦SCN 

318 

80 

15R7/3D 

♦SSI 

253 

217 

20D05 

INR 

286 - 3 

21DQ03 

♦INR 

374 - 62 

30BG15 

TOSJ 

263 - 40 

15KS70 

♦SCN 

318 

81 

15R7/5 

♦SSI 

253 

209 

20D6 

INR 

286 -175 


INRJ 


30BL11 

TOSJ 

262 - 9 

15KS70A 

♦SCN 

318 

82 

15R7/61 

♦SSI 

253 

218 

20D8 

INR 

286 -210 

21DQ04 

♦ INR 

374 - 63 

30CG15 

TOSJ 

263 - 41 

15KS75 

♦SCN 

318 

83 

15R7CD 

SSI 

253 

210 

20D10 

INR 

402 -124 


INRJ 


30CL11 

TOSJ 

262 - 12 

15KS75A 

♦SCN 

318 

84 

15R7S 

♦SSI 

305 

13 

20E1 

INRJ 

285 -174 

21DQ05 

INRJ 

374 - 64 

30CTQ30 

♦ INR 

299 -195 

15KS78 

♦SCN 

318 

85 

15R8/3 

♦SSI 

253 

219 

20E1R20 

SAKJ 

239 - 83 

21DQ06 

INRJ 

374 - 65 

30CTQ35 

♦ INR 

299 -198 

15KS78A 

♦SCN 

318 

86 

15R8/3D 

♦SSI 

253 

220 

20E1R40 

SAKJ 

239 -175 

21FQ030 

♦ INR 

375 - 10 

30CTQ40 

♦INR 

299 -210 

15KS85 

♦SCN 

318 

87 

15R8/5 

♦SSI 

254 

1 

20E1R60 

SAKJ 

240 - 29 


INRJ 


30CTQ45 

♦ INR 

299 -214 

15KS85A 

♦SCN 

318 

88 

15R8/63 

♦SSI 

254 

2 

20E1S20 

SAKJ 

239 - 84 

21FQ035 

♦INR 

299 -197 

30D1 

INRJ 

288 - 35 

16KS90 

♦SCN 

318 

89 

15R8CD 

SSI 

254 

3 

20E1S40 

SAKJ 

239 -176 

21FQ040 

♦INR 

299 -209 

30D2 

INRJ 

288 -115 

15KS90A 

♦SCN 

318 

90 

15R8S 

SSI 

254 

4 

20E1S60 

SAKJ 

240 - 30 

21FQ045 

♦INR 

375 - 25 

30D4 

INRJ 

288 -213 

15KS100 

♦SCN 

318 

91 

15R52 

SSI 

258 

160 

20E2 

INRJ 

285 -176 


INRJ 


30DF1 

INRJ 

247 - 74 

15KS100A 

♦SCN 

318 

92 

15RO/18 

♦SSI 

253 

153 

20E2R20 

SAKJ 

239 - 85 

21PT60 

INRJ 

297 -200 

30DF2 

INRJ 

247 -123 

15KS110 

♦SCN 

318 

93 

15SB03S 

NECE 

262 

30 

20E2R40 

SAKJ 

239 -177 

21R4S 

NECJ 

297 -173 

30DG11 

♦TOSJ 

259 - 75 

15KS110A 

♦SCN 

318 

94 


NECJ 



20E2R60 

SAKJ 

240 - 31 

21R05S 

NECJ 

297 -104 

30DG15 

TOSJ 

263 - 42 

15KS120 

♦SCN 

318 

95 

15SB04M 

NECE 

436 

47 

20E2S20 

SAKJ 

239 - 86 

21R5S 

NECJ 

297 -189 

30DL1 

♦ INR 

247 - 89 

15KS120A 

♦SCN 

318 

96 


♦NECJ 



20E2S40 

SAKJ 

239 -178 

21R6S 

NECJ 

297 -201 


INRJ 


15KS130 

♦SCN 

318 

97 

15SB04S 

NECE 

262 

35 

20E2S60 

SAKJ 

240 - 32 

21R8S 

NECJ 

298 - 3 

30DL2 

♦ INR 

247 -139 

15KS130A 

♦SCN 

318 

98 


NECJ 



20E4 

INRJ 

285 -179 

21R10S 

NECJ 

403 -116 


INRJ 


15KS150 

♦SCN 

318 

99 

15SM6 

♦SELI 

406 

142 

20E6 

INRJ 

285 -180 

21R12S 

NECJ 

406 -201 

30DL4 

INRJ 

247 -170 

15KS150A 

♦SCN 

318 

100 

15SM15 

♦SELI 

406 

183 

20E8 

INRJ 

285 -181 

22A50 

SOD 

298 - 12 

30DL11 

TOSJ 

262 - 15 

15KS160 

♦SCN 

318 

101 

15SM25 

♦SELI 

406 

211 

20E10 

INRJ 

402 - 90 

22A100 

SOD 

298 - 17 

30FH1S 

NECJ 

262 - 51 

15KS160A 

♦SCN 

318 

102 

15SM40 

♦SELI 

407 

26 

20F1R07 

SAKJ 

238 -126 

22A200 

SOD 

298 - 27 

30FH2S 

NECJ 

262 - 61 

15KS170 

♦SCN 

318 

103 

15SM55 

♦SELI 

407 

60 

20F1R15 

SAKJ 

239 - 19 

22A400 

SOD 

298 - 40 

30FH3S 

NECJ 

262 - 69 

15KS170A 

♦SCN 

318 

104 

15SM70 

♦SELI 

407 

80 

20F1S07 

SAKJ 

238 -127 

22A600 

SOD 

298 - 48 

30FH4S 

NECJ 

262 - 76 

15KS180 

♦SCN 

318 

105 

15SM100 

♦SELI 

407 

126 

20F1S15 

SAKJ 

239 - 20 

22A800 

SOD 

298 - 57 

30FQ030 

♦ INR 

375 - 12 

15KS180A 

♦SCN 

318 

106 

15SM150 

♦SELI 

407 

178 

20F2R07 

SAKJ 

238 -128 

22CC11 

♦TOSJ 

298 - 21 


INRJ 


15KS200 

♦SCN 

318 

107 

15SM200 

♦SELI 

407 

212 

20F2R15 

SAKJ 

239 - 21 

22CD11 

♦TOSJ 

298 - 22 

30FQ030A 

♦ INR 

299 -196 

15KS200A 

♦SCN 

318 

108 

15TB050 

♦CODI 

368 

203 

20F2S07 

SAKJ 

238 -129 

22FC11 

♦TOSJ 

298 - 34 

30FQ035 

♦ INR 

299 -201 

15KS220 

♦SCN 

318 

109 

15TB100 

♦CODI 

368 

220 

20F2S15 

SAKJ 

239 - 22 

22FD11 

♦TOSJ 

298 - 35 

30FQ035A 

♦ INR 

299 -202 

15KS220A 

♦SCN 

318 

110 

15TB200 

♦CODI 

369 

26 

20FQ020 

♦INR 

374 -215 

24CH1FM 

NECE 

271 -125 

30FQ040 

♦ INR 

299 -211 

15KS240 

♦SCN 

319 

1 

15TB400 

♦CODI 

369 

53 


INRJ 


24CH2FM 

NECE 

271 -128 

30FQ040A 

♦ INR 

299 -212 

15KS240A 

♦SCN 

319 

2 

15TB600 

♦CODI 

369 

78 

20FQ030 

♦ INR 

374 -212 

24CH3FM 

NECE 

271 -131 

30FQ045 

♦ INR 

375 - 29 

15KS260 

♦SCN 

319 

3 

16F5 

♦ INR 

296 

184 


INRJ 


24CH4FM 

NECE 

271 -134 


INRJ 


15KS260A 

♦SCN 

319 

4 

16F10 

♦ INR 

296 

195 

20FQ035 

♦ INR 

374 -213 

25CC13 

♦TOSJ 

298 -165 

30FQ045A 

♦ INR 

299 -220 

15KS280 

♦SCN 

319 

5 

16F20 

♦ INR 

296 

211 

20FQ040 

♦INR 

374 -214 

25CD13 

♦TOSJ 

298 -166 

30FWJ2C12 

TOSJ 

262 -135 

15KS280A 

♦SCN 

319 

6 

16F40 

♦ INR 

297 

9 

20FQ045 

♦ INR 

374 -217 

25D4B41 

TOSJ 

370 - 4 

30FWJ1 1 

TOSJ 

263 - 32 

15L15 

EDL 

411 

6 

16F60 

♦ INR 

297 

23 


INRJ 


25DF10 

♦CODI 

248 -142 

30GG11 

♦TOSJ 

260 - 42 

15L20 

EDL 

414 

208 

16F80 

♦ INR 

297 

38 

20H3 

SAR 

291 -216 

25DF15 

♦CODI 

248 -151 

30GWJ2C12 

TOSJ 

262 -138 

15L25 

EDL 

417 

113 

16F100 

♦ INR 

403 

96 

20J3P 

SAR 

295 - 23 

25DF20 

♦CODI 

248 -162 

30GWJ11 

TOSJ 

263 - 36 

15L30 

EDL 

419 

79 

16FL5S02 

INR 

257 

147 

20JH3 

SAR 

304 -206 

25DF25 

♦CODI 

248 -166 

30H3 

SAR 

292 - 26 

15L35 

EDL 

420 

177 

16FL5S05 

INR 

257 

186 

20L15 

EDL 

411 - 8 

25DF30 

♦CODI 

248 -171 

30HB050 

♦CODI 

370 -150 

15L40 

EDL 

421 

165 

16FL5S10 

INR 

257 

198 

20L20 

EDL 

414 -212 

25FC13 

♦TOSJ 

299 - 8 

30HB100 

♦CODI 

370 -158 

15L45 

EDL 

422 

190 

16FL10S02 

INR 

258 

57 

20L25 

EDL 

417 -116 

25FD13 

♦TOSJ 

299 - 9 

30HB200 

♦CODI 

370 -171 

15L50 

EDL 

423 

110 


INRJ 




EDL 

419 - 81 

25FXF1 1 

♦TOSJ 

419 -190 

30HB400 

♦CODI 

370 -189 

15L55 

EDL 

424 

94 

16FL10S05 

INR 

258 

112 

20L35 

EDL 

420 -178 

25G4B41 

TOSJ 

370 - 41 

30HB600 

♦CODI 

370 -208 

15L60 

EDL 

424 

160 

16FL10S10 

INR 

258 

137 

20L40 

EDL 

421 -169 

25GC12 

♦TOSJ 

299 - 34 

30HB800 

♦CODI 

370 -219 

15L65 

EDL 

425 

39 

16FL20S02 

INR 

259 

46 

20L45 

EDL 

422 -192 

25J4B41 

TOSJ 

370 - 76 

30J3P 

SAR 

295 - 50 

15L70 

EDL 

425 

75 


INRJ 



20L50 

EDL 

423 -117 

25JC12 

♦TOSJ 

299 - 99 

30JG11 

♦TOSJ 

260 -168 

15L75 

EDL 

425 

140 

16FL20S05 

INR 

259 

111 

20L55 

EDL 

424 - 95 

25L15 

♦EDL 

411 - 15 


SAR 

304 -207 

15L80 

EDL 

426 

36 

16FL20S10 

INR 

259 

134 

20L60 

EDL 

424 -166 

25L20 

EDL 

414 -220 

30L15 

EDL 

411 - 27 

15L85 

EDL 

426 

142 

16FL40S02 

INR 

260 

16 

20L65 

EDL 

425 - 41 

25L25 

♦EDL 

417 -123 


EDL 

415 - 12 

15L90 

EDL 

426 

160 


INRJ 



20L70 

EDL 

425 - 78 

25L30 

EDL 

419 - 90 

30L25 

EDL 

417 -128 

15L95 

EDL 

426 

203 

16FL40S10 

INR 

260 

93 

20L75 

EDL 

425 -144 

25L35 

EDL 

420 -183 

30L30 

EDL 

419 -103 

15L100 

EDL 

427 

65 

16FL60S02 

INR 

260 

147 

20L80 

EDL 

426 - 37 

25L40 

EDL 

421 -176 


EDL 

420 -187 

15L110 

EDL 

428 

8 


INRJ 



20L85 

EDL 

426 -143 

25L45 

EDL 

422 -200 


EDL 

421 -188 

15L120 

EDL 

428 

76 

16FL60S05 

INR 

260 

202 

20L90 

EDL 

426 -161 

25L50 

EDL 

423 -125 

30L45 

EDL 

422 -202 

15L130 

EDL 

428 

167 

16FL60S10 

INR 

261 

8 

20L95 

EDL 

426 -204 

25L55 

EDL 

424 - 98 

30L50 

EDL 

423 -133 

15L140 

EDL 

428 

202 

16FL80S05 

INR 

261 

60 

20L100 

EDL 

427 - 71 

25L60 

EDL 

424 -177 

30L55 

EDL 

424 - 99 

15L150 

EDL 

429 

50 

16FL80S10 

INR 

261 

80 

20L110 

EDL 

428 - 9 

25L65 

EDL 

425 - 46 

30L60 

EDL 

424 -183 

15L160 

EDL 

429 

198 

16FL100S05 

INR 

261 

121 

20L120 

EDL 

428 - 80 

25L70 

EDL 

425 - 79 


EDL 

425 - 47 

15L170 

EDL 

430 

19 

16FL100S10 

INR 

261 

131 

20L130 

EDL 

428 -168 

25L75 

EDL 

425 -146 


EDL 

425 - 81 

15L180 

EDL 

430 

55 

16G010F 

♦GBL 

314 

11 

20L140 

EDL 

428 -203 

25L80 

EDL 

426 - 45 

30L75 

EDL 

425 -149 

15L190 

EDL 

430 

77 

16G011F 

♦GBL 

314 

21 

20L150 

EDL 

429 - 54 

25L85 

EDL 

426 -144 

30L80 

EDL 

426 - 53 

15L200 

EDL 

430 

143 

16G011L 

♦GBL 

314 

22 

20L160 

EDL 

429 -199 

25L90 

EDL 

426 -162 

30L85 

EDL 

426 -145 

15L210 

EDL 

431 

6 

16KQ30{B) 

INRJ 

374 

170 

20L170 

EDL 

430 - 20 

25L95 

EDL 

426 -205 

30L90 

EDL 

426 -164 

15L220 

EDL 

431 

23 

16KQ40(B) 

INRJ 

374 

180 

20L180 

EDL 

430 - 57 

25L100 

EDL 

427 - 79 

30L95 

EDL 

426 -206 

15L230 

EDL 

431 

39 

16KQ50(B) 

INRJ 

374 

184 

20L190 

EDL 

430 - 78 

25L110 

EDL 

428 - 11 

30L100 

EDL 

427 - 89 

15L240 

EDL 

431 

56 

16KQ60(B) 

INRJ 

374 

186 

20L200 

EDL 

430 -146 

25L120 

EDL 

428 - 88 

30L110 

EDL 

428 - 13 

15L250 

EDL 

431 

111 

16MQ30 

INRJ 

374 

171 

20L210 

EDL 

431 - 7 

25L130 

EDL 

428 -170 

30L120 

EDL 

428 - 95 
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1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


[SSQiliS 



[gCTTCTi 

TYPE No. 

MFRS 


! 

i 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

30L130 

EDL 

428 

-171 

40F2R07 

mmsm 

271 - 74 

41F2FM 

nFcj 

301 

-136 

50KZ58 

♦SAR 

393 

-184 

5026.8, A.B 

SAR 

379 - 86 

30L140 

EDL 

428 

-208 

40F2R15 

♦ SAKJ 

271 - 78 

41F3FM 

NECJ 

301 

-159 

50KZ58A 

♦SAR 

393 

- 79 

50Z7.5,A,B 

SAR 

380 - 9 

30L150 

EDL 

429 

- 73 

40F2S07 

♦ SAKJ 

271 - 90 

41MQ30 

INRJ 

375 

- 47 

50KZ60 

♦SAR 

393 

-186 

50Z8.2,A,B 

SAR 

380 -124 

30L160 

EDL 

429 

-206 

40F2S15 

♦ SAKJ 

271 - 79 

41MQ40 

INRJ 

375 

- 50 

50KZ60A 

♦SAR 

393 

-183 

50Z9.1,A,B 

SAR 

381 - 47 

30L170 

EDL 

430 

- 24 

40H3 

SAR 

292 - 63 

41MQ50 

INRJ 

375 

- 51 

50KZ64 

♦SAR 

394 

- 90 

50Z10,A,B 

SAR 

381 -155 

30L180 

EDL 

430 

- 61 

40HF5 

♦ INR 

301 - 97 

41MQ60 

INRJ 

375 

- 52 

50KZ64A 

♦SAR 

393 

-187 

50Z11.A,B 

SAR 

382 - 43 

30L190 

EDL 

430 

- 83 


INRJ 


41R1FM 

NECJ 

301 

-114 

50KZ70 

♦ SAR 

394 

-192 

50Z12,A,B 

SAR 

382 -166 

30L200 

EDL 

430 

-160 

40HF10 

♦ INR 

301 -117 

41R2FM 

NECJ 

301 

-137 

50KZ70A 

♦SAR 

394 

-107 

50Z13AB 

SAR 

383 - 73 

30L210 

EDL 

431 

- 9 


INRJ 


41R3FM 

NECJ 

301 

-160 

50KZ75 

♦ SAR 

395 

-102 

50Z14,A,B 

SAR 

383 -143 

30L220 

EDL 

431 

- 27 

40HF20 

♦ INR 

301 -141 

45M10 

♦ INRJ 

307 

- 61 

50KZ75A 

♦ SAR 

395 

- 2 

50Z15.A,B 

SAR 

384 - 52 

30L230 

EDL 

431 

- 42 


INRJ 


45M20 

♦ INRJ 

307 

- 91 

50KZ78 

♦ SAR 

395 

-103 

50Z16,A.B 

SAR 

384 -149 

30L240 

EDL 

431 

- 60 

40HF30 

♦ INR 

301 -165 

45M30 

♦ INRJ 

307 

-126 

50KZ78A 

♦ SAR 

395 

-101 

50Z17,A,B 

SAR 

385 - 6 

30L250 

EDL 

431 

-123 


INRJ 


45M40 

♦ INRJ 

307 

-156 

50KZ85 

♦ SAR 

396 

- 14 

50Z18AB 

SAR 

385 -114 

30L260 

EDL 

431 

-188 

40HF40 

♦ INR 

301 -187 

45M50 

♦ INRJ 

307 

-186 

50KZ85A 

♦ SAR 

395 

-105 

50Z19AB 

SAR 

385 -162 

30L270 

EDL 

431 

-202 


INRJ 


45M60 

♦ INRJ 

307 

-203 

50KZ90 

♦ SAR 

396 

-129 

50Z20.A.B 

SAR 

386 - 61 

301.280 

EDL 

431 

-217 

40HF50 

♦ INR 

301 -203 

45M80 

♦ INRJ 

308 

- 27 

50KZ90A 

♦SAR 

396 

- 34 

50Z22.A.B 

SAR 

386 -168 

30L290 

EDL 

432 

- 12 


INRJ 


45M100 

♦ INRJ 

404 

- 93 

50KZ100 

♦SAR 

397 

- 19 

50Z24,A.B 

SAR 

387 - 81 

30L300 

EDL 

432 

- 65 

40HF60 

♦ INR 

302 - 3 

45MA10 

INRJ 

307 

- 57 

50KZ100A 

♦SAR 

396 

-131 

50Z25A,B 

SAR 

387 -123 

30MF5 

INRJ 

250 

- 93 


INRJ 


45MA20 

INRJ 

307 

- 86 

50KZ110 

♦SAR 

397 

-106 

50Z27.A,B 

SAR 

388 - 23 

30MF10 

INRJ 

250 

-124 

40HF70 

INRJ 

302 - 16 

45MA30 

INRJ 

307 

-123 

50KZ110A 

♦SAR 

397 

- 20 

50Z30,A,B 

SAR 

388 -139 

30MF15 

INRJ 

250 

-137 

40HF80 

♦ INR 

302 - 35 

45MA40 

INRJ 

307 

-151 

50L15 

EDL 

411 

- 39 

50Z33.A,B 

SAR 

389 - 48 

30MF20 

INRJ 

250 

-146 


INRJ 


45MA60 

INRJ 

307 

-198 

50L20 

EDL 

415 

- 25 

50Z36,A.B 

SAR 

389 -157 

30Q3 

SAR 

296 

-108 

40HF90 

INRJ 

302 - 44 

45MA80 

INRJ 

308 

- 22 

50L25 

EDL 

417 

-137 

50Z39,A.B 

SAR 

390 - 48 

30QHC030 

♦ INRJ 

374 

-172 

40HF100 

♦ INR 

403 -185 

45MA100 

INRJ 

404 

- 87 

50L30 

EDL 

419 

-115 

50Z43,A,B 

SAR 

390 -154 

30QHC045 

♦ INRJ 

374 

-183 


INRJ 


45MA120 

INRJ 

407 

-180 

50L35 

EDL 

420 

-190 

50Z45,A,B 

SAR 

391 - 7 

30RH1S 

NECJ 

262 

- 52 

40HF120 

INR 

407 - 27 

45MA140 

INRJ 

410 

- 28 

50L40 

EDL 

421 

-200 

50Z47,A,B 

SAR 

391 - 90 

30RH2S 

NECJ 

262 

- 62 

40HFL10S02 

INR 

258 - 49 

45MA160 

INRJ 

413 

- 3 

50L45 

EDL 

422 

-207 

50Z50,A.B 

SAR 

391 -146 

30RH3S 

NECJ 

262 

- 70 


INRJ 


45MLA60 

INRJ 

264 

- 43 

50L50 

EDL 

423 

-152 

50Z51AB 

SAR 

392 - 20 

30RH4S 

NECJ 

262 

- 77 

40HFL10S05 

INR 

258 - 74 

45MLA80 

INRJ 

264 

- 45 

50L55 

EDL 

424 

-103 

50Z52.A,B 

SAR 

392 - 54 

30RH05S 

NECJ 

262 

- 44 


INRJ 


45MLA100 

INRJ 

264 

- 47 

50L60 

EDL 

424 

-200 

50Z56,A,B 

SAR 

392 -147 

30S1S03 

SAKJ 

375 

-116 

40HFL10S10 

INR 

258 -133 

45MLA120 

INRJ 

264 

- 49 

50L65 

EDL 

425 

- 49 

50Z62,A,B 

SAR 

393 - 60 

30S1S04 

SAKJ 

375 

-117 


INRJ 


50AD50 

♦SOD 

302 

-122 

50L70 

EDL 

425 

- 90 

50Z68,A.B 

SAR 

393 -154 

30SB03SA 

NECE 

262 

- 31 

40HFL20S02 

INR 

259 - 36 

50AD100 

♦SOD 

302 

-136 

50L75 

EDL 

425 

-158 

50Z75,A,B 

SAR 

394 - 76 


NECJ 




INRJ 


50AD200 

♦SOD 

302 

-156 

50L80 

EDL 

426 

- 70 

50Z82,A,B 

SAR 

394 -179 

30SB04SA 

NECE 

262 

- 36 

40HFL20S05 

INR 

259 - 70 

50AD400 

♦SOD 

302 

-192 

50L85 

EDL 

426 

-147 

50Z91,A,B 

SAR 

395 - 88 


NECJ 




INRJ 


50AD600 

SOD 

302 

-219 

50L90 

EDL 

426 

-169 

50Z100,A.B 

SAR 

395 -198 

30TB050 

♦CODI 

370 

-155 

40HFL20S10 

INR 

259 -130 

50AD800 

♦SOD 

303 

- 13 

50L95 

EDL 

426 

-208 

50Z105,A,B 

SAR 

396 - 37 

30TB100 

♦CODI 

370 

■163 


INRJ 


50F20 

♦CODI 

241 

-144 

50L100 

EDL 

427 

-110 

50Z110,A,B 

SAR 

396 -115 

30TB200 

♦ CODI 

370 

-176 

40HFL40S02 

INR 

260 - 7 

50F30 

♦CODI 

241 

-166 

50L110 

EDL 

428 

- 15 

50Z120,A,B 

SAR 

397 - 5 

30TB400 

♦CODI 

370 

-195 


INRJ 


50F40 

♦ CODI 

241 

-183 

50L120 

EDL 

428 

-105 

50Z130,A,B 

SAR 

397 - 91 

30TB600 

♦CODI 

370 

-212 

40HFL40S05 

INR 

260 - 37 

50F50 

♦CODI 

241 

-198 

50L130 

EDL 

428 

-173 

50Z140AB 

SAR 

397 -150 

31DQ03 

♦ INR 

374 

- 75 


INRJ 


50H3 

SAR 

292 

- 87 

50L140 

EDL 

428 

-215 

50Z150,A.B 

SAR 

398 - 34 


INRJ 



40HFL40S10 

INR 

260 - 89 

50HQ020 

♦ INR 

375 

- 53 

50L150 

EDL 

429 

- 81 

50Z160,A,B 

SAR 

398 -111 

31DQ04 

♦ INR 

374 

- 80 


INRJ 



INRJ 



50L160 

EDL 

429 

-210 

50Z175,A,B 

SAR 

398 -155 


INRJ 



40HFL60S02 

INR 

260 -144 

50HQ030 

♦ INR 

375 

- 54 

50L170 

EDL 

430 

- 26 

50Z180.A.B 

SAR 

399 - 37 

31DQ05 

♦INR 

374 

- 85 


INRJ 



INRJ 



50L180 

EDL 

430 

- 63 

50Z200,A,B 

SAR 

399 -132 


INRJ 



40HFL60S05 

INR 

260 -164 

50HQ035 

INR 

303 

- 58 

50L190 

EDL 

430 

- 85 

51HQ045 

♦ INR 

375 - 55 

31 DQ06 

♦ INR 

374 

- 88 


INRJ 


50HQ040 

INR 

303 

- 62 

50L200 

EDL 

430 

-165 


INRJ 



INRJ 



40HFL60S10 

INR 

261 - 4 

50 J1 

SAR 

284 

-166 

50L210 

EDL 

431 

- 11 

52HQ030 

♦ INR 

303 - 55 

31MQ30 

INRJ 

375 

- 11 


INRJ 


50J2P 

SAR 

294 

-114 

50L220 

EDL 

431 

- 29 

52HQ035 

♦ INR 

303 - 57 

31MQ40 

INRJ 

375 

- 19 

40HFL80S05 

INR 

261 - 51 

50J3P 

SAR 

295 

- 98 

50L230 

EDL 

431 

- 44 

52HQ040 

♦INR 

303 - 61 

35AD50 

♦SOD 

300 

-196 


INRJ 


50JH3 

SAR 

304 

-210 

50L240 

EDL 

431 

- 62 

52HQ045 

♦ INR 

303 - 68 

35AD100 

♦SOD 

300 

-206 

40HFL80S10 

INR 

261 - 74 

50K25.0 

♦SAR 

379 

-102 

50L250 

EDL 

431 

-127 

52HV100AV18L 

INR 

433 -202 

35AD200 

♦SOD 

300 

-219 


INRJ 


50K25.0A 

♦SAR 

379 

- 4 

50L260 

EDL 

431 

-190 

55HQ015 

INRJ 

303 - 34 

35AD400 

♦SOD 

301 

- 15 

40HFL100S05 

INR 

261 -114 

50K26.0 

♦SAR 

379 

-114 

50L270 

EDL 

431 

-204 

55HQ020 

INRJ 

303 - 35 

35AD600 

♦SOD 

301 

- 27 


INRJ 


50K26.0A 

♦SAR 

379 

-103 

50L280 

EDL 

432 

• 1 

55HQ025 

INRJ 

303 - 36 

35AD800 

♦SOD 

301 

- 36 

40HFL100S10 

INR 

261 -129 

50K26.5 

♦SAR 

380 

- 34 

50L290 

EDL 

432 

- 14 

55HQ030 

INRJ 

303 - 37 

40A50 

♦SOD 

301 

- 90 


INRJ 


50K26.5A 

♦SAR 

380 

- 35 

50L300 

EDL 

432 

- 68 

60BC15 

♦TOSJ 

303 - 96 

40A100 

♦SOD 

301 

-104 


SAR 

295 - 74 

50K27.0 

♦SAR 

380 

-140 

50LA 

SAR 

286 

-143 

60CDQ020 

♦ INR 

303 - 54 

40A150 

♦SOD 

301 

-123 


SAR 

304 -208 

50K27.0A 

♦SAR 

380 

- 37 

50LF1 1 

♦TOSJ 

303 

• 28 

60CDQ030 

♦ INR 

303 - 56 

40A200 

♦SOD 

301 

-127 

40L15 

EDL 

411 - 34 

50K27.5 

♦SAR 

381 

- 59 

50LF 

SAR 

291 

- 35 

60CDQ035 

♦ INR 

303 - 59 

40A300 

♦SOD 

301 

-155 

40L20 

EDL 

415 - 20 

50K27.5A 

♦SAR 

380 

-150 

50M9.1SZ,5 

MOTA 

381 

- 45 

60CDQ040 

♦ INR 

303 - 63 

40A400 

♦SOD 

301 

-174 

40L25 

EDL 

417 -133 

50K28.0 

♦SAR 

381 

- 64 

50M 

SAR 

277 

- 32 

60CDQ045 

♦ INR 

303 - 69 

40A500 

♦SOD 

301 

-200 

40L30 

EDL 

419 -109 

50K28.0A 

♦SAR 

381 

- 61 

50MV80 

♦ INR 

426 

- 68 

60DC15 

TOSJ 

303 -115 

40A600 

♦SOD 

301 

-209 

40L35 

EDL 

420 -188 

50K28.5 

♦SAR 

381 

-171 

50NF11 

♦TOSJ 

403 

-208 

60FC15 

TOSJ 

303 -135 

40AD50 

♦SOD 

301 

- 94 

40L40 

EDL 

421 -192 

50K28.5A 

♦SAR 

381 

- 62 

50QF11 

♦TOSJ 

407 

- 55 

60FWJ2C11 

TOSJ 

263 - 33 

40AD100 

♦SOD 

301 

-108 

40L45 

EDL 

422 -204 

50K29.0 

♦SAR 

382 

- 57 

50S20 

♦CODI 

414 

-190 

60FWJ11 

TOSJ 

263 -118 

40AD200 

♦SOD 

301 

-130 

40L50 

EDL 

423 -146 

50K29.0A 

♦SAR 

381 

-175 

50S30 

♦CODI 

419 

- 67 

60GC15 

TOSJ 

303 -161 

40AD400 

♦SOD 

301 

-176 

40L55 

EDL 

424 -102 

50K210 

♦SAR 

382 

-182 

50S40 

♦CODI 

421 

-152 

60GWJ2C11 

TOSJ 

263 - 37 

40AD600 

♦ SOD 

301 

-210 

40L60 

EDL 

424 -191 

50K210A 

♦SAR 

382 

- 71 

50S50 

CODI 

423 

- 94 

60GWJ1 1 

TOSJ 

263 -120 

40AD800 

♦SOD 

302 

- 20 

40L65 

EDL 

425 - 48 

50K211 

♦ SAR 

383 

- 89 

50SQ030 

♦ INR 

374 

- 93 

60H3 

SAR 

292 -123 

40C1R10 

SAKJ 

238 

-200 

40L70 

EDL 

425 - 88 

50K211A 

♦SAR 

382 

-185 

50SQ035 

♦ INR 

374 

- 94 

60HF10 

♦INR 

303 - 93 

40C1R20 

SAKJ 

238 

- 9 

40L75 

EDL 

425 -152 

50K212 

♦SAR 

383 

-152 

50SQ040 

♦ INR 

374 

- 95 

60HF20 

♦INR 

303 -112 

40C1R30 

SAKJ 

239 

-129 

40L80 

EDL 

426 - 62 

50K212A 

♦SAR 

383 

-140 

50SQ045 

♦ INR 

374 

- 96 

60HF30 

♦ INR 

303 -130 

40C1S10 

SAKJ 

238 

-201 

40L85 

EDL 

426 -146 

50K213 

♦SAR 

384 

-145 

50SQ060 

♦ INR 

374 

- 97 

60HF40 

♦ INR 

303 -158 

40C1S20 

SAKJ 

239 

- 87 

40L90 

EDL 

426 -168 

50K213A 

♦SAR 

384 

- 67 

50SQ080 

♦ INR 

374 

- 98 

60HF50 

♦ INR 

303 -172 

40C1S30 

SAKJ 

239 

-130 

40L95 

EDL 

426 -207 

50K214 

♦SAR 

385 

- 14 

50SQ090 

♦ INR 

374 

- 99 

60HF60 

♦ INR 

303 -187 

40C2R10 

SAKJ 

271 

- 76 

40L100 

EDL 

427 -101 

50K214A 

♦SAR 

384 

-165 

50SQ0100 

♦ INR 

374 

-100 

60HF80 

♦ INR 

303 -208 

40C2R20 

SAKJ 

271 

- 80 

40L110 

EDL 

428 - 14 

50K215 

♦SAR 

385 

-129 

50T6.8,A,B 

♦ SAR 

379 

- 85 

60HF100 

♦ INR 

403 -217 

40C2R30 

SAKJ 

271 

- 84 

40L120 

EDL 

428 -102 

50K215A 

♦SAR 

385 

- 15 

50T7.5,A,B 

♦SAR 

380 

- 8 

60HQ030 

INRJ 

375 -118 

40C2S10 

SAKJ 

271 

- 77 

40L130 

EDL 

428 -172 

50K216 

♦SAR 

385 

-171 

50T8.2,A,B 

♦SAR 

380 

-123 

60HQ035 

♦ INRJ 

375 -119 

40C2S20 

SAKJ 

271 

- 81 

40L140 

EDL 

428 -213 

50K216A 

♦SAR 

385 

-130 

50T9.1,A,B 

♦ SAR 

381 

- 46 

60HQ045 

♦ INRJ 

375 -121 

40C2S30 

SAKJ 

271 

- 85 

40L150 

EDL 

429 - 77 

50K217 

♦SAR 

386 

- 75 

50T10,A,B 

♦SAR 

381 

-154 

60HQ060 

♦ INR 

303 - 79 

40CDQ020 

♦ INR 

375 

-181 

40L160 

EDL 

429 -209 

50K217A 

♦SAR 

385 

-172 

50T11AB 

♦SAR 

382 

- 42 

60HQ080 

♦ INR 

303 - 80 

40CDQ030 

♦ INR 

375 

-182 

40L170 

EDL 

430 - 25 

50K218 

♦SAR 

386 

-183 

50T12AB 

♦ SAR 

382 

-165 

60HQ090 

♦ INR 

303 - 81 

40CDQ035 

♦ INR 

375 

-183 

40L180 

EDL 

430 - 62 

50K218A 

♦SAR 

386 

- 76 

50T13AB 

♦SAR 

383 

- 72 

60HQ100 

♦ INR 

303 - 86 

40CDQ040 

♦ INR 

375 

-184 

40L190 

EDL 

430 - 84 

50K220 

♦SAR 

387 

- 97 

50T15.A.B 

♦ SAR 

384 

- 51 

60 J1 

SAR 

285 - 10 

40CDQ045 

♦ INR 

375 

-185 

40L200 

EDL 

430 -162 

50K220A 

♦SAR 

386 

-188 

50T16AB 

♦SAR 

384 

-148 

60J2P 

SAR 

294 -130 

40D1 

♦ INR 

290 

- 32 

40L210 

EDL 

431 - 10 

50K222 

♦SAR 

388 

- 38 

50T18AB 

♦ SAR 

385 

-113 

60J3P 

SAR 

295 -123 


INRJ 



40L220 

EDL 

431 - 28 

50K222A 

♦SAR 

387 

-131 

50T20,A,B 

♦SAR 

386 

- 60 

60JC15 

TOSJ 

303 -192 

40D2 

♦ INR 

290 

- 44 

40L230 

EDL 

431 - 43 

50K224 

♦SAR 

388 

- 51 

50T22,A,B 

♦ SAR 

386 

-167 

60JH3 

SAR 

304 -211 


INRJ 



40L240 

EDL 

431 - 61 

50K224A 

♦SAR 

388 

- 47 

50T24.A.B 

♦SAR 

387 

- 80 

60KS200C 

♦GSE 

339 - 32 

40D4 

♦ INR 

290 

- 58 

40L250 

EDL 

431 -125 

50K226 

♦SAR 

388 

-154 

50T27,A,B 

♦ SAR 

388 

- 22 

60L15 

EDL 

411 - 52 


INRJ 



40L260 

EDL 

431 -189 

50K226A 

♦SAR 

388 

-153 

50T30,A,B 

♦SAR 

388 

-138 

60L20 

EDL 

415 - 36 

40D6 

♦ INR 

290 

- 70 

40L270 

EDL 

431 -203 

50K228 

♦SAR 

389 

- 64 

50T33,A,B 

♦SAR 

389 

- 47 

60L25 

EDL 

417 -139 


INRJ 



40L280 

EDL 

431 -218 

50K228A 

♦SAR 

388 

-156 

50T36.A,B 

♦ SAR 

389 

-156 

60L30 

EDL 

419 -123 

40D8 

♦ INR 

290 

- 76 

40L290 

EDL 

432 - 13 

50K230 

♦SAR 

389 

-172 

50T39,A,B 

♦SAR 

390 

- 47 

60L35 

EDL 

420 -193 


INRJ 



40L300 

EDL 

432 - 67 

50K230A 

♦SAR 

389 

- 67 

50T43,A.B 

♦SAR 

390 

-153 

60L40 

EDL 

421 -204 

40E1R20 

SAKJ 

239 

- 88 

40Q3 

SAR 

296 -135 

50K233 

♦SAR 

390 

- 83 

50T47.A,B 

♦SAR 

391 

- 89 

60L45 

EDL 

422 -210 

40E1R40 

SAKJ 

239 

-179 

40Q4 

SAR 

296 -136 

50K233A 

♦SAR 

389 

-174 

50T51AB 

♦SAR 

392 

- 19 

60L50 

EDL 

423 -164 

40E1R60 

SAKJ 

240 

- 33 

40S2S03 

SAKJ 

375 -192 

50K236 

♦ SAR 

390 

-168 

50T62,A,B 

♦SAR 

393 

- 59 

60L55 

EDL 

424 -104 

40E1S20 

SAKJ 

239 

- 89 

40S2S04 

SAKJ 

375 -193 

50K236A 

♦SAR 

390 

- 84 

50T68.A,B 

♦SAR 

393 

-153 

60L60 

EDL 

424 -204 

40E1S40 

SAKJ 

239 

-180 

40SB03SA 

NECE 

262 - 32 

50K240 

♦SAR 

391 

-105 

50T75,A.B 

♦SAR 

394 

- 75 

60L65 

EDL 

425 - 50 

40E1S60 

SAKJ 

240 

- 34 


NECJ 


50K240A 

♦SAR 

391 

- 16 

50T82,A,B 

♦SAR 

394 

-178 

60L70 

EDL 

425 - 92 

40E2R20 

SAKJ 

271 

- 82 

40SB04SA 

NECE 

262 - 37 

50K243 

♦SAR 

392 

- 61 

50T91AB 

♦SAR 

395 

- 87 

60L75 

EDL 

425 -167 

40E2R40 

SAKJ 

271 

- 86 


NECJ 


50K243A 

♦SAR 

391 

-154 

50T100,A,B 

♦SAR 

395 

-197 

60L80 

EDL 

426 - 74 

40E2R60 

SAKJ 

271 

■ 88 

40SL1 

INRJ 

262 -127 

50K245 

♦SAR 

392 

- 62 

50T110AB 

♦SAR 

396 

-114 

60L85 

EDL 

426 -148 

40E2S20 

SAKJ 

271 

- 83 

40SL2 

INRJ 

262 -128 

50K245A 

♦SAR 

392 

- 60 

50T120AB 

♦SAR 

397 

- 4 

60L90 

EDL 

426 -170 

40E2S40 

SAKJ 

271 

- 87 

40SL3 

INRJ 

262 -129 

50K248 

♦SAR 

392 

-162 

50T130.A.B 

♦SAR 

397 

- 90 

60L95 

EDL 

426 -209 

40E2S60 

SAKJ 

271 

- 89 

40SL4 

INRJ 

262 -130 

50K248A 

♦SAR 

392 

-161 

50T150AB 

♦SAR 

398 

- 33 

60L100 

EDL 

427 -128 

40F1R07 

♦ SAKJ 

238 

-130 

40SL05 

INRJ 

262 -126 

50K251 

♦SAR 

393 

- 75 

50T160,A,B 

♦SAR 

398 

-110 

60L110 

EDL 

428 - 16 

40F1R15 

♦ SAKJ 

239 

- 23 

40SL5 

INRJ 

262 -131 

50K251A 

♦SAR 

393 

- 74 

50T180AB 

♦SAR 

399 

- 36 

60L120 

EDL 

428 -115 

40F1S07 

♦SAKJ 

238 

-131 

40SL6 

INRJ 

262 -132 

50K254 

♦SAR 

393 

- 77 

50T200.A.B 

♦SAR 

399 

-131 

60L130 

EDL 

428 -174 

40F1S15 

♦ SAKJ 

239 

- 24 

41F1FM 

NECJ 

301 -113 

50K254A 

♦SAR 

393 

- 76 

50Z6.2.A.B 

SAR 

378 

-183 

60L140 

EDL 

428 -216 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

■yilaski 



MiM 1 1 1 

ltfiT:UriT:l 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 




Pg&Line 1 

60L150 

EDL 

429 

- 98 

70H80A 


305 

-123 

75R346 

EOT" 

420 -133 

85HQ035 


305 

- 59 

101KL60S20 

INRJ 

265 

41 

60L160 

EDL 

429 

■212 

70H100A 

INRJ 

404 

- 33 

75R36B 

EDL 

421 - 14 

85HQ040 

INR 

305 

- 60 

101KL80S10 

♦ INR 

306 

134 

60L170 

EDL 

430 

- 27 

70HF10 

♦ INR 

304 

- 43 

75R38B 

EDL 

421 - 76 

85HQ045 

INR 

305 

- 61 

101KL80S15 

INR 

265 

42 

60L180 

EDL 

430 

- 64 

70HF80 

♦ INR 

304 

-192 

75R40B 

EDL 

421 -209 

85P1 

MISI 

246 

- 10 


INRJ 



60L190 

EDL 

430 

- 86 

70HF120 

INR 

407 

- 81 

75R42B 

EDL 

422 -104 

100EXD21 

TOSJ 

417 

-197 

101KL80S20 

INRJ 

265 

43 

60L200 

EDL 

430 

-176 

70HF140 

INR 

409 

-184 

75R44B 

EDL 

422 -147 

100F20 

♦CODI 

241 

-145 

101KL80S25 

♦ INR 

433 

212 

60L210 

EDL 

431 

- 12 

70HF160 

INR 

412 

-172 

75R46B 

EDL 

422 -219 

100H3 

SAR 

403 

- 21 

101KL100S10 

♦ INR 

404 

47 

60L220 

EDL 

431 

- 30 

70HFL10S02 

♦ INR 

258 

- 42 

75R48B 

EDL 

423 - 29 

100JB1L 

♦ INR 

367 

-148 

101KL100S15 

INRJ 

265 

44 

60L230 

EDL 

431 

- 45 


INRJ 



75R50B 

EDL 

423 -171 

100JB2L 

♦ INR 

367 

-186 

101KL100S20 

INRJ 

265 

45 

60L240 

EDL 

431 

- 64 

70HFL10S05 

♦ INR 

258 

- 70 

80H3 

SAR 

292 -174 

100JB4L 

♦ INR 

368 

- 6 

101KL100S25 

♦ INR 

404 

62 

60L250 

EDL 

431 

-140 


INRJ 



80L15 

EDL 

411 - 62 

100JB05L 

♦ INR 

367 

-117 

101KL100S30 

INRJ 

265 

46 

60L260 

EDL 

431 

-191 

70HFL10S10 

♦ INR 

258 

-121 

80L20 

EDL 

415 - 44 

100JB6L 

♦ INR 

368 

- 44 

101KL120S10 

♦ INR 

407 

129 

60L270 

EDL 

431 

-205 


INRJ 



80L25 

EDL 

417 -148 

100JB8L 

♦ INR 

368 

- 73 

101KL120S15 

♦ INR 

407 

155 

60L280 

EDL 

432 

- 2 

70HFL20S02 

♦ INR 

259 

- 27 

80L30 

EDL 

419 -130 

100JB10L 

♦ INR 

368 

- 90 

101KL120S20 

INRJ 

265 

47 

60L290 

EDL 

432 

- 15 


INRJ 



80L35 

EDL 

420 -195 

100JB12L 

♦ INR 

368 

- 94 

101KL120S25 

♦ INR 

407 

142 

60L300 

EDL 

432 

- 72 

70HFL20S05 

♦ INR 

259 

- 67 

80L40 

EDL 

421 -211 

100JH21 

TOSJ 

263 

-192 

101KL120S30 

INR 

265 

48 

SOLA 

SAR 

285 

- 11 


INRJ 



80L45 

EDL 

422 -211 

100L15 

EDL 

411 

- 69 


INRJ 



60LC15 

TOSJ 

303 

-211 

70HFL20S10 

♦ INR 

259 

-120 

80L50 

EDL 

423 -175 

100L20 

EDL 

415 

- 47 

101KL130S10 

♦ INR 

408 

215 

60LF 

SAR 

291 

- 53 


INRJ 



80L55 

EDL 

424 -105 

100L25 

EDL 

417 

-153 

101KL130S15 

♦ INR 

409 

2 

60M 

SAR 

277 

- 47 

70HFL40S02 

♦ INR 

260 

- 4 

80L60 

EDL 

424 -209 

100L30 

EDL 

419 

-137 

101KL130S25 

♦ INR 

408 

219 

60NC15 

TOSJ 

403 

-220 


INRJ 



80L65 

EDL 

425 - 51 

100L35 

EDL 

420 

-196 

101KL130S30 

INR 

265 

49 

60QC15 

♦TOSJ 

407 

- 73 

70HFL40S05 

♦ INR 

260 

■ 30 

80L70 

EDL 

425 - 95 

100L40 

EDL 

421 

-216 


INRJ 



60S1 

INRJ 

291 

-165 


INRJ 



80L75 

EDL 

425 -173 

100L45 

EDL 

422 

-212 

101KL140S10 

♦ INR 

409 

214 

60S2 

INRJ 

291 

-215 

70HFL40S10 

♦ INR 

260 

- 79 

80L80 

EDL 

426 - 81 

100L50 

EDL 

423 

-184 

101KL140S15 

♦ INR 

410 

8 

60S3 

INRJ 

292 

- 25 


INRJ 



80L85 

EDL 

426 -149 

100L55 

EDL 

424 

-106 

101KL140S20 

♦ INR 

410 

9 

60S4 

INRJ 

292 

- 62 

70HFL60S02 

♦ INR 

260 

-141 

80L90 

EDL 

426 -173 

100L60 

EDL 

424 

-213 

101KL140S25 

♦ INR 

409 

216 

60S05 

INRJ 

291 

-123 


INRJ 



80L95 

EDL 

426 -210 

100L65 

EDL 

425 

- 52 

101KL140S30 

INR 

265 

50 

60S5#B 

♦ INR 

292 

- 86 

70HFL60S05 

♦ INR 

260 

-158 

80L100 

EDL 

427 -139 

100L70 

EDL 

425 

- 98 


INRJ 




INRJ 




INRJ 



80L110 

EDL 

428 - 18 

100L75 

EDL 

425 

-181 

101KL150S10 

♦ INR 

411 

149 

60S6 

INRJ 

292 

-122 

70HFL60S10 

♦ INR 

260 

-213 

80L120 

EDL 

428 -122 

100L80 

EDL 

426 

- 86 

101KL150S15 

♦ INR 

411 

150 

60S8 

INRJ 

292 

-173 


INRJ 



80L130 

EDL 

428 -175 

100L85 

EDL 

426 

-150 

101KL150S20 

♦ INR 

411 

151 

60S10 

INRJ 

403 

- 20 

70HFL80S05 

♦ INR 

261 

- 47 

80L140 

EDL 

429 - 2 

100L90 

EDL 

426 

-176 

101KL150S25 

♦ INR 

411 

152 

60SB03S 

NECE 

262 

- 34 


INRJ 



80L150 

EDL 

429 -108 

100L95 

EDL 

426 

-211 

101KL150S30 

INRJ 

265 

51 


NECJ 



70HFL80S10 

♦ INR 

261 

- 68 

80L160 

EDL 

429 -214 

100L100 

EDL 

427 

-143 

101KL160S10 

♦ INR 

412 

207 

60SB04S 

NECE 

262 

- 39 


INRJ 



80L170 

EDL 

430 - 28 

100L110 

EDL 

428 

- 20 

101KL160S15 

♦ INR 

412 

208 


NECJ 



70HFL100S05 

♦ INR 

261 

-111 

80L180 

EDL 

430 - 65 

100L120 

EDL 

428 

-125 

101KL160S20 

♦ INR 

412 

209 

61F1FM 

NECJ 

303 

- 87 


INRJ 



80L190 

EDL 

430 - 88 

100L130 

EDL 

428 

-176 

101KL160S25 

♦ INR 

412 

210 

61F2FM 

NECJ 

303 

-106 

70HFL100S10 

♦ INR 

261 

-127 

80L200 

EDL 

430 -181 

100L140 

EDL 

429 

- 3 

101KL160S30 

INR 

265 

52 

61F3FM 

NECJ 

303 

-124 


INRJ 



80L210 

EDL 

431 - 13 

100L150 

EDL 

429 

-113 


INRJ 



61MQ30 

INRJ 

375 

- 60 

70HFR10 

♦ INR 

304 

- 44 

80L220 

EDL 

431 - 31 

100L160 

EDL 

429 

-215 

101KLR40S10 

♦ INR 

306 

33 

61MQ40 

INRJ 

375 

- 65 

70HFR20 

♦ INR 

304 

- 75 

80L230 

EDL 

431 - 46 

100L170 

EDL 

430 

- 29 

101KLR40S15 

♦ INR 

306 

61 

61MQ50 

INRJ 

375 

- 78 

70HFR30 

♦ INR 

304 

- 94 

80L240 

EDL 

431 - 65 

100L180 

EDL 

430 

■ 66 

101KLR40S20 

♦ INR 

306 

62 

61MQ60 

INRJ 

375 

- 81 

70HFR40 

♦ INR 

304 

-121 

80L250 

EDL 

431 -145 

100L190 

EDL 

430 

- 89 

101KLR40S25 

♦ INR 

306 

63 

61R1FM 

NECJ 

303 

- 88 

70HFR50 

♦ INR 

304 

-137 

80L260 

EDL 

431 -192 

100L200 

EDL 

430 

-182 

101KLR40S30 

♦ INR 

306 

64 

61R2FM 

NECJ 

303 

-107 

70HFR60 

♦ INR 

304 

-160 

80L270 

EDL 

431 -206 

100L210 

EDL 

431 

- 14 

101KLR60S10 

♦ INR 

306 

90 

61R3FM 

NECJ 

303 

-125 

70HFR80 

♦ INR 

304 

-193 

80L280 

EDL 

432 - 3 

100L220 

EDL 

431 

- 32 

101KLR60S15 

♦ INR 

306 

113 

67C015H20LSS 

♦ INR 

411 

- 86 

70HFR100 

♦INR 

404 

- 20 

80L290 

EDL 

432 - 16 

100L230 

EDL 

431 

- 47 

101KLR60S20 

♦ INR 

306 

114 

67C024H20LSS 

♦ INR 

417 

- 7 

70HFR120 

♦INR 

407 

- 96 

80L300 

EDL 

432 - 77 

100L240 

EDL 

431 

- 66 

101KLR60S25 

♦ INR 

306 

115 

67C030H20LSS 

♦ INR 

419 

-144 

70HFR140 

♦ INR 

409 

-188 

80SQ030 

♦ INR 

374 -132 

100L250 

EDL 

431 

-146 

101KLR60S30 

♦ INR 

306 

116 

67C050H20LSS 

♦ INR 

423 

-202 

70HFR160 

♦INR 

412 

-174 


INRJ 


100L260 

EDL 

431 

-193 

101KLR80S10 

♦ INR 

306 

135 

67C075H20LSS 

♦ INR 

425 

-190 

70M10 

♦ INRJ 

309 

- 98 

80SQ035 

INR 

374 -133 

100L270 

EDL 

431 

-207 

101KLR80S15 

♦ INR 

306 

166 

67C100H20LSS 

♦ INR 

427 

-162 

70M20 

♦ INRJ 

309 

■118 

80SQ040 

♦ INR 

374 -135 

100L280 

EDL 

432 

- 4 

101KLR80S20 

♦ INR 

306 

167 

67C120H20LSS 

♦ INR 

428 

-138 

70M30 

♦ INRJ 

309 

-139 


INRJ 


100L290 

EDL 

432 

- 17 

101KLR80S25 

♦ INR 

306 

168 

67C150H20LSS 

♦ INR 

429 

-124 

70M40 

♦ INRJ 

309 

-157 

80SQ045 

♦ INR 

374 -136 

100L300 

EDL 

432 

- 78 

101KLR80S30 

♦ INR 

306 

169 

67C200H20LSS 

♦ INR 

430 

-185 

70M50 

♦ INRJ 

309 

-178 


INRJ 


100MAB180 

INRJ 

414 

- 19 

101KLR100S10 

♦ INR 

404 

48 

67C250H20LSS 

♦ INR 

431 

-152 

70M60 

♦ INRJ 

309 

-191 

80TF3.9,A 

♦TRI 

377 -129 

100MAB200 

INRJ 

415 

-129 

101KLR100S15 

♦ INR 

404 

71 

67C300H20LSS 

♦ INR 

432 

- 82 

70M80 

♦ INRJ 

309 

-215 

80TF4.7,A 

♦TRI 

378 - 50 

100MAB250 

INRJ 

417 

-196 

101KLR100S20 

♦ INR 

404 

72 

67C400H20LSS 

♦ INR 

432 

-190 

70M100 

♦ INRJ 

404 

-204 

80TF5.6.A 

♦TRI 

378 -140 

100MLAB160 

INRJ 

264 

- 85 

101KLR100S25 

♦ INR 

404 

73 

67C500H20LSS 

♦ INR 

433 

- 66 

70MA10 

INRJ 

309 

- 95 

80TF6.8,A 

♦TRI 

379 -101 

100MLAB180 

INRJ 

264 

- 88 

101KLR100S30 

♦ INR 

404 

74 

67C750H20LSS 

♦ INR 

433 

-103 

70MA20 

INRJ 

309 

-115 

80TF8.2,A 

♦TRI 

380 -136 

100MLAB200 

INRJ 

264 

- 93 

101KLR120S10 

♦ INR 

407 

130 

67D006H53PNN 

INR 

275 

-187 

70MA30 

INRJ 

309 

-136 

80TF10,A 

♦TRI 

381 -167 

100QD21 

TOSJ 

407 

-157 

101KLR120S15 

♦ INR 

407 

158 

67D010H53PNN 

INR 

401 

- 62 

70MA40 

INRJ 

309 

-154 

80TF12.A 

♦TRI 

382 -178 

100QH21 

TOSJ 

263 

-203 

101KLR120S20 

♦ INR 

407 

159 

67D015H53PNN 

INR 

411 

- 18 

70MA60 

INRJ 

309 

-190 

80TF15.A 

♦TRI 

384 - 64 

100R1B , 

EDL 

280 

- 49 

101KLR120S25 

♦ INR 

407 

160 

67D015H55FNN 

INR 

411 

- 19 

70MA80 

INRJ 

309 

-212 

80TF18,A 

♦TRI 

385 -126 

100R2B 

EDL 

280 

-137 

101KLR120S30 

♦ INR 

407 

161 

67D018H55FNN 

INR 

413 

-196 

70MA100 

INRJ 

404 

-143 

80TF22,A 

♦TRI 

386 -180 

100R3B 

EDL 

281 

- 8 

101KLR130S10 

♦ INR 

408 

216 

67D020H53PNN 

INR 

415 

- 3 

70MA120 

INRJ 

408 

- 15 

80TF27,A 

♦TRI 

388 - 35 

100R4B 

EDL 

281 

- 44 

101KLR130S15 

♦ INR 

409 

3 

67D024H55FNN 

INR 

416 

-213 

70MA140 

INRJ 

410 

- 61 

80TF33.A 

♦TRI 

389 - 60 

100R5B 

EDL 

281 

-133 

101KLR130S20 

♦ INR 

409 

4 

67D030H53PNN 

INR 

419 

- 92 

70MA160 

INRJ 

413 

- 32 

80TF39,A 

♦TRI 

390 - 60 

100R6B 

. EDL 

281 

-161 

101KLR130S25 

♦ INR 

409 

5 

67D036H55FNN 

INR 

421 

- 7 

70MLA60 

INRJ 

265 

-114 

80TF47,A 

♦TRI 

391 -102 

100R7B 

EDL 

282 

- 16 

101KLR130S30 

♦ INR 

409 

6 

67D048H55FNN 

INR 

423 

- 24 

70MLA80 

INRJ 

265 

-116 

80TF56,A 

♦TRI 

392 -159 

100R8B 

EDL 

282 

- 35 

101KLR140S10 

♦ INR 

409 

215 

67D050H04TNN 

♦ INR 

423 

-128 

70MLA100 

INRJ 

265 

-118 

81F1FMA 

NECJ 

305 - 35 

100R9B 

EDL 

282 

-101 

101KLR140S15 

♦ INR 

410 

11 

67D050H20TTS 

♦ INR 

423 

-144 

70MLA120 

INRJ 

265 

-120 

81F2FMA 

NECJ 

305 - 38 

100R10B 

EDL 

401 

-158 

101KLR140S20 

♦ INR 

410 

12 

67D050H53PNN 

INR 

423 

-129 

70MLAB160 

INRJ 

264 

- 84 

81F3FMA 

NECJ 

305 - 42 

100R11B 

EDL 

405 

- 65 

101KLR140S25 

♦ INR 

410 

13 

67D050H55FNN 

INR 

423 

-130 

70MLAB180 

INRJ 

264 

- 87 

81R1FMA 

NECJ 

305 - 36 

100R12B 

EDL 

406 

- 41 

101KLR140S30 

♦ INR 

410 

14 

67D075H04TNN 

♦ INR 

425 

- 80 

70MLAB200 

INRJ 

264 

- 92 

81R2FMA 

NECJ 

305 - 39 

100R13B 

EDL 

408 

-179 

101KLR150S10 

♦ INR 

411 

146 

67D075H20TTS 

♦ INR 

425 

-150 

70MLAB250 

INRJ 

264 

- 98 

81R3FMA 

NECJ 

305 - 43 

100R14B 

EDL 

409 

- 70 

101KLR150S15 

♦ INR 

411 

153 

67D075H55FNN 

INR 

425 

-147 

70U10 

♦ INR 

309 

-109 

85HF10 

♦ INR 

305 - 71 

100R15B 

EDL 

411 

- 70 

101KLR150S20 

♦ INR 

411 

154 

67D080H53PNN 

INR 

426 

- 49 

70U20 

♦ INR 

309 

-128 

85HF20 

♦ INR 

305 - 83 

100R16B 

EDL 

412 

- 42 

101KLR150S25 

♦ INR 

411 

155 

67D100H04TNN 

♦ INR 

427 

- 84 

70U40 

♦ INR 

309 

-169 

85HF40 

♦ INR 

305 -100 

100R18B 

EDL 

413 

-212 

101KLR150S30 

♦ INR 

411 

156 

67D100H20TTS 

♦ INR 

427 

- 97 

70U60 

♦ INR 

309 

-202 

85HF60 

♦ INR 

305 -115 

100R20B 

EDL 

415 

- 48 

101KLR160S10 

♦ INR 

412 

198 

67D100H53PNN 

INR 

427 

- 85 

70U80 

♦ INR 

310 

- 10 

85HF80 

♦ INR 

305 -126 

100R22B 

EDL 

416 

- 73 

101KLR160S15 

♦ INR 

412 

212 

67D100H55FNN 

INR 

427 

- 86 

70U100 

♦ INR 

404 

-154 

85HF100 

♦ INR 

404 - 36 

100R24B 

EDL 

417 

- 6 

101KLR160S20 

♦ INR 

412 

213 

67D120H04TNN 

♦ INR 

428 

- 90 

70U120 

♦ INR 

408 

- 31 

85HF120 

♦ INR 

407 -110 

100R26B 

EDL 

418 

- 56 

101KLR160S25 

♦ INR 

412 

214 

67D120H20TTS 

♦ INR 

428 

- 98 

75HQ030 

♦ INR 

375 

-100 

85HF140 

♦ INR 

409 -200 

100R28B 

EDL 

418 

-165 

101KLR160S30 

♦ INR 

412 

215 

67D120H53PNN 

INR 

428 

- 91 


INRJ 



85HF160 

♦ INR 

412 -186 

100R30B 

EDL 

419 

-138 

103PJLA160 

INRJ 

264 

86 

67D120H55FNN 

INR 

428 

- 92 

75HQ035 

♦ INR 

304 

-216 

85HFL10S02 

♦ INR 

305 - 64 

100R32B 

EDL 

420 

- 57 

103PJLA180 

INRJ 

264 

89 

67D150H04TNN 

♦ INR 

429 

- 68 

75HQ040 

♦ INR 

375 

-103 

85HFL10S05 

♦ INR 

305 - 65 

100R34B 

EDL 

420 

-134 

103PJLA200 

INRJ 

264 

94 

67D150H20TTS 

♦ INR 

429 

- 76 


INRJ 



85HFL10S10 

♦ INR 

305 - 66 

100R36B 

EDL 

421 

- 15 

103PJLA250 

INRJ 

264 

99 

67D150H53PNN 

INR 

429 

- 69 

75HQ045 

♦ INR 

375 

-105 

85HFL20S02 

♦ INR 

305 - 75 

100R38B 

EDL 

421 

- 77 

120MLA60 

INRJ 

268 

150 

67D150H55FNN 

INR 

429 

- 70 


INRJ 



85HFL20S05 

♦ INR 

305 - 76 

100R40B 

EDL 

421 

-217 

120MLA80 

INRJ 

268 

154 

67D200H04TNN 

♦ INR 

430 

-157 

75R1B 

EDL 

278 

- 5 

85HFL20S10 

♦ INR 

305 - 77 

100R42B 

EDL 

422 

-105 

120MLA100 

INRJ 

268 

158 

67D200H20TTS 

♦ INR 

430 

-161 

75R2B 

EDL 

278 

- 44 

85HFL40S02 

♦ INR 

305 - 93 

100R44B 

EDL 

422 

-148 

120MLA120 

INRJ 

268 

163 

67D200H53PNN 

INR 

430 

-158 

75R3B 

EDL 

278 

- 91 

85HFL40S05 

♦ INR 

305 - 94 

100R46B 

EDL 

422 

-220 

121 

Dll 

253 

79 

67D200H55FNN 

INR 

430 

-159 

75R4B 

EDL 

278 

-125 

85HFL40S10 

♦ INR 

305 - 95 

100R48B 

EDL 

423 

- 30 

121A 

Dll 

253 

80 

67D250H20TTS 

♦ INR 

431 

-124 

75R5B 

EDL 

278 

-166 

85HFL60S02 

♦ INR 

305 -108 

100R50B 

EDL 

423 

-185 

122 

Dll 

254 

75 

67D250H53PNN 

INR 

431 

-121 

75R6B 

EDL 

278 

-196 

85HFL60S05 

♦ INR 

305 -109 

100S20 

♦CODI 

241 

-146 

122A 

Dll 

254 

76 

67D250H55FNN 

INR 

431 

-122 

75R7B 

EDL 

279 

- 17 

85HFL60S10 

♦ INR 

305 -110 

100S30 

♦CODI 

241 

-167 

124 

Dll 

254 

207 

67D300H04TNN 

♦ INR 

432 

- 61 

75R8B 

EDL 

279 

- 31 

85HFL80S02 

♦ INR 

305 -120 

100S40 

♦CODI 

241 

-184 

124A 

Dll 

254 

208 

67D300H20TTS 

♦ INR 

432 

- 66 

75R9B 

EDL 

279 

- 55 

85HFL80S05 

♦ INR 

305 -121 

100S50 

♦CODI 

241 

-199 

126 

Dll 

255 

94 

67D300H53PNN 

INR 

432 

- 62 

75R10B 

EDL 

401 

-112 

85HFL80S10 

♦ INR 

305 -122 

100YD21 

TOSJ 

415 

-131 

126A 

Dll 

255 

95 

67D300H55FNN 

INR 

432 

- 63 

75R11B 

EDL 

405 

- 64 

85HFL100S05 

♦ INR 

404 - 31 

101F1FM 

NECJ 

305 

-194 

150BC15 

♦TOSJ 

307 

62 

67D400H04TNN 

♦ INR 

432 

-176 

75R12B 

EDL 

406 

- 14 

85HFL100S10 

♦ INR 

404 - 32 

101F2FM 

NECJ 

305 

-220 

150DC15 

♦TOSJ 

307 

92 

67D400H20TTS 

♦ INR 

432 

-180 

75R13B 

EDL 

408 

-178 

85HFR10 

♦ INR 

305 - 72 

101F3FM 

NECJ 

306 

- 17 

150FC15 

♦TOSJ 

307 

127 

67D400H55FNN 

INR 

432 

-177 

75R14B 

EDL 

409 

- 65 

85HFR20 

♦ INR 

305 - 84 

101F4S 

♦ NECJ 

306 

- 60 

150GC16 

♦ TOSJ 

307 

157 

67D500H20TTS 

INR 

433 

- 57 

75R15B 

EDL 

411 

- 57 

85HFR30 

♦ INR 

305 - 90 

101F5S 

♦ NECJ 

306 

- 79 

150JC15 

TOSJ 

307 

204 

67D500H55FNN 

INR 

433 

- 54 

75R16B 

EDL 

412 

- 32 

85HFR40 

♦ INR 

305 -101 

101F6S 

♦ NECJ 

306 

-110 

150K5A 

INR 

307 

45 

67D600H20TTS 

INR 

433 

- 85 

75R18B 

EDL 

413 

-208 

85HFR50 

♦ INR 

305 -106 

101F8S 

♦ NECJ 

306 

-163 

150K10A 

♦ INR 

307 

69 

67D750H20TTS 

INR 

433 

- 96 

75R20B 

EDL 

415 

- 43 

85HFR60 

♦ INR 

305 -116 

101 FI OS 

♦ NECJ 

404 

- 69 

150K20A 

♦ INR 

307 

107 

70H10A 

INRJ 

305 

- 68 

75R22B 

EDL 

416 

- 72 

85HFR80 

♦ INR 

305 -127 

101F12S 

♦ NECJ 

407 

-154 

150K60A 

♦ INR 

307 

219 

70H20A 

INRJ 

305 

- 80 

75R24B 

EDL 

417 

- 5 

85HFR100 

♦ INR 

404 - 37 

101KL40S10 

♦ INR 

306 

- 32 

150K80A 

♦ INR 

308 

43 

70H30A 

INRJ 

305 

- 87 

75R26B 

EDL 

418 

- 55 

85HFR120 

♦ INR 

407 -111 

101KL40S15 

INRJ 

265 

- 38 

150K100A 

♦ INR 

404 

106 

70H40A 

INRJ 

305 

- 97 

75R28B 

EDL 

418 

-164 

85HFR140 

♦ INR 

409 -201 

101KL40S20 

INRJ 

265 

- 39 

150K120A 

♦ INR 

407 

198 

70H50A 

INRJ 

305 

-103 

75R30B 

EDL 

419 

-127 

85HFR160 

♦ INR 

412 -187 

101KL60S10 

♦ INR 

306 

- 89 

150KS5 

INR 

307 

46 

70H60A 

INRJ 

305 

-112 

75R32B 

EDL 

420 

- 56 

85H0030 

INR 

305 - 58 

101KL60S15 

INRJ 

265 

- 40 

150KS10 

INR 

307 

70 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 








TYPE No. 

MFRS 



■yiidgfei 

umsm\ 

150KS20 

INR 

307 

■108 

156 

m 

255 

-123 

250R38B 

EDL 

fjismmihm 

300U30A 

♦TFiR 

310 

- 68 

350R14B 

EDL 

409 

- 92 

150KS30 

INR 

307 

-134 

156A 

Dll 

255 

-124 

250R40B 

EDL 

422 - 19 


INRJ 



350R15B 

EDL 

411 

-107 

150KS40 

INR 

307 

-173 

200CNQ020 

♦ INR 

375 

-196 

250R42B 

EDL 

422 -108 

300U40A 

♦ INR 

310 

- 76 

350R16B 

EDL 

412 

- 80 

150KS60 

INR 

307 

-220 

200CNQ030 

♦ INR 

375 

-197 

250R44B 

EDL 

422 -151 


INRJ 



350R18B 

EDL 

414 

- 2 

150KS80 

INR 

308 

. 44 

200CNQ035 

♦ INR 

375 

-198 

250R46B 

EDL 

423 - 3 

300U50A 

INR 

310 

- 85 

350R20B 

EDL 

415 

- 81 

150KS100 

INR 

404 

-107 

200CNQ040 

♦ INR 

375 

-199 

250R48B 

EDL 

423 - 35 


INRJ 



350R22B 

EDL 

416 

- 78 

150KS120 

INR 

407 

-199 

200CNQ045 

♦ INR 

375 

-201 

250R50B 

EDL 

424 - 10 

300U60A 

♦ INR 

310 

- 91 

350R24B 

EDL 

417 

- 15 

150L5A 

INR 

307 

- 47 

200EXD21 

TOSJ 

417 

-204 

250RS35 

♦CODI 

420 -186 


INRJ 



350R26B 

EDL 

418 

- 61 

150L10A 

♦ INR 

307 

- 71 

200JH21 

TOSJ 

263 

-193 

250RS40 

♦CODI 

421 -187 

300U70A 

INRJ 

310 

- 99 

350R28B 

EDL 

418 

-170 

150L30A 

♦ INR 

307 

-135 

200MAB180 

INRJ 

414 

- 27 

250S30 

CODI 

419 - 98 

300U80A 

♦ INR 

310 

-108 

350R30B 

EDL 

419 

-163 

150L60A 

♦ INR 

308 

- 1 

200MAB200 

INRJ 

415 

-137 

250S35 

CODI 

420 -185 


INRJ 



350R32B 

EDL 

420 

- 64 

150L100A 

♦ INR 

404 

-108 

200MAB250 

INRJ 

417 

-203 

250S40 

CODI 

421 -184 

300U90A 

INRJ 

310 

-118 

350R34B 

EDL 

420 

-139 

150L120A 

♦ INR 

407 

-200 

200QD21 

TOSJ 

408 

- 3 

251 F5S 

NECJ 

309 -175 

300U100A 

♦ INR 

404 

-161 

350R36B 

EDL 

421 

- 21 

150LC15 

TOSJ 

308 

- 28 

200QH21 

TOSJ 

264 

- 29 

251 F6S 

NECJ 

309 -188 


INRJ 



350R38B 

EDL 

421 

- 82 

150LD13 

TOSJ 

308 

- 25 

200R1B 

EDL 

286 

- 9 

251 F8S 

NECJ 

309 -209 

300U120A 

♦ INR 

408 

- 37 

350R40B 

EDL 

422 

- 25 

150MLAB160 

INRJ 

266 

- 39 

200R2B 

EDL 

286 

- 47 

251F10S 

NECJ 

404 -140 


INRJ 



350R42B 

EDL 

422 

-110 

150MLAB180 

INRJ 

266 

- 41 

200R3B 

EDL 

286 

- 83 

251F12S 

NECJ 

408 - 13 

300WD13 

TOSJ 

414 

- 53 

350R44B 

EDL 

422 

-153 

150MLAB200 

INRJ 

266 

- 43 

200R4B 

EDL 

286 

- 98 

251UL20S10 

♦ INR 

266 - 65 

300YD13 

TOSJ 

415 

-153 

350R46B 

EDL 

423 

- 5 

150MLAB250 

INRJ 

266 

- 45 

200R5B 

EDL 

286 

-131 

251UL20S15 

♦ INR 

266 - 66 

301 U80 

♦ INR 

310 

-109 

350R48B 

EDL 

423 

- 37 

150NC15 

TOSJ 

404 

- 94 

200R6B 

EDL 

286 

-147 

251UL40S10 

♦ INR 

266 - 94 


INRJ 



350R50B 

EDL 

424 

- 21 

150ND13 

TOSJ 

404 

- 91 

200R7B 

EDL 

286 

-177 

251UL40S15 

♦ INR 

266 - 97 

301U100 

♦ INR 

404 

-162 

350RS25 

♦ CODI 

417 

-132 

150QC15 

TOSJ 

407 

-185 

200R8B 

EDL 

286 

-187 


INRJ 



INRJ 



350RS30 

♦CODI 

419 

-107 

150QD13 

TOSJ 

407 

-183 

200R9B 

EDL 

286 

-211 

251UL40S20 

INRJ 

266 -101 

301U120 

♦ INR 

408 

- 38 

350S20 

CODI 

415 

- 17 

150R1B 

EDL 

283 

-121 

200R10B 

EDL 

402 

- 96 

251UL60S10 

♦ INR 

266 -127 


INRJ 



350S25 

CODI 

417 

-130 

150R2B 

EDL 

283 

-184 

200R11B 

EDL 

405 

- 72 

251UL60S15 

♦ INR 

266 -130 

301U140 

♦ INR 

410 

- 78 

350S30 

CODI 

419 

-106 

150R3B 

EDL 

284 

- 32 

200R12B 

EDL 

406 

-101 


INRJ 



INRJ 



351 

Dll 

253 

- 95 

150R4B 

EDL 

284 

- 72 

200R13B 

EDL 

408 

-195 

251UL60S20 

♦ INR 

266 -135 

301U160 

♦ INR 

413 

- 38 

351A 

Dll 

253 

- 96 

150R5B 

EDL 

284 

-137 

200R14B 

EDL 

409 

- 84 


INRJ 



INRJ 



352 

Dll 

254 

- 89 

150R6B 

EDL 

284 

-174 

200R15B 

EDL 

411 

- 95 

251UL80S10 

♦ INR 

266 -166 

301U180 

♦ INR 

414 

- 46 

352A 

Dll 

254 

- 90 

150R7B 

EDL 

285 

- 16 

200R16B 

EDL 

412 

- 68 

251UL80S15 

♦ INR 

266 -169 


INRJ 



353PJLA160 

INRJ 

268 

- 46 

150R8B 

EDL 

285 

- 37 

200R18B 

EDL 

413 

-218 


INRJ 


301U200 

♦ INR 

415 

-147 

353PJLA180 

INRJ 

268 

- 53 

150R9B 

EDL 

285 

- 84 

200R20B 

EDL 

415 

- 66 

251UL80S20 

♦ INR 

267 - 4 


INRJ 



353PJLA200 

INRJ 

268 

- 60 

150R10B 

EDL 

402 

- 38 

200R22B 

EDL 

416 

- 75 


INRJ 


301U210 

♦ INR 

416 

- 28 

353PJLA250 

INRJ 

268 

- 76 

150R11B 

EDL 

405 

- 70 

200R24B 

EDL 

417 

- 10 

251UL100S10 

♦ INR 

267 - 34 


INRJ 



354 

Dll 

255 

- 5 

150R12B 

EDL 

406 

- 85 

200R26B 

EDL 

418 

- 58 

251UL100S15 

INR 

267 - 37 

301U220 

♦ INR 

416 

- 91 

354A 

Dll 

255 

- 6 

150R13B 

EDL 

408 

-192 

200R28B 

EDL 

418 

-167 


INRJ 



INRJ 



356 

Dll 

255 

-125 

150R14B 

EDL 

409 

- 79 

200R30B 

EDL 

419 

-149 

251UL100S20 

♦INR 

267 - 42 

301U230 

♦ INR 

416 

-162 

356A 

Dll 

255 

-126 

150R15B 

EDL 

411 

- 91 

200R32B 

EDL 

420 

- 60 


INRJ 



INRJ 



359V 

MEHK 

285 

- 85 

150R16B 

EDL 

412 

- 59 

200R34B 

EDL 

420 

-136 

251UL100S25 

♦ INR 

267 - 48 

301U240 

♦ INR 

417 

- 26 

363A 

♦ PRX 

257 

-160 

150R18B 

EDL 

413 

-217 

200R36B 

EDL 

421 

- 17 

251UL100S30 

INRJ 

267 - 49 


INRJ 



363B 

♦ PRX 

258 

- 80 

150R20B 

EDL 

415 

- 58 

200R38B 

EDL 

421 

- 79 

251UL120S20 

♦ INR 

267 - 76 

301U250 

♦ INR 

417 

-209 

363D 

♦ PRX 

259 

- 76 

150R22B 

EDL 

416 

- 74 

200R40B 

EDL 

422 

- 10 


INRJ 



INRJ 



363F 

♦PRX 

259 

-190 

150R24B 

EDL 

417 

- 9 

200R42B 

EDL 

422 

-107 

251UL120S25 

♦ INR 

267 - 83 

302U5A 

INR 

310 

- 45 

363H 

♦ PRX 

260 

- 43 

150R26B 

EDL 

418 

- 57 

200R44B 

EDL 

422 

-150 

251UL120S30 

INRJ 

267 - 84 

302U10A 

INR 

310 

- 49 

363M 

♦ PRX 

260 

-169 

150R28B 

EDL 

418 

-166 

200R46B 

EDL 

423 

- 2 

251UL130S30 

INRJ 

267 - 96 


INRJ 



363S 

♦ PRX 

240 

- 77 

150R30B 

EDL 

419 

-145 

200R48B 

EDL 

423 

- 33 

251UL140S20 

♦ INR 

267 - 99 

302U15A 

INRJ 

310 

- 54 

363Z 

♦ PRX 

240 

-122 

150R32B 

EDL 

420 

■ 59 

200R50B 

EDL 

423 

-215 

251UL140S25 

♦ INR 

267 -106 

302U20A 

INR 

310 

- 59 

368V 

♦ PRX 

296 

-175 

150R34B 

EDL 

420 

-135 

200RS45 

♦CODI 

422 

-195 

251UL140S30 

INR 

267 -107 


INRJ 



3682 

♦ PRX 

403 

- 94 

150R36B 

EDL 

421 

- 16 

200RS50 

♦ CODI 

423 

-122 


INRJ 


302U25A 

INRJ 

310 

- 64 

384P 

MEHK 

285 

- 27 

150R38B 

EDL 

421 

- 78 

200S40 

CODI 

421 

-171 

251UL150S30 

INRJ 

267 -115 

302U30A 

INR 

310 

- 69 

384V 

MEHK 

285 

- 86 

150R40B 

EDL 

422 

- 4 

200S45 

CODI 

422 

-193 

251UL160S25 

♦ INR 

267 -121 


INRJ 



388A 

♦ PRX 

257 

-157 

150R42B 

EDL 

422 

-106 

200S50 

CODI 

423 

-119 

251UL160S30 

♦ INR 

267 -122 

302U40A 

INR 

310 

- 77 

388B 

♦ PRX 

258 

- 69 

150R44B 

EDL 

422 

-149 

200YD21 

TOSJ 

415 

-139 


INRJ 



INRJ 



388D 

♦ PRX 

259 

- 65 

150R46B 

EDL 

423 

- 1 

201CNQ020 

♦ INR 

375 

-217 

251UL180S25 

♦ INR 

267 -129 

302U50A 

INRJ 

310 

- 86 

388F 

♦ PRX 

259 

-188 

150R48B 

EDL 

423 

- 32 

201CNQ030 

♦ INR 

375 

-219 

251UL180S30 

♦ INR 

414 - 38 

302U60A 

INR 

310 

- 92 

388H 

♦PRX 

260 

- 28 

150R50B 

EDL 

423 

-206 

201CNQ035 

♦ INR 

376 

- 1 

253PJA60 

INRJ 

309 -189 


INRJ 



388M 

♦ PRX 

260 

-157 

150TD13 

TOSJ 

411 

-163 

201CNQ040 

♦ INR 

376 

• 5 

253PJA80 

INRJ 

309 -211 

302U70A 

INRJ 

310 

-100 

388S 

♦ PRX 

240 

- 78 

150YD13 

TOSJ 

415 

-136 

201CNQ045 

♦ INR 

376 

- 9 

253PJA100 

INRJ 

404 -142 

302U80A 

INR 

310 

-110 

3882 

♦ PRX 

240 

-123 

151 

Dll 

253 

- 93 

203PJLA160 

INRJ 

266 

- 40 

253PJA120 

INRJ 

408 - 14 


INRJ 



398P 

MEHK 

289 

-103 

151A 

Dll 

253 

- 94 

203PJLA180 

INRJ 

266 

- 42 

253PJA140 

INRJ 

410 - 60 

302U90A 

INRJ 

310 

-119 

398V 

MEHK 

289 

-170 

151MQ30 

INRJ 

375 

-123 

203PJLA200 

INRJ 

266 

- 44 

253PJA160 

INRJ 

413 - 31 

302U100A 

INR 

404 

-163 

400EXD21 

TOSJ 

417 

-215 

151MQ40 

INRJ 

375 

-124 

203PJLA250 

INRJ 

266 

- 46 

253PJLA60 

INRJ 

265 -115 


INRJ 



400MAB180 

INRJ 

414 

- 57 

152 

Dll 

254 

- 87 

250BC15 

♦TOSJ 

309 

- 99 

253PJLA80 

INRJ 

265 -117 

302U120A 

INR 

408 

- 39 

400MAB200 

INRJ 

415 

-157 

152A 

Dll 

254 

- 88 

250DC15 

♦TOSJ 

309 

-119 

253PJLA100 

INRJ ' 

265 -119 


INRJ 



400MAB250 

INRJ 

417 

-213 

152K5A 

INR 

307 

- 48 

250FC15 

♦TOSJ 

309 

-140 

253PJLA120 

INRJ 

265 -121 

303PJA180 

INRJ 

414 

- 44 

400QD21 

TOSJ 

408 

- 61 

152K10A 

INR 

307 

- 72 

250GC15 

♦TOSJ 

309 

-158 

300EXD13 

TOSJ 

417 -208 

303PJA200 

INRJ 

415 

-144 

400R1B 

EDL 

290 

- 26 

152K20A 

INR 

307 

-109 

250JB1L 

♦ INR 

369 

-210 

300EXH21 

TOSJ 

264 - 95 

303PJA250 

INRJ 

417 

-207 

400R2B 

EDL 

290 

- 38 

152K30A 

INR 

307 

-136 

250JB2L 

♦ INR 

370 

- 21 

300FXD13 

TOSJ 1 

419 -194 

303U80 

♦ INR 

310 

-111 

400R3B 

EDL 

290 

- 46 

152K40A 

INR 

307 

-174 

250JB4L 

♦ INR 

370 

- 58 

300JH21 

TOSJ 

263 -194 

303U100 

♦ INR 

404 

-164 

400R4B 

EDL 

290 

- 52 

152K60A 

INR 

308 

- 2 

250JB05L 

♦ INR 

369 

-187 

300LD13 

TOSJ 

310 -153 

303U120 

♦ INR 

408 

- 40 

400R5B 

EDL 

290 

- 61 

152K80A 

INR 

308 

- 45 

250JB6L 

♦ INR 

370 

- 93 

300ND13 

TOSJ 

404 -172 

303U140 

♦ INR 

410 

- 79 

400R6B 

EDL 

290 

- 65 

152K100A 

INR 

404 

-109 

250JB8L 

♦ INR 

370 

-115 

300QD13 

TOSJ 

408 - 52 

303U160 

♦ INR 

413 

- 39 

400R7B 

EDL 

290 

- 73 

152L5A 

INR 

307 

- 49 

250JB10L 

♦ INR 

370 

-132 

300QH21 

TOSJ 

264 - 78 

303U180 

♦ INR 

414 

- 47 

400R8B 

EDL 

290 

- 75 

152L10A 

INR 

307 

- 73 

250JB12L 

♦ INR 

370 

-140 

300R1B 

EDL 

288 - 2 

303U200 

♦ INR 

415 

-148 

400R9B 

EDL 

290 

- 78 

152L15A 

INR 

307 

- 80 

250JC15 

♦TOSJ 

309 

-192 

300R2B 

EDL 

288 - 74 

303U210 

♦ INR 

416 

- 29 

400R10B 

EDL 

402 

-198 

152L20A 

INR 

307 

-110 

250LC15 

♦TOSJ 

309 

-216 

300R3B 

EDL 

288 -143 

303U220 

♦ INR 

416 

- 92 

400R11B 

EDL 

405 

- 80 

152L25A 

INR 

307 

-118 

250MA60 

INRJ 

311 

-206 

300R4B 

EDL 

288 -175 

303U230 

♦ INR 

416 

-163 

400R12B 

EDL 

406 

-129 

152L30A 

INR 

307 

-137 

250MA80 

INRJ 

311 

-209 1 

300R5B 

EDL 

289 - 15 

303U240 

♦ INR 

417 

- 27 

400R13B 

EDL 

408 

-206 

152L40A 

INR 

307 

-175 

250MA100 

INRJ 

404 

-219 

300R6B 

EDL 

289 - 40 

303U250 

♦ INR 

417 

-210 

400R14B 

EDL 

409 

- 93 

152L50A 

INR 

307 

-193 

250MA120 

INRJ 

408 

-104 

300R7B 

EDL 

289 - 97 

305U120 

♦ INR 

408 

- 46 

400R15B 

EDL 

411 

-108 

152L60A 

INR 

308 

- 3 

250MA140 

INRJ 

410 

-138 

300R8B 

EDL 

289 -115 

305U220 

♦INR 

416 

- 94 

400R16B 

EDL 

412 

- 83 

152L70A 

INR 

308 

- 17 

250MA160 

INRJ 

413 

- 82 

300R9B 

EDL 

289 -166 

309U80 

♦ INR 

310 

-112 

400R18B 

EDL 

414 

- 3 

152L80A 

INR 

308 

- 46 

250MA180 

INRJ 

414 

- 85 1 

300R10B 

EDL 

402. -154 

309U100 

♦ INR 

404 

-165 

400R20B 

EDL 

415 

- 87 

152L90A 

INR 

308 

- 55 

250MLAB160 

INRJ 

268 

- 45 

300R11B 

EDL 

405 - 75 

309U120 

♦ INR 

408 

- 41 

400R22B 

EDL 

416 

- 79 

152L100A 

INR 

404 

-110 

250MLAB180 

INRJ 

268 

- 52 

300R12B 

EDL 

406 -120 

309U140 

♦ INR 

410 

- 80 

400R24B 

EDL 

417 

- 16 

152L120A 

INR 

407 

-201 

250MLAB200 

INRJ 

268 

- 59 

300R13B 

EDL 

408 -199 

309U160 

♦ INR 

413 

- 40 

400R26B 

EDL 

418 

- 62 

153PJA180 

INRJ 

414 

- 26 

250MLAB250 

INRJ 

268 

- 75 

300R14B 

EDL 

409 - 91 

309U180 

♦ INR 

414 

- 48 

400R28B 

EDL 

418 

-171 

153PJA200 

INRJ 

415 

-135 

250NC15 

♦TOSJ 

404 

-144 

300R15B 

EDL 

411 -102 

309U200 

♦ INR 

415 

-149 

400R30B 

EDL 

419 

-166 

153PJA250 

INRJ 

417 

-200 

250R1B 

EDL 

287 

- 8 

300R16B 

EDL 

412 - 75 

309U210 

♦ INR 

416 

- 30 

400R32B 

EDL 

420 

- 65 

153PJLA60 

INRJ 

264 

- 44 

250R2B 

EDL 

287 

- 28 

300R18B 

EDL 

413 -220 

309U220 

♦ INR 

416 

- 93 

400R34B 

EDL 

420 

-140 

153PJLA80 

INRJ 

264 

- 46 

250R3B 

EDL 

287 

- 48 

300R20B 

EDL 

415 - 74 

309U230 

♦ INR 

416 

-164 

400R36B 

EDL 

421 

- 22 

153PJLA100 

INRJ 

264 

- 48 

250R4B 

EDL 

287 

- 56 

300R22B 

EDL 

416 - 77 

309U240 

♦ INR 

417 

- 28 

400R38B 

EDL 

421 

- 83 

153PJLA120 

INRJ 

264 

- 50 

250R5B 

EDL 

287 

- 75 

300R24B 

EDL 

417 - 13 

309U250 

♦ INR 

417 

-211 

400R40B 

EDL 

422 

- 27 

154 

Dll 

255 

- 3 

250R6B 

EDL 

287 

- 85 

300R26B 

EDL 

418 - 60 

321 

Dll 

253 

- 81 

400R42B 

EDL 

422 

-111 

154A 

Dll 

255 

- 4 

250R7B 

EDL 

287 

-102 

300R28B 

EDL 

418 -169 

321 A 

Dll 

253 

- 82 

400R44B 

EDL 

422 

-154 

154K5A 

INR 

307 

- 50 

250R8B 

EDL 

287 

-111 

300R30B 

EDL 

419 -157 

322 

Dll 

254 

- 77 

400R46B 

EDL 

423 

- 6 

154K10A 

INR 

307 

- 74 

250R9B 

EDL 

287 

-130 

300R32B 

EDL 

420 - 63 

322A 

Dll 

254 

- 78 

400R48B 

EDL 

423 

- 38 

154K20A 

INR 

307 

-111 

250R10B 

EDL 

402 

-128 

300R34B 

EDL 

420 -138 

324 

Dll 

254 

-209 

400R50B 

EDL 

424 

- 24 

154K30A 

INR 

307 

-138 

250R11B 

EDL 

405 

- 74 

300R36B 

EDL 

421 - 19 

324A 

Dll 

254 

-210 

400YD21 

TOSJ 

415 

-160 

154K40A 

INR 

307 

-176 

250R12B 

EDL 

406 

-107 

300R38B 

EDL 

421 - 81 

326 

Dll 

255 

- 96 

401PDA20L15 

♦ INR 

268 

-146 

154K60A 

INR 

308 

- 4 

250R13B 

EDL 

408 

-197 

300R40B 

EDL 

422 - 20 

326A 

Dll 

255 

- 97 

401PDA40L15 

♦ INR 

268 

-147 

154K80A 

INR 

308 

- 47 

250R14B 

EDL 

409 

- 85 

300R42B 

EDL 

422 -109 

350R1B 

EDL 

289 

-178 

401PDA60L15 

♦ INR 

268 

-148 

154K100A 

INR 

404 

-111 

250R15B 

EDL 

411 

-100 

300R44B 

EDL 

422 -152 

350R2B 

EDL 

289 

-184 

401PDA60L20 

♦ INR 

268 

-149 

154K120A 

INR 

407 

-202 

250R16B 

EDL 

412 

- 71 

300R46B 

EDL 

423 - 4 

350R3B 

EDL 

289 

-190 


INRI 



154L5A 

INR 

307 

- 51 

250R18B 

EDL 

413 

-219 

300R48B 

EDL 

423 - 36 

350R4B 

EDL 

289 

-193 

401PDA80L15 

♦ INR 

268 

-152 

154L10A 

INR 

307 

- 75 

250R20B 

EDL 

415 

- 72 

300R50B 

EDL 

424 - 15 

350R5B 

EDL 

289 

-197 

401PDA80L20 

♦ INR 

268 

-153 

154L20A 

INR 

307 

-112 

250R22B 

EDL 

416 

- 76 

300TD13 

TOSJ 

411 -186 

350R6B 

EDL 

289 

-199 

401PDA100L20 

♦ INR 

268 

-156 

154L30A 

INR 

307 

-139 

250R24B 

EDL 

417 

- 11 

300U5A 

♦ INR 

310 - 44 

350R7B 

EDL 

289 

-203 

401PDA100L25 

♦ INR 

268 

-157 

154L40A 

INR 

307 

-177 

250R26B 

EDL 

418 

- 59 

300U10A 

♦ INR 

310 - 48 

350R8B 

EDL 

289 

-204 

401PDA100L30 

♦ INR 

268 

-174 

154L60A 

INR 

308 

- 5 

250R28B 

EDL 

418 

-168 


INRJ 


350R9B 

EDL 

289 

-206 

401PDA120L20 

♦ INR 

268 

-161 

154L80A 

INR 

308 

- 48 

250R30B 

EDL 

419 

-156 

300U15A 

INRJ 

310 - 53 

350R10B 

EDL 

402 

-196 

401PDA120L25 

♦ INR 

268 

-162 

154L90A 

INR 

308 

- 56 

250R32B 

EDL 

420 

- 62 

300U20A 

♦ INR 

310 - 58 

350R11B 

EDL 

405 

- 79 

401PDA120L30 

♦ INR 

268 

-175 

154L100A 

INR 

404 

-112 

250R34B 

EDL 

420 

-137 


INRJ 


350R12B 

EDL 

406 

-127 

401PDA140L20 

♦ INR 

268 

-166 

154L120A 

INR 

407 

-203 

250R36B 

EDL 

421 

- 18 

300U25A 

INRJ 

310 - 63 

350R13B 

EDL 

408 

-204 

401PDA140L25 

♦ INR 

268 

-167 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



[yrmTiTJ 




TYPE No. 





Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line i 

401PDA140L30 


268 

-176 

424MD13AE1 


425 

-156 

milii 

EDL 


503V140B 

♦IRR 

404 

-203 

550R32B 

-EDL" 

420 

- 68 

401PDA160L25 

♦ INR 

268 

-169 

424MF1AH1 


240 

- 4 


EDL 

422 - 30 

503V160 

♦ INR 

413 

- 67 

550R34B 

EDL 

420 

-143 

401PDA160L30 

♦ INR 

268 

-177 

424MH5AE1 

CSD 

417 

-135 


EDL 

422 -113 

503V180 

♦INR 

414 

- 70 

550R36B 
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550R8B 

EDL 

291 

- 91 

676-12 

♦UNI 

272 

-172 

424DB1AF1 

CSD 

272 

-157 

500R12B 

EDL 

406 

-138 

503PJA200 

INRJ 

415 -168 

550R9B 

EDL 

291 

- 92 

676-18 

♦ UNI 

272 

-173 

424DF1AH1 

CSD 

239 

-165 

500R13B 

EDL 

408 

-209 

503PJA250 

INRJ 

417 -218 

550R10B 

EDL 

402 

-216 

676-24 

♦UNI 

272 

-174 

424DF2AH1 

CSD 

240 

- 68 

500R14B 

EDL 

409 

- 98 

503PJLA60 

INRJ 

268 -151 

550R11B 

EDL 

405 

- 84 

676-30 

♦ UNI 

272 

-175 

424EF2AH1 

CSD 

240 

-112 

500R15B 

EDL 

411 

-114 

503PJLA80 

INRJ 

268 -155 

550R12B 

EDL 

406 

-141 

676-36 

♦UNI 

272 

-176 

424EF3AH1 

CSD 

240 

-169 

500R16B 

EDL 

412 

- 88 


INRJ 

268 -159 

550R13B 

EDL 

408 

-210 

676-42 

♦ UNI 

272 

-177 

424FB1AB1 

CSD 

272 

-144 

500R18B 

EDL 

414 

- 7 

503PJLA120 

INRJ 

268 -164 

550R14B 

EDL 

409 

- 99 

676-48 

♦ UNI 

272 

-178 

424FB1AF1 

CSD 

272 

-145 

500R20B 

EDL 

415 

- 95 

503V60 

♦ INR 

311 -120 

550R15B 

EDL 

411 

-118 

676-50 

♦UNI 

272 

-179 

424FF1AH1 

CSD 

238 

-111 

500R22B 

EDL 

416 

- 81 

503V60B 

♦ INR 

311 -123 

550R16B 

EDL 

412 

- 90 

678-1 

♦ UNI 

373 

- 4 

424MB1AB1 

CSD 

272 

-160 

500R24B 

EDL 

417 

- 18 


♦ INR 

311 -132 

550R18B 

EDL 

414 

- 8 

678-2 

♦ UNI 

373 

- 9 

424MB1AF1 

CSD 

272 

-161 

500R26B 

EDL 

418 

- 64 

503V80B 

♦ INR 

311 -135 

550R20B 

EDL 

415 

-102 

678-3 

♦ UNI 

373 

- 15 

424MC5AE1 

CSD 

417 

-151 

500R28B 

EDL 

418 

-173 


♦ INR 


550R22B 

EDL 

416 

- 82 

678-4 

♦ UNI 

373 

- 17 

424MC10AE1 

CSD 

423 

-182 

500R30B 

EDL 

419 

-170 


♦ INR 


550R24B 

EDL 

417 

- 19 

678-5 

♦ UNI 

373 

- 21 

424MC13AE1 

CSD 

425 

-178 

500R32B 

EDL 

420 

- 67 

503V120 

♦ INR 

408 - 84 

550R26B 

EDL 

418 

- 65 

678-6 

♦ UNI 

373 

- 23 

424MD5AE1 

CSD 

417 

-134 

500R34B 

EDL 

420 

-142 

503V120B 

♦ INR 

404 -202 

550R28B 

EDL 

418 

-174 

679-1 

♦UNI 

369 

-200 

424MD10AE1 

CSD 

423 

-148 

500R36B 

EDL 

421 

- 24 

503V140 

♦ INR 

410 -121 

550R30B 

EDL 

419 

-174 

679-2 

♦ UNI 

370 

- 9 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE) 

( IN TYPE NU 

USER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

B.TiwiiTai 

I li'l — 


BCTTiTai 


■XlaiKi 





IFi l~MTI— 

■iriiasBil 


679-3 



li 1 1 ■! 1 1 — 


311 

-207 

1000HB2U 

■ III 1 M 

305 -219 


♦ INR 

313 

- 92 


EDL 

277 

-175 

679-4 

♦ UNI 

370 - 46 

703PJA100 

INRJ 

404 

-218 

1000HB3U 

♦ INR 

306 - 15 

■■IIH 

INRJ 



A2H9 

EDL 

277 

-176 

679-5 

♦ UNI 

370 - 73 

703PJA120 

INRJ 

408 

-102 

1000HB4U 

♦INR 

306 - 46 

2601PDN120 

♦ INR 

408 

-167 

A2K1 

EDL 

277 

-181 

679-6 

♦ UNI 

370 - 81 

703PJA140 

INRJ 

410 

-136 

1000HB6U 

♦INR 

306 -103 


INRJ 




EDL 

276 

-126 

680-1 

♦UNI 

367 -139 

703PJA160 

INRJ 

413 

- 80 

1000HT1U 

♦ INR 

305 -195 

2601PDN140 

♦ INR 

410 

-195 


EDL 

277 

-182 

680-2 

♦UNI 

367 -177 

704-1 5K36 

♦GSE 

339 

- 33 

1000HT2U 

♦ INR 

306 - 1 


INRJ 



A2K9 

EDL 

277 

-183 

680-3 

♦UNI 

367 -201 

704-1 5K36T 

♦ GSE 

339 

- 34 

1000HT3U 

♦ INR 

306 - 18 

2601 PDN 160 

♦ INR 

413 

-138 

A2M1 

EDL 

401 

■ 98 

680-4 

♦UNI 

367 -217 

704-34 

♦GSE 

339 

- 35 

1000HT4U 

♦ INR 

306 - 48 


INRJ 



A2M4 

EDL 

401 

- 83 

680-5 

♦UNI 

368 - 21 

704-34A 

GSE 

339 

- 36 

1000HT6U 

♦ INR 

306 -104 

2601 PDN 180 

♦ INR 

414 

-135 

A2M5 

EDL 

401 

- 99 

680-6 

♦UNI 

368 - 35 

704-34B 

GSE 

339 

- 37 

1000HT8U 

♦INR 

306 -150 


INRJ 



A2M9 

EDL 

401 

-100 

681-1 D 

♦UNI 

296 - 51 

704-45A 

GSE 

339 

- 38 

1001PDE120 

♦ INR 

408 -131 

2601PDN200 

♦ INR 

416 

- 21 

A2N1 

EDL 

406 

- 3 

681-IN 

♦UNI 

296 - 52 

704-56A 

GSE 

339 

- 39 

1001PDE140 

♦ INR 

410 -162 


INRJ 



A2N4 

EDL 

405 

-214 

681-IP 

♦ UNI 

296 - 53 


GSE 

339 

- 40 

1001PDE160 

♦INR 

413 -107 

2601PDN210 

INRJ 

416 

- 64 

A2N5 

EDL 

406 

- 4 

681 -2D 

♦ UNI 

296 - 84 


♦ UNI 

373 

- 67 

1001PDE180 

♦ INR 

414 -103 

2601PDN220 

INRJ 

416 

-156 

A2N9 

EDL 

406 

- 5 

681 -2N 

♦ UNI 

296 - 85 


♦ UNI 

373 

- 68 

1001PDE200 

♦ INR 

415 -204 

2601PDN230 

INRJ 

416 

-199 

A2S009 

TRWM 

438 

- 66 

681 -2P 

♦ UNI 

296 - 86 


♦UNI 

373 

- 69 

1001PDE210 

♦INR 

416 - 46 

2601PDN240 

♦ INR 

417 

- 97 

A2S024 

TRWM 

436 

- 84 

681 -3D 

♦UNI 

296 -104 


♦UNI 

373 

- 70 

1001PDE220 

♦ INR 

416 -127 


INRJ 



A2S087 

♦TRWM 

436 

- 85 

681 -3N 

♦ UNI 

296 -105 


UNI 

373 

- 74 

1001PDE230 

♦ INR 

416 -183 

2601PDN250 

♦ INR 

418 

- 50 

A2S097 

♦TRWM 

436 

- 86 

681 -3P 

♦ UNI 

296 -106 


UNI 

373 

- 75 

1001PDE240 

♦ INR 

417 - 62 


INRJ 



A2S302 

♦TRWM 

436 

- 87 

681 -4D 

♦ UNI 

296 -121 

800EXD26 

TOSJ 

418 

- 20 

1001PDE250 

♦ INR 

418 - 24 

3000BD21 

TOSJ 

313 

-105 

A2S303 

♦TRWM 

436 

- 88 

681 -4N 

♦ UNI 

296 -122 

800EXH21 

TOSJ 

264 

- 97 

1003PJA250 

INRJ 

418 - 25 

3000PJA10 

INRJ 

313 

-103 

A2S305 

♦TRWM 

436 

- 89 

681-4P 

♦ UNI 

296 -123 

800FXD26 

TOSJ 

419 

-219 

1003PJA300 

INRJ 

420 - 5 

3001PDN60 

♦ INR 

433 

-211 

A2S306 

♦TRWM 

438 

- 67 

681 -5D 

♦ UNI 

296 -146 

800HB1U 

♦ INR 

305 

- 34 

1101PDK120 

♦ INR 

408 -135 


INRJ 



A2S308 

♦TRWM 

438 

- 68 

681 -5N 

♦ UNI 

296 -147 

800HB2U 

♦ INR 

305 

- 37 

1101PDK140 

♦INR 

410 -165 

3001PDN80 

♦ INR 

433 

-213 

A2S356 

♦TRWM 

438 

- 69 

681 -5P 

♦ UNI 

296 -148 

800HB3U 

♦ INR 

305 

- 41 

1101PDK160 

♦ INR 

413 -108 


INRJ 



A2S370 

♦TRWM 

438 

- 70 

681 -6D 

♦UNI 

296 -157 

800HB4U 

♦ INR 

305 

- 46 

1101PDK180 

♦ INR 

414 -104 

3001 PDN 100 

♦ INR 

405 

- 53 

A2S396 

♦TRWM 

438 

- 71 

681 -6N 

♦UNI 

296 -158 


♦ INR 

305 

- 51 

1101PDK200 

♦ INR 

415 -205 


INRJ 



A2S401 

♦TRWM 

438 

- 72 

681 -6P 

♦UNI 

296 -159 

800PDB10 

♦ INR 

312 

- 83 


INRJ 


3001PDN120 

♦ INR 

408 

-169 

A2S566 

♦TRWM 

438 

- 73 

682-1 

♦UNI 

273 - 64 

800PDB20 

♦INR 

312 

- 88 

1101PDK220 

♦ INR 

416 -128 


INRJ 



A2S730 

TRWM 

438 

- 74 

682-2 

♦UNI 

273 - 66 

800PDB30 

♦ INR 

312 

- 92 


INRJ 


3001 PDN 140 

♦ INR 

410 

-197 

A2S800 

TRWM 

437 

- 47 

682-3 

♦UNI 

273 - 68 

800PDB40 

♦ INR 

312 

- 96 

1101PDK240 

♦INR 

417 - 64 


INRJ 



A2S804 

TRWM 

438 

■ 75 

682-4 

♦UNI 

273 - 70 

800PDB50 

♦ INR 

312 

-100 


INRJ 



♦ Dll 

252 

-113 

A2S805 

TRWM 

438 

■ 76 

682-5 

♦UNI 

273 - 72 

800PDB60 

♦ INR 

312 

-105 

1101PDK260 

♦INR 

418 - 95 

3205A 

♦Dll 

252 

-114 

A2S807 

TRWM 

437 

- 48 

682-6 

♦UNI 

273 - 74 


TOSJ 

413 

- 93 


INRJ 



♦ Dll 

252 

-125 

A2S810 

♦TRWM 

437 

- 49 

683-1 

♦UNI 

273 - 9 


TOSJ 

415 

-193 

1101PDK280 

♦INR 

418 -203 

3505A 

♦ Dll 

252 

-126 

A2S811 

♦TRWM 

437 

- 50 

683-2 

♦UNI 

273 - 32 

800YKD26 

TOSJ 

418 

-132 


INRJ 


4001PDR60 

♦ INR 

313 

-143 

A2S813 

♦TRWM 

437 

- 51 

683-3 

♦UNI 

273 - 36 

801-1 

♦ UNI 

372 

-197 

1101PDK300 

♦ INR 

420 - 7 

4001PDR80 

♦ INR 

313 

-144 

A2S814 

♦TRWM 

437 

- 52 

683-4 

♦ UNI 

273 - 54 

801-2 

♦ UNI 

372 

-198 


INRJ 


4001 PDR 100 

♦ INR 

405 

- 57 

A2S815 

♦TRWM 

437 

- 53 

683-5 

♦ UNI 

273 - 56 

801-3 

♦UNI 

372 

-200 

1200PDE10 

♦ INR 

312 -151 

4001PDR120 

♦ INR 

408 

-173 

A2S818 

♦TRWM 

438 

- 77 

683-6 

♦ UNI 

273 - 59 

801-4 

♦UNI 

372 

-201 

1200PDE20 

♦ INR 

312 -156 

4001 PDR 140 

♦ INR 

410 

-199 

A2S819 

♦TRWM 

438 

- 78 

684-1 

♦ UNI 

258 -142 

801-5 

UNI 

372 

-205 

1200PDE30 

♦ INR 

312 -161 

4001PDR160 

♦ INR 

413 

-140 

A2S825 

♦TRWM 

438 

- 79 

684-2 

♦ UNI 

259 -145 

801-6 

UNI 

372 

-206 

1200PDE40 

♦ INR 

312 -166 

4001PDR180 

♦ INR 

414 

-138 

A2S826 

♦TRWM 

438 

- 80 

684-3 

♦ UNI 

259 -208 

801 F8H 

NECJ 

312 

- 29 

1200PDE50 

♦ INR 

312 -171 

4001PDR200 

♦ INR 

416 

- 25 

A2S860 

♦TRWM 

437 

- 54 

684-4 

♦ UNI 

260 -101 

801F12H 

NECJ 

408 

-109 

1200PDE60 

♦ INR 

312 -176 

5555E 

♦ SCN 

339 

- 41 

A2S862 

♦TRWM 

437 

- 55 

684-5 

♦ UNI 

260 -135 

801F16H 

NECJ 

413 

- 87 

1201PDE20 

♦INR 

312 -158 

5556E 

♦SCN 

339 

- 42 

A2S864 

♦TRWM 

437 

- 56 

684-6 

♦ UNI 

261 - 21 

801F20H 

NECJ 

415 

-186 

1201PDE30 

♦ INR 

312 -163 

5557E 

♦SCN 

339 

- 43 

A2S865 

♦TRWM 

438 

- 81 

688-10 

♦ UNI 

277 - 75 

801F25H 

NECJ 

418 

- 13 

1201PDE40 

♦ INR 

312 -168 

5558E 

♦SCN 

339 

- 44 

A2S866 

♦TRWM 

438 

- 82 

688-12 

♦ UNI 

276 -130 

801F30H 

NECJ 

419 

-215 

1201PDE60 

♦ INR 

312 -179 

9491 AJ 

SONY 

163 

- 59 

A2S900 

♦TRWM 

437 

- 57 

688-15 

♦ UNI 

276 - 49 

801PDB60B 

♦ INR 

312 

-104 

1201PDE80 

♦ INR 

312 -188 

9491AM 

SONY 

163 

- 60 

A2S912 

♦TRWM 

437 

- 58 

688-18 

♦UNI 

276 - 41 

801PDB80B 

♦ INR 

312 

-114 

1201PDE100 

♦ INR 

405 - 29 

9491 BJ 

SONY 

163 

- 61 

A2S970 

♦TRWM 

437 

- 59 

688-20 

♦UNI 

275 -203 

801PDB100B 

♦ INR 

405 

- 18 

1201PDE120 

♦ INR 

408 -143 

9491 BM 

SONY 

163 

- 62 

A3A1 

EDL 

277 

-198 

688-25 

♦UNI 

275 - 28 

801PDB120 

♦ INR 

408 

-115 

1201PDE140 

♦INR 

410 -172 

A1A1 

EDL 

275 

- 33 

A3A3 

EDL 

277 

-213 

689-1 D(M) 

♦UNI 

272 - 80 

801PDB120B 

♦ INR 

408 

-130 

1205 

♦ Dll 

252 -111 

A1A5 

EDL 

275 

- 34 

A3A5 

EDL 

277 

-199 

689-IN 

♦UNI 

272 - 81 

801PDB140 

♦ INR 

410 

-147 

1205A 

♦ Dll 

252 -112 

A1A9 

EDL 

275 

- 35 

A3A9 

EDL 

277 

-200 

689-IP 

♦UNI 

272 - 82 

801PDB140B 

♦ INR 

410 

-161 

1500PJA10 

INRJ 

312 -200 

A1B1 

EDL 

275 

- 49 


EDL 

278 

- 6 

689-2D(M) 

♦UNI 

272 -100 

801PDB160 

♦ INR 

413 

- 92 

1500PJA20 

INRJ 

312 -202 

A1B5 

EDL 

275 

- 50 


EDL 

278 

- 27 

689-2N 

♦UNI 

272 -101 

801PDB180 

♦INR 

414 

- 93 

1500PJA30 

INRJ 

312 -205 

A1B9 

EDL 

275 

- 51 

A3B5 

EDL 

278 

- 7 


♦UNI 

272 -102 

801PDB200 

♦ INR 

415 

-192 

1500PJA40 

INRJ 

312 -207 

A1C1 

EDL 

275 

- 69 


EDL 

278 

- 8 

689-3D 

♦UNI 

272 -105 

801PDB210 

♦ INR 

416 

- 41 

1505 

♦Dll 

252 -123 

A1C5 

EDL 

275 

- 70 

A3C1 

EDL 

278 

- 45 

689-3N 

♦UNI 

272 -106 

801PDB220 

♦ INR 

416 

-121 

1505A 

♦Dll 

252 -124 

A1C9 

EDL 

275 

- 71 


EDL 

278 

- 68 

689-3P 

♦UNI 

272 -107 

801PDB230 

♦ INR 

416 

-178 

1600EXD24 

TOSJ 

418 - 42 

A1D1 

EDL 

275 

- 87 


EDL 

278 

- 46 

689-4D 

♦UNI 

272 -110 

801PDB240 

♦ INR 

417 

- 55 

1600FD26 

TOSJ 

312 -220 

AIDS 

EDL 

275 

- 88 


EDL 

278 

- 47 

689-4N 

♦ UNI 

272 -111 

801PDB250 

♦ INR 

418 

- 18 

1600FXD24 

TOSJ 

420 - 17 

A1D9 

EDL 

275 

- 89 

A3D1 

EDL 

278 

- 92 

689-4P 

♦UNI 

272 -112 

801PJA250 

INRJ 

418 

- 19 

1601PDK120 

♦ INR 

408 -151 

A1E1 

EDL 

275 

-103 


EDL 

278 

-110 

689-5D 

♦ UNI 

272 -113 

801PJA300 

INRJ 

419 

-218 


INRJ 


A1E5 

EDL 

275 

-104 


EDL 

278 

- 93 

689-5N 

♦ UNI 

272 -114 

801PJA400 

INRJ 

422 

- 73 

1601PDK140 

♦ INR 

410 -183 

A1E9 

EDL 

275 

-105 


EDL 

278 

- 94 

689-5P 

♦ UNI 

272 -115 

802-1 

♦UNI 

371 

- 12 


INRJ 


A1F1 

EDL 

275 

-117 

A3E1 

EDL 

278 

-126 

689-6D 

♦UNI 

272 -118 

802-2 

♦UNI 

371 

- 31 

1601PDK160 

♦ INR 

413 -121 

A1F5 

EDL 

275 

-118 

A3E3 

EDL 

278 

-149 

689-6N 

♦ UNI 

272 -119 

802-3 

♦UNI 

371 

- 46 


INRJ 


A1F9 

EDL 

275 

-119 


EDL 

278 

-127 

689-6P 

♦ UNI 

272 -120 

802-4 

♦ UNI 

371 

- 48 

1601PDK180 

♦ INR 

414 -117 

A1G1 

EDL 

275 

-129 


EDL 

278 

-128 

695-1 

♦ UNI 

372 -157 

803-1 

♦ UNI 

369 

-149 


INRJ 


A1G5 

EDL 

275 

-130 

A3F1 

EDL 

278 

-167 

695-2 

♦ UNI 

372 -160 

803-2 

♦ UNI 

369 

-150 

1601PDK200 

♦ INR 

416 - 1 

A1G9 

EDL 

275 

-131 

A3F3 

EDL 

278 

-182 

695-3 

♦ UNI 

372 -166 

803-3 

♦ UNI 

369 

-152 


INRJ 


A1H1 

EDL 

275 

-140 

A3F5 

EDL 

278 

-168 

695-4 

♦ UNI 

372 -167 

803-4 

♦ UNI 

369 

-153 

1601PDK210 

♦ INRJ 

416 - 55 

A1H5 

EDL 

275 

-141 

A3F9 

EDL 

278 

-169 

695-5 

♦ UNI 

372 -174 

804-ID 

♦ UNI 

297 

- 98 

1601PDK220 

♦ INR 

416 -138 

A1H9 

EDL 

275 

-142 

A3G1 

EDL 

278 

-197 

695-6 

♦ UNI 

372 -176 

804-IN 

♦ UNI 

297 

- 99 


INRJ 


A1K1 

EDL 

275 

-149 

A3G3 

EDL 

278 

-220 

696-1 

♦ UNI 

273 - 65 

804-IP 

♦ UNI 

297 

-100 

1601PDK230 

♦ INRJ 

416 -192 

A1K5 

EDL 

275 

-150 


EDL 

278 

-198 

696-2 

♦UNI 

273 - 67 

804-2D 

♦ UNI 

297 

-113 

1601PDK240 

♦ INR 

417 - 78 

A1K9 

EDL 

275 

-151 


EDL 

278 

-199 

696-3 

♦ UNI 

273 - 69 

804-2N 

♦ UNI 

297 

-114 


INRJ 


A1M1 

EDL 

401 

- 45 

A3H1 

EDL 

279 

- 18 

696-4 

♦ UNI 

273 - 71 

804-2P 

♦UNI 

297 

-115 

1601PDK250 

♦ INR 

418 - 40 

AIMS 

EDL 

401 

- 46 

A3H3 

EDL 

279 

- 25 

696-5 

♦ UNI 

273 - 73 

804-3D 

♦ UNI 

297 

-126 


INRJ 


A1M9 

EDL 

401 

- 47 

A3H5 

EDL 

279 

- 19 

696-6 

♦UNI 

273 - 75 

804-3N 

♦ UNI 

297 

-127 

1750 

♦ HIEE 

439 • 26 

A1N1 

EDL 

405 

-199 

A3H9 

EDL 

279 

- 20 

697-1 

♦ UNI 

364 - 23 

804-3P 

♦ UNI 

297 

-128 

1751 

♦ HIEE 

439 - 27 

A1N5 

EDL 

405 

-200 

A3K1 

EDL 

279 

- 32 

697-2 

♦UNI 

364 - 27 

804-4D 

♦ UNI 

297 

-129 

1754 

♦ HIEE 

439 - 28 

A1N9 

EDL 

405 

-201 

A3K3 

EDL 

279 

- 45 

697-3 

♦UNI 

364 - 32 

804-4N 

♦ UNI 

297 

-130 

1755 

♦ HIEE 

439 - 29 

A2A1 

EDL 

277 

- 77 

A3K5 

EDL 

279 

- 33 

697-4 

♦ UNI 

364 - 33 

851PDE40L20 

♦ INR 

312 

- 38 

1762 

♦HIEE 

439 - 30 

A2A4 

EDL 

276 

-118 

A3K9 

EDL 

279 

- 34 

697-5 

♦ UNI 

364 - 39 

851PDE40L25 

♦ INR 

312 

- 39 

1763 

♦ HIEE 

439 - 31 

A2A5 

EDL 

277 

- 78 

A3M1 

EDL 

401 

-113 

697-6 

♦ UNI 

364 - 40 

851PDE40L30 

♦ INR 

312 

- 40 

1764 

♦HIEE 

439 - 32 

A2A9 

EDL 

277 

- 79 

A3M3 

EDL 

401 

-123 

698-1 

♦ UNI 

273 - 10 

851PDE50L20 

♦ INR 

312 

- 41 

1765 

♦HIEE 

439 - 33 

A2B1 

EDL 

277 

- 91 

A3M5 

EDL 

401 

-114 

698-2 

♦ UNI 

273 - 33 

851PDE50L25 

♦ INR 

312 

- 42 

1768 

♦HIEE 

439 - 34 

A2B4 

EDL 

276 

-119 


EDL 

401 

-115 

698-3 

♦ UNI 

273 - 37 

851PDE50L30 

♦ INR 

312 

- 43 

1785 

♦ HIEE 

439 - 35 

A2B5 

EDL 

277 

- 92 

A3N1 

EDL 

406 

- 15 

698-4 

♦ UNI 

273 - 55 

851PDE60L20 

♦INR 

312 

- 44 

1793 

♦HIEE 

439 - 36 

A2B9 

EDL 

277 

- 93 

A3N3 

EDL 

406 

- 24 

698-5 

♦ UNI 

273 - 57 

851PDE60L25 

♦ INR 

312 

- 45 

1794 

♦ HIEE 

439 - 37 

A2C1 

EDL 

277 

-106 

A3N5 

EDL 

406 

- 16 

698-6 

♦ UNI 

273 - 60 

851PDE60L30 

♦INR 

312 

- 46 

1795 

♦ HIEE 

439 - 38 

A2C4 

EDL 

276 

-120 

A3N9 

EDL 

406 

- 17 


♦ UNI 

372 - 93 

851PDE80L20 

♦ INR 

312 

- 47 

1798 

♦ HIEE 

439 - 39 

A2C5 

EDL 

277 

-107 

A4A1 

EDL 

279 

-129 


♦ UNI 

372 - 95 

851PDE80L25 

♦ INR 

312 

- 48 

1813 

♦ HIEE 

439 - 40 

A2C9 

EDL 

277 

-108 

A4A5 

EDL 

279 

-130 


♦ UNI 

372 - 96 

851PDE80L30 

♦ INR 

312 

- 49 

1814 

♦ HIEE 

439 - 41 

A2D1 

EDL 

277 

-121 

A4A9 

EDL 

279 

-131 


♦ UNI 

372 - 97 

851PDE100L20 

♦ INR 

405 

- 10 

1815 

♦ HIEE 

439 - 42 

A2D4 

EDL 

276 

-121 

A4B1 

EDL 

279 

-135 


♦ UNI 

372 - 98 

851PDE100L25 

♦ INR 

405 

- 8 

1833 

♦ HIEE 

439 - 43 

A2D5 

EDL 

277 

-122 


EDL 

279 

-136 


♦ UNI 

372 - 99 

851PDE100L30 

♦ INR 

405 

- 9 

1834 

♦ HIEE 1 

439 - 44 

A2D9 

EDL 

277 

-123 


EDL 

279 

-137 

701-1 

♦ UNI 

247 - 85 

851PDE120L20 

♦ INR 

408 

-121 

1835 

♦ HIEE 

439 - 45 

A2E1 

EDL 

277 

-131 

A4C1 

EDL 

279 

-142 

701-2 

♦ UNI 

247 -135 

851PDE120L25 

♦ INR 

408 

-119 

1843 

♦ HIEE 

439 - 46 

A2E4 

EDL 

276 

-122 

A4C5 

EDL 

279 

-143 

701-3 

♦ UNI 

247 -153 

851PDE120L30 

♦ INR 

408 

-120 

2001PDK60 

♦INR 

313 - 44 

A2E5 

EDL 

277 

-132 

A4C9 

EDL 

279 

-144 

701-4 

♦ UNI 

247 -166 

851PDE130L20 

♦ INR 

409 

- 30 

2001PDK80 

INR 

313 - 49 

A2E9 

EDL 

277 

-133 

A4D1 

EDL 

279 

-148 

701-5 

♦ UNI 

247 -178 

851PDE130L25 

♦ INR 

409 

- 31 

2001PDK100 

INR 

405 - 45 

A2F1 

EDL 

277 

-149 

A4D5 

EDL 

279 

-149 

701-6 

♦ UNI 

247 -191 

851PDE130L30 

♦ INR 

409 

- 29 

2001PDK120 

INR 

408 -159 

A2F4 

EDL 

276 

-123 

A4D9 

EDL 

279 

-150 

701 F6S 

NECJ 

311 -126 

851PDE140L20 

♦ INR 

410 

-152 

2001PDK140 

INR 

410 -190 

A2F5 

EDL 

277 

-150 

A4E1 

EDL 

279 

-155 

701 F8S 

NECJ 

311 -136 

851PDE140L25 

♦ INR 

410 

-153 

2001PDK160 

INR 

413 -129 

A2F9 

EDL 

277 

-151 


EDL 

279 

-156 

701 FI OS 

NECJ 

404 -205 

851PDE140L30 

♦ INR 

410 

-151 

2501PDK20 

♦ INR 

313 - 89 

A2G1 

EDL 

277 

-159 


EDL 

279 

-157 

701F12S 

NECJ 

408 - 88 

851PDE160L20 

♦ INR 

413 

- 98 


INRJ 


A2G4 

EDL 

276 

-124 

A4F1 

EDL 

279 

-161 

701F14S 

NECJ 

410 -124 

851PDE160L25 

♦ INR 

413 

- 99 

2501PDK30 

♦ INR 

313 - 90 

A2G5 

EDL 

277 

-160 


EDL 

279 

-162 

701F16S 

NECJ 

413 - 69 

851PDE160L30 

♦ INR 

413 

- 97 


INRJ 


A2G9 

EDL 

277 

-161 


EDL 

279 

-163 

701F18S 

NECJ 

414 - 72 

1000DS10 

CODI 

427 

-153 

2501PDK40 

♦ INR 

313 - 91 

A2H1 

EDL 

277 

-174 


EDL 

279 

-167 

1 M 

INRJ 

311 -205 

1000HB1U 

♦ INR 

305 

-193 


INRJ 


A2H4 

EDL 

276 

-125 


EDL 

279 

-168 
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ITYPE No. 

mm^ 

ls^*K^^II'iT3 


MTgzfel 


TYPE No. 

■IIILI 41^. 

iiff»^iriTJi 


HEQMaS 

1 1 re Ru 

Pa&Une 

IRDCn OCMUCIIUC 

TYPE No. 

MFRS 

Pu&Line 


EDL 


A7K1 

EDt^ 

giL—ci.a 

T^TttC 

pR)r^ 

306 - 19 

LVIcril 


40d - 40 

A3§8PD“ ■■ 

♦NAT 

240 -167' 


EDL 

279 -174 

A7K5 

EDL 

285 - 39 

A177D 

PRX 

306 - 49 

A330PD 

PRX 

410 -171 


PRX 



EDL 

279 -175 

A7K9 

EDL 

285 - 40 

A177E 

PRX 

306 - 77 

A330PE 

PRX 

411 -217 

A398PE 

♦ NAT 

240 -174 


EDL 

279 -176 

A7M1 

EDL 

402 - 39 

A177M 

PRX 

306 -105 

A330S 

PRX 

312 -183 


PRX 



EDL 

279 -180 

A7M5 

EDL 

402 - 40 

A177N 

PRX 

306 -151 

A330T 

PRX 

312 -192 

A398S 

♦ NAT 

240 - 60 


EDL 

279 -181 

A7M9 

EDL 

402 - 41 

A177P 

PRX 

404 - 63 

A337A 

PRX 

238 -206 


PRX 



EDL 

279 -182 

A7N1 

EDL 

406 - 86 

A177PA 

PRX 

405 -104 

A337B 

PRX 

239 - 93 

A398T 

♦NAT 

240 -106 


EDL 

401 -140 

A7N5 

EDL 

406 - 87 

A177PB 

PRX 

407 -143 

A337C 

PRX 

239 -131 


PRX 



EDL 

401 -141 

A7N9 

EDL 

406 - 88 

A177PC 

PRX 

408 -220 

A337D 

PRX 

239 -187 

A399E 

♦NAT 

310 - 31 


EDL 

401 -142 

A11CA 

♦HITJ 

415 -219 

A177PD 

PRX 

409 -217 

A337E 

PRX 

239 -210 

A399M 

♦NAT 

310 - 33 


EDL 

406 - 30 

A11CF 

♦HITJ 

418 - 39 

A177PE 

PRX 

411 -148 

A337M 

PRX 

240 - 40 

A399N 

♦NAT 

310 - 37 


EDL 

406 - 31 

All DA 

♦ HITJ 

420 - 16 

A177S 

PRX 

306 -128 

A337N 

PRX 

240 - 94 

A399P 

♦NAT 

404 -156 


EDL 

406 - 32 

A14A 

GDC 

287 - 9 

A177T 

PRX 

306 -179 

A337P 

PRX 

240 -137 

A399PA 

♦NAT 

405 -129 


EDL 

279 -208 

♦GESY 

SST 


A180A 

♦NAT 

307 - 67 

A337PA 

PRX 

240 -146 

A399PB 

♦NAT 

408 - 33 


EDL 

274 -195 

A14B 

GDC 

280 -212 


PRX 


A337PB 

PRX 

240 -151 

A399PC 

♦NAT 

409 - 16 


EDL 

279 -209 


♦GESY 


A180B 

♦NAT 

307 -105 


PRX 

240 -159 

A399PD 

♦NAT 

410 - 73 


EDL 

279 -210 

A14C 

GDC 

281 - 27 


PRX 


A337PD 

PRX 

240 -164 

A399S 

♦NAT 

310 - 35 


EDL 

280 - 50 


♦GESY 


A180C 

♦NAT 

307 -132 

A337PE 

PRX 

240 -171 

A399T 

♦NAT 

310 - 39 


EDL 

274 -203 

A14D 

GDC 

281 -117 


PRX 


A337S 

PRX 

240 - 57 

A402DA 

♦NAT 

408 - 93 

A5B5 

EDL 

280 - 51 


♦GESY 


A180D 

♦NAT 

307 -171 

A337T 

PRX 

240 -103 

A402DB 

♦NAT 

409 - 24 

A5B9 

EDL 

280 - 52 

A14E 

GDC 

281 -149 


PRX 


A387A 

♦ NAT 

310 -139 

A402DC 

♦NAT 

410 -127 


EDL 

280 -138 


♦GESY 


A180E 

♦NAT 

307 -191 

A387B 

♦ NAT 

310 -140 

A402DD 

♦NAT 

411 -201 


EDL 

280 -161 

A14F 

GDC 

280 - 31 


PRX 


A387C 

♦ NAT 

310 -141 

A402DE 

♦ NAT 

413 - 71 


EDL 

280 -139 

♦GESY 

SST 


A180M 

♦NAT 

307 -216 

A387D 

♦NAT 

310 -142 

A402DM 

♦NAT 

413 -162 


EDL 

280 -140 

A14M 

GESY 

282 - 6 


PRX 


A387E 

♦ NAT 

310 -143 

A402DN 

♦ NAT 

414 -144 


EDL 

281 - 9 

A14N 

GESY 

282 - 90 

A180N 

♦NAT 

308 - 41 

A387M 

♦NAT 

310 -144 

A402DP 

♦NAT 

405 -152 

A5D2 

EDL 

274 -212 

A14P 

♦GESY 

402 - 3 


PRX 


A387N 

♦ NAT 

310 -146 

A402DS 

♦NAT 

414 - 77 

A5D5 

EDL 

281 - 10 

A14U 

SST 

279 -198 

A180P 

♦NAT 

404 -104 

A387P 

♦NAT 

310 -136 

A402DT 

♦ NAT 

415 -174 


EDL 

281 - 11 

A16A 

GDC 

288 - 36 


PRX 


A387PA 

♦NAT 

310 -137 

A402EA 

♦ NAT 

416 -110 


EDL 

281 - 45 

♦GESY 

NJS 


A180PA 

♦NAT 

405 -117 

A387PB 

♦NAT 

310 -138 

A402EB 

♦ NAT 

416 -174 


EDL 

281 - 67 


SST 



PRX 


A387S 

♦NAT 

310 -145 

A402EC 

♦ NAT 

417 - 43 

A5E5 

EDL 

281 - 46 

A15C 

GDC 

288 -160 

A180PB 

♦NAT 

407 -196 

A387T 

♦NAT 

310 -147 

A402ED 

♦NAT 

418 - 5 


EDL 

281 - 47 


NJS 



PRX 


A390A 

♦NAT 

310 -195 

A402EE 

♦ NAT 

418 - 80 


EDL 

281 -134 

A15E 

GDC 

289 - 26 

A180PC 

♦NAT 

409 - 9 


PRX 


A402EM 

♦NAT 

418 -126 


EDL 

275 - 6 


NJS 



PRX 


A390B 

♦NAT 

310 -208 

A402EP 

♦ NAT 

416 - 37 

A5F5 

EDL 

281 -135 

A15F 

GDC 

287 -196 

A180PD 

♦NAT 

410 - 35 


PRX 


A430A 

♦NAT 

312 - 84 


EDL 

281 -136 

♦GESY 

NJS 



PRX 



♦NAT 

310 -214 

A430B 

♦NAT 

312 - 89 


EDL 

281 -162 


SST 


A180PE 

♦ NAT 

411 -165 


PRX 


A430C 

♦NAT 

312 - 93 


EDL 

281 -182 

A15U 

GDC 

287 -154 


PRX 


A390D 

♦NAT 

311 - 9 

A430D 

♦NAT 

312 - 97 

A5G5 

EDL 

281 -163 

NJS 

SST 


A180S 

♦ NAT 

308 - 16 


PRX 


A430E 

♦NAT 

312 -101 


EDL 

281 -164 

A20 

STI 

231 - 87 


PRX 


A390E 

♦NAT 

311 - 16 


PRX 



EDL 

282 - 17 

A25A 

♦ NAT 

298 -145 

A180T 

♦ NAT 

308 - 54 


PRX 


A430M 

♦NAT 

312 -106 


EDL 

282 - 25 

A25B 

♦NAT 

298 -201 


PRX 


A390M 

♦ NAT 

311 - 31 


PRX 



EDL 

282 - 18 

A25D 

♦NAT 

299 - 57 

A187A 

PRX 

307 - 55 


PRX 


A430N 

♦NAT 

312 -115 


EDL 

282 - 19 

A25M 

♦NAT 

299 -121 

A187B 

PRX 

307 - 84 

A390N 

♦NAT 

311 - 52 


PRX 



EDL 

282 - 36 

A25N 

♦NAT 

299 -162 

A187C 

PRX 

307 -121 


PRX 


A430P 

♦NAT 

405 - 19 


EDL 

282 - 89 

A25P 

♦NAT 

403 -137 

A187D 

PRX 

307 -149 

A390P 

♦ NAT 

404 -190 


PRX 



EDL 

282 - 37 

A25PB 

♦NAT 

406 -215 

A187E 

PRX 

307 -182 


PRX 


A430PA 

♦NAT 

405 -166 


EDL 

282 - 38 

A040B250C700 

♦SIEG 

361 - 3 

A187M 

PRX 

307 -196 


♦NAT 

405 -142 


PRX 


A i y 

EDL 

401 -159 

A72A 

♦NAT 

304 - 36 

A187N 

PRX 

308 - 21 


PRX 


A430PB 

♦NAT 

408 -132 

A ■ y 

EDL 

402 - 2 

A72B 

♦NAT 

304 - 68 

A187P 

PRX 

404 - 86 

A390PB 

♦ NAT 

408 - 70 


PRX 


2*2 

EDL 

401 -160 

A72D 

♦ NAT 

304 -114 

A187PA 

PRX 

405 -114 


PRX 


A430PC 

♦NAT 

409 - 35 

• A 

EDL 

401 -161 

A72M 

♦NAT 

304 -151 

A187PB 

PRX 

407 -179 

A390PC 

♦ NAT 

409 - 22 


PRX 


2 • 2 

EDL 

406 - 42 

A72N 

♦ NAT 

304 -183 

A187PC 

PRX 

409 - 8 


PRX 


A430PD 

♦ NAT 

410 -163 

2 • 2 

EDL 

406 - 59 

A72P 

♦ NAT 

404 - 11 

A187PD 

PRX 

410 - 27 

A390PD 

♦NAT 

410 -103 


PRX 


2 • 2 

EDL 

406 - 43 

A72PB 

♦NAT 

407 - 88 

A187PE 

PRX 

411 -162 


PRX 


A430PE 

♦ NAT 

411 -212 

2 • 2 

EDL 

406 - 44 

A77A 

♦ NAT 

304 - 34 

A187S 

PRX 

308 - 9 

A390PE 

♦ NAT 

411 -196 


PRX 


2 « 2 

EDL 

282 -150 

A77B 

♦ NAT 

304 - 63 

A187T 

PRX 

308 - 50 


PRX 


A430S 

♦ NAT 

312 -110 


EDL 

282 -151 

A77D 

♦NAT 

304 -111 

A190A 

PRX 

309 -108 

A390S 

♦NAT 

311 - 38 


PRX 


A S I 

EDL 

282 -152 

A77M 

♦ NAT 

304 -148 

A190B 

PRX 

309 -127 


PRX 


A430T 

♦ NAT 

312 -119 

2 

EDL 

282 -157 

A77N 

♦ NAT 

304 -181 

A190C 

PRX 

309 -147 

A390T 

♦NAT 

311 - 57 


PRX 


g 

EDL 

282 -158 

A77P 

♦ NAT 

404 - 7 

A190D 

PRX 

309 -168 


PRX 


A432L 

PRX 

415 -163 

g : : 

EDL 

282 -159 

A77PB 

♦ NAT 

407 - 85 

A190E 

PRX 

309 -185 

A397A 

♦NAT 

310 -191 

A432LA 

PRX 

416 - 31 

2 

EDL 

282 -167 

A100 

MAL 

280 -112 

A190M 

PRX 

309 -201 


PRX 


A432LB 

PRX 

416 -101 

A*! 

EDL 

282 -168 

A114A 

GDC 

280 - 80 

A190N 

PRX 

310 - 9 

A397B 

♦NAT 

310 -197 

A432LC 

PRX 

416 -165 


EDL 

282 -169 


♦GESY 


A190P 

PRX 

404 -153 


PRX 


A432LD 

PRX 

417 - 36 

g 

EDL 

282 -180 

A114B 

GDC 

280 -175 

A190PA 

PRX 

405 -128 

A397C 

♦NAT 

310 -211 

A432LE 

PRX 

417 -216 


EDL 

282 -181 


♦GESY 


A190PB 

PRX 

408 - 30 


PRX 


A432LM 

PRX 

418 - 73 


EDL 

282 -182 

A114C 

GDC 

281 - 19 

A190PC 

PRX 

409 - 15 

A397D 

♦NAT 

310 -218 

A432PM 

♦GESY 

413 - 63 


EDL 

282 -189 


♦GESY 


A190PD 

PRX 

410 - 71 


PRX 



PRX 



EDL 

282 -190 

A114D 

GDC 

281 - 81 

A190PE 

PRX 

411 -182 

A397E 

♦NAT 

311 - 12 

A432PN 

PRX 

414 - 63 

g 

EDL 

282 -191 


♦GESY 


A190S 

PRX 

309 -208 


PRX 


A432PT 

PRX 

414 -143 

2 

EDL 

282 -200 

A114E 

GDC 

281 -144 

A190T 

PRX 

310 - 15 

A397M 

♦NAT 

311 - 20 

A433CA 

PRX 

420 - 36 

2 : i 

EDL 

282 -201 


♦GESY 


A197A 

PRX 

309 -100 


PRX 


A433CB 

PRX 

420 - 89 

2 : jj 

EDL 

282 -202 

A114F 

GDC 

280 - 6 

A197B 

PRX 

309 -120 

A397N 

♦ NAT 

311 - 42 

A433CP 

PRX 

419 -214 

g; e 

EDL 

282 -208 


♦GESY 


A197C 

PRX 

309 -141 


PRX 


A433L 

PRX 

415 -185 

g:e 

EDL 

282 -209 

A114M 

♦GESY 

281 -196 

A197D 

PRX 

309 -159 

A397P 

♦ NAT 

404 -180 

A433LB 

PRX 

416 -118 

g:e 

EDL 

282 -210 

A115A 

GDC 

288 - 27 

A197E 

PRX 

309 -179 


PRX 


A433LD 

PRX 

417 - 53 

g;. 

EDL 

283 - 3 


♦GESY 


A197M 

PRX 

309 -193 

A397PA 

♦ NAT 

405 -140 

A433LM 

PRX 

418 - 88 

2 

EDL 

283 - 4 

A115B 

GDC 

288 -106 

A197N 

PRX 

309 -217 


PRX 


A433LN 

PRX 

418 -195 

2 

EDL 

283 - 5 


♦GESY 


A197P 

PRX 

404 -145 

A397PB 

♦ NAT 

408 - 59 

A433LS 

PRX 

418 -130 

2 : 2 

EDL 

283 - 10 

A115C 

GDC 

288 -157 

A197PA 

PRX 

405 -125 


PRX 


A433LT 

PRX 

419 - 21 

^ : 2 

EDL 

283 - 11 


♦GESY 


A197PB 

PRX 

408 - 19 

A397PC 

♦ NAT 

409 - 20 

A433PM 

PRX 

413 - 84 

g : 2 

EDL 

283 - 12 

A115D 

GDC 

288 -206 

A197PC 

PRX 

409 - 14 


PRX 


A433PN 

PRX 

414 - 87 

aS y 

EDL 

402 - 17 


♦GESY 


A197PD 

PRX 

410 - 65 

A397PD 

♦ NAT 

410 - 94 

A433PS 

PRX 

413 -166 

• • y 

EDL 

402 - 18 

A115E 

GDC 

289 - 25 

A197PE 

PRX 

411 -179 


PRX 


A433PT 

PRX 

414 -148 

Afi y 

EDL 

402 - 19 


♦GESY 


A197S 

PRX 

309 -203 

A397PE 

♦ NAT 

411 -192 

A437A 

♦ NAT 

311 -167 

2 

EDL 

406 - 64 

A115F 

GDC 

287 -190 

A197T 

PRX 

310 - 11 


PRX 


A437B 

♦NAT 

311 -169 

? >2 

EDL 

406 - 65 


♦GESY 


A198A 

PRX 

238 -212 

A397S 

♦ NAT 

311 - 36 

A437C 

♦NAT 

311 -172 

2 

EDL 

406 - 66 

A115M 

GDC 

289 . 72 

A198B 

PRX 

239 - 98 


PRX 


A437D 

♦ NAT 

311 -174 

A7A1 

EDL 

283 - 73 


♦GESY 


A198C 

PRX 

239 -134 

A397T 

♦ NAT 

311 - 55 

A437E 

♦ NAT 

311 -210 

A7A5 

EDL 

283 - 74 

A120UF 

♦VMI 

232 -107 

A198D 

PRX 

239 -192 


PRX 



PRX 


A7A9 

EDL 

283 - 75 

A139E 

♦NAT 

299 - 82 

A198E 

PRX 

239 -212 

A398A 

♦ NAT 

238 -214 

A437M 

♦ NAT 

311 -211 

A7B1 

EDL 

283 -122 

A139M 

♦NAT 

299 -100 

A198M 

PRX 

240 - 45 


PRX 



PRX 


A7B5 

EDL 

283 -123 

A139N 

♦ NAT 

299 -151 

A198N 

PRX 

240 - 99 

A398B 

♦NAT 

239 - 99 

A437N 

♦ NAT 

311 -213 

A7B9 

EDL 

283 -124 

A139P 

♦NAT 

403 -128 

A198P 

PRX 

240 -142 


PRX 



PRX 


A7C1 

EDL 

283 -185 

A160UF 

♦VMI 

232 -108 

A198PA 

PRX 

240 -148 

A398C 

♦ NAT 

239 -135 

A437P 

♦ NAT 

404 -220 

A7C5 

EDL 

283 -186 

A170A 

PRX 

305 -200 

A198PB 

PRX 

240 -156 


PRX 



PRX 


A7C9 

EDL 

283 -187 

A170B 

PRX 

306 - 7 

A198PC 

PRX 

240 -161 

A398D 

♦NAT 

239 -193 

A437PA 

♦ NAT 

405 -156 

A7D1 

EDL 

284 - 33 

A170C 

PRX 

306 - 23 

A198PD 

PRX 

240 -166 


PRX 



PRX 


A7D5 

EDL 

284 - 34 

A170D 

PRX 

306 - 69 

A198PE 

PRX 

240 -173 

A398E 

♦NAT 

239 -213 

A437PB 

♦ NAT 

408 -105 

A7D9 

EDL 

284 - 35 

A170E 

PRX 

306 - 84 

A198S 

PRX 

240 - 59 


PRX 



PRX 


A7E1 

EDL 

284 - 73 

A170M 

PRX 

306 -120 

A198T 

PRX 

240 -105 

A398M 

♦ NAT 

240 - 46 

A437PC 

♦ NAT 

409 - 27 

A7E5 

EDL 

284 - 74 

A170N 

PRX 

306 -174 

A200UF 

♦VMI 

232 -109 


PRX 



PRX 


A7E9 

EDL 

284 - 75 

A170P 

PRX 

404 - 78 

A315A(A) 

♦GESY 

238 -149 

A398N 

♦ NAT 

240 -100 

A437PD 

♦ NAT 

410 -139 

A7F1 

EDL 

284 -138 

A170PA 

PRX 

405 -105 

A315B(A) 

♦GESY 

239 - 27 


PRX 



PRX 


A7F5 

EDL 

284 -139 

A170PB 

PRX 

407 -166 

A315F(A) 

♦GESY 

238 - 83 

A398P 

♦ NAT 

240 -143 

A437PE 

♦ NAT 

411 -206 

A7F9 

EDL 

284 -140 

A170PC 

PRX 

409 - 7 

A315G(A) 

♦GESY 

239 - 4 


PRX 



PRX 


A7G1 

EDL 

284 -175 

A170PD 

PRX 

410 - 17 

A330E 

PRX 

312 -173 

A398PA 

♦NAT 

240 -149 

A437S 

♦NAT 

311 -212 

A7G5 

EDL 

284 -176 

A170PE 

PRX 

411 -157 

A330M 

PRX 

312 -178 


PRX 



PRX 


A7G9 

EDL 

284 -177 

A170S 

PRX 

306 -129 

A330N 

PRX 

312 -187 

A398PB 

♦ NAT 

240 -157 

A437T 

♦NAT 

311 -215 

A7H1 

EDL 

285 - 17 

A170T 

PRX 

306 -180 

A330P 

PRX 

405 - 28 


PRX 



PRX 


A7H5 

EDL 

285 - 18 

A177A 

PRX 

305 -196 

A330PA 

PRX 

405 -172 

A398PC 

♦ NAT 

240 -162 

A440E 

PRX 

312 -211 

A7H9 

EDL 

285 - 19 

A177B 

PRX 

306 - 2 

A330PB 

PRX 

408 -142 


PRX 


A440M 

PRX 

312 -213 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

( II 

i TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

f5n:tinTtl 


1 

u 

II 

s 


A440N 

PRX 

3T2 

-215 

A620CM 

TRAT 

312 

- 63 

AA218 


244 -166 

AR402P05 

mm \ 1 !■ 

311 -155 

AR912S31 


4^0 

- 34 

A440P 

PRX 

405 

- 32 

A620CN 

♦NAT 

312 

- 67 

♦ MULB 

♦ PHIN 


AR402P06 

ASGI 

311 -157 

AR912S32 

♦ASGI 

420 

- 86 

A440PA 

PRX 

405 

-174 

A620CS 

♦ NAT 

312 

- 65 

♦ RTCF 

♦VALG 


AR402P07 

ASGI 

311 -159 

AR912S33 

♦ASGI 

420 

-119 

A440PB 

PRX 

408 

-146 

A620CT 

♦NAT 

405 

- 12 

AD110A 

USSR 

231 -114 

AR402P08 

ASGI 

311 -161 

AR912S34 

♦ ASGI 

420 

-152 

A440PC 

PRX 

409 

- 42 

A620DA 

♦NAT 

408 

-125 

AD516A 

USSR 

242 -160 

AR402P09 

ASGI 

311 -163 

AR912S35 

♦ASGI 

420 

-204 

A440PD 

PRX 

410 

-177 

A620DC 

♦ NAT 

410 

-155 

AD516B 

USSR 

242 -161 

AR402P10 

ASGI 

404 -200 

AR912S36 

♦ASGI 

421 

- 37 

A440PE 

PRX 

411 

-219 

A620DD 

♦NAT 

411 

-210 

AD-29 

SAKJ 

282 -103 

AR402P1 1 

ASGI 

405 -148 

AR912S37 

♦ASGI 

421 

- 64 

A440S 

PRX 

312 

-214 

A620DP 

♦ NAT 

405 

-161 

AE1A 

♦ Dll 

283 -109 

AR402P12 

ASGI 

408 - 91 

AR912S38 

♦ASGI 

421 

- 98 

A440T 

PRX 

312 

-216 

A620LP 

♦ NAT 

312 

- 51 

AE1B 

♦ Dll 

203 -164 

AR402S01 

ASGI 

311 -148 

AR912S39 

♦ASGI 

421 

-114 

A442CA 

PRX 

420 

- 37 

A620PC 

♦ NAT 

409 

- 33 

AE1C 

♦ Dll 

284 - 12 

AR402S02 

ASGI 

311 -150 

AR912S40 

♦ASGI 

422 

- 67 

A442CB 

PRX 

420 


A621A 

♦ NAT 

313 

- 32 

AE1D 

♦ Dll 

284 -120 

AR402S03 

ASGI 

311 -152 

AR912S41 

♦ASGI 

422 

- 92 

A442CP 

PRX 

419 

-216 

A621B 

♦ NAT 

313 

- 34 

AE1E 

♦ Dll 

285 - 3 

AR402S04 

ASGI 

311 -154 

AR912S42 

♦ASGI 

422 

-123 


PRX 

311 

-220 

A621C 

♦ NAT 

313 

- 36 

AE1F 

♦ Dll 

285 - 77 

AR402S05 

ASGI 

311 -156 

AR912S43 

♦ASGI 

422 

-138 

A442LA 

PRX 

312 

- 1 

A621D 

♦ NAT 

313 

- 39 

AE1G 

♦ Dll 

402 - 78 

AR402S06 

ASGI 

311 -158 

AR912S44 

♦ASGI 

422 

-170 

A442LB 

PRX 

312 

- 2 

A621E 

♦ NAT 

313 

- 41 


♦ Dll 

287 -201 

AR402S07 

ASGI 

311 -160 

AR912S45 

♦ASGI 

422 

-215 

A442LC 

PRX 

312 

- 3 

A621M 

♦ NAT 

313 

- 43 


♦ Dll 

288 - 41 

AR402S08 

ASGI 

311 -162 

AR912S46 

♦ASGI 

423 

- 13 

A442LD 

PRX 

417 

- 54 

A621N 

♦ NAT 

313 

- 48 

AE3C 

♦Dll 

288 -121 

AR402S09 

ASGI 

311 -164 

AR912S47 

♦ASGI 

423 

- 17 

A442LE 

PRX 

418 

- 14 

A621P 

♦ NAT 

405 

- 44 

AE3D 

♦ Dll 

288 -219 

AR402S10 

ASGI 

404 -209 

AR912S48 

♦ASGI 

423 

- 46 

A442LM 

PRX 

418 

- 09 

A621PA 

♦ NAT 

405 

-181 

AE3E 

♦Dll 

289 - 81 

AR402S11 

ASGI 

405 -149 

AR912S49 

♦ASGI 

423 

- 55 

A442LN 

PRX 

418 

-196 

A621PB 

♦ NAT 

408 

-158 

AE3F 

♦ Dll 

289 -149 

AR402S12 

ASGI 

408 - 92 

AR912S50 

♦ASGI 

424 

- 64 

A442LS 

PRX 

418 

-131 

A621S 

♦ NAT 

313 

- 46 

AE3G 

♦Dll 

402 -182 

AR904P02 

♦ASGI 

312 -126 

AR912S51 

♦ASGI 

424 

- 71 

A442LT 

PRX 

419 

- 22 

A621T 

♦ NAT 

313 

- 51 

AF68-3 

♦ DIT 

293 - 62 

AR904P03 

♦ASGI 

312 -129 

AR912S52 

♦ASGI 

424 

- 76 

A442PM 

PRX 

311 

-217 

A641L 

♦NAT 

415 

-214 

AGP1 5-200 

♦GIC 

283 -219 

AR904P04 

♦ASGI 

312 -132 

AR912S53 

♦ASGI 

424 

- 81 

A442PN 

PRX 

311 

-218 

A641LA 

♦NAT 

416 

- 51 

AGP1 5-400 

♦GIC 

284 -106 

AR904P05 

♦ASGI 

312 -135 

AR912S54 

♦ASGI 

424 

- 86 

A442PT 

PRX 

311 

-219 

A641LB 

♦NAT 

416 

-134 

AGP1 5-600 

♦GIC 

284 -207 

AR904P06 

♦ASGI 

312 -130 

AR912S55 

♦ASGI 

424 

-109 


PRX 

239 

-214 

A641LC 

♦NAT 

416 

-188 

AGP1 5-800 

♦GIC 

285 - 65 

AR904P07 

♦ASGI 

312 -141 

AR912S56 

♦ASGI 

424 

-115 


PRX 

240 

- 47 

A641LD 

♦NAT 

417 

- 74 

AP3.3A,B 

♦APD 

166 - 66 

AR904P08 

♦ASGI 

312 -144 

AR1101P01 

♦ASGI 

313 

-168 


PRX 

240 

-101 

A641LE 

♦NAT 

418 

- 35 

AP3.6A,B 

♦APD 

167 - 31 

AR904P09 

♦ASGI 

312 -147 

AR1101P02 

♦ASGI 

313 

-171 

A447P 

PRX 

240 

-144 

A641LM 

♦NAT 

418 

-106 

AP3.9A,B 

♦APD 

168 - 10 

AR904P10 

♦ASGI 

405 - 23 

AR1101P03 

♦ASGI 

313 

-174 

A447PA 

PRX 

240 

-150 

A641PD 

♦ NAT 

410 

-176 

AP4.3A,B 

♦APD 

169 - 31 

AR904P11 

♦ASGI 

405 -170 

AR1101P04 

♦ASGI 

313 

-176 

A447PB 

PRX 

240 

-158 

A641PE 

♦NAT 

411 

-218 

AP4.7A,B 

♦APD 

170 - 82 

AR904P12 

♦ASGI 

408 -138 

AR1101P05 

♦ASGI 

313 

-179 

A447PC 

PRX 

240 

-163 

A641PM 

♦ NAT 

413 

-116 

AP5.1A,B 

♦APD 

171 -161 

AR904P13 

♦ASGI 

409 - 38 

AR1101P06 

♦ASGI 

313 

-181 

A447PD 

PRX 

240 

-168 

A641PN 

♦ NAT 

414 

-112 

AP5.6A,B 

♦APD 

173 - 44 

AR904P14 

♦ASGI 

410 -168 

AR1101P07 

♦ASGI 

313 

-184 

A447PE 

PRX 

240 

-175 

A641PS 

♦ NAT 

413 

-177 

AP6.0A,B 

♦APD 

174 - 17 

AR904P15 

♦ASGI 

411 -215 

AR1101P08 

♦ASGI 

313 

-186 


PRX 

240 

- 61 

A641PT 

♦ NAT 

414 

-157 

AP6.2A,B 

♦APD 

175 -106 

AR904P16 

♦ASGI 

413 -111 

AR1101P09 

♦ASGI 

313 

-188 


PRX 

240 

-107 

A696L 

GESY 

415 

-200 

AP6.8A.B 

♦APD 

178 - 83 

AR904P17 

♦ASGI 

413 -173 

AR1101P10 

♦ASGI 

405 

- 58 


♦NAT 

415 

-184 

A696PM 

GESY 

413 

-104 

AP7.5A,B 

♦APD 

180 - 77 

AR9O4P10 

♦ASGI 

414 -107 

AR1101S01 

♦ASGI 

313 

-169 


PRX 



A696PN 

♦GESY 

414 

-100 

AP8.2A,B 

♦APD 

182 - 61 

AR904P19 

♦ASGI 

414 -155 

AR1101S02 

♦ASGI 

313 

-172 

A500LA 

♦NAT 

416 

- 40 

A696PS 

♦GESY 

413 

-169 

AP9.1A.B 

♦APD 

184 - 92 

AR904P20 

♦ASGI 

415 -208 

AR1101S03 

♦ASGI 

313 

-175 


PRX 



A696PT 

GESY 

414 

-151 

AP10.0A.B 

♦APD 

187 -147 

AR904P21 

♦ASGI 

416 - 48 

AR1101S04 

♦ASGI 

313 

-177 

A500LB 

♦ NAT 

416 

-117 

A730L 

♦ NAT 

416 

- 6 

APII.OA.B 

♦APD 

189 - 68 

AR904P22 

♦ASGI 

416 -130 

AR1101S05 

♦ASGI 

313 

-180 


PRX 



A730LA 

♦ NAT 

416 

- 57 

AP12.0A.B 

♦APD 

191 - 31 

AR904P23 

♦ASGI 

416 -185 

AR1101S06 

♦ASGI 

313 

-182 

A500LC 

♦ NAT 

416 

-177 

A730LB 

♦ NAT 

416 

-140 

AP13.0A,B 

♦APD 

192 -201 

AR904P24 

♦ASGI 

417 - 68 

AR1101S07 

♦ASGI 

313 

-185 


PRX 



A730LC 

♦ NAT 

416 

-193 

AP14.0A,B 

♦APD 

194 - 4 

AR904P25 

♦ASGI 

418 - 31 

AR1101S08 

♦ASGI 

313 

-187 

A500LD 

♦ NAT 

417 

- 52 

A730LD 

♦ NAT 

417 

- 81 

AP15.0A.B 

♦APD 

195 - 50 

AR904P26 

♦ASGI 

418 - 99 

AR1101S09 

♦ASGI 

313 

-189 


PRX 



A730P 

♦NAT 

405 

- 39 

AP16.0A.B 

♦APD 

196 -145 

AR904P27 

♦ASGI 

418 -138 

AR1101S10 

♦ASGI 

405 

- 59 

A500LE 

♦ NAT 

418 

- 12 

A730PA 

♦NAT 

405 

-179 

AP17.0A,B 

♦APD 

197 -128 

AR904P28 

♦ASGI 

418 -207 

AR1104P10 

♦ASGI 

405 

- 33 


PRX 



A730PB 

♦NAT 

408 

-154 

AP18.0A.B 

♦APD 

198 -161 

AR904P29 

♦ASGI 

419 - 29 

AR1104P11 

♦ASGI 

405 

-176 

A500LM 

♦ NAT 

418 

- 87 

A730PC 

♦NAT 

409 

- 47 

AP19.0A,B 

♦APD 

199 -140 

AR904S02 

♦ASGI 

312 -127 

AR1104P12 

♦ASGI 

408 

-147 


PRX 



A730PD 

♦NAT 

410 

-187 

AP20.0A,B 

♦APD 

200 -154 

AR904S03 

♦ASGI 

312 -130 

AR1104P13 

♦ASGI 

409 

- 43 

A500LN 

♦ NAT 

418 

-194 

A730PE 

♦NAT 

412 

- 3 

AP22.0A.B 

♦APD 

202 - 52 

AR904S04 

♦ASGI 

312 -133 

AR1104P14 

♦ASGI 

410 

-179 


PRX 



A730PM 

♦NAT 

413 

-126 

AP24.0A,B 

♦APD 

203 -150 

AR904S05 

♦ASGI 

312 -136 

AR1104P15 

♦ASGI 

411 

-220 

A500LP 

♦ NAT 

419 

-213 

A730PN 

♦NAT 

414 

-121 

AP26.0A,B 

♦APD 

227 -100 

AR904S06 

♦ASGI 

312 -139 

AR1104P16 

♦ASGI 

413 

-117 


PRX 



A730PS 

♦NAT 

413 

-183 

AP28.0A.B 

♦APD 

206 - 52 

AR904S07 

♦ASGI 

312 -142 

AR1104P17 

♦ASGI 

413 

-179 

A500LS 

♦NAT 

418 

-129 

A730PT 

♦NAT 

414 

-161 

AP30.0A.B 

♦APD 

207 - 14 

AR904S08 

♦ASGI 

312 -145 

AR1104P18 

♦ASGI 

414 

-113 


PRX 



A740P 

♦NAT 

405 

- 50 

AP33.0A,B 

♦APD 

208 -107 

AR904S09 

♦ASGI 

312 -148 

AR1104P19 

♦ASGI 

414 

-150 

A500LT 

♦ NAT 

419 

- 20 

A740PA 

♦ NAT 

405 

-186 

AP36.0A.B 

♦APD 

209 -173 

AR904S10 

♦ASGI 

405 - 24 

AR1104P20 

♦ASGI 

415 

-216 


PRX 



A740PB 

♦NAT 

408 

-165 

AP39.0A,B 

♦APD 

211 - 10 

AR904S11 

♦ASGI 

405 -171 

AR1104P21 

♦ASGI 

416 

- 52 

A500PM 

♦ NAT 

413 

- 83 

A740PC 

♦ NAT 

409 

- 51 

AP2361 

APD 

446 - 35 

AR904S12 

♦ASGI 

408 -139 

AR1104P22 

♦ASGI 

416 

-135 


PRX 



A740PD 

♦NAT 

413 

-189 

AP3897 

APD 

446 - 36 

AR904S13 

♦ASGI 

409 - 39 

AR1104P23 

♦ASGI 

416 

-189 

A500PN 

♦ NAT 

414 

- 86 

A740PE 

♦ NAT 

414 

-131 

AP3898 

APD 

445 - 9 

AR904S14 

♦ASGI 

410 -169 

AR1104P24 

♦ASGI 

417 

- 75 


PRX 



A740PM 

♦NAT 

414 

-167 

AP4156 

APD 

446 - 37 

AR904S15 

♦ASGI 

411 -216 

AR1104P25 

♦ASGI 

418 

- 36 

A500PS 

♦ NAT 

413 

-165 


PRX 



AP4157 

APD 

446 - 38 

AR904S16 

♦ASGI 

413 -112 

AR1104P26 

♦ASGI 

418 

-107 


PRX 



A740PN 

♦NAT 

416 

- 63 

AP4829 

APD 

446 - 39 

AR904S17 

♦ASGI 

413 -174 

AR1104P27 

♦ASGI 

418 

-142 

A500PT 

♦ NAT 

414 

-147 


PRX 



AP4830 

APD 

446 - 40 

AR904S18 

♦ASGI 1 

414 -108 

AR1104P28 

♦ASGI 

418 

-213 


PRX 



A740PS 

♦ NAT 

416 

- 17 

AP5179 

APD 

446 - 41 

AR904S19 

♦ASGI 

414 -156 

AR1104P29 

♦ASGI 

419 

- 34 

A0503B20C700 

SIEG 

360 

- 88 


PRX 



AP5317 

APD 

246 -184 

AR904S20 

♦ASGI 

415 -209 

AR1104S10 

♦ASGI 

405 

- 34 

A0506B40C700 

SIEG 

360 

-115 

A800 

MAL 

282 

- 91 

APD3.3A,B 

♦APD 

166 - 73 

AR904S21 

♦ASGI 

416 - 49 

AR1104S11 

♦ASGI 

405 

-177 

A0512B80C700 

SIEG 

360 

-148 

A1000 

MAL 

402 

- 4 

APD3.6A.B 

♦APD 

167 - 38 

AR904S22 

♦ASGI 

416 -131 

AR1104S12 

♦ASGI 

408 

-148 

A0526B160C700 

SIEG 

360 

-183 

AA112#B 

MISI 

231 

-110 

APD3.9A.B 

♦APD 

168 - 18 

AR904S23 

♦ASGI 

416 -186 

AR1104S13 

♦ASGI 

409 

- 44 

A0540B250C700 

SIEG 

361 

- 4 

AA113 

MISI 

232 

- 92 

APD4.3A,B 

♦APD 

169 - 40 

AR904S24 

♦ASGI 

417 - 69 

AR1104S14 

♦ASGI 

410 

-180 

A540L 

♦NAT 

415 

-202 


♦SIEG 



APD4.7A.B 

♦APD 

170 - 93 

AR904S25 

♦ASGI 

418 - 32 

AR1104S15 

♦ASGI 

412 

- 1 


PRX 



AA114 

MISI 

231 

-111 

APD5.1A,B 

♦APD 

171 -174 

AR904S26 

♦ASGI 

418 -100 

AR1104S16 

♦ASGI 

413 

-118 

A540LA 

♦ NAT 

416 

- 44 

AA116 

MISI 

232 

-189 

APD5.6A,B 

♦APD 

173 - 58 

AR904S27 

♦ASGI 

418 -139 

AR1104S17 

♦ASGI 

413 

-180 


PRX 




♦SIEG 



APD6.2A.B 

♦APD 

175 -121 

AR904S28 

♦ASGI 

418 -208 

AR1104S18 

♦ASGI 

414 

-114 

A540LB 

♦ NAT 

416 

-125 

AA117 

MISI 

233 

- 76 

APD6.8A,B 

♦APD 

178 -103 

AR904S29 

♦ASGI 

419 - 30 

AR1104S19 

♦ASGI 

414 

-159 


PRX 




♦SIEG 



APD7.5A,B 

♦APD 

180 - 96 

AR912P25 

♦ASGI 

418 - 2 

AR1104S20 

♦ASGI 

415 

-217 

A540LC 

♦ NAT 

416 

-181 

AA118 

MISI 1 

231 

- 79 

APD8.2A,B 

♦APD 

182 - 81 

AR912P26 

♦ASGI 

418 - 77 

AR1104S21 

♦ASGI 

416 

- 53 


PRX 




♦SIEG 



APD9.1A,B 

♦APD 

185 -112 

AR912P27 

♦ASGI 

418 -123 

AR1104S22 

♦ASGI 

416 

-136 

A540LD 

♦ NAT 

417 

- 60 

AA119 

MISI 

233 

- 38 

APD10.0A,B 

♦APD 

188 - 99 

AR912P28 

♦ASGI 

418 -184 

AR1104S23 

♦ASGI 

416 

-190 


PRX 



♦ MULB 

♦ PHIN 



APD11.0A.B 

♦APD 

189 - 83 

AR912P29 

♦ASGI 

419 - 15 

AR1104S24 

♦ASGI 

417 

- 76 

A540LE 

♦ NAT 

418 

- 23 

♦ RTCF 

♦SIEG 



APD12.0A.B 

♦APD 

191 - 50 

AR912P30 

♦ASGI 

419 -203 

AR1104S25 

♦ASGI 

418 

- 37 

A540LM 

♦ NAT 

418 

- 93 

STI 

♦VALG 



APD13.0A.B 

♦APD 

193 - 3 

AR912P31 

♦ASGI 

420 - 33 

AR1104S26 

♦ASGI 

418 

-108 

A540PM 

♦ NAT 

413 

-103 

AA121#B 

MISI 

231 

- 86 

APD15.0A,B 

♦APD 

195 - 51 

AR912P32 

♦ASGI 

420 - 85 

AR1104S27 

♦ASGI 

418 

-143 

A540PN 

♦ NAT 

414 

- 99 

AA123#B 

MISI 

231 

- 62 

APD16.0A,B 

♦APD 

196 -146 

AR912P33 

♦ASGI 

420 -118 

AR1104S28 

♦ASGI 

418 

-214 

A540PS 

♦NAT 

413 

-168 

AA130#B 

MISI 

231 

- 63 

APD18.0A.B 

♦APD 

198 -162 

AR912P34 

♦ASGI 

420 -151 

AR1104S29 

♦ASGI 

419 

- 35 

A540PT 

♦NAT 

414 

-150 

AA132 

MISI 

233 

-148 

APD20.0A,B 

♦APD 

200 -155 

AR912P35 

♦ASGI 

420 -203 

AR1107P24 

♦ASGI 

417 

- 65 

A0553B320C700 

SIEG 

361 

- 35 

AA133 

MISI 

233 

-149 

APD22.0A,B 

♦APD 

202 - 53 

AR912P36 

♦ASGI 

421 - 36 

AR1107P25 

♦ASGI 

418 

- 28 

A570B 

PRX 

312 

-203 

AA135 

MISI 

235 

- 2 

APD24.0A,B 

♦APD 

203 -151 

AR912P37 

♦ASGI 

421 - 63 

AR1107P26 

♦ASGI 

418 

- 96 

A570C 

PRX 

312 

-206 

AA137#B 

MISI 

231 

-112 

APD27.0A.B 

♦APD 

205 - 89 

AR912P38 

♦ASGI 

421 - 97 

AR1107P27 

♦ASGI 

418 

-135 

A570D 

PRX 

312 

-208 

AA138#B 

MISI 

231 

-113 

APD30.0A,B 

♦APD 

207 - 15 

AR912P39 

♦ASGI 

421 -113 

AR1107P28 

♦ASGI 

418 

-204 

A570E 

PRX 

312 

-210 

AA139 

MISI 

235 

-112 

APD33.0A,B 

♦APD 

208 -108 

AR912P40 

♦ASGI 

422 - 66 

AR1107P29 

♦ASGI 

419 

- 26 

A570M 

PRX 

312 

-212 

AA143 

♦ ITTG 

233 

-198 

APD36.0A,B 

♦APD 

209 -174 

AR912P41 

♦ASGI 

422 - 91 

AR1107P30 

♦ASGI 

420 

- 8 

A596N 

♦ NAT 

311 

-214 


MISI 



APD39.0A,B 

♦APD 

211 - 11 

AR912P42 

♦ASGI 

422 -122 

AR1107P31 

♦ASGI 

420 

- 42 


PRX 



AA144 

♦ ITTG 

233 

-195 

APD103 

♦APD 

163 - 18 

AR912P43 

♦ASGI 

422 -137 

AR1107P32 

♦ASGI 

420 

- 99 

A596P 

♦ NAT 

405 

- 1 


MISI 



APD200 

APD 

446 - 42 

AR912P44 

♦ASGI 

422 -169 

AR1107P33 

♦ASGI 

420 

-125 


PRX 



AAY27 

SIEG 

248 

- 93 

APD203 

♦APD 

163 - 66 

AR912P45 

♦ASGI 

422 -214 

AR1107P34 

♦ASGI 

420 

-159 

A596PA 

♦ NAT 

405 

-157 

AAY28 

♦SIEG 

243 

- 19 

APD300 

APD 

445 - 10 

AR912P46 

♦ASGI 

423 - 12 

AR1107P35 

♦ASGI 

420 

-210 


PRX 



AAY43 

♦SIEG 

435 

- 61 

APD303 

♦APD 

163 -103 

AR912P47 

♦ASGI 

423 - 16 

AR1107P36 

♦ASGI 

421 

- 48 

A596PB 

♦ NAT 

408 

-106 

AAY48 

MISI 

244 

- 86 

APD400 

APD 

445 - 11 

AR912P48 

♦ASGI 

423 - 45 

AR1107S24 

♦ASGI 

417 

- 66 


PRX 



AAY49 

MISI 

245 

-118 

APD3595 

♦APD 

231 -209 

AR912P49 

♦ASGI 

423 - 54 

AR1107S25 

♦ASGI 

418 

- 29 

A596PC 

♦ NAT 

409 

- 28 

AAY53 

SIEG 

231 

- 43 

AR25A 

♦GIC 

298 -124 

AR912P50 

♦ASGI 

424 - 63 

AR1107S26 

♦ASGI 

418 

- 97 


PRX 



AAY54 

SIEG 

231 

- 44 

AR25B 

♦GIC 

298 -158 

AR912P51 

♦ASGI 

424 - 70 

AR1107S27 

♦ASGI 

418 

-136 

A596PD 

♦ NAT 

410 

-140 

AAY55 

SIEG 

231 

- 45 

AR25D 

♦GIC 

298 -218 

AR912P52 

♦ASGI 

424 - 75 

AR1107S28 

♦ASGI 

418 

-205 


PRX 



AAY60 

♦ MULB 

434 

- 11 

AR25F 

GIC 

299 - 22 

AR912P53 

♦ASGI 

424 - 80 

AR1107S29 

♦ASGI 

419 

- 27 

A596PE 

♦ NAT 

411 

-207 

♦ PHIN 

♦RTCF 



AR25G 

♦GIC 

299 - 71 

AR912P54 

♦ASGI 

424 - 85 

AR1107S30 

♦ASGI 

420 

- 9 

A596T 

♦ NAT 

311 

-216 


♦VALG 



AR25H 

GIC 

299 - 95 

AR912P55 

♦ASGI 

424 -108 

AR1107S31 

♦ASGI 

420 

- 43 


PRX 



AA215 

MISI 

247 

- 81 

AR25J 

♦GIC 

299 -132 

AR912P56 

♦ASGI 

424 -114 

AR1107S32 

♦ASGI 

420 

■100 

A600 

MAL 

282 

- 7 

♦ MULB 

♦PHIN 



AR25K 

♦GIC 

299 -169 

AR912S25 

♦ASGI 

418 - 3 

AR1107S33 

♦ASGI 

420 

-126 

A620CA 

♦ NAT 

312 

- 53 

♦ RTCF 

♦VALG 



AR25M 

♦GIC 

403 -142 

AR912S26 

♦ASGI 

418 - 78 

AR1107S34 

♦ASGI 

420 

-160 

A620CB 

♦ NAT 

312 

- 55 

AAZ17 

MISI 

246 

-166 

AR402P01 

ASGI 

311 -147 

AR912S27 

♦ASGI 

418 -124 

AR1107S35 

♦ASGI 

420 

-211 

A620CC 

♦ NAT 

312 

- 57 

1 ♦MULB 

♦PHIN 



AR402P02 

ASGI 

311 -149 

AR912S28 

♦ASGI 

418 -185 

AR1107S36 

♦ASGI 

421 

- 49 

A620CD 

♦ NAT 

312 

- 59 

♦ RTCF 

♦VALG 



AR402P03 

ASGI 

311 -151 

AR912S29 

♦ASGI 

419 - 16 

AR1109P30 

♦ASGI 

420 

- 2 

A620CE 

♦ NAT 

312 

- 61 





AR402P04 

ASGI 

311 -153 

AR912S30 

♦ASGI 

419 -204 

AR1109P31 

♦ASGI 

420 

- 38 
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TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 


Mi'iliil 1 II i f l^lil ■ 

TYPE No. 


AR1109P32 

♦ASGI 

420 

- 92 

AR3007P17 


413 

-185 

I l l 1 lihl 1 III ^1 I I li !■ 

207 

AR1109P33 

♦ASGI 

420 

-121 

AR3007P18 

ASGI 

414 

-125 

ARF2012P06 

♦ASGI 

268 

AR1109P34 

♦ASGI 

420 

-155 

AR3007P19 

ASGI 

414 

-163 

ARF2012P07 

♦ASGI 

268 

AR1109P35 

♦ASGI 

420 

-206 

AR3007P20 

♦ASGI 

416 

- 9 

ARF2012P08 

♦ASGI 

268 

AR1109P36 

♦ASGI 

421 

- 43 

AR3007P21 

ASGI 

416 

- 59 

ARF2012P09 

♦ASGI 

268 

AR1109P37 

♦ASGI 

421 

- 66 

AR3007P22 

ASGI 

416 

-145 

ARF2012P10 

♦ASGI 

268 

AR1109P38 

♦ASGI 

421 

-101 

AR3007P23 

ASGI 

416 

-195 

ARF2012P11 

♦ASGI 

268 

AR1109P39 

♦ASGI 

421 

-116 

AR3007P24 

ASGI 

417 

- 87 

ARF2012P12 

♦ASGI 

268 

AR1109P40 

♦ASGI 

422 

- 74 

AR3007P25 

ASGI 

418 

- 47 

ARF2012P13 

♦ASGI 

268 

AR1109P41 

♦ASGI 

422 

- 94 

AR3007P26 

ASGI 

418 

-113 

ARF2012P14 

♦ASGI 

268 

AR1109P42 

♦ASGI 

422 

-125 

AR3007P27 

ASGI 

418 

-146 

ARF2012P15 

♦ASGI 

268 

AR1109P43 

♦ASGI 

422 

-140 

AR3007P28 

ASGI 

419 

- 1 

ARF2012P16 

♦ASGI 

268 

AR1109P44 

♦ASGI 

422 

-176 

AR3007P29 

ASGI 

419 

- 38 

ARF2012P17 

♦ASGI 

268 

AR1109S30 

♦ASGI 

420 

- 3 

AR3007P30 

ASGI 

420 

- 21 

ARF2012P18 

♦ASGI 

268 

AR1109S31 

♦ASGI 

420 

- 39 

AR3007S16 

ASGI 

413 

-131 

ARF2012P19 

♦ASGI 

268 

AR1109S32 

♦ASGI 

420 

- 93 

AR3007S17 

ASGI 

413 

-186 

ARF2012P20 

♦ASGI 

268 

AR1109S33 

♦ASGI 

420 

-122 

AR3007S18 

ASGI 

414 

-126 

ARF2012P21 

♦ASGI 

268 

AR1109S34 

♦ASGI 

420 

-156 

AR3007S19 

ASGI 

414 

-164 

ARF2012P22 

♦ASGI 

268 

AR1109S35 

♦ASGI 

420 

-207 

AR3007S20 

ASGI 

416 

- 10 

ARF2012P23 

♦ASGI 

268 

AR1109S36 

♦ASGI 

421 

- 44 

AR3007S21 

ASGI 

416 

- 60 

ARF2012P24 

♦ASGI 

268 

AR1109S37 

♦ASGI 

421 

- 67 

AR3007S22 

ASGI 

416 

-146 

ARF2012P25 

♦ASGI 

268 

AR1109S38 

♦ASGI 

421 

-102 

AR3007S23 

ASGI 

416 

-196 

ARF2012P26 

♦ASGI 

268 

AR1109S39 

♦ASGI 

421 

-117 

AR3007S24 

ASGI 

417 

- 88 

ARF2012S01 

♦ASGI 

267 

AR1109S40 

♦ASGI 

422 

- 75 

AR3007S25 

ASGI 

418 

- 48 

ARF2012S02 

♦ASGI 

267 

AR1109S41 

♦ASGI 

422 

- 95 

AR3007S26 

ASGI 

418 

-114 

ARF2012S03 

♦ASGI 

267 

AR1109S42 

♦ASGI 

422 

-126 

AR3007S27 

ASGI 

418 

-147 

ARF2012S04 

♦ASGI 

267 

AR1109S43 

♦ASGI 

422 

-141 

AR3007S28 

ASGI 

419 

- 2 

ARF2012S05 

♦ASGI 

268 

AR1109S44 

♦ASGI 

422 

-177 

AR3007S29 

ASGI 

419 

- 39 

ARF2012S06 

♦ASGI 

268 

AR2004P06 

♦ASGI 

313 

- 70 

AR3007S30 

ASGI 

420 

- 22 

ARF2012S07 

♦ASGI 

268 

AR2004P07 

♦ASGI 

313 

- 72 

ARF612P01 

ASGI 

263 

-210 

ARF2012S08 

♦ASGI 

268 

AR2004P08 

♦ASGI 

313 

- 74 

ARF612P02 

ASGI 

263 

-213 

ARF2012S09 

♦ASGI 

268 

AR2004P09 

♦ASGI 

313 

- 76 

ARF612P03 

ASGI 

263 

-216 

ARF2012S10 

♦ASGI 

268 

AR2004P10 

♦ASGI 

405 

- 48 

ARF612P04 

ASGI 

263 

-219 

ARF2012S11 

♦ASGI 

268 

AR2004P1 1 

♦ASGI 

405 

-184 

ARF612P05 

ASGI 

264 

- 4 

ARF2012S12 

♦ASGI 

268 

AR2004P12 

♦ASGI 

408 

-163 

ARF612P06 

ASGI 

264 

- 8 

ARF2012S13 

♦ASGI 

268 

AR2004P13 

♦ASGI 

409 

- 49 

ARF612P07 

ASGI 

264 

- 9 

ARF2012S14 

♦ASGI 

268 

AR2004P14 

♦ASGI 

410 

-192 

ARF612P08 

ASGI 

264 

- 15 

ARF2012S15 

♦ASGI 

268 

AR2004P15 

♦ASGI 

412 

- 6 

ARF612P09 

ASGI 

264 

- 20 

ARF2012S16 

♦ASGI 

268 

AR2004P16 

♦ASGI 

413 

-134 

ARF612P10 

ASGI 

264 

- 23 

ARF2012S17 

♦ASGI 

268 

AR2004P17 

♦ASGI 

413 

-187 

ARF612P11 

ASGI 

264 

- 27 

ARF2012S18 

♦ASGI 

268 

AR2004P18 

♦ASGI 

414 

-129 

ARF612P12 

ASGI 

264 

- 31 

ARF2012S19 

♦ASGI 

268 

AR2004P19 

♦ASGI 

414 

-165 

ARF612P13 

ASGI 

264 

- 35 

ARF2012S20 

♦ASGI 

268 

AR2004P20 

♦ASGI 

416 

- 15 

ARF612P14 

ASGI 

264 

- 37 

ARF2012S21 

♦ASGI 

268 

AR2004P21 

♦ASGI 

416 

- 61 

ARF612P15 

ASGI 

264 

- 40 

ARF2012S22 

♦ASGI 

268 

AR2004P22 

♦ASGI 

416 

-150 

ARF612S01 

ASGI 

263 

-211 

ARF2012S23 

♦ASGI 

268 

AR2004P23 

♦ASGI 

416 

-197 

ARF612S02 

ASGI 

263 

-214 

ARF2012S24 

♦ASGI 

268 

AR2004P24 

♦ASGI 

417 

- 92 

ARF612S03 

ASGI 

263 

-217 

ARF2012S25 

♦ASGI 

268 

AR2004S06 

♦ASGI 

313 

- 71 

ARF612S04 

ASGI 

264 

- 1 

ARF2012S26 

♦ASGI 

268 

AR2004S07 

♦ASGI 

313 

- 73 

ARF612S05 

ASGI 

264 

- 5 

ARS25A 

GIC 

298 

AR2004S08 

♦ASGI 

313 

- 75 

ARF612S06 

ASGI 

264 

- 10 

ARS25B 

GIC 

298 

AR2004S09 

♦ASGI 

313 

- 77 

ARF612S07 

ASGI 

264 

- 13 

ARS25D 

GIC 

298 

AR2004S10 

♦ASGI 

405 

- 49 

ARF612S08 

ASGI 

264 

- 16 

ARS25G 

GIC 

299 

AR2004S11 

♦ASGI 

405 

-185 

ARF612S09 

ASGI 

264 

- 21 

ARS25J 

GIC 

299 

AR2004S12 

♦ASGI 

408 

-164 

ARF612S10 

ASGI 

264 

- 24 

ARS25K 

GIC 

299 

AR2004S13 

♦ASGI 

409 

- 50 

ARF612S11 

ASGI 

264 

- 28 

ARS25M 

GIC 

403 

AR2004S14 

♦ASGI 

410 

-193 

ARF612S12 

ASGI 

264 

- 32 

AS3A 

♦Dll 

287 

AR2004S15 

♦ASGI 

412 

- 7 

ARF612S13 

ASGI 

264 

- 36 

AS3B 

♦Dll 

288 

AR2004S16 

♦ASGI 

413 

-135 

ARF612S14 

ASGI 

264 

- 38 

AS3C 

♦Dll 

288 

AR2004S17 

♦ASGI 

413 

-188 

ARF612S15 

ASGI 

264 

- 41 

AS3D 

♦Dll 

288 

AR2004S18 

♦ASGI 

414 

-130 

ARF912P01 

♦ASGI 

265 

- 54 

AS3E 

♦Dll 

289 

AR2004S19 

♦ASGI 

414 

-166 

ARF912P02 

♦ASGI 

265 

- 56 

AS3F 

♦Dll 

289 

AR2004S20 

♦ASGI 

416 

- 16 

ARF912P03 

♦ASGI 

265 

- 58 

ASZ10 

♦SELI 

187 

AR2004S21 

♦ASGI 

416 

- 62 

ARF912P04 

♦ASGI 

265 

- 60 

ASZ12 

♦SELI 

191 

AR2004S22 

♦ASGI 

416 

-151 

ARF912P05 

♦ASGI 

265 

- 62 

ASZ15 

♦SELI 

195 

AR2004S23 

♦ASGI 

416 

-198 

ARF912P06 

♦ASGI 

265 

- 64 

AU01-07 

♦HITJ 

179 

AR2004S24 

♦ASGI 

417 

- 93 

ARF912P07 

♦ASGI 

265 

- 66 

AU01-08 

♦ HITJ 

182 

AR2009P24 

♦ASGI 

417 

- 72 

ARF912P08 

♦ASGI 

265 

- 68 

AUDI -09 

♦ HITJ 

184 

AR2009P25 

♦ASGI 

418 

- 33 

ARF912P09 

♦ASGI 

265 

- 70 

AUOI-IO 

♦ HITJ 

188 

AR2009P26 

♦ASGI 

418 

-104 

ARF912P10 

♦ASGI 

265 

- 72 

AUOI-II 

♦ HITJ 

189 

AR2009P27 

♦ASGI 

418 

-140 

ARF912P11 

♦ASGI 

265 

- 74 

AU01.12 

♦ HITJ 

191 

AR2009P28 

♦ASGI 

418 

-211 

ARF912P12 

♦ASGI 

265 

- 76 

AUDI -13 

♦ HITJ 

193 

AR2009P29 

♦ASGI 

419 

- 32 

ARF912P13 

♦ASGI 

265 

- 78 

AU01.15 

♦ HITJ 

194 

AR2009P30 

♦ASGI 

420 

- 14 

ARF912P14 

♦ASGI 

265 

- 80 

AU01-16 

♦ HITJ 

197 

AR2009P31 

♦ASGI 

420 

- 45 

ARF912P15 

♦ASGI 

265 

- 82 

AU01.18 

♦ HITJ 

199 

AR2009P32 

♦ASGI 

420 

-103 

ARF912P17 

♦ASGI 

265 

- 85 

AU01-20 

♦ HITJ 

201 

AR2009P33 

♦ASGI 

420 

-128 

ARF912P18 

♦ASGI 

265 

- 87 

AU01.22 

♦ HITJ 

202 

AR2009P34 

♦ASGI 

420 

-162 

ARF912P19 

♦ASGI 

265 

- 89 

AU01.24 

♦ HITJ 

204 

AR2009P35 

♦ASGI 

420 

-213 

ARF912P20 

♦ASGI 

265 

- 91 

AU01.27 

♦ HITJ 

205 

AR2009P36 

♦ASGI 

421 

- 51 

ARF912P21 

♦ASGI 

265 

- 93 

AU01.30 

♦ HITJ 

207 

AR2009P37 

♦ASGI 

421 

- 70 

ARF912P22 

♦ASGI 

265 

- 95 

AU01-33 

♦ HITJ 

208 

AR2009P38 

♦ASGI 

421 

-106 

ARF912P23 

♦ASGI 

265 

- 97 

AW01-06 

♦ HITJ 

174 

AR2009P39 

♦ASGI 

421 

-120 

ARF912P24 

♦ASGI 

265 

- 99 

AW01-07 

♦ HITJ 

179 

AR2009P40 

♦ASGI 

422 

- 78 

ARF912P25 

♦ASGI 

265 

-101 

AW01-08 

♦ HITJ 

182 

AR2009P41 

♦ASGI 

422 

- 98 

ARF912P26 

♦ASGI 

265 

-103 

AW01-09 

♦ HITJ 

184 

AR2009P42 

♦ASGI 

422 

-129 

ARF912S01 

♦ASGI 

265 

- 55 

AW01-10 

♦ HITJ 

187 

AR2009P43 

♦ASGI 

422 

-144 

ARF912S02 

♦ASGI 

265 

- 57 

AW01-11 

♦ HITJ 

189 

AR2009P44 

♦ASGI 

422 

-181 

ARF912S03 

♦ASGI 

265 

- 59 

AW01-12 

♦ HITJ 

191 

AR2009S24 

♦ASGI 

417 

- 73 

ARF912S04 

♦ASGI 

265 

- 61 

AW01-13 

♦ HITJ 

193 

AR2009S25 

♦ASGI 

418 

- 34 

ARF912S05 

♦ASGI 

265 

- 63 

AW01-15 

♦ HITJ 

194 

AR2009S26 

♦ASGI 

418 

-105 

ARF912S06 

♦ASGI 

265 

- 65 

AW01-16 

♦ HITJ 

197 

AR2009S27 

♦ASGI 

418 

-141 

ARF912S07 

♦ASGI 

265 

- 67 

AW01-18 

♦ HITJ 

198 

AR2009S28 

♦ASGI 

418 

-212 

ARF912S08 

♦ASGI 

265 

■ 69 

AW01.20 

♦ HITJ 

200 

AR2009S29 

♦ASGI 

419 

- 33 

ARF912S09 

♦ASGI 

265 

- 71 

AW01-22 

♦ HITJ 

202 

AR2009S30 

♦ASGI 

420 

- 15 

ARF912S10 

♦ASGI 

265 

- 73 

AW01-24 

♦ HITJ 

204 

AR2009S31 

♦ASGI 

420 

- 46 

ARF912S11 

♦ASGI 

265 

- 75 

AW01-27 

♦ HITJ 

205 

AR2009S32 

♦ASGI 

420 

-104 

ARF912S12 

♦ASGI 

265 

- 77 

AW01-30 

♦ HITJ 

207 

AR2009S33 

♦ASGI 

420 

-129 

ARF912S13 

♦ASGI 

265 

- 79 

AW01-33 

♦ HITJ 

208 

AR2009S34 

♦ASGI 

420 

-163 

ARF912S14 

♦ASGI 

265 

- 81 

AW03-02 

HITJ 

163 

AR2009S35 

♦ASGI 

420 

-214 

ARF912S15 

♦ASGI 

265 

- 83 

AW03-03 

HITJ 

165 

AR2009S36 

♦ASGI 

421 

- 52 

ARF912S16 

♦ASGI 

265 

- 84 

AW03-04 

HITJ 

168 

AR2009S37 

♦ASGI 

421 

- 71 

ARF912S17 

♦ASGI 

265 

- 86 

AW03-05 

HITJ 

171 

AR2009S38 

♦ASGI 

421 

-107 

ARF912S18 

♦ASGI 

265 

- 88 

AW08-7.5A 

♦ HITJ 

180 

AR2009S39 

♦ASGI 

421 

-121 

ARF912S19 

♦ASGI 

265 

- 90 

AW08-7.5B 

♦ HITJ 

180 

AR2009S40 

♦ASGI 

422 

- 79 

ARF912S20 

♦ASGI 

265 

- 92 

AW08-8.2A 

♦ HITJ 

182 

AR2009S41 

♦ASGI 

422 

- 99 

ARF912S21 

♦ASGI 

265 

- 94 

AW08-8.2B 

♦ HITJ 

182 

AR2009S42 

♦ASGI 

422 

-130 

ARF912S22 

♦ASGI 

265 

- 96 

AW08-9.1A 

♦ HITJ 

185 

AR2009S43 

♦ASGI 

422 

-145 

ARF912S23 

♦ASGI 

265 

- 98 

AW08-9.1B 

♦ HITJ 

185 

AR2009S44 

♦ASGI 

422 

-182 

ARF912S24 

♦ASGI 

265 

-100 

AW08-10A 

♦ HITJ 

187 

AR2400 

GIC 

298 

- 65 

ARF912S25 

♦ASGI 

265 

-102 

AW08-10B 

♦ HITJ 

187 

AR2401 

GIC 

298 

- 67 

ARF912S26 

♦ASGI 

265 

-104 

AW08-11A 

♦ HITJ 

189 

AR2402 

GIC 

298 

- 69 

ARF2012P01 

♦ASGI 

267 

-149 

AW08-11B 

♦ HITJ 

189 

AR2404 

GIC 

298 

- 77 

ARF2012P02 

♦ASGI 

267 

-152 

AW08-12A 

♦ HITJ 

191 

AR2406 

GIC 

298 

- 79 

ARF2012P03 

♦ASGI 

267 

-156 

AW08-12B 

♦ HITJ 

191 

AR3007P16 

ASGI 

413 

-130 

ARF2012P04it 

♦ASGI 

267 

-160 

AW08-13A 

♦ HITJ 

193 

90 

D.A.TJ 

\. 

A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


B2D914F 
B2D914T 
B2D3600 
B2D3600F 
B2D3600T 
B2D4148 
B2D4148F 
B2D4148T 


IB3D914 
IB3D3600 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 





278 

-172 

278 

-200 

278 

-201 

278 

-202 

279 

- 21 

279 

- 22 

279 

- 23 

279 

- 35 

279 

- 36 

279 

- 37 

401 

-116 

401 

-117 

401 

-118 

406 

- 18 

406 

- 19 

406 

- 20 

279 

-132 

279 

-133 

279 

-134 

279 

-138 

279 

-139 

279 

-140 

279 

•145 

279 

•146 

279 

-147 

279 

-151 

279 

-152 

279 

-153 

279 

-158 

279 

-159 

279 

-160 

279 

-164 

279 

-165 

279 

-166 

279 

-170 

279 

-171 

279 

-172 

279 

-177 

279 

-178 

279 

-179 

279 

-183 

279 

-184 

279 

-185 

401 

-143 

401 

-144 

401 

-145 

406 

- 33 

406 

- 34 

406 

- 35 

279 

-211 

279 

-212 

279 

-213 

280 

- 53 

280 

- 54 

280 

• 55 

280 

-141 

280 

-142 

280 

-143 


401 

-162 

401 

-163 

401 

-164 

406 

- 45 

406 

- 46 

406 

- 47 

282 

-153 

282 

-154 

282 

-155 

282 

-160 

282 

-161 

282 

-162 

282 

-170 

282 

-171 

282 

-172 

282 

-183 

282 

-184 

282 

-185 

282 

-192 

282 

-193 

282 

-194 

282 

-203 

282 

-204 

282 

-205 

282 

-211 

282 

-212 

282 

-213 













1. TYPE No. CROSS INDEX 








TYPE No. 


ig«T^lfiT51 




■yiiazMi 


1 :T:) ^ 


406 

- 69 

B80C5000/3300Si 

365 - 46 

B41 2-25-25 

♦ EDL 

431 

96 

B1340B250C2300-1400 


BA315 

♦APX 

163 - 48 

B7A1 

EDL 

283 

- 76 


♦AEGG 


B4 12-25-5 

♦ EDL 

431 

83 


SIEG 

364 - 12 

♦ MULB 

♦PHIN 


B7A5 

EDL 

283 

- 77 

B125C800 

♦AEGG 

281 - 15 

B41 2-30-10 

♦ EDL 

432 

32 

B1340M 

BBCG 

362 -158 

RTCF 

♦VALG 


B7A9 

EDL 

283 

• 78 


♦ FGRS 

360 - 73 

B4 12-30-25 

♦ EDL 

432 

39 

B1380B500C2300-1400 


BA316 

♦APX 

244 - 70 

B7B1 

EDL 

283 

-125 

B125C800D 

♦AEGG 

360 - 75 

B4 12-30-5 

♦EDL 

432 

22 


SIEG 

364 - 13 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7B5 

EDL 

283 

-126 

B125C800D1 

♦AEGG 

360 - 76 

B4 12-40-10 

♦ EDL 

432 

162 

B1380M 

BBCG 

362 -159 

♦ RTCF 

♦VALG 



EDL 

283 

-127 

B125C800W 

MEHK 

360 - 61 

B41 2-40-25 

♦ EDL 

432 

167 

B1906B40C1 500-1 000 


BA317 

♦APX 

244 -215 


EDL 

283 

-188 

B125C1000 

♦ AEGG 

282 -186 

B4 12-40-5 

♦EDL 

432 

157 


SIEG 

361 -125 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7C5 

EDL 

283 

-189 


♦ FGRS 

361 -102 

B41 2-50-10 

♦ EDL 

433 

44 

B1906L 

BBCG 

361 - 83 

♦ RTCF 

♦VALG 


B7C9 

EDL 

283 

-190 

B125C1000W 

MEHK 

360 -178 

B41 2-50-25 

♦ EDL 

433 

46 

B1 91 2B80C1 500-1 000 


BA318 

♦APX 

245 -164 

B7D1 

EDL 

284 

- 36 

B125C1200S 

MEHK 

361 - 98 

B41 2-50-5 

♦ EDL 

433 

43 


♦SIEG 

360 - 4 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7D5 

EDL 

284 

- 37 

B125C1200W 

MEHK 

361 - 99 

B427-10 

♦EDL 

401 

54 

B1912L 

BBCG 

361 - 93 

RTCF 

♦VALG 


B7D9 

EDL 

284 

- 38 

B125C1500 

♦ AEGG 

362 -144 

B427-15 

♦ EDL 

411 

10 

B2806B40C900-600 

360 - 65 

BA423 

MULB 

249 -142 

B7E1 

EDL 

284 

- 76 

B125C1 500/1000 

361 -103 

B427-20 

♦ EDL 

414 

215 


SIEG 


PHIN 

RTCF 


B7E5 

EDL 

284 

- 77 


♦ FGRS 


B427-25 

♦EDL 

417 

117 

B2812B80C900.600 

360 - 5 


VALG 


B7E9 

EDL 

284 

- 78 

B125C1500/1000SiC 


B427-30 

♦EDL 

419 

83 


SIEG 


BA481 

♦MULB 

274 - 51 

B7F1 

EDL 

284 

-141 


♦ AEGG 

361 -104 

B427-35 

♦ EDL 

420 

175 

BA5A5 

EDL 

280 - 19 

♦ PHIN 

♦RTCF 


B7F5 

EDL 

284 

-142 

B125C1500R 

♦ FGRS 

285 -125 

B427-40 

♦ EDL 

421 

162 

BA5B5 

EDL 

280 - 96 


♦VALG 


B7F9 

EDL 

284 

-143 

B125C1500W 

MEHK 

362 - 12 

B427-45 

♦EDL 

422 

188 

BA5C5 

EDL 

280 -194 

BA482 

♦APX 

238 - 67 

B7G1 

EDL 

284 

-178 

B125C2000/1500 

362 -137 

B427-50 

♦ EDL 

423 

107 

BA5D5 

EDL 

281 - 21 

MULB 

♦ PHIN 


B7G5 

EDL 

284 

-179 


♦ FGRS 


B427-55 

♦ EDL 

424 

91 

BA5E5 

EDL 

281 - 99 

RTCF 

VALG 


B7G9 

EDL 

284 

-180 

B125C3700/2200 

364 - 69 

B427.60 

♦ EDL 

424 

147 

BA5F5 

EDL 

281 -147 

BA483 

♦APX 

238 - 68 

B7H1 

EDL 

285 

- 20 


♦ FGRS 


B427-65 

♦ EDL 

425 

36 

BA5G5 

EDL 

281 -212 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7H5 

EDL 

285 

- 21 

B125C3700/2200Si 

364 - 70 

B427-70 

♦ EDL 

425 

71 

BA5H5 

EDL 

282 - 24 

RTCF 

VALG 


B7H9 

EDL 

285 

- 22 


♦AEGG 


B481A2 

GTN 

373 

48 

BA5K5 

EDL 

282 - 76 

BA484 

♦APX 

438 - 83 

B7K1 

EDL 

285 

- 41 

B125C3700/2200SiC 


B481B2 

GTN 

373 

51 

BA5M5 

EDL 

401 -207 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B7K5 

EDL 

285 

- 42 


♦AEGG 

364 - 71 

B481C2 

GTN 

373 

53 

BA5N5 

EDL 

406 - 57 

♦ RTCF 

VALG 


B7K9 

EDL 

285 

- 43 

B125C5000/3300 

365 - 68 

B481D2 

GTN 

373 

56 

BA5P5 

EDL 

411 - 83 

BA579A 

♦THEF 

442 - 28 

B7M1 

EDL 

402 

- 42 


♦FGRS 


B481E2 

GTN 

373 

58 

BA103 

♦SIEG 

231 -210 

BA579C 

♦THEF 

442 - 29 


EDL 

402 

- 43 

B125C5000/3300Si 

365 - 69 

B481F2 

GTN 

373 

62 

BA104 

♦SIEG 

232 - 6 

BA579S 

♦THEF 

442 - 30 


EDL 

402 

- 44 


♦AEGG 


B482A2 

GTN 

373 

49 

BA105 

♦SIEG 

232 - 7 

BA679 

♦ALGG 

231 -172 

B7N1 

EDL 

406 

- 89 

B172-5 

EDL 

285 -209 

B482B2 

GTN 

373 

52 

BA108 

♦SIEG 

232 - 8 

BA682 

♦ALGG 

231 -211 

B7N5 

EDL 

406 

- 90 

B1 72-10 

EDL 

286 - 25 

B482C2 

GTN 

373 

54 

BA127 

♦SIEG 

274 -120 

BA683 

♦ALGG 

231 -212 

B7N9 

EDL 

406 

- 91 

B 172-20 

EDL 

286 - 66 

B482D2 

GTN 

373 

57 

BA127D 

♦SIEG 

238 -112 

BAL74 

♦SIEG 

245 -138 


EDL 

285 

-208 

B 172-30 

EDL 

286 - 91 

B482E2 

GTN 

373 

59 

BA128 

♦ FSC 

234 - 35 

BAL99 

♦SIEG 

246 - 53 


EDL 

286 

- 24 

B1 72-40 

EDL 

286 -116 

B482F2 

GTN 

373 

63 

BA129 

♦ FSC 

234 -203 


THEF 



EDL 

286 

- 65 

B1 72-50 

EDL 

286 -140 

B485B2 

GTN 

373 

81 

BA130 

♦ FSC 

233 -147 

BAR 10 

♦THEF 

436 - 90 

B8D5 

EDL 

286 

- 90 

B1 72-60 

EDL 

286 -164 

B485C2 

GTN 

373 

83 

BA133 

♦SIEG 

401 - 16 

BAR11 

♦THEF 

436 - 91 

B8E5 

EDL 

286 

-115 

B1 72-70 

EDL 

286 -182 

B485D2 

GTN 

373 

84 

BA133F 

♦SIEG 

237 - 55 

BAR 18 

♦THEF 

438 - 84 

B8F5 

EDL 

286 

-139 

B1 72-80 

EDL 

286 -201 

B587-10 

♦ EDL 

401 

55 

BA145 

♦ MULB 

236 - 81 

BARI 9 

♦THEF 

436 - 92 

B8G5 

EDL 

286 

-163 

B1 72-90 

EDL 

286 -212 

B587-15 

♦ EDL 

411 

11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAR28 

♦THEF 

436 - 93 

B8H5 

EDL 

286 

-181 

B1 72-100 

EDL 

402 -111 

B587-20 

♦EDL 

414 

216 


♦VALG 


BAR42 

♦THEF 

245 - 10 

B8K5 

EDL 

286 

-200 

B1 72-1 10 

EDL 

405 - 73 

B587-25 

♦ EDL 

417 

118 

BA157 

BELI 

247 -167 

BAR43 

♦THEF 

245 - 11 

B8M5 

EDL 

402 

-110 

B1 72-1 20 

EDL 

406 -104 

B587-30 

♦ EDL 

419 

84 

♦ FGRS 

♦ ITTG 


BAR43A 

♦THEF 

436 - 94 

B8N5 

EDL 

406 

-103 

B223-10 

♦ EDL 

401 -165 

B587-35 

♦ EDL 

420 

176 

MULB 

PHIN 


BAR43C 

♦THEF 

436 - 95 

B40C800 

♦AEGG 

280 

- 66 

B223-20 

♦ EDL 

415 - 40 

B587-40 

♦ EDL 

421 

163 

RTCF 

♦THEF 


BAR43S 

♦THEF 

436 - 96 


♦ FGRS 

360 

- 6 

B223-30 

♦ EDL 

419 -116 

B587-45 

♦ EDL 

422 

189 

VALG 

WAB 


BAR74 

♦SIEG 

245 -139 

B40C800D 

♦AEGG 

360 

- 69 

B223-40 

♦ EDL 

421 -193 

B587-50 

♦ EDL 

423 

108 

BA158 

BELI 

247 -179 

BAR99 

♦SIEG 

246 - 54 

B40C800D1 

♦AEGG 

360 

- 70 

B223-50 

♦ EDL 

423 -134 

B587-55 

♦ EDL 

424 

92 

♦ FGRS 

♦ ITTG 


BAR223-10 

♦ EDL 

248 -140 

B40C800W 

MEHK 

360 

- 59 

B223-60 

♦ EDL 

424 -167 

B587-60 

♦ EDL 

424 

148 

MULB 

PHIN 


BAR223-15 

♦ EDL 

248 -149 

B40C1000 

♦AEGG 

282 

-163 

B250C800 

♦AEGG 

279 -111 

B587-65 

♦ EDL 

425 

37 

RTCF 

♦THEF 


BAR223-20 

♦ EDL 

248 -160 


♦ FGRS 

361 

-100 


♦ FGRS 

360 - 74 

B587-70 

♦ EDL 

425 

72 

VALG 

WAB 


BAR223-25 

♦ EDL 

248 -164 

B40C1000W 

MEHK 

360 

-110 

B250C800D 

♦AEGG 

360 - 77 

B587-80 

♦ EDL 

426 

25 

BA159 

BELI 

247 -201 

BAR223-30 

♦ EDL 

248 -168 

B40C1200S 

MEHK 

361 

- 78 

B250C800D1 

♦AEGG 

360 - 78 

B587-85 

♦ EDL 

426 

139 

♦FGRS 

♦ ITTG 


BAR223.35 

♦ EDL 

248 -173 

B40C1200W 

MEHK 

361 

- 79 

B250C800W 

MEHK 

360 - 62 

B587-90 

♦ EDL 

426 

157 

MULB 

PHIN 


BAR223.40 

♦ EDL 

248 -176 

B40C1500 

♦AEGG 

362 

-142 

B250C1000 

♦AEGG 

282 -214 

B587-95 

♦ EDL 

426 

200 

RTCF 

♦THEF 


BAR223-45 

♦ EDL 

248 -179 

B40C1 500/1 000 

361 

- 80 


♦ FGRS 

361 -105 

B587-100 

♦EDL 

427 

50 

VALG 

WAB 


BAR223-50 

♦ EDL 

248 -181 


♦ FGRS 



B250C1000W 

MEHK 

361 - 5 

B587-110 

♦ EDL 

428 

5 

BA164 

FSC 

234 - 28 

BAR223-55 

♦ EDL 

248 -184 

B40C1 500/1 OOOSi 

361 

- 81 

B250C1200S 

MEHK 

361 -109 

B587-120 

♦ EDL 

428 

65 

BA166 

HSE 

231 -106 

BAR223-60 

♦ EDL 

248 -186 


♦AEGG 



B250C1200W 

MEHK 

361 -110 

B587.130 

♦ EDL 

428 

164 

BA167 

HSE 

244 -195 

BAR223-65 

♦ EDL 

248 -189 

B40C1500/1000SiC 

361 

- 82 

B250C1500 

♦AEGG 

362 -145 

B587-140 

♦ EDL 

428 

196 

BA168 

HSE 

244 -113 

BAR223-70 

♦ EDL 

248 -191 


♦AEGG 



B250C1 500/ 1000 

361 -112 

B587.150 

♦EDL 

429 

35 

BA170 

HSE 

234 -220 

BASH 

♦APX 

251 -139 

B40C1500R 

♦FGRS 

285 

- 99 


♦ FGRS 


B587-160 

♦ EDL 

429 

190 


♦ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


B40C1500W 

MEHK 

361 

-153 

B250C1500/1000SiC 


B587-170 

♦ EDL 

430 

16 

BA180 

♦FSC 

233 -112 

♦ RTCF 

♦VALG 


B40C2000/1500 

362 

-132 


♦AEGG 

361 -113 

B587-180 

♦EDL 

430 

49 

BA181 

♦FSC 

233 -113 

BAS15 

♦ MULB 

245 -165 


♦FGRS 



B250C1500R 

♦ FGRS 

285 -149 

B587-190 

♦ EDL 

430 

74 

BA182 

♦MULB 

234 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B40C3700/2200 

364 

- 57 

B250C1500W 

MEHK 

362 - 53 

B587-200 

♦ EDL 

430 

128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦FGRS 



B250C2000/1500 

362 -146 

B588-10 

♦ EDL 

401 

191 

SIEG 

♦VALG 


BAS16 

♦APX 

246 -142 

B40C3700/2200Si 

364 

- 58 


♦ FGRS 


B588-15 

♦ EDL 

411 

78 

BA201 

♦ ITTG 

245 -162 

FERB 

MULB 



♦AEGG 



B250C3700/2200 

364 - 75 

B588-20 

♦EDL 

415 

41 

BA204 

♦ALGG 

245 -214 

♦ PHIN 

RTCF 


B40C3700/2200SiC 

364 

- 59 


♦ FGRS 


B588-25 

♦EDL 

417 

144 

BA216 

♦ FSC 

244 - 68 

♦SIEG 

THEF 



♦AEGG 



B250C3700/2200SiC 


B588-30 

♦ EDL 

419 

120 

BA217 

♦ FSC 

244 -213 


VALG 


B40C5000/3300 

365 

- 31 


♦AEGG 

364 - 76 

B588-35 

♦EDL 

420 

191 

BA218 

♦ FSC 

245 -163 

BAS17 

♦APX 

446 - 46 


♦FGRS 



B250C5000/3300 

365 - 96 

B588-40 

♦ EDL 

421 

197 

BA219 

♦ FSC 

249 - 62 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B40C5000/3300Si 

365 

- 32 


♦ FGRS 


B588-45 

♦ EDL 

422 

205 

♦ MULB 

♦ PHIN 



VALG 



♦AEGG 



B250C5000/3300Si 

365 - 97 

B588-50 

♦ EDL 

423 

139 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAS18 

MULB 

445 - 15 

B60C800W 

MEHK 

360 

- 60 


♦AEGG 


B588-55 

♦ EDL 

424 

100 

BA220 

♦APX 

244 - 69 

PHIN 

RTCF 


B60C1000W 

MEHK 

360 

-139 

B380C800 

♦ FGRS 

282 -102 

B588-60 

♦ EDL 

424 

171 

♦ MULB 

♦ PHIN 



VALG 


B60C1200S 

MEHK 

361 

- 88 

B380C800W 

MEHK 

360 - 64 

B588-65 

♦EDL 

425 

42 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAS19 

♦APX 

249 - 59 

B60C1200W 

MEHK 

361 

- 89 

B380C1000 

♦ FGRS 

283 - 23 

B588-70 

♦ EDL 

425 

76 

BA221 

♦APX 

244 -214 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B60C1500W 

MEHK 

361 

-179 

B380C1000W 

MEHK 

361 - 55 

B588-80 

♦EDL 

426 

35 

HSE 

♦ MULB 


RTCF 

♦THEF 


B70H40 

♦INR 

300 

-169 

B380C1200S 

MEHK 

361 -116 

B588-85 

♦EDL 

426 

141 

♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


B70H60 

♦ INR 

300 

-171 

B380C1200W 

MEHK 

361 -117 

B588-90 

♦EDL 

426 

159 


♦VALG 


BAS20 

♦APX 

249 - 86 

B70H80 

♦ INR 

300 

-173 

B380C1 500/ 1000 

361 -118 

B588-95 

♦EDL 

426 

202 

BA223 

♦APX 

249 -141 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B70H100 

♦ INR 

403 

-165 


♦ FGRS 


B588-100 

♦EDL 

427 

62 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦THEF 


B80C800 

♦AEGG 

279 

- 78 

B380C1500/1000SiC 


B588-110 

♦ EDL 

428 

7 

RTCF 

VALG 



VALG 



♦ FGRS 

360 

- 7 


♦ AEGG 

361 -119 

B588-120 

♦ EDL 

428 

73 

BA223-10 

♦ EDL 

401 -192 

BAS21 

♦APX 

249 -105 

B80C800D 

♦AEGG 

360 

- 71 

B380C1500R 

♦ FGRS 

285 -169 

B588-130 

♦ EDL 

428 

166 

BA223-15 

♦ EDL 

411 - 79 

♦ MULB 

♦ PHIN 


B80C800D1 

♦AEGG 

360 

- 72 

B380C1500W 

MEHK 

362 -106 

B588-140 

♦ EDL 

428 

200 

BA223-20 

♦ EDL 

415 - 42 

RTCF 

♦THEF 


B80C800W 

MEHK 

360 

-142 

B380C2000/1500 

362 -149 

B588-150 

♦ EDL 

429 

49 

BA223-25 

♦ EDL 

417 -145 


VALG 


B80C1000 

♦AEGG 

282 

-173 

' 

♦ FGRS 


B588-160 

♦ EDL 

429 

195 

BA223-30 

♦ EDL 

419 -121 

BAS27 

♦ MULB 

235 -176 


♦ FGRS 

361 

-101 

B380C3700/2200 

364 - 79 

B588-170 

♦ EDL 

430 

18 

BA223-35 

♦ EDL 

420 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C1000W 

MEHK 

360 

-143 


♦ FGRS 


B588-180 

♦EDL 

430 

53 

BA223-40 

♦ EDL 

421 -198 


♦VALG 


B80C1200S 

MEHK 

361 

- 90 

B380C3700/2200SiC 


B588-190 

♦EDL 

430 

76 

BA223-45 

♦ EDL 

422 -206 

BAS28 

♦ MULB 

236 - 7 

B80C1200W 

MEHK 

361 

- 91 


♦AEGG 

364 - 80 

B588-200 

♦EDL 

430 

141 

BA223-50 

♦ EDL 

423 -140 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C1500 

♦AEGG 

362 

-143 

B4 12-5-10 

♦ EDL 

423 - 68 

B1 21 0B60C1 000-700 



BA223-55 

♦ EDL 

424 -101 


♦VALG 


B80C1 500/ 1000 

361 

- 95 

B41 2-5-25 

EDL 

423 - 76 


SIEG 

1 360 

140 

BA223-60 

♦ EDL 

424 -172 

BAS29 

♦ MULB 

236 - 8 


♦ FGRS 



B4 12-5-5 

♦ EDL 

423 - 63 

B1210L 

BBCG 

1 360 

66 

BA223-65 

♦ EDL 

425 - 43 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C1 500/1 OOOSi 

361 

- 92 

B4 12-7-10 

♦ EDL 

425 - 59 

B1220B125C1000-700 



BA223-70 

♦ EDL 

425 - 77 


♦VALG 



♦AEGG 



B4 12-7-25 

♦ EDL 

425 - 66 


SIEG 

1 360 

179 

BA243 

♦ALGG 

238 - 33 

BAS31 

♦ MULB 

236 - 9 

B80C1500/1000SiC 

361 

- 96 

B4 12-7-5 

♦ EDL 

425 - 56 

B1220L 

BBCG 

1 360 

67 

♦ HITJ 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦AEGG 



B4 12-1 0-10 

♦ EDL 

427 - 21 

B1240B250C1 000-700 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


B80C1500R 

♦ FGRS 

285 

-116 

B41 2-1 0-25 

♦ EDL 

427 - 38 


SIEG 

1361 

6 

♦ SIEG 

♦VALG 


BAS32 

♦ MULB 

234 -201 

B80C1500W 

MEHK 

361 

-180 

B412-10-5 

♦ EDL 

427 - 9 

B1240L 

BBCG 

1 360 

68 

BA243A 

♦ HITJ 

238 - 66 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


B80C2000/1500 

362 

-135 

B41 2-1 2-10 

♦ EDL 

428 - 40 

B1280B500C1 000-700 



BA243S 

♦SIEG 

445 - 12 


♦VALG 



♦ FGRS 



B41 2-1 2-25 

♦ EDL 

428 - 57 


SIEG 

|361 

57 

BA244 

♦ALGG 

250 - 62 

BAS33 

♦ALGG 

231 -213 

B80C3700/2200 

364 

- 67 

B412-12-5 

♦ EDL 

428 - 32 

B1280L 

BBCG 

|401 

146 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAS34 

♦ALGG 

231 -214 


♦ FGRS 



B412-15-10 

♦ EDL 

429 - 23 

B1310B60C2300-1400 



♦ RTCF 

♦ SIEG 


BAS35 

♦ MULB 

236 - 10 

B80C3700/2200Si 

364 

- 64 

B4 12- 15-25 

♦ EDL 

429 - 31 


SIEG 

1364 

10 


♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦AEGG 



B412-15-5 

♦ EDL 

429 - 10 

B1310M 

BBCG 

|362 

156 

BA244S 

♦ SIEG 

445 - 13 


♦VALG 


B80C3700/2200SiC 

364 

- 68 

B4 12-20- 10 

♦ EDL 

430 -115 

B1320B125C2300-1400 



BA280 

♦ MULB 

439 - 99 

BAS40-01 

♦ SIEG 

248 -216 


♦AEGG 



B4 12-20-25 

♦ EDL 

430 -124 


SIEG 

364 

11 

♦ PHIN 

♦VALG 


BAS40-02 

♦ SIEG 

248 -217 

B80C5000/3300 

365 

- 54 

B4 12-20-5 

♦ EDL 

430 -102 

B1320M 

BBCG 

362 

157 

BA284 

SIEG 

445 - 14 

BAS40-03 

♦ SIEG 

248 -218 

1 

♦ FGRS 



B41 2-25-10 

♦ EDL 

431 - 89 








BAS40-04 

♦SIEG 

248 -219 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 



■Alslsld 







umsmi 

BAS40-05 


248 -100 

BAV102 

♦algG 

249 - 87 

BAY63 


245 -168 

BOT51-11L 

BBCG^ 


- 52 

BOV625S10K 


442 

- 54 

BAS40-06 

♦SIEG 

248 -101 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAY68 

♦ALGG 

245 - 52 

BOD1-11LD 

BBCG 

339 

- 53 

BOV625S14K 

BBCG 

442 

- 55 

BAS45 

♦ MULB 

236 - 6 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAY69 

♦ALGG 

246 - 42 

BOD1-11R 

BBCG 

339 

- 54 

BOV625S20K 

BBCG 

442 

- 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAV103 

♦ALGG 

249 -108 

BAY72 

♦ FSC 

249 - 82 

BOD1-11RD 

BBCG 

339 

- 55 

BR5A5 

EDL 

252 

-122 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



THEF 


BOD1-12L 

BBCG 

339 

- 56 

BR5B5 

EDL 

253 

- 92 

BAS70-01 

♦SIEG 

248 -220 

♦RTCF 

♦VALG 


BAY73 

♦ FSC 

234 - 88 

BOD1-12LD 

BBCG 

339 

- 57 

BR5C5 

EDL 

254 

- 86 

BAS70-02 

♦SIEG 

249 - 1 

BAW21A 

THEF 

249 - 45 

BAY74 

♦ FSC 


BOD1-12R 

BBCG 

339 

- 58 

BR5D5 

EDL 

254 

-145 

BAS70-03 

♦SIEG 

249 - 2 

BAW24 

♦ALGG 

250 - 78 


SIEG 


BOD1-12RD 

BBCG 

339 

- 59 

BR5E5 

EDL 

255 

- 2 

BAS70-04 

♦SIEG 

438 - 85 

BAW25 

♦ALGG 

250 - 79 

BAY80 

♦FSC 

249 - 78 

BOD1-13L 

BBCG 

339 

- 60 

BR5F5 

EDL 

255 

- 57 


♦THEF 


BAW26 

♦ALGG 

250 - 96 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BOD1-13LD 

BBCG 

339 

- 61 

BR5G5 

EDL 

255 

-122 

BAS70-05 

♦SIEG 

438 - 86 

BAW27 

♦ALGG 

250 - 97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BOD1-13R 

BBCG 

339 

- 62 

BR5H5 

EDL 

255 

-155 


♦THEF 


BAW55 

THEF 

251 -104 

THEF 

♦VALG 


BOD1-13RD 

BBCG 

339 

- 63 

BR5K5 

EDL 

255 

-195 

BAS70.06 

♦SIEG 

438 - 87 

BAW56 

♦APX 

271 -108 

BAY82 

♦FSC 

244 - 99 

BOD1-14L 

BBCG 

339 

- 64 

BR5M5 

EDL 

256 

- 42 


♦THEF 


♦ FERB 

♦ MULB 


BAY84 

♦THEF 

249 - 54 

BOD1-14LD 

BBCG 

339 

- 65 

BR5N5 

EDL 

256 

- 90 

BAT17 

APX 

439 -100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAY85 

♦THEF 

249 -125 

BOD1-14R 

BBCG 

445 

- 31 

BR5P5 

EDL 

256 

-114 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

SPR 


BAY85S(A) 

♦THEF 

271 -119 

BOD1-14RD 

BBCG 

339 

- 66 

BR31 

♦ Dll 

364 

-104 

RTCF 

♦THEF 


THEF 

♦VALG 


BAY93 

♦ALGG 

244 -164 

BOD1-15L 

BBCG 

339 

- 67 


♦ RECT 




♦VALG 


BAW56G 

♦SIEG 

314 - 4 

BB1 

♦ INRJ 

247 - 90 

BOD1-15LD 

BBCG 

339 

- 68 

BR31F 

♦ RECT 

364 

-105 

BAT17DS 

♦THEF 

439 - 53 

BAW56GT 

♦ SIEG 

314 - 5 

BB2 

♦ INRJ 

247 -140 

BOD1-15R 

BBCG 

339 

- 69 

BR31G 

♦ Dll 

364 

-110 

BAT18 

♦APX 

234 -156 

BAW62 

♦APX 

246 -117 

BB4 

♦ INRJ 

247 -171 

BOD1-15RD 

BBCG 

339 

- 70 


♦ RECT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BB6 

♦ INRJ 

247 -193 

BOD1-16L 

BBCG 

339 

- 71 

BR32 

♦ Dll 

364 

-114 

RTCF 

THEF 


RTCF 

♦VALG 


BB8 

♦ INRJ 

247 -198 

BOD1-16LD 

BBCG 

339 

- 72 


♦ RECT 




♦VALG 


BAW63 

♦ FERB 

246 - 27 

BB10 

♦ INRJ 

247 -202 

BOD1-16R 

BBCG 

339 

- 73 

BR32F 

♦ RECT 

364 

-115 

BAT19 

♦THEF 

436 - 97 

BAW63A 

♦ FERB 

244 -216 

BB100 

♦ HITJ 

231 -215 

BOD1-16RD 

BBCG 

339 

- 74 

BR32G 

♦ Dll 

364 

-120 

BAT21E 

♦FERB 

314 -105 

BAW63B 

♦ FERB 

244 -114 

BB101 

ITTG 

446 - 43 

BOD1-17L 

BBCG 

339 

- 75 


♦ RECT 



BAT21J 

♦FERB 

314 -106 

BAW64 

♦ FERB 

435 - 89 

BB112 

♦SIEG 

445 • 16 

BOD1.17LD 

BBCG 

339 

- 76 

BR34 

♦ Dll 

364 

-131 

BAT22E 

FERB 

314 -107 

BAW65 

♦ FERB 

435 - 90 

BB304 

♦ALGG 

445 - 17 

BOD1-17R 

BBCG 

339 

- 77 


♦ RECT 



BAT22J 

FERB 

314 -108 

BAW66 

♦ FERB 

435 - 91 


♦SIEG 


BOD1-17RD 

BBCG 

339 

- 78 

BR34F 

♦ RECT 

364 

-132 

BAT23G 

FERB 

314 - 32 

BAW67 

♦ FERB 

435 - 92 

BB312 

♦SIEG 

445 - 18 

BOD1-18L 

BBCG 

339 

- 79 

BR34G 

♦ Dll 

364 

-137 

BAT23H 

FERB 

314 - 33 

BAW68 

♦ FERB 

435 - 93 

BB313 

♦SIEG 

445 - 19 

BOD1.18LD 

BBCG 

339 

- 80 


♦ RECT 



BAT24G 

FERB 

314 - 34 

BAW75 

♦ALGG 

245 - 41 

BB409 

♦SIEG 

445 - 20 

BOD1-18R 

BBCG 

339 

- 81 

BR36 

♦ Dll 

364 

-146 

BAT24H 

FERB 

314 - 35 

♦FSC 

♦ ITTG 


BB505B 

♦SIEG 

445 - 21 

BOD1-18RD 

BBCG 

339 

- 82 


♦ RECT 



BAT25E 

FERB 

314 -109 


♦SIEG 


BB505G 

♦SIEG 

445 - 22 

BOD1-19L 

BBCG 

339 

- 83 

BR36F 

♦RECT 

364 

-147 

BAT25J 

FERB 

314 -110 

BAW76 

♦ALGG 

246 -118 

BB609A 

♦SIEG 

445 - 23 

BOD1-19LD 

BBCG 

339 

- 84 

BR36G 

♦Dll 

364 

-152 

BAT26E 

FERB 

315 - 1 

FSC 

♦ ITTG 


BB609B 

♦SIEG 

445 - 24 

BOD1-19R 

BBCG 

339 

- 85 


♦RECT 



BAT26J 

FERB 

315 - 2 


♦SIEG 


BBY40 

♦ MULB 

231 -137 

BOD1-19RD 

BBCG 

339 

- 86 

BR38 

♦Dll 

364 

-161 

BAT27G 

FERB 

314 - 36 

BAW78A 

♦SIEG 

272 -190 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BOD1-20L 

BBCG 

339 

- 87 


♦RECT 



BAT27H 

FERB 

314 - 37 

BAW78B 

♦SIEG 

272 -191 


♦VALG 


BOD1-20LD 

BBCG 

339 

- 88 

BR38F 

♦RECT 

364 

-162 

BAT28G 

FERB 

314 - 38 

BAW78C 

♦SIEG 

272 -192 

BCD08 

♦ EDI 

426 - 31 

BOD1-20R 

BBCG 

339 

- 89 

BR38G 

♦Dll 

364 

-167 

BAT28H 

FERB 

314 - 39 

BAW78D 

♦SIEG 

272 -193 

BCD10 

♦ EDI 

427 - 58 

BOD1-20RD 

BBCG 

339 

- 90 


♦ RECT 



BAT29 

♦THEF 

436 - 98 

BAW79A 

♦SIEG 

272 -194 

BCD15 

♦ EDI 

429 - 45 

BOD1-21L 

BBCG 

339 

- 91 

BR61 

♦ Dll 

366 

- 44 

BAT41 

♦THEF 

436 - 99 

BAW79B 

♦SIEG 

272 -195 

BCD20 

♦ EDI 

430 -138 

BOD1-21LD 

BBCG 

339 

- 92 


RECT 



BAT42 

♦THEF 

436 -100 

BAW79C 

♦SIEG 

272 -196 

BCD25 

♦ EDI 

431 -108 

BOD1-21R 

BBCG 

339 

- 93 

BR61F 

♦RECT 

366 

- 45 

BAT43 

♦THEF 

436 -101 

BAW79D 

♦SIEG 

272 -197 

BCD30 

♦ EDI 

432 - 48 

BOD1-21RD 

BBCG 

339 

- 94 

BR61G 

♦Dll 

366 

- 46 

BAT45 

THEF 

436 -102 

BAX12 

♦APX 

249 - 52 

BCD35 

♦ EDI 

432 -121 

BOD1-22L 

BBCG 

339 

- 95 


♦RECT 



BAT46 

♦THEF 

436 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BCD40 

♦ EDI 

432 -169 

BOD1-22LD 

BBCG 

339 

- 96 

BR62 

♦Dll 

366 

- 70 

BAT47 

♦THEF 

436 -104 

♦SIEG 

THEF 


BCD45 

♦ EDI 

433 - 3 

BOD1-22R 

BBCG 

339 

- 97 


RECT 



BAT48 

♦THEF 

436 -105 


♦VALG 


BCD50 

♦ EDI 

433 - 48 

BOD1-22RD 

BBCG 

339 

- 98 

BR62F 

♦ RECT 

366 

- 71 

BAT49(A) 

♦THEF 

236 -197 

BAX12A 

♦APX 

249 - 53 

BD1 

♦ GPD 

238 - 10 

BOD1-23L 

BBCG 

339 

- 99 

BR62G 

♦ Dll 

366 

- 72 

BAT81 

♦APX 

245 - 59 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BD1-05 

AEIL 

444 - 41 

BOD1-23LD 

BBCG 

339 

-100 


♦RECT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BD1-06 

AEIL 

444 - 42 

BOD1-23R 

BBCG 

339 

-101 

BR64 

♦ Dll 

366 

- 99 

♦ RTCF 

♦VALG 


BAX13 

♦ FSC 

245 -167 

BD1-07 

AEIL 

444 - 43 

BOD1-23RD 

BBCG 

339 

-102 


RECT 



BAT82 

♦APX 

245 -132 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BD1-08 

AEIL 

444 - 44 

BOD1-24L 

BBCG 

339 

-103 

BR64F 

♦ RECT 

366 

-100 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD1-09 

AEIL 

444 - 45 

BOD1-24LD 

BBCG 

339 

-104 

BR64G 

♦ Dll 

366 

-101 

♦ RTCF 

♦VALG 


THEF 

♦VALG 


BD1-10 

AEIL 

444 - 46 

BOD1-24R 

BBCG 

339 

-105 


♦ RECT 



BAT83 

♦APX 

246 - 24 

BAX14 

♦APX 

249 - 16 

BD2 

♦ GPD 

238 - 16 

BOD1-24RD 

BBCG 

339 

-106 

BR66 

♦Dll 

366 

-127 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BD3 

♦ GPD 

238 - 15 

BOD1-25L 

BBCG 

339 

-107 


RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BD4 

♦ GPD 

238 - 11 

BOD1-25LD 

BBCG 

339 

-108 

BR66F 

♦ RECT 

366 

-128 

BAT85 

♦APX 

245 - 12 

BAX14A 

♦ MULB 

249 - 21 

BD5 

♦GPD 

238 - 12 

BOD1-25R 

BBCG 

339 

-109 

BR66G 

♦ Dll 

366 

-129 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD6 

♦GPD 

238 - 13 

BOD1-25RD 

BBCG 

339 

-110 


♦ RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BD7 

♦GPD 

238 - 14 

BOD1-26L 

BBCG 

340 

- 1 

BR68 

♦ Dll 

366 

-154 

BAT86 

♦ MULB 

235 -110 

BAX15 

♦ MULB 

249 - 91 

BD8-05 

♦AEIL 

445 - 25 

BOD1-26LD 

BBCG 

340 

- 2 


RECT 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD8-06 

♦AEIL 

445 - 26 

BOD1-26R 

BBCG 

340 

- 3 

BR68F 

♦RECT 

366 

-155 


♦VALG 



♦VALG 


BD8-07 

♦AEIL 

445 - 27 

BOD1-26RD 

BBCG 

340 

- 4 

BR68G 

♦ Dll 

366 

-156 

BAV10 

♦APX 

251 -135 

BAX16 

♦ FSC 

249 - 89 

BD8-08 

♦AEIL 

445 - 28 

BOD1-28L 

BBCG 

340 

- 5 


♦ RECT 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BD8-09 

♦AEIL 

445 - 29 

BOD1-28LD 

BBCG 

340 

- 6 

BR81 

♦Dll 

367 

- 4 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD8-10 

♦AEIL 

445 - 30 

BOD1-28R 

BBCG 

340 

- 7 


♦ RECT 



BAV17 

♦ ALGG 

249 - 8 

THEF 

♦VALG 


BD457 

♦ RTN 

234 - 20 

BOD1-28RD 

BBCG 

340 

- 8 

BR81D 

♦Dll 

362 

-198 

♦ FSC 

♦ ITTG 


BAX17 

♦ MULB 

249 -111 

BD457F 

♦ RTN 

234 - 21 

BOD1-30L 

BBCG 

340 

- 9 


♦ RECT 



BAV18 

♦ALGG 

249 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD457T 

♦ RTN 

234 - 22 

BOD1-30LD 

BBCG 

340 

- 10 

BR81DF 

♦ RECT 

363 

- 4 

♦APX 

♦ FSC 


THEF 

♦VALG 


BD458 

♦ RTN 

233 -181 

BOD1-30R 

BBCG 

340 

- 11 

BR81DG 

♦ Dll 

363 

- 5 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BAX18 

♦APX 

236 - 84 

BD458F 

♦ RTN 

233 -182 

BOD1-30RD 

BBCG 

340 

- 12 


♦ RECT 



♦ PHIN 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BD458T 

♦ RTN 

233 -183 

BOD1-32R 

BBCG 

340 

- 13 

BR81F 

♦ RECT 

367 

- 5 

BAV19 

♦ALGG 

249 - 77 

♦ RTCF 

♦VALG 


BD483B 

♦ RTN 

234 - 83 

BOD1-34R 

BBCG 

340 

- 14 

BR81G 

♦ Dll 

367 

- 6 

♦APX 

♦ FSC 


BAX18A 

♦ MULB 

236 -153 

BD483BF 

RTN 

234 - 84 

BOD1-36R 

BBCG 

340 

- 15 


♦ RECT 



♦ ITTG 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BD483BT 

♦ RTN 

234 - 85 

BOD1-38R 

BBCG 

340 

- 16 

BR82 

♦ Dll 

367 

- 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BD914 

♦ RTN 

245 -215 

BOD1-40R 

BBCG 

340 

- 17 


♦ RECT 



THEF 

♦ VALG 


BAX45 

♦SGSI 

314 - 40 

BD914F 

♦ RTN 

245 -216 

BODI-11LD 

BBCG 

340 

- 18 

BR82D 

♦ Dll 

363 

- 30 

BAV20 

♦ ALGG 

249 -106 

BAX46 

♦SGSI 

314 - 41 

BD914T 

♦ RTN 

245 -217 

BOV14S10K 

BBCG 

442 

- 31 


♦ RECT 



♦APX 

♦ FSC 


BAX47 

♦SGSI 

314 - 42 

BD3595 

♦ RTN 

234 -198 

BOV14S14K 

BBCG 

442 

- 32 

BR82DF 

♦ RECT 

363 

- 45 

♦ ITTG 

♦ MULB 


BAX48 

♦SGSI 

314 - 43 

BD3595F 

♦ RTN 

234 -199 

BOV30S10K 

BBCG 

442 

- 33 

BR82DG 

♦ Dll 

363 

- 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX49 

♦SGSI 

314 - 44 

BD3595T 

♦ RTN 

234 -200 

BOV30S14K 

BBCG 

442 

- 34 


♦ RECT 



THEF 

♦VALG 


BAX50 

♦SGSI 

314 - 45 

BD3600 

♦ RTN 

245 -169 

BOV60S05K 

BBCG 

442 

- 35 

BR82F 

♦ RECT 

367 

- 18 

BAV21 

♦ALGG 

249 -129 

BAX51 

♦SGSI 

314 - 46 

BD3600F 

♦ RTN 

245 -170 

BOV60S07K 

BBCG 

442 

- 36 

BR82G 

♦ Dll 

367 

- 19 

♦APX 

♦ FSC 


BAX52 

♦SGSI 

314 - 47 

BD3600T 

♦ RTN 

245 -171 

BOV60S10K 

BBCG 

442 

■ 37 


♦ RECT 



♦ ITTG 

♦ MULB 


BAX53 

♦SGSI 

314 - 48 

BD4148 

♦ RTN 

246 -153 

BOV60S14K 

BBCG 

442 

-108 

BR84 

♦ Dll 

367 

- 34 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX54 

♦SGSI 

314 - 49 

BD4148F 

♦ RTN 

246 -154 

BOV60S20K 

BBCG 

442 

-109 


♦ RECT 



THEF 

♦VALG 


BAX55 

♦SGSI 

314 - 50 

BD4148T 

♦ RTN 

246 -155 

BOV130S10K 

BBCG 

442 

-110 

BR84D 

♦ Dll 

363 

- 78 

BAV23 

♦ MULB 

249 -107 

BAX56 

♦SGSI 

314 - 51 

BFW50 

STI 

362 -174 

BOV130S14K 

BBCG 

443 

- 1 


♦RECT 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX57 

♦SGSI 

314 - 52 

BFW100 

STI 

363 - 3 

BOV130S20K 

BBCG 

443 

• 2 

BR84DF 

♦RECT 

363 

- 94 


♦VALG 


BAX58 

♦SGSI 

314 - 53 

BFW200 

STI 

363 - 44 

BOV150B32K 

BBCG 

443 

- 7 

BR84DG 

♦Dll 

363 

- 95 

BAV45 

♦ MULB 

244 -167 

BAX59 

♦SGSI 

314 - 54 

BFW300 

STI 

363 - 70 

BOV150S05K 

BBCG 

443 

• 3 


♦RECT 



♦PHIN 

♦ RTCF 


BAX60 

♦SGSI 

314 - 55 

BFW400 

STI 

363 - 93 

BOV150S07K 

BBCG 

443 

- 4 

BR84F 

♦RECT 

367 

- 35 


♦VALG 


BAX61 

♦SGSI 

314 - 56 

BFW500 

STI 

363 -117 

BOV150S10K 

BBCG 

443 

- 5 

BR84G 

♦Dll 

367 

- 36 

BAV70 

♦APX 

271 -106 

BAX62 

♦SGSI 

314 - 57 

BFW600 

STI 

363 -137 

BOV150S14K 

BBCG 

443 

- 6 


♦RECT 



♦ FERB 

♦ MULB 


BAX63 

♦SGSI 

314 - 58 

BFW800 

STI 

363 -175 

BOV150S20K 

BBCG 

446 

- 47 

BR86 

♦ Dll 

367 

- 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX64 

♦SGSI 

314 - 59 

BFW1000 

STI 

363 -206 

BOV250B25K 

BBCG 

443 

- 8 


♦ RECT 



♦SIEG 

SPR 


BAX65 

♦SGSI 

314 - 60 

BGX50A 

♦SIEG 

314 - 6 

BOV250S05K 

BBCG 

442 

- 38 

BR86D 

♦ Dll 

363 

-125 

THEF 

♦VALG 


BAX66 

♦SGSI 

314 - 61 

BH200 

EDI 

415 - 10 

BOV250S07K 

BBCG 

442 

- 39 


♦ RECT 



BAV74 

♦ FERB 

245 -166 

BAX67 

♦SGSI 

314 - 62 

BH300 

EDI 

419 -101 

BOV250S10K 

BBCG 

442 

- 40 

BR86DF 

♦ RECT 

363 

-138 

♦SIEG 

SPR 


BAX68 

♦SGSI 

314 - 63 

BH400 

EDI 

421 -185 

BOV250S14K 

BBCG 

442 

- 41 

BR86DG 

♦ Dll 

363 

-139 


THEF 


BAX69 

♦SGSI 

314 - 64 

BH500 

EDI 

423 -131 

BOV250S20K 

BBCG 

442 

- 42 


♦ RECT 



BAV99 

♦APX 

271 -107 

BAX70 

♦SGSI 

314 - 65 

BHC0001 

♦ SOD 

293 -219 

BOV275S05K 

BBCG 

442 

- 43 

BR86F 

♦ RECT 

367 

- 51 

♦ FERB 

♦ MULB 


BAX71 

♦SGSI 

314 - 66 

BHC0002 

♦ SOD 

294 - 30 

BOV275S07K 

BBCG 

442 

- 44 

BR86G 

♦ Dll 

367 

- 52 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BAX72 

♦SGSI 

314 - 67 

BHC0003 

♦ SOD 

294 - 58 

BOV275S10K 

BBCG 

442 

- 45 


♦RECT 



♦SIEG 

THEF 


BAX73 

♦SGSI 

314 - 68 

BHC0004 

♦ SOD 

294 - 78 

BOV275S14K 

BBCG 

442 

- 46 

BR88 

♦ Dll 

367 

- 67 


♦VALG 


BAY41 

♦SIEG 

251 - 92 

BHC0005 

♦ SOD 

294 -120 

BOV275S20K 

BBCG 

442 

- 47 


♦ RECT 



BAV100 

♦ALGG 

249 - 22 

BAY42 

♦SIEG 

251 -100 

BOD1-04 

BBCG 

339 - 45 

BOV420B32K 

BBCG 

442 

-107 

BR88D 

♦ Dll 

363 

-165 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAY43 

♦SIEG 

251 -110 

BOD1-05 

BBCG 

339 - 46 

BOV420S10K 

BBCG 

442 

- 48 


♦ RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 


BAY44 

♦SIEG 

232 - 9 

BOD1-06 

BBCG 

339 - 47 

BOV420S14K 

BBCG 

442 

- 49 

BR88DF 

♦ RECT 

363 

-176 

BAV101 

♦ALGG 

249 - 60 

BAY45 

♦SIEG 

232 - 10 

BOD1-07 

BBCG 

339 - 48 

BOV420S20K 

BBCG 

442 

- 50 

BR88DG 

♦Dll 

363 

-177 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BAY46 

♦SIEG 

232 - 11 

BOD1-08 

BBCG 

339 - 49 

BOV550S10K 

BBCG 

442 

- 51 


♦RECT 



♦ RTCF 

♦VALG 


BAY60 

♦SIEG 

244 -176 

BOD1-09 

BBCG 

339 - 50 

BOV550S14K 

BBCG 

442 

- 52 

BR88F 

♦RECT 

367 

- 68 




BAY61 

♦SIEG 

247 - 17 

BOD1.10 

BBCG 

339 - 51 

BOV550S20K 

BBCG 

442 

- 53 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


BR88G 


367 

- 69 

BR41 2-1 5-10 

^KIMUSH 

242 

- 85 


4RECT 



BR41 2-1 5-25 

♦ EDL 

242 

- 86 

BR101 

4DII 

367 

-131 

BR412-15-5 

♦ EDL 

242 

- 87 


4RECT 



BR41 2-20-10 

♦ EDL 

242 

-112 

BR101F 

4RECT 

367 

-135 

BR41 2-20-25 

♦ EDL 

242 

-113 

BR101G 

4RECT 

367 

-136 

BR41 2-20-5 

♦ EDL 

242 

-114 

BR102 

4DII 

367 

-166 

BR41 2-25-10 

♦ EDL 

242 

-126 


4RECT 



BR41 2-25-25 

♦ EDL 

242 

-127 

BR102F 

4RECT 

367 

-173 

BR41 2-25-5 

♦ EDL 

242 

-128 

BR102G 

4RECT 

367 

-174 

BR41 2-30-10 

♦ EDL 

242 

-134 

BR104 

4DII 

367 

-208 

BR4 12-30-25 

♦ EDL 

242 

-135 


4RECT 



BR41 2-30-5 

♦ EDL 

242 

-136 

BR104F 

4RECT 

367 

-213 

BR412-40-10 

♦ EDL 

242 

-143 

BR104G 

4RECT 

367 

-214 

BR4 12-40-25 

♦ EDL 

242 

-144 

BR106 

4DII 

368 

- 27 

BR4 12-40-5 

♦ EDL 

242 

-145 


4RECT 



BR41 2-50-10 

♦ EDL 

242 

-153 

BR106F 

4RECT 

368 

- 31 

BR41 2-50-25 

♦ EDL 

242 

-154 

BR106G 

4RECT 

368 

- 32 

BR41 2-50-5 

♦ EDL 

242 

-155 

BR108 

4DII 

368 

- 61 

BR427-10 

♦ EDL 

241 

-110 


4RECT 



BR427-15 

♦ EDL 

241 

-132 

BR108F 

4RECT 

368 

- 63 

BR427-20 

♦ EDL 

241 

-147 

BR108G 

4RECT 

368 

- 64 

BR427-25 

♦ EDL 

241 

-159 

BR151 

4DII 

369 

- 1 

BR427-30 

♦ EDL 

241 

-168 


RECT 



BR427-35 

♦ EDL 

241 

■180 

BR151F 

4RECT 

369 

- 2 

BR427-40 

♦ EDL 

241 

-185 

BR151G 

4DII 

369 

- 3 

BR427-45 

♦ EDL 

241 

-195 


4 RECT 



BR427-50 

♦ EDL 

241 

-203 

BR152 

4DII 

369 

- 27 

BR427-55 

♦EDL 

241 

-216 


RECT 



BR427-60 

♦ EDL 

241 

-219 

BR152F 

4 RECT 

369 

- 28 

BR427-65 

♦EDL 

242 

- 7 

BR152G 

4DII 

369 

- 29 

BR427-70 

♦ EDL 

242 

- 12 


4 RECT 



BR587-10 

♦ EDL 

241 

-111 

BR154 

4DII 

369 

- 54 

BR587-15 

♦ EDL 

241 

-133 


RECT 



BR587-20 

♦ EDL 

241 

-148 

BR154F 

4 RECT 

369 

- 55 

BR587-25 

♦ EDL 

241 

-160 

BR154G 

4DII 

369 

- 56 

BR587-30 

♦ EDL 

241 

-169 


4 RECT 



BR587-35 

♦ EDL 

241 

-181 

BR156 

4DII 

369 

- 79 

BR587-40 

♦ EDL 

241 

-186 


RECT 



BR587-45 

♦ EDL 

241 

-196 

BR156F 

4 RECT 

369 

- 80 

BR587-50 

♦ EDL 

241 

-204 

BR156G 

4DII 

369 

- 81 

BR587-55 

♦ EDL 

241 

-217 


4 RECT 



BR587-60 

♦ EDL 

241 

-220 

BR158 

4DII 

369 

- 99 

BR587-65 

♦ EDL 

242 

- 8 


RECT 



BR587-70 

♦ EDL 

242 

- 13 

BR158F 

4RECT 

369 

-100 

BR587-80 

♦ EDL 

242 

- 20 

BR158G 

4DII 

369 

-101 

BR587-85 

♦ EDL 

242 

- 31 


4 RECT 



BR587-90 

♦ EDL 

242 

- 33 

BR251 

4DII 

369 

-211 

BR587-95 

♦ EDL 

242 

- 37 


RECT 



BR587-100 

♦ EDL 

242 

- 42 

BR251F 

4 RECT 

369 

-212 

BR587-110 

♦ EDL 

242 

- 59 

BR251G 

4DII 

369 

-213 

BR587-120 

♦ EDL 

242 

- 65 


4 RECT 



BR587-130 

♦ EDL 

242 

- 79 

BR252 

4DII 

370 

- 22 

BR587-140 

♦ EDL 

242 

- 80 


RECT 



BR587-150 

♦EDL 

242 

- 88 

BR252F 

4 RECT 

370 

- 23 

BR587-160 

♦EDL 

242 

-101 

BR252G 

4DII 

370 

- 24 

BR587-170 

♦EDL 

242 

-104 


4 RECT 



BR587-180 

♦EDL 

242 

-106 

BR254 

4DII 

370 

- 59 

BR587-190 

♦EDL 

242 

-110 


RECT 



BR587-200 

♦EDL 

242 

-115 

BR254F 

4 RECT 

370 

• 60 

BR588-10 

♦EDL 

248 

-141 

BR254G 

4DII 

370 

- 61 

BR588-15 

♦EDL 

248 

-150 


4 RECT 



BR588-20 

♦EDL 

248 

-161 

BR256 

4DII 

370 

- 94 

BR588-25 

♦EDL 

248 

-165 


RECT 



BR588-30 

♦EDL 

248 

-169 

BR256F 

4 RECT 

370 

- 95 

BR588-35 

♦ EDL 

248 

-174 

BR256G 

4DII 

370 

- 96 

BR588-40 

♦ EDL 

248 

-177 


4 RECT 



BR588-45 

♦ EDL 

248 

-180 

BR258 

4DII 

370 

-116 

BR588-50 

♦ EDL 

248 

-182 


RECT 



BR588-55 

♦ EDL 

248 

-185 

BR258F 

4 RECT 

370 

-117 

BR588-60 

♦ EDL 

248 

-187 

BR258G 

4D1I 

370 

-118 

BR 588-65 

♦ EDL 

248 

-190 


4 RECT 



BR588-70 

♦ EDL 

248 

-192 

BR305 

4DII 

364 

- 90 

BR588-80 

♦ EDL 

248 

-193 


4 RECT 



BR588-85 

♦ EDL 

248 

-195 

BR305F 

4 RECT 

364 

- 91 

BR588-90 

♦ EDL 

248 

-196 

BR305G 

4DII 

364 

- 96 

BR588-95 

♦ EDL 

248 

-197 


4 RECT 



BR588-100 

♦ EDL 

248 

-198 

BR310 

4DII 

364 

-176 

BR588-110 

♦ EDL 

248 

-200 


4 RECT 



BR588-120 

♦ EDL 

248 

-201 

BR310F 

4 RECT 

364 

-177 

BR588-130 

♦ EDL 

248 

-203 

BR310G 

4DII 

364 

-182 

BR588-140 

♦ EDL 

248 

-204 


4 RECT 



BR588-150 

♦ EDL 

248 

-205 

BR351 

4DII 

371 

- 40 

BR588-160 

♦ EDL 

248 

-207 


RECT 



BR588-170 

♦ EDL 

248 

-208 

BR351F 

4 RECT 

371 

- 41 

BR588-180 

♦ EDL 

248 

-209 

BR351G 

4 RECT 

371 

- 42 

BR588-190 

♦ EDL 

248 

-210 

BR352 

4DII 

371 

- 59 

BR588-200 

♦ EDL 

248 

-211 


RECT 



BR605 

♦ Dll 

366 

- 21 

BR352F 

4 RECT 

371 

- 60 


RECT 



BR352G 

4 RECT 

371 

- 61 

BR605F 

♦ RECT 

366 

- 22 

BR354 

4DII 

371 

- 76 

BR605G 

♦ Dll 

366 

- 23 


RECT 




♦ RECT 



BR354F 

4 RECT 

371 

- 77 

BR610 

♦ Dll 

366 

-178 

BR354G 

4 RECT 

371 

- 78 


RECT 



BR356 

4DII 

371 

- 92 

BR610F 

♦RECT 

366 

-179 


RECT 



BR610G 

♦Dll 

366 

-180 

BR356F 

4 RECT 

371 

- 93 


♦RECT 



BR356G 

4 RECT 

371 

- 94 

BR805 

♦ Dll 

366 

-207 

BR358 

4DII 

371 

-107 


♦ RECT 




RECT 



BR805D 

♦ Dll 

362 

-164 

BR358F 

4 RECT 

371 

-108 


♦ RECT 



BR358G 

4 RECT 

371 

-109 

BR805DF 

♦ RECT 

362 

-175 

BR41 2-5-10 

4EDL 

241 

-200 

BR805DG 

♦ Dll 

362 

-176 

BR41 2-5-25 

4EDL 

241 

-201 


♦ RECT 



BR41 2-5-5 

4EDL 

241 

-202 

BR805F 

♦ RECT 

366 

-208 

BR41 2-7-10 

4EDL 

242 

- 9 

BR805G 

♦ Dll 

366 

-209 

BR41 2-7-25 

4EDL 

242 

- 10 


♦ RECT 



BR4 12-7-5 

4EDL 

242 

- 11 

BR810 

♦ Dll 

367 

- 82 

BR41 2-1 0-10 

4EDL 

242 

- 39 


♦ RECT 



BR41 2-1 0-25 

4EDL 

242 

- 40 

BR810D 

♦ Dll 

363 

-198 

BR412-10-5 

4EDL 

242 

- 41 


♦ RECT 



BR41 2-1 2-10 

4EDL 

242 

- 62 

BR810DF 

♦ RECT 

363 

-207 

BR41 2-1 2-25 

4EDL 

242 

- 63 

BR810DG 

♦ Dll 

363 

-208 

BR412-12-5 


242 

- 64 


♦ RECT 







BR1005F 

BR1005G 

BR1010 

BR1010F 

BR1010G 

BR1505 

BR1505F 

BR1505G 


BR1510F 

BR1510G 


BR2505F 

BR2505G 


BR2510F 

BR2510G 


BR3505F 

BR3505G 

BR3510 

BR3510F 

BR3510G 

BRF151 

BRF152 

BRF153 

BRF154 

BRF155 

BRF156 

BRF157 

BRF201 

BRF202 

BRF203 

BRF204 

BRF205 

BRF206 

BRF207 

BRF251 

BRF252 

BRF253 

BRF254 

BRF255 

BRF256 

BRF257 

BRF401 

BRF402 

BRF403 

BRF404 

BRF405 

BRF406 

BRF407 

BRR101 

BRR102 

BRR103 

BRR104 

BRR105 

BRR106 

BRR107 

BRR151 

BRR152 

BRR153 

BRR154 

BRR155 

BRR156 

BRR157 

BRS10-01 

BRS10-02 

BRS10-04 

BRS1 0-005 

BRS10-06 

BRS10-08 

BRS10-10 

BRS12-01 

BRS12-02 

BRS 12-04 

BRS1 2-005 

BRS12-06 

BRS12-08 

BRS12-10 

BRS15-01 

BRS15-02 

BRS15-04 

BRS1 5-005 

BRS15-06 

BRS15-08 

BRS15-10 

BRS25-01(M) 

BRS25-02(M) 

BRS25-04(M) 

BRS25-005(M) 

BRS25-06{M) 

BRS25-08(M) 

BRS25-10(M) 

BRS35-01 

BRS35-02 

BRS35-04 

BRS35-005 

BRS35-06 


BRS35-08 
BRS35-10 ♦ 

BRS101 4 

BRS102 4 

BRS103 4 

BRS104 4 

BRS105 4 

BRS106 4 

BRS107 4 

BRS301 4 

BRS302 4 

BRS303 4 

BRS304 4 

BRS305 4 

BRS306 4 

BRS307 4 

BRS601 4 

BRS602 4 

BRS603 4 

BRS604 4 

BRS605 4 

BRS606 4 

BRS607 4 

BS9301F01 9-8308 

BS9301F01 9-8805 


TIJrii 


225-200 

4PHIN 


BY228/13 

BY228/15 

BY229-200 

4PHIN 

BY229-200R 

4PHIN 

BY229-400 

4PHIN 

BY229-400R 

4PHIN 

BY229-600 

4PHIN 

BY229-600R 

4PH1N 

BY229-800 

4PHIN 

BY229-800R 

4PHIN 


ny.iiiirT — -=====■ 


RECT 


BY125 

♦ BELI 

280 -120 

BY229-1000 

♦ MULB 

♦ RECT 

371 -120 

BY126 

♦ BELI 

282 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ RECT 

371 -121 

BY127 

BELI 

282 - 65 


♦VALG 

♦ INC 

361 -137 


♦VALG 


BY229-1000R 

♦ MULB 

♦ INC 

361 -163 

BY133 

FGRS 

408 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

361 -196 

♦ ITTG 

WAB 



♦VALG 

♦ INC 

362 - 32 

BY134 

♦ ITTG 

281 -183 

BY233-200 

♦THEF 

♦ INC 

362 - 66 

BY135 

♦ ITTG 

280 -122 

BY233-400 

♦THEF 

♦ INC 

362 - 93 

BY164 

♦ MULB 

361 - 84 

BY233-600 

♦THEF 

♦INC 

402 - 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY239-200 

THEF 

♦INC 

362 -177 


♦VALG 


BY239-400 

THEF 

♦INC 

363 - 6 

BY176 

♦ MULB 

429 - 4 

BY239-600 

THEF 

♦ INC 

363 - 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY239-800 

THEF 

♦INC 

363 - 96 


♦VALG 


BY246-600 

SIEG 

♦INC 

363 -140 

BY179 

♦ MULB 

361 - 31 

BY246-1000 

SIEG 

♦INC 

363 -178 

♦ PHIN 

♦VALG 


BY246-1200 

SIEG 

♦INC 

402 -112 

BY184 

♦ MULB 

232 - 89 

BY249-300 

MULB 

♦INC 

364 - 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 

♦INC 

364 - 24 


♦VALG 



VALG 

♦INC 

364 - 29 

BY187 

♦ EDI 

242 - 43 

BY249-600 

MULB 

♦ INC 

364 - 36 

BY1 87-01 

♦ EDI 

242 - 66 

PHIN 

RTCF 

♦ INC 

364 - 41 

BY188 

♦ MULB 

282 -147 


VALG 

♦INC 

364 - 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY251 

♦FGRS 

♦ INC 

402 -140 


♦VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦INC 

365 - 16 

BY188A 

♦ MULB 

282 -148 


WAB 

♦INC 

365 - 34 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY252 

♦FGRS 

♦ INC 

365 - 55 


VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦INC 

365 - 77 

BY188B 

♦ MULB 

282 -149 


WAB 

♦INC 

365 - 99 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY253 

♦FGRS 

♦ INC 

365 -117 


VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦INC 

402 -199 

BY188G 

MULB 

283 -105 


WAB 

♦INC 

360 -101 

PHIN 

RTCF 


BY254 

♦ FGRS 

♦ INC 

360 -128 


VALG 


♦ ITTG 

THEF 

♦INC 

360 -161 

BY203-12 

♦ALGG 

247 -206 


WAB 

♦ INC 

360 -196 

BY203-16 

♦ALGG 

247 -213 

BY255 

♦ FGRS 

♦ INC 

361 - 19 

BY203-20 

♦ALGG 

247 -220 

♦ ITTG 

THEF 

♦ INC 

361 - 46 

BY203/12S 

♦ALGG 

256 - 89 


WAB 

♦ INC 

401 -183 

BY203/16S 

♦ALGG 

256 -126 

BY256 

♦ MULB 

♦ INC 

361 -129 

BY203/20S 

♦ALGG 

256 -142 

♦ PHIN 

♦VALG 

♦ INC 

361 -156 

BY206 

♦MULB 

251 -140 

BY257 

♦ MULB 

♦ INC 

361 -183 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 

♦INC 

362 - 18 

BY207 

♦MULB 

251 -142 

BY260-200 

♦ MULB 

♦ INC 

362 - 54 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦INC 

362 - 81 

BY208-600 

♦ MULB 

251 -143 


♦VALG 

♦ INC 

402 - 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY260-400 

♦ MULB 

♦ INC 

367 -140 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦INC 

367 -178 

BY208-800 

♦ MULB 

251 -145 


♦VALG 

♦ INC 

367 -218 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY260-600 

♦ MULB 

♦INC 

367 -109 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦INC 

368 - 36 

BY208-1000 

♦ MULB 

251 -147 


♦VALG 

♦INC 

368 - 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY26 1-200 

♦ MULB 

♦INC 

403 - 47 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

368 -114 

BY209 

♦ MULB 

251 -117 


♦VALG 

♦ INC 

368 -129 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY26 1-400 

♦ MULB 

♦INC 

368 -149 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

368 -104 

BY214-50 

THEF 

291 -124 


♦VALG 

♦INC 

368 -164 

BY214-100 

THEF 

291 -167 

BY26 1-600 

♦ MULB 

♦ INC 

368 -178 

BY21 4-200 

THEF 

291 -217 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

403 - 61 

BY2 14-400 

THEF 

292 - 64 


♦VALG 

♦ INC 

368 -214 

BY21 4-600 

THEF 

292 -120 

BY268 

♦ALGG 

♦ INC 

369 - 18 

BY21 4-800 

THEF 

292 -171 

BY269 

♦ALGG 

♦ INC 

369 - 46 

BY214-1000 

THEF 

403 - 18 

BY277-600R 

♦ MULB 

♦ INC 

368 -197 

BY218-100 

♦THEF 

258 - 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

369 - 70 

BY21 8-200 

♦THEF 

259 - 77 


♦VALG 

♦ INC 

369 - 93 

BY2 18-400 

♦THEF 

260 - 44 

BY277-750R 

♦ MULB 

♦ INC 

403 - 83 

BY2 18-600 

♦THEF 

260 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 

♦ INC 

369 -170 

BY223 

♦ MULB 

262 - 29 


♦VALG 

♦ INC 

370 - 10 

♦ PHIN 

♦VALG 


BY289-150 

♦ SIEG 

♦ INC 

370 - 47 

BY224-400 

♦ MULB 

365 -155 

BY289-200 

♦ SIEG 

♦ INC 

369 -177 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY289-3C0 

♦SIEG 

♦ INC 

370 - 82 


♦VALG 


BY289-400 

♦ SIEG 

♦ INC 

370 -108 

BY224-600 

♦ MULB 

365 -156 

BY289-450 

♦SIEG 

♦ INC 

403 -127 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY289-600 

♦ SIEG 

♦ INC 

371 - 32 


♦VALG 


BY289-900 

♦SIEG 

♦ INC 

371 - 52 

BY225-100 

♦ MULB 

365 -153 

BY289-1000 

♦SIEG 

♦ INC 

371 - 69 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY291-75 

♦ SIEG 

♦ INC 

371 - 13 


♦VALG 


BY291-150 

♦SIEG 

♦ INC 

371 - 85 




BY291-225 

♦ SIEG 


409 - 67 
412 - 39 
261 - 9 


250 -138 
250 -149 
250 -175 
250 -181 
250 -205 

250 -212 

251 - 16 
251 - 17 
250 -108 
250 -131 
250 -164 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦-Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 









1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



|y4:4iriT-l 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 





BY291-300 


250 

-169 

BY550/400 


ujommKM 

BYT1 2-300 


254 -118 

BYT230PI-1000A 

272 -123 

BYV28-150 

"♦MULB 

444 -105 

BY29 1-450 

♦SIEG 

250 

-202 

BY550/600 

FGRS 

291 - 51 

BYT1 2-400 

♦THEF 

254 -159 


♦THEF 


PHIN 

RTCF 


BY29 1-600 

♦SIEG 

250 

-207 

BY550/800 

FGRS 

291 - 74 

BYT1 2-600 

♦THEF 

260 -149 

BYT230PIV200 

♦THEF 

273 - 16 


VALG 


BY292.75 

♦SIEG 

250 

-109 

BY584 

♦ MULB 

251 - 27 

BYT1 2-800 

♦THEF 

261 - 41 

BYT230PIV300 

♦THEF 

273 - 35 

BYV28-200 

♦ MULB 

444 -106 

BY292-150 

♦SIEG 

250 

-132 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT1 2-1 000(A) 


261 -105 

BYT230PIV400 

♦THEF 

273 - 39 

PHIN 

RTCF 


BY292.225 

♦SIEG 

250 

-165 


♦VALG 



♦THEF 


BYT230PIV-600(A) 

272 -117 


VALG 


BY292-300 

♦SIEG 

250 

-170 

BY588 

♦ MULB 

283 -106 

BYT12P600 

♦THEF 

260 -150 


♦THEF 


BYV29-300 

♦ MULB 

293 -169 

BY293-75 

♦SIEG 

250 

-110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT12P800 

♦THEF 

260 -151 

BYT230PIV-800(A) 

272 -122 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY293-150 

♦SIEG 

250 

-133 


♦VALG 


BYT12P-1 000(A) 

261 -106 


♦THEF 



♦VALG 


BY293-225 

♦SIEG 

250 

-166 

BY609 

♦MULB 

251 - 54 


♦THEF 


BYT230PIV-1 000(A) 


BYV29-400 

♦ MULB 

293 -171 

BY293-300 

♦SIEG 

250 

-171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT12PI-600(A) 


260 -152 


♦THEF 

272 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY294-75 

♦SIEG 

250 

-111 


♦VALG 



♦THEF 


BYV10-20 

♦THEF 

436 -106 


♦VALG 


BY294-150 

♦SIEG 

250 

-134 

BY610 

♦MULB 

251 - 55 

BYT12PI-800(A) 


261 - 42 

BYV10-20A 

♦THEF 

374 - 24 

BYV29-500 

♦ MULB 

293 -172 

BY294-225 

♦SIEG 

250 

-167 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦THEF 


BYV10-30 

♦THEF 

436 -107 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY294-300 

♦SIEG 

250 

-172 


♦VALG 


BYT12PI-1 000(A) 

261 -107 

BYV10-40 

♦THEF 

436 -108 


♦VALG 


BY294-450 

♦SIEG 

250 

-203 

BY707 

♦ MULB 

251 - 49 


♦THEF 


BYV10-60 

♦THEF 

374 - 51 

BYV30-200 

♦MULB 

258 -209 

BY294-600 

♦SIEG 

250 

-208 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT1 3-600 

♦THEF 

255 - 85 

BYV12 

♦ALGG 

253 - 90 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY295-150 

♦SIEG 

250 

-135 


♦VALG 


BYT1 3-800 

♦THEF 

255 -174 

BYV13 

♦ALGG 

254 -220 


VALG 


BY295-200 

♦SIEG 

250 

-144 

BY708 

♦ MULB 

251 - 56 

BYT13-1000 

♦THEF 

256 - 27 

BYV14 

♦ALGG 

255 -118 

BYV30-300 

♦MULB 

259 -164 

BY295-300 

♦SIEG 

250 

-173 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BYT16P200 

♦THEF 

259 - 44 

BYV15 

♦ALGG 

255 -192 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY295-400 

♦SIEG 

250 

-178 


♦VALG 


BYT16P300 

♦THEF 

259 -175 

BYV16 

♦ALGG 

256 - 41 


VALG 


BY295-450 

♦SIEG 

250 

-204 

BY709 

♦ MULB 

251 - 60 

BYT16P400 

♦THEF 

260 - 13 

BYV19-30 

MULB 

436 - 49 

BYV30-400 

♦MULB 

259 -214 

BY295-600 

♦SIEG 

250 

-209 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30-200 

♦THEF 

259 - 49 

PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BY296 

♦FGRS 

286 

- 19 


♦VALG 


BYT30-300 

♦THEF 

259 -178 


VALG 



VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BY710 

♦MULB 

251 - 66 

BYT30.400 

♦THEF 

260 - 18 

BYV19-35 

MULB 

436 - 50 

BYV32.50 

♦ MULB 

293 -200 

BY297 

♦FGRS 

286 

- 59 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYT30.600(A) 

♦THEF 

260 -154 

PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ ITTG 

♦THEF 




♦VALG 


BYT30-800(A) 

♦THEF 

261 - 44 


VALG 


SIEG 

VALG 


BY298 

♦ FGRS 

286 

-109 

BY711 

♦MULB 

251 ■ 68 

BYT30-1 000(A) 


261 -108 

BYV 19-40 

MULB 

436 - 51 

BYV32-100 

♦ MULB 

293 -220 

♦ ITTG 

♦THEF 



♦PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BY299 

♦FGRS 

286 

-197 


♦VALG 


BYT30P200 

♦THEF 

259 - 50 


VALG 


SIEG 

VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BY712 

♦ PHIN 

291 -178 

BYT30P300 

♦THEF 

259 -179 

BYV19-45 

MULB 

436 - 52 

BYV32-150 

♦ MULB 

294 - 24 

BY300-500 

♦SIEG 

250 

-206 


♦ RTCF 


BYT30P400 

♦THEF 

260 - 19 

PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 


BY300-600 

♦SIEG 

250 

-210 

BY713 

♦ PHIN 

292 - 8 

BYT30P600 

♦THEF 

260 -155 


VALG 


SIEG 

VALG 


BY300-650 

♦SIEG 

251 

- 7 

BY714 

♦ MULB 

251 - 76 

BYT30P800 

♦THEF 

261 - 45 

BYV20-30 

♦ MULB 

295 -186 

BYV32-200 

♦ MULB 

294 - 31 

BY300-700 

♦SIEG 

251 

- 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30P-1 000(A) 

261 -109 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY302-75 

SIEG 

287 

- 6 


♦VALG 



♦THEF 



VALG 


SIEG 

VALG 


BY302-150 

SIEG 

287 

- 26 

BYM56A 

♦ MULB 

289 -186 

BYT30PI200 

♦THEF 

259 - 51 

BYV20-35 

♦MULB 

295 -187 

BYV33-30 

MULB 

436 - 55 

BY302-225 

SIEG 

287 

- 46 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30PI300 

♦THEF 

259 -180 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 


BY302-300 

SIEG 

287 

- 47 


♦VALG 


BYT30PI400 

♦THEF 

260 - 20 


VALG 



VALG 


BY318-100 

♦THEF 

274 

- 39 

BYM56B 

♦ MULB 

289 -195 

BYT30PI-600(A) 


260 -156 

BYV20-40 

♦ MULB 

295 -188 

BYV33-35 

MULB 

436 - 56 

BY3 18-200 

♦THEF 

274 

- 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


♦PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 


BY3 18-400 

♦THEF 

274 

- 41 


♦VALG 


BYT30PI-800(A) 


261 - 46 


VALG 



VALG 


BY3 18-600 

♦THEF 

274 

- 42 

BYM56C 

♦ MULB 

289 -201 


♦THEF 


BYV20-45 

♦MULB 

436 - 53 

BYV33-40 

MULB 

436 - 57 

BY329-800 

♦ MULB 

293 

-128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT30PI- 1000(A) 

261 -110 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 



♦THEF 



♦VALG 



VALG 



♦VALG 



BYM56D 

♦MULB 

289 -205 

BYT60-200 

♦THEF 

259 - 9 

BYV21-30 

♦MULB 

436 - 41 

BYV33-45 

MULB 

436 - 58 

BY329-1000 

♦ MULB 

403 

- 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYT60-300 

♦THEF 

259 -165 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


BYT60-400 

♦THEF 

259 -215 


VALG 



VALG 



♦VALG 



BYM56E 

♦ MULB 

402 -197 

BYT60P200 

♦THEF 

259 - 52 

BYV21-35 

♦MULB 

298 - 99 

BYV34-300 

♦MULB 

297 -156 

BY329-1200 

♦MULB 

406 

-157 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYT60P300 

♦THEF 

259 -181 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


BYT60P400 

♦THEF 

260 - 21 


VALG 



♦VALG 



♦VALG 



BYS15 

♦SIEG 

296 - 25 

BYT61-600 

♦SSEI 

274 - 45 

BYV21-40 

♦ MULB 

298 -103 

BYV34-400 

♦MULB 

297 -172 

BY350-1300 

SIEG 

408 

-191 

BYS21 

SIEG 

279 -201 


♦THEF 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY350-1500 

SIEG 

411 

• 89 

BYS21-45 

♦SIEG 

279 -202 

BYT61-800 

♦SSEI 

274 - 46 


VALG 



♦VALG 


BY359-1000 

♦ MULB 

402 

■202 

BYS21-90 

♦SIEG 

280 - 40 


♦THEF 


BYV21-45 

♦MULB 

436 - 42 

BYV34-500 

♦MULB 

297 -188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS22-45 

♦SIEG 

285 -171 

BYT61-900 

♦THEF 

274 - 47 

PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 



BYS22-90 

♦SIEG 

286 - 4 

BYT61-1000 

♦SSEI 

401 - 9 


VALG 



♦VALG 


BY359-1300 

♦ MULB 

408 

-208 

BYS24 

SIEG 

293 - 61 


♦THEF 


BYV22-30 

♦MULB 

302 -116 

BYV37 

♦ALGG 

255 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS24-45 

♦SIEG 

290 - 18 

BYT65-600 

♦SSEI 

274 - 53 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV38 

♦ALGG 

256 - 35 


♦VALG 



BYS24-90 

♦SIEG 

290 -132 


♦THEF 



VALG 


BYV42-50 

♦MULB 

300 - 21 

BY359-1500 

♦ MULB 

411 

-110 

BYS26 

♦SIEG 

287 -161 

BYT65.800 

♦SSEI 

274 - 54 

BYV22-35 

♦ MULB 

302 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS26-45 

♦SIEG 

287 -162 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



BYS26-90 

♦SIEG 

287 -212 

BYT65-900 

♦THEF 

274 - 55 


VALG 


BYV42-100 

♦ MULB 

300 - 52 

BY360-600 

SIEG 

281 

-153 

BYS27-45 

♦SIEG 

290 -106 

BYT65-1000 

♦SSEI 

401 - 12 

BYV22-40 

♦ MULB 

302 -119 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY396 

♦FGRS 

247 

- 86 

BYS28 

SIEG 

298 -104 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BYS28-45 

♦SIEG 

295 -189 

BYT67-800 

♦THEF 

261 - 52 


VALG 


BYV42-150 

♦ MULB 

300 - 65 

BY397 

♦ FGRS 

247 

-136 

BYS28-90 

♦SIEG 

295 -192 

BYT67-1000 

♦THEF 

261 -115 

BYV22-45 

♦ MULB 

436 - 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ ITTG 

♦THEF 



BYS30 

♦SIEG 

299 -217 

BYT71-100 

♦THEF 

258 -122 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BY398 

♦ FGRS 

247 

-168 

BYS31 

SIEG 

300 - 27 

BYT71-200 

♦THEF 

259 -121 


♦VALG 


BYV42-200 

♦ MULB 

300 - 85 

♦ ITTG 

♦THEF 



BYS32 

SIEG 

300 - 4 

BYT71-400 

♦THEF 

260 - 80 

BYV23-30 

♦ MULB 

304 - 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY399 

♦ FGRS 

247 

-196 

BYS41 

SIEG 

299 -218 

BYT71-600 

♦THEF 

241 - 43 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



BYS42 

SIEG 

299 -219 

BYT71-800 

♦THEF 

261 - 81 


VALG 


BYV43-30 

♦ MULB 

375 -170 

BY406A 

THEF 

279 

- 92 

BYS50 

♦SIEG 

303 - 67 

BYT75-200 

♦SSEI 

263 -170 

BYV23-35 

♦ MULB 

304 - 12 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BY407A 

THEF 

279 

-115 

BYS51 

SIEG 

303 - 65 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BY409 

♦VALG 

292 

-187 

BYS71 

SIEG 

305 - 6 

BYT75-400 

♦SSEI 

263 -179 


VALG 


BYV43-35 

♦ MULB 

375 -173 

BY409A 

♦MULB 

251 

-116 

BYS72 

SIEG 

305 - 3 


♦THEF 


BYV23-40 

♦ MULB 

304 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS76 

SIEG 

304 -219 

BYT75-500 

♦THEF 

263 -187 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



BYS79 

♦SIEG 

296 - 38 

BYT75-600 

♦SSEI 

263 -191 


VALG 


BYV43.40 

♦ MULB 

375 -176 

BY438 

♦ MULB 

261 

-165 

BYS80 

♦SIEG 

296 - 36 


♦THEF 


BYV23-45 

♦ MULB 

304 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



BYS92-40 

♦SIEG 

305 - 31 

BYT75.800 

♦SSEI 

240 - 67 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 



♦VALG 



BYS92-45 

♦SIEG 

305 - 32 

BYT75.1000 

♦SSEI 

240 -111 


VALG 


BYV43-40A 

♦ MULB 

375 -177 

BY448 

♦ALGG 

411 

- 96 

BYS92.50 

♦SIEG 

305 - 33 

BYT77 

♦ALGG 

255 -179 

BYV24-800 

MULB 

262 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



BYS93.40 

♦SIEG 

307 - 37 

BYT78 

♦ALGG 

256 . 34 

PHIN 

RTCF 


BYV43.45 

♦ MULB 

375 -179 

RTCF 

♦VALG 



BYS93-45 

♦SIEG 

307 - 38 

BYT79-300 

♦ MULB 

296 . 12 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY458 

♦ALGG 

406 

-130 

BYS93-50 

♦SIEG 

307 - 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV24-1000 

MULB 

262 -123 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



BYS94 

SIEG 

444 - 47 


♦VALG 


PHIN 

RTCF 


BYV52-50 

♦THEF 

272 - 63 

RTCF 

♦VALG 



BYS95 

SIEG 

444 - 48 

BYT79-400 

♦ MULB 

296 . 13 


VALG 


BYV52-100 

♦THEF 

272 - 75 

BY476 

♦ MULB 

251 

-118 

BYS95-40 

♦SIEG 

303 - 64 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV26A 

♦ MULB 

254 - 17 

BYV52-150 

♦THEF 

272 • 89 

♦PHIN 

♦ RTCF 



BYS95.45 

♦SIEG 

303 - 70 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYV52-200 

♦THEF 

272 - 95 


♦VALG 



BYS96-50 

♦SIEG 

303 - 76 

BYT79-500 

♦ MULB 

296 • 14 


♦VALG 


BYV54.50 

♦THEF 

272 -198 

BY476A 

♦ MULB 

251 

-119 

BYS96 

SIEG 

444 - 49 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYV26B 

♦MULB 

254 -150 

BYV54.100 

♦THEF 

272 -202 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS97 

SIEG 

444 - 50 


♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


BYV54.150 

♦THEF 

273 . 11 


♦VALG 



BYS97-40 

♦SIEG 

305 -183 

BYT95A 

♦MULB 

277 -119 


♦VALG 


BYV54-200 

♦THEF 

273 - 13 

BY477 

♦ MULB 

431 

- 35 

BYS97-45 

♦SIEG 

305 -184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV26C 

♦MULB 

255 - 62 

BYV54V50 

♦THEF 

272 -199 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS97.50 

♦SIEG 

305 -186 


♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


BYV54V100 

♦THEF 

272 -203 


♦VALG 



BYS98-40 

♦SIEG 

299 -213 

BYT95B 

♦ MULB 

277 -147 


♦VALG 


BYV54V150 

♦THEF 

273 - 12 

BY478 

♦ MULB 

431 

-195 

BYS98-45 

♦SIEG 

300 - 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-50 

♦MULB 

444 - 99 

BYV54V200 

♦THEF 

273 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYS98-50 

♦SIEG 

300 - 25 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV61 

♦ALGG 

252 - 39 


♦VALG 



BYT01-200 

♦THEF 

259 - 25 

BYT95C 

♦ MULB 

277 -173 


♦VALG 


BYV62 

♦ALGG 

252 -214 

BY505 

♦ MULB 

251 

- 34 

BYT01-300 

♦THEF 

259 -166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27.100 

MULB 

444 -100 

BYV63 

♦ALGG 

253 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYT01-400 

♦THEF 

260 - 2 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV72.50 

♦MULB 

300 - 22 


♦VALG 



BYT03.200 

♦THEF 

259 - 26 

BYT95D 

♦ MULB 

261 - 63 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY509 

♦ MULB 

295 

-172 

BYT03-300 

♦THEF 

259 -167 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-150 

MULB 

444 -101 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 



BYT03-400 

♦THEF 

260 - 3 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV72-100 

♦ MULB 

300 - 53 


VALG 



BYT08P200 

♦THEF 

259 - 42 

BYT95E 

♦ MULB 

261 -122 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY510 

♦ MULB 

427 

-219 

BYT08P300 

♦THEF 

259 -173 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYV27-200 

MULB 

444 -102 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYT08P400 

♦THEF 

260 - 11 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYV72-150 

♦ MULB 

300 - 66 


♦VALG 



BYT08PI200 

♦THEF 

259 - 43 

BYT230P1200 

♦THEF 

273 - 15 


VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BY627 

♦ MULB 

295 

-137 

BYT08PI300 

♦THEF 

259 -174 

BYT230PI300 

♦THEF 

273 - 34 

BYV28-50 

♦ MULB 

444 -103 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BYT08PI400 

♦THEF 

260 - 12 

BYT230PI400 

♦THEF 

273 - 38 

PHIN 

RTCF 


BYV72-200 

♦MULB 

300 • 86 


♦VALG 



BYT1 1-600 

♦THEF 

255 - 82 

BYT230PI.600(A) 

272 -116 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BY550/50 

FGRS 

290 

-119 

BYT1 1-800 

♦THEF 

255 -172 


♦THEF 


BYV28-100 

♦ MULB 

444 -104 


♦VALG 


BY550/100 

FGRS 

290 

-145 

BYT11-1000 

♦ THEF 

256 - 25 

BYT230PI-800(A) 

272 -121 

PHIN 

RTCF 


BYV79-50 

♦ MULB 

296 - 3 

BY550/200 

FGRS 

290 

-181 

BYT1 2-200 

♦THEF 

254 - 31 


♦THEF 



VALG 


cont.next oaae 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS iNDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 







TYPE No. 

MFRS 






mmm 


BW79-50 



BYW29-200 



BYV\/88-200 

tHef 

295 - 28 

BYXT5 


302 • 32 

BYX39-1000 


403 - 42 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

SIEG 


BYW88-300 

THEF 

295 - 54 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦RTCF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BYW88-400 

THEF 

295 - 81 


♦VALG 



♦VALG 


BYV79-100 

♦ MULB 

296 - 6 

BYW30-50 

♦FERB 

257 -106 

BYW88-500 

THEF 

295 -102 

BYX16 

♦ MULB 

302 - 33 

BYX39-1200 

♦ MULB 

406 -158 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BYW88-600 

THEF 

295 -128 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BYW88-800 

THEF 

295 -164 


♦VALG 



♦VALG 


BYV79-150 

♦MULB 

296 - 7 

BYW30-100 

♦ FERB 

258 - 7 

BYW88-1000 

THEF 

403 - 66 

BYX22-200 

♦ MULB 

283 - 61 

BYX39-1400 

♦ MULB 

409 -103 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BYW92-50 

♦ FERB 

257 -137 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 



♦VALG 


BYV79-200 

♦MULB 

296 - 11 

BYW30-150 

♦ FERB 

258 -168 

♦ RTCF 

♦SSEI 


BYX22-400 

♦MULB 

283 - 62 

BYX42-300 

♦ MULB 

295 - 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦THEF 

VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BYW92-100 

♦ FERB 

258 - 45 


♦VALG 



♦VALG 


BYV92-200 

♦ MULB 

301 - 3 

BYW30-200 

MULB 

259 - 4 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX22-600 

♦MULB 

283 - 64 

BYX42-600 

♦MULB 

295 -125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦SSEI 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦VALG 


♦THEF 

VALG 



VALG 



♦VALG 


BYV92-300 

♦ MULB 

301 - 10 

BYW31-50 

♦ FERB 

257 -114 

BYW92-150 

♦FERB 

258 -195 

BYX22-800 

♦ MULB 

283 - 65 

BYX42-900 

♦MULB 

295 -178 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦SSEI 



♦VALG 



♦VALG 


BYV92-400 

♦ MULB 

301 - 18 

BYW31-100 

♦ FERB 

258 - 19 

♦THEF 

VALG 


BYX22-1200 

♦ MULB 

406 - 79 

BYX42-1200 

♦MULB 

406 -176 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦ PHIN 


BYW92-200 

♦MULB 

259 - 30 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


PHIN 

♦ RTCF 



VALG 



♦VALG 


BYV95A 

♦ MULB 

294 - 48 

BYW31-150 

♦ FERB 

258 -178 

♦SSEI 

♦THEF 


BYX25-600 

♦ MULB 

297 -206 

BYX45-600R 

♦MULB 

284 -208 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BYW93-50 

MULB 

257 -138 


VALG 


SLCB 

♦VALG 


BYV95B 

♦ MULB 

294 -101 

BYW3 1-200 

MULB 

259 - 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-800 

♦ MULB 

298 - 4 

BYX45-800R 

♦ MULB 

285 - 66 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



VALG 



♦VALG 


BYW93-100 

MULB 

258 - 46 


VALG 


SLCB 

♦VALG 


BYV95C 

♦ MULB 

294 -134 

BYW32 

♦ALGG 

254 - 79 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BYX25-1000 

♦ MULB 

403 -117 

BYX45-1000R 

♦ MULB 

402 - 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW33 

♦ALGG 

254 -138 


VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


BYW34 

♦ALGG 

254 -211 

BYW93-150 

MULB 

258 -196 


VALG 


SLCB 

♦VALG 


BYV96D 

♦ MULB 

294 -152 

BYW35 

♦ALGG 

255 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-1200 

♦MULB 

406 -195 

BYX45-1200R 

♦ MULB 

406 - 82 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYW36 

♦ALGG 

255 - 98 


VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


BYW51-50 

♦THEF 

296 -187 

BYW93-200 

MULB 

259 - 31 


VALG 



♦VALG 


BYV96E 

♦MULB 

403 - 53 

BYW51-100 

♦THEF 

296 -199 

PHIN 

♦ RTCF 


BYX25-1400 

♦ MULB 

409 -119 

BYX45-1400R 

♦ MULB 

409 - 78 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYW51-150 

♦THEF 

296 -207 


VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



VALG 


BYW51-200 

♦THEF 

272 - 92 

BYW94-50 

MULB 

257 -139 


VALG 



♦VALG 


BYW07-50 

♦THEF 

252 - 61 

BYW52 

♦ALGG 

254 - 97 

PHIN 

RTCF 


BYX30-200 

♦ MULB 

259 - 78 

BYX46-200 

♦MULB 

259 - 79 

BYW07-100 

♦THEF 

253 - 28 

BYW53 

♦ALGG 

255 - 13 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW07-150 

♦THEF 

253 -211 

BYW54 

♦ALGG 

255 -137 

BYW94-50U 

MULB 

257 -140 


♦VALG 



VALG 


BYW07-200 

♦THEF 

254 - 32 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PHIN 

RTCF 


BYX30-300 

♦ MULB 

259 -191 

BYX46-300 

♦ MULB 

259 -192 

BYW08-50 

♦THEF 

257 -135 

♦ RTCF 

♦VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW08.100 

♦THEF 

258 - 43 

BYW55 

♦ALGG 

255 -214 

BYW94-100 

MULB 

258 - 47 


♦VALG 



VALG 


BYW08.150 

♦THEF 

258 -193 

♦ MULB 

♦ PHIN 


PHIN 

RTCF 


BYX30-400 

♦MULB 

260 - 45 

BYX46-400 

♦ MULB 

260 - 46 

BYW08-200 

♦THEF 

259 - 28 

♦RTCF 

♦VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦RTCF 


BYW14-100 

THEF 

250 -128 

BYW56 

♦ALGG 

256 - 67 

BYW94-100U 

MULB 

258 - 48 


♦VALG 



VALG 


BYW1 4-200 

THEF 

250 -163 

♦ MULB 

♦ PHIN 

402 - 98 

PHIN 

RTCF 


BYX30-500 

♦ MULB 

260 -124 

BYX46-500 

♦MULB 

260 -125 

BYW1 4-400 

THEF 

250 -199 

♦RTCF 

♦VALG 



VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


BYW1 4-600 

THEF 

251 - 4 

BYW72 

♦ALGG 

254 - 80 

BYW94-150 

MULB 

258 -197 


♦VALG 



VALG 


BYW1 4-800 

THEF 

251 - 13 

BYW73 

♦ALGG 

254 -139 

PHIN 

RTCF 


BYX30-600 

♦ MULB 

260 -171 

BYX46-600 

♦ MULB 

260 -172 

BYW15-100 

THEF 

250 -127 

BYW74 

♦ALGG 

254 -212 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦RTCF 


BYW1 5-200 

THEF 

250 -160 

BYW75 

♦ALGG 

255 - 49 

BYW94-150U 

MULB 

258 -198 


♦VALG 



VALG 


BYW1 5-400 

THEF 

250 -195 

BYW76 

♦ALGG 

255 - 99 

PHIN 

RTCF 


BYX32-400 

♦MULB 

307 -152 

BYX49-300 

♦MULB 

292 - 24 

BYW1 5-600 

THEF 

251 - 2 

BYW77-50 

♦SSEI 

257 -115 


VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYW1 5-800 

THEF 

251 - 12 


♦THEF 


BYW94-200 

MULB 

259 - 32 


♦VALG 



♦VALG 


BYW16-100 

THEF 

250 -125 

BYW77-100 

♦SSEI 

258 - 20 

PHIN 

RTCF 


BYX32-600 

♦ MULB 

307 -199 

BYX49-600 

♦MULB 

292 -119 

BYW1 6-200 

THEF 

250 -147 


♦THEF 



VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW1 6-400 

THEF 

250 -179 

BYW77-150 

♦SSEI 

258 -179 

BYW94-200U 

MULB 

259 - 33 


♦VALG 



♦VALG 


BYW1 6-600 

THEF 

250 -211 


♦THEF 


PHIN 

RTCF 


BYX32-800 

♦ MULB 

308 - 23 

BYX49-900 

♦ MULB 

289 -173 

BYW1 6-800 

THEF 

251 - 9 

BYW77-200 

♦SSEI 

259 - 11 


VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW17-100 

THEF 

288 • 42 


♦THEF 


BYW95A 

♦MULB 

282 -177 


♦VALG 



♦VALG 


BYW1 7-200 

THEF 

288 -122 

BYW77P-50(A) 

♦THEF 

257 -116 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYX32.1000 

♦ MULB 

404 - 88 

BYX49-1200 

♦ MULB 

406 -146 

BYW1 7-400 

THEF 

288 -220 

BYW77P.1 00(A) 


258 - 21 


VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW1 7-600 

THEF 

289 - 82 


♦THEF 


BYW95B 

♦MULB 

282 -198 


♦VALG 



♦VALG 


BYW1 7-800 

THEF 

289 -150 

BYW77P-1 50(A) 


258 -180 

♦PHIN 

♦RTCF 


BYX32-1200 

♦MULB 

407 -181 

BYX50-200 

♦ MULB 

259 - 53 

BYW17-1000 

THEF 

402 -183 


♦THEF 



VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYW17-1200 

THEF 

406 -126 

BYW77P-200(A) 


259 - 12 

BYW95C 

♦MULB 

282 -220 


♦VALG 



♦VALG 


BYW1 8-400 

THEF 

289 - 1 


♦THEF 


♦PHIN 

♦RTCF 


BYX32-1600 

♦MULB 

413 - 4 

BYX50-300 

♦MULB 

259 -182 

BYW1 8-600 

THEF 

289 - 83 

BYW77P|.50(A) 


257 -117 


VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW1 8-800 

THEF 

289 -151 


♦THEF 


BYW96D 

♦ MULB 

283 - 21 


♦VALG 



♦VALG 


BYW18-1000 

THEF 

402 -184 

BYW77PI.1 00(A) 


258 - 22 

♦PHIN 

♦ RTCF 


BYX33-400 

♦MULB 

309 -161 

BYX50-400 

♦ MULB 

260 - 22 

BYW1 9-800 

♦MULB 

262 - 18 


♦THEF 



VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW77PI-1 50(A) 


258 -181 

BYW96E 

♦ MULB 

402 - 28 


♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 



♦THEF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BYX33-800 

♦MULB 

309 -219 

BYX52-300 

♦ MULB 

301 -162 

BYW19-1000 

♦MULB 

262 - 20 

BYW77PI-200(A) 


259 - 13 


VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BYW98-50 

♦THEF 

257 -120 


♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 


BYW78-50 

♦THEF 

257 -136 

BYW98-100 

♦THEF 

258 - 25 

BYX33-1200 

♦ MULB 

408 - 24 

BYX52-600 

♦MULB 

301 -220 

BYW25 

♦ MULB 

262 -118 

BYW78-100 

♦THEF 

258 - 44 

BYW98-150 

♦THEF 

258 -184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW78-150 

♦ THEF 

258 -194 

BYW98-200 

♦THEF 

259 - 16 


♦VALG 



♦VALG 



VALG 


BYW78-200 

♦THEF 

259 - 29 

BYW99P-50(A) 

♦THEF 

272 - 61 

BYX33-1600 

♦ MULB 

413 - 34 

BYX52-900 

MULB 

302 - 42 

BYW25-800 

♦ MULB 

298 ■ 63 

BYW80-50 

♦THEF 

257 -118 

BYW99P-1 00(A) 


272 - 73 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW80-100 

♦THEF 

258 - 23 


♦THEF 



♦VALG 



VALG 



VALG 


BYW80.150 

♦THEF 

258 -182 

BYW99P-1 50(A) 


272 - 87 

BYX34-200 

♦ MULB 

304 - 64 

BYX52-1200 

♦ MULB 

407 - 36 

BYW25-1000 

♦ MULB 

403 -123 

BYW80-200 

♦THEF 

259 ■ 14 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYW81-50 

♦ SSEI 

257 -119 

BYW99P-200(A) 


272 - 93 


♦VALG 



♦VALG 



♦VALG 



♦THEF 



♦THEF 


BYX34-300 

♦ MULB 

304 - 90 

BYX55-100 

♦SSEI 

238 -179 

BYW27-50 

♦ FGRS 

280 - 13 

BYW81-100 

♦ SSEI 

258 - 24 

BYW1 00-50 

♦THEF 

257 -102 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX55-200 

♦SSEI 

239 - 55 


THEF 



♦THEF 


BYW100-100 

♦THEF 

257 -103 


♦ VALG 


BYX55-300 

♦SSEI 

239 -113 

BYW27-100 

♦ FGRS 

280 - 90 

BYW81-150 

♦ SSEI 

258 -183 

BYW100-150 

♦THEF 

258 -166 

BYX34-400 

♦ MULB 

304 -112 

BYX55-350 

♦ MULB 

259 -209 


THEF 



♦THEF 


BYW1 00-200 

♦THEF 

259 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BYW27-200 

♦ FGRS 

280 -187 

BYW81-200 

♦SSEI 

259 - 15 

BYX10 

CEN 

276 - 47 


♦VALG 



♦VALG 



THEF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦PHIN 


BYX34-500 

♦ MULB 

304 -133 

BYX55-400 

♦SSEI 

239 -161 

BYW27-400 

♦ FGRS 

281 - 91 

BYW81P-50(A) 

♦THEF 

257 -107 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BYX55-500 

♦SSEI 

239 -208 


THEF 


BYW8 IP-1 00(A) 


258 - 8 

BYX1 3-400 

♦MULB 

297 -169 


♦VALG 


BYX55-600 

♦ MULB 

260 -138 

BYW27-600 

♦ FGRS 

281 -205 


♦THEF 


♦PHIN 

♦RTCF 


BYX35 

♦ MULB 

431 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 


BYW8 IP-1 50(A) 


258 -169 


♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ SSEI 

♦VALG 


BYW27-800 

♦ FGRS 

282 - 71 


♦THEF 


BYX1 3-800 

♦ MULB 

297 -219 


♦VALG 


BYX56-600 

♦ MULB 

302 -107 


THEF 


BYW81P-200(A) 


259 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-300 

♦ MULB 

292 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW27-1000 

♦ FGRS 

401 -201 


♦THEF 



♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



THEF 


BYW81PI-50(A) 


257 -108 

BYX13-1200 

♦ MULB 

406 -197 


♦VALG 


BYX56-800 

♦ MULB 

302 -108 

BYW29-50 

♦ MULB 

257 -105 


♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-600 

♦ MULB 

292 -124 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

RTCF 


BYW81 PI-1 00(A) 


258 - 9 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


BYX13-1600 

♦ MULB 

412 -113 


♦VALG 


BYX56-1000 

♦ MULB 

403 -195 


♦VALG 


BYW81 PI-1 50(A) 


258 -170 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-900 

♦ MULB 

292 -190 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYW29-100 

♦ MULB 

258 - 6 


♦THEF 



♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


BYW81PI-200(A) 


259 - 6 

BYX1 4-400 

♦ MULB 

307 -159 


♦VALG 


BYX56-1200 

♦ MULB 

407 - 46 

SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BYX38-1200 

♦ MULB 

406 -149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BYW82 

♦ALGG 

254 - 98 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


BYW29-150 

♦ MULB 

258 -167 

BYW83 

♦ALGG 

255 - 14 

BYX1 4-800 

♦ MULB 

308 - 29 


♦VALG 


BYX56-1400 

♦ MULB 

409 -160 

♦ PHIN 

RTCF 


BYW84 

♦ALGG 

255 -138 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX39-600 

♦ MULB 

293 -188 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

♦THEF 


BYW85 

♦ALGG 

255 -215 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦VALG 


BYW86 

♦ALGG 

256 - 68 

BYX14-1200 

♦ MULB 

407 -186 


♦VALG 


BYX58-50 

THEF 

250 - 94 

BYW29-200 

MULB 

259 - 3 



402 -155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX39-800 

♦MULB 

293 -190 

BYX58-100 

THEF 

250 -126 

PHIN 

RTCF 


BYW88-50 

THEF 

294 -184 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX58-200 

THEF 

250 -148 

cont.next col. 



BYW88-100 

THEF 

294 -214 





♦VALG 


BYX58-300 

THEF 

250 -174 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 


■li 1 111 M 

MFRS 











BYX58-400 

TRET" 

250 -180 

BYX97-1600 

""♦MULB" 

412 -143 

ItUililHiHi 

Ml III 111 

189 

85 

BZD10C51 

im 1 iiM 

214 

- 76 

BZT03C24 



BYX61-50 

♦SSEI 

257 -148 

♦PHIN 

♦VALG 


BZ115 

NJRC 

190 

29 


♦ SIEG 



(cont.) 

♦APX 



♦THEF 


BYX98-300 

♦MULB 

292 - 28 

BZ120 

NJRC 

191 

53 

BZD10C56 

MSC 

215 

- 66 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BYX61-100 

♦ SSEI 

258 - 59 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZ125 

NJRC 

192 

8 


♦SIEG 



RTCF 

♦VALG 



♦THEF 



♦VALG 


BZ130 

NJRC 

193 

4 

BZD10C62 

MSC 

216 

- 70 

BZT03C27 

♦ALGG 

388 - 37 

BYX61-200 

♦ SSEI 

259 - 54 

BYX98-600 

♦MULB 

292 -126 

BZ135 

NJRC 

193 

142 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZ140 

NJRC 

194 

5 

BZD10C68 

MSC 

217 

- 51 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX61-300 

♦SSEI 

259 -183 


♦VALG 


BZ145 

NJRC 

194 

81 


♦SIEG 




♦VALG 



♦THEF 


BYX98-900 

♦MULB 

291 - 82 

BZ147 

BELI 

179 

156 

BZD10C75 

MSC 

218 

- 35 

BZT03C30 

♦ALGG 

388 -152 

BYX61-400 

♦SSEI 

260 - 23 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ148 

BELI 

181 

138 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 



♦THEF 



♦VALG 


BZ150 

NJRC 

195 

53 

BZD10C82 

MSC 

219 

- 12 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX62-600 

♦SSEI 

260 -173 

BYX98-1200 

♦ MULB 

406 -151 

BZ157 

NJRC 

196 

9 


♦SIEG 




♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ162 

NJRC 

197 

61 

BZD10C91 

MSC 

219 

-190 

BZT03C33 

♦ALGG 

389 - 62 

BYX62-800 

♦SSEI 

261 - 75 


♦VALG 


BZ167 

NJRC 

197 

81 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 


BYX62-1000 

♦SSEI 

240 -116 

BYX99-300 

♦ MULB 

296 -113 

BZ172 

NJRC 

197 

176 

BZD10C100 

MSC 

220 

-152 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX63-600 

♦SSEI 

260 -174 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZ177 

NJRC 

197 

183 


♦SIEG 




♦VALG 



♦THEF 



♦VALG 


BZ182 

NJRC 

199 

79 

BZD10C110 

MSC 

221 

-110 

BZT03C36 

♦ALGG 

389 -170 

BYX63-800 

♦SSEI 

240 - 71 

BYX99-600 

♦ MULB 

296 -166 

BZ187 

NJRC 

199 

104 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 


BYX63-1000 

♦SSEI 

240 -117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ192 

NJRC 

199 

208 

BZD10C120 

MSC 

222 

- 62 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX64-600 

♦SSEI 

260 -175 


♦VALG 


BZ197 

NJRC 

200 

13 


♦SIEG 




♦VALG 



♦THEF 


BYX99-900 

♦ MULB 

296 - 15 

BZ210 

NJRC 

201 

85 

BZD10C130 

MSC 

223 

- 17 

BZT03C39 

♦ALGG 

390 - 62 

BYX64-800 

♦SSEI 

240 - 72 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ220 

NJRC 

202 

54 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 


BYX64-1000 

♦SSEI 

240 -118 


♦VALG 


BZ230 

NJRC 

202 

194 

BZD10C150 

MSC 

224 

- 55 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX65-50 

♦THEF 

257 -149 

BYX99-1200 

♦ MULB 

406 -184 

BZ240 

NJRC 

203 

152 


♦SIEG 




♦VALG 


BYX65-100 

♦SSEI 

258 - 60 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ250 

NJRC 

204 

117 

BZD10C160 

MSC 

224 

-177 

BZT03C43 

♦ALGG 

390 -167 


♦THEF 



♦VALG 


BZ260 

NJRC 

204 

149 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 


BYX65-200 

♦SSEI 

259 - 55 

BYY16 

♦ MULB 

301 -193 

BZ270 

NJRC 

205 

90 

BZD10C180 

MSC 

226 

- 12 

♦ PHIN 

RTCF 



♦THEF 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZ280 

NJRC 

206 

53 


♦SIEG 




♦VALG 


BYX65-300 

♦SSEI 

259 -184 


♦VALG 


BZ290 

NJRC 

206 

88 

BZD10C200 

MSC 

227 

- 7 

BZT03C47 

♦ALGG 

391 -104 


♦THEF 


BYY16 

♦ MULB 

297 -178 

BZ300 

NJRC 

207 

16 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 


BYX65-400 

♦SSEI 

260 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ310 

NJRC 

207 

152 

BZT03/D9V1 

♦ALGG 

186 

- 15 

♦ PHIN 

RTCF 



♦THEF 



♦VALG 


BZ320 

NJRC 

207 

171 

BZT03/D10 

♦ALGG 

188 

- 84 


♦VALG 


BYX66-500 

THEF 

260 -136 

BYY20 

♦ MULB 

294 -199 

BZ330 

NJRC 

208 

109 

BZT03/D1 1 

♦ALGG 

189 

-193 

BZT03C51 

♦ALGG 

392 - 33 

BYX66-600 

♦THEF 

261 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ340 

NJRC 

209 

45 

BZT03/D12 

♦ALGG 

191 

-172 

♦ APX 

♦ MULB 


BYX66-700 

THEF 

261 - 35 


♦VALG 


BZ350 

NJRC 

209 

66 

BZT03/D13 

♦ALGG 

193 

-112 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX66-800 

♦THEF 

261 - 85 

BYY21 

♦ MULB 

294 -200 

BZ752 

♦ RTN 

172 

127 

BZT03/D15 

♦ALGG 

195 

-168 


♦VALG 


BYX66-900 

THEF 

261 -100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ752F 

♦ RTN 

172 

128 

BZT03/D16 

♦ALGG 

197 

- 43 

BZT03C56 

♦ALGG 

215 -121 

BYX66-1000 

♦THEF 

261 -135 


♦VALG 


BZ752T 

♦RTN 

172 

129 

BZT03/D18 

♦ALGG 

199 

- 68 

♦ APX 

♦ MULB 


BYX67-500 

THEF 

260 -137 

BYY22 

♦ MULB 

296 - 99 

BZ768 

♦ RTN 

187 

9 

BZT03/D20 

♦ALGG 

201 

- 61 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYX67-600 

♦THEF 

261 - 23 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ758F 

♦ RTN 

187 

10 

BZT03/D22 

♦ALGG 

202 

-165 


♦VALG 


BYX67-700 

THEF 

261 - 36 


♦VALG 


BZ758T 

♦ RTN 

187 

11 

BZT03/D24 

♦ALGG 

204 

- 53 

BZT03C62 

♦ALGG 

393 - 73 

BYX67-800 

♦THEF 

261 - 86 

BYY23 

♦ MULB 

296 -100 

BZ821T 

♦ RTN 

174 

128 

BZT03/D27 

♦ALGG 

206 

- 3 

♦APX 

♦MULB 


BYX67-900 

THEF 

261 -101 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZ821TF 

♦ RTN 

174 

129 

BZT03/D30 

♦ALGG 

207 

-133 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX67-1000 

♦THEF 

261 -136 


♦VALG 


BZ821TT 

♦ RTN 

174 

130 

BZT03/D33 

♦ALGG 

209 

- 20 


♦VALG 


BYX71-350 

♦ MULB 

262 - 16 

BYY24 

♦MULB 

296 -142 

BZ963 

♦ RTN 

190 

133 

BZT03/D36 

♦ALGG 

210 

- 74 

BZT03C68 

♦ALGG 

393 -167 

♦ PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 


BZ963F 

♦ RTN 

190 

134 

BZT03/D39 

♦ALGG 

211 

-106 

♦APX 

♦MULB 



♦VALG 



♦VALG 


BZ963T 

♦RTN 

190 

135 

BZT03/D43 

♦ALGG 

212 

-117 

♦ PHIN 

RTCF 


BYX71-600 

♦ MULB 

262 - 17 

BYY25 

♦MULB 

296 -143 

BZ965 

♦ RTN 

194 

134 

BZT03/D47 

♦ALGG 

213 

-134 


♦VALG 


♦ PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 


BZ965F 

♦RTN 

194 

135 

BZT03/D51 

♦ALGG 

214 

-129 

BZT03C75 

♦ALGG 

394 - 89 


♦VALG 



♦VALG 


BZ965T 

♦ RTN 

194 

136 

BZT03/D56 

♦ALGG 

215 

-122 

♦APX 

♦MULB 


BYX72-150 

♦ MULB 

294 - 25 

BYY57/75H 

♦AEGG 

302 - 55 

BZ969 

♦ RTN 

201 

146 

BZT03/D62 

♦ALGG 

216 

-122 

♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 


BYY57/150H 

♦AEGG 

302 - 62 

BZ969F 

♦RTN 

201 

147 

BZT03/D68 

♦ALGG 

217 

-103 


♦VALG 



♦VALG 


BYY57/300H 

♦AEGG 

302 - 75 

BZ969T 

♦RTN 

201 

148 

BZT03/D75 

♦ALGG 

218 

- 89 

BZT03C82 

♦ALGG 

394 -191 

BYX72-300 

♦ MULB 

294 - 67 

BYY57/500H 

♦AEGG 

302 - 88 

BZ971 

♦RTN 

204 

194 

BZT03/D82 

♦ALGG 

219 

- 60 

♦APX 

♦ MULB 


♦ PHIN 

RTCF 


BYY57/700H 

♦AEGG 

302 - 99 

BZ971F 

RTN 

204 

195 

BZT03/D91 

♦ALGG 

220 

- 39 

♦ PHIN 

RTCF 



♦VALG 


BYY58/75H 

♦AEGG 

302 - 56 

BZ971T 

RTN 

204 

196 

BZT03/D100 

♦ALGG 

221 

- 7 


♦VALG 


BYX72-500 

♦ MULB 

294 -113 

BYY58/150H 

♦AEGG 

302 - 63 

BZD10C3V3 

MSC 

166 

91 

BZT03/D110 

♦ALGG 

221 

-161 

BZT03C91 

♦ALGG 

395 -100 

♦ PHIN 

RTCF 


BYY58/300H 

♦AEGG 

302 - 76 


♦SIEG 



BZT03/D120 

♦ALGG 

222 

-118 

♦APX 

♦ MULB 



♦VALG 


BYY58/500H 

♦AEGG 

302 - 89 

BZD10C3V6 

MSC 

167 

59 

BZT03/D130 

♦ALGG 

223 

- 68 

♦PHIN 

RTCF 


BYX82 

♦ALGG 

254 - 99 

BYY58/700H 

♦AEGG 

302 -100 


♦SIEG 



BZT03/D150 

♦ALGG 

224 

-101 


♦VALG 


BYX83 

♦ALGG 

255 - 15 

BYY77 

♦ MULB 

302 - 9 

BZD10C3V9 

MSC 

168 

39 

BZT03/D160 

♦ALGG 

225 

- 39 

BZT03C100 

♦ALGG 

396 - 13 

BYX84 

♦ALGG 

255 -139 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZT03/D180 

♦ALGG 

226 

- 62 

♦APX 

♦ MULB 


BYX85 

♦ALGG 

255 -216 


♦VALG 


BZD10C4V3 

MSC 

169 

62 

BZT03/D200 

♦ALGG 

227 

- 57 

♦PHIN 

RTCF 


BYX86 

♦ALGG 

256 - 69 

BYY78 

♦ MULB 

302 - 10 


♦SIEG 



BZT03/D220 

♦ALGG 

227 

- 82 


♦VALG 




402 - 58 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZD10C4V7 

MSC 

170 

118 

BZT03/D240 

♦ALGG 

227 

- 90 

BZT03C110 

♦ALGG 

396 -128 

BYX90 

♦ MULB 

425 -145 


♦VALG 



♦SIEG 



BZT03/D270 

♦ALGG 

227 

-111 

♦APX 

♦ MULB 


♦ PHIN 

RTCF 


BYZ14 

♦ MULB 

301 -147 

BZD10C5V1 

MSC 

171 

200 

BZT03C7V5 

♦APX 

340 

- 19 

♦PHIN 

RTCF 



♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



♦ MULB 

♦PHIN 




♦VALG 


BYX90G 

♦ MULB 

257 - 39 


♦VALG 


BZD10C5V6 

MSC 

173 

88 

♦ RTCF 

♦VALG 



BZT03C120 

♦ALGG 

397 - 18 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BYZ15 

♦ MULB 

301 -148 


♦SIEG 



BZT03C8V2 

♦APX 

340 

- 20 

♦APX 

♦ MULB 



♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZD10C6V2 

MSC 

175 

151 

♦ MULB 

♦PHIN 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX91-90K 

♦ MULB 

433 -121 


♦VALG 



♦SIEG 



♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ3.6 

CEN 

166 -155 

BZD10C6V8 

MSC 

178 

152 

BZT03C9V1 

♦ALGG 

380 

-165 

BZT03C130 

♦ALGG 

397 -104 


♦VALG 


BZ3.9 

CEN 

167 -117 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦ APX 

♦ MULB 


BYX91-120K 

♦ MULB 

433 -161 

BZ4.3 

CEN 

168 -127 

BZD10C7V5 

MSC 

180 

145 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ4.7 

CEN 

169 -154 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


BYX91-150K 

♦ MULB 

433 -193 

BZ5.1 

CEN 

171 - 32 

BZD10C8V2 

MSC 

182 

133 

BZT03C10 

♦ALGG 

381 

-169 

BZT03C150 

♦ALGG 

398 - 47 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZ5.6 

CEN 

172 -102 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦ MULB 


BYX91.180K 

♦ MULB 

433 -201 

BZ6.2 

CEN 

174 - 80 

BZD10C9V1 

MSC 

185 

166 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ6.8 

CEN 

177 -142 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


BYX92-50 

THEF 

250 - 91 

BZ7.5 

CEN 

179 -137 

BZD10C10 

MSC 

188 

25 

BZT03C11 

♦ALGG 

382 

■ 56 

BZT03C160 

♦ALGG 

398 -123 

BYX92-100 

THEF 

250 -122 

BZ8.2 

CEN 

181 -112 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 



♦APX 

♦ MULB 


BYX92-200 

THEF 

250 -140 

BZ9.1 

CEN 

184 -131 

BZD10C11 

MSC 

189 

133 

♦PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX92-300 

THEF 

250 -168 

BZ050 

NJRC 

171 ■ 13 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


BYX92-400 

THEF 

250 -177 

BZ052 

NJRC 

172 ■ 30 

BZD10C12 

MSC 

191 

108 

BZT03C12 

♦ALGG 

382 

-180 

BZT03C180 

♦ALGG 

399 - 49 

BYX96-100 

♦SSEI 

300 - 35 

BZ054 

NJRC 

172 - 63 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦ MULB 


BYX96-200 

♦SSEI 

300 - 68 

BZ056 

NJRC 

173 - 59 

BZD10C13 

MSC 

193 

52 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-300 

♦MULB 

300 -105 

BZ058 

NJRC 

173 -162 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ061 

NJRC 

174 ■ 28 

BZD10C15 

MSC 

195 

113 

BZT03C13 

♦ALGG 

383 

- 86 

BZT03C200 

♦ALGG 

399 -144 


♦VALG 


BZ063 

NJRC 

176 - 20 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦MULB 


BYX96.400 

♦SSEI 

300 -109 

BZ065 

NJRC 

177 - 71 

BZD10C16 

MSC 

196 

196 

♦PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96.600 

♦MULB 

300 -150 

BZ067 

NJRC 

177 -117 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ069 

NJRC 

179 - 11 

BZD10C18 

MSC 

199 

12 

BZT03C15 

♦ALGG 

384 

. 66 

BZT03C220 

♦ALGG 

399 -155 

♦ SSEI 

♦VALG 


BZ071 

NJRC 

179 - 67 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦MULB 


BYX96-800 

♦SSEI 

300 -156 

BZ073 

NJRC 

179 - 93 

BZD10C20 

MSC 

201 

3 

♦PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96-900 

♦ MULB 

298 - 9 


NJRC 

180 - 97 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ077 

NJRC 

181 ■ 31 

BZD10C22 

MSC 

202 

105 

BZT03C16 

♦ALGG 

384 

-162 

BZT03C240 

♦ALGG 

399 -164 


♦VALG 


BZ079 

NJRC 

181 - 52 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦MULB 


BYX96-1000 

♦SSEI 

403 -149 

BZ081 

NJRC 

181 - 94 

BZD10C24 

MSC 

203 

200 

♦ PHIN 

RTCF 



♦ PHIN 

RTCF 


BYX96.1200 

♦ MULB 

407 - 6 

BZ083 

NJRC 

183 - 4 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ085 

NJRC 

183 -102 

BZD10C27 

MSC 

205 

149 

BZT03C18 

♦ALGG 

385 

-128 

BZT03C270 

♦ALGG 

399 -175 

♦SSEI 

♦VALG 


BZ088 

NJRC 

183 -207 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦APX 

♦MULB 


BYX96-1400 

♦SSEI 

409 -134 

BZ090 

NJRC 

184 - 93 

BZD10C30 

MSC 

207 

74 

♦ PHIN 

RTCF 



♦PHIN 

RTCF 


BYX96.1600 

♦ MULB 

412 -129 

BZ092 

NJRC 

186 ■ 38 


♦SIEG 




♦VALG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZ094 

NJRC 

186 - 88 

BZD10C33 

MSC 

208 

166 

BZT03C20 

♦ALGG 

386 

- 74 

BZV10 

♦APX 

177 - 6 


♦VALG 


BZ096 

NJRC 1 

186 -118 


♦SIEG 



♦APX 

♦ MULB 



♦MULB 

♦ PHIN 


BYX97.300 

♦MULB 

301 -163 

BZ098 

NJRC 

186 -154 

BZD10C36 

MSC 

210 

17 

♦ PHIN 

RTCF 



RTCF 

♦VALG 1 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ100 

NJRC 

187 -171 


♦SIEG 




♦VALG 



BZV11 

♦APX 

177 - 7 

BYX97-600 

♦MULB 

302 - 1 

BZ102.0V7 

♦APD 

163 - 27 

BZD10C39 

MSC 

211 

49 

BZT03C22 

♦ALGG 

386 

■182 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦VALG 


BZ102-1V4 

♦APD 

163 - 73 


♦SIEG 



♦APX 

♦MULB 



RTCF 

♦VALG 


BYX97.900 

♦MULB 

302 - 43 

BZ102-2V1 

♦APD 

163 -156 

BZD10C43 

MSC 

212 

63 

♦ PHIN 

RTCF 



BZV12 

♦APX 

177 - 8 

♦PHIN 

♦VALG 


BZ102-2V8 

♦APD 

165 - 10 


♦SIEG 




♦VALG 



♦MULB 

♦ PHIN 


BYX97-1200 

♦ MULB 

407 - 37 

BZ102-3V4 

♦APD 

166 -124 

BZD10C47 

MSC 

213 

80 

BZT03C24 

♦ALGG 

387 

- 94 

RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZ105 

NJRC 

188 -121 


♦SIEG 
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1. TYPE 


No. CROSS INDEX 





TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

ItfiWUia 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

B2V13 

♦APX 

177 - 9 

BZV16C180 


399 

- 48 

BZV40C87 

MSC 

394 -194 

BZV47C180 

THEF" 

226 

- 33 

B2V49C5V1 

♦APX 

171 - 25 

♦MULB 

♦ PHIN 


BZV16C200 

THEF 

399 

-143 


♦SIEG 


BZV47C200 

THEF 

227 

- 26 

♦ MULB 

♦ PHIN 


RTCF 

♦VALG 


BZV27 

THEF 

174 

-135 

BZV40C91 

MSC 

395 - 26 

BZV48C3V3 

THEF 

377 

■ 47 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV14 

♦APX 

177 - 10 

BZV27A 

THEF 

174 

-136 


♦SIEG 


BZV48C3V6 

THEF 

377 

- 68 


♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV28 

THEF 

174 

-137 

BZV40C100 

MSC 

395 -116 

BZV48C3V9 

THEF 

377 

- 93 

BZV49C5V6 

♦APX 

172 - 91 

RTCF 

♦VALG 


BZV28A 

THEF 

174 

-138 


♦SIEG 


BZV48C4V3 

THEF 

377 

-132 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C10 

♦ MULB 

188 - 58 

BZV29 

THEF 

174 

-139 

BZV40C110 

MSC 

396 - 52 

BZV48C4V7 

THEF 

378 

- 11 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV29A 

THEF 

174 

-140 


♦SIEG 


BZV48C5V1 

THEF 

378 

- 58 


♦VALG 



♦VALG 


BZV30 

THEF 

174 

-141 

BZV40C120 

MSC 

396 -138 

BZV48C5V6 

THEF 

378 

- 98 

BZV49C6V2 

♦APX 

174 - 54 

BZV15C11 

♦ MULB 

189 -171 

BZV30A 

THEF 

174 

-142 


♦SIEG 


BZV48C6V2 

THEF 

378 

-153 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV31 

THEF 

174 

-143 

BZV40C130 

MSC 

397 - 27 

BZV48C6V8 

THEF 

379 

- 13 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 


BZV31A 

THEF 

174 

-144 


♦ SIEG 


BZV48C7V5 

THEF 

379 

-125 


♦VALG 


BZV15C12 

♦ MULB 

191 -146 

BZV32 

THEF 

184 

- 13 

BZV40C140 

MSC 

397 -113 

BZV48C8V2 

♦ FGRS 

380 

- 46 

BZV49C6V8 

♦APX 

177 -129 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZV32A 

THEF 

184 

- 14 


♦SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV32B 

THEF 

184 

- 15 

BZV40C150 

MSC 

397 -164 

BZV48C9V1 

♦ FGRS 

380 

-174 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C13 

♦ MULB 

193 - 88 

BZV33 

THEF 

184 

- 16 


♦SIEG 



THEF 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV33A 

THEF 

184 

- 17 

BZV40C160 

MSC 

398 - 54 

BZV48C10 

♦ FGRS 

381 

- 73 

BZV49C7V5 

♦APX 

179 -128 


♦VALG 


BZV33B 

THEF 

184 

- 18 


♦SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C15 

♦ MULB 

195 -143 

BZV34 

THEF 

184 

- 19 

BZV40C170 

MSC 

398 -127 

BZV48C1 1 

♦FGRS 

381 

-186 

♦RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV34A 

THEF 

184 

- 20 


♦SIEG 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV34B 

THEF 

184 

- 21 

BZV40C180 

MSC 

398 -167 

BZV48C12 

♦ FGRS 

382 

- 81 

BZV49C8V2 

♦APX 

181 -100 

BZV15C16 

♦ MULB 

197 - 22 

BZV35 

THEF 

184 

- 22 


♦SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV35A 

THEF 

184 

- 23 

BZV40C190 

MSC 

399 - 52 

BZV48C13 

♦ FGRS 

382 

-197 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 


BZV35B 

THEF 

184 

- 24 


♦SIEG 



THEF 




♦VALG 


BZV15C18 

♦MULB 

199 - 41 

BZV36 

THEF 

184 

- 25 

BZV40C200 

MSC 

399 - 76 

BZV48C15 

♦ FGRS 

383 

-161 

BZV49C9V1 

♦APX 

184 -121 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV36A 

THEF 

184 

- 26 


♦SIEG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV36B 

THEF 

184 

- 27 

BZV41C2V7 

♦ FERB 

164 -189 

BZV48C16 

♦ FGRS 

384 

- 75 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C20 

♦ MULB 

201 - 34 

BZV37 

♦ RTCF 

177 

- 11 

BZV41C3V0 

♦ FERB 

165 -128 


THEF 




♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV38 

♦ PHIN 

176 

-150 

BZV41C3V3 

♦ FERB 

166 - 64 

BZV48C18 

♦ FGRS 

385 

- 27 

BZV49C10 

♦APX 

186 -173 


♦VALG 



VALG 



BZV41C3V6 

♦ FERB 

167 - 28 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C22 

♦ MULB 

202 -141 

BZV40C3V3 

MSC 

377 

- 46 

BZV41C3V9 

♦ FERB 

168 - 3 

BZV48C20 

♦ FGRS 

385 

-181 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZV41C4V3 

♦ FERB 

169 - 26 


THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C3V6 

MSC 

377 

- 67 

BZV41C4V7 

♦ FERB 

170 - 75 

BZV48C22 

♦FGRS 

386 

- 86 

BZV49C11 

♦APX 

188 -150 

BZV15C24 

♦ MULB 

204 - 27 


♦SIEG 



BZV41C5V1 

♦ FERB 

171 -154 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C3V9 

MSC 

377 

- 92 

BZV41C5V6 

♦ FERB 

173 - 35 

BZV48C24 

♦ FGRS 

387 

- 2 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦SIEG 



BZV41C6V2 

♦ FERB 

175 - 98 


THEF 




♦VALG 


BZV15C27 

♦ MULB 

205 -181 

BZV40C4V3 

MSC 

377 

-131 

BZV41C6V8 

♦ FERB 

178 - 72 

BZV48C27 

♦ FGRS 

387 

-140 

BZV49C12 

♦APX 

190 - 93 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZV41C7V5 

♦ FERB 

180 - 67 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV40C4V7 

MSC 

378 

- 10 

BZV41C8V2 

♦ FERB 

182 - 50 

BZV48C30 

♦ FGRS 

388 

- 60 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C30 

♦MULB 

207 -105 


♦SIEG 



BZV41C9V1 

♦ FERB 

185 - 85 


THEF 




♦ VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C5V1 

MSC 

378 

- 57 

BZV41C10 

♦ FERB 

187 -135 

BZV48C33 

♦FGRS 

388 

-165 

BZV49C13 

♦APX 

192 - 89 


♦VALG 



♦SIEG 



BZV41C11 

♦ FERB 

189 - 62 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C33 

♦ MULB 

208 -198 

BZV40C5V6 

MSC 

378 

- 97 

BZV41C12 

♦ FERB 

191 - 23 

BZV48C36 

♦FGRS 

389 

- 79 

♦ RTCF 

SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZV41C13 

♦ FERB 

192 -196 


THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C6V2 

MSC 

378 

-152 

BZV41C15 

♦ FERB 

195 - 27 

BZV48C39 

♦FGRS 

389 

-183 

BZV49C15 

♦APX 

194 -103 

BZV15C36 

♦ MULB 

210 - 47 


♦SIEG 



BZV41C16 

♦ FERB 

196 -126 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C6V8 

MSC 

379 

- 12 

BZV41C18 

♦ FERB 

198 -137 

BZV48C43 

♦ FGRS 

390 

- 94 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦SIEG 



BZV41C20 

♦ FERB 

200 -132 


THEF 




♦VALG 


BZV15C39 

♦ MULB 

211 - 84 

BZV40C7V5 

MSC 

379 

-124 

BZV41C22 

♦FERB 

202 - 30 

BZV48C47 

♦ FGRS 

391 

- 26 

BZV49C16 

♦APX 

196 - 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZV41C24 

♦FERB 

203 -133 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV40C8V2 

MSC 

380 

- 45 

BZV41C27 

♦ FERB 

205 - 67 

BZV48C51 

♦ FGRS 

391 

-164 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C43 

♦ MULB 

212 - 95 


♦SIEG 



BZV41C30 

♦FERB 

206 -203 


THEF 




♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


BZV40C8V7 

MSC 

380 

-142 

BZV41C33 

♦FERB 

208 - 91 

BZV48C56 

♦ FGRS 

392 

- 72 

BZV49C18 

♦APX 

198 - 11 


♦VALG 



♦SIEG 



BZV41C36 

♦FERB 

209 -159 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C47 

♦ MULB 

213 -112 

BZV40C9V1 

MSC 

380 

-173 

BZV41C39 

♦ FERB 

210 -196 

BZV48C62 

♦ FGRS 

392 

-199 

♦ RTCF 

SIEG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



BZV41C43 

♦ FERB 

212 - 9 


THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C10 

MSC 

381 

- 72 

BZV41C47 

♦ FERB 

213 - 23 

BZV48C68 

♦ FGRS 

393 

- 88 

BZV49C20 

♦APX 

200 - 24 

BZV15C51 

♦MULB 

214 -107 


♦SIEG 



BZV43C 

THEF 

215 -173 


THEF 



♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C1 1 

MSC 

381 

-185 

BZV44C 

THEF 

215 -174 

BZV48C75 

♦ FGRS 

394 

■ 1 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦SIEG 



BZV45C 

THEF 

215 -175 


THEF 




♦VALG 


BZV15C56 

♦ MULB 

215 - 96 

BZV40C12 

MSC 

382 

- 80 

BZV46-1V5 

♦APX 

163 - 84 

BZV48C82 

♦ FGRS 

394 

-116 

BZV49C22 

♦APX 

201 -116 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



♦MULB 

♦PHIN 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZV40C13 

MSC 

382 

-196 

RTCF 

♦VALG 


BZV48C91 

♦ FGRS 

395 

- 27 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV15C62 

♦MULB 

216 -100 


♦SIEG 



BZV46-2V0 

♦APX 

163 -168 


THEF 




♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


BZV40C14 

MSC 

383 

- 96 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZV48C100 

♦FGRS 

395 

-117 

BZV49C24 

♦APX 

203 - 36 


♦VALG 



♦SIEG 



RTCF 

♦VALG 



THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV15C68 

♦ MULB 

217 - 81 

BZV40C15 

MSC 

383 

-160 

BZV46-C1V5 

♦ MULB 

163 - 85 

BZV48C110 

♦ FGRS 

396 

- 53 

♦ RTCF 

SIEG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦SIEG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 


BZV40C16 

MSC 

384 

- 74 


♦ VALG 


BZV48C120 

♦ FGRS 

396 

-139 

BZV49C27 

♦APX 

204 -168 

BZV15C75 

♦ MULB 

218 - 64 


♦SIEG 



BZV46-C2V0 

♦ MULB 

163 -169 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV40C17 

MSC 

384 

-171 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV48C130 

♦FGRS 

397 

- 28 

♦ RTCF 

SIEG 



♦VALG 



♦SIEG 




♦VALG 



THEF 




♦VALG 


BZV16C3V3 

THEF 

166 -107 

BZV40C18 

MSC 

385 

- 26 

BZV47C3V3 

THEF 

166 - 98 

BZV48C150 

♦FGRS 

397 

-165 

BZV49C30 

♦APX 

206 -107 

BZV16C3V6 

THEF 

167 - 78 


♦SIEG 



BZV47C3V6 

THEF 

167 - 67 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C3V9 

THEF 

168 - 68 

BZV40C19 

MSC 

385 

-136 

BZV47C3V9 

THEF 

168 - 52 

BZV48C160 

♦ FGRS 

398 

- 55 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C4V3 

THEF 

169 - 88 


♦ SIEG 



BZV47C4V3 

THEF 

169 - 72 


THEF 




♦VALG 


BZV16C4V7 

THEF 

170 -145 

BZV40C20 

MSC 

385 

-180 

BZV47C4V7 

THEF 

170 -129 

BZV48C180 

♦ FGRS 

398 

-168 

BZV49C33 

♦APX 

207 -188 

BZV16C5V1 

THEF 

172 - 19 


♦ SIEG 



BZV47C5V1 

THEF 

172 - 2 


THEF 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C5V6 

THEF 

173 -117 

BZV40C22 

MSC 

386 

- 85 

BZV47C5V6 

THEF 

173 -100 

BZV48C200 

♦ FGRS 

399 

- 77 

♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C6V2 

THEF 

175 -182 


♦SIEG 



BZV47C6V2 

THEF 

175 -165 


THEF 




♦VALG 


BZV16C6V8 

THEF 

178 -188 

BZV40C24 

MSC 

387 

- 1 

BZV47C6V8 

THEF 

178 -170 

BZV49C0V8 

SIEG 

163 

- 41 

BZV49C36 

♦APX 

209 - 82 

BZV16C7V5 

THEF 

180 -181 


♦SIEG 



BZV47C7V5 

THEF 

180 -162 

BZV49C2V4 

♦APX 

164 

- 15 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C8V2 

THEF 

182 -171 

BZV40C25 

MSC 

387 

-103 

BZV47C8V2 

THEF 

182 -151 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C9V1 

THEF 

186 - 2 


♦SIEG 



BZV47C9V1 

THEF 

185 -186 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C10 

THEF 

188 - 71 

BZV40C27 

MSC 

387 

-139 

BZV47C10 

THEF 

188 - 50 


♦VALG 



BZV49C39 

♦APX 

210 -118 

BZV16C11 

THEF 

189 -184 


♦ SIEG 



BZV47C1 1 

THEF 

189 -163 

BZV49C2V7 

♦APX 

164 

-128 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C12 

THEF 

191 -159 

BZV40C28 

MSC 

388 

- 41 

BZV47C12 

THEF 

191 -138 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C13 

THEF 

193 -100 


♦SIEG 



BZV47C13 

THEF 

193 - 80 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C15 

THEF 

195 -155 

BZV40C30 

MSC 

388 

- 59 

BZV47C15 

THEF 

195 -135 


♦VALG 



BZV49C43 

♦APX 

211 -146 

BZV16C16 

THEF 

197 - 34 


♦SIEG 



BZV47C16 

THEF 

197 - 17 

BZV49C3V0 

♦APX 

165 

- 52 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C18 

THEF 

199 - 54 

BZV40C33 

MSC 

388 

-164 

BZV47C18 

THEF 

199 - 33 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C20 

THEF 

201 - 47 


♦SIEG 



BZV47C20 

THEF 

201 - 26 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C22 

THEF 

202 -153 

BZV40C36 

MSC 

389 

- 78 

BZV47C22 

THEF 

202 -133 


♦ VALG 



BZV49C47 

♦APX 

212 -152 

BZV16C24 

THEF 

204 - 40 


♦SIEG 



BZV47C24 

THEF 

204 - 19 

BZV49C3V3 

♦APX 

165 

-178 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C27 

THEF 

205 -195 

BZV40C39 

MSC 

389 

-182 

BZV47C27 

THEF 

205 -173 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

SIEG 


BZV16C30 

THEF 

207 -120 


♦SIEG 



BZV47C30 

THEF 

207 - 97 

♦ RTCF 

SIEG 




♦VALG 


BZV16C33 

THEF 

209 - 6 

BZV40C43 

MSC 

390 

- 93 

BZV47C33 

THEF 

208 -190 


♦VALG 



BZV49C51 

♦APX 

214 -147 

BZV16C36 

THEF 

210 - 60 


♦SIEG 



BZV47C36 

THEF 

210 - 39 

BZV49C3V6 

♦APX 

166 

-150 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C39 

THEF 

211 - 97 

BZV40C47 

MSC 

391 

- 25 

BZV47C39 

THEF 

211 - 76 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C43 

THEF 

212 -108 


♦SIEG 



BZV47C43 

THEF 

212 - 87 

♦ RTCF 

SIEG 



BZV49C56 

♦APX 

215 -152 

BZV16C47 

THEF 

213 -125 

BZV40C51 

MSC 

391 

-163 

BZV47C47 

THEF 

213 -104 


♦VALG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C51 

THEF 

214 -120 


♦SIEG 



BZV47C51 

THEF 

214 - 99 

BZV49C3V9 

♦APX 

167 

-110 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C56 

THEF 

215 -109 

BZV40C56 

MSC 

392 

- 71 

BZV47C56 

THEF 

215 - 88 

♦ MULB 

♦ PHIN 



BZV49C62 

♦APX 

216 -130 

BZV16C62 

THEF 

216 -113 


♦SIEG 



BZV47C62 

THEF 

216 - 92 

♦ RTCF 

SIEG 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C68 

THEF 

217 - 94 

BZV40C60 

MSC 

392 

-165 

BZV47C68 

THEF 

217 - 73 


♦VALG 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C75 

THEF 

218 - 77 


♦SIEG 



BZV47C75 

THEF 

218 - 56 

BZV49C4V3 

♦APX 

168 

-121 

BZV49C68 

♦APX 

217 -127 

BZV16C82 

THEF 

219 - 51 

BZV40C62 

MSC 

392 

-198 

BZV47C82 

THEF 

219 - 32 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ MULB 

♦ PHIN 


BZV16C91 

THEF 

220 - 30 


♦SIEG 



BZV47C91 

THEF 

220 - 11 

♦ RTCF 

SIEG 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C100 

THEF 

220 -192 

BZV40C68 

MSC 

393 

- 87 

BZV47C100 

THEF 

220 -173 


♦VALG 



BZV49C75 

♦APX 

218 - 99 

BZV16C110 

THEF 

396 -126 


♦SIEG 



BZV47C110 

THEF 

221 -133 

BZV49C4V7 

♦APX 

169 

-145 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZVI6C120 

THEF 

397 - 16 

BZV40C75 

MSC 

393 

-198 

BZV47C120 

THEF 

222 - 87 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ RTCF 

♦VALG 


BZV16C130 

THEF 

397 -102 


♦SIEG 



BZV47C130 

THEF 

223 - 38 

♦ RTCF 

SIEG 



BZV53A(A) 

♦THEF 

378 -194 

BZV16C150 

THEF 

398 - 45 

BZV40C82 

MSC 

394 

-115 

BZV47C150 

THEF 

224 - 72 


♦VALG 



BZV53B(A) 

♦THEF 

378 -195 

BZV16C160 

THEF 

398 -122 


♦SIEG 



BZV47C160 

THEF 

225 - 11 





BZV54ArA1 

♦THEF 

378 -196 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IH TYPE HU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 



mmm 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



BZV54B(A) 


379 - 1 

B2V58C3V9 

“♦THBf 

377 - 70 

BZV60C24 


mmsm 

BZ\/86C39 

♦APX 

211 - 12 

1 ) iiiiiniiiM 

♦^GG 


BZV55C2V4 

♦ MULB 

164 ■ 57 

BZV58C4V3 

♦THEF 

377 -133 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C4V7 

♦THEF 

378 - 12 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C5V1 

♦THEF 

378 - 59 

BZV60C27 

♦ MULB 

205 - 46 

BZV85C43 

♦APX 

212 - 22 

BZW03C43 

♦ALGG 

340 - 38 

BZV55C2V7 

♦ MULB 

164 -177 

BZV58C5V6 

♦THEF 

378 - 99 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C6V2 

♦THEF 

378 -154 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C6V8 

♦THEF 

379 - 14 

BZV60C30 

♦MULB 

206 -182 

BZV85C47 

♦APX 

213 - 39 

BZW03C47 

♦ALGG 

340 - 39 

BZV55C3V0 

♦ MULB 

165 -115 

BZV58C7V5 

♦THEF 

379 -126 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C8V2 

♦THEF 

380 - 47 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C9V1 

♦THEF 

380 -175 

BZV60C33 

♦ MULB 

208 - 70 

BZV85C51 

♦APX 

214 - 36 

BZW03C51 

♦ALGG 

340 - 40 

BZV55C3V3 

♦ MULB 

166 - 47 

BZV58C10 

♦THEF 

381 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C11 

♦THEF 

381 -187 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C12 

♦THEF 

382 - 82 

BZV60C36 

♦MULB 

209 -143 

BZV85C56 

♦APX 

215 - 22 

BZW03C56 

♦ALGG 

340 - 41 

BZV55C3V6 

♦ MULB 

167 . 13 

BZV58C13 

♦THEF 

382 -198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C15 

♦THEF 

383 -162 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C16 

♦THEF 

384 ■ 76 

BZV60C39 

♦MULB 

210 -179 

BZV85C62 

♦APX 

216 - 28 

BZW03C62 

♦ALGG 

340 - 42 

BZV55C3V9 

♦ MULB 

167 -190 

BZV58C18 

♦THEF 

385 • 28 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C20 

♦THEF 

385 -182 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C22 

♦THEF 

386 ■ 87 

BZV60C43 

♦MULB 

211 -197 

BZV85C68 

♦APX 

217 - 9 

BZW03C68 

♦ALGG 

340 - 43 

BZV55C4V3 

♦ MULB 

169 - 4 

BZV58C24 

♦THEF 

387 - 3 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZV58C27 

♦THEF 

387 -141 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C30 

♦THEF 

388 - 61 

BZV60C47 

♦MULB 

213 - 6 

BZV85C75 

♦APX 

217 -191 

BZW03C75 

♦ALGG 

340 - 44 

BZV55C4V7 

♦ MULB 

170 ■ 50 

BZV58C33 

♦THEF 

388 -166 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C36 

♦THEF 

389 ■ 80 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C39 

♦THEF 

389 -184 

BZV60C51 

♦MULB 

214 • 12 

B2W03/D7V5 

♦ALGG 

379 -152 

BZW03C82 

♦ALGG 

340 • 45 

BZV55C5V1 

♦MULB 

171 -132 

BZV58C43 

♦THEF 

390 • 95 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW03/D8V2 

♦ALGG 

379 -153 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C47 

♦THEF 

391 - 27 


♦VALG 


BZW03/D9V1 

♦ALGG 

379 -154 

♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C51 

♦THEF 

391 -165 

BZV60C56 

♦MULB 

214 -195 

BZW03/D10 

♦ALGG 

379 -155 

BZW03C91 

♦ALGG 

340 - 46 

BZV55C5V6 

♦ MULB 

173 • 10 

BZV58C56 

♦THEF 

392 - 73 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZW03/D11 

♦ALGG 

379 -156 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZV58C62 

♦THEF 

392 -200 


♦VALG 


BZW03/D12 

♦ALGG 

379 -157 

♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C68 

♦THEF 

393 - 89 

BZV60C62 

♦MULB 

216 - 3 

BZW03/D13 

♦ALGG 

379 -158 

BZW03C100 

♦ALGG 

340 - 47 

BZV55C6V2 

♦MULB 

175 - 75 

BZV58C75 

♦THEF 

394 - 2 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW03/D15 

♦ALGG 

379 -159 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZV58C82 

♦THEF 

394 -117 


♦VALG 


BZW03/D16 

♦ALGG 

379 -160 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C91 

♦THEF 

395 - 28 

BZV60C68 

♦MULB 

216 -178 

BZW03/D18 

♦ALGG 

379 -161 

BZW03C110 

♦ALGG 

340 - 48 

BZV55C6V8 

♦MULB 

178 - 44 

BZV58C100 

♦THEF 

395 -118 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW03/D20 

♦ALGG 

379 -162 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZV58C110 

♦THEF 

396 - 54 


♦VALG 


BZW03/D22 

♦ALGG 

379 -163 

♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C120 

♦THEF 

396 -140 

BZV60C75 

♦MULB 

217 -166 

BZW03/D24 

♦ALGG 

379 -164 

BZW03C120 

♦ALGG 

340 - 49 

BZV55C7V5 

♦MULB 

180 - 42 

BZV58C130 

♦THEF 

397 - 29 

♦PHIN 

♦ RTCF 


BZW03/D27 

♦ALGG 

379 -165 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZV58C150 

♦THEF 

397 -166 


♦VALG 


BZW03/D30 

♦ALGG 

379 -166 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV58C160 

♦THEF 

398 - 56 

BZV85C3V6 

♦APX 

167 - 39 

BZW03/D33 

♦ALGG 

379 -167 

BZV\/03C130 

♦ALGG 

340 - 50 

BZV55C8V2 

♦MULB 

182 . 21 

BZV58C180 

♦THEF 

398 -169 

MULB 

PHIN 


BZW03/D36 

♦ALGG 

379 -168 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZV58C200 

♦THEF 

399 - 78 

RTCF 

VALG 


BZW03/D39 

♦ALGG 

379 -169 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C2V4 

♦ MULB 

164 - 58 

BZV85C3V9 

♦APX 

168 • 19 

BZW03/D43 

♦ALGG 

379 -170 

BZW03C150 

♦ALGG 

340 - 51 

BZV55C9V1 

♦MULB 

185 - 56 

♦PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

PHIN 


BZW03/D47 

♦ALGG 

379 -171 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03/D51 

♦ALGG 

379 -172 

♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C2V7 

♦ MULB 

164 -178 

BZV85C4V3 

♦APX 

169 - 41 

BZW03/D56 

♦ALGG 

379 -173 

BZW03C160 

♦ALGG 

340 - 52 

BZV55C10 

♦MULB 

187 -103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

PHIN 


BZW03/D62 

♦ALGG 

393 - 16 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03/D68 

♦ALGG 

393 -107 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


B2V60C3V0 

♦ MULB 

165 -117 

BZV85C4V7 

♦APX 

170 - 94 

BZW03/D75 

♦ALGG 

394 - 29 

BZW03C180 

♦ALGG 

340 - 53 

BZV55C11 

♦ MULB 

189 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MULB 

PHIN 


BZW03/D82 

♦ALGG 

394 -135 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03/D91 

♦ALGG 

395 - 45 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V3 

♦ MULB 

166 - 50 

BZV85C5V1 

♦APX 

171 -175 

BZW03/D100 

♦ALGG 

395 -149 

BZW03C200 

♦ALGG 

340 - 54 

BZV55C12 

♦ MULB 

190 -212 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW03/D110 

♦ALGG 

396 - 72 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03/D120 

♦ALGG 

396 -159 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V6 

♦ MULB 

167 - 14 

BZV85C5V6 

♦APX 

173 - 60 

BZW03/D130 

♦ALGG 

397 - 48 

BZW03C220 

♦ALGG 

340 - 55 

BZV55C13 

♦ MULB 

192 -154 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW03/D150 

♦ALGG 

397 -185 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03/D160 

♦ALGG 

398 - 74 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C3V9 

♦ MULB 

167 -191 

BZV85C6V2 

♦APX 

175 -122 

BZW03/D180 

♦ALGG 

398 -188 

BZW03C240 

♦ALGG 

340 - 56 

BZV55C15 

♦ MULB 

194 -200 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦MULB 

♦PHIN 


BZW03/D200 

♦ALGG 

399 - 96 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03/D220 

♦ALGG 

399 -154 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C4V3 

♦MULB 

169 - 6 

BZV85C6V8 

♦APX 

178 -104 

BZW03/D240 

♦ALGG 

399 -163 

BZW03C270 

♦ALGG 

340 - 57 

BZV55C16 

♦ MULB 

196 - 82 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW03/D270 

♦ALGG 

399 .174 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C6V8 

♦ MULB 

177 -130 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZV60C4V7 

♦MULB 

170 - 51 

BZV85C7V5 

♦APX 

180 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW04-5V8 

♦THEF 

319 - 7 

BZV55C18 

♦ MULB 

198 -114 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦VALG 


BZW04-5V8B 

♦THEF 

319 - 8 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C8V2 

♦ALGG 

340 - 21 

BZW04-6V0 

♦FGRS 

319 - 9 


♦VALG 


BZV60C5V1 

♦MULB 

171 -133 

BZV85C8V2 

♦APX 

182 - 82 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZW04-6V4 

♦FGRS 

319 - 10 

BZV55C20 

♦ MULB 

200 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C9V1 

♦ALGG 

340 - 22 

BZW04-6V4B 

♦THEF 

319 - 11 


♦VALG 


BZV60C5V6 

♦MULB 

173 - 11 

BZV85C9V1 

♦APX 

185 -113 

♦MULB 

♦ PHIN 


BZW04.6V6 

♦ FGRS 

319 - 12 

BZV55C22 

♦ MULB 

202 - 5 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-7V0 

♦ FGRS 

319 - 13 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C10 

♦ALGG 

340 - 23 


♦THEF 



♦VALG 


BZV60C6V2 

♦ MULB 

175 - 76 

BZV85C10 

♦APX 

187 -172 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-7V0B 

♦THEF 

319 - 14 

BZV55C24 

♦ MULB 

203 -112 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-7V4 

♦ FGRS 

319 - 15 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C11 

♦ALGG 

340 - 24 

BZW04-7V8 

♦FGRS 

319 - 16 


♦VALG 


BZV60C6V8 

♦ MULB 

178 - 45 

BZV85C11 

♦APX 

189 - 86 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


BZV55C27 

♦ MULB 

205 - 45 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-7V8B 

♦THEF 

319 - 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C12 

♦ALGG 

340 - 25 

BZW04.8V1 

♦ FGRS 

319 - 18 


♦VALG 


BZV60C7V5 

♦ MULB 

180 - 43 

BZV85C12 

♦APX 

191 - 54 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-8V5 

♦ FGRS 

340 - 58 

BZV55C30 

♦ MULB 

206 -181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-8V6 

♦THEF 

319 ■ 19 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C13 

♦ALGG 

340 - 26 

BZW04-8V6B 

♦THEF 

319 - 20 


♦VALG 


BZV60C8V2 

♦ MULB 

182 - 22 

BZV85C13 

♦APX 

193 - 5 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-8V9 

♦ FGRS 

319 - 21 

BZV55C33 

♦ MULB 

208 - 69 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04.9V4 

♦ FGRS 

319 - 22 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

VALG 


BZW03C15 

♦ALGG 

340 - 27 


♦THEF 



♦VALG 


BZV60C9V1 

♦ MULB 

185 - 57 

BZV85C15 

♦APX I 

195 - 54 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-9V4B 

♦THEF 

319 - 23 

BZV55C36 

♦ MULB 

209 -142 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN I 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-9V7 

♦ FGRS 

319 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZV\/03C16 

♦ALGG 

340 - 28 

BZW04-9V9 

♦THEF 

319 ■ 25 


♦VALG 


BZV60C10 

♦ MULB 

187 -104 

BZV85C16 

♦APX 

196 -147 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-9V9B 

♦THEF 

319 - 26 

BZV55C39 

♦MULB 

210 -178 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-10 

♦ FGRS 

319 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C18 

♦ALGG 

340 - 29 

BZW04.1 1 

♦ FGRS 

319 - 28 


♦VALG 


BZV60C11 

♦ MULB 

189 - 43 

BZV85C18 

♦APX 1 

198 -163 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


BZV55C43 

♦ MULB 

211 -196 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-11B 

♦THEF 

319 - 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C20 

♦ALGG 

340 - 30 

BZW04-12 

♦ FGRS 

319 • 30 


♦VALG 


BZV60C12 

♦ MULB 

190 -213 

BZV85C20 

♦APX 

200 -143 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-12V5 

♦THEF 

319 - 31 

BZV55C47 

♦MULB 

213 - 5 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 1 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-12V5B 

♦THEF 

319 - 32 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C22 

♦ALGG 

340 - 31 

BZW04-13 

♦ FGRS 

319 - 33 


♦VALG 


BZV60C13 

♦MULB 1 

192 -155 

BZV85C22 

♦APX i 

202 - 55 

♦ MULB 

♦PHIN i 


BZW04-13V5 

♦THEF 

319 - 34 

BZV55C51 

♦ MULB 

214 - 11 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-13V5B 

♦THEF 

319 - 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C24 

♦ALGG 

340 - 32 

BZW04-14 

♦ FGRS 

319 - 36 


♦VALG 


BZV60C15 

♦ MULB 

195 - 1 

BZV85C24 

♦APX 

203 -153 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-15 

♦ FGRS 

319 - 37 

BZV55C56 

♦ MULB 

214 -194 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C27 

♦ALGG 

340 - 33 

BZW04-15B 

♦THEF 

319 - 38 


♦VALG 


BZV60C16 

♦ MULB 

196 - 83 

BZV85C27 

♦APX 

205 - 91 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-16 

♦ FGRS 

319 - 39 

BZV55C62 

♦ MULB 

216 - 2 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-17 

♦ FGRS 

319 - 40 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C30 

♦ALGG 

340 - 34 


♦THEF 



♦VALG 


BZV60C18 

♦ MULB 

198 -115 

BZV85C30 

♦APX 

207 ■ 17 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-17B 

♦THEF 

319 - 41 

BZV55C68 

♦ MULB 

216 -177 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-18 

♦ FGRS 

319 - 42 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C33 

♦ALGG 

340 - 35 

BZW04-18V15 

♦THEF 

319 - 43 


♦VALG 


BZV60C20 

♦ MULB 

200 -113 

BZV85C33 

♦APX 

208 -110 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZW04-18V5B 

♦THEF 

319 - 44 

BZV55C75 

♦ MULB 

217 -165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-19 

♦ FGRS 

319 - 45 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZW03C36 

♦ALGG 

340 - 36 

BZW04-20 

♦ FGRS 

319 - 46 


♦VALG 


BZV60C22 

♦ MULB 

202 - 6 

BZV85C36 

♦APX 

209 -175 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦THEF 


BZV58C3V3 

♦THEF 

377 - 48 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW04-20B 

♦THEF 

319 - 47 

BZV58C3V6 

♦THEF 

377 - 69 


♦VALG 


RTCF 

♦VALG 





BZW04-22 

♦ FGRS 

319 - 48 
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TYPE 


CROSS INDEX 


BZW04-23B 

BZW04-24 

BZW04-26 

BZW04-26B 

BZW04-27 

BZW04-28 

BZW04-28B 

BZW04-29 

BZW04-31 

BZW04-31B 

BZW04-32 

BZW04-33 

BZW04-33B 

BZW04-35 

BZW04-37 

BZW04-37B 

BZW04-38 

BZW04-40 

BZW04-40B 

BZW04-41 

BZW04-44 

BZW04-44B 

BZW04-45 

BZW04-48 

BZW04-48B 

BZW04-50 

BZW04-53 

BZW04-53B 

BZW04-55 

BZW04-58 

BZW04-58B 

BZW04-61 

BZW04-64 

BZW04-64B 

BZW04-66 

BZW04-70 

BZW04-70B 

BZW04-74 

BZW04-78 

BZW04.78B 

BZW04.81 

BZW04.85 

BZW04-85B 

BZW04-89 

BZW04-94 

BZW04-94B 

BZW04-97 

BZW04-102 

BZW04-102B 

BZW04-105 

BZW04-111 

BZW04-111B 

BZW04-121 

BZW04-128 

BZW04-128B 

BZW04-130 

BZW04-136 

BZW04-136B 

BZW04-138 

BZW04-144 

BZW04-145 

BZW04-145B 

BZW04-146 

BZW04-154 

BZW04-154B 

BZW04-162 

BZW04-171 

BZW04-171B 

BZW04-188 

BZW04-188B 

BZW04-213 

BZW04-213B 

BZW04.239 

BZW04-239B 

BZW04-256 

BZW04.256B 

BZW04-273 

BZW04-273B 

BZW04-299 

BZW04-299B 

BZW04.342 

BZW04-342B 

BZW04-376 

BZW04-376B 

BZW04P5V8 

BZW04P5V8B 

BZW04P6V4 

BZW04P6V4B 

BZW04P7V0 

BZW04P7V0B 

BZW04P7V8 




TYPE No. 

MFRS 



319 

- 49 

B2W04P7V8B 

” ♦TREF ' 

♦THEF 




BZW04P8V5 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 50 

BZW04P8V5B 

♦THEF 

♦ FGRS 


340 

- 59 

BZW04P9V4 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 51 

BZW04P9V4B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P10 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 52 

BZW04P10B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 53 

BZW04P11 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 54 

BZW04P11B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P13 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 55 

BZW04P13B 

♦ THEF 

♦ FGRS 


319 

- 56 

BZW04P14 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 57 

BZW04P14B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P15 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 58 

BZW04P15B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 59 

BZW04P17 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 60 

BZW04P17B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P19 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 61 

BZW04P19B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 62 

BZW04P20 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 63 

BZW04P20B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P23 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 64 

BZW04P26 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 65 

BZW04P26B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 66 

BZW04P28 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P28B 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 67 

BZW04P31 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 68 

BZW04P31B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 69 

BZW04P33 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P37 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 70 

BZW04P37B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 71 

BZW04P40 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 72 

BZW04P40B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P44 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 73 

BZW04P44B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 74 

BZW04P48 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 75 

BZW04P48B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P53 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 76 

BZW04P53B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 77 

BZW04P58 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 78 

BZW04P58B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P64 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 79 

BZW04P64B 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 80 

BZW04P70 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 81 

BZW04P70B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P78 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 82 

BZW04P78B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 83 

BZW04P85 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 84 

BZW04P85B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P94 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 85 

BZW04P94B 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 86 

BZW04P102 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 87 

BZW04P102B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P111 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 88 

BZW04P111B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 89 

BZW04P128 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 90 

BZW04P128B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P136 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 91 

BZW04P136B 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 92 

BZW04P146 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 93 

BZW04P145B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P154 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 94 

BZW04P154B 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

- 95 

BZW04P171 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 96 

BZW04P171B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P188 

♦THEF 

♦THEF 


319 

- 97 

BZW04P188B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 98 

BZW04P213 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

- 99 

BZW04P213B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P239 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-100 

BZW04P239B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-101 

BZW04P256 

♦THEF 

♦FGRS 


319 

-102 

BZW04P256B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P273 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-103 

BZW04P273B 

♦THEF 

♦ FGRS 

t 1 

319 

-104 

BZW04P299 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-105 

BZW04P299B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW04P342 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-106 

BZW04P342B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-107 

BZW04P376 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-108 

BZW04P376B 

♦THEF 

♦ FGRS 


340 

- 60 

BZW06-5V8 

♦THEF 

♦THEF 


319 

-109 

BZW06-5V8B 

♦THEF 

♦ FGRS 


319 

-110 

BZW06-6V4 

♦FGRS 

♦ FGRS 


320 

- 1 


♦THEF 

♦THEF 




BZW06-6V4B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 2 

BZW06-7V0 

♦FGRS 

♦ FGRS 


320 

- 3 


♦THEF 

♦ FGRS 


320 

- 4 

BZW06-7V0B 

♦THEF 

♦THEF 




BZW06-7V8 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 5 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 6 

BZW06-7V8B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 7 

BZW06-8V5 

♦FGRS 

♦THEF 


320 

- 8 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 9 

BZW06-8V5B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 10 

BZW06-9V4 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 11 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 12 

BZW06-9V4B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 13 

BZW06-10 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 14 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 15 

BZW06-10B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 16 

BZW06-1 1 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 17 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 18 

BZW06-11B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 19 

BZW06-13 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 20 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 21 

BZW06-13B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 22 

BZW06-14 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 23 


♦ THEF 

♦THEF 


320 

- 24 

BZW06-14B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 25 

BZW06.15 

♦ FGRS 

♦THEF 


320 

- 26 


♦THEF 

♦THEF 


320 

- 27 

BZW06-15B 

♦THEF 

♦THEF 


320 

- 28 






— 


BZW06-17B 

BZW06-19 

BZW06-19B 

BZW06-20 

BZW06-20B 

BZW06-23 

BZW06-23B 

BZW06-26 

BZW06-26B 

BZW06-28 

BZW06-28B 

BZW06-31 

BZW06-31B 

BZW06-33 

BZW06-33B 

BZW06-37 

BZW06-37B 

BZW06-40 

BZW06-40B 

BZW06-44 

BZW06-44B 

BZW06-48 

BZW06-48B 

BZW06-53 

BZW06-53B 

BZW06.58 

BZW06-58B 

BZW06-64 

BZW06-64B 

BZW06-70 

BZW06-70B 

BZW06-78 

BZW06-78B 

BZW06-85 

BZW06-85B 

BZW06-94 

BZW06.94B 

BZW06.102 

BZW06-102B 

BZW06-111 

BZW06-111B 

BZW06-128 

BZW06-128B 

BZW06-136 

BZW06-136B 

BZW06.138 

BZW06-145 

BZW06-145B 

BZW06-154 

BZW06-154B 

BZW06-171 

BZW06-171B 

BZW06-188 

BZW06-188B 

BZW06-213 

BZW06-213B 

BZW06-239 

BZW06-239B 

BZW06-256 

BZW06-256B 

BZW06-273 

BZW06-273B 

BZW06-299 

BZW06-299B 

BZW06-342 

BZW06-342B 

BZW06-376 

BZW06-376B 

BZW06P5V8 

BZW06P5V8B 

BZW06P6V4 

BZW06P6V4B 

BZW06P7V0 

BZW06P7V0B 

BZW06P7V8 

BZW06P7V8B 

BZW06P8V5 

BZW06P8V5B 

BZW06P9V4 

BZW06P9V4B 

BZW06P10 

BZW06P10B 

BZW06P1 1 

BZW06P11B 

BZW06P13 

BZW06P13B 

BZW06P14 


321 

♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

♦ FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 

THEF 340 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦FGRS 321 
♦THEF 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 
♦THEF 321 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


- 22 BZWOePI^ ♦T 

BZW06P15 ♦THEF 321 

- 23 BZW06P15B ♦THEF 322 

- 24 BZW06P17 ♦THEF 322 

BZW06P17B ♦THEF 322 

- 25 BZW06P19 ♦THEF 322 

- 26 BZW06P19B ♦THEF 322 

BZW06P20 ♦THEF 322 

- 27 BZW06P20B ♦THEF 322 

- 28 BZW06P23 ♦THEF 322 

BZW06P23B ♦THEF 322 

- 29 BZW06P26 ♦THEF 322 

- 30 BZW06P26B ♦THEF 322 

BZW06P28 ♦THEF 322 

- 31 BZW06P28B ♦THEF 322 

- 32 BZW06P31 ♦THEF 322 

BZW06P31B ♦THEF 322 

- 33 BZW06P33 ♦THEF 322 

- 34 BZW06P33B ♦THEF 322 

BZW06P37 ♦THEF 322 

- 35 BZW06P37B ♦THEF 322 

- 36 BZW06P40 ♦THEF 322 

BZW06P40B ♦THEF 322 

- 37 BZW06P44 ♦THEF 322 

- 38 BZW06P44B ♦THEF 322 

BZW06P48 ♦THEF 322 

- 39 BZW06P48B ♦THEF 322 

- 40 BZW06P53 ♦THEF 322 

BZW06P53B ♦THEF 322 

- 41 BZW06P58 ♦THEF 322 

- 42 BZW06P58B ♦THEF 322 

BZW06P64 ♦THEF 322 

- 43 BZW06P64B ♦THEF 322 

- 44 BZW06P70 ♦THEF 322 

BZW06P70B ♦THEF 322 

- 45 BZW06P78 ♦THEF 322 

. 46 BZW06P78B ♦THEF 322 

BZW06P85 ♦THEF 322 

- 47 BZW06P85B ♦THEF 322 

- 48 BZW06P94 ♦THEF 322 

BZW06P94B ♦THEF 322 

- 49 BZW06P102 ♦THEF 322 

- 50 BZW06P102B ♦THEF 322 

BZW06P111 ♦THEF 322 

- 51 BZW06P111B ♦THEF 322 

- 52 BZW06P128 ♦THEF 322 

BZW06P128B ♦THEF 322 

- 53 BZW06P136 ♦THEF 322 

- 54 BZW06P136B ♦THEF 322 

BZW06P145 ♦THEF 322 

. 55 BZW06P145B ♦THEF 322 

- 56 BZW06P154 ♦THEF 322 

BZW06P154B ♦THEF 322 

. 57 BZW06P171 ♦THEF 322 

■ 58 BZW06P171B ♦THEF 322 

BZW06P188 ♦THEF 322 

. 59 BZW06P188B ♦THEF 322 

• 60 BZW06P213 ♦THEF 322 

BZW06P213B ♦THEF 322 

- 61 BZW06P239 ♦THEF 322 

- 62 BZW06P239B ♦THEF 322 

BZW06P256 ♦THEF 322 

- 63 BZW06P256B ♦THEF 322 

- 64 BZW06P273 ♦THEF 322 

BZW06P273B ♦THEF 322 

- 65 BZW06P299 ♦THEF 322 

- 66 BZW06P299B ♦THEF 322 

BZW06P342 ♦THEF 322 

- 67 BZW06P342B ♦THEF 322 

- 61 BZW06P376 ♦THEF 322 

- 68 BZW06P376B ♦THEF 322 

BZW07-10 THEF 340 

- 69 BZW07-10B THEF 340 

- 70 BZW07-27 THEF 340 

BZW07-27B THEF 340 

- 71 BZW07-43 THEF 340 

- 72 BZW07-43B THEF 340 

BZW07-110 THEF 340 

- 73 BZW07-110B THEF 340 

- 74 BZW10-12 ♦MULB 340 

- 75 ♦PHIN ♦RTCF 

- 76 ♦VALG 

- 77 BZW10-15 ♦MULB 340 

- 78 ♦PHIN ♦RTCF 

- 79 ♦VALG 

- 80 BZW11-7V0 ♦FGRS 340 

- 81 BZW11-7V8 ♦FGRS 340 

- 82 BZW11-8V5 ♦FGRS 340 

- 83 BZW11-9V4 ♦FGRS 340 

- 84 BZW11-10 ♦FGRS 340 

- 85 THEF 

- 86 BZW11-10B THEF 340 

- 87 BZW11-11 ♦FGRS 340 

- 88 BZW11-13 ♦FGRS 340 

- 89 BZW1M4 ♦FGRS 340 

- 90 BZW11-15 ♦FGRS 340 

- 91 BZW11-17 ♦FGRS 340 

- 92 BZW11-19 ♦FGRS 340 

- 93 BZW11.20 ♦FGRS 340 

- 94 BZW11-23 ♦FGRS 340 

- 95 BZW11-26 ♦FGRS 340 

- 96 BZW11.27 THEF 340 

- 97 BZW11-27B THEF 340 

- 98 BZW11-28 ♦FGRS 340 

- 99 BZW11-31 ♦FGRS 340 

-100 BZW11.33 ♦FGRS 340 

-101 BZW11-37 ♦FGRS 340 

-102 BZW11-40 ♦FGRS 340 

-103 BZW11-43 THEF 340 

-104 BZW11-43B THEF 340 

-105 BZW11-44 ♦FGRS 340 

-106 BZW11-48 ♦FGRS 340 

-107 BZW11-53 ♦FGRS 340 

-108 iBZW11-58 ♦FGRS 1340 

♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


-fcivr- 


lAiastei rgg gyrgn 


-110 BZW11-70 

- 1 BZW11-78 

- 2 BZW11-85 

- 3 BZW11-94 

- 4 BZW1 1-102 

- 5 BZW11-110 

- 6 BZW11-110B 

- 7 BZW1 1-128 

- 8 BZW1 1-136 

- 9 BZW1 1-145 

- 10 BZW1 1-154 

- 11 BZW11-171 

- 12 BZW14 

- 13 ♦PHIN 

- 14 

- 15 BZW22C1 

- 16 

- 17 BZW22C2V7 

- 18 BZW22C3V0 

- 19 BZW22C3V3 

- 20 MSC 

- 21 BZW22C3V6 

- 22 MSC 

- 23 BZW22C3V9 

- 24 MSC 

- 25 BZW22C4V3 

- 26 MSC 

- 27 BZW22C4V7 

- 28 MSC 

- 29 BZW22C5V1 

- 30 MSC 

- 31 BZW22C5V6 

- 32 MSC 

- 33 BZW22C6V2 

- 34 MSC 

- 35 BZW22C6V8 

- 36 MSC 

- 37 BZW22C7V5 

- 38 MSC 

- 39 BZW22C8V2 

- 40 MSC 

- 41 BZW22C9V1 

- 42 MSC 

- 43 BZW22C10 

- 44 MSC 

- 45 BZW22C11 

- 46 MSC 

- 47 BZW22C12 

- 48 MSC 

- 49 BZW22C13 

- 50 MSC 

- 51 BZW22C15 

- 52 MSC 

- 53 BZW22C16 

- 54 MSC 

- 55 BZW22C18 

- 56 MSC 

- 57 BZW22C20 

- 58 MSC 

- 59 BZW22C22 

- 60 MSC 

- 61 BZW22C24 

- 62 MSC 

- 63 BZW22C27 

- 64 MSC 

- 65 BZW22C30 

- 66 MSC 

- 67 BZW22C33 

- 68 MSC 

- 69 BZW22C36 

- 62 MSC 

- 63 BZW22C39 

- 64 MSC 

- 65 BZW22C43 

- 66 MSC 

- 67 BZW22C47 

- 68 MSC 

- 69 BZW22C51 

- 70 MSC 

BZW22C56 

BZW22C62 

- 71 BZW22C68 

BZW22C75 

BZW22C82 

- 72 BZW22C91 

- 73 BZW22C100 

- 74 BZW22C110 

- 75 BZW22C120 

- 76 BZW22C130 

BZW22C150 

- 77 BZW22C160 

- 78 BZW22C180 

- 79 BZW22C200 

- 80 BZW25-12 

- 81 BZW25-12B 

- 82 BZW25-24 

- 83 BZW25-24B 

- 84 BZW25-47 

- 85 BZW25-47B 

- 86 BZW25-120 

- 87 BZW25-120B 

- 88 BZW30-12 

- 89 BZW30-13 

- 90 BZW30-15 

- 91 BZW30-16 

- 92 BZW30-18 

- 93 BZW30-19 

- 94 BZW30-22 

- 95 BZW30-24 

- 96 BZW30-27 

- 97 BZW30-29 

- 98 BZW30-32 

- 99 IBZW30-35 




1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 








TYPE No. 

MFRS 





BZW30.38 

TTRET" 

322 

- 87 

BZW70-20 



BZW91-12 




62W93-39 


358 - 30 

m46C5i 



BZW30-41 

♦THEF 

322 

- 88 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

♦ PHIN 



PHIN 

RTCF 


(cont.) 

♦ PHIN 


BZW30-45 

♦THEF 

322 

- 89 

♦RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 




VALG 


♦ RTCF 

THEF 


BZW30.50 

♦THEF 

322 

- 90 

BZW70-22 

♦ MULB 

341 - 53 

BZW91-13 

♦ MULB 

357 

-103 

BZW93-43 

MULB 

358 - 31 


♦VALG 


BZW30-55 

♦THEF 

322 

- 91 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C56 

♦ MULB 

214 -187 

BZW30-61 

♦THEF 

322 

- 92 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 


BZW30-66 

♦THEF 

322 

- 93 

BZW70-24 

♦MULB 

341 - 54 

BZW91-15 

♦ MULB 

357 

-104 

BZW93-47 

MULB 

358 - 32 

THEF 

♦VALG 


BZW30-74 

♦THEF 

322 

- 94 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C62 

♦ MULB 

215 -197 

BZW30-81 

♦THEF 

322 

- 95 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW30-89 

♦THEF 

322 

- 96 

BZW70-27 

♦MULB 

341 - 55 

BZW91-16 

♦ MULB 

357 

-105 

BZW93-51 

MULB 

358 - 33 

THEF 

♦VALG 


BZW30-97 

♦THEF 

322 

- 97 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C68 

THEF 

216 -170 

BZW30-105 

♦THEF 

322 

- 98 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


BZX46C75 

THEF 

217 -158 

BZW30-121 

♦THEF 

322 

- 99 

BZW70-30 

♦ MULB 

341 - 56 

BZW91-18 

♦MULB 

357 

-106 

BZW93-56 

MULB 

358 - 34 

BZX46C82 

THEF 

218 -140 

BZW30-130 

♦THEF 

322 

-100 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX46C91 

THEF 

219 -126 

BZW30-138 

♦THEF 

322 -101 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


BZX46C100 

THEF 

220 - 83 

BZW30-146 

♦THEF 

322 

-102 

BZW70-33 

♦ MULB 

341 - 57 

BZW91-20 

♦ MULB 

357 

-107 

BZW93-62 

MULB 

358 - 35 

BZX46C110 

THEF 

221 - 52 

BZW30-162 

♦THEF 

322 

-103 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX55C0V8 

♦ ITTG 

163 - 42 

BZW30-175 

♦THEF 

322 -104 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


SIEG 

THEF 


BZW30-202 

♦THEF 

322 

-105 

BZW70-36 

♦MULB 

341 - 58 

BZW91-22 

♦ MULB 

357 

-108 

BZX46C2V7 

MULB 

164 -166 

BZX55C2V4 

♦ALGG 

164 - 50 

BZW30-243 

♦THEF 

322 

-106 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


♦APX 

♦ MULB 


BZW30-283 

♦THEF 

322 

-107 


♦VALG 



♦VALG 



♦THEF 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW30-324 

♦THEF 

322 

-108 

BZW70-39 

♦MULB 

341 - 59 

BZW91-24 

♦ MULB 

357 -109 

BZX46C3V 

MULB 

165 - 99 

THEF 

♦VALG 


BZW30.405 

♦THEF 

322 

-109 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



PHIN 

RTCF 


BZX55C2V7 

♦ALGG 

164 -167 

BZW30.486 

♦THEF 

322 

-110 


♦VALG 



♦VALG 




VALG 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-8V2 

♦ FGRS 

341 

- 7 

BZW70-43 

♦MULB 

341 - 60 

BZW91-27 

♦ MULB 

357 -110 

BZX46C3V0 

♦THEF 

165 -100 

♦ ITTG 

♦MULB 



THEF 



♦PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



BZX46C3V3 

MULB 

166 - 35 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZW50-10 

♦FGRS 

341 

- 8 


♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦THEF 

♦VALG 



THEF 



BZW70-47 

♦MULB 

341 - 61 

BZW91-30 

♦ MULB 

358 

- 1 

♦THEF 

VALG 


BZX55C3V 

♦FGRS 

165 -101 

BZW50-12 

♦FGRS 

341 

- 9 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



BZX46C3V6 

MULB 

167 - 1 

♦MULB 

♦PHIN 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZW50-12B 

THEF 

341 

- 10 

BZW70-51 

♦MULB 

341 - 62 

BZW91-33 

♦ MULB 

358 

- 2 

♦THEF 

VALG 


BZX55C3V0 

♦ALGG 

165 -102 

BZW50-15 

♦ FGRS 

341 

- 11 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C3V9 

MULB 

167 -176 

♦APX 

♦ITTG 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 



♦THEF 


BZW50-15B 

THEF 

341 

- 12 

BZW70-56 

♦MULB 

341 - 63 

BZW91-36 

♦MULB 

358 

- 3 

♦THEF 

VALG 


BZX55C3V3 

♦ALGG 

166 - 36 

BZW50-18 

♦ FGRS 

341 

- 13 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C4V3 

MULB 

168 -201 

♦APX 

♦FGRS 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW50-18B 

THEF 

341 

- 14 

BZW70-62 

♦MULB 

341 - 64 

BZW91-39 

♦MULB 

358 

- 4 

♦THEF 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW50-22 

♦ FGRS 

341 

- 15 

♦ PHIN 

♦RTCF 


PHIN 

♦RTCF 



BZX46C4V7 

MULB 

170 - 34 

♦THEF 

♦VALG 



THEF 




♦VALG 



♦VALG 



PHIN 

RTCF 


BZX55C3V6 

♦ALGG 

167 - 2 

BZW50-22B 

THEF 

341 

- 16 

BZW86-7V5 

♦MULB 

357 - 71 

BZW91-43 

♦ MULB 

358 

- 5 

♦THEF 

VALG 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-27 

♦ FGRS 

341 

- 17 

♦PHIN 

VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



BZX46C5V1 

♦MULB 

171 -115 

♦ ITTG 

♦MULB 



THEF 



BZW86-8V2 

♦MULB 

357 - 72 


♦VALG 



♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW50-27B 

THEF 

341 

- 18 

♦PHIN 

♦VALG 


BZW91-47 

♦ MULB 

358 

- 6 

♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW50-33 

♦ FGRS 

341 

- 19 

BZW86-9V1 

♦MULB 

357 - 73 

♦ PHIN 

♦RTCF 



BZX46C5V6 

♦ MULB 

172 -203 

BZX55C3V9 

♦ALGG 

167 -177 


THEF 



♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 



♦PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-33B 

THEF 

341 

- 20 


♦VALG 


BZW91-51 

♦MULB 

358 

- 7 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦MULB 


BZW50-39 

♦FGRS 

341 

- 21 

BZW86-10 

♦MULB 

357 - 74 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX46C6V2 

♦MULB 

175 - 55 

♦PHIN 

♦RTCF 



THEF 



♦PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



♦PHIN 

♦RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-39B 

THEF 

341 

- 22 

BZW86-11 

♦MULB 

357 - 75 

BZW91-56 

♦MULB 

358 

- 8 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-47 

♦FGRS 

341 

- 23 

♦PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



BZX46C6V8 

♦ MULB 

178 - 24 

BZX55C4V3 

♦ALGG 

168 -202 


THEF 



BZW86-12 

♦MULB 

357 - 76 


♦VALG 



♦PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-47B 

THEF 

341 

- 24 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW91-62 

♦MULB 

358 

- 9 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦MULB 


BZW50-56 

♦ FGRS 

341 

- 25 

BZW86-13 

♦ MULB 

357 - 77 

♦ PHIN 

♦RTCF 



BZX46C7V5 

♦MULB 

180 - 23 

♦PHIN 

♦RTCF 



THEF 



♦PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



♦PHIN 

♦ RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-56B 

THEF 

341 

- 26 

BZW86-15 

♦MULB 

357 - 78 

BZW93-5V6 

MULB 

358 

- 10 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50.68 

♦ FGRS 

341 

- 27 

♦PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C8V2 

♦MULB 

182 - 2 

BZX55C4V7 

♦ALGG 

170 - 35 


THEF 



BZW86-16 

♦MULB 

357 - 79 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 


BZW50-68B 

THEF 

341 

- 28 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-6V2 

MULB 

358 

- 11 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦MULB 


BZW50-82 

♦FGRS 

341 

- 29 

BZW86-18 

♦MULB 

357 - 80 

PHIN 

RTCF 



BZX46C9V1 

♦MULB 

185 - 37 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



♦PHIN 

♦VALG 



VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50.82B 

THEF 

341 

- 30 

BZW86-20 

♦MULB 

357 - 81 

BZW93-6V8 

MULB 

358 

- 12 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-100 

♦FGRS 

341 

- 31 

♦PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C10 

♦MULB 

187 - 81 

BZX55C5V1 

♦ALGG 

171 -116 


THEF 



BZW86-22 

♦MULB 

357 - 82 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦ FGRS 


BZW50-100B 

THEF 

341 

- 32 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-7V5 

MULB 

358 

- 13 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦MULB 


BZW50-120 

♦FGRS 

341 

- 33 

BZW86-24 

♦ MULB 

357 - 83 

PHIN 

RTCF 



BZX46C11 

♦MULB 

189 - 22 

♦PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



♦PHIN 

♦VALG 



VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


SPR 

♦THEF 


BZW50-120B 

THEF 

341 

- 34 

BZW86-27 

♦MULB 

357 - 84 

BZW93-8V2 

MULB 

358 

- 14 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW50-150 

♦FGRS 

341 

- 35 

♦PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C12 

♦MULB 

190 -193 

BZX55C5V6 

♦ALGG 

172 -204 


THEF 



BZW86-30 

♦MULB 

357 - 85 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦ FGRS 


BZW50-150B 

THEF 

341 

- 36 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-9V1 

MULB 

358 

- 15 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦ MULB 


BZW50-180 

♦FGRS 

341 

- 37 

BZW86.33 

♦ MULB 

357 - 86 

PHIN 

RTCF 



BZX46C13 

♦MULB 

192 -159 

♦PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



♦ PHIN 

♦VALG 



VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


SIEG 

♦THEF 


BZW50-180B 

THEF 

341 

- 38 

BZW86-36 

♦ MULB 

357 - 87 

BZW93-10 

MULB 

358 

- 16 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW70-5V6 

♦MULB 

341 

- 39 

♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



BZX46C15 

♦MULB 

194 -180 

BZX55C6V2 

♦ALGG 

175 - 56 

♦ PHIN 

♦RTCF 



BZW86-39 

♦MULB 

357 - 88 


VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW93-11 

MULB 

358 

- 17 

♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦ MULB 


BZW70-6V2 

♦ MULB 

341 

- 40 


♦VALG 


RTCF 

VALG 



BZX46C16 

♦MULB 

196 - 87 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 



BZW86-43 

♦ MULB 

357 - 89 

BZW93-12 

MULB 

358 

- 18 

♦ PHIN 

♦RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70-6V8 

♦ MULB 

341 

- 41 

BZW86-47 

♦ MULB 

357 - 90 


VALG 



BZX46C18 

♦MULB 

198 - 92 

BZX55C6V8 

♦ALGG 

178 - 25 

PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦VALG 


BZW93-13 

MULB 

358 

- 19 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 



BZW86-51 

♦ MULB 

357 - 91 

PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-7V5 

♦MULB 

341 

- 42 

♦ PHIN 

♦VALG 



VALG 



BZX46C20 

♦ MULB 

200 - 87 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



BZW86-56 

♦ MULB 

357 - 92 

BZW93-15 

MULB 

358 

- 20 

♦ PHIN 

♦RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 



♦ PHIN 

♦VALG 1 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70.8V2 

♦ MULB 

341 

- 43 

BZW86-62 

♦ MULB 1 

357 - 93 


VALG 



BZX46C22 

♦MULB 

201 -197 

BZX55C7V5 

♦ALGG 

180 - 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-16 

MULB 

358 

- 21 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦ MULB 


BZW70-9V1 

♦MULB 

341 

- 44 

BZW91-5V6 

♦MULB 

357 - 94 


VALG 



BZX46C24 

♦MULB 

203 - 94 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW93-18 

MULB 

358 

- 22 

♦ PHIN 

♦RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70.10 

♦ MULB 

341 

- 45 

BZW91-6V2 

♦MULB 

357 - 95 


VALG 



BZX46C27 

♦MULB 

205 - 28 

BZX55C8V2 

♦ALGG 

182 - 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW93-20 

MULB 

358 

- 23 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ITTG 

♦MULB 


BZW70-1 1 

♦MULB 

341 

- 46 

BZW91-6V8 

♦ MULB 

357 - 96 


VALG 



BZX46C30 

♦MULB 1 

206 -164 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW93-22 

MULB 

358 

- 24 

♦ PHIN 

♦RTCF 


SIEG 

. SPR 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG * 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70-12 

♦ MULB 

341 

- 47 

BZW91-7V5 

♦ MULB 

357 - 97 


VALG 



BZX46C33 

♦ MULB 

208 - 52 

BZX55C9V1 

♦ALGG 

185 - 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW93-24 

MULB 

358 

- 25 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW70-13 

♦ MULB 

341 

- 48 

BZW91.8V2 

♦ MULB 

357 - 98 


VALG 



BZX46C36 

♦ MULB 

209 -129 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-27 

MULB 

358 

- 26 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SIEG 

SPR 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZW70-15 

♦ MULB 

341 

- 49 

BZW91-9V1 

♦ MULB 

357 - 99 


VALG 



BZX46C39 

♦ MULB 

210 -165 

BZX55C10 

♦ALGG 

187 - 82 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-30 

MULB 

358 

- 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦APX 

♦FGRS 



♦ VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦MULB 


BZW70-16 

♦ MULB 

341 

- 50 

BZW91-10 

♦ MULB 

357 -100 


VALG 



BZX46C43 

♦ MULB 

211 -183 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZW93-33 

MULB 

358 

- 28 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


SPR 

♦THEF 



♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 


BZW70-18 

♦MULB 

341 

- 51 

BZW91-11 

♦ MULB 

357 -101 


VALG 



BZX46C47 

♦ MULB 

212 -195 

BZX55C10V 

FGRS 

187 - 83 

♦PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZW93-36 

MULB 

358 

- 29 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX55C1 1 

♦ALGG 

189 - 23 


♦VALG 




♦VALG 


PHIN 

RTCF 



THEF 

♦VALG 


♦APX 

♦FGRS 


BZW70-20 

♦MULB 1 

341 

- 52 

BZW91-12 

♦MULB 

357 -102 


VALG 



BZX46C51 

♦ MULB 

214 - 3 

♦ ITTG 

♦MULB 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

{ m TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


wEam 

iaT:flTrai 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 




umsm\ 

BZX55C1 1 



B2X55C62 



62X61 C36 



B2X70C43 

CEN 

212 ■ 98 

BZX79B4V3 

♦APX 

168 

-150 

(cont.) 

♦ PHIN 


(cont.) 

♦APX 


(cont.) 

♦MULB 


♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦PHIN 



♦ RTCF 

SPR 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 

♦VALG 


♦ RTCF 

THEF 



♦VALG 


BZX70C47 

CEN 

213 -115 

BZX79B4V7 

♦APX 

169 

-188 

BZX55C11V 

FGRS 

189 - 24 


♦VALG 


BZX61C39 

CEN 

211 - 51 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C12 

♦ALGG 

190 -194 

BZX55C68 

♦ALGG 

216 -176 

♦MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦VALG 



♦APX 

♦ FGRS 


♦APX 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C51 

CEN 

214 -110 

BZX79B5V1 

♦APX 

171 

- 64 

♦ ITTG 

♦ MULB 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX61C43 

CEN 

212 - 58 

♦ MULB 

♦PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


THEF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

♦THEF 


BZX55C75 

♦ALGG 

217 -164 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C56 

CEN 

215 - 99 

BZX79B5V6 

♦APX 

172 

-146 


♦VALG 


♦APX 

♦ MULB 


BZX61C47 

CEN 

213 - 74 

♦ MULB 

♦PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C12V 

FGRS 

190 -195 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C13 

♦ALGG 

192 -160 

THEF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C62 

CEN 

216 -103 

BZX79B6V2 

♦APX 

174 

-159 

♦APX 

♦FGRS 


BZX55C82 

♦ALGG 

218 -141 

BZX61C51 

CEN 

214 - 69 

♦ MULB 

♦PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 

♦MULB 



THEF 


♦MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX55C91 

♦ALGG 

219 -127 

♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C68 

CEN 

217 - 84 

BZX79B6V8 

♦APX 

177 

-184 

SPR 

♦THEF 



THEF 


BZX61C56 

CEN 

215 - 60 

♦ MULB 

♦PHIN 


MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BZX55C100 

♦ALGG 

220 - 84 

♦MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



BZX55C13V 

FGRS 

192 -161 


THEF 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C75 

CEN 

218 - 67 

BZX79B7V5 

♦APX 

179 

-175 

BZX55C15 

♦ALGG 

194 -181 

BZX55C110 

♦ALGG 

221 - 53 

BZX61C62 

CEN 

216 - 64 

♦ MULB 

♦ PHIN 


MULB 

♦ PHIN 



♦APX 

♦FGRS 



THEF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦ ITTG 

♦MULB 


BZX55C120 

♦ALGG 

222 - 2 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX75C1V4 

♦APD 

163 - 79 

BZX79B8V2 

♦APX 

181 

-156 

♦ PHIN 

♦RTCF 



THEF 


BZX61C68 

CEN 

217 - 45 

♦ APX 

♦ MULB 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

♦THEF 


BZX55C130 

♦ALGG 

222 -147 

♦MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 



THEF 


♦RTCF 

♦VALG 



♦VALG 


BZX79B9V1 

♦APX 

184 

-203 

BZX55C15V 

FGRS 

194 -182 

BZX55C150 

♦ALGG 

223 -172 

BZX61C75 

CEN 

218 - 28 

BZX75C2V1 

♦APD 

163 -159 

MULB 

♦ PHIN 



BZX55C16 

♦ALGG 

196 - 88 


THEF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦APX 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦FGRS 


BZX55C160 

♦ALGG 

224 -125 

♦RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX79B10 

♦APX 

187 

- 29 

♦ ITTG 

♦ MULB 



THEF 


BZX61C82 

♦ MULB 

218 -116 


♦ VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX55C180 

♦ALGG 

225 -129 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZX75C2V8 

♦APD 

165 - 14 

♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

♦THEF 



THEF 



♦VALG 


♦APX 

♦ MULB 


BZX79B11 

♦APX 

188 

-188 


♦VALG 


B2X55C200 

♦ALGG 

226 -134 

BZX61C91 

♦MULB 

219 -109 

♦ PHIN 

♦RTCF 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C16V 

FGRS 

196 - 89 


THEF 


♦PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C18 

♦ALGG 

198 - 93 

BZX55D5V6 

SIEG 

172 - 98 


♦VALG 


BZX75C3V6 

♦APD 

166 -180 

BZX79B12 

♦APX 

190 

-147 

♦APX 

♦FGRS 


B2X55D6V8 

SIEG 

177 -138 

BZX61C100 

♦MULB 

220 - 58 

♦APX 

♦MULB 


MULB 

♦ PHIN 



♦ITTG 

♦ MULB 


BZX55D8V2 

SIEG 

181 -108 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦PHIN 

♦RTCF 


BZX55D10 

SIEG 

186 -187 


♦VALG 



♦VALG 


BZX79B13 

♦APX 

192 

-123 

SPR 

♦THEF 


BZX58C6V8 

CEN 

177 -154 

BZX61C110 

♦MULB 

221 - 37 

BZX78C5V1 

♦MULB 

171 -162 

MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BZX58C7V5 

CEN 

179 -147 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C18V 

FGRS 

198 - 94 

BZX58C8V2 

CEN 

181 -130 


♦VALG 


BZX78C5V6 

♦MULB 

173 - 45 

BZX79B15 

♦APX 

194 

-146 

BZX55C20 

♦ALGG 

200 - 88 

BZX58C9V1 

CEN 

184 -162 

BZX61C120 

♦MULB 

221 -172 

♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦PHIN 



♦APX 

♦FGRS 


BZX58C10 

CEN 

186 -206 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZX78C6V2 

♦MULB 

175 -123 

♦RTCF 

♦VALG 



♦ ITTG 

♦MULB 


BZX59C1 1 

CEN 

188 -167 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B16 

♦APX 

196 

- 52 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZX59C12 

CEN 

190 -117 

BZX61C130 

♦MULB 

222 -131 

BZX78C6V8 

♦MULB 

178 -105 

MULB 

♦ PHIN 



SPR 

♦THEF 


BZX59C13 

CEN 

192 -105 

♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


BZX59C15 

CEN 

194 -125 


♦VALG 


BZX78C7V5 

♦MULB 

180 - 99 

BZX79B18 

♦APX 

198 

- 56 

BZX55C20V 

FGRS 

200 - 89 

BZX59C16 

CEN 

196 - 35 

BZX61C150 

♦MULB 

223 -155 

♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C22 

♦ALGG 

200 - 90 

BZX59C18 

CEN 

198 - 34 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX78C8V2 

♦ MULB 

181 -101 

♦RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦FGRS 


BZX59C20 

CEN 

200 - 39 


♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B20 

♦APX 

200 

- 57 

♦ ITTG 

♦MULB 


BZX59C22 

CEN 

201 -138 

BZX61C160 

♦MULB 

224 -111 

BZX78C9V1 

♦ PHIN 

185 -114 

MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX59C24 

CEN 

203 - 49 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



SPR 

♦THEF 


BZX59C27 

CEN 

204 -188 


♦VALG 


BZX78C10 

♦ MULB 

187 -173 

BZX79B22 

♦APX 

201 

-161 


♦VALG 


BZX60C30 

CEN 

206 -120 

BZX61C180 

♦MULB 

225 -109 

♦PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦PHIN 



BZX55C22V 

FGRS 

201 -198 

BZX60C33 

CEN 

208 - 5 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX78C11 

♦ MULB 

189 - 87 

♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C24 

♦ALGG 

200 - 91 

BZX60C36 

CEN 

209 - 94 


♦VALG 


♦PHIN 

♦VALG 


BZX79B24 

♦APX 

203 

- 65 

♦APX 

♦FGRS 


BZX60C39 

CEN 

210 -133 

BZX61C200 

♦MULB 

226 -120 

BZX78C12 

♦ MULB 

191 - 55 

MULB 

♦PHIN 



♦ITTG 

♦MULB 


BZX60C43 

CEN 

211 -154 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦PHIN 

♦ RTCF 


BZX60C47 

CEN 

212 -165 


♦VALG 


BZX78C13 

♦ MULB 

193 - 6 

BZX79B27 

♦APX 

204 

-205 

SPR 

♦THEF 


BZX60C51 

CEN 

213 -181 

BZX62 

MISI 

163 - 38 

♦PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


BZX60C56 

CEN 

214 -164 


THEF 


BZX78C15 

♦ MULB I 

195 - 55 

♦RTCF 

♦VALG 



BZX55C24V 

FGRS 

203 - 95 

BZX61C6V8 

CEN 

178 -147 

BZX70C7V5 

CEN 

180 -171 

♦PHIN 

♦VALG 


BZX79B30 

♦APX 

206 

-132 

BZX55C27 

♦ALGG 

200 - 92 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦MULB 

♦PHIN 


BZX78C16 

♦MULB 

196 -148 

MULB 

♦PHIN 



♦APX 

♦ FGRS 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦ITTG 

♦MULB 


BZX61C7V5 

CEN 

180 -139 

BZX70C8V2 

CEN 

182 -160 

BZX78C18 

♦ MULB 

198 -164 

BZX79B33 

♦APX 

208 

- 19 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦PHIN 



SPR 

THEF 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C20 

♦ MULB 

200 -156 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


BZX61C8V2 

CEN 

182 -128 

BZX70C9V1 

CEN 

185 -195 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B36 

♦APX 

209 

-103 

BZX55C27V 

FGRS 

205 - 29 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦MULB 

♦PHIN 


BZX78C22 

♦MULB 

202 - 56 

MULB 

♦ PHIN 



BZX55C30 

♦ALGG 

200 - 93 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦ FGRS 


BZX61C9V1 

CEN 

185 -160 

BZX70C10 

CEN 

188 - 60 

BZX78C24 

♦MULB 

203 -154 

BZX79B39 

♦APX 

210 

-141 

♦ITTG 

♦MULB 


♦ MULB 

NASG 


♦MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX78C27 

♦MULB 

205 - 92 

♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

THEF 



♦VALG 


BZX70C11 

CEN 

189 -174 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B43 

♦APX 

211 

-162 


♦VALG 


BZX61C10 

CEN 

188 - 19 

♦MULB 

♦PHIN 


BZX78C30 

♦MULB ! 

207 - 18 

MULB 

♦ PHIN 



BZX55C30V 

FGRS 

206 -165 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C33 

♦ALGG 

200 - 94 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C12 

CEN 

191 -149 

BZX78C33 

♦MULB 

208 -111 

BZX79B47 

♦APX 

212 

-174 

♦APX 

♦FGRS 


BZX61C11 

CEN 

189 -135 

♦MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦ ITTG 

♦MULB 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C36 

♦ MULB 

209 -176 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C13 

CEN 

193 - 90 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B51 

♦APX 

213 

-186 

SPR 

THEF 


BZX61C12 

CEN 

191 -110 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX78C39 

♦MULB 

210 -200 

MULB 

♦ PHIN 




♦VALG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 



BZX55C33V 

FGRS 

208 - 53 

♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C15 

CEN 

195 -145 

BZX78C43 

♦MULB 

212 - 23 

BZX79B56 

♦APX 

214 

-171 

BZX55C36 

♦ALGG 

209 -130 

BZX61C13 

CEN 

193 - 54 

♦MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦APX 

♦MULB 


♦MULB 

♦PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX78C47 

♦MULB 

213 - 27 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C16 

CEN 

197 - 24 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B62 

MULB 

215 

-181 

SPR 

THEF 


BZX61C15 

CEN 

195 -107 

♦MULB 

♦PHIN 


BZX78C51 

♦ MULB 

214 - 27 

♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



BZX55C39 

♦ALGG 

210 -166 

♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C18 

CEN 

199 - 43 

BZX78C56 

♦ MULB 

215 - 12 

BZX79B68 

MULB 

216 

-153 

♦APX 

♦ MULB 


BZX61C16 

CEN 

196 -198 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX78C62 

♦MULB 

216 - 19 


♦VALG 



SPR 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C20 

CEN 

201 - 36 

♦ PHIN 

♦VALG 


BZX79B75 

MULB 

217 

-144 


♦VALG 


BZX61C18 

CEN 

199 - 6 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZX78C68 

♦ MULB 

216 -194 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZX55C43 

♦ALGG 

211 -184 

♦MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦VALG 



♦VALG 



♦APX 

♦ MULB 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C22 

CEN 

202 -143 

BZX78C75 

♦ MULB 

217 -182 

BZX79C2V4 

♦APX 

164 

- 29 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX61C20 

CEN 

200 -205 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ PHIN 

VALG 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

THEF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B2V4 

♦APX 

164 - 27 

♦ RTCF 

VALG 




♦VALG 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C24 

CEN 

204 - 30 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C2V7 

♦APX 

164 

-144 

BZX55C47 

♦ALGG 

212 -196 

BZX61C22 

CEN 

202 -107 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦PHIN 



♦APX 

♦ MULB 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX79B2V7 

♦APX 

164 -141 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C27 

CEN 

205 -184 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V 

♦ MULB 

165 

-103 

SPR 

THEF 


BZX61C24 

CEN 

203 -202 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




♦VALG 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V0 

♦APX 

165 - 67 


♦VALG 



BZX55C51 

♦ALGG 

215 -130 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C30 

CEN 

207 -108 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V0 

♦APX 

165 

- 72 

♦APX 

♦ MULB 


BZX61C27 

CEN 

205 -143 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V3 

♦APX 

165 -166 

♦ RTCF 

♦VALG 



SPR 

THEF 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX70C33 

CEN 

208 -201 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V3 

♦APX 

166 

- 3 


♦VALG 


BZX61C30 

CEN 

207 - 67 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



BZX55C56 

♦ALGG 

214 -188 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V6 

♦APX 

166 -172 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦APX 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C36 

CEN 

210 - 50 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V6 

♦APX 

166 

-181 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX61C33 

CEN 

208 -160 

♦MULB 

♦ PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



SPR 

THEF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦RTCF 

♦VALG 


BZX79B3V9 

♦APX 

167 -138 

♦ RTCF 

♦VALG 




♦VALG 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX70C39 

CEN 

211 - 87 

MULB 

♦ PHIN 


BZX79C3V9 

♦APX 

167 

-146 

BZX55C62 

♦ALGG 

215 -198 

BZX61C36 

CEN 

210 - 12 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦ RTCF 

♦VALG 


MULB 

♦ PHIN 



cont.next col. 



cont.next col. 



♦ RTCF 

♦VALG 



i 


♦ RTCF 

♦VALG 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 


iffi ni 'inM 

■yildsRl 


BZX79C4V3 

♦APX 

168 -162 

BZX83C4V7 

cDil 

170 - 36 

BZX84C3V9 





209 - 88 




MULB 

♦ PHIN 


MSC 

♦SIEG 


(cont.) 

♦RTCF 


imilftjadslsl 




CDIL 


♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦FGRS 


BZX79C4V7 

♦APX 

169 -202 

BZX83C5V1 

CDIL 

171 -117 


♦VALG 


♦ SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


BZX84C4V3 

FERB 

168 -130 


♦VALG 


BZX85C16V 

FGRS 

196 -199 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX84C39 

♦ APX 

210 -127 


♦ALGG 

198 -165 

BZX79C5V1 

♦APX 

171 - 77 

BZX83C5V6 

CDIL 

172 -205 

♦ RTCF 

♦SIEG 


♦ FERB 

♦ MULB 



CEN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ ITTG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


BZX84C4V7 

♦APX 

169 -159 

♦SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


BZX79C5V6 

♦APX 

172 -165 

BZX83C6V2 

CDIL 

175 - 57 

FERB 

♦ MULB 



♦VALG 


BZX85C18V 

FGRS 

199 - 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX84C43 

♦APX 

211 -150 


♦ALGG 

200 -157 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


♦ FERB 

♦MULB 



CEN 


BZX79C6V2 

♦APX 

174 -184 

BZX83C6V8 

CDIL 

178 - 26 

♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦RTCF 



♦ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


BZX84C5V1 

♦APX 

171 - 36 

♦SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 



♦VALG 


BZX85C20V 

FGRS 

200 -206 

BZX79C6V8 

♦APX 

177 -204 

BZX83C7V5 

CDIL 

180 - 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX84C47 

♦APX 

212 -161 

BZX85C22 

♦ALGG 

202 - 57 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


♦SIEG 

SPR 


♦ FERB 

♦ MULB 


CDIL 

CEN 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦FGRS 

♦ ITTG 


BZX79C7V5 

♦APX 

179 -190 

BZX83C8V2 

CDIL 

182 - 4 

BZX84C5V6 

♦APX 

172 -109 

♦SIEG 

♦THEF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


FERB 

♦MULB 



♦VALG 


BZX85C22V 

FGRS 

202 -108 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX84C51 

♦APX 

213 -178 

BZX85C24 

♦ALGG 

203 -155 

BZX79C8V2 

♦APX 

181 -169 

BZX83C9V1 

CDIL 

185 - 39 

♦SIEG 

SPR 


♦MULB 

♦PHIN 


CDIL 

CEN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


♦ RTCF 

♦THEF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


BZX84C6V2 

♦APX 

174 - 97 


♦VALG 



♦THEF 


BZX79C9V1 

♦APX 

185 - 2 

BZX83C10 

CDIL 

187 - 84 

FERB 

♦MULB 


BZX84C56 

♦APX 

214 -160 

BZX85C24V 

FGRS 

203 -203 

♦ MULB 

♦PHIN 


♦FGRS 

MSC 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦ALGG 

205 - 93 

♦RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


♦ RTCF 

♦THEF 



CEN 


BZX79C10 

♦APX 

187 - 44 

BZX83C10V 

FGRS 

187 -122 

♦THEF 

♦VALG 



♦VALG 



♦ ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C11 

CDIL 

189 - 25 

BZX84C6V8 

♦APX 

177 -148 

BZX84C62 

♦APX 

215 -169 


♦THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦MULB 


♦ MULB 

♦PHIN 


BZX85C27V 

FGRS 

205 -144 

BZX79C11 

♦APX 

188 -197 

♦SIEG 

♦THEF 


♦PHIN 

♦RTCF 


♦ RTCF 

♦THEF 



♦ALGG 

207 - 19 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C11V 

FGRS 

189 - 59 

♦SIEG 

SPR 



♦VALG 



CEN 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C12 

CDIL 

190 -196 

♦THEF 

♦VALG 


BZX84C68 

♦APX 

216 -144 


♦ ITTG 


BZX79C12 

♦APX 

190 -159 

♦ FGRS 

MSC 


BZX84C7V5 

♦APX 

179 -140 

♦ MULB 

♦PHIN 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


♦ RTCF 

♦THEF 


BZX85C30V 

FGRS 

207 - 68 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C12V 

FGRS 

191 - 18 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦VALG 



♦ALGG 

208 -112 

BZX79C13 

♦APX 

192 -131 

BZX83C13 

CDIL 

192 -162 

♦SIEG 

SPR 


BZX84C75 

♦APX 

217 -129 


CEN 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦PHIN 



♦ ITTG 


♦ RTCF 

♦ VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


BZX84C8V2 

♦APX 

181 -119 

♦ RTCF 

♦THEF 



♦THEF 


BZX79C15 

♦ APX 

194 -155 

BZX83C13V 

FGRS 

192 -193 

FERB 

♦MULB 



♦VALG 


BZX85C33V 

FGRS 

208 -161 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C15 

CDIL 

194 -183 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX85C2V7 

♦ALGG 

164 -193 


♦ALGG 

209 -177 

♦ RTCF 

♦ VALG 


♦ FGRS 

MSC 


♦SIEG 

SPR 


♦FGRS 

THEF 


CDIL 

CEN 


BZX79C16 

♦ APX 

196 - 59 

♦SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C3V0 

♦ALGG 

165 -133 

♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C15V 

FGRS 

195 - 22 

BZX84C9V1 

♦APX 

184 -135 

♦FGRS 

THEF 



♦ALGG 

211 - 13 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C16 

CDIL 

196 - 90 

FERB 

♦ MULB 


BZX85C3V3 

♦ALGG 

166 - 74 

CDIL 

CEN 


BZX79C18 

♦APX 

198 - 65 

♦ FGRS 

MSC 


♦PHIN 

♦ RTCF 


CDIL 

♦FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 



♦THEF 


BZX85C43 

♦ALGG 

212 - 24 

♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX83C16V 

FGRS 

196 - 91 

♦THEF 

♦VALG 


BZX85C3V6 

♦ALGG 

167 - 40 

CDIL 

CEN 


BZX79C20 

♦ APX 

200 - 64 

BZX83C18 

CDIL 

198 - 95 

BZX84C10 

♦APX 

186 -197 

CDIL 

♦FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦ MULB 


♦ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

213 - 75 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX85C3V9 

♦ALGG 

168 - 20 

CDIL 

CEN 


BZX79C22 

♦APX 

201 -170 

BZX83C18V 

FGRS 

198 - 96 

♦SIEG 

SPR 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C20 

CDIL 

200 - 95 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

214 - 70 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦ FGRS 

MSC 


BZX84C11 

♦APX 

188 -161 

BZX85C4V3 

♦ALGG 

169 - 42 

CDIL 

CEN 


BZX79C24 

♦APX 

203 - 71 

♦SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

PHIN 


BZX83C20V 

FGRS 

200 - 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

215 - 61 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C22 

CDIL 

201 -199 

♦ SIEG 

SPR 


BZX85C4V7 

♦ALGG 

170 - 95 

CDIL 

CEN 


BZX79C27 

♦APX 

205 - 4 

♦FGRS 

MSC 


♦THEF 

♦VALG 


CDIL 

♦FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


BZX84C12 

♦APX 

190 -110 

♦ ITTG 

♦THEF 


BZX85C62 

♦ALGG 

216 - 65 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C22V 

FGRS 

201 -200 

FERB 

♦ MULB 


BZX85C5V1 

♦ALGG 

171 -176 

CDIL 

CEN 


BZX79C30 

♦APX 

206 -138 

BZX83C24 

CDIL 

203 - 96 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


CDIL 

♦ FGRS 


♦ ITTG 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦ FGRS 

MSC 


♦SIEG 

SPR 


♦ ITTG 

♦THEF 


BZX85C68 

♦ALGG 

217 - 46 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C5V6 

♦ALGG 

173 - 61 

CDIL 

THEF 


BZX79C33 

♦APX 

208 - 26 

BZX83C24V 

FGRS 

203 - 97 

BZX84C13 

♦APX 

192 - 99 

CDIL 

♦ FGRS 



♦ALGG 

218 - 29 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C27 

CDIL 

205 - 30 

FERB 

♦ MULB 


♦ ITTG 

♦THEF 


CDIL 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


♦FGRS 

MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX85C6V2 

♦ALGG 

175 -124 

BZX85C82 

♦ALGG 

219 - 8 

BZX79C36 

♦APX 

209 -109 

♦SIEG 

♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


CDIL 

♦ FGRS 


CDIL 

THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C27V 

FGRS 

205 - 31 

♦THEF 

♦VALG 


♦ ITTG 

♦THEF 



♦ALGG 

219 -186 

♦ RTCF 

♦ VALG 


BZX83C30 

CDIL 

206 -166 

BZX84C15 

♦APX 

194 -118 

BZX85C6V8 

♦ALGG 

178 -106 

CDIL 

THEF 


BZX79C39 

♦APX 

210 -146 

♦ FGRS 

MSC 


FERB 

♦ MULB 


CDIL 

CEN 


BZX85C100 

♦ALGG 

220 -148 

♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


CDIL 

THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C30V 

FGRS 

206 -167 

♦SIEG 

SPR 



♦THEF 


BZX85C110 

♦ALGG 

221 -112 

BZX79C43 

♦APX 

211 -166 

BZX83C33 

CDIL 

208 - 54 

♦THEF 

♦VALG 


BZX85C7V5 

♦ALGG 

180 -100 


THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦FGRS 

MSC 


BZX84C16 

♦APX 

196 - 29 

CDIL 

CEN 


BZX85C120 

♦ALGG 

222 - 64 

♦ RTCF 

♦VALG 


♦SIEG 

♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 



THEF 


BZX79C47 

♦APX 

212 -178 

BZX83C33V 

FGRS 

208 - 55 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BZX85C130 

♦ALGG 

223 - 19 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C36 

CDIL 

209 -131 

♦SIEG 

SPR 


BZX85C8V1 

MULB 

181 - 88 


THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦THEF 

♦VALG 


PHIN 

RTCF 


BZX85C150 

♦ALGG 

224 - 51 

BZX79C51 

♦APX 

213 -189 


♦THEF 


BZX84C18 

♦APX 

198 - 27 


VALG 



THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C39 

CDIL 

210 -167 

FERB 

♦ MULB 


BZX85C8V2 

♦ALGG 

182 - 83 

BZX85C160 

♦ALGG 

224 -179 

♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


CDIL 

CEN 



THEF 


BZX79C56 

♦APX 

214 -174 


♦THEF 


♦SIEG 

SPR 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX85C180 

♦ALGG 

226 - 7 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C43 

CDIL 

211 -185 

♦THEF 

♦VALG 



♦THEF 



THEF 


♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


BZX84C20 

♦APX 

200 - 34 

BZX85C9V1 

♦ALGG 

185 -115 

BZX85C200 

♦ALGG 

227 - 3 

BZX79C62 

♦APX 

215 -184 


♦THEF 


FERB 

♦MULB 


CDIL 

CEN 



THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C47 

CDIL 

212 -197 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX87C5V1 

♦APX 

171 -196 

♦ RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦SIEG 

SPR 



♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX79C68 

♦APX 

216 -157 


♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C10 

♦ALGG 

187 -174 

RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C51 

MSC 

214 ■ 4 

BZX84C22 

♦APX 

201 -133 

CDIL 

CEN 


BZX87C5V6 

♦APX 

173 - 84 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦THEF 


FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


♦ MULB 

♦PHIN 


BZX79C75 

♦APX 

217 -147 

BZX83C56 

♦THEF 

214 -189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


RTCF 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C62 

♦THEF 

215 -199 

♦SIEG 

SPR 


BZX85C10V 

FGRS 

188 - 20 

BZX87C6V2 

♦APX 

175 -147 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX83C68 

THEF 

216 -171 

♦THEF 

♦VALG 


BZX85C11 

♦ALGG 

189 - 88 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZX83C0V8 

MSC 

163 - 43 

BZX83C75 

THEF 

217 -159 

BZX84C24 

♦APX 

204 - 65 

CDIL 

CEN 


RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 


BZX84C2V4 

♦THEF 

164 - 17 

FERB 

♦ MULB 1 


♦FGRS 

♦ ITTG 


BZX87C6V8 

♦APX 

178 -148 

BZX83C2V4 

MSC 

164 - 51 

BZX84C2V7 

FERB 

164 -131 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦THEF 


♦ MULB 

♦PHIN 


♦SIEG 

♦THEF 


♦ MULB 

♦ PHIN 


♦SIEG 

SPR 


BZX85C11V 

FGRS 

189 -136 

RTCF 

♦VALG 


BZX83C2V7 

MSC 

164 -168 

♦ RTCF 

♦SIEG 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C12 

♦ALGG 

191 - 56 

BZX87C7V5 

♦APX 

180 -140 

♦SIEG 

♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


BZX84C27 

♦APX 

204 -182 

CDIL 

CEN 


♦ MULB 

♦PHIN 


BZX83C3V0 

CDIL 

165 -104 

BZX84C3V0 

FERB 

165 - 54 

FERB 

♦ MULB 


♦FGRS 

♦ ITTG 


RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


MULB 

PHIN 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


BZX87C8V2 

♦APX 

182 -129 


♦THEF 


RTCF 

♦SIEG 


♦SIEG 

SPR 


BZX85C12V 

FGRS 

191 -111 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZX83C3V3 

CDIL 

166 - 37 

♦THEF 

VALG 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C13 

♦ALGG 

193 - 7 

RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


BZX84C3V3 

FERB 

165 -186 

BZX84C30 

♦APX 

206 -115 

CDIL 

CEN 


BZX87C9V1 

♦APX 

185 -161 


♦THEF 


♦MULB 

♦PHIN 


♦ FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C3V6 

CDIL 

167 - 3 

♦RTCF 

♦SIEG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 


RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦THEF 

♦VALG 


SIEG 

♦SPR 


BZX85C13V 

FGRS 

193 . 55 

BZX87C10 

♦APX 

188 - 21 


♦THEF 


BZX84C3V6 

FERB 

166 -157 

♦ THEF 

♦VALG 


BZX85C15 

♦ALGG 

195 - 56 j 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX83C3V9 

CDIL 

167 -178 

♦MULB 

♦ PHIN 


BZX84C33 

♦APX 

207 -202 

CDIL 

CEN 

i 

RTCF 

♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦RTCF 

♦SIEG 


♦ FERB 

♦ MULB 


♦ FGRS 

♦ ITTG 


BZX87C1 1 

♦APX 

189 -137 


♦THEF 


♦THEF 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦THEF 



♦ PHIN 


BZX83C4V3 

CDIL 

168 -203 

BZX84C3V9 

FERB 

167 -122 

♦SIEG 

SPR 


BZX85C15V 

FGRS 

195 -108 


♦VALG 


MSC 

♦SIEG 


♦MULB 

♦ PHIN 


♦THEF 

♦VALG 


BZX85C16 

♦ALGG 

196 -149 

1 ; 

♦APX 

191 -112 


♦THEF 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 








>lfl"Mi!LiJW 







Kiaiia 

jsmsmi 

B2X87C12 



BZX94 



BZX98C9V1 




BZY85C16V5 


196 - 36 

BZY88C22 



(cont.) 

♦ MULB 


(cont.) 

♦MULB 



♦SIEG 



BZY85C18 

♦APD 

198 - 36 

(cont.) 

♦ PHIN 


♦PHIN 

RTCF 


♦PHIN 

♦RTCF 


BZX98C10 

MSC 

381 

-144 

BZY85C20 

♦APD 

200 - 41 

♦ RTCF 

SLCB 



♦VALG 



VALG 



♦SIEG 



BZY85C22 

♦APD 

201 -140 


♦VALG 


BZX87C13 

♦APX 

193 - 56 

BZX96C2V7 

CEN 

164 -145 

BZX98C11 

MSC 

382 

- 31 

BZY85C24V5 

♦APD 

203 - 50 

BZY88C22V 

FGRS 

201 -202 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX96C3 

CEN 

165 - 73 


♦SIEG 



BZY85D8V2 

APD 

181 -193 

BZY88C24 

♦APD 

203 - 29 

RTCF 

♦VALG 


BZX96C3V3 

CEN 

166 - 4 

BZX98C12 

MSC 

382 

-154 

BZY88C2V7 

♦MSC 

164 -158 

♦ FGRS 

♦ MSC 


BZX87C15 

♦APX 

195 -109 

BZX96C3V9 

CEN 

167 -147 


♦SIEG 




NECE 


♦ MULB 

NECE 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX96C4V3 

CEN 

168 -163 

BZX98C13 

MSC 

383 

- 61 

BZY88C3V0 

♦MSC 

165 - 74 

♦PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX96C4V7 

CEN 

169 -203 


♦SIEG 




NECE 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C16 

♦APX 

196 -200 

BZX96C5V1 

CEN 

171 - 78 

BZX98C15 

MSC 

384 

■ 39 

BZY88C3V3 

♦ MSC 

165 - 6 

BZY88C24V 

FGRS 

203 - 99 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZX96C5V6 

CEN 

172 -166 


♦SIEG 



♦ MULB 

NECE 


BZY88C27 

♦ FGRS 

204 -157 

RTCF 

♦VALG 


BZX96C6V2 

CEN 

174 -185 

BZX98C16 

MSC 

384 

-136 

♦ RTCF 

SLCB 


♦MSC 

♦ MULB 


BZX87C18 

♦APX 

199 - 8 

BZX96C6V8 

CEN 

177 -205 


♦SIEG 




♦VALG 


NECE 

♦ PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX96C7V5 

CEN 

179 -191 

BZX98C18 

MSC 

385 

-102 

BZY88C3V6 

♦ MSC 

165 - 75 

♦RTCF 

SLCB 


RTCF 

♦VALG 


BZX96C8V2 

CEN 

181 -170 


♦SIEG 



♦MULB 

NECE 



♦VALG 


BZX87C20 

♦APX 

200 -207 

BZX96C9V1 

CEN 

185 - 3 

BZX98C20 

MSC 

386 

- 49 

♦ RTCF 

SLCB 


BZY88C27V 

FGRS 

205 - 32 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX96C10 

CEN 

187 - 45 


♦SIEG 




♦VALG 


BZY88C30 

♦FGRS 

206 - 94 

RTCF 

♦VALG 


BZX96C11 

CEN 

188 -198 

BZX98C22 

MSC 

386 

-156 

BZY88C3V9 

♦ MSC 

166 - 5 

♦MSC 

♦MULB 


BZX87C22 

♦APX 

202 -109 

BZX96C12 

CEN 

190 -160 


♦SIEG 



♦ MULB 

NECE 


NECE 

♦PHIN 


♦MULB 

♦ PHIN 


BZX96C13 

CEN 

192 -132 

BZX98C24 

MSC 

387 

- 71 

♦ RTCF 

SLCB 


♦ RTCF 

SLCB 


RTCF 

♦VALG 


BZX96C15 

CEN 

194 -156 


♦SIEG 




♦VALG 



♦VALG 


BZX87C24 

♦APX 

203 -204 

BZX96C16 

CEN 

196 - 60 

BZX98C27 

MSC 

388 

- 13 

BZY88C4V3 

♦ MSC 

166 -182 

BZY88C30V 

FGRS 

206 -168 

♦MULB 

♦ PHIN 


BZX96C18 

CEN 

198 - 66 


♦SIEG 



♦MULB 

NECE 


BZY88C33 

♦FGRS 

208 - 28 

RTCF 

♦VALG 


BZX96C20 

CEN 

200 - 65 

BZX98C30 

MSC 

388 

-129 

♦RTCF 

SLCB 


♦ MSC 

♦ MULB 


BZX87C27 

♦APX 

205 -145 

BZX96C22 

CEN 

201 -171 


♦SIEG 




♦VALG 


NECE 

♦ PHIN 


♦MULB 

♦ PHIN 


BZX96C24 

CEN 

203 - 72 

BZX98C33 

MSC 

389 

- 38 

BZY88C4V7 

♦MSC 

168 -103 

♦RTCF 

♦VALG 


RTCF 

♦VALG 


BZX96C27 

CEN 

205 - 5 


♦SIEG 



♦MULB 

NECE 


BZY88C33V 

FGRS 

208 - 56 

BZX87C30 

♦APX 

207 - 69 

BZX96C30 

CEN 

206 -139 

BZX98C36 

MSC 

389 

-147 

♦RTCF 

SLCB 


BZY91C7V5 

♦ MULB 

380 - 22 

♦ MULB 

♦PHIN 


BZX96C33 

CEN 

208 - 27 


♦SIEG 




♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX97C0V8 

MSC 

163 - 44 

BZX98C39 

MSC 

390 

- 38 

BZY88C5V1 

♦FGRS 

169 -131 

SLCB 

♦VALG 


BZX87C33 

♦APX 

208 -162 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦ MSC 

♦MULB 


BZY91C8V2 

♦ MULB 

380 -133 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX97C2V4 

MSC 

164 - 52 

BZX98C43 

MSC 

390 

-145 

NECE 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 



♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C36 

♦APX 

210 - 13 

BZX97C2V7 

MSC 

164 -175 

BZX98C47 

MSC 

391 

- 80 

BZY88C5V6 

♦FGRS 

172 - 49 

BZY91C9V1 

♦ MULB 

380 -164 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦SIEG 



♦SIEG 



♦ MSC 

♦MULB 


♦PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX97C3V0 

MSC 

165 -116 

BZX98C51 

MSC 

392 

- 11 

NECE 

♦RTCF 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C39 

♦APX 

211 - 52 


♦SIEG 



♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


BZY91C10 

♦ MULB 

381 -164 

♦MULB 

♦PHIN 


BZX97C3V3 

MSC 

166 - 48 

BZX98C56 

MSC 

392 

-138 

BZY88C6V2 

♦FGRS 

173 -180 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 



♦SIEG 



♦ MSC 

♦MULB 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C43 

♦APX 

212 - 59 

BZX97C3V6 

MSC 

167 - 15 

BZX98C62 

MSC 

393 

- 50 

NECE 

♦RTCF 


BZY91C11 

♦ MULB 

382 - 52 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦SIEG 



♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


♦PHIN 

♦RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX97C3V9 

MSC 

167 -179 

BZX98C68 

MSC 

393 

-144 

BZY88C6V8 

♦APD 

177 -115 

SLCB 

♦VALG 


BZX87C47 

♦APX 

213 - 76 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦ FGRS 

♦MSC 


BZY91C12 

♦MULB 

382 -175 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX97C4V3 

MSC 

169 - 5 

BZX98C75 

MSC 

394 

- 66 

♦ MULB 

NECE 


♦ PHIN 

♦RTCF 


RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 



♦SIEG 



♦ PHIN 

♦ RTCF 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C51 

♦APX 

214 - 71 

BZX97C4V7 

MSC 

170 - 48 

BZX98C82 

MSC 

394 

-170 

SLCB 

♦VALG 


BZY91C13 

♦MULB 

383 - 82 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦SIEG 



♦SIEG 



BZY8aC7V5 

♦APD 

179 -117 

♦ PHIN 

♦RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX97C5V1 

MSC 

171 -130 

BZX98C91 

MSC 

395 

- 79 

♦FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C56 

♦APX 

215 - 62 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦MULB 

NECE 


BZY91C15 

♦ MULB 

384 - 61 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX97C5V6 

MSC 

173 - 8 

BZX98C100 

MSC 

395 

-189 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 



♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C62 

♦APX 

216 - 66 

BZX97C6V2 

MSC 

175 - 73 

BZX98C110 

MSC 

396 

-106 

BZY88C8V2 

♦APD 

181 - 91 

BZY91C16 

♦ MULB 

384 -158 

♦MULB 

♦PHIN 



♦SIEG 



♦SIEG 



♦ FGRS 

♦ MSC 


♦PHIN 

♦RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX97C6V8 

MSC 

178 - 42 

BZX98C120 

MSC 

396 

-193 

♦MULB 

NECE 


SLCB 

♦VALG 


BZX87C68 

♦APX 

217 - 47 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦PHIN 

♦ RTCF 


BZY91C18 

♦ MULB 

385 -123 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX97C7V5 

MSC 

180 - 41 

BZX98C130 

MSC 

397 

- 82 

SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 



♦SIEG 



BZY88C9V1 

♦APD 

184 - 29 

SLCB 

♦VALG 


BZX87C75 

♦APX 

218 - 30 

BZX97C8V2 

MSC 

182 - 19 

BZX98C150 

MSC 

398 

- 25 

♦FGRS 

♦MSC 


BZY91C20 

♦ MULB 

386 - 70 

♦ MULB 

♦PHIN 



♦SIEG 



♦SIEG 



♦ MULB 

NECE 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


RTCF 

♦VALG 


BZX97C9V1 

MSC 

185 - 58 

BZX98C160 

MSC 

398 

-102 

♦ PHIN 

♦RTCF 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C2V7 

♦ FERB 

164 -139 


♦SIEG 



♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


BZY91C22 

♦ MULB 

386 -177 

BZX88C3V0 

♦ FERB 

165 - 63 

BZX97C10 

MSC 

187 -101 

BZX98C180 

MSC 

399 

- 28 

BZY88C10 

♦APD 

186 -159 

♦PHIN 

♦RTCF 


BZX88C3V3 

♦ FERB 

165 -195 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 



♦ PHIN 


BZX97C1 1 

MSC 

189 - 26 

BZX98C200 

MSC 

399 

-124 

♦ MULB 

NECE 


BZY91C24 

♦ MULB 

387 - 90 

BZX88C3V6 

♦ FERB 

166 -165 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦ PHIN 

♦RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦PHIN 


BZX97C12 

MSC 

190 -197 

BZY83C4V7 

♦SIEG 

169 

-164 

SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C3V9 

♦ FERB 

167 -131 


♦SIEG 


BZY83C5V1 

♦SIEG 

171 

- 41 

BZY8BC10V 

♦FGRS 

187 - 85 

BZY91C27 

♦ MULB 

388 - 32 


♦ PHIN 


BZX97C13 

MSC 

192 -163 

BZY83C5V6 

♦SIEG 

172 

-116 

BZY88C1 1 

♦APD 

188 -145 

♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX88C4V3 

♦ FERB 

168 -138 


♦SIEG 


BZY83C6V2 

APD 

174 

-118 

♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 



♦PHIN 


BZX97C15 

MSC 

194 -199 


♦SIEG 



♦ MULB 

NECE 


BZY91C30 

♦ MULB 

388 -148 

BZX88C4V7 

♦ FERB 

169 -173 


♦SIEG 


BZY83C6V8 

♦APD 

177 

-155 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦PHIN 


BZX97C16 

MSC 

196 - 92 


♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C5V1 

♦ FERB 

171 - 50 


♦SIEG 


BZY83C7V5 

♦APD 

179 

-148 

BZY88C11V 

♦FGRS 

189 - 27 

BZY91C33 

♦ MULB 

389 - 57 


♦ PHIN 


BZX97C18 

MSC 

198 -113 


♦SIEG 



BZY88C12 

♦APD 

190 - 86 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C5V6 

♦ FERB 

172 -131 


♦SIEG 


BZYa3C8V2 

♦APD 

181 

-131 

♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 



♦ PHIN 


BZX97C20 

MSC 

200 -110 


♦SIEG 



♦MULB 

NECE 


BZY91C36 

♦ MULB 

389 -166 

BZX88C6V2 

♦ FERB 

174 -133 


♦SIEG 


BZY83C9V1 

♦APD 

184 

-163 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



♦ PHIN 


BZX97C22 

MSC 

201 -201 


♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C6V8 

♦ FERB 

177 -168 


♦SIEG 


BZY83C10 

♦APD 

186 

-207 

BZY88C12V 

♦ FGRS 

190 -198 

BZY91C39 

♦ MULB 

390 - 57 

BZX88C7V5 

♦ FERB 

179 -162 

BZX97C24 

MSC 

203 - 98 


♦SIEG 



BZY88C13 

♦APD 

192 - 81 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C8V2 

♦FERB 

181 -143 


♦SIEG 


BZY83C11 

♦APD 

188 

-168 

♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C9V1 

♦ FERB 

184 -190 

BZX97C27 

MSC 

205 - 43 


♦SIEG 



♦ MULB 

NECE 


BZY91C43 

♦ MULB 

390 -163 

BZX88C10 

♦ FERB 

187 - 14 


♦SIEG 


BZY83C12 

♦APD 

190 

-118 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C1 1 

♦ FERB 

188 -179 

BZX97C30 

MSC 

206 -180 


♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C12 

♦ FERB 

190 -137 


♦SIEG 


BZY83C13V5 

♦APD 

193 

-140 

BZY88C13V 

FGRS 

192 -164 

BZY91C47 

♦ MULB 

391 - 99 

BZX88C13 

♦ FERB 

192 -114 

BZX97C33 

MSC 

208 - 67 

BZY83C15 

♦APD 

194 

-126 

BZY88C15 

♦APD 

194 - 98 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C15 

♦ FERB 

194 -138 


♦SIEG 



♦SIEG 



♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C16 

♦ FERB 

196 - 43 

BZX97C36 

MSC 

209 -132 

BZY83C16V5 

♦APD 

197 

- 71 

♦ MULB 

NECE 


BZY91C51 

♦ MULB 

392 - 29 

BZX88C18 

♦ FERB 

198 - 46 


♦SIEG 


BZY83C18 

♦APD 

198 

- 35 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C20 

♦FERB 

200 - 48 

BZX97C39 

MSC 

210 -168 


♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦ VALG 


BZX88C22 

♦ FERB 

201 -151 


♦SIEG 


BZY83C20 

♦APD 

200 

- 40 

BZY88C15V 

FGRS 

194 -184 

BZY91C56 

♦ MULB 

392 -156 

BZX88C24 

♦ FERB 

203 - 56 

BZX97C43 

MSC 

211 -194 


♦SIEG 



BZY88C16 

♦APD 

196 - 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C27 

♦ FERB 

204 -199 


♦SIEG 


BZY83C22 

♦APD 

201 

-139 

♦ FGRS 

♦MSC 


SLCB 

♦VALG 


BZX88C30 

♦ FERB 

206 -125 

BZX97C47 

MSC 

213 - 3 


♦SIEG 



♦ MULB 

NECE 


BZY91C62 

♦ MULB 

393 - 69 

BZX88C33 

♦ FERB 

208 - 11 


♦SIEG 


BZY83C24V5 

♦APD 

204 

- 77 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C36 

♦ FERB 

209 - 99 

BZX98C3V9 

MSC 

377 -109 

BZY83D1 

♦SIEG 

163 

- 28 

SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦ VALG 


BZX88C39 

♦ FERB 

210 -138 


♦SIEG 


BZY83D4V7 

♦SIEG 

169 

-170 

BZY88C16V 

FGRS 

196 - 93 

BZY91C68 

♦ MULB 

393 -163 

BZX88C43 

♦ FERB 

211 -159 

BZX98C4V3 

MSC 

377 -147 

BZY83D5V6 

♦SIEG 

172 

- 99 

BZY88C18 

♦APD 

197 -185 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX88C47 

♦ FERB 

212 -171 


♦SIEG 


BZY83D6V8 

♦SIEG 

177 

-164 

♦ FGRS 

♦ MSC 


SLCB 

♦VALG 


BZX90 

♦APX 

177 - 12 

BZX98C4V7 

MSC 

378 - 30 

BZY83D8V2 

♦SIEG 

181 

-139 

♦ MULB 

NECE 


BZY91C75 

♦ MULB 

394 - 85 

♦ MULB 

♦ PHIN 



♦SIEG 


BZY83D10 

♦APD 

187 

- 6 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ RTCF 

♦VALG 


BZX98C5V1 

MSC 

378 - 73 


♦SIEG 



SLCB 

♦VALG 


SLCB 

♦VALG 


BZX91 

♦APX 

177 - 13 


♦SIEG 


BZY83D12 

♦SIEG 

190 

-130 

BZY88C18V 

FGRS 

198 - 97 

BZY93C6V8 

♦SLCB 

379 - 73 

♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX98C5V6 

MSC 

378 -120 

BZY83D15 

♦SIEG 

194 

-131 

BZY88C20 

♦APD 

200 - 15 

BZY93C7V5 

♦ MULB 

379 -203 

♦ RTCF 

♦VALG 



♦SIEG 


BZY83D18 

♦SIEG 

198 

- 41 

♦ FGRS 

♦ MSC 


♦ PHIN 

♦RTCF 


BZX92 

♦APX 

177 - 14 

BZX98C6V2 

MSC 

378 -173 

BZY83D22 

♦SIEG 

201 

-144 

♦ MULB 

NECE 


SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 



♦SIEG 


BZY85C6V8 

♦APD 

177 

-156 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY93C8V2 

♦ MULB 

380 -113 

♦ RTCF 

♦VALG 


BZX98C6V8 

MSC 

379 - 72 

BZY85C7V5 

♦APD 

179 

-149 

SLCB 

♦VALG 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX93 

♦ APX 

177 - 15 


♦SIEG 


BZY85C9V1 

♦APD 

184 

-164 

BZY88C20V 

FGRS 

200 - 97 

SLCB 

♦VALG 


♦ MULB 

♦ PHIN 


BZX98C7V5 

MSC 

379 -202 

BZY85C10 

♦APD 

186 

-208 

BZY88C22 

♦APD 

201 -112 

BZY93C9V1 

♦ MULB 

381 - 35 

♦ RTCF 

♦ VALG 



♦SIEG 


BZY85C11 

♦APD 

188 

-169 

♦ FGRS 

♦ MSC 


♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZX94 

♦APX 

177 - 16 

BZX98C8V2 

MSC 

380 -112 

BZY85C12 

♦APD 

190 

-119 

♦MULB 

NECE 


SLCB 

♦VALG 


cont. next col. 




♦SIEG 


BZY85C13V5 

♦APD 

192 

-106 

cont. next col. 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 

[gSKlTliTa 





r 1 1 



MFRS 

Pg&Line I 

BZY93C10 


381 -145 

BZY95C47 

“ ♦MULB 

213 

- 92 

BZY97C27 



U2C36 

M llil ■ 

229 

- 34 

C5D459CA 

♦Uni 

234 

-204 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



(cont.) 

MSC 


C2C39 

SLCB 

229 

- 40 

C5D459CC 

♦ UNI 

234 

-205 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



♦SIEG 

THEF 


C2C43 

SLCB 

229 

- 50 

C5D485 

♦ UNI 

235 

-164 

BZY93C11 

♦ MULB 

382 - 32 

BZY95C51 

♦ MULB 

214 

- 86 

BZY97C27V 

FGRS 

205 -162 

C2C47 

SLCB 

229 

- 58 

C5D485CC 

♦ UNI 

235 

-165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C30 

♦ FGRS 

207 - 70 

C2C51 

SLCB 

229 

- 65 

C5D914 

♦ UNI 

247 

- 18 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C2C56 

SLCB 

229 

- 70 

C5D914CA 

♦UNI 

247 

- 19 

BZY93C12 

♦ MULB 

382 -155 

BZY95C56 

♦ MULB 

215 

- 75 


THEF 


C2C62 

SLCB 

229 

- 81 

C5D914CC 

♦ UNI 

247 

- 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C30V 

FGRS 

207 - 86 

C2C68 

SLCB 

229 

- 87 

C5D5226 

♦ UNI 

165 

-196 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C33 

♦ FGRS 

208 -163 

C2C75 

SLCB 

229 

- 93 

C5D5227 

♦ UNI 

166 

-166 

BZY93C13 

♦ MULB 

383 - 62 

BZY95C62 

♦ MULB 

216 

- 79 

MSC 

♦SIEG 


C2C82 

SLCB 

229 

-100 

C5D5228 

♦ UNI 

167 

-132 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 




THEF 


C2C91 

SLCB 

229 

-107 

C5D5229 

♦ UNI 

168 

-139 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C33V 

FGRS 

208 -179 

C2C100 

SLCB 

229 

-116 

C5D5230 

♦ UNI 

169 

-172 

BZY93C15 

♦ MULB 

384 - 40 

BZY95C68 

♦ MULB 

217 

- 60 

BZY97C36 

♦ FGRS 

210 - 14 

C2C110 

SLCB 

229 

-124 

C5D5231 

♦ UNI 

171 

- 49 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



MSC 

♦SIEG 


C2C120 

SLCB 

229 

-133 

C5D5233 

♦ UNI 

173 

-200 

SLCB 

♦ VALG 



♦VALG 




THEF 


C2C130 

SLCB 

229 

-140 

C5D5234 

♦ UNI 

174 

-132 

BZY93C16 

♦ MULB 

384 -137 

BZY95C75 

♦ MULB 

218 

- 43 

BZY97C36V 

FGRS 

210 - 28 

C2C150 

SLCB 

229 

-154 

C5D5236 

♦ UNI 

179 

-161 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

RTCF 



BZY97C39 

♦ FGRS 

211 - 53 

C2C160 

SLCB 

230 

- 1 

C5D5237 

♦ UNI 

181 

-142 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C2C180 

SLCB 

230 

- 4 

C5D5238 

♦ UNI 

183 

-151 

BZY93C18 

♦ MULB 

385 -103 

BZY96C4V7 

♦ MULB 

170 

-125 


THEF 


C2C200 

SLCB 

230 

- 7 

C5D5239 

♦ UNI 

184 

-189 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C39V 

FGRS 

211 - 65 

C2C400 

SLCB 

230 

- 10 

C5D5240 

♦ UNI 

187 

- 13 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C43 

♦FGRS 

212 - 60 


SLCB 

377 

- 37 

C5D5241 

♦ UNI 

188 

-177 

BZY93C20 

♦ MULB 

386 - 50 

BZY96C5V1 

♦ MULB 

171 

-207 

MSC 

♦SIEG 


C3C3.3 

SLCB 

377 

- 57 

C5D5244 

♦ UNI 

193 

-169 

♦ PHIN 

♦RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 




THEF 


C3C3.6 

SLCB 

377 

- 79 

C5D5247 

♦ UNI 

197 

-101 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C43V 

FGRS 

212 - 76 

C3C3.9 

SLCB 

377 

-106 

C5D5248 

♦UNI 

198 

- 45 

BZY93C22 

♦ MULB 

386 -157 

BZY96C5V6 

♦ MULB 

173 

- 95 

BZY97C47 

♦FGRS 

213 - 77 

C3C4.3 

SLCB 

377 

-144 

C5D5250 

♦ UNI 

200 

- 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



MSC 

♦SIEG 


C3C4.7 

SLCB 

378 

- 27 

C5D5251 

♦ UNI 

201 

-150 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 




THEF 


C3C5.1 

SLCB 

378 

- 70 

C5D5252 

♦ UNI 

203 

- 55 

BZY93C24 

♦MULB 

387 - 72 

BZY96C6V2 

♦ MULB 

175 

-159 

BZY97C47V 

FGRS 

213 - 93 

C3C5.6 

SLCB 

378 

-116 

C5D5254 

♦ UNI 

204 

-198 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C51 

♦ FGRS 

214 - 72 

C3C6.2 

SLCB 

378 

-169 

C5D5255 

♦ UNI 

206 

- 28 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C3C6.8 

SLCB 

379 

- 61 

C5D5256 

♦ UNI 

206 

-124 

BZY93C27 

♦ MULB 

388 - 14 

BZY96C6V8 

♦ MULB 

178 

-162 


THEF 


C3C7.5 

SLCB 

379 

-193 

C5D5257 

♦ UNI 

208 

- 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C51V 

FGRS 

214 - 87 

C3C8.2 

SLCB 

380 

-101 

C6C3.6 

SLCB 

377 

- 90 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C56 

♦FGRS 

215 - 63 

C3C9.1 

SLCB 

381 

- 21 

C6C3.9 

SLCB 

377 

-128 

BZY93C30 

♦ MULB 

388 -130 

BZY96C7V5 

♦ MULB 

180 

-154 

MSC 

♦SIEG 


C3C10 

SLCB 

381 

-131 

C6C4.3 

SLCB 

378 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 




THEF 


C3C11 

SLCB 

382 

- 20 

C6C4.7 

SLCB 

378 

- 49 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C56V 

FGRS 

215 - 76 

C3C12 

SLCB 

382 

-141 

C6C5.1 

SLCB 

378 

- 92 

BZY93C33 

♦ MULB 

389 - 39 

BZY96C8V2 

♦ MULB 

182 

-143 

BZY97C62 

♦ FGRS 

216 - 67 

C3C13 

SLCB 

383 

- 48 

C6C5.6 

SLCB 

378 

-139 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦PHIN 

♦ RTCF 



MSC 

♦SIEG 


C3C15 

SLCB 

384 

- 26 

C6C6.2 

SLCB 

378 

-193 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 




THEF 


C3C16 

SLCB 

384 

-123 

C6C6.8 

SLCB 

379 

-100 

BZY93C36 

♦ MULB 

389 -148 

BZY96C9V1 

♦ MULB 

185 

-175 

BZY97C62V 

FGRS 

216 - 80 

C3C18 

SLCB 

385 

- 89 

C6C7.5 

SLCB 

380 

- 24 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C68 

♦ FGRS 

217 - 48 

C3C20 

SLCB 

386 

- 36 

C6C8.2 

SLCB 

380 

-135 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



MSC 

♦SIEG 


C3C22 

SLCB 

386 

-143 

C6C9.1 

SLCB 

381 

- 57 

BZY93C39 

♦ MULB 

390 - 39 

BZY96C10 

♦ MULB 

188 

- 37 


THEF 


C3C24 

SLCB 

387 

- 58 

C6C10 

SLCB 

381 

-166 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦ PHIN 

♦ RTCF 



BZY97C68V 

FGRS 

217 - 61 

C3C27 

SLCB 

387 

-203 

C6C11 

SLCB 

382 

- 54 

SLCB 

♦VALG 



♦VALG 



BZY97C75 

♦ FGRS 

218 - 31 


SLCB 

388 

-116 

C6C12 

SLCB 

382 

-177 

BZY93C43 

♦ MULB 

390 -146 

BZY97C3V3 

MSC 

166 

- 90 

MSC 

♦SIEG 


C3C33 

SLCB 

389 

- 25 

C6C13 

SLCB 

383 

- 84 

♦PHIN 

♦ RTCF 


♦SI EG 

THEF 




THEF 


C3C36 

SLCB 

389 

-134 

C6C15 

SLCB 

384 

- 63 

SLCB 

♦VALG 


BZY97C3V6 

MSC 

167 

- 58 

BZY97C75V 

FGRS 

218 - 44 

C3C39 

SLCB 

390 

- 27 

C6C16 

SLCB 

384 

-160 

BZY93C47 

♦ MULB 

391 - 81 

♦SIEG 

THEF 



BZY97C82 

♦FGRS 

219 - 9 

C3C43 

SLCB 

390 

-134 

C6C18 

SLCB 

385 

-125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C3V9 

MSC 

168 

- 41 

MSC 

♦SIEG 


C3C47 

SLCB 

391 

- 69 

C6C20 

SLCB 

386 

- 72 

SLCB 

♦VALG 


♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C51 

SLCB 

391 

-203 

C6C22 

SLCB 

386 

-179 

BZY93C51 

♦ MULB 

392 - 12 

BZY97C4V3 

MSC 

169 

- 59 

BZY97C82V 

FGRS 

219 - 20 

C3C56 

SLCB 

392 

-126 

C6C24 

SLCB 

387 

- 92 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIEG 

THEF 



BZY97C91 

♦ FGRS 

219 -187 

C3C62 

SLCB 

393 

- 39 

C6C27 

SLCB 

388 

- 34 

SLCB 

♦VALG 


BZY97C4V7 

MSC 

170 

-115 

MSC 

♦SIEG 


C3C68 

SLCB 

393 

-133 

C6C30 

SLCB 

388 

-150 

BZY93C56 

♦ MULB 

392 -139 

♦ SIEG 

THEF 




THEF 


C3C75 

SLCB 

394 

- 53 

C6C33 

SLCB 

389 

- 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C5V1 

MSC 

171 

-197 

BZY97C91V 

FGRS 

219 -198 

C3C82 

SLCB 

394 

-160 

C6C36 

SLCB 

389 

-168 

SLCB 

♦VALG 


♦ SIEG 

THEF 



BZY97C100 

♦ FGRS 

220 -149 

C3C91 

SLCB 

395 

- 68 

C6C39 

SLCB 

390 

- 59 

BZY93C62 

♦ MULB 

393 - 51 

BZY97C5V6 

MSC 

173 

- 85 

MSC 

♦SIEG 


C3C100 

SLCB 

395 

-177 

C6C43 

SLCB 

390 

-165 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


♦SIEG 

THEF 




THEF 


C3C110 

SLCB 

396 

-95 

C6C47 

SLCB 

391 

-101 

SLCB 

♦VALG 


BZY97C6V2 

MSC 

175 

-148 

BZY97C100V 

FGRS 

228 - 28 

C3C120 

SLCB 

396 

-182 

C6C51 

SLCB 

392 

- 31 

BZY93C68 

♦ MULB 

393 -145 

♦ SIEG 

THEF 



BZY97C110 

♦ FGRS 

221 -113 

C3C130 

SLCB 

397 

- 71 

C6C56 

SLCB 

392 

-158 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C6V8 

MSC 

178 

-149 

MSC 

♦SIEG 


C3C150 

SLCB 

398 

- 14 

C6C62 

SLCB 

393 

- 71 

SLCB 

♦VALG 


♦SIEG 

THEF 




THEF 


C3C160 

SLCB 

398 

- 91 

C6C68 

SLCB 

393 

-165 

BZY93C75 

♦ MULB 

394 - 67 

BZY97C7V5 

♦ FGRS 

180 

-141 

BZY97C110V 

FGRS 

228 - 33 

C3C180 

SLCB 

399 

- 17 

C6C75 

SLCB 

394 

- 87 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



BZY97C120 

♦FGRS 

222 - 65 

C3C200 

SLCB 

399 

-113 

C6C82 

SLCB 

394 

-189 

SLCB 

♦ VALG 



THEF 



MSC 

♦SIEG 


C4C3.0 

SLCB 

228 

- 54 

C6C91 

SLCB 

395 

- 98 

BZY95C10 

♦ MULB 

188 - 36 

BZY97C8V2 

♦ FGRS 

182 

-130 


THEF 


C4C3.3 

SLCB 

228 

- 56 

C6C100 

SLCB 

396 

- 10 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



BZY97C120V 

FGRS 

228 - 38 

C4C3.6 

SLCB 

228 

- 61 

C6C110 

SLCB 

396 

-125 


♦VALG 



THEF 



BZY97C130 

♦FGRS 

223 - 20 

C4C3.9 

SLCB 

228 

- 64 

C6C120 

SLCB 

397 

- 15 

BZY95C1 1 

♦ MULB 

189 -150 

BZY97C9V1 

♦ FGRS 

185 

-162 

MSC 

♦SIEG 


C4C4.3 

SLCB 

228 

- 69 

C6C130 

SLCB 

397 

-101 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 




THEF 


C4C4.7 

SLCB 

228 

- 72 

C6C150 

SLCB 

398 

- 44 


♦ VALG 



THEF 



BZY97C130V 

FGRS 

228 - 41 

C4C5.1 

SLCB 

228 

- 79 

C6C160 

SLCB 

398 

-121 

BZY95C12 

♦ MULB 

191 -125 

BZY97C10 

♦ FGRS 

188 

- 22 

BZY97C150 

♦ FGRS 

224 - 52 

C4C5.6 

SLCB 

228 

- 81 

C6C180 

SLCB 

399 

- 47 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



MSC 

♦SIEG 


C4C6.2 

SLCB 

228 

- 91 

C6C200 

SLCB 

399 

-142 


♦VALG 



THEF 




THEF 


C4C6.8 

SLCB 

228 

- 95 

C7C3.0 

SLCB 

377 

- 42 

BZY95C13 

♦ MULB 

193 - 67 

BZY97C10V 

FGRS 

188 

- 38 

BZY97C150V 

FGRS 

228 - 46 

C4C7.5 

SLCB 

228 

-101 

C7C3.3 

SLCB 

377 

- 63 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C11 

♦ FGRS 

189 

-138 

BZY97C160 

♦ FGRS 

224 -180 

C4C8.2 

SLCB 

228 

-110 

C7C3.6 

SLCB 

377 

- 85 


♦VALG 


MSC 

♦ SIEG 



MSC 

♦SIEG 


C4C9.1 

SLCB 

228 

-118 

C7C3.9 

SLCB 

377 

-114 

BZY95C15 

♦ MULB 

195 -122 


THEF 




THEF 


C4C10 

SLCB 

228 

-126 

C7C4.3 

SLCB 

377 

-152 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C11V 

FGRS 

189 

-151 

BZY97C160V 

FGRS 

228 - 47 

C4C11 

SLCB 

228 

-133 

C7C4.7 

SLCB 

378 

- 35 


♦VALG 


BZY97C12 

♦ FGRS 

191 

-113 

BZY97C180 

♦ FGRS 

226 - 8 

C4C12 

SLCB 

228 

-137 

C7C5.1 

SLCB 

378 

- 78 

BZY95C16 

♦ MULB 

197 - 5 

MSC 

♦ SIEG 



MSC 

♦SIEG 


C4C13 

SLCB 

228 

-144 

C7C5.6 

SLCB 

378 

-125 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 




THEF 


C4C15 

SLCB 

228 

-149 

C7C6.2 

SLCB 

378 

-178 


♦VALG 


BZY97C12V 

FGRS 

191 

-126 

BZY97C180V 

FGRS 

228 - 48 

C4C16 

SLCB 

228 

-156 

C7C6.8 

SLCB 

379 

- 78 

BZY95C18 

♦ MULB 

199 - 21 

BZY97C13 

♦FGRS 

193 

- 57 

BZY97C200 

♦ FGRS 

227 - 4 

C4C18 

SLCB 

228 

-161 

C7C7.5 

SLCB 

380 

- 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



MSC 

♦SIEG 



SLCB 

228 

-169 

C7C8.2 

SLCB 

380 

-118 


♦VALG 



THEF 




THEF 


C4C22 

SLCB 

228 

-175 

C7C9.1 

SLCB 

381 

- 40 

BZY95C20 

♦ MULB 

201 - 14 

BZY97C13V 

FGRS 

193 

- 68 

BZY97C200V 

FGRS 

228 - 49 

C4C24 

SLCB 

228 

-181 

C7C10 

SLCB 

381 

■149 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C15 

♦ FGRS 

195 

-110 

C2C3.0 

SLCB 

228 - 55 

C4C27 

SLCB 

229 

- 4 

C7C11 

SLCB 

382 

- 37 


♦VALG 


MSC 

♦SIEG 



C2C3.3 

SLCB 

228 - 57 

C4C30 

SLCB 

229 

- 15 

C7C12 

SLCB 

382 

-160 

BZY95C22 

♦ MULB 

202 -121 


THEF 



C2C3.6 

SLCB 

228 • 62 

C4C33 

SLCB 

229 

- 22 

C7C13 

SLCB 

383 

- 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C15V 

FGRS 

195 

-123 

C2C3.9 

SLCB 

228 • 65 

C4C36 

SLCB 

229 

- 32 

C7C15 

SLCB 

384 

- 46 


♦VALG 


BZY97C16 

♦ FGRS 

196 

-201 

C2C4.3 

SLCB 

228 - 70 

C4C39 

SLCB 

229 

- 39 

C7C16 

SLCB 

384 

•142 

BZY95C24 

♦ MULB 

204 - 7 

MSC 

♦SIEG 



C2C4.7 

SLCB 

228 - 73 

C4C43 

SLCB 

229 

- 49 

C7C18 

SLCB 

385 

-108 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



C2C5.1 

SLCB 

228 - 80 

C4C47 

SLCB 

229 

- 57 

C7C20 

SLCB 

386 

- 55 


♦VALG 


BZY97C16V 

FGRS 

197 

- 6 

C2C5.6 

SLCB 

228 - 82 

C4C51 

SLCB 

229 

- 64 

C7C22 

SLCB 

386 

-162 

BZY95C27 

♦ MULB 

205 -161 

BZY97C18 

♦ FGRS 

199 

- 9 

C2C6.2 

SLCB 

228 - 92 

C4C56 

SLCB 

229 

- 69 

C7C24 

SLCB 

228 

-184 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



C2C6.8 

SLCB 

228 - 96 

C4C62 

SLCB 

229 

- 80 

C7C27 

SLCB 

229 

- 7 


♦VALG 



THEF 



C2C7.5 

SLCB 

228 -103 

C4C68 

SLCB 

229 

- 86 

C7C30 

SLCB 

229 

- 18 

BZY95C30 

♦ MULB 

207 - 85 

BZY97C18V 

FGRS 

199 

- 22 

C2C8.2 

SLCB 

228 -112 

C4C75 

SLCB 

229 

- 92 

C7C33 

SLCB 

229 

- 25 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C20 

♦ FGRS 

200 

-208 

C2C9.1 

SLCB 

228 -120 

C4C82 

SLCB 

229 

- 99 

C7C36 

SLCB 

229 

- 35 


♦ VALG 


MSC 

♦SIEG 



C2C10 

SLCB 

228 -128 

C4C91 

SLCB 

229 

-106 

C7C39 

SLCB 

229 

- 41 

BZY95C33 

♦ MULB 

208 -178 


THEF 



C2C11 

SLCB 

228 -134 

C4C100 

SLCB 

229 

-115 

C7C43 

SLCB 

229 

- 51 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C20V 

FGRS 

201 

- 15 

C2C12 

SLCB 

228 -139 

C4C110 

SLCB 

229 

-123 

C7C47 

SLCB 

229 

- 59 


♦VALG 


BZY97C22 

♦ FGRS 

202 

-110 

C2C13 

SLCB 

228 -145 

C4C120 

SLCB 

229 

-132 

C7C51 

SLCB 

229 

- 66 

BZY95C36 

♦ MULB 

210 - 27 

MSC 

♦SIEG 



C2C15 

SLCB 

228 -151 

C4C130 

SLCB 

229 

-139 

C7C56 

SLCB 

229 

- 71 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



THEF 



C2C16 

SLCB 

228 -157 

C4C150 

SLCB 

229 

-153 

C7C62 

SLCB 

229 

- 82 


♦ VALG 


BZY97C22V 

FGRS 

202 

-122 

C2C18 

SLCB 

228 -163 

C4C160 

SLCB 

229 

-156 

C7C68 

SLCB 

229 

-88 

BZY95C39 

♦ MULB 

211 - 64 

BZY97C24 

♦ FGRS 

203 

-205 

C2C20 

SLCB 

228 -171 

C4C180 

SLCB 

230 

- 3 

C7C75 

SLCB 

229 

- 94 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


MSC 

♦SIEG 



C2C22 

SLCB 

228 -176 

C4C200 

SLCB 

230 

- 6 

C7C82 

SLCB 

229 

■101 


♦ VALG 



THEF 



C2C24 

SLCB 

228 -183 

C4P03Q 

INRJ 

375 

-134 

C7C91 

SLCB 

229 

-108 

BZY95C43 

♦ MULB 

212 - 75 

BZY97C24V 

FGRS 

204 

- 8 

C2C27 

SLCB 

229 - 6 

C4P04Q 

INRJ 

375 

-135 

C7C100 

SLCB 

229 

-117 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


BZY97C27 

♦ FGRS 

205 

-146 

C2C30 

SLCB 

229 - 17 

C4P05Q 

INRJ 

375 

-136 

C7C110 

SLCB 

229 

-125 


♦VALG 


cont.next col. 




C2C33 

SLCB 

229 - 24 

C4P06Q 

INRJ 

375 

-137 

C7C120 

SLCB 

229 

-134 
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1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 




M|l| 1 1 1 

iSMliS 




C7C130 

SLCB 

229 -141 

C8002C 


177 - 30 



187 - 47 

CD4740 

CDI 

187 -175 

CD5269B 

■ 1 1 IM 

219 - 75 

C7C150 

SLCB 

229 -155 

C8002D 

♦ CODI 

177 - 31 

CD4105 

♦CDI 

188 -200 

CD4740A 

♦CDI 

186 -174 

CD5270B 

♦CDI 

219 -118 

C7C160 

SLCB 

230 - 2 

CAX15 

♦ UNI 

429 - 14 

CD4106 

♦CDI 

190 -163 

CD4741 

CDI 

189 - 89 

CD5271B 

♦ CDI 

220 - 75 

C7C180 

SLCB 

230 - 5 

CAX20 

♦ UNI 

430 -106 

CD4107 

♦CDI 

192 -134 

CD4741A 

♦CDI 

188 -151 

CD5272B 

♦CDI 

221 - 44 

C7C200 

SLCB 

230 - 8 

CAX25 

♦ UNI 

431 - 84 

CD4108 

♦CDI 

193 -176 

CD4742 

CDI 

191 - 57 

CD5273A 

♦CDI 

221 -173 

C7C400 

SLCB 

230 - 11 

CAX30 

♦ UNI 

432 - 27 

CD4109 

♦CDI 

194 -158 

CD4742A 

♦CDI 

190 - 94 

CD5274A 

♦CDI 

222 -132 

C8P03Q 

INRJ 

375 -140 

CD1 

♦ CDIL 

438 - 47 

CD4110 

♦CDI 

196 - 62 

CD4743 

CDI 

193 - 8 

CD5275A 

♦CDI 

223 - 80 

C8P04Q 

INRJ 

375 -142 

CD2 

♦ CDIL 

438 - 48 

CD4111 

♦CDI 

183 - 32 

CD4743A 

♦CDI 

192 - 90 

CD5276A 

♦CDI 

223 -153 

C8P05Q 

INRJ 

375 -144 

CD2A 

♦ CDIL 

438 - 49 

CD4112 

♦CDI 

183 - 33 

CD4744 

CDI 

195 - 57 

CD5277B 

♦CDI 

224 -117 

C8P06Q 

INRJ 

375 -146 

CD5 

♦CDIL 

274 - 66 

CD4113 

♦CDI 

183 - 34 

CD4744A 

♦ CDI 

194 -104 

CD5278B 

♦CDI 

225 - 50 

C10P03Q 

INRJ 

375 -148 

CD12 

♦CDIL 

274 -108 

CD4114 

♦CDI 

183 - 35 

CD4745 

CDI 

196 -150 

CD5279B 

♦CDI 

225 -121 

C10P04Q 

INRJ 

375 -149 

CD21 

♦CDIL 

274 - 67 

CD4115 

♦CDI 

183 - 36 

CD4745A 

♦CDI 

196 - 20 

CD5280B 

♦CDI 

226 - 71 

C10P05Q 

INRJ 

375 -150 

CD22 

♦CDIL 

274 - 73 

CD4116 

♦CDI 

190 -120 

CD4746 

CDI 

198 -166 

CD5281B 

♦CDI 

226 -126 

C10P06Q 

INRJ 

375 -151 

CD23 

♦CDIL 

274 - 78 

CD4117 

♦CDI 

190 -121 

CD4746A 

♦CDI 

198 - 12 

CD5333B 

♦CDI 

165 -180 

C10P10F(R) 

INRJ 

262 - 46 

CD24 

♦CDIL 

274 - 82 

CD4118 

♦CDI 

190 -122 

CD4747 

CDI 

200 -158 

CD5334B 

♦CDI 

166 -152 

C10P10Q 

INRJ 

375 -152 

CD26 

♦CDIL 

274 -109 

CD4119 

♦CDI 

206 - 32 

CD4747A 

♦CDI 

200 - 25 

CD5335B 

♦CDI 

167 -112 

C10P20F(R) 

INRJ 

262 - 56 

CD27 

♦CDIL 

274 -113 

CD4120 

♦CDI 

206 -141 

CD4748 

CDI 

202 - 58 

CD5336B 

♦CDI 

168 -123 

C11CA 

♦ HITJ 

415 -187 

CD28 

♦CDI 

165 - 22 

CD4121 

♦CDI 

190 -123 

CD4748A 

♦CDI 

201 -117 

CD5337B 

♦CDI 

169 -147 

C11CF 

♦ HITJ 

418 - 15 

CD29 

♦CDIL 

274 -132 

CD4122 

♦CDI 

190 -124 

CD4749 

CDI 

203 -156 

CD5338B 

♦CDI 

171 - 27 

C11CJ 

♦ HITJ 

418 -197 

CD31 

♦CDI 

165 -152 

CD4123 

♦CDI 

210 -148 

CD4749A 

♦CDI 

203 - 37 

CD5339B 

♦CDI 

172 - 93 

C11DA 

♦ HITJ 

419 -217 

CD32 

♦CDIL 

274 - 74 

CD4124 

♦CDI 

211 -168 

CD4750 

CDI 

205 - 94 

CD5340B 

♦CDI 

173 -195 

C16P03Q 

INRJ 

375 -155 

CD33 

♦CDIL 

274 - 79 

CD4125 

♦CDI 

212 -180 

CD4750A 

♦CDI 

204 -169 

CD5341B 

♦CDI 

174 - 56 

C16P04Q 

INRJ 

375 -156 

CD34 

♦CDIL 

274 - 83 

CD4126 

♦CDI 

213 -191 

CD4751 

CDI 

207 - 20 

CD5342B 

♦CDI 

177 -132 

C16P05Q 

INRJ 

375 -158 

CD35 

♦CDI 

166 -133 

CD4127 

♦CDI 

214 -176 

CD4751A 

♦CDI 

206 -108 

CD5343B 

♦ CDI 

179 -130 

C16P06Q 

INRJ 

375 -159 

CD36 

♦CDIL 

274 -110 

CD4128 

♦CDI 

215 -140 

CD4752 

CDI 

208 -113 

CD5344B 

♦ CDI 

181 -103 

C16P10F(R) 

INRJ 

262 - 82 

CD37 

♦CDIL 

274 -114 

CD4129 

♦CDI 

215 -186 

CD4752A 

♦CDI 

207 -189 

CD5345B 

♦ CDI 

183 -125 

C16P20F(R) 

INRJ 

262 - 85 

CD38 

♦CDIL 

274 -124 

CD4130 

♦CDI 

216 -159 

CD4753 

CDI 

209 -178 

CD5346B 

♦ CDI 

184 -124 

C25P03Q 

INRJ 

375 -160 

CD39 

♦CDI 

167 -180 

CD4131 

♦CDI 

217 -149 

CD4753A 

♦CDI 

209 - 83 

CD5347B 

♦CDI 

186 -175 

C25P04Q 

INRJ 

375 -161 

CD43 

♦CDI 

168 -204 

CD4132 

♦CDI 

218 -131 

CD4754 

CDI 

211 - 14 

CD5348B 

♦ CDI 

188 -152 

C25P05Q 

INRJ 

375 -163 

CD47 

♦CDI 

170 - 37 

CD4133 

♦CDI 

219 - 74 

CD4754A 

♦CDI 

210 -119 

CD5349B 

♦ CDI 

190 - 95 

C25P06Q 

INRJ 

375 -165 

CD51 

♦CDI 

171 -118 

CD4134 

♦CDI 

219 -117 

CD4755 

CDI 

212 - 25 

CD5350B 

♦CDI 

192 - 91 

C25P10Q 

INRJ 

375 -167 

CD56 

♦CDI 

172 -206 

CD4135 

♦CDI 

220 - 74 

CD4755A 

♦CDI 

211 -147 

CD5351B 

♦ CDI 

193 -161 

C30H03Q 

INRJ 

375 -171 

CD0057 

CDI 

231 -161 

CD4148 

CDI 

246 -168 

CD4756 

CDI 

213 - 40 

CD5352B 

♦CDI 

194 -105 

C30H04Q 

INRJ 

375 -178 

CD61 

♦CDIL 

248 - 86 

CD4370A 

CDI 

164 - 30 

CD4756A 

♦CDI 

212 -153 

CD5353B 

♦ CDI 

196 - 21 

C60H03Q 

INRJ 

375 -186 

CD62#B 

♦ CDI 

175 - 58 

CD4371A 

CDI 

164 -146 

CD4757 

CDI 

214 - 37 

CD5354B 

♦CDI 

197 - 93 

C60H04Q 

INRJ 

375 -188 

CD62#C 

♦ CDIL 

248 - 87 

CD4372A 

CDI 

165 - 76 

CD4757A 

♦CDI 

213 -176 

CD5355B 

♦CDI 

198 - 13 

C80H03Q 

INRJ 

375 -194 

CD63 

♦CDIL 

244 -165 

CD4565 

♦CDI 

176 -151 

CD4758 

CDI 

215 - 23 

CD5356B 

♦CDI 

199 -107 

C80H04Q 

INRJ 

375 -195 

CD68 

♦ CDI 

178 - 27 

CD4565A 

♦CDI 

176 -152 

CD4758A 

♦CDI 

214 -151 

CD5357B 

♦CDI 

200 - 26 

C120H03Q 

INRJ 

375 -205 

CD75 

♦CDI 

180 - 26 

CD4566 

♦CDI 

176 -153 

CD4759 

CDI 

216 - 29 

CD5358B 

♦CDI 

201 -118 

C120H04Q 

INRJ 

375 -208 

CD82 

♦ CDI 

182 - 5 

CD4566A 

♦CDI 

176 -154 

CD4759A 

♦CDI 

215 -165 

CD5359B 

♦CDI 

203 - 38 

C1406B40C3700-2200 


CD91 

♦ CDI 

185 - 40 

CD4567 

♦CDI 

176 -155 

CD4760 

CDI 

217 - 10 

CD5360B 

♦CDI 

204 - 90 


SIEG 

364 -188 

CD100 

♦CDI 

188 - 98 

CD4567A 

♦CDI 

176 -156 

CD4760A 

♦CDI 

216 -138 

CD5361B 

♦CDI 

204 -170 

C1406M 

BBCG 

364 - 60 

CD610 

♦ CDI 

174 - 53 

CD4568 

♦CDI 

176 -157 

CD4761 

CDI 

217 -192 

CD5362B 

♦CDI 

206 - 23 

C1412B80C3700-2200 


CD746A 

CDI 

166 - 6 

CD4568A 

♦CDI 

176 -158 

CD4761A 

♦CDI 

217 -135 

CD5363B 

♦CDI 

206 -109 


SIEG 

365 - 1 

CD747A 

CDI 

166 -183 

CD4569 

♦CDI 

176 -159 

CD4762 

CDI 

218 -171 

CD5364B 

♦CDI 

207 -190 

C1412M 

BBCG 

364 - 65 

CD748A 

CDI 

167 -148 

CD4569A 

♦CDI 

176 -160 

CD4762A 

♦CDI 

218 -115 

CD5365B 

♦CDI 

209 - 84 

C2120B125C3000-1800 


CD749A 

CDI 

168 -164 

CD4570 

♦CDI 

176 -161 

CD4763 

CDI 

219 -153 

CD5366B 

♦CDI 

210 -120 


SIEG 

364 - 83 

CD750A 

CDI 

169 -204 

CD4570A 

♦CDI 

176 -162 

CD4763A 

♦CDI 

219 -107 

CD5367B 

♦CDI 

211 -148 

C2120M 

BBCG 

364 - 16 

CD751A 

CDI 

171 - 79 

CD4571 

♦CDI 

176 -163 

CD4764 

CDI 

220 -112 

CD5368B 

♦CDI 

212 -154 

C2140B250C3000.1800 


CD752A 

CDI 

172 -167 

CD4571A 

♦CDI 

176 -164 

CD4764A 

♦CDI 

220 - 56 

CD5369B 

♦CDI 

213 -177 


SIEG 

364 - 84 

CD753A 

CDI 

174 -186 

CD4572 

♦CDI 

176 -165 

CD4765 

♦CDI 

184 -165 

CD5370B 

♦CDI 

214 -152 

C2140M 

BBCG 

364 - 17 

CD754A 

CDI 

177 -206 

CD4572A 

♦CDI 

176 -166 

CD4765A 

♦CDI 

184 -166 

CD5371B 

♦CDI 

215 -137 

C2180B500C3000.1800 


CD755A 

CDI 

179 -192 

CD4573 

♦CDI 

176 -167 

CD4766 

♦CDI 

184 -167 

CD5372B 

♦CDI 

215 -166 


SIEG 

364 - 85 

CD756A 

CDI 

181 -171 

CD4573A 

♦CDI 

176 -168 

CD4766A 

♦CDI 

184 -168 

CD5373B 

♦CDI 

221 -186 

C2180M 

BBCG 

364 - 19 

CD758A 

CDI 

187 - 46 

CD4574 

♦CDI 

176 -169 

CD4767 

♦CDI 

184 -169 

CD5374B 

♦CDI 

222 -139 

C2206B40C3700-2200 


CD759A 

CDI 

190 -161 

CD4574A 

♦CDI 

176 -170 

CD4767A 

♦CDI 

184 -170 

CD5375B 

♦CDI 

223 - 82 


SIEG 

364 -189 

CD821 

♦CDI 

174 -187 

CD4575 

♦CDI 

176 -171 

CD4768 

♦CDI 

184 -171 

CD5376B 

♦CDI 

223 -165 

C2206N 

BBCG 

364 - 61 

CD821A 

♦CDI 

174 -188 

CD4575A 

♦CDI 

176 -172 

CD4768A 

♦CDI 

184 -123 

CD5377B 

♦CDI 

219 -108 

C2212B80C3700.2200 


CD823 

♦CDI 

174 -189 

CD4576 

♦CDI 

176 -173 

CD4770 

♦CDI 

184 -172 

CD5378B 

♦CDI 

220 - 57 


SIEG 

1372 - 64 

CD823A 

♦CDI 

174 -190 

CD4576A 

♦CDI 

176 -174 

CD4770A 

♦CDI 

184 -173 

CD5379B 

♦CDI 

221 - 36 

C2212N 

BBCG 

|364 - 66 

CD825 

♦CDI 

174 -191 

CD4577 

♦CDI 

176 -175 

CD4771 

♦CDI 

184 -174 

CD5380B 

♦CDI 

221 -174 

C2220B125C3700.2200 


CD825A 

♦CDI 

174 -192 

CD4577A 

♦CDI 

176 -176 

CD4771A 

♦CDI 

184 -175 

CD5381B 

♦CDI 

222 -133 


SIEG 

372 - 65 

CD826 

♦CDI 

177 - 32 

CD4578 

♦CDI 

176 -177 

CD4772 

♦CDI 

184 -176 

CD5382B 

♦CDI 

223 - 81 

C2220N 

BBCG 

364 - 72 

CD827 

♦CDI 

174 -193 

CD4578A 

♦CDI 

176 -178 

CD4772A 

♦CDI 

184 -177 

CD5383B 

♦CDI 

223 -154 

C2340N 

BBCG 

364 - 18 

CD827A 

♦CDI 

174 -194 

CD4579 

♦CDI 

176 -179 

CD4773 

♦CDI 

184 -178 

CD5384B 

♦CDI 

224 -110 

C2506B40C1 600-1 100 


CD828 

♦CDI 

177 - 82 

CD4579A 

♦CDI 

176 -180 

CD4773A 

♦CDI 

184 -179 

CD5385B 

♦CDI 

225 - 49 


SIEG 

|362 -128 

CD829 

♦CDI 

174 -195 

CD4580 

♦CDI 

176 -181 

CD5221B 

♦CDI 

164 - 32 

CD5386B 

♦CDI 

225 -108 

C2512B80C1 600-1 100 


CD829A 

♦CDI 

174 -196 

CD4580A 

♦CDI 

176 -182 

CD5222B 

♦CDI 

164 - 93 

CD5387B 

♦CDI 

226 - 70 


SIEG 

|362 -129 

CD914 

CDI 

246 -167 

CD4581 

♦CDI 

176 -183 

CD5223B 

♦CDI 

164 -148 

CD5388B 

♦CDI 

226 -119 

C2520B125C1 500-1 000 


CD935 

♦CDI 

184 - 30 

CD4581A 

♦CDI 

176 -184 

CD5224B 

♦CDI 

165 - 15 

CDI 3333 

MSC 

235 - 76 


SIEG 

|361 -126 

CD935A 

♦CDI 

184 - 31 

CD4582 

♦CD! 

176 -185 

CD5225B 

♦CDI 

165 - 78 

CDI 3334 

MSC 

235 - 1 

C2540B250C1 500-1 000 


CD936 

♦ CDI 

184 - 32 

CD4582A 

♦CDI 

176 -186 

CD5226B 

♦CDI 

166 - 8 

CDI 3336 

MSC 

235 - 77 


SIEG 

361 -127 

CD936A 

♦CDI 

184 - 33 

CD4583 

♦CDI 

176 -187 

CD5227B 

♦CDI 

166 -185 

CDI 3338 

MSC 

235 - 78 

C3141 

♦CODI 

231 -190 

CD937 

♦ CDI 

184 - 34 

CD4583A 

♦CDI 

176 -188 

CD5228B 

♦CDI 

167 -150 

CDI 3339 

MSC 

235 - 79 

C3142 

♦CODI 

231 -191 

CD937A 

♦ CDI 

184 - 35 

CD4584 

♦CDI 

176 -189 

CD5229B 

♦CDI 

168 -166 

CER67 

♦SOD 

277 -219 


♦CODI 

231 -192 

CD962B 

CDI 

188 -199 

CD4584A 

♦CDI 

176 -190 

CD5230B 

♦CDI 

169 -206 

CER67A 

♦SOD 

274 -193 

C3144 

♦CODI 

231 -193 

CD963B 

CDI 

190 -162 

CD4614 

♦CDI 

163 -104 

CD5231B 

♦CDI 

171 - 81 

CER67B 

♦SOD 

275 -159 

C6041 

♦CODI 

163 - 30 

CD964B 

CDI 

192 -133 

CD4615 

♦CDI 

163 -131 

CD5232B 

♦CDI 

172 -169 

CER67C 

♦ SOD 

276 -141 

C6041M 

♦CODI 

163 - 25 

CD965B 

CDI 

194 -157 

CD4616 

♦CDI 

163 -176 

CD5233B 

♦CDI 

173 -203 

CER67F 

♦SOD 

277 -214 

C6042 

♦CODI 

163 - 74 

CD966B 

CDI 

196 - 61 

CD4617 

♦CDI 

164 - 31 

CD5234B 

♦CDI 

174 -198 

CER68 

♦SOD 

278 - 31 

C6042M 

♦CODI 

163 - 70 

CD967B 

CDI 

198 - 67 

CD4618 

♦CDI 

164 -147 

CD5235B 

♦CDI 

174 -199 

CER68A 

♦SOD 

274 -200 

C6043 

♦CODI 

163 -157 

CD968B 

CDI 

200 - 66 

CD4619 

♦CDI 

165 - 77 

CD5236B 

♦CDI 

179 -194 

CER68B 

♦SOD 

275 -164 

C6043M 

♦CODI 

163 -153 

CD969B 

CDI 

201 -172 

CD4620 

♦CDI 

166 - 7 

CD5237B 

♦CDI 

181 -173 

CER68C 

♦SOD 

276 -161 

C6044 

♦CODI 

165 - 11 

CD970B 

CDI 

203 - 73 

CD4621 

♦CDI 

166 -184 

CD5238B 

♦CDI 

183 -156 

CER69 

♦SOD 

278 - 79 

C6044M 

♦CODI 

165 - 8 

CD971B 

CDI 

205 - 6 

CD4622 

♦CDI 

167 -149 

CD5239B 

♦CDI 

185 - 5 

CER69A 

♦SOD 

274 -207 

C6045 

♦CODI 

163 - 13 

CD972B 

CDI 

206 -140 

CD4623 

♦CDI 

168 -165 

CD5240B 

♦CDI 

187 - 48 

CER69B 

♦SOD 

275 -170 

C6045M 

♦CODI 

163 - 12 

CD973B 

CDI 

208 - 29 

CD4624 

♦CDI 

169 -205 

CD5241B 

♦CDI 

188 -201 

CER69C 

♦SOD 

276 -185 

C6046 

♦CODI 

163 - 64 

CD974B 

CDI 

209 -110 

CD4625 

♦CDI 

171 - 80 

CD5242B 

♦CDI 

190 -164 

CER70 

♦SOD 

278 -159 

C6046M 

♦CODI 

163 - 63 

CD975B 

CDI 

210 -147 

CD4626 

♦CDI 

172 -168 

CD5243B 

♦CDI 

192 -135 

CER70A 

♦SOD 

274 -219 

C6047 

♦CODI 

163 -120 

CD976B 

CDI 

211 -167 

CD4627 

♦CDI 

174 -197 

CD5244B 

♦CDI 

193 -177 

CER70B 

♦SOD 

275 -180 

C6047M 

♦CODI 

163 -119 

CD977B 

CDI 

212 -179 

CD4728 

CDI 

166 - 75 

CD5245B 

♦CDI 

194 -159 

CER70C 

♦SOD 

277 - 5 

C6048 

♦CODI 

164 - 79 

CD978B 

CDI 

213 -190 

CD4728A 

♦CDI 

165 -179 

CD5246B 

♦CDI 

196 - 63 

CER71 

♦SOD 

279 - 13 

C6048M 

♦CODI 

164 - 78 

CD979B 

CDI 

214 -175 

CD4729 

CDI 

167 - 41 

CD5247B 

♦CDI 

197 -105 

CER71A 

♦SOD 

275 - 11 

C6049 

♦CODI 

163 - 31 

CD980B 

CDI 

215 -185 

CD4729A 

♦CDI 

156 -151 

CD6248B 

♦CDI 

198 - 68 

CER71B 

♦SOD 

275 -190 

C6049M 

♦CODI 

163 - 26 

CD981B 

CDI 

216 -158 

CD4730 

CDI 

168 - 21 

CD5249B 

♦CDI 

199 -121 

CER71C 

♦SOD 

277 - 45 

C6050 

♦CODI 

163 - 75 

CD982B 

CDI 

217 -148 

CD4730A 

♦CDI 

167 -111 

CD5250B 

♦CDI 

200 • 67 

CER71F 

♦SOD 

279 - 1 

C6050M 

♦CODI 

163 - 71 

CD983B 

CDI 

218 -130 

CD4731 

CDI 

169 - 43 

CD5251B 

♦CDI 

201 -173 

CER72 

♦SOD 

279 - 52 

C6051 

♦CODI 

163 -158 

CD984B 

CDI 

219 -116 

CD4731A 

♦CDI 

168 -122 

CD5252B 

♦CDI 

203 - 74 

CER72A 

♦SOD 

274 -105 

C6051M 

♦CODI 

163 -154 

CD985B 

CDI 

220 - 73 

CD4732 

CDI 

170 • 96 

CD5253B 

♦CDI 

204 -100 

CER72B 

♦SOD 

275 - 19 

C6052 

♦CODI 

165 - 12 

CD986B 

CDI 

221 - 43 

CD4732A 

♦CDI 

169 -146 

CD5254B 

♦CDI 

205 - 7 

CER72C 

♦SOD 

275 -196 

C6052M 

♦CODI 

165 ■ 9 

CD987B 

CDI 

221 -185 

CD4733 

CDI 

171 -177 

CD5255B 

♦CDI 

206 - 33 

CER72D 

♦SOD 

277 - 67 

C8000 

♦CODI 

177 - 17 

CD988B 

CDI 

222 -138 

CD4733A 

♦CDI 

171 - 26 

CD5256B 

♦CDI 

206 -142 

CER73 

♦SOD 

401 -128 

C8000A 

♦CODI 

177 - 18 

CD989B 

CDI 

223 -164 

CD4734 

CDI 

173 - 62 

CD5257B 

♦CDI 

208 - 30 

CER73A 

♦SOD 

401 - 24 

C8000B 

♦CODI 

177 - 19 

CD990B 

CDI 

224 -116 

CD4734A 

♦CDI 

172 - 92 

CD5258B 

♦CDI 

209 -111 

CER73B 

♦SOD 

401 - 40 

C8000C 

♦CODI 

177 - 20 

CD991B 

CDI 

225 -120 

CD4735 

CDI 

175 -125 

CD5259B 

♦CDI 

210 -149 

CER73C 

♦SOD 

401 - 66 

C8000D 

♦CODI 

177 - 21 

CD992B 

CDI 

226 -125 

CD4735A 

♦CDI 

174 - 55 

CD5260B 

♦CDI 

211 -169 

CER73D 

♦SOD 

401 - 95 

C8001 

♦CODI 

177 - 22 

CD3154 

CDI 

183 - 51 

CD4736 

CDI 

178 -107 

CD5261B 

♦CDI 

212 -181 

CER500 

♦SOD 

278 -188 

C8001A 

♦CODI 

177 - 23 

CD3155 

CDI 

183 - 52 

CD4736A 

♦CDI 

177 -131 

CD5262B 

♦CDI 

213 -192 

CER500A 

♦SOD 

275 - 3 

C8001B 

♦CODI 

177 - 24 

CD3156 

CDI 

183 - 53 

CD4737 

CDI 

180 -101 

CD5263B 

♦CDI 

214 -177 

CER500B 

♦SOD 

275 -183 

C8001C 

♦CODI 

177 . 25 

CD4099 

♦CDI 

177 -207 

CD4737A 

♦CDI 

179 -129 

CD5264B 

♦CDI j 

215 -141 

CER500C 

♦SOD 

277 - 29 

C8001D 

♦CODI 

177 - 26 

CD4100 

♦CDI 

179 -193 

CD4738 

CDI 

182 - 84 

CD5265B 

♦CDI ! 

215 -187 

CER500F 

♦SOD 

278 -183 

C8002 

♦CODI 

177 - 27 

CD4101 

♦CDI 

181 -172 

CD4738A 

♦CDI 

181 -102 

CD5266B 

♦CDI 

216 -160 

CER1200F 

♦SOD 

406 - 25 

C8002A 

♦CODI 

177 - 28 

CD4102 

♦CDI 

183 -155 

CD4739 

CDI 

185 -116 

CD5267B 

♦CDI 1 

217 -150 

CF10 

CODI 

427 - 72 

C8002B 

♦ CODI 

177 - 29 

CD4103 

♦CDI 

185 - 4 

CD4739A 

♦ CDI 

184 -122 

CD5268B 

♦CDI 

218 -132 

CF15 

CODI 

429 - 55 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS iNDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 








CF20 

CODI 

430 

-147 

CH989 

“♦MSC 

223 

-166 

CH4578A 

♦MSC 

176 

- 91 

CH4764 

♦MSC 

220 -113 

CH5277 

♦MSC 

224 -119 

CF25 

CODI 

431 

-114 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CF30 

CODI 

432 

- 53 

CH990 

♦MSC 

224 

-118 

CH4579A 

♦ MSC 

176 

- 92 

CH5221 

♦MSC 

164 - 35 

CH5278 

♦MSC 

225 - 51 

CF35 

CODI 

432 

-123 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CF40 

CODI 

432 

-174 

CH991 

♦MSC 

225 

-122 

CH4580A 

♦ MSC 

176 

- 93 

CH5222 

♦ MSC 

164 - 94 

CH5279 

♦MSC 

225 -123 

CF45 

CODI 

433 

- 6 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CF50 

CODI 

433 

- 52 

CH992 

♦MSC 

226 

-127 

CH4581A 

♦ MSC 

176 

- 94 

CH5223 

♦ MSC 

164 -151 

CH5280 

♦MSC 

226 - 72 

CFR10 

CODI 

427 

- 66 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CFR15 

CODI 

429 

- 51 

CH4099 

MSC 

177 

-209 

CH4582A 

♦ MSC 

176 

- 95 

CH5224 

♦MSC 

165 - 16 

CH5281 

♦MSC 

226 -128 

CFR20 

CODI 

430 

-144 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 



♦SIEG 


CFR25 

CODI 

431 

-112 

CH4100 

MSC 

179 

-196 

CH4583A 

♦ MSC 

176 

- 96 

CH5225 

♦ MSC 

165 - 81 

CIL250 

♦TCY 

434 - 45 

CFR30 

CODI 

432 

- 51 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL251 

♦TCY 

434 - 46 

CFR35 

CODI 

432 

-122 

CH4101 

MSC 

181 

-175 

CH4584A 

♦ MSC 

176 

- 97 

CH5226 

♦ MSC 

166 - 11 

CIL252 

♦TCY 

434 - 47 

CFR40 

CODI 

432 

-172 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL253 

♦TCY 

434 - 48 

CFR45 

CODI 

433 

- 4 

CH4102 

MSC 

183 

-157 

CH4614 

♦MSC 

163 

-105 

CH5227 

♦MSC 

166 -188 

CIL254 

♦TCY 

434 - 49 

CFR50 

CODI 

433 

- 50 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL255 

♦TCY 

434 - 50 


♦GIC 

256 

-101 

CH4103 

MSC 

185 

- 7 

CH4615 

♦MSC 

163 

-132 

CH5228 

♦ MSC 

167 -153 

CIL256 

♦TCY 

434 - 51 


GIC 

256 

-102 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL257 

♦TCY 

434 - 52 


GIC 

272 

-189 

CH4104 

MSC 

187 

- 50 

CH4616 

♦ MSC 

163 

-177 

CH5229 

♦ MSC 

168 -169 

CIL350 

♦TCY 

434 - 53 

CG-1/DG-1 

♦GIC 

445 

- 32 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL351 

♦TCY 

434 - 54 

CG-2/DG-2 

GIC 

445 

- 33 

CH4105 

MSC 

188 

-203 

CH4617 

♦ MSC 

164 

- 34 

CH5230 

♦ MSC 

170 - 2 

CIL352 

♦TCY 

434 - 55 

CG-3/DG-3 

GIC 

445 

- 34 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL353 

♦TCY 

434 - 56 

CH746 

♦MSC 

166 

- 9 

CH4106 

MSC 

190 

-167 

CH4618 

♦MSC 

164 

-150 

CH5231 

♦ MSC 

171 - 84 

CIL354 

♦TCY 

434 - 57 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL355 

♦TCY 

434 - 58 


♦MSC 

166 

-186 

CH4107 

MSC 

192 

-137 

CH4619 

♦ MSC 

165 

- 80 

CH5232 

♦ MSC 

172 -172 

CIL356 

♦TCY 

434 - 59 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL357 

♦TCY 

434 - 60 

CH748 

♦MSC 

167 

-151 

CH4108 

MSC 

193 

-178 

CH4620 

♦ MSC 

166 

- 10 

CH5233 

♦ MSC 

173 -204 

CIL358 

♦TCY 

434 - 61 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL359 

♦TCY 

434 - 62 

CH749 

♦MSC 

168 

-167 

CH4109 

MSC 

194 

-161 

CH4621 

♦MSC 

166 

-187 

CH5234 

♦MSC 

174 -202 

CIL360 

♦TCY 

434 - 63 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL361 

♦TCY 

434 - 64 

CH750 

♦ MSC 

169 

-207 

CH4110 

MSC 

196 

- 65 

CH4622 

♦MSC 

167 

-152 

CH5235 

♦ MSC 

177 -210 

CIL362 

♦TCY 

434 - 65 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL363 

♦TCY 

434 - 66 

CH751 

♦MSC 

171 

- 82 

CH4111 

MSC 

197 

-106 

CH4623 

♦ MSC 

168 

-168 

CH5236 

♦ MSC 

179 -197 

CIL364 

♦TCY 

434 - 67 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL365 

♦TCY 

434 - 68 

CH752 

♦MSC 

172 

-170 

CH4112 

MSC 

198 

- 70 

CH4624 

♦MSC 

170 

- 1 

CH5237 

♦ MSC 

181 -176 

CIL366 

♦TCY 

434 - 69 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


C1L500/022 

♦TCY 

434 - 70 

CH753 

♦ MSC 

174 

-200 

CH4113 

MSC 

199 

-122 

CH4625 

♦ MSC 

171 

- 83 

CH5238 

♦ MSC 

183 -158 

CIL500/024 

♦TCY 

434 - 71 


♦SIEG 




♦ SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL500/027 

♦TCY 

434 - 72 

CH754 

♦MSC 

177 

-208 

CH4114 

MSC 

200 

- 69 

CH4626 

♦ MSC 

172 

-171 

CH5239 

♦ MSC 

185 - 8 

CIL500/030 

♦TCY 

434 - 73 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL500/033 

♦TCY 

434 - 74 

CH755 

♦MSC 

179 

-195 

CH4115 

MSC 

201 

-175 

CH4627 

♦ MSC 

174 

-201 

CH5240 

♦MSC 

187 - 51 

CIL500/039 

♦TCY 

434 - 75 


♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 




♦SIEG 


CIL500/043 

♦TCY 

434 - 76 

CH756 

♦MSC 

181 

-174 

CH4116 

MSC 

203 

- 76 

CH4728 

♦MSC 

166 

- 76 

CH5241 

♦MSC 

188 -204 

CIL500/047 

♦TCY 

434 - 77 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4729 

♦ MSC 

167 

- 42 


♦SIEG 


CIL500/056 

♦TCY 

434 - 78 

CH757 

♦ MSC 

185 

- 6 

CH4117 

MSC 

204 

-101 


♦SIEG 



CH5242 

♦MSC 

190 -168 

CIL500/062 

♦TCY 

434 - 79 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4730 

♦ MSC 

168 

- 22 


♦SIEG 


CIL500/068 

♦TCY 

434 - 80 

CH758 

♦MSC 

187 

- 49 

CH4118 

MSC 

205 

- 9 


♦SIEG 



CH5243 

♦MSC 

192 -138 

CIL500/075 

♦TCY 

434 - 81 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4731 

♦ MSC 

169 

- 44 


♦SIEG 


CIL500/082 

♦TCY 

434 - 82 

CH759 

♦ MSC 

190 

-165 

CH4119 

MSC 

206 

- 34 


♦SIEG 



CH5244 

♦MSC 

193 -179 

CIL500/091 

♦TCY 

434 - 83 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4732 

♦MSC 

170 

- 97 


♦SIEG 


CIL500/100 

♦TCY 

434 - 84 

CH821 

♦ MSC 

174 

- 57 

CH4120 

MSC 

206 

-144 


♦SIEG 



CH5245 

♦MSC 

194 -162 

CIL500/110 

♦TCY 

434 - 85 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4733 

♦ MSC 

171 

-178 


♦SIEG 


CIL500/120 

♦TCY 

434 - 86 

CH823 

♦MSC 

174 

- 58 

CH4121 

MSC 

208 

- 32 


♦SIEG 



CH5246 

♦MSC 

196 - 66 

CIL500/130 

♦TCY 

434 - 87 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4734 

♦ MSC 

173 

- 63 


♦SIEG 


CIL500/140 

♦TCY 

434 - 88 

CH825 

♦ MSC 

174 

- 59 

CH4122 

MSC 

209 

-113 


♦SIEG 



CH5247 

♦MSC 

197 -107 

CIL500/150 

♦TCY 

434 - 89 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4735 

♦ MSC 

175 

-126 


♦SIEG 


CIL500/160 

♦TCY 

434 - 90 

CH827 

♦ MSC 

174 

- 60 

CH4123 

MSC 

210 

-151 


♦SIEG 



CH5248 

♦MSC 

198 - 71 

CIL500/180 

♦TCY 

434 - 91 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4736 

♦ MSC 

178 

-108 


♦SIEG 


CIL500/200 

♦TCY 

434 - 92 

CH829 

♦ MSC 

174 

- 61 

CH4124 

MSC 

211 

-171 


♦SIEG 



CH5249 

♦MSC 

199 -123 

CIL500/220 

♦TCY 

434 - 93 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4737 

♦ MSC 

180 

-102 


♦SIEG 


CIL500/240 

♦TCY 

434 - 94 

CH962 

♦MSC 

188 

-202 

CH4125 

MSC 

212 

-183 


♦SIEG 



CH5250 

♦MSC 

200 - 70 

CIL500/270 

♦TCY 

434 - 95 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4738 

♦ MSC 

182 

- 85 


♦SIEG 


CIL500/300 

♦TCY 

434 - 96 

CH963 

♦ MSC 

190 

-166 

CH4126 

MSC 

213 

-194 


♦SIEG 



CH5251 

♦MSC 

201 -176 

CIL500/330 

♦TCY 

434 - 97 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4739 

♦MSC 

185 

-117 


♦SIEG 


CIL500/360 

♦TCY 

434 - 98 

CH964 

♦ MSC 

192 

-136 

CH4127 

MSC 

214 

-179 


♦SIEG 



CH5252 

♦MSC 

203 - 77 

CIL500/390 

♦TCY 

434 - 99 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4740 

♦ MSC 

187 

-176 


♦SIEG 


CIL500/430 

♦TCY 

434 -100 


♦ MSC 

194 

-160 

CH4128 

MSC 

215 

-142 


♦SIEG 



CH5253 

♦MSC 

204 -102 

CIL500/470 

♦TCY 

434 -101 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4741 

♦ MSC 

189 

- 90 


♦SIEG 


CIL500/510 

♦TCY 

434 -102 

CH966 

♦ MSC 

196 

- 64 

CH4129 

MSC 

215 

-189 


♦SIEG 



CH5254 

♦MSC 

205 - 10 

CIL500/560 

♦TCY 

434 -103 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4742 

♦ MSC 

191 

- 58 


♦SIEG 


CIL500/620 

♦TCY 

434 -104 

CH967 

♦ MSC 

198 

- 69 

CH4130 

MSC 

216 

-162 


♦SIEG 



CH5255 

♦MSC 

206 - 35 

CIL500/680 

♦TCY 

434 -105 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4743 

♦ MSC 

193 

- 9 


♦SIEG 


CIL1300 

TCY 

434 - 5 

CH968 

♦ MSC 

200 

- 68 

CH4131 

MSC 

217 

-152 


♦SIEG 



CH5256 

♦ MSC 

206 -145 

CIL1301 

TCY 

434 - 6 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4744 

♦ MSC 

195 

- 58 


♦SIEG 


CIL1302 

TCY 

434 - 7 

CH969 

♦MSC 

201 

-174 

CH4132 

MSC 

218 

-134 


♦SIEG 



CH5257 

♦ MSC 

208 - 33 

CIL1303 

TCY 

434 - 8 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4745 

♦ MSC 

196 

-151 


♦SIEG 


CIL1304 

TCY 

434 - 9 


♦MSC 

203 

- 75 

CH4133 

MSC 

219 

- 76 


♦ SIEG 



CH5258 

♦ MSC 

209 -114 

CIL1305 

TCY 

434 - 10 


♦ SIEG 




♦SIEG 



CH4746 

♦ MSC 

198 

-167 


♦SIEG 


CL5#B 

CODI 

423 -118 

CH971 

♦MSC 

205 

- 8 

CH4134 

MSC 

219 

-120 


♦SIEG 



CH5259 

♦ MSC 

210 -152 

CLIO 

CODI 

427 - 73 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4747 

♦ MSC 

200 

-159 


♦SIEG 


CL15 

CODI 

429 - 56 

CH972 

♦ MSC 

206 

-143 

CH4135 

MSC 

220 

- 77 


♦SIEG 



CH5260 

♦ MSC 

211 -172 

CL20 

CODI 

430 -148 


♦ SIEG 




♦SIEG 



CH4748 

♦ MSC 

202 

- 59 


♦SIEG 


CL25 

CODI 

431 -115 

CH973 

♦ MSC 

208 

- 31 

CH4370 

♦MSC 

164 

- 33 


♦SIEG 



CH5261 

♦ MSC 

212 -184 

CL30 

CODI 

432 - 54 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4749 

♦ MSC 

203 

-157 


♦SIEG 


CL35 

CODI 

432 -124 

CH974 

♦ MSC 

209 

-112 

CH4371 

♦MSC 

164 

-149 


♦SIEG 



CH5262 

♦MSC 

213 -195 

CL40 

CODI 

432 -175 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4750 

♦ MSC 

205 

- 95 


♦ SIEG 


CL45 

CODI 

433 - 7 

CH975 

♦ MSC 

210 

-150 

CH4372 

♦MSC 

165 

- 79 


♦SIEG 



CH5263 

♦ MSC 

214 -180 

CL50 

CODI 

433 - 53 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4751 

♦ MSC 

207 

- 21 


♦SIEG 


CLR5 

CODI 

241 -213 

CH976 

♦MSC 

211 

-170 

CH4565A 

♦MSC 

176 

- 78 


♦SIEG 



CH5264 

♦ MSC 

215 -143 

CLR10 

CODI 

242 - 56 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4752 

♦ MSC 

208 

•114 


♦SIEG 


CLR15 

CODI 

242 - 98 

CH977 

♦MSC 

212 

-182 

CH4566A 

♦MSC 

176 

- 79 


♦SIEG 



CH5265 

♦ MSC 

215 -190 

CLR20 

CODI 

242 -122 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4753 

♦ MSC 

209 

-179 


♦SIEG 


CLR25 

CODI 

242 -132 

CH978 

♦ MSC 

213 

-193 

CH4567A 

♦ MSC 

176 

- 80 


♦SIEG 



CH5266 

♦ MSC 

216 -163 

CLR30 

CODI 

242 -140 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4754 

♦ MSC 

211 

■ 15 


♦SIEG 


CLR35 

CODI 

242 -142 

CH979 

♦ MSC 

214 

-178 

CH4568A 

♦ MSC 

176 

- 81 


♦SIEG 



CH5267 

♦ MSC ' 

217 -153 

CLR40 

CODI 

242 -149 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4755 

♦ MSC 

212 

- 26 


♦SIEG 


CLR45 

CODI 

242 -152 

CH980 

♦MSC 

215 

-188 

CH4569A 

♦MSC 

176 

- 82 


♦SIEG 



CH5268 

♦ MSC 

218 -135 

CLR50 

CODI 

242 -157 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4756 

♦MSC 

213 

- 41 


♦SIEG 


CLVA43A 

♦TRWS 

168 -133 

CH981 

♦ MSC 

216 

-161 

CH4570A 

♦ MSC 

176 

- 83 


♦SIEG 



CH5269 

♦MSC 

219 • 77 

CLVA47A 

♦TRWS 

169 -165 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4757 

♦ MSC 

214 

- 38 


♦SIEG 


CLVA51A 

♦TRWS 

171 - 42 

CH982 

♦ MSC 

217 

-151 

CH4571A 

♦ MSC 

176 

- 84 


♦SIEG 



CH5270 

♦ MSC 

219 -121 

CLVA56A 

♦TRWS 

172 -117 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4758 

♦MSC 

215 

- 24 


♦SIEG 


CLVA62A 

♦TRWS 

174 -119 

CH983 

♦MSC 

218 

-133 

CH4572A 

♦ MSC 

176 

- 85 


♦SIEG 



CH5271 

♦ MSC 

220 - 78 

CLVA68A 

♦TRWS 

177 -157 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4759 

♦MSC 

216 

- 30 


♦SIEG 


CLVA75A 

♦TRWS 

179 -150 

CH984 

♦ MSC 

219 

-119 

CH4573A 

♦ MSC 

176 

- 86 


♦SIEG 



CH5272 

♦ MSC 

221 - 46 

CLVA82A 

♦TRWS 

181 -132 


♦SIEG 




♦ SIEG 



CH4760 

♦MSC 

217 

- 11 


♦SIEG 


CLVA91A 

♦TRWS 

184 -180 

CH985 

♦ MSC 

220 

- 76 

CH4574A 

♦ MSC 

176 

- 87 


♦SIEG 



CH5273 

♦ MSC 

221 -188 

CLVA100A 

♦TRWS 

186 -209 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4761 

♦MSC 

217 

-193 


♦SIEG 


CM50 

♦CDIL 

438 - 50 

CH986 

♦MSC 

221 

- 45 

CH4575A 

♦ MSC 

176 

- 88 


♦SIEG 



CH5274 

♦ MSC 

222 -141 

CND1001A 

CODI 

435 - 97 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4762 

♦MSC 

218 

-172 


♦SIEG 


CND1002A 

CODI 

435 • 98 


♦MSC 

221 

-187 

CH4576A 

♦ MSC 

176 

- 89 


♦SIEG 



CH5275 

♦ MSC 

223 - 83 

CND2001A 

CODI 

435 - 99 


♦SIEG 




♦SIEG 



CH4763 

♦MSC 

219 

-154 


♦SIEG 


CND2002A 

CODI 

435 -100 


♦MSC 

222 

-140 

CH4577A 

♦ MSC 

176 

- 90 


♦SIEG 



CH5276 

♦ MSC 

223 -167 

CND3001A 

CODI 

435 -101 


♦SIEG 




♦SIEG 








♦SIEG 


CND3002A 

CODI 

435 -102 
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TYPE 


CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


CND4001A 

CODI 


-103 

CP146 

EDI 

430 

- 22 

CP3033A 

CND6001A 

CODI 

435 

-104 

CPI 47 

EDI 

430 

- 81 

CP3036 

CND6002A 

CODI 

435 

-105 

CP148 

EDI 

430 

-132 

CP3036A 

CND6003A 

CODI 

435 

-106 

CP149 

EDI 

430 

-133 

CP3039 

CND6004A 

CODI 

435 

-107 

CP150 

EDI 

430 

-134 

CP3039A 

CND6005A 

CODI 

435 

-108 

CP151 

EDI 

431 

-104 

CP3043 

CND6006A 

CODI 

435 

-109 

CP152 

EDI 

431 

-105 

CP3043A 

CND6007A 

CODI 

435 

-110 

CPI 53 

EDI 

431 

-158 

CP3047 

CND6008A 

CODI 

436 

- 1 

CPI 54 

EDI 

431 

-139 

CP3047A 

CND6009A 

CODI 

436 

- 2 

CPI 55 

EDI 

432 

- 64 

CP3051 

CND6010A 

CODI 

436 

- 3 

CP156 

EDI 

432 

- 44 

CP3051A 

CND6011A 

CODI 

436 

- 4 

CPI 57 

EDI 

432 

- 80 

CP3056 

CND6012A 

CODI 

436 

- 5 

CP 158 

EDI 

432 

-171 

CP3056A 

CNM5A 

CODI 

436 

- 6 

CP2009 

♦ LUCB 

341 

- 65 

CP3062 

CNM5B 

CODI 

436 

- 7 

CP2009A 

♦ LUCB 

341 

- 66 

CP3062A 

CNM5C 

CODI 

436 

- 8 

CP2010 

♦ LUCB 

341 

- 67 

CP3068 

CNM5D 

CODI 

436 

- 9 

CP2010A 

♦ LUCB 

341 

- 68 

CP3068A 

CNM5E 

CODI 

436 

- 10 

CP2011 

♦ LUCB 

341 

- 69 

CP3075 

CNM5EN 

CODI 

436 

- 11 

CP2011A 

♦LUCB 

341 

- 70 

CP3075A 

CNM10A 

CODI 

436 

- 12 

CP2012 

♦ LUCB 

341 

- 71 

CP3082 

CNM10B 

CODI 

436 

- 13 

CP2012A 

♦LUCB 

341 

- 72 

CP3082A 

CNM10C 

CODI 

436 

- 14 

CP2013 

♦ LUCB 

341 

- 73 

CP3091 

CNM10D 

CODI 

436 

- 15 

CP2013A 

♦ LUCB 

341 

- 74 

CP3091A 

CNM10E 

CODI 

436 

- 16 

CP2015 

♦ LUCB 

341 

- 75 

CP3100 

CNM10EN 

CODI 

436 

- 17 

CP2015A 

♦ LUCB 

341 

- 76 

CP3100A 

CNM20A 

CODI 

436 

- 18 

CP2016 

♦ LUCB 

341 

- 77 

CP3110 

CNM20B 

CODI 

436 

- 19 

CP2016A 

♦ LUCB 

341 

- 78 

CP3110A 

CNM20C 

CODI 

436 

- 20 

CP2018 

♦ LUCB 

341 

- 79 

CP3120 

CNM20D 

CODI 

436 

- 21 

CP2018A 

♦ LUCB 

341 

- 80 

CP3120A 

CNM20E 

CODI 

436 

- 22 

CP2020 

♦ LUCB 

341 

- 81 

CP3130 

CNM20EN 

CODI 

436 

- 23 

CP2020A 

♦ LUCB 

341 

- 82 

CP3130A 

CNM50A 

CODI 

436 

- 24 

CP2022 

♦ LUCB 

341 

- 83 

CP3140 

CNM50B 

CODI 

436 

- 25 

CP2022A 

♦ LUCB 

341 

- 84 

CP3150 

CNM50C 

CODI 

436 

- 26 

CP2024 

♦LUCB 

341 

- 85 

CP3150A 

CNM50D 

CODI 

436 

- 27 

CP2024A 

♦ LUCB 

341 

- 86 

CP3160 

CNM50E 

CODI 

436 

- 28 

CP2027 

♦LUCB 

341 

- 87 

CP3160A 

CNM50EN 

CODI 

436 

- 29 

CP2027A 

♦LUCB 

341 

- 88 

CP3170 

CNM100A 

CODI 

436 

- 30 

CP2030 

♦LUCB 

341 

- 89 CP3170A 

CNM100B 

CODI 

436 

- 31 

CP2030A 

♦ LUCB 

341 

- 90 

CP3180 

CNM100C 

CODI 

436 

- 32 

CP2033 

♦ LUCB 

341 

- 91 

CP3180A 

CNM100D 

CODI 

436 

- 33 

CP2033A 

♦ LUCB 

341 

- 92 

CP3200 

CNM100E 

CODI 

436 

- 34 

CP2036 

♦ LUCB 

341 

- 93 

CP3200A 

CNM100EN 

CODI 

436 

- 35 

CP2036A 

♦ LUCB 

341 

- 94 

CP3220 

CNM1000A 

CODI 

436 

- 36 

CP2039 

♦LUCB I 

341 

- 95 

CP3220A 


CODI531 

CODI532 

CODI533 

CODI534 

CODI535 

CODI536 

CODI537 

CODI538 

CODI551 

CODI552 

CODI553 

CODI554 

CODI555 

CODI556 

CODI5314 

CODI5324 

CODI5334 

CODI5344 

CODI5354 

CODI5364 

CODI5514 

CODI5524 

CODI5534 

CODI5544 

CODI5554 

CODI5564 

CODI6041 

CODI6042 

CODI6043 

CODI6044 

CODI6045 

CODI6046 

CODI6047 

CODI6048 

CODI6049 

CODI6050 

CODI6051 

CODI6052 


♦CODI 278 
♦CODI 278 
♦CODI 278 
♦CODI 278 
♦CODI 278 
♦CODI 278 
♦CODI 279 
♦CODI 279 
♦CODI 275 
♦CODI 275 
♦CODI 275 
♦CODI 275 
♦CODI 275 
♦CODI 275 
♦CODI 361 
♦CODI 361 
♦CODI 362 
♦CODI 362 
♦CODI 362 
♦CODI 362 
CODI 360 
CODI 360 
CODI 360 
CODI 360 
CODI 360 
CODI 360 

♦ CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 

♦ CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CODI 163 
♦CDIL 276 

EDI 277 
EDI 277 
EDI 277 
EDI 401 
EDI 405 
EDI 412 
EDI 412 
EDI 413 
EDI 418 
EDI 419 
EDI 419 
EDI 422 
EDI 422 
EDI 424 
EDI 423 
EDI 424 
EDI 425 
EDI 426 
EDI 426 
EDI 427 
EDI 427 
EDI 427 
EDI 428 
EDI 429 
EDI 429 
EDI 429 
EDI 429 
EDI 429 
EDI 429 
EDI 429 
429 


12 CP2039A 
51 CP2043 
98 CP2043A 

132 CP2047 
173 CP2047A 
203 CP2051 

24 CP2051A 
38 CP2056 

162 CP2056A 
167 CP2062 
173 CP2062A 
176 CP2068 
181 CP2068A 
186 CP2075 
157 CP2075A 
184 CP2082 

13 CP2082A 
19 CP2091 
49 CP2091A 
55 CP2100 

34 CP2100A 

35 CP2110 

36 CP2110A 

37 CP2120 

38 CP2130 

39 CP2130A 

7 CP2140 

49 CP2150 

76 CP2150A 

121 CP2160 

8 CP2160A 

50 CP2170 

77 CP2170A 

122 CP2180 

9 CP2180A 

51 CP2200 

78 CP2200A 

123 CP2220 

52 CP2220A 

11 CP2250 

12 CP2250A 
54 CP2275 
42 CP2275A 

198 CP3009 

25 CP3009A 
19 CP3010 

200 CP3010A 
155 CP3011 
113 CP3011A 

86 CP3012 
194 CP3012A 
208 CP3013 

11 CP3013A 
121 CP3015 
173 CP3015A 

87 CP3016 

41 CP3016A 

42 CP3018 
125 CP3018A 

164 CP3020 

165 CP3020A 
17 CP3022 

130 CP3022A 

131 CP3024 

40 CP3024A 

95 CP3027 
147 CP3027A 

96 CP3030 
196 CP3030A 
203 CP3033 


i CP3250 
' CP3250A 
l CP3275 
I CP3275A 
I CR022 
CR024 
: CR027 
I CR030 
CR033 
CR039 
CR043 
' CR047 
i CR056 
I CR062 
I CR068 
CR075 
I CR082 

100 
1 CR110#C 
i CR120 
' CR130 
I CR140 
I CR150 
I CR160 
CR180 


oR360 
CR390 
CR430 
CR470 
CRD821 
CRD823 
CRD825 
CRD827 
CRD829 
CRD921 
CRD923 
CRD925 
CRD927 
CRD929 
CRG20 
CRG40 
CRG60 
CRG100 
CRG150 
CRG200 
CRHG3 
CRHG4 
CRHG5 
CRHG6 
CRHG7 
CRHG8 
CRHG9 
CRHG10 
CRS20 
CRS40 
CRS60 
CRS100 
CRS150 
CRS200 
CRT15 
CRT20 
CRT25 
CRT30 





♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 

♦ LUCB 342 

♦ LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦LUCB 342 
♦SIX 434 


♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 174 
♦CODI 414 
♦CODI 421 
♦CODI 424 
♦CODI 427 
♦CODI 429 
♦CODI 430 
♦SSI 241 


♦CODI 247 
♦CODI 248 
♦CODI 248 
♦CODI 248 
♦CODI 248 
♦CODI 248 
♦CODI 242 
♦CODI 242 
♦CODI 242 
♦CODI 1242 


TYPE No. 


56 CS299DC 

57 CS299DI 

58 CSB1 

59 CSB2 

60 CSB4 

61 CSB05 

62 CSB6 

63 CSB8 

64 CSB10 

65 CSB151 

66 CSB152 

67 CSB154 

68 CSB156 

69 CSB158 

70 CSB251 

71 CSB252 

72 CSB254 

73 CSB256 

74 CSB258 

75 CSB351 

76 CSB352 

77 CSB354 

78 CSB356 

79 CSB358 

80 CSB1505 

81 CSB1510 

82 CSB2505 

83 CSB2510 

84 CSB3505 

85 CSB3510 

86 CSKB40C800 

87 CSKB40C1200 

88 CSKB80C800 

89 CSKB80C1200 

90 CSKB250C800 

91 CSKB250C1200 

92 CSKB500C800 

93 CSKB500C1200 

94 CT21 

95 CT22 

96 CT23 

97 CT24 

98 CT26 

99 CT27 

100 CT28 

101 CT29 

102 CT31 

103 CT32 

106 CT33 

107 CT34 

108 CT36 

109 CT37 

110 CT38 

1 CT39 

2 CT40 

3 CT41 

4 CT42 

5 CT43 

6 CT44 

7 CT45 

8 CT46 

9 CT47 

10 CT48 

11 CT49 

12 CT50 

13 CT51 

14 CT52 

15 CT53 

16 CT54 

17 CT55 

18 CT56 

19 CT57 

20 CT58 

21 CT59 

22 CT70 

23 CT71 

24 CT72 

25 CT73 

26 CT74 

27 CT75 

62 CT76 

63 CT77 

64 CT78 

65 CT79 

66 CT156 

67 CT157 

68 CT158 

69 CT159 

70 CT161 

71 CT162 

175 CT163 
125 CT164 
122 CT182 

12 CT183 

12 CT184 
105 CT185 

176 CT186 
192 CT256 
214 CT257 

5 CT258 

18 CT259 
29 CT282 
35 CT283 
57 CT284 

217 CT285 

6 CT286 

13 CTM20R 

19 CTM20S 
24 CTM21R 

28 CTM21S 
84 CTM22R 

111 CTM22S 
125 CTM24R 

133 CTM24S 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




♦CHE 315 
CSD 360 
CSD 360 
CSD 360 
CSD 360 
CSD 361 
CSD 361 
CSD 361 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 
♦CSD 369 

♦ CSD 370 
♦CSD 370 
♦CSD 370 
♦CSD 370 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 371 
♦CSD 368 
♦CSD 403 
♦CSD 369 
♦CSD 403 
♦CSD 371 
♦CSD 403 
♦SEKG 361 

♦ SEKG 361 
♦SEKG 361 
♦SEKG 362 
♦SEKG 361 
♦SEKG 362 
♦SEKG 361 
♦SEKG 362 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 246 
♦CDIL 245 

♦ CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 

♦ CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 244 
♦CDIL 245 
♦CDIL 245 
♦CDIL 246 
♦CDIL 247 
♦CDIL 234 

♦ CDIL 234 
♦CDIL 233 
♦CDIL 233 

♦ CDIL 233 

♦ CDIL 233 
♦CDIL 232 
♦CDIL 233 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 234 
♦CDIL 233 
♦CDIL 233 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 
♦CDIL 235 

SAKJ 283 
SAKJ 283 
SAKJ 283 
SAKJ 283 
SAKJ 284 
SAKJ 284 
SAKJ 284 
SAKJ 1284 


TYPE No. 


19 CTM26R 

17 CTM26S 
120 CTM-20 
153 CTM-21 
188 CTM-22 

92 CTM-24 
11 CTM-26 
38 CTN61 
61 

4 CTN62 
30 

57 CTN64 
82 

102 CTN66 
214 

25 CTN68 
62 

97 CTN121 

119 CTN122 
43 CTN124 
62 CTN126 
79 CTN128 
95 CTN151 

110 

207 CTN152 
92 

191 CTN154 
129 

24 CTN156 
169 

85 CTN158 
177 

107 CTN251 
28 

114 CTN252 
90 

120 CTN254 
124 

110 CTN256 

111 

112 CTN258 

113 

150 CTN351 

151 

152 CTN352 

153 

114 CTN354 

115 

116 CTN356 

117 

154 CTN358 

155 

156 CTN605 

157 

185 CTN610 

79 

172 CTN1205 

119 CTN1210 

21 CTN1505 

186 

80 CTN1510 

173 

120 CTN2505 

22 

18 CTN2510 

81 

174 CTN3505 

121 

23 CTN3510 

187 

82 CTNRB151 

175 

122 CTNRB152 

24 

188 CTNRB153 

83 

176 CTNRB154 

123 

25 CTNRB155 

189 

84 CTNRB156 

177 

124 CTNRB157 

26 

79 CTP50 
42 CTP61 

186 

50 CTP62 
203 

135 CTP64 
193 

51 CTP66 

150 

151 CTP68 

152 

153 CTP100 

154 CTP121 

80 CTP122 
33 CTP124 

187 CTP126 

52 CTP128 

158 CTP151 

159 

160 CTP152 

161 

162 CTP154 

103 

104 CTP156 

158 

159 CTP158 

4 

5 CTP200 

111 CTP251 

112 


MFRS 

Pq&Line 

SAKJ 

284 

-213 

SAKJ 

284 

-214 

SAKJ 

361 

-150 

SAKJ 

361 

-174 

SAKJ 

362 

- 8 

SAKJ 

362 

- 45 

SAKJ 

362 

- 78 

♦ Dll 

366 

- 54 

♦ RECT 
♦Dll 

366 

- 80 

♦ RECT 

♦ Dll 

366 

-109 

♦RECT 

♦Dll 

366 

-137 

♦ RECT 
♦Dll 

366 

-164 

♦RECT 

♦RECT 

294 

-205 

♦RECT 

295 

- 18 

♦ RECT 

295 

- 70 

♦ RECT 

295 

-119 

♦ RECT 

295 

-157 

♦ Dll 

368 

-212 

♦ RECT 

♦ Dll 

369 

- 16 

♦ RECT 

♦ Dll 

369 

- 44 

♦ RECT 

♦ Dll 

369 

- 68 

♦ RECT 

♦ Dll 

[369 

- 91 

♦ RECT 

♦ Dll 

369 

-198 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfiim service 











1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


iHMi 




CTP252 


370 - 8 



203 


♦ RECT 


CTZ27 

♦CDIL 

205 

CTP254 

♦ Dll 

370 - 45 

CTZ27A 

♦CDIL 

205 


♦ RECT 


CTZ30 

♦CDIL 

206 

CTP256 

♦ Dll 

370 - 80 

CTZ30A 

♦CDIL 

206 


♦ RECT 


CTZ33 

♦CDIL 

208 

CTP258 

♦ Dll 

370 -107 

CTZ33A 

♦CDIL 

208 


♦ RECT 


CTZ36 

♦CDIL 

209 

CTP300 

MAL 

284 - 57 

CTZ36A 

♦CDIL 

209 

CTP351 

♦ Dll 

371 - 30 

CTZ39 

♦CDIL 

210 


♦ RECT 


CTZ39A 

♦CDIL 

210 

CTP352 

♦ Dll 

371 - 51 

CTZ43 

♦CDIL 

211 


♦RECT 


CTZ43A 

♦CDIL 

211 

CTP354 

♦ Dll 

371 - 68 

CTZ47 

♦CDIL 

213 


♦ RECT 


CTZ47A 

♦CDIL 

212 

CTP356 

♦ Dll 

♦ RECT 

371 - 84 

CTZC6.8,A,B.D 

♦SCN 

379 

CTP358 

♦Dll 

371 -100 

CTZC6.8C 

♦SCN 

379 


♦ RECT 


CTZC6.8E 

♦SCN 

379 

CTP500 

MAL 

284 -164 

CTZC7.5,A,B,D 


379 

CTP600 

MAL 

285 - 4 

♦SCN 


CTP605 

♦ Dll 

366 - 32 

CTZC7.5C 

♦SCN 

379 


♦RECT 


CTZC7.5E 

♦SCN 

379 

CTP610 

♦Dll 

♦RECT 

366 -185 

CTZC8.2,A,B,D 

♦SCN 

380 

CTP1000 

MAL 

402 - 79 

CTZC8.2C 

♦SCN 

380 

CTP1205 

♦RECT 

294 -178 

CTZC8.2E 

♦SCN 

380 

CTP1210 

♦RECT 

403 - 59 

CTZC9.1AB,D 


380 

CTP1505 

♦ Dll 

368 -196 

♦SCN 



♦ RECT 


CTZC9.1C 

♦SCN 

380 

CTP1510 

♦ Dll 

369 -107 

CTZC9.1E 

♦SCN 

380 


♦ RECT 


CTZC10,A,B,D 

♦SCN 

381 

CTP2505 

♦ Dll 

369 -176 

CTZC10C 

♦SCN 

381 


♦ RECT 


CTZC10E 

♦SCN 

381 

CTP2510 

♦ Dll 

370 -125 

CTZC11AB,D 

♦SCN 

381 


♦ RECT 


CTZC11C 

♦SCN 

381 

CTP3505 

♦Dll 

371 - 11 

CTZC11E 

♦SCN 

381 


♦ RECT 


CTZC12AB,D 

♦SCN 

382 

CTP3510 

♦Dll 

371 -113 

CTZC12C 

♦SCN 

382 


♦ RECT 


CTZC12E 

♦SCN 

382 

CTPRB151 

♦Dll 

283 - 89 

CTZC13AB,D 

♦SCN 

382 


♦RECT 


CTZC13C 

♦SCN 

382 

CTPRB152 

♦Dll 

283 -140 

CTZC13E 

♦SCN 

382 


♦RECT 


CTZC14,A.B,D 

♦SCN 

383 

CTPRB153 

♦Dll 

283 -205 

CTZC14C 

♦SCN 

383 


♦RECT 


CTZC14E 

♦SCN 

383 

CTPRB154 

♦Dll 

284 - 92 

CTZC15,A,B.D 

♦SCN 

383 


♦RECT 


CTZC15C 

♦SCN 

383 

CTPRB155 

♦ Dll 

284 -195 

CTZC15E 

♦SCN 

383 


♦RECT 


CTZC17.A,B.D 

♦SCN 

384 

CTPRB156 

♦Dll 

285 - 56 

CTZC17C 

♦SCN 

384 


♦ RECT 


CTZC17E 

♦SCN 

384 

CTPRB157 

♦ Dll 

402 - 61 

CTZC18,A,B.D 

♦SCN 

385 


♦ RECT 


CTZC18C 

♦SCN 

385 

CTU20R 

SAKJ 

246 - 15 

CTZC18E 

♦SCN 

385 

CTU20S 

SAKJ 

246 - 16 

CTZC19,A,B.D 

♦SCN 

385 

CTU21R 

SAKJ 

247 - 82 

CTZC19C 

♦SCN 

385 

CTU21S 

SAKJ 

247 - 83 

CTZC19E 

♦SCN 

385 

CTU22R 

SAKJ 

247 -131 

CTZC20,A,B.D 

♦SCN 

385 

CTU22S 

SAKJ 

247 -132 

CTZC20C 

♦SCN 

385 

CTU24R 

SAKJ 

247 -161 

CTZC20E 

♦SCN 

385 

CTU24S 

SAKJ 

247 -162 

CTZC22.A,B.D 

♦SCN 

386 

CTU26R 

SAKJ 

247 -182 

CTZC22C 

♦SCN 

386 

CTU26S 

SAKJ 

247 -183 

CTZC22E 

♦SCN 

386 

CTU-20 

SAKJ 

361 - 73 

CTZC24,A.B.D 

♦SCN 

387 

CTU.21 

SAKJ 

361 - 74 

CTZC24C 

♦SCN 

386 

CTU.22 

SAKJ 

361 - 75 

CTZC24E 

♦SCN 

386 

CTU-24 

SAKJ 

361 - 76 

CTZC25,A.B.D 

♦SCN 

387 

CTU.26 

SAKJ 

361 - 77 

CTZC25C 

♦SCN 

387 

CTZ3.0 

♦CDIL 

165 -121 

CTZC25E 

♦SCN 

387 

CTZ3.0A 

♦CDIL 

165 -105 

CTZC27.A.B.D 

♦SCN 

387 

CTZ3.3 

♦CDIL 

166 - 55 

CTZC27C 

♦SCN 

387 

CTZ3.3A 

♦CDIL 

166 - 38 

CTZC27E 

♦SCN 

387 

CTZ3.6 

♦CDIL 

167 - 19 

CTZC30A.B.D 

♦SCN 

388 

CTZ3.6A 

♦CDIL 

167 - 4 

CTZC30C 

♦SCN 

388 

CTZ3.9 

♦CDIL 

167 -196 

CTZC30E 

♦SCN 

388 

CTZ3.9A 

♦ CDIL 

167 -181 

CTZC33,A,B,D 

♦SCN 

388 

CTZ4.3 

♦CDIL 

169 - 10 

CTZC33C 

♦SCN 

388 

CTZ4.3A 

♦CDIL 

168 -205 

CTZC33E 

♦SCN 

388 

CTZ4.7 

♦CDIL 

170 - 57 

CTZC36.A,B.D 

♦SCN 

389 

CTZ4.7A 

♦CDIL 

170 - 38 

CTZC36C 

♦SCN 

389 

CTZ5.1 

♦CDIL 

171 -137 

CTZC36E 

♦SCN 

389 

CTZ5.1A 

♦CDIL 

171 -119 

CTZC39,A,B.D 

♦SCN 

389 

CTZ5.6 

♦CDIL 

173 - 16 

CTZC39C 

♦SCN 

389 

CTZ5.6A 

♦CDIL 

172 -207 

CTZC39E 

♦SCN 

389 

CTZ6.2 

♦CDIL 

175 - 81 

CTZC43.A,B.D 

♦SCN 

390 

CTZ6.2A 

♦CDIL 

175 - 59 

CTZC43C 

♦SCN 

390 

CTZ6.8 

♦CDIL 

178 - 52 

CTZC43E 

♦SCN 

390 

CTZ6.8A 

♦CDIL 

178 - 28 

CTZC45AB.D 

♦SCN 

390 

CTZ7.5 

♦CDIL 

180 - 48 

CTZC45C 

♦SCN 

390 

CTZ7.5A 

♦CDIL 

180 - 27 

CTZC45E 

♦SCN 

390 

CTZ8.2 

♦CDIL 

182 - 28 

CTZC47,A,B,D 

♦SCN 

391 

CTZ8.2A 

♦CDIL 

182 - 6 

CTZC47C 

♦SCN 

391 

CTZ9.1 

♦CDIL 

185 - 62 

CTZC47E 

♦SCN 

391 

CTZ9.1A 

♦CDIL 

185 - 41 

CTZC50,A,B,D 

♦SCN 

391 

CTZ10 

♦CDIL 

187 -111 

CTZC50C 

♦SCN 

391 

CTZ10A 

♦CDIL 

187 - 86 

CTZC50E 

♦SCN 

391 

CTZ11 

♦CDIL 

189 - 48 

CTZC51,A,B.D 

♦SCN 

391 

CTZ11A 

♦CDIL 

189 - 28 

CTZC51C 

♦SCN 

391 

CTZ12 

♦CDIL 

191 - 7 

CTZC51E 

♦SCN 

391 

CTZ12A 

♦CDIL 

190 -199 

CTZC52,A,B,D 

♦SCN 

392 

CTZ13 

♦CDIL 

192 -182 

CTZC52C 

♦SCN 

392 

CTZ13A 

♦CDIL 

192 -165 

CTZC52E 

♦SCN 

392 

CTZ15 

♦CDIL 

195 - 7 

CTZC56,A,B.D 

♦SCN 

392 

CTZ15A 

♦CDIL 

194 -185 

CTZC56C 

♦SCN 

392 

CTZ16 

♦CDIL 

196 -112 

CTZC56E 

♦SCN 

392 

CTZ16A 

♦CDIL 

196 - 94 

CTZC62,A,B.D 

♦SCN 1 

393 

CTZ18 

♦CDIL 

198 -121 

CTZC62C 

♦SCN 

392 

CTZ18A 

♦CDIL 

198 - 98 

CTZC62E 

♦SCN 

392 

CTZ20 

♦CDIL 

200 -118 

CTZC68,A.B,D 

♦SCN 

393 

CTZ20A 

♦CDIL 

200 - 98 

CTZC68C 

♦SCN 

393 

CTZ22 

♦CDIL 

202 - 14 

CTZC68E 

♦SCN 

393 

CTZ22A 

♦CDIL 

201 -203 

CTZC75,A,B,D 

♦SCN 

Ena 

CTZ24 

♦CDIL 

203 -118 

CTZC75C 

♦SCN 

393 


75 

CTZC82.A,B.D 

CTZC82C 

CTZC82E 

CTZC91AB,D 

CTZC91C 

CTZC91E 

CTZC100.A,B,D 

CTZC100C 

CTZC100E 

CTZC105,A,B,D 

CTZC105C 

CTZC105E 

CTZC110AB.D 

CTZC110C 

CTZC110E 

CTZC120,A.B,D 

CTZC120C 

CTZC120E 

CTZC130,A,B,D 

CTZC130C 

CTZC130E 

CTZC140,A,B,D 

CTZC140C 

CTZC140E 

CTZC150,A,B,D 

CTZC150C 

CTZC150E 

CTZC160.A.B,D 

CTZC160C 

CTZC160E 

CTZC180AB.D 

CTZC180C 

CTZC180E 

CTZC200,A.B,D 

CTZC200C 

CTZC200E 

CV7 

CV8 

CV9 

CY501H 

CY751H 

CZ5 

CZ6 

CZ6.8.A.B.D 

CZ7 

CZ7.5.A,B.D 

CZ8 

CZ8.2,A,B.D 

CZ9 

CZ9.1AB,D 

CZ10 

CZIOAB.D 

czhab.d 

CZ12AB,D 

CZ13AB.D 

CZ14,A.B.D 

CZ15AB,D 

CZ16AB.D 

CZ17AB,D 

CZ18AB.D 

CZ19AB.D 

CZ20,A,B.D 

CZ22.A.B.D 

CZ24,A.B.D 

CZ25AB,D 

CZ27,A,B.D 

CZ30AB,D 

CZ33AB,D 

dc3B24 

dc3B28 

dc3B29 

dc5R4 




A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


mwi 


♦CSD 366 
♦CSD 
CSD 429 
CSD 427 
CSD 427 
CSD 427 
CSD 432 
CSD 362 
CSD 272 
CSD 362 
CSD 272 
CSD 362 
CSD 272 
CSD 362 
CSD 272 
CSD 362 
CSD 272 


DO.22/1 00x11 AEGG 360 

D0.22/ 100X11 AEGG 433 

DO.22/1 25x31 AEGG 360 

DO.22/1 25X31 AEGG 433 

DO.22/1 50x31 AEGG 360 

DO.22/1 50X31 AEGG 433 

D0.22/80X41 AEGG 433 

D0.24S10 ♦AEGG 428 

D0.25S8 fAEGG 426 

D0.42S5 ♦AEGG 423 

D1 .5/1 000 ♦AEGG 402 

D1 .5/200 ♦AEGG 284 

D1 .5/400 ♦AEGG 284 

D1 .5/600 ♦AEGG 285 

D1 .5/800 ♦AEGG 285 

D2S100 ♦AEGG 247 

D2S200 ♦AEGG 247 

D2S400 ♦AEGG 313 

D2S800 ♦AEGG 247 

D3-200 ♦AEGG 288 

D3-400 ♦AEGG 288 

D3-600 ♦AEGG 289 

D3-800 ♦AEGG 289 

D3-1300 AEGG 408 

D5FB10 ♦SHEJ 237 

D5FB20 ♦SHEJ 290 

D5FB40 ♦SHEJ 291 

D5FB60 ♦SHEJ 237 

D6/400A ♦AEGG 292 

D6/800A ♦AEGG 292 

D6/1200A ♦AEGG 406 

D6/1400A ♦AEGG 409 

D6/1600A ♦AEGG 412 

USSR 274 
I USSR 274 

USSR 274 
D9G USSR 274 

D9I USSR 274 

D9K USSR 274 

D9L USSR 274 

D9SZ USSR 274 

D9V USSR 274 

D10N400B ♦AEGG 294 

D10N400C ♦AEGG 294 

D10N800B ♦AEGG 294 

D10N800C ♦AEGG 294 

D10N1200B ♦AEGG 406 

D10N1200C ♦AEGG 406 

D10N1400B ♦AEGG 409 

D10N1400C ♦AEGG 409 

D10N1600B ♦AEGG 412 

D10N1600C ♦AEGG 412 

D18#B USSR 249 

D20 USSR 249 

D21S1000C AEGG 263 

D21S1200C AEGG 263 

D21S1400C AEGG 263 

D24/400B ♦AEGG 301 

D24/400C ♦AEGG 301 

D24/800B ♦AEGG 301 

D24/800C ♦AEGG 301 

D24/1200B ♦AEGG 407 

D24/1200C ♦AEGG 407 

D24/1400B ♦AEGG 409 

D24/1400C ♦AEGG 409 

D24/1600B ♦AEGG 412 

D24/1600C ♦AEGG 412 

D24/1800B ♦AEGG 414 

D24/1800C ♦AEGG 414 

D24N400B ♦AEGG 298 

D24N400C ♦AEGG 298 

D24N400U ♦AEGG 298 

D24N800B ♦AEGG 298 

D24N800C ♦AEGG 298 

D24N800U ♦AEGG 298 

D24N1200B ♦AEGG 406 

D24N1200C ♦AEGG 406 

D24N1200U ♦AEGG 406 

D24N1400B ♦AEGG 409 

D24N1400C ♦AEGG 409 

D24N1400U ♦AEGG 409 

D24N1600B ♦AEGG 412 

D24N1600C ♦AEGG 412 

D24N1600U ♦AEGG 412 

D24NR400B ♦AEGG 298 

D24NR400C ♦AEGG 298 

D24NR400U ♦AEGG 298 

D24NR800B ♦AEGG 298 

D24NR800C ♦AEGG 298 

D24NR800U ♦AEGG 298 

D24NR1200B ♦AEGG 406 

D24NR1200C ♦AEGG 406 

D24NR1200U ♦AEGG 406 

D24NR1400B ♦AEGG 409 


♦ •Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 



393 

-193 

lilil III M— 

♦SCN 

394 

-118 

dc608 

♦SCN 

394 

-108 

dc610 

♦SCN 

394 

-110 

dc673 

♦SCN 

395 

- 29 

dc866 

♦SCN 

395 

- 19 

dc872 

♦ SCN 

395 

- 21 

dc8008 


395 

-119 

dc8020 

♦SCN 



dcBlOO 

♦SCN 

395 

-109 

dcBIOOF 

♦SCN 

395 

-111 

dcBIOI 


396 

- 19 

dcBIOIF 

♦SCN 



dcB102 

♦SCN 

396 

- 15 

dcB102F 

♦SCN 

396 

- 17 

dcB104 


396 

- 55 

dcB104F 

♦SCN 



dcBioe 

♦SCN 

396 

- 46 

dcB106F 

♦SCN 

396 

- 48 

dcB108 


396 

-141 

dcBIIO 

♦SCN 



DO.22/1 00x11 

♦SCN 

396 

-132 

DO.22/1 00X11 

♦SCN 

396 

-134 

DO.22/1 25x31 


397 

- 30 

DO.22/1 25X31 

♦SCN 



DO.22/1 50x31 

♦SCN 

397 

- 21 

DO.22/1 50X31 

♦SCN 

397 

- 23 

D0.22/80X41 


397 

-114 

D0.24S10 

♦SCN 



D0.25S8 

♦SCN 

397 

-107 

D0.42S5 

♦SCN 

397 

-109 

D1 .5/1 000 


397 

-167 

D1 .5/200 

♦SCN 



D1 .5/400 

♦SCN 

397 

-158 

D1 .5/600 

♦SCN 

397 

-160 

D1 .5/800 


398 

- 57 

D2S100 

♦SCN 



D2S200 

♦SCN 

398 

- 48 

D2S400 

♦SCN 

398 

- 50 

D2S800 


398 

-170 

D3-200 

♦SCN 



D3-400 

♦SCN 

398 

-161 

D3-600 

♦SCN 

398 

-163 

D3-800 


399 

- 79 

D3-1300 

♦SCN 



D5FB10 

♦SCN 

399 

- 70 

D5FB20 

♦SCN 

399 

- 72 

D5FB40 

♦CDIL 

180 

- 49 

D5FB60 

♦CDIL 

182 

- 29 

D6/400A 

♦CDIL 

185 

- 63 

D6/800A 

THEF 

433 

- 49 

D6/1200A 

THEF 

433 

- 89 

D6/1400A 

♦CDIL 

173 

-151 

D6/1600A 

♦CDIL 

177 

-151 


CEN 

178 

-109 


♦CDIL 

179 

-143 


CEN 

180 

-103 

D9G 

♦CDIL 

181 

-123 

D9I 

CEN 

182 

- 86 

D9K 

♦CDIL 

184 

-138 

D9L 

CEN 

185 

-118 

D9SZ 

♦CDIL 

186 

-201 

D9V 

CEN 

187 

-177 

D10N400B 

CEN 

189 

- 91 

D10N400C 

CEN 

191 

- 59 

D10N800B 

CEN 

193 

- 10 

D10N800C 

CEN 

194 

- 6 

D10N1200B 

CEN 

195 

- 59 

D10N1200C 

CEN 

196 

-152 

D10N1400B 

CEN 

197 

-129 

D10N1400C 

CEN 

198 

-168 

D10N1600B 

CEN 

199 

-141 

D10N1600C 

CEN 

200 

-160 

D18#B 

CEN 

202 

- 60 

D20 

CEN 

203 

-158 

D21S1000C 

CEN 

204 

-118 

D21S1200C 

CEN 

205 

- 96 

D21S1400C 

CEN 

207 

- 22 

D24/400B 

CEN 

208 

-115 

D24/400C 

CSD 

430 

-139 

D24/800B 

CSD 

427 

-113 

D24/800C 

CSD 

429 

-194 

D24/1200B 

CSD 

419 

-122 

D24/1200C 

CSD 

411 

- 31 

D24/1400B 

CSD 

409 

- 55 

D24/1400C 

CSD 

409 

- 60 

D24/1600B 

CSD 

411 

- 4 

D24/1600C 

CSD 

409 

- 56 

D24/1800B 

CSD 

405 

-194 

D24/1800C 

CSD 

405 

-195 

D24N400B 

♦CSD 

367 

-123 

D24N400C 

CSD 

275 

-146 

D24N400U 

CSD 

409 

- 57 

D24N800B 

♦CSD 

367 

-154 

D24N800C 

♦CSD 

367 

-192 

D24N800U 

♦CSD 

368 

- 12 

D24N1200B 

♦CSD 

368 

- 51 

D24N1200C 

♦CSD 

368 

- 77 

D24N1200U 

♦CSD 

403 

- 48 

D24N1400B 

CSD 

433 

- 84 

D24N1400C 

CSD 

362 

-189 

D24N1400U 

CSD 

363 

- 19 

D24N1600B 

CSD 

363 

- 61 

D24N1600C 

CSD 

363 

-108 

D24N1600U 

CSD 

363 

-153 

D24NR400B 

CSD 

363 

-191 

D24NR400C 

CSD 

364 

- 2 

D24NR400U 

CSD 

431 

-120 

D24NR800B 

CSD 

429 

-119 

D24NR800C 

CSD 

431 

-131 

D24NR800U 

♦CSD 

366 

- 39 

D24NR1200B 

♦CSD 

366 

- 63 

D24NR1200C 


366 

- 89 

D24NR1200U 

366 

-118 

D24NR1400B 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

146 

D24Nfil400C 

♦AEGG 

W 

-126 

173 

D24NR1400U 

♦AEGG 

409 

-127 

17 

D24NR1600B 

♦AEGG 

412 

-118 

120 

D24NR1600C 

♦AEGG 

412 

-119 

114 

D24NR1600U 

♦AEGG 

412 

-120 

146 

D30S3 

SHEJ 

263 

- 34 

147 

D30S4 

SHEJ 

263 

- 38 

170 

D30S1000C 

AEGG 

263 

- 48 

130 

D30S1200C 

AEGG 

263 

- 50 

147 

D30S1400C 

AEGG 

263 

- 53 

133 

D34/400B 

♦AEGG 

303 

- 38 

151 

D34/400C 

♦AEGG 

303 

- 39 

136 

D34/800B 

♦AEGG 

303 

- 40 

155 

D34/800C 

♦AEGG 

303 

- 41 

139 

D34/1200B 

♦AEGG 

407 

- 58 

159 

D34/1200C 

♦AEGG 

407 

- 59 

147 

D34/1400B 

♦AEGG 

409 

-168 

163 

D34/1400C 

♦AEGG 

409 

-169 

148 

D34/1600B 

♦AEGG 

412 

-156 

150 

D34/1600C 

♦AEGG 

412 

-157 

9 

D34/1800B 

♦AEGG 

414 

- 14 

132 

D34/1800C 

♦AEGG 

414 

- 15 

10 

D34N400B 

♦AEGG 

300 

-176 

186 

D34N400C 

♦AEGG 

300 

-177 

11 

D34N400U 

♦AEGG 

300 

-178 

194 

D34N800B 

♦AEGG 

300 

-182 

197 

D34N800C 

♦AEGG 

300 

-183 

10 

D34N800U 

♦AEGG 

300 

-184 

51 

D34N1200B 

♦AEGG 

407 

- 11 

150 

D34N1200C 

♦AEGG 

407 

- 12 

82 

D34N1200U 

♦AEGG 

407 

- 13 

25 

D34N1400B 

♦AEGG 

409 

-140 

132 

D34N1400C 

♦AEGG 

409 

-141 

12 

D34N1400U 

♦AEGG 

409 

-142 

80 

D34N1600B 

♦AEGG 

412 

-133 

87 

D34N1600C 

♦AEGG 

412 

-134 

137 

D34N1600U 

♦AEGG 

412 

-135 

37 

D34NR400B 

♦AEGG 

300 

-179 

197 

D34NR400C 

♦AEGG 

300 

-180 

99 

D34NR400U 

♦AEGG 

300 

-181 

198 

D34NR800B 

♦AEGG 

300 

-185 

65 

D34NR800C 

♦AEGG 

300 

-186 

135 

D34NR800U 

♦AEGG 

300 

-187 

203 

D34NR1200B 

♦AEGG 

407 

- 14 

79 

D34NR1200C 

♦AEGG 

407 

- 15 

174 

D34NR1200U 

♦AEGG 

407 

- 16 

7 

D34NR1400B 

♦AEGG 

409 

-143 

80 

D34NR1400C 

♦AEGG 

409 

-144 

65 

D34NR1400U 

♦AEGG 

409 

-145 

175 

D34NR1600B 

♦AEGG 

412 

-136 

147 

D34NR1600C 

♦AEGG 

412 

-137 

101 

D34NR1600U 

♦AEGG 

412 

-138 

96 

D40H 

♦THEF 

421 

-201 

56 

D60-700 

AEGG 

305 

-117 

57 

D60-1100 

AEGG 

405 

- 98 

62 

D60/400B 

♦AEGG 

304 

- 5 

58 

D60/800B 

♦AEGG 

304 

- 7 

59 

D60/1200B 

♦AEGG 

407 

- 77 

60 

D60/1400B 

♦AEGG 

409 

-183 

63 

D60/1600B 

♦AEGG 

412 

-170 

64 

D60H 

THEF 

424 

-201 

61 

D60N400B 

♦AEGG 

303 

-148 

95 

D60N400C 

♦AEGG 

303 

-149 

96 

D60N400U 

♦AEGG 

303 

-150 

147 

D60N800B 

♦AEGG 

303 

-201 

148 

D60N800C 

♦AEGG 

303 

-202 

164 

D60N800U 

♦AEGG 

303 

-203 

165 

D60N1200B 

♦AEGG 

407 

- 64 

106 

D60N1200C 

♦AEGG 

407 

-65 

107 

D60N1200U 

♦AEGG 

407 

- 66 

103 

D60N1400B 

♦AEGG 

409 

-172 

104 

D60N1400C 

♦AEGG 

409 

-173 

144 

D60N1400U 

♦AEGG 

409 

-174 

143 

D60N1600B 

♦AEGG 

412 

-159 

47 

D60N1600C 

♦AEGG 

412 

-160 

49 

D60N1600U 

♦AEGG 

412 

-161 

52 

D60NR400B 

♦AEGG 

303 

-151 

69 

D60NR400C 

♦AEGG 

303 

-152 

70 

D60NR400U 

♦AEGG 

303 

-153 

73 

D60NR800B 

♦AEGG 

303 

-204 

74 

D60NR800C 

♦AEGG 

303 

-205 

23 

D60NR800U 

♦AEGG 

303 

-206 

24 

D60NR1200B 

♦AEGG 

407 

- 67 

148 

D60NR1200C 

♦AEGG 

407 

- 68 

149 

D60NR1200U 

♦AEGG 

407 

- 69 

139 

D60NR1400B 

♦AEGG 

409 

-175 

140 

D60NR1400C 

♦AEGG 

409 

-176 

12 

D60NR1400U 

♦AEGG 

409 

-177 

13 

D60NR1600B 

♦AEGG 

412 

-162 

71 

D60NR1600C 

♦AEGG 

412 

-163 

72 

D60NR1600U 

♦AEGG 

412 

-164 

73 

D75N400B 

♦AEGG 

306 

- 50 

81 

D75N400C 

♦AEGG 

306 

- 51 

82 

D75N400U 

♦AEGG 

306 

- 52 

83 

D75N800B 

♦AEGG 

306 

-152 

205 

D75N800C 

♦AEGG 

306 

-153 

206 

D75N800U 

♦AEGG 

306 

-154 

207 

D75N1200B 

♦AEGG 

407 

■144 

122 

D75N1200C 

♦AEGG 

407 

-145 

123 

D75N1200U 

♦AEGG 

407 

-146 

124 

D75N1400B 

♦AEGG 

409 

-218 

115 

D75N1400C 

♦AEGG 

409 

-219 

116 

D75N1400U 

♦AEGG 

409 

-220 

117 

D75N1600B 

♦AEGG 

412 

-200 

74 

D75N1600C 

♦AEGG 

412 

-201 

75 

D75N1600U 

♦AEGG 

412 

-202 

76 

D75NR400B 

♦AEGG 

306 

- 53 

84 

D75NR400C 

♦AEGG 

306 

-54 

85 

D75NR400U 

♦AEGG 

306 

- 55 

86 

D75NR800B 

♦AEGG 

306 

■155 

208 

D75NR800C 

♦AEGG 

306 

-156 

209 

D75NR800U 

♦AEGG 

306 

-157 

210 

D75NR1200B 

♦AEGG 

407 

-147 

125 

D75NR1200C 

♦AEGG 

407 

-148 




1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MiM I 1 II 1 mill lliii 1 li’l 1 



TYPE No. 

MFRS 



D75NR1200U 

♦AEGG 

407 

-149 

D255NR400B 

♦AEGG 

307 

■168 

DT809N3600 

♦AEGu 

421 

- 56 

DB606T 

♦ DIX 

366 

-139 

DCB25B 

♦TSAJ 

287 

- 17 

D75NR1400B 

^AEGG 

410 

- 1 

D255NR400V 

♦AEGG 

307 

-169 

D2015L 

♦TCE 

293 

-179 

DB606W 

♦ DIX 

366 

-140 

DCB25C 

♦TSAJ 

287 

- 37 

D75NR1400C 

♦AEGG 

410 

- 2 

D255NR600B 

♦AEGG 

307 

-213 

D2020L 

♦TCE 

295 

-208 

DB608T 

♦ DIX 

366 

-166 

DCB25E 

♦TSAJ 

287 

- 65 

D75NR1400U 

♦AEGG 

410 

- 3 

D255NR600V 

♦AEGG 

307 

-214 

D2200N2000 

♦AEGG 

416 

- 12 

DB608W 

♦ DIX 

366 

-167 

DCD015 

TSAJ 

246 

-163 

D75NR1600B 

♦ AEGG 

412 

-203 

D255NR700B 

♦AEGG 

308 

- 14 

D2200N2200 

♦AEGG 

416 

-148 

DB610T 

♦ DIX 

366 

■186 

DCE015 

TSAJ 

246 

-162 

D75NR1600C 

♦AEGG 

412 

-204 

D255NR700V 

♦AEGG 

308 

- 15 

D2200N2400 

♦AEGG 

417 

- 90 

DB610W 

♦ DIX 

366 

-187 

DD0.22/80X41 

AEGG 

433 

-117 

D75NR1600U 

♦AEGG 

412 

-205 

D255NR800B 

♦AEGG 

308 

- 38 

D2200N2600 

♦AEGG 

418 

-115 

DB800T 

♦ DIX 

366 

-210 

DD10 

♦ CODI 

401 

- 11 

D80H 

♦TREE 

426 

- 71 

D255NR800V 

♦AEGG 

308 

- 39 

D2200N2800 

♦AEGG 

419 

- 3 

DB800W 

♦ DIX 

366 

-211 

DD10A 

♦ CODI 

232 

-157 

D100H 

♦THEF 

427 

-111 

D269/2800 

♦AEGG 

418 

-178 

D2209N2000 

♦AEGG 

416 

- 13 

DB801T 

♦ DIX 

367 

- 7 

DD15 

♦ CODI 

410 

-204 

D121N400B 

♦AEGG 

306 

-202 

D269/3200 

♦AEGG 

420 

- 74 

D2209N2200 

♦AEGG 

416 

-149 

DB801W 

♦ DIX 

367 

- 8 

DD20 

♦ CODI 

414 

-180 

D121N400V 

♦AEGG 

306 

-203 

D269/3600 

♦ AEGG 

421 

- 29 

D2209N2400 

♦AEGG 

417 

- 91 

DB802T 

♦ DIX 

367 

- 20 

DD20A 

♦ CODI 

232 

-158 

D121N800B 

♦AEGG 

306 

-204 

D300-700 

♦ AEGG 

310 

- 98 

D2209N2600 

♦AEGG 

418 

-116 

DB802W 

♦ DIX 

367 

- 21 

DD22S800 

AEGG 

300 

-174 

D121N800V 

♦AEGG 

306 

-205 

D300-1100 

♦ AEGG 

405 

-131 

D2209N2800 

♦AEGG 

419 

- 4 

DB804T 

♦ DIX 

367 

- 37 

DD22S1000 

AEGG 

403 

-166 

D121N1200B 

♦AEGG 

407 

-172 

D302 

USSR 

280 

-130 

D2228N200 

♦AEGG 

313 

- 62 

DB804W 

♦ DIX 

367 

- 38 

DD22S1200 

AEGG 

407 

- 9 

D121N1200V 

♦AEGG 

407 

-173 

D303 

USSR 

288 

- 56 

D2228N400 

♦AEGG 

313 

- 64 

DB806T 

♦ DIX 

367 

- 53 

DD22S1400 

AEGG 

409 

-137 

D121N1400B 

♦AEGG 

410 

- 20 

D304 

USSR 

290 

-137 

D2228N600 

♦AEGG 

313 

- 66 

DB806W 

♦ DIX 

367 
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- 13 

DBC1 

SELI 

439 

-107 

DD6720(A) 

LUCB 

300 

- 5 

D251NR1800E 

♦ AEGG 

414 

- 37 

D1 800/2200 

♦AEGG 

416 

-155 

DB105G 

♦ Dll 

361 

- 14 

DBC2 

SELI 

439 

-108 

DD6721(A) 

LUCB 

237 

-106 

D255N200B 

♦ AEGG 

308 

-168 

D1 800/2600 

♦AEGG 

418 

-118 

DB106 

♦ Dll 

361 

- 40 

DBC3 

SELI 

439 

-109 

DD6723(A) 

LUCB 

300 

- 76 

D255N200V 

♦ AEGG 

308 

-169 

D1 800/3000 

♦AEGG 

420 

- 24 

DB106G 

♦ Dll 

361 

- 41 

DBC4 

SELI 

439 

-110 

DD6726(A) 

LUCB 

237 

■107 

D255N400B 

♦ AEGG 

308 

-188 

D1800N2400 

♦AEGG 

417 

- 82 

DB107 

♦ Dll 

361 

- 63 

DBC5 

SELI 

440 

- 1 

DD6802 

LUCB 

298 

• 

D255N400V 

♦ AEGG 

308 

-189 

D1800N2400T 

♦AEGG 

417 

- 96 

DB107G 

♦ Dll 

361 

- 64 

DBC6 

SELI 

440 

- 2 

DD6805 

LUCB 

298 

-132 

D255N600B 

♦AEGG 

308 

-204 

D1800N2800 

♦AEGG 

418 

-218 

DB600T 

♦ DIX 

366 

- 33 

DBC7 

SELI 

440 

- 3 

DD6810 

LUCB 

298 

■171 

D255N600V 

♦AEGG 

308 

-205 

D1800N2800T 

♦AEGG 

419 

- 6 

DB600W 

♦ DIX 

366 

- 34 

DBC8 

SELI 

440 

- 4 

DD6820 

LUCB 

299 

- 24 

D255N700B 

♦AEGG 

308 

-207 

D1800N3200 

♦AEGG 

420 

-107 

DB601T 

♦ DIX 

366 

- 56 

DBC9 

SELI 

440 

- 5 

DD6830 

LUCB 

299 

- 79 

D255N700V 

♦AEGG 

308 

-208 

D1800N3200T 

♦AEGG 

420 

-112 

DB601W 

♦ DIX 

366 

- 57 

DCA015 

TSAJ 

246 

-144 

DD6840 

LUCB 

299 

■135 

D255N800B 

♦AEGG 

309 

- 2 

D1800N3600 

♦AEGG 

421 

- 55 

DB602T 

♦ DIX 

366 

- 82 

DCA25B 

♦TSAJ 

287 

- 16 

DEI 00 

♦ DIO 

435 

- 63 

D255N800V 

♦AEGG 

309 

- 3 

D1809N2400 

♦AEGG 

417 

- 83 

DB602W 

♦ DIX 

366 

- 83 

DCA25C 

♦TSAJ 

287 

- 36 

DEI 04 

UNI 

234 

- 27 

D255NR200B 

♦AEGG 

307 

-102 

D1809N2800 

♦ AEGG 

418 

-219 

DB604T 

♦DIX 

366 

-111 

DCA25E 

♦TSAJ 

287 

- 64 

DE110 

UNI 

234 

- 23 

D255NR200V 

♦AEGG 

307 

-103 

D1809N3200 

♦AEGG 

420 

-108 

DB604W 


366 

-112 

DCB015 

TSAJ 

246 

-137 

DE111 

UNI 

234 

- 24 











1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 






■S13S3 

mmm 



mi 



mil niiM 

409 

- 13 

t5R5S5 

H5r“ 

RJcRWiTil 


mm 1 1 ii|ii 



l»[ 


4TT 

- 61 

DE113 

UNI 

234 

- 37 

DFS250A15 

♦HITJ 

411 

-178 


STI 

nnn 

DS5 

♦BELI 

342 

-109 

DS442 

♦TSAJ 

232 

-194 

DE114 

UNI 

234 

■ 25 

DG1 

♦GIC 

256 

- 98 


HSE 

234 - 63 

DS6-04F 

BBCG 

294 

-102 

DS442X 

♦TSAJ 

234 

-197 

DE115 

UNI 

234 

• 26 

DG2 

♦GIC 

256 

-103 


HSE 

234 -189 

DS6-08F 

BBCG 

294 

-153 

DS446 

♦TSAJ 

235 

-117 

DE3101/2 

❖ DIO 

258 

- 10 

DG3 

♦GIC 

256 

-104 


HSE 

231 -174 

DS6-12F 

BBCG 

406 

-172 

DS448 

♦TSAJ 

244 

-190 

DE3101/5 

♦DIO 

258 

■ 11 

DHA16 

♦TSAJ 

429 

-171 


STI 


DS6-14F 

BBCG 

409 

-110 

DS804SE07 

♦AEIL 

312 

-108 

DF01 

♦FEC 

360 

-124 

DHA20 

♦TSAJ 

430 

- 97 


HSE 

231 -175 

DS6-16F 

BBCG 

412 

-105 


♦AEIL 

312 

-112 

DF01M 

♦GIG 

360 

-125 

DHB08 

♦TSAJ 

232 

-111 


HSE 

231 -176 

DS9-04F 

BBCG 

294 

-161 

DS804SE09 

♦AEIL 

312 

-117 

DF02 

♦FEC 

360 

-157 

DHB10 

♦TSAJ 

427 

- 5 


HSE 

249 - 57 

DS9-08F 

BBCG 

294 

-162 

DS804SE10 

♦AEIL 

405 

- 16 

DF02M 

♦GIG 

360 

-158 

DHB12 

♦TSAJ 

428 

- 28 


STI 


DS9-12F 

BBCG 

406 

-174 

DS804SE11 

♦AEIL 

405 

-165 

DF04 

♦FEC 

360 

-192 

DHB14 

TSAJ 

428 

-181 

DR300 

♦BELI 

250 -176 

DS9-14F 

BBCG 

409 

-112 


♦AEIL 

408 

-129 

DF04M 

♦GIC 

360 

-193 

DHB16 

TSAJ 

429 

-172 


♦EDI 


DS9-16F 

BBCG 

412 

-107 

DS804SE13 

♦AEIL 

409 

- 34 

DF005 

♦ FEC 

360 

- 96 

DHB18 

TSAJ 

430 

- 35 

DR301 

♦BELI 

250 -129 

DS17-02A 

♦BBCG 

298 

-178 

DS804SE14 

♦AEIL 

410 

-160 

DF005M 

♦GIC 

360 

- 97 

DHG3A120 

♦ HITJ 

237 

- 68 

HSE 

STI 


DS17-04A 

♦BBCG 

299 

- 33 

DS804SE15 

♦AEIL 

411 

-211 

DF06 

♦FEC 

361 

- 15 

DHG3B140 

♦ HITJ 

237 

- 69 


HSE 

234 -190 

DS17-06A 

BBCG 

299 

-124 

DS804SE16 

♦AEIL 

413 

-105 

DF06M 

♦GIC 

361 

- 16 

DHG3C160 

♦HITJ 

237 

- 70 


HSE 

234 -191 

DS17-08A 

BBCG 

299 

-166 

DS804SE17 

♦AEIL 

413 

-170 

DF08 

♦FEC 

361 

- 42 

DHG3D200 

♦HITJ 

237 

■ 71 

DR304 

HSE 

234 -170 

DS17-12A 

BBCG 

406 

-219 

DS804SE18 

♦AEIL 

414 

-101 

DF08M 

♦GIC 

361 

- 43 

DHG3E250 

♦ HITJ 

237 

- 72 

DR305 

HSE 

234 -171 

DS17-14A 

♦BBCG 

409 

-129 

DS804SE19 

♦AEIL 

414 

-152 

DF10 

♦CODI 

248 

-143 

DHG3G80 

♦ HITJ 

237 

- 67 

DR306 

HSE 

234 -172 

DS17-16A 

♦BBCG 

412 

-121 

DS804SE20 

♦AEIL 

415 

-201 

DF10#B 

♦FEC 

361 

- 65 

DI914-1B 

♦DIO 

435 

- 65 

DR307 

HSE 

234 -173 

DS18 

♦TSAJ 

276 

-157 

DS804SE21 

♦AEIL 

416 

- 43 

DF15 

♦CODI 

248 

-152 

DI914-1Q 

♦DIO 

435 

- 66 


HSE 

234 -174 

DS19 

♦TSAJ 

276 

-158 

DS904SM10 

AEIL 

405 

- 22 

DF20 

♦CODI 

248 

-163 

DI914.1QM 

♦DIO 

435 

- 67 


HSE 

234 -192 

DS19C 

♦ HITJ 

297 

-139 

DS904SM11 

AEIL 

405 

-169 

DF25 

♦CODI 

248 

-167 

DI914-2B 

♦DIO 

435 

- 68 


STI 


DS19E 

♦HITJ 

297 

-166 

DS904SM12 

AEIL 

408 

-137 

DF30 

♦CODI 

248 

-172 

DI914.2Q 

♦DIO 

435 

- 69 

DR310 

HSE 

234 - 64 

DS19G 

♦ HITJ 

297 

-198 

DS904SM13 

♦AEIL 

409 

- 37 

DF35 

♦CODI 

248 

-175 

DI914.2QM 

♦DIO 

435 

- 70 


STI 


DS19J 

♦ HITJ 

297 

-217 

DS904SM14 

♦AEIL 

410 

-167 

DF40 

♦CODI 

248 

-178 

DI914-3B 

♦DIO 

435 

- 71 

DR311 

HSE 

231 -216 

DS20C 

♦ HITJ 

297 

-140 

DS904SM15 

♦AEIL 

411 

-214 

DF100 

♦ DIO 

435 

- 64 

DI914.3Q 

♦DIO 

435 

- 72 

DR312 

HSE 

234 - 65 

DS20E 

♦ HITJ 

297 

-167 

DS904SM16 

♦AEIL 

413 

•110 

DF252-02 

♦THEF 

310 

- 20 

DI914-3QM 

♦DIO 

435 

- 73 

DR313 

HSE 

234 - 66 

DS20G 

♦ HITJ 

297 

-199 

DS904SM17 

♦AEIL 

413 

-172 

DF252-04 

♦THEF 

310 

- 21 

DIBIO 

MEHK 

361 

- 58 

DR314 

HSE 

234 - 67 


♦HITJ 

297 

-218 

DS904SM18 

♦AEIL 

414 

-106 

DF252.06 

♦THEF 

310 

- 22 

DL201 

SDI 

358 

- 68 

DR315 

HSE 

231 -177 

DS22-04A 

♦BBCG 

302 

- 49 

DS904SM19 

♦AEIL 

414 

-154 

DF252-08 

♦THEF 

310 

- 23 

DL202 

SDI 

358 

- 69 

DR316 

HSE 

231 -178 

DS22-08A 

BBCG 

302 

- 47 

DS904SM20 

♦AEIL 

415 

-207 

DF252-10 

♦THEF 

404 

-155 

DL203 

SDI 

358 

- 70 

DR317 

HSE 

231 -179 

DS22-12A 

BBCG 

407 

- 42 

DS904SM21 

♦AEIL 

416 

- 47 

DF252-12 

♦THEF 

408 

- 32 

DL204 

SDI 

358 

- 71 

DR318 

HSE 

231 -180 

DS22-14A 

♦BBCG 

409 

-157 

DS904SM22 

♦AEIL 

416 

-129 

DF252-14 

♦THEF 

410 

- 72 

DL401 

SDI 

358 

- 72 

DR319 

HSE 

231 -181 

DS22-16A 

♦BBCG 

412 

-147 

DS904SM23 

♦AEIL 

416 

-184 

DF451-01 

♦THEF 

309 

-105 

DL402 

SDI 

358 

- 73 

DR321 

HSE 

234 -175 

DS35-02A 

♦BBCG 

303 

- 32 

DS904SM24 

♦AEIL 

417 

- 67 

DF451-02 

♦THEF 

309 

-129 

DL403 

SDI 

358 

- 74 

DR323 

HSE 

234 - 68 

DS35-04A 

♦BBCG 

303 

- 33 

DS904SM25 

♦AEIL 

418 

- 30 

DF451.04 

♦THEF 

309 

-165 

DL404 

SDI 

358 

- 75 

DR324 

HSE 

234 - 69 

DS35-08A 

BBCG 

303 

- 31 

DS904SM26 

♦AEIL 

418 

- 98 

DF451-06 

♦THEF 

309 

-198 

DL601 

SDI 

358 

- 76 

DR325 

HSE 

234 - 70 

DS35-12A 

BBCG 

407 

- 57 

DS904SM27 

♦AEIL 

418 

-137 

DF451.08 

♦THEF 

310 

- 3 

DL602 

SDI 

358 

- 77 

DR326 

HSE 

234 - 71 

DS35-14A 

♦BBCG 

409 

-167 

DS904SM28 

♦AEIL 

418 

-206 

DF451-10 

♦THEF 

404 

-150 

DL603 

SDI 

358 

- 78 

DR327 

HSE 

234 -184 

DS35-16A 

♦BBCG 

412 

-155 

DS904SM29 

♦AEIL 

419 

- 28 

DF451-12 

♦THEF 

408 

- 25 

DL604 

SDI 

358 

- 79 


STI 


DS42-04A 

♦BBCG 

304 

- 4 

DS912SM25 

♦AEIL 

418 

- 4 

DF451-14 

♦THEF 

410 

- 66 

DL801 

SDI 

358 

- 80 

DR328 

HSE 

234 -185 

DS42-08A 

BBCG 

304 

- 8 

DS912SM26 

♦AEIL 

418 

- 79 

DF452-02 

♦THEF 

310 

-210 

DL802 

SDI 

358 

- 81 

DR329 

HSE 

234 -186 

DS42-12A 

BBCG 

407 

- 78 

DS912SM27 

♦AEIL 

418 

-125 

DF452-04 

♦THEF 

311 

- 11 

DL803 

SDI 

358 

- 82 

DR330 

HSE 

234 -187 

DS42-14A 

♦ BBCG 

409 

-182 

DS912SM28 

♦AEIL 

418 

-186 

DF452-06 

♦THEF 

311 

- 33 

DL804 

SDI 

358 

- 83 


STI 


DS42-16A 

♦BBCG 

412 

-169 

DS912SM29 

♦AEIL 

419 

- 17 

DF452-08 

♦THEF 

311 

- 54 

DN262-02 

♦THEF 

310 

-154 

DR336 

HSE 

231 -168 

DS75-02B 

♦ BBCG 

305 

-159 

DS912SM30 

♦AEIL 

419 

-205 

DF452.10 

♦THEF 

404 

-192 

DN262-04 

♦THEF 

310 

-155 

DR337 

HSE 

231 -169 

DS75-04B 

♦ BBCG 

305 

-161 

DS912SM31 

♦AEIL 

420 

- 35 

DF452-12 

♦THEF 

408 

- 72 

DN262-06 

♦THEF 

310 

-156 

DR338 

HSE 

231 -170 

DS75-06B 

BBCG 

306 

-111 

DS912SM32 

♦AEIL 

420 

- 87 

DF452-14 

♦THEF 

410 

-105 

DN262-08 

♦THEF 

310 

-157 

DR351 

HSE 

234 -176 

DS75-08B 

BBCG 

306 

-164 

DS912SM33 

♦AEIL 

420 

-120 

DF452-15 

♦THEF 

411 

-198 

DN262-10 

♦THEF 

404 

-173 


STI 


DS75-12B 

BBCG 

407 

- 70 

DS912SM34 

♦AEIL 

420 

-153 

DF652-02 

♦THEF 

311 

-171 

DN262-12 

♦THEF 

408 

- 53 

DR352 

HSE 

234 - 90 

DS75-14B 

♦BBCG 

409 

-189 

DS912SM35 

♦AEIL 

420 

-205 

DF652-04 

♦THEF 

311 

-176 

DN262-14 

♦THEF 

410 

- 86 

DR365 

HSE 

231 -128 

DS75-16B 

♦BBCG 

412 

-175 

DS912SM36 

♦AEIL 

421 

- 38 

DF652-06 

♦THEF 

311 

-181 

DN262-16 

♦THEF 

413 

- 48 

DR366 

HSE 

231 -182 

DS80-04A 

♦BBCG 

306 

-191 

DS912SM37 

♦AEIL 

421 

- 65 

DF652-08 

♦THEF 

311 

-185 

DN262-18 

♦THEF 

414 

- 54 


STI 


DS80-08A 

BBCG 

306 

-192 

DS912SM38 

♦AEIL 

421 

- 99 

DF652-10 

♦THEF 

404 

-214 

DN262-20 

♦THEF 

415 

-154 

DR379 

STI 

234 -177 

DS80-12A 

BBCG 

407 

-170 

DS912SM39 

♦AEIL 

421 

-115 

DF652-12 

♦THEF 

408 

- 98 

DN462-02 

♦THEF 

311 

-139 

DR385 

HSE 

234 - 91 

DS80-14A 

♦BBCG 

410 

- 18 

DS912SM40 

♦AEIL 

422 

- 68 

DF652-14 

♦THEF 

410 

-132 

DN462-04 

♦THEF 

311 

-140 


STI 


DS80-16A 

♦BBCG 

412 

-219 

DS912SM41 

♦AEIL 

422 

- 93 

DF652-16 

♦THEF 

413 

- 76 

DN462-06 

♦THEF 

311 

-141 

DR389 

HSE 

234 -178 

DS110-04A 

♦BBCG 

308 

- 92 

DS912SM42 

♦AEIL 

422 

-124 

DF652-18 

♦THEF 

414 

- 82 

DN462-08 

♦THEF 

311 

-142 

DR400 

♦EDI 

241 -193 

DS110-08A 

BBCG 

308 

-113 

DS912SM43 

♦AEIL 

422 

-139 

DF652-20 

♦THEF 

415 

-180 

DN462.10 

♦THEF 

404 

-207 

DR401 

STI 

249 - 56 

DS110-12A 

BBCG 

407 

-206 

DS912SM44 

♦AEIL 

422 

-171 

DF652.22 

♦THEF 

416 

-113 

DN462-12 

♦THEF 

408 

- 90 

DR418 

STI 

248 -110 

DS110-14A 

♦BBCG 

410 

- 37 

DS912SM45 

♦AEIL 

422 

-216 

DF652-24 

♦THEF 

417 

- 46 

DN462-14 

♦THEF 

410 

-126 

DR426 

STI 

232 - 53 

DS110-16A 

♦BBCG 

413 

- 10 

DS912SM46 

♦AEIL 

423 

- 14 

DF652-25 

♦THEF 

418 

- 10 

DN462.16 

♦THEF 

413 

- 70 

DR435 

HSE 

234 - 92 

DS130T 

♦TSAJ 

282 

- 66 

DS912SM47 

♦AEIL 

423 

- 18 

DF752-02 

♦THEF 

312 

- 8 

DN462-18 

♦THEF 

414 

- 74 


STI 


DS132 

♦TSAJ 

279 

-186 

DS912SM48 

♦AEIL 

423 

- 47 

DF752-04 

♦THEF 

312 

- 16 

DN462-20 

♦THEF 

415 

-173 

DR450 

♦BELI 

275 -138 

DS133 

♦TSAJ 

279 

-187 

DS912SM49 

♦AEIL 

423 

- 56 

DF752-06 

♦THEF 

312 

- 23 

DN662.02 

♦THEF 

312 

- 9 

DR463 

HSE 

234 -188 

DS135 

♦TSAJ 

281 

-201 

DS912SM50 

♦AEIL 

424 

- 65 

DF752.08 

♦THEF 

312 

- 34 

DN662-04 

♦THEF 

312 

- 17 

DR464 

HSE 

233 - 24 

DS150A 

TSAJ 

283 

-191 

DS912SM51 

♦AEIL 

424 

- 72 

DF752-11 

♦THEF 

405 

-158 

DN662-06 

♦THEF 

312 

- 24 

DR482 

STI 

249 - 3 

DS150B 

TSAJ 

284 

- 79 

DS912SM52 

♦AEIL 

424 

- 77 

DF752-12 

♦THEF 

408 

-116 

DN662-08 

♦THEF 

312 

- 35 

DR521 

STI 

243 - 65 

DS150C 

TSAJ 

284 

-181 

DS912SM53 

♦AEIL 

424 

- 82 

DF752-14 

♦THEF 

410 

-148 

DN662.10 

♦THEF 

405 

- 6 

DR600 

♦EDI 

242 - 6 

DS170-18L 

♦BBCG 

414 

- 29 

DS912SM54 

♦AEIL 

424 

- 87 

DF752-16 

♦THEF 

413 

- 94 

DN662-12 

♦THEF 

408 

-117 

DR668 

STI 

232 - 28 

DS170-20L 

♦BBCG 

415 

-140 

DS912SM55 

♦AEIL 

424 

-110 

DF752-18 

♦THEF 

414 

- 94 

DN662.14 

♦THEF 

410 

-149 

DR670 

STI 

232 - 29 

DS170-25L 

♦BBCG 

417 

-205 

DS912SM56 

♦AEIL 

424 

-116 

DF752-20 

♦THEF 

415 

-194 

DN662.16 

♦THEF 

413 

- 95 

DR694 

STI 

249 -134 

DS175-02L 

♦BBCG 

308 

-145 

DS1101SM01 

♦AEIL 

313 

- 31 

DFA05B 

♦TSAJ 

276 

-152 

DN662.18 

♦THEF 

414 

- 95 

DR699 

STI 

234 -118 

DS175-04L 

♦BBCG 

308 

-146 

DS1101SM02 

♦AEIL 

313 

- 33 

DFA05C 

♦TSAJ 

276 

-177 

DN662-20 

♦THEF 

415 

-196 

DR700 

♦EDI j 

242 - 19 

DS175-06L 

♦BBCG 

308 

-147 

DS1101SM03 

♦AEIL 

313 

- 35 

DFA05E 

♦TSAJ 

276 

-216 

DN662-22 

♦THEF 

416 

-123 

DR800 

♦EDI 

242 - 30 

DS175-08L 

♦BBCG 

308 

-148 

DS1101SM04 

♦AEIL 

313 

- 38 

DFA05G 

♦TSAJ 

277 

- 38 

DN662-24 

♦THEF 

417 

- 57 

DR826 

STI 

232 - 16 

DS175-10L 

♦BBCG 

404 

-116 

DS1101SM05 

♦AEIL 

313 

- 40 

DFB03R 

TSAJ 

411 

- 28 

DN662-25 

♦THEF 

418 

- 21 

DR833 

STI 

243 - 89 

DS175-12L 

♦BBCG 

407 

-211 

DS1101SM06 

♦AEIL 

313 

- 42 

DFB03T 

TSAJ 

413 

-144 

DN761.20 

♦THEF 

415 

-195 

DR852 

STI 

242 -186 

DS175-14L 

♦BBCG 

410 

- 42 

DS1101SM07 

♦AEIL 

313 

- 45 

DFB03W 

TSAJ 

415 

- 13 

DN761-22 

♦THEF 

416 

-122 

DR900 

♦EDI 

242 - 36 

DS175-16L 

♦ BBCG 

413 

- 14 

DS1101SM08 

♦AEIL 

313 

- 47 

DFB05B 

♦TSAJ 

276 

-160 

DN761-24 

♦THEF 

417 

- 56 

DR1000 

♦EDI 

242 - 58 

DS240-02A 

♦ BBCG 

309 

- 53 

DS1101SM09 

♦AEIL 

313 

- 50 

DFB05C 

♦TSAJ 

276 

-183 

DN761.26 

♦THEF 

418 

- 90 

DR 1200 

♦EDI 

242 - 78 

DS240-04A 

♦ BBCG 

309 

- 64 

DS1101SM10 

♦AEIL 

405 

- 42 

DFB05E 

♦TSAJ 

277 

- 2 

DN761.28 

♦THEF 

418 

-200 

DRA402 

♦THEF 

301 -132 

DS240-06A 

♦ BBCG 

309 

- 74 

DS1101SM11 

♦AEIL 

405 

-183 

DFB05G 

♦TSAJ 

277 

- 43 

DN761.30 

♦THEF 

419 

-220 

DRA404 

♦THEF 

301 -179 

DS240-07A 

♦BBCG 

309 

- 77 

DS1101SM12 

♦AEIL 

408 

-160 

DFC05J 

♦TSAJ 

277 

- 61 

DN761.32 

♦THEF 

420 

- 91 

DRA406 

♦THEF 

301 -212 

DS290-08J 

♦ BBCG 

310 

- 41 

DS1104SM10 

♦AEIL 

405 

- 35 

DFC05L 

♦TSAJ 

401 

- 89 

DN761-34 

♦THEF 

420 

-154 

DRA408 

♦THEF 

302 - 23 

DS290-12J 

♦ BBCG 

408 

- 34 

DS1104SM11 

♦AEIL 

405 

-178 

DFC05N 

♦TSAJ 

405 

-218 

DN762-02 

♦THEF 

312 

-121 

DRA410 

♦THEF 

403 -176 

DS290-14J 

♦ BBCG 

410 

- 74 

DS1104SM12 

♦AEIL 

408 

-149 

DFC05R 

♦TSAJ 

411 

- 42 

DN762-04 

♦THEF 

312 

-122 

DRB100-02R 

♦THEF 

306 - 9 

DS290-16J 

♦ BBCG 

413 

- 35 

DS1104SM13 

♦AEIL 

409 

- 45 

DFC10E 

♦TSAJ 

281 

- 68 

DN762-06 

♦THEF 

312 

-123 

DRB100-04R 

♦THEF 

306 - 71 

DS390-04 

♦BBCG 

310 

-189 

DS1104SM14 

♦AEIL 

410 

-181 

DFC10G 

♦TSAJ 

281 

-184 

DN762.08 

♦THEF 

312 

-124 

DRB100-06R 

♦THEF 

306 -124 

DS390-04J 

♦BBCG 

311 

- 77 

DS1104SM15 

♦AEIL 

412 

- 2 

DFD05B 

♦TSAJ 

276 

-153 

DN762-10 

♦THEF 

405 

- 21 

DRB100-08R 

♦THEF 

306 -176 

DS390-06J 

♦BBCG 

310 

-170 

DS1104SM16 

♦AEIL 

413 

-119 

DFD05C 

♦TSAJ 

276 

-178 

DN762.12 

♦THEF 

408 

-136 

DRB 100-1 OR 

♦THEF 

404 - 80 

DS390-08J 

♦BBCG 

310 

-177 

DS1104SM17 

♦AEIL 

413 

•181 

DFD05E 

♦TSAJ 

276 

-217 

DN762-14 

♦THEF 

410 

-166 

DRB100-12R 

♦THEF 

407 -167 

DS402ST01 

♦AEIL 

311 

-100 

DS1104SM18 

♦AEIL 

414 

-115 

DFD05G 

♦TSAJ 

277 

- 39 

DN762-16 

♦THEF 

413 

-109 

DRBT100-02R 

♦THEF 

306 - 10 

DS402ST02 

♦AEIL 

311 

-104 

DS1104SM19 

♦AEIL 

414 

-160 

DFF20B10 

♦HITJ 

263 

-122 

DN762-18 

♦THEF 

414 

-105 

DRBT100-04R 

♦THEF 

306 - 72 

DS402ST04 

♦AEIL 

311 

-110 

DS1104SM20 

♦AEIL 

415 

-218 

DFF20B12 

♦HITJ 

263 

-123 

DN762-20 

♦THEF 

415 

-206 

DRBT100-06R 

♦THEF 

306 -125 

DS402ST05 

♦AEIL 

311 

•114 

DS1104SM21 

♦AEIL 

416 

- 54 

DFF50B10 

♦ HITJ 

263 

-204 

DN961-02 

♦THEF 

313 

- 24 

DRBT100-08R 

♦THEF 

306 -177 

DS402ST06 

♦AEIL 

311 

-117 

DS1104SM22 

♦AEIL 

416 

-137 

DFF50B12 

♦ HITJ 

263 

-205 

DN961-04 

♦THEF 

313 

- 25 

DRBT100-10R 

♦THEF 

404 - 81 

DS402ST07 

♦AEIL 

311 

-128 

DS1104SM23 

♦AEIL 

416 

-191 

DFH10B 

♦TSAJ 

280 

- 43 

DN961-06 

♦THEF 

313 

- 26 

DRBT100-12R 

♦THEF 

407 -168 

DS402ST08 

♦AEIL 

311 

-129 

DS1104SM24 

♦AEIL 

417 

- 77 

DFH10C 

♦TSAJ 

280 

-131 

DN961-08 

♦THEF 

313 

- 27 

DRX10 

♦ BELI 

412 - 14 

DS402ST09 

♦AEIL 

311 

-138 

DS1104SM25 

♦AEIL 

418 

- 38 

DFH10E 

♦TSAJ 

281 

- 34 

DN961-10 

♦THEF 

405 

- 41 

DS0.9.04A 

♦ BBCG 

282 -195 

DS402ST10 

♦AEIL 

404 

-195 

DS1104SM26 

♦AEIL 

418 

-109 

DFH10G 

♦TSAJ 

281 

-154 

DN961.12 

♦THEF 

408 

-156 

DS0.9.08A 

BBCG 

283 - 16 

DS402ST11 

♦AEIL 

405 

-147 

DS1104SM27 

♦AEIL 

418 

-144 

DFH10J 

♦TSAJ 

282 

- 28 

DN961-14 

♦THEF 

410 

-188 

DS0.9-12A 

BBCG 

406 - 71 

DS402ST12 

♦AEIL 

408 

- 80 

DS1104SM28 

♦AEIL 

418 

-215 

DFP027 

♦LUCB 

342 

-104 

DN961-16 

♦THEF 

413 

-127 

DS0.9.14A 

♦ BBCG 

409 - 74 

DS412SE40 

♦AEIL 

422 

- 56 

DS1104SM29 

♦AEIL 

419 

- 36 

DFP068 

♦LUCB 

342 

-105 

DN961-18 

♦THEF 

414 

-122 

DS0.9-16A 

♦BBCG 

412 - 52 

DS412SE41 

♦AEIL 

422 

- 87 

DS1107SM24 

♦AEIL 

417 

- 63 

DFP140 

♦LUCB 

342 

-106 

DN961-20 

♦THEF 

416 

- 7 

DS1.2-04A 

♦BBCG 1 

285 -178 

DS412SE42 

♦AEIL 

422 

-116 

DS1107SM25 

♦AEIL 

418 

- 27 

DFP180 

♦ LUCB 

342 

-107 

DN961-22 

♦THEF 

416 

-141 

DS1.2-08A 

BBCG ! 

285 -182 

DS412SE43 

♦AEIL 

422 

-133 

DS1107SM26 

♦AEIL 

418 

- 94 

DFP240 

♦ LUCB 

342 

-108 

DN961.24 

♦THEF 

417 

- 84 

DS1.2-12A 

BBCG 

406 - 96 

DS412SE44 

♦AEIL 

422 

-159 

DS1107SM27 

♦AEIL 

418 

-134 

DFS80A8 

♦HITJ 

305 

- 57 

DN961-25 

♦THEF 

418 

- 45 

DS1.2-14A 

♦BBCG 

409 - 81 

DS430-04J 

BBCG 

311 

- 66 

DS1107SM28 

♦AEIL 

418 

-202 

DFS80A10 

♦HITJ 

404 

- 30 

DR50 

BELI 

275 

- 46 

DS1.2-16A 

♦ BBCG 

412 - 63 

DS430-06J 

BBCG 

311 

- 69 

DS1107SM29 

♦AEIL 

419 

- 25 

DFS80A13 

♦HITJ 

408 

-214 

DR128 

HSE 

231 

-173 

DS2-04A 

♦ BBCG 

285 -185 

DS430-08J 

BBCG 

311 

- 73 

DS1107SM30 

♦AEIL 

420 

- 6 

DFS80A15 

♦ HITJ 

411 

-139 


STI 



DS2-08A 

BBCG 

285 -186 

DS430-10J 

BBCG 

404 

-193 

DS1107SM31 

♦AEIL 

420 

- 41 

DFS250A8 

♦ HITJ 

309 

-210 

DR150 

♦BELI 

417 

-120 

DS2-12A 

BBCG 

406 - 98 

DS430-12J 

BBCG 

408 

- 75 

DS1107SM32 

♦AEIL 

420 

- 98 

DFS250A10 

♦ HITJ 

404 

-141 

DR207 

HSE 

233 

-204 

DS2-14A 

♦ BBCG 

409 - 83 

DS430-14J 

BBCG 

410 

-109 

DS1107SM33 

♦AEIL 

420 

-124 
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TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

1^ [dills QQSMSBHH 

MFRS 



TYPE No. MFRS 

rtf»f3nriTji 

DS1107SM34 

♦AEIL” 

420 

-158 

DS2106SU34 

♦AEIL 

420 

-169 

TjSA1208-23AE 

BBCG 

416 

-187 

DSDI13-015B 

BBCG 

258 

-172 

DSF2030SD32 

♦ AEIL 

268 -141 

DS1107SM35 

♦AEIL 

420 

-209 

DS2106SU35 

♦AEIL 

420 

-218 

DSA1208-26AE 

BBCG 

418 

-102 

DSDI20-01B 

BBCG 

258 

- 26 

DSF2030SD33 

♦ AEIL 

268 -142 

DS1107SM36 

♦AEIL 

421 

- 47 

DS2106SU36 

♦AEIL 

421 

- 60 

DSA1208-29AE 

BBCG 

419 

- 31 

DSDI20-015B 

BBCG 

258 

-185 

DSF2030SD34 

♦AEIL 

268 -143 

DS1109SM30 

♦AEIL 

420 

- 4 

DS8656N 

NSC 

315 

- 44 

DSA1208-32AE 

BBCG 

420 

-101 

DSDI36-01B 

BBCG 

258 

- 27 

DSF2030SD35 

♦ AEIL 

268 -144 

DS1109SM31 

♦AEIL 

420 

- 40 

DSA0.9-12A 

BBCG 

406 

- 72 

DSA1 508-11 AC 

♦BBCG 

405 

-175 

DSDI36-015B 

BBCG 

258 

-186 

DSF2030SD36 

♦ AEIL 

268 -145 

DS1109SM32 

♦AEIL 

420 

- 95 

DSA0.9-14A 

♦ BBCG 

409 

- 75 

DSA1 508-1 4AC 

♦BBCG 

410 

-178 

DSF10A 

TSAJ 

279 

-214 

DSH4785-10 

♦ ALP 

238 - 19 

DS1109SM33 

♦AEIL 

420 

-123 

DSA0.9-16A 

♦ BBCG 

412 

- 53 

DSA1 508-1 7AC 

♦BBCG 

413 

-178 

DSF10B 

TSAJ 

280 

■ 56 

DSH4785-40 

♦ALP 

238 - 44 

DS1109SM34 

♦AEIL 

420 

-157 

DSA1.2-12A 

BBCG 

406 

- 80 

DSA1508-20AC 

♦BBCG 

415 

-215 

DSF10C 

TSAJ 

280 

-144 

DSH4787-10 

♦ALP 

238 - 20 

DS1109SM35 

♦AEIL 

420 

-208 

DSA1.2-14A 

♦ BBCG 

409 

- 77 

DSAI75-11B 

♦BBCG 

405 

- 99 

DSF10E 

TSAJ 

281 

- 51 

DSH4787-15 

♦ALP 

238 - 23 

DS1109SM36 

♦AEIL 

421 

- 45 

DSA1.2-16A 

♦ BBCG 

412 

- 56 

DSAI75-14B 

♦BBCG 

409 

-202 

DSF10G 

TSAJ 

281 

-169 

DSH4787-20 

♦ALP 

238 - 31 

DS1109SM37 

♦AEIL 

421 

- 68 

DSA2-12A 

BBCG 

406 

- 92 

DSAS05-0 

BBCG 

342 

-110 

DSF402ST01 

♦AEIL 

264 

- 51 

DSH4787-30 

♦ALP 

238 - 34 

DS1109SM38 

♦AEIL 

421 

-104 

DSA2-14A 

♦ BBCG 

409 

- 80 

DSAS05-2 

BBCG 

343 

- 1 

DSF402ST02 

♦AEIL 

264 

- 52 

DSH4787-40 

♦ALP 

238 - 45 

DS1109SM39 

♦AEIL 

421 

-118 

DSA2-16A 

♦ BBCG 

412 

- 62 

DSAS05-4 

BBCG 

343 

- 2 

DSF402ST03 

♦AEIL 

264 

- 53 

DSH6172 

♦ALP 

437 - 41 

DS1109SM40 

♦AEIL 

422 

- 76 

DSA6-12F 

BBCG 

406 

-166 

DSAS05-6 

BBCG 

343 

- 3 

DSF402ST04 

♦AEIL 

264 

- 54 

DSH6173 

♦ALP 

437 - 42 

DS1109SM41 

♦AEIL 

422 

- 96 

DSA6-14F 

BBCG 

409 

-108 

DSAS5U 

BBCG 

343 

- 4 

DSF402ST05 

♦ AEIL 

264 

- 55 

DSH6174 

♦ALP 

437 - 43 

DS1109SM42 

♦AEIL 

422 

-127 

DSA6-16F 

BBCG 

409 

-109 

DSAS6U 

BBCG 

343 

- 5 

DSF402ST06 

♦AEIL 

264 

- 56 

DSM30A4 

♦ HITJ 

300 -122 

DS1109SM43 

♦AEIL 

422 

-142 

DSA9-12F 

BBCG 

406 

-173 

DSAS07-0 

BBCG 

343 

- 6 

DSF402ST07 

♦AEIL 

264 

- 57 

DSM30A6 

♦ HITJ 

300 -146 

DS1109SM44 

♦AEIL 

422 

-179 

DSA9-14F 

BBCG 

409 

-111 

DSAS07-2 

BBCG 

343 

- 7 

DSF402ST08 

♦ AEIL 

264 

- 58 

DSN6560-50 

♦ALP 

238 -122 

DS1112SM47-18 


423 

- 19 

DSA9-16F 

BBCG 

412 

-106 

DSAS07-4 

BBCG 

343 

- 8 

DSF402ST09 

♦AEIL 

264 

- 59 

DSN6566-50 

♦ALP 

238 -123 


♦AEIL 



DSA10G 

TSAJ 

281 

-168 

DSAS07-6 

BBCG 

343 

- 9 

DSF402ST10 

♦AEIL 

264 

- 60 

DSP2500A20 

♦ HITJ 

416 - 20 

DS1112SM48-18 


423 

- 51 

DSA10J 

TSAJ 

282 

- 42 

DSAS7U 

BBCG 

343 

- 10 

DSF402ST11 

♦AEIL 

264 

- 62 

DSP2500A25 

♦ HITJ 

418 - 49 


♦AEIL 



DSA10L 

TSAJ 

401 

-166 

DSAS8U 

BBCG 

343 

- 11 

DSF402ST12 

♦AEIL 

264 

- 63 

DSP2500A30 

♦ HITJ 

420 - 25 

DS1112SM49-18 


423 

- 57 

DSA015 

TSAJ 

246 

-145 

DSAS09-0 

BBCG 

358 

- 36 

DSF502ST06 

♦AEIL 

264 

- 71 

DSR51 

TRWS 

240 -108 


♦AEIL 



DSA17-12A 

BBCG 

406 

-220 

DSAS09-2 

BBCG 

358 

- 37 

DSF502ST07 

♦AEIL 

264 

- 72 

DSR54 

TRWS 

239 -138 

DS1112SM50-18 


424 

- 67 

DSA17-14A 

♦BBCG 

409 

-130 

DSAS09-4 

BBCG 

358 

- 38 

DSF502ST08 

♦AEIL 

264 

- 75 

DSR55 

TRWS 

239 -198 


♦AEIL 



DSA17-16A 

♦BBCG 

412 

-122 

DSAS09-6 

BBCG 

358 

- 39 

DSF502ST09 

♦AEIL 

264 

- 76 

DSR56 

TRWS 

239 -217 

DS1112SM51-18 


424 

- 73 

DSA17B 

TSAJ 

285 

-173 

DSAS9U 

BBCG 

343 

- 12 

DSF502ST10 

♦AEIL 

264 

- 66 

DSR3050 

♦TRWO 

257 - 97 


♦AEIL 



DSA17C 

TSAJ 

285 

-175 

DSAS10U 

BBCG 

343 

- 13 

DSF502ST11 

♦AEIL 

264 

- 67 


♦TRWS 


DS1112SM52-18 


424 

- 78 

DSA17E 

TSAJ 

285 

-177 

DSAS11-0 

BBCG 

358 

- 40 

DSF502ST12 

♦AEIL 

264 

- 68 

DSR3051 

♦TRWO 

257 -121 


♦AEIL 



DSA22-12A 

BBCG 

407 

- 41 

DSAS11-2 

BBCG 

358 

- 41 

DSF912SM01 

♦AEIL 

265 

-123 


♦TRWS 


DS1112SM53-18 


424 

- 83 

DSA22-14A 

♦ BBCG 

409 

-139 

DSAS11-4 

BBCG 

358 

- 42 

DSF912SM02 

♦AEIL 

265 

-124 

DSR3100 

♦TRWO 

257 -216 


♦AEIL 



DSA22-16A 

♦ BBCG 

412 

-132 

DSAS11-6 

BBCG 

358 

- 43 

DSF912SM03 

♦AEIL 

265 

-127 


♦TRWS 


DS1112SM54-18 


424 

- 88 

DSA26B 

TSAJ 

287 

-135 

DSAS11U 

BBCG 

343 

- 14 

DSF912SM04 

♦AEIL 

265 

-129 

DSR3101 

♦TRWO 

258 - 28 


♦AEIL 



DSA26C 

TSAJ 

287 

-138 

DSAS12U 

BBCG 

343 

- 15 

DSF912SM05 

♦AEIL 

265 

-132 


♦TRWS 


DS1112SM55-18 


424 

-111 

DSA26E 

TSAJ 

287 

-140 

DSAS13-0 

BBCG 

358 

- 44 

DSF912SM06 

♦AEIL 

265 

-134 

DSR3150 

♦TRWO 

258 -161 


♦AEIL 



DSA35-12A 

BBCG 

407 

- 56 

DSAS13-2 

BBCG 

358 

- 45 

DSF912SM07 

♦AEIL 

265 

-139 


♦TRWS 


DS1112SM56-18 


424 

-117 

DSA35-14A 

♦ BBCG 

409 

-158 

DSAS13-4 

BBCG 

358 

- 46 

DSF912SM08 

♦AEIL 

265 

-141 

DSR3151 

♦TRWO 

258 -187 


♦AEIL 



DSA35-16A 

♦ BBCG 

412 

-148 

DSAS13-6 

BBCG 

358 

- 47 

DSF912SM09 

♦AEIL 

265 

-144 


♦TRWS 


DS2002SN01 

♦AEIL 

313 

- 94 

DSA42-12A 

BBCG 

407 

- 76 

DSAS13U 

BBCG 

343 

- 16 

DSF912SM10 

♦AEIL 

265 

-148 

DSR3200 

♦TRWO 

258 -210 

DS2002SN02 

♦AEIL 

313 

- 95 

DSA42-14A 

♦ BBCG 

409 

-171 

DSAS14U 

BBCG 

343 

- 17 

DSF912SM11 

♦AEIL 

265 

-152 


♦TRWS 


DS2002SN03 

♦AEIL 

313 

- 96 

DSA42-16A 

♦ BBCG 

412 

-158 

DSAS15-0 

BBCG 

358 

- 48 

DSF912SM12 

♦AEIL 

265 

-156 

DSR3201 

♦TRWO 

259 - 17 

DS2002SN04 

♦AEIL 

313 

- 97 

DSA75-12B 

BBCG 

407 

-128 

DSAS15-2 

BBCG 

358 

- 49 

DSF912SM13 

♦AEIL 

265 

-158 


♦TRWS 


DS2002SN05 

♦AEIL 

313 

- 98 

DSA75-14B 

♦ BBCG 

409 

-180 

DSAS15-4 

BBCG 

358 

- 50 

DSF912SM14 

♦AEIL 

265 

-160 

DSR3400X 

♦TRWO 

239 -139 

DS2002SN06 

♦AEIL 

313 

- 99 

DSA75-16B 

♦BBCG 

412 

-167 

DSAS15-6 

BBCG 

358 

- 51 

DSF912SM15 

♦AEIL 

265 

-164 


♦TRWS 


DS2002SN07 

♦AEIL 

313 

-100 

DSA80.12A 

BBCG 

407 

-169 

DSAS15U 

BBCG 

343 

- 18 

DSF912SM16 

♦AEIL 

265 

-166 

DSR3500X 

♦TRWO 

239 -199 

DS2002SN08 

♦AEIL 

313 

-101 

DSA80.14A 

♦BBCG 

409 

-196 

DSAS16U 

BBCG 

343 

- 19 

DSF912SM17 

♦AEIL 

265 

-167 


♦TRWS 


DS2002SN09 

♦AEIL 

313 

-102 

DSA80.16A 

♦BBCG 

412 

-183 

DSAS17-0 

BBCG 

358 

- 52 

DSF912SM18 

♦AEIL 

265 

-169 

DSR3600X 

♦TRWO 

239 -218 

DS2002SN10 

♦AEIL 

405 

- 52 

DSA110-12A 

BBCG 

407 

-205 

DSAS17-4 

BBCG 

358 

- 53 

DSF912SM19 

♦AEIL 

265 

-170 


♦TRWS 


DS2002SN11 

♦AEIL 

405 

-187 

DSA110-14A 

♦BBCG 

410 

- 19 

DSAS19-0 

BBCG 

358 

- 54 

DSF912SM20 

♦AEIL 

265 

-172 

DSR3700X 

♦TRWS 

240 - 50 

DS2002SN12 

♦AEIL 

408 

-168 

DSA110-16A 

♦BBCG 

412 

-220 

DSAS19-4 

BBCG 

358 

- 55 

DSF912SM21 

♦AEIL 

265 

-173 

DSR3800X 

♦TRWS 

240 - 62 

DS2002SN13 

♦AEIL 

409 

- 52 

DSA304-11A 

♦BBCG 

405 

-132 

DSAS21-0 

BBCG 

358 

- 56 

DSF912SM22 

♦AEIL 

265 

-174 

DSR5050 

♦TRWO 

257 - 98 

DS2002SN14 

♦AEIL 

410 

-196 

DSA304-14A 

♦BBCG 

410 

- 76 

DSAS21-4 

BBCG 

358 

- 57 

DSF912SM23 

♦AEIL 

265 

-175 


♦TRWS 


DS2002SN15 

♦AEIL 

412 

- 9 

DSA304-17A 

♦BBCG 

413 

-156 

DSAS23-0 

BBCG 

358 

- 58 

DSF912SM24 

♦AEIL 

265 

-177 

DSR5051 

♦TRWO 

257 -122 

DS2004SN10 

♦AEIL 

405 

- 43 

DSA304-20A 

♦BBCG 

415 

-145 

DSAS23-4 

BBCG 

358 

• 59 

DSF912SM25 

♦AEIL 

265 

-178 


♦TRWS 


DS2004SN1 1 

♦AEIL 

405 

-180 

DSA304.23A 

♦BBCG 

416 

-161 

DSAS25-0 

BBCG 

358 

. 60 

DSF912SM26 

♦AEIL 

265 

-180 

DSR5052 

♦TRWS 

257 -146 

DS2004SN12 

♦AEIL 

408 

-157 

DSA400-11KC 

♦ BBCG 

405 

-144 

DSAS25-4 

BBCG 

358 

• 61 

DSF1108SM01 

♦AEIL 

238 

-207 

DSR5100 

♦TRWO 

258 - 1 

DS2004SN13 

♦AEIL 

409 

- 48 

DSA400-11NC 

♦BBCG 

405 

-139 

DSAS27-0 

BBCG 

358 

- 62 

DSF1108SM02 

♦AEIL 

239 

- 94 


♦TRWS 


DS2004SN14 

♦AEIL 

410 

-189 

DSA400-14KC 

♦ BBCG 

410 

-111 

DSAS27-4 

BBCG 

358 

• 63 

DSF1108SM03 

♦AEIL 

239 

-132 

DSR5101 

♦ TRWO 

258 - 29 

DS2004SN15 

♦AEIL 

412 

- 4 

DSA400-14NC 

♦BBCG 

410 

- 92 

DSAS29-0 

BBCG 

358 

- 64 

DSF1108SM04 

♦AEIL 

239 

-188 


♦TRWS 


DS2004SN16 

♦AEIL 

413 

-128 

DSA400-17KC 

BBCG 

413 

-159 

DSAS29-4 

BBCG 

358 

- 65 

DSF1108SM05 

♦AEIL 

239 

-211 

DSR5102 

♦TRWS 

258 - 56 

DS2004SN17 

♦AEIL 

413 

-184 

DSA400-17NC 

♦ BBCG 

413 

-158 

DSAS31-0 

BBCG 

358 

- 66 

DSF1108SM06 

♦AEIL 

240 

- 41 

DSR5150 

♦TRWO 

258 -162 

DS2004SN18 

♦AEIL 

414 

-123 

DSA400-20KC 

♦ BBCG 

415 

-164 

DSAS31-4 

BBCG 

358 

- 67 

DSF1108SM07 

♦AEIL 

240 

- 58 


♦TRWS 


DS2004SN19 

♦AEIL 

414 

-162 

DSA400-20NC 

♦ BBCG 

414 

-174 

DSB015 

TSAJ 

246 

-138 

DSF1108SM08 

♦AEIL 

240 

- 95 

DSR5151 

♦TRWO 

258 -188 

DS2004SN20 

♦AEIL 

416 

- 8 

DSA400.23KC 

♦ BBCG 

416 

-166 

DSB15B 

TSAJ 

283 

-160 

DSF1108SM09 

♦AEIL 

240 

-104 


♦TRWS 


DS2004SN21 

♦AEIL 

416 

- 58 

DSA400-23NC 

♦ BBCG 

416 

-160 

DSB15C 

TSAJ 

284 

- 6 

DSF1108SM10 

♦AEIL 

240 

-138 

DSR5200 

♦TRWO 

258 -211 

DS2004SN22 

♦AEIL 

416 

-143 

DSA401-26GE 

BBCG 

418 

- 69 

DSB15E 

TSAJ 

284 

-113 

DSF1108SM11 

♦AEIL 

240 

-147 


♦TRWS 


DS2004SN23 

♦AEIL 

416 

-194 

DSA401-26LE 

BBCG 

418 

- 70 

DSB15G 

TSAJ 

284 

-215 

DSF1108SM12 

♦AEIL 

240 

-152 

DSR5201 

♦TRWO 

259 - 18 

DS2004SN24 

♦AEIL 

417 

- 86 

DSA401-29GE 

BBCG 

419 

- 9 

DSD0.8-02B 

♦BBCG 

259 

-122 

DSF1112SM20 

♦AEIL 

268 

- 97 


♦TRWS 


DS2007SN24 

♦AEIL 

417 

- 79 

DSA401-29LE 

BBCG 

419 

- 10 

DSD0.9-02A 

♦BBCG 

259 

-123 

DSF1112SM21 

♦AEIL 

268 

- 99 

DSR5202 

TRWS 

259 - 45 

DS2007SN25 

♦AEIL 

418 

- 44 

DSA401-32GE 

BBCG 

420 

■ 77 

DSD12-02A 

BBCG 

259 

- 58 

DSF1112SM22 

♦AEIL 

268 

-106 

DSR5400X 

♦TRWO 

239 -140 

DS2007SN26 

♦AEIL 

418 

-110 

DSA401-32LE 

BBCG 

420 

- 78 

DSD12-04A 

♦BBCG 

260 

- 25 

DSF1112SM23 

♦AEIL 

268 

-110 


♦TRWS 


DS2007SN27 

♦AEIL 

418 

-145 

DSA401.38GG 

BBCG 

421 

- 90 

DSD12-06A 

♦BBCG 

260 

-160 

DSF1112SM24 

♦AEIL 

268 

-115 

DSR5500X 

♦TRWO 

239 -200 

DS2007SN28 

♦AEIL 

418 

-216 

DSA401-38LG 

BBCG 

421 

- 91 

DSD12-08A 

♦BBCG 

261 

- 48 

DSF1112SM25 

♦AEIL 

268 

-122 


♦TRWS 


DS2007SN29 

♦AEIL 

419 

- 37 

DSA401-44GG 

BBCG 

422 

-162 

DSD12-12A 

BBCG 

261 

-156 

DSF1114SM21 

♦AEIL 

268 

-102 

DSR5600X 

♦TRWO 

239 -219 

DS2007SN30 

♦AEIL 

420 

- 18 

DSA401.44LG 

BBCG 

422 

-163 

DSD12-14A 

BBCG 

261 

-166 

DSF1114SM22 

♦AEIL 

268 

-109 


♦TRWS 


DS2007SN31 

♦AEIL 

420 

- 47 

DSA401-50GG 

BBCG 

424 

- 58 

DSD12-16A 

♦ BBCG 

261 

-170 

DSF1114SM23 

♦AEIL 

268 

-113 

DSR5700X 

♦TRWS 

240 - 51 

DS2007SN32 

♦AEIL 

420 

-105 

DSA401-50LG 

BBCG 

424 

- 59 

DSD17-02B 

♦ BBCG 

262 

-103 

DSF1114SM24 

♦AEIL 

268 

-118 

DSR5800X 

♦TRWS 

240 - 63 

DS2007SN33 

♦AEIL 

420 

-130 

DSA403-38GG 

♦BBCG 

421 

- 92 

DSD17-04B 

♦ BBCG 

262 

-109 

DSF1114SM25 

♦AEIL 

268 

-125 

DSR31000X 

♦TRWS 

240 -109 

DS2007SN34 

♦AEIL 

420 

-164 

DSA403-38L1G 

♦BBCG 

421 

- 93 

DSD17-06B 

♦BBCG 

262 

-115 

DSF1114SM26 

♦AEIL 

268 

-129 

DSR34000X 

TRWS 

239 -141 

DS2007SN35 

♦AEIL 

420 

-217 

DSA403.44GG 

♦BBCG 

422 

-164 

DSD17-08B 

♦ BBCG 

262 

-119 

DSF1114SM27 

♦AEIL 

268 

-131 

DSR35000X 

TRWS 

239 -201 

DS2007SN36 

♦AEIL 

421 

- 53 

DSA403-44L1G 

♦BBCG 

422 

-165 

DSD17-12B 

♦ BBCG 

261 

-157 

DSF1114SM28 

♦AEIL 

268 

-133 

DSR36000X 

TRWS 

239 -220 

DS2007SN37 

♦AEIL 

421 

- 72 

DSA403-50GG 

♦BBCG 

424 

- 60 

DSD17-14B 

♦BBCG 

262 

-124 

DSF1114SM29 

♦AEIL 

268 

-136 

DSR37000X 

TRWS 

240 - 52 

DS2007SN38 

♦AEIL 

421 

-108 

DSA403-50L1G 

♦BBCG 

424 

- 61 

DSD17-16B 

♦BBCG 

262 

-125 

DSF1114SM30 

♦AEIL 

268 

-139 

DSR38000X 

TRWS 

240 - 64 

DS2007SN39 

♦AEIL 

421 

-122 

DSA405-38AG 

BBCG 

421 

-100 

DSD35-02A 

♦BBCG 

263 

- 43 

DSF1114SM31 

♦AEIL 

240 

-180 

DSR51000X 

♦TRWS 

240 -110 

DS2007SN40 

♦AEIL 

422 

- 82 

DSA405-44AG 

BBCG 

422 

-175 

DSD35-04A 

♦BBCG 

263 

- 44 

DSF1114SM32 

♦AEIL 

240 

-181 

DSR54000X 

TRWS 

239 -142 

DS2009SN30 

♦ AEIL 

420 

- 12 

DSA405-50AG 

BBCG 

424 

- 66 

DSD35.06A 

♦ BBCG 

263 

- 45 

DSF1114SM33 

♦AEIL 

240 

-182 

DSR55000X 

TRWS 

239 -202 

DS2009SN31 

♦AEIL 

420 

- 44 

DSA503-23GE 

BBCG 

416 

-167 

DSD35-08A 

♦ BBCG 

263 

- 46 

DSF1114SM34 

♦AEIL 

240 

-183 

DSR56000X 

TRWS 

240 - 1 

DS2009SN32 

♦AEIL 

420 

-102 

DSA503-23L1E 

BBCG 

416 

-168 

DSD35-12A 

BBCG 

261 

-158 

DSF1114SM35 

♦AEIL 

240 

-184 

DSR57000X 

TRWS 

240 - 53 

DS2009SN33 

♦AEIL 

420 

-127 

DSA503-26GE 

BBCG 

418 

- 74 

DSD35-14A 

♦BBCG 

263 

- 51 

DSF1114SM36 

♦AEIL 

240 

-185 

DSR58000X 

TRWS 

240 - 65 

DS2009SN34 

♦AEIL 

420 

-161 

DSA503-26L1E 

BBCG 

418 

- 75 

DSD35-16A 

♦ BBCG 

263 

- 54 

DSF2013SD13 

♦AEIL 

240 

-160 

DSS100A8 

♦ HITJ 

306 -147 

DS2009SN35 

♦AEIL 

420 

-212 

DSA503-29G 

BBCG 

419 

- 11 

DSD110-12A 

BBCG 

263 

-146 

DSF2013SD14 

♦AEIL 

240 

-165 

DSS100A10 

♦ HITJ 

404 - 60 

DS2009SN36 

♦AEIL 

421 

- 50 

DSA503-29GE 

BBCG 

419 

- 12 

DSD110.14A 

♦ BBCG 

263 

-147 

DSF2013SD15 

♦AEIL 

240 

-172 

DSS100A13 

♦ HITJ 

408 -217 

DS2009SN37 

♦AEIL I 

421 

- 69 

DSA503-29L1E 

BBCG 

419 

- 13 

DSD110-16A 

♦BBCG 

263 

-148 

DSF2013SD16 

♦AEIL 

240 

-176 

DSS100A15 

♦ HITJ 

411 -147 

DS2009SN38 

♦AEIL 

421 

-105 

DSA503-32GE 

BBCG 

420 

- 79 

DSD304.11A 

♦ BBCG 

264 

- 61 

DSF2013SD17 

♦AEIL 

268 

- 91 

DSS300A8 

♦ HITJ 

310 -105 

DS2009SN39 

♦AEIL 

421 

-119 

DSA503-32L1E 

BBCG 

420 

- 80 

DSD304-14A 

♦ BBCG 

264 

- 64 

DSF2013SD18 

♦AEIL 

268 

- 94 

DSS300A10 

♦ HITJ 

404 -159 

DS2009SN40 

♦AEIL 

422 

- 77 

DSA603-11GC 

BBCG 

405 

-145 

DSD304-16A 

♦ BBCG 

264 

- 65 

DSF2013SD19 

♦AEIL 

268 

- 95 

DSS300A13 

♦ HITJ 

409 - 18 

DS2009SN41 

♦AEIL 

422 

- 97 

DSA603-11L1C 

BBCG 

405 

-146 

DSD605-11A 

♦BBCG 

268 

-160 

DSF2013SD20 

♦AEIL 

268 

- 98 

DSS300A15 

♦ HITJ 

411 -184 

DS2009SN42 

♦AEIL 

422 

-128 

DSA603-14GC 

BBCG 

410 

-112 

DSD605-14A 

♦BBCG 

268 

-165 

DSF2013SD21 

♦AEIL 

268 

-100 

DSZ412SE40 

♦AEIL 

422 - 57 

DS2009SN43 

♦AEIL 

422 

-143 

DSA603-14L1C 

BBCG 

410 

-113 

DSD605-16A 

♦BBCG 

268 

-168 

DSF2013SD22 

♦AEIL 

268 

-107 

DSZ412SE41 

♦AEIL 

422 - 88 

DS2009SN44 

♦AEIL 

422 

-180 

DSA603-17GC 

BBCG 

413 

-160 

DSD605-18A 

♦BBCG 

268 

-170 

DSF2013SD23 

♦AEIL 

268 

-111 

DSZ412SE42 

♦AEIL 

422 -117 

DS2106SU20 

♦AEIL 

416 

- 24 

DSA603-17L1C 

BBCG 

413 

-161 

DSD605-20A 

♦BBCG 

268 

-173 

DSF2013SD24 

♦AEIL 

268 

-116 

DSZ412SE43 

♦AEIL 

422 -134 

DS2106SU21 

♦AEIL 

416 

- 65 

DSA603-20GC 

BBCG 

415 

-165 

DSD625-25A 

BBCG 

268 

- 77 

DSF2013SD25 

♦AEIL 

268 

-123 

DSZ412SE44 

♦AEIL 

422 -160 

DS2106SU22 

♦AEIL 

416 

-157 

DSA603-20L1C 

BBCG 

415 

-166 

DSD625-25D 

BBCG 

268 

- 78 

DSF2013SD26 

♦AEIL 

268 

-127 

DSZ3006 

♦TRWS 

177 -139 

DS2106SU23 

♦AEIL 

416 

-200 

DSA605-23AE 

BBCG 

416 

-180 

DSD625-30A 

BBCG 

268 

- 81 

DSF2030SD21 

♦AEIL 

268 

-101 

DSZ3007 

♦TRWS 

179 -136 

DS2106SU24 

♦AEIL 

417 

- 98 

DSA605-26AE 

BBCG 

418 

- 92 

DSD635-22A 

BBCG 

268 

- 67 

DSF2030SD22 

♦AEIL 

268 

-108 

DSZ3008 

♦TRWS 

181 -109 

DS2106SU25 

♦AEIL 

418 

- 51 

DSA605-29AE 

BBCG 

419 

- 24 

DSD635-22D 

BBCG 

268 

- 68 

DSF2030SD23 

♦AEIL 

268 

-112 

DSZ3009 

♦TRWS 

184 -130 

DS2106SU26 

♦AEIL 

418 

-119 

DSA605-32AE 

BBCG 

420 

- 94 

DSD1028-25A 

BBCG 

268 

-119 

DSF2030SD24 

♦AEIL 

268 

-117 

DSZ3010 

♦TRWS 1 

186 -188 

DS2106SU27 

♦AEIL 

418 

-148 

DSA705-11AC 

BBCG 

405 

-173 

DSD1028-25D 

BBCG 

268 

-121 

DSF2030SD25 

♦AEIL 

268 

-124 

DSZ301 1 

♦TRWS 

188 -157 

DS2106SU28 

♦AEIL 

419 

- 7 

DSA705-14AC 

BBCG 

410 

-174 

DSD1028-30A 

BBCG 

268 

-137 

DSF2030SD26 

♦AEIL 

268 

-128 

DSZ3012 

♦TRWS 

190 -100 

DS2106SU29 

♦AEIL 

419 

- 40 

DSA705-17AC 

BBCG 

413 

-176 

DSD1038-22A 

BBCG 

268 

-103 

DSF2030SD27 

♦AEIL 

268 

-130 

DSZ3013 

♦TRWS 

192 - 95 

DS2106SU30 

♦AEIL 

420 

- 26 

DSA705-20AC 

BBCG 

415 

-212 

DSD1038-22D 

BBCG 

268 

-105 

DSF2030SD28 

♦AEIL 

268 

-132 

DSZ3014 

♦TRWS 

193 -164 

DS2106SU31 

♦AEIL 

420 

- 48 

DSA908-38AG 

BBCG 

421 

-103 

DSDI7-01B 

BBCG 

258 

- 12 

DSF2030SD29 

♦AEIL 

268 

-135 

DSZ3015 

♦TRWS 

194 -109 

DS2106SU32 

♦AEIL 

420 

-113 

DSA908-44AG 

BBCG 

422 

-178 

DSDI7-015B 

BBCG 

258 

-171 

DSF2030SD30 

♦AEIL 

268 

-138 

DSZ3016 

♦TRWS 

196 - 25 

DS2106SU33 

♦AEIL 

420 

-131 

DSA908-50AG 

BBCG 

424 

- 68 

DSDI13-01B 

BBCG 

258 

- 13 

DSF2030SD31 

♦AEIL 

268 

-140 

DSZ3018 

♦TRWS 

198 - 17 


D.A.T.A. 
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1. TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( » 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 





200 

- 30 

£)SZ5820 


385 

-196 

\ riy 

♦THEF 


E49B125-1 10-30 

371 - 65 

EFFlM 

GTN 


-183 

DSZ3022 

♦TRWS 

201 

-122 

DSZ5822 

♦TRWS 

386 

-100 

DTZ440P 

♦THEF 

323 - 58 


SIEG 


EFF13B 

GTN 

371 

-192 

DSZ3024 

♦TRWS 

203 

- 42 

DSZ5824 

♦TRWS 

387 

- 17 


UNI 

234 - 4 

E49B250-225-30 

371 - 98 

EFF13C 

GTN 

371 

-200 

DSZ3027 

♦TRWS 

204 

-174 

DSZ5827 

♦TRWS 

387 

-155 

DZ805 

UNI 

234 - 5 


SIEG 



GTN 

371 

-204 

DSZ3030 

♦TRWS 

206 

-113 

DSZ5830 

♦TRWS 

388 

- 75 

DZ806 

UNI 

234 - 6 

E49B380-340-30 

371 -123 

EFF13E 

GTN 

371 

-209 

DSZ3033 

♦TRWS 

207 

-194 

DSZ5833 

♦TRWS 

388 

-180 

DZB6.2 

TSAJ 

175 -107 


SIEG 


EFF13F 

GTN 

371 

-212 

DSZ3036 

♦TRWS 

209 

- 86 

DSZ5836 

♦TRWS 

389 

- 94 

DZ66.8 

♦TSAJ 

178 - 84 

E49B500-450-30 

371 -125 

EFF13G 

GTN 

372 

- 1 

DSZ3040 

♦TRWS 

211 

-122 

DSZ5840 

♦TRWS 

390 

- 69 

DZB7.5 

♦TSAJ 

180 - 78 


SIEG 


EFF14A 

GTN 

371 

-184 

DSZ3045 

♦TRWS 

212 

-128 

DSZ5845 

♦TRWS 

390 

-182 

DZB8.2 

♦TSAJ 

182 - 62 

E50A-DB380-500-40 


EFF14B 

GTN 

371 

-193 

DSZ3050 

♦TRWS 

213 

-150 

DSZ5850 

♦TRWS 

391 

-121 

DZB9.1 

♦TSAJ 

185 - 95 


SIEG 1373 - 61 

EFF14C 

GTN 

371 

-201 

DSZ3056 

♦TRWS 

214 

-154 

DSZ5856 

♦TRWS 

392 

- 86 

DZB10 

♦TSAJ 

187 -148 

E50A-DB500-670-40 


EFF14D 

GTN 

371 

-205 

DSZ3060 

♦TRWS 

215 

-138 

DSZ5860 

♦TRWS 

392 

-171 

DZB11 

♦TSAJ 

189 - 69 


SIEG 

373 - 65 

EFF14E 

GTN 

371 

-210 

DSZ3062 

♦TRWS 

215 

-168 

DSZ5870 

♦TRWS 

393 

-172 

DZB12 

♦TSAJ 

191 - 32 

E50DB30-38-40 SIEG 

373 - 46 

EFF14F 

GTN 

371 

-213 

DSZ3070 

♦TRWS 

217 

-113 

DSZ5875 

♦TRWS 

394 

- 15 

DZB13 

♦TSAJ 

192 -202 

E50DB60-78-40 SIEG 

373 - 47 

EFF14G 

GTN 

372 

- 2 

DSZ3075 

♦TRWS 

217 

-136 

DSZ5880 

♦TRWS 

394 

- 95 

DZB15 

♦TSAJ 

195 - 33 

E50DB125-165-40 

373 - 50 

EFF15A 

GTN 

371 

-185 

DSZ3080 

♦TRWS 

218 

-100 

DSZ5890 

♦TRWS 

395 

- 7 

DZB16 

♦TSAJ 

196 -131 


SIEG 


EFF15B 

GTN 

371 

-194 

DSZ3090 

♦TRWS 

219 

- 90 

DT230A 

GDC 

236 

- 45 

DZB18 

♦TSAJ 

198 -143 

E50DB250-330-40 

373 - 55 

EFF15C 

GTN 

371 

-202 

DSZ3100 

♦TRWS 

220 

- 59 


UNI 



DZB20 

♦TSAJ 

200 -137 


SIEG 


EFF15D 

GTN 

371 

-206 

DSZ4110 

♦TRWS 

395 

-120 

DT230B 

GDC 

236 

- 46 

DZB22 

♦TSAJ 

202 - 36 

E50DB380-500-40 

373 - 60 

EFF15E 

GTN 

371 

-211 

DSZ4210 

♦TRWS 

395 

-131 


UNI 



DZB24 

♦TSAJ 

203 -138 


SIEG 


EFF15F 

GTN 

371 

-214 

DSZ4706 

♦TRWS 

379 

- 16 

DT230F 

GDC 

236 

- 47 

DZB27 

♦TSAJ 

205 - 73 

E50DB500-670-40 

373 - 64 

EFF16G 

GTN 

372 

- 3 

DSZ4707 

♦TRWS 

379 

-128 


UNI 



DZB30 

♦TSAJ 

207 - 2 


SIEG 


EFG13A 

GTN 

372 

- 24 

DSZ4708 

♦TRWS 

380 

- 49 

DT230G 

GDC 

236 

- 48 

DZC30 

♦TSAJ 

229 - 12 

E814-0 

♦SOD 

368 -101 

EFG13B 

GTN 

372 

- 34 

DSZ4709 

♦TRWS 

380 

-177 


UNI 



DZC50 

♦TSAJ 

229 - 63 

E814-1 

♦SOD 

368 -111 

EFG13C 

GTN 

372 

- 43 

DSZ4710 

♦TRWS 

381 

- 76 

DT230H1 

UNI 

236 

- 49 

E1 

♦SAR 

280 - 70 

E814-2 

♦SOD 

368 -125 

EFG13D 

GTN 

372 

- 48 

DSZ4712 

♦TRWS 

382 

- 84 

DT230H 

UNI 

236 

- 33 

El A3 

EDL 

280 - 37 

E814-3 

♦SOD 

368 -141 

EFG13E 

GTN 

372 

- 53 

DSZ4713 

♦TRWS 

383 

- 1 

DTZ6V8A 

♦THEF 

323 

- 6 

E1B3 

EDL 

280 -119 

E814.4 

♦SOD 

368 -145 


GTN 

372 

- 56 

DSZ4715 

♦TRWS 

383 

-164 

DTZ6V8P 

♦THEF 

323 

- 7 

E1C3 

EDL 

281 - 1 

E814-6 

♦SOD 

368 -163 


GTN 

372 

- 59 

DSZ4716 

♦TRWS 

384 

- 77 

DTZ7V5A 

♦THEF 

343 

- 20 

E1D3 

EDL 

281 - 3 

E814-8 

♦SOD 

368 -176 

EFG14A 

GTN 

372 

- 25 

DSZ4718 

♦TRWS 

385 

- 30 

DTZ7V5P 

♦THEF 

323 

- 8 

E1E3 

EDL 

281 - 30 

E815-0 

♦SOD 

368 -194 

EFG14B 

GTN 

372 

- 35 

DSZ4720 

♦TRWS 

385 

-184 

DTZ8V2A 

♦THEF 

343 

- 21 

E1F3 

EDL 

281 - 32 

E815-1 

♦SOD 

368 -211 

EFG14C 

GTN 

372 

- 44 

DSZ4722 

♦TRWS 

386 

- 89 

DTZ8V2P 

♦THEF 

323 

- 9 

E1G3 

EDL 

281 -126 

E815-2 

♦SOD 

369 - 9 

EFG14D 

GTN 

372 

- 49 

DSZ4724 

♦TRWS 

387 

- 5 

DTZ9V1A 

♦THEF 

343 

- 22 

E1H3 

EDL 

281 -151 

E815-3 

♦SOD 

369 - 35 

EFG14E 

GTN 

372 

- 54 

DSZ4727 

♦TRWS 

387 

-143 

DTZ9V1P 

♦THEF 

323 

- 10 

E1K3 

EDL 

282 - 12 

E815-4 

♦SOD 

369 - 39 

EFG14F 

GTN 

372 

- 57 

DSZ4730 

♦TRWS 

388 

- 63 

DTZ10A 

♦THEF 

343 

- 23 

El M3 

EDL 

282 - 26 

E815-6 

♦SOD 

369 - 63 


GTN 

372 

- 60 

DSZ4733 

♦TRWS 

388 

-168 

DTZ10P 

♦THEF 

323 

- 11 

E1N3 

EDL 

282 -100 

E815-8 

♦SOD 

369 - 88 


GTN 

372 

- 26 

DSZ4736 

♦TRWS 

389 

- 82 

DTZ11A 

♦THEF 

343 

- 24 

E2A3 

EDL 

287 -208 

E2106B40C5000-3300 


EFG15B 

GTN 

372 

- 36 

DSZ4739 

♦TRWS 

389 

-186 

DTZ11P 

♦THEF 

323 

- 12 

E2B3 

EDL 

288 - 52 


SIEG 

372 - 62 

EFG15C 

GTN 

372 

- 45 

DSZ4743 

♦TRWS 

390 

- 97 

DTZ12A 

♦THEF 

343 

- 25 

E2C3 

EDL 

288 -135 

E2112B80C5000-3300 


EFG15D 

GTN 

372 

- 50 

DSZ4747 

♦TRWS 

391 

- 29 

DTZ12P 

♦THEF 

323 

- 13 


EDL 

288 -136 


SIEG 

372 - 63 

EFG15E 

GTN 

372 

- 55 

DSZ4751 

♦TRWS 

391 

-167 

DTZ13A 

♦THEF 

343 

- 26 

E2E3 

EDL 

288 -164 

E2220B125C5000-3300 


EFG15F 

GTN 

372 

- 58 

DSZ4756 

♦TRWS 

392 

- 75 

DTZ13P 

♦THEF 

323 

- 14 

E2F3 

EDL 

288 -165 


SIEG 

372 - €6 

EFG15G 

GTN 

372 

- 61 

DSZ4762 

♦TRWS 

393 

- 2 

DTZ15A 

♦THEF 

343 

- 27 


EDL 

289 - 12 

E2240B250C5000-3300 


EFR1A 

♦GIC 

445 

- 35 

DSZ4768 

♦TRWS 

393 

- 91 

DTZ15P 

♦THEF 

323 

- 15 

E2H3 

EDL 

289 - 30 


SIEG 1372 - 67 

EFR1B 

♦GIC 

445 

- 36 

DSZ4775 

♦TRWS 

394 

- 4 

DTZ16A 

♦THEF 

343 

- 28 

E2K3 

EDL 

289 - 94 

E2506B40C5000-3300 


EFR1C 

♦GIC 

445 

- 37 

DSZ4782 

♦TRWS 

394 

-119 

DTZ16P 

♦THEF 

323 

- 16 

E2M3 

EDL 

289 -106 


SIEG 

365 -145 

EFR1D 

♦GIC 

445 

- 38 

DSZ4791 

♦TRWS 

395 

- 30 

DTZ18A 

♦THEF 

343 

- 29 

E2N3 

EDL 

289 -163 

E2506N 

BBCG 

365 - 33 

EFR3A 

♦GIC 

445 

- 39 

DSZ4806 

♦TRWS 

379 

- 25 

DTZ18P 

♦THEF 

323 

- 17 

E3A3 

EDL 

290 -128 

E2512B80C5000-3300 


EFR3B 

♦GIC 

445 

- 40 

DSZ4807 

♦TRWS 

379 

-138 

DTZ20A 

♦THEF 

343 

- 30 

E3B3 

EDL 

290 -156 


SIEG 

365 -147 

EFR3C 

♦GIC 

445 

- 41 

DSZ4808 

♦TRWS 

380 

- 60 

DTZ20P 

♦THEF 

323 

- 18 

E3C3 

EDL 

290 -194 

E2512N 

BBCG 

365 - 47 

EFR3D 

♦GIC 

445 

- 42 

DSZ4809 

♦TRWS 

380 

-188 

DTZ22A 

♦THEF 

343 

- 31 

E3D3 

EDL 

290 -196 

E2620B1 25C5000-3300 


EFR5A 

♦GIC 

445 

- 43 

DSZ4810 

♦TRWS 

381 

- 86 

DTZ22P 

♦THEF 

323 

- 19 

E3E3 

EDL 

290 -213 


SIEG 

365 -149 

EFR5B 

♦GIC 

445 

- 44 

DSZ4812 

♦TRWS 

382 

- 95 

DTZ24A 

♦THEF 

343 

- 32 

E3F3 

EDL 

290 -215 

E2620N 

BBCG 

365 - 70 

EFR5C 

♦GIC 

445 

- 45 

DSZ4813 

♦TRWS 

383 

- 11 

DTZ24P 

♦THEF 

323 

- 20 

E3G3 

EDL 

291 - 23 

E2640B250C5000-3300 


EFR5D 

♦GIC 

445 

- 46 

DSZ4815 

♦TRWS 

383 

-175 

DTZ27A 

♦THEF 

343 

- 33 

E3H3 

EDL 

291 - 37 


SIEG 

365 -151 

EFR8A 

♦GIC 

445 

- 47 

DSZ4816 

♦TRWS 

384 

- 84 

DTZ27P 

♦THEF 

323 

- 21 

E3K3 

EDL 

291 - 57 

E2640N 

BBCG 

365 - 98 

EFR8B 

♦GIC 

445 

- 48 

DSZ4818 

♦TRWS 

385 

- 41 

DTZ30A 

♦THEF 

343 

- 34 

E3M3 

EDL 

291 - 61 

E3806B40C5000-3300 


EFR8C 

♦GIC 

445 

- 49 

DSZ4820 

♦TRWS 

385 

-195 

DTZ30P 

♦THEF 

323 

- 22 

E3N3 

EDL 

291 - 79 


SIEG 

365 -146 

EFR8D 

♦GIC 

445 

- 50 

DSZ4822 

♦TRWS 

386 

- 99 

DTZ33A 

♦THEF 

343 

- 35 

E4A3 

EDL 

291 -133 

E3812B80C6000-3300 



EDI 

415 

- 16 

DSZ4824 

♦TRWS 

387 

- 16 

DTZ33P 

♦THEF 

323 

- 23 

E4B3 

EDL 

291 -179 


SIEG 

365 -148 

EG250 

EDI 

417 

-129 

DSZ4827 

♦TRWS 

387 

-154 

DTZ36A 

♦THEF 

343 

- 36 

E4C3 

EDL 

292 - 9 

E3820B125C5000-3300 



EDI 

419 

-105 

DSZ4830 

♦TRWS 

388 

- 74 

DTZ36P 

♦THEF 

323 

- 24 

E4D3 

EDL 

292 - 10 


SIEG 

365 -150 

EGP10A 

♦GIC 

280 

- 7 

DSZ4833 

♦TRWS 

388 

-179 

DTZ39A 

♦THEF 

343 

- 37 

E4E3 

EDL 

292 - 37 

E3840B250C5000-3300 


EGP10B 

♦GIC 

280 

- 81 

DSZ4836 

♦TRWS 

389 

- 93 

DTZ39P 

♦THEF 

323 

- 25 

E4F3 

EDL 

292 - 39 


SIEG 

365 -152 

EGP10C 

♦GIC 

280 

-123 

DSZ4839 

♦TRWS 

389 

-193 

DTZ43A 

♦THEF 

343 

- 38 

E4G3 

EDL 

292 - 76 

EC080 

EDI 

283 - 17 

EGP10D 

♦GIC 

280 

-176 

DSZ4843 

♦TRWS 

390 

-104 

DTZ43P 

♦THEF 

323 

- 26 

E4H3 

EDL 

292 - 96 

EC100 

EDI 

402 - 23 

EGP20A 

♦GIC 

285 

-216 

DSZ4847 

♦TRWS 

391 

- 36 

DTZ47A 

♦THEF 

343 

- 39 

E4K3 

EDL 

292 -137 

EC120 

EDI 

406 - 73 

EGP20B 

♦GIC 

286 

- 30 

DSZ4851 

♦TRWS 

391 

-174 

DTZ47P 

♦THEF 

323 

- 27 

E4M3 

EDL 

292 -148 

ED6C3 

ORIJ 

424 -182 

EGP20C 

♦GIC 

286 

- 40 

DSZ4856 

♦TRWS 

392 

- 85 

DTZ51A 

♦THEF 

343 

- 40 

E4N3 

EDL 

292 -188 

ED8H1 

ORIJ 

251 - 48 

EGP20D 

♦GIC 

286 

- 71 

DSZ4862 

♦TRWS 

393 

- 9 

DTZ51P 

♦THEF 

323 

- 28 

E5A3 

EDL 

293 - 70 

ED8N1 

ORIJ 

426 - 32 

EGP30A 

♦GIC 

287 

-191 

DSZ4868 

♦TRWS 

393 

- 98 

DTZ56A 

♦THEF 

343 

- 41 

E5B3 

EDL 

293 - 82 

ED16H1 

ORIJ 

251 - 65 

EGP30B 

♦GIC 

288 

- 28 

DSZ4875 

♦TRWS 

394 

- 14 

DTZ56P 

♦THEF 

323 

- 29 

E5C3 

EDL 

293 - 95 

ED24H1 

ORIJ 

251 - 73 

EGP30C 

♦GIC 

288 

- 62 

DSZ4882 

♦TRWS 

394 

-126 

DTZ62A 

♦THEF 

343 

- 42 

E5D3 

EDL 

293 - 96 

ED75X1 

ORIJ 

433 - 91 


♦GIC 

288 

-107 

DSZ4891 

♦TRWS 

395 

- 37 

DTZ62P 

♦THEF 

323 

- 30 

E5E3 

EDL 

293 -101 

EDI 00X1 

ORIJ 

433 -129 

EGP50A 

♦GIC 

290 

-116 

DSZ5110 

♦TRWS 

395 

-121 

DTZ68A 

♦THEF 

343 

- 43 

E5F3 

EDL 

293 -102 

EDI 25X1 

ORIJ 

433 -185 

EGP50B 

♦GIC 

290 

-141 

DSZ5210 

♦TRWS 

395 

-132 

DTZ68P 

♦THEF 

323 

- 31 

E5G3 

EDL 

293 -113 

EDI 50X1 

ORIJ 

433 -192 

EGP50C 

♦GIC 

290 

-158 

DSZ5706 

♦TRWS 

379 

- 17 

DTZ75A 

♦THEF 

343 

- 44 

E5H3 

EDL 

293 -114 

ED-6C3 

ORIJ 

424 -187 

EGP50D 

♦GIC 

290 

-177 

DSZ5707 

♦TRWS 

379 

-129 

DTZ75P 

♦THEF 

323 

- 32 

E5K3 

EDL 

293 -121 

ED-16N1 

ORIJ 

429 -191 

EH250 

EDI 

417 

-124 

DSZ5708 

♦TRWS 

380 

- 50 

DTZ82A 

♦THEF 

343 

- 45 

E5M3 

EDL 

293 -122 

ED-0152 

ORIJ 

414 -209 


EDI 

419 

- 93 

DSZ5709 

♦TRWS 

380 

-178 

DTZ82P 

♦THEF 

323 

- 33 

E5N3 

EDL 

293 -129 

ED-1052 

ORIJ 

414 -210 

EH350 

EDI 

420 

-184 

DSZ5710 

♦TRWS 

381 

- 77 

DTZ91A 

♦THEF 

343 

- 46 

E6A3 

EDL 

293 -213 

EDH36.1 

ORIJ 

251 - 78 


EDI 

421 

-179 

DSZ5712 

♦TRWS 

382 

- 85 

DTZ91P 

♦THEF 

323 

- 34 

E6B3 

EDL 

294 - 18 

EDH36.2 

ORIJ 

251 - 79 

EK450 

EDI 

422 

-191 

DSZ5713 

♦TRWS 

383 

- 2 

DTZ100A 

♦THEF 

343 

- 47 

E6C3 

EDL 

294 - 51 

EDH36-3 

ORIJ 

251 - 80 


EDI 

423 

-111 

DSZ5714 

♦TRWS 

383 

- 98 

DTZ100P 

♦THEF 

323 

- 35 


EDL 

294 - 56 

EF100 

EDI 

401 - 90 


EDI 

424 

-161 

DSZ5715 

♦TRWS 

383 

-165 

DTZ110A 

♦THEF 

343 

- 48 

E6E3 

EDL 

294 - 72 

EF150 

EDI 

411 - 43 

EM513 

♦ ITTG 

401 

-208 

DSZ5716 

♦TRWS 

384 

- 78 

DTZ110P 

♦THEF 

323 

- 36 

E6F3 

EDL 

294 - 75 

EF200 

EDI 

415 - 30 

EQA01-05 

FEC 

171 

- 10 

DSZ5718 

♦TRWS 

385 

- 31 

DTZ120A 

♦THEF 

343 

- 49 

E6G3 

EDL 

294 -104 

EFD13A 

GTN 

370 - 27 

EQA01-05R 

FEC 

170 

-170 

DSZ5720 

♦TRWS 

385 

-185 

DTZ120P 

♦THEF 

323 

- 37 

E6H3 

EDL 

294 -118 

EFD13B 

GTN 

370 - 64 

EQA01-05S 

FEC 

171 

- 9 

DSZ5722 

♦TRWS 

386 

- 90 

DTZ130A 

♦THEF 

343 

- 50 

E6K3 

EDL 

294 -135 

EFD13C 

GTN 

370 - 99 

EQA01-05T 

FEC 

172 

- 54 

DSZ5724 

♦TRWS 

387 

- 6 

DTZ130P 

♦THEF 

323 

- 38 

E6M3 

EDL 

294 -137 

EFD13D 

GTN 

370 -120 

EQA01-06 

FEC 

174 

- 16 

DSZ5727 

♦TRWS 

387 

-144 

DTZ150A 

♦THEF 

343 

- 51 

E6N3 

EDL 

294 -154 

EFD13E 

GTN 

370 -136 

EQA01-06R 

FEC 

173 

- 17 

DSZ5730 

♦TRWS 

388 

- 64 

DTZ150P 

♦THEF 

323 

- 39 

E7A3 

EDL 

294 -192 

EFD13F 

GTN 

370 -141 

EQA01-06S 

FEC 

174 

- 12 

DSZ5733 

♦TRWS 

388 

-169 

DTZ160A 

♦THEF 

343 

- 52 

E7B3 

EDL 

295 - 2 

EFD13G 

GTN 

370 -144 

EQA01-06T 

FEC 

176 

- 19 

DSZ5736 

♦TRWS 

389 

- 83 

DTZ160P 

♦THEF 

323 

- 40 

E7C3 

EDL 

295 - 37 

EFE13A 

GTN 

371 -129 

EQA01-07 

FEC 

179 

- 9 

DSZ5740 

♦TRWS 

390 

- 65 

DTZ170A 

♦THEF 

343 

- 53 


EDL 

295 - 42 

EFE13B 

GTN 

371 -132 

EQA01-07R 

FEC 

177 

-116 

DSZ5745 

♦TRWS 

390 

-175 

DTZ170P 

♦THEF 

323 

- 41 

E7E3 

EDL 

295 - 60 

EFE13C 

GTN 

371 -135 

EQA01-07S 

FEC 

179 

- 62 

DSZ5760 

♦TRWS 

391 

-115 

DTZ180A 

♦THEF 

343 

- 54 

E7F3 

EDL 

295 - 65 

EFE13D 

GTN 

371 -138 

EQA01-08 

FEC 

181 

- 44 

DSZ5756 

♦TRWS 

392 

- 76 

DTZ180P 

♦THEF 

323 

- 42 

E7G3 

EDL 

295 - 90 

EFE13E 

GTN 

371 -141 

EQA01-08R 

FEC 

180 

- 50 

DSZ5760 

♦TRWS 

392 

-166 

DTZ200A 

♦THEF 

343 

- 55 

E7H3 

EDL 

295 -109 

EFE13F 

GTN 

371 -144 

EQA01-08S 

FEC 

181 

- 81 

DSZ5770 

♦TRWS 

393 

-169 

DTZ200P 

♦THEF 

323 

- 43 

E7K3 

EDL 

295 -138 

EFE13G 

GTN 

371 -147 

EQA01-09 

FEC 

183 

-206 

DSZ5775 

♦TRWS 

394 

- 5 

DTZ220A 

♦THEF 

343 

- 56 

E7M3 

EDL 

295 -148 

EFE14A 

GTN 

371 -130 

EQA01-09R 

FEC 

183 

-100 

DSZ5780 

♦TRWS 

394 

- 92 

DTZ220P 

♦THEF 

323 

- 44 

E7N3 

EDL 

295 -173 

EFE14B 

GTN 

371 -133 

EQA01-09S 

FEC 

184 

- 91 

DSZ5790 

♦TRWS 

395 

- 4 

DTZ250A 

♦THEF 

323 

- 45 

E10DS1 

INRJ 

280 - 62 

EFE14C 

GTN 

371 -136 

EQA01-10 

FEC 

186 

-152 

DSZ5806 

♦TRWS 

379 

- 26 

DTZ250P 

♦THEF 

323 

- 46 

E10DS2 

INRJ 

280 -150 

EFE14D 

GTN 

371 -139 

EQA01.10R 

FEC 

186 

-110 

DSZ5807 

♦TRWS 

379 

-139 

DTZ280A 

♦THEF 

323 

- 47 

E10FS1 

INRJ 

272 -204 

EFE14E 

GTN 

371 -142 j 

EQA01-10S 

FEC i 

187 

-105 

DSZ5808 

♦TRWS 

380 

- 61 

DTZ280P 

♦THEF 

323 

- 48 

E10FS2 

INRJ 

273 - 17 

EFE14F 

GTN 

371 -145 ' 

EQA01-11 

FEC 

190 

- 8 

DSZ5809 

♦TRWS 

380 

-189 

DTZ300A 

♦THEF 

323 

- 49 

E10QS03 

INRJ 

374 - 33 

EFE14G 

GTN 

371 -148 

EQA01-11R 

FEC 

188 

-129 

DSZ5810 

♦TRWS 

381 

- 87 

DTZ300P 

♦THEF 

323 

- 50 

E10QS04 

INRJ 

374 - 40 

EFE15A 

GTN 

371 -131 ! 

EQA01-11S 

FEC 

190 

- 15 

DSZ5812 

♦TRWS 

382 

- 96 

DTZ320A 

♦THEF 

323 

- 51 

E49A-B380-340-30 

371 -124 

EFE15B 

GTN 

371 -134 

EQA01-12 

FEC 

191 

-189 

DSZ5813 

♦TRWS 

383 

- 12 

DTZ320P 

♦THEF 

323 

- 52 

i 

SIEG 


EFE15C 

GTN 

371 -137 

EQA01-12R 

FEC 

190 

- 83 

DSZ5814 

♦TRWS 

383 

-105 

DTZ350A 

♦THEF 

323 

- 53 

E49A-B500-450-30 

371 -126 

EFE15D 

GTN 

371 -140 

EQA01-12S 

FEC 

192 

- 6 

DSZ5815 

♦TRWS 

383 

-176 

DTZ350P 

♦THEF 

323 

- 54 


SIEG 


EFE15E 

GTN 

371 -143 

EQA01-13R 

FEC 

193 

-125 

DSZ5816 

♦TRWS 

384 

- 85 

DTZ400A 

♦THEF 

323 

- 55 

E49B30-25-30 SIEG 

371 - 27 

EFE15F 

GTN 

371 -146 

EQA01-14R 

FEC 

193 

-194 

DSZ5818 

♦TRWS 

385 

- 42 

DTZ400P 

♦THEF 

323 

- 56 

E49B60-52-30 SIEG 

371 - 47 

EFE15G 

GTN 

371 -149 

EQA01-15R 

FEC 

195 

- 8 
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1. TYPE No. C ROSS IN DEX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

i3»CTBTTsl 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 


^QA01-16R 

PEG 

196 -113 

Ml ■■ 

FEG 

282 

-207 

ESJA17-I6 

Fec 

429 -181 

F4B3 

♦EDL 

301 

BBl 

F799-8G 

“ ♦^Ob " 

286 -184 

EQA01-17R 

FEG 

197 -118 

ERC04-10 

FEG 

402 

- 16 

ESJA17-20 

FEG 

430 -152 

F4C3 

♦ EDL 

301 

- 58 

F799-10G 

♦SOD 

402 - 93 

EQA01-18R 

FEG 

198 -122 

ERC16-06 

FEG 

207 

- 83 

ESJA17-25 

FEC 

431 -116 

F4D3 

♦ EDL 

301 

- 59 

F903-10G 

♦SOD 

360 - 85 

EQA01.19R 

FEG 

199 -132 

ERC16-10 

FEG 

402 

-126 

ESJA18-16 

FEC 

429 -182 

F4E3 

♦ EDL 

301 

- 61 

F903-11G 

♦SOD 

360 -111 

EQA01.20R 

FEG 

200 -119 

ERC16-12 

FEG 

406 

-100 

ESJA18-20 

FEC 

430 -120 

F4F3 

♦ EDL 

301 

- 62 

F903-12G 

♦SOD 

360 -144 

EQA01.21R 

FEG 

201 - 92 

ERC24-04 

FEG 

250 

-104 

ESJA18-25 

FEC 

431 -117 

F4G3 

♦ EDL 

301 

- 63 

F903-13G 

♦SOD 

360 -175 

EQA01.22R 

FEG 

202 -181 

ERC24-06 

FEG 

250 

-214 

ESJA18-30 

FEC 

432 - 57 

F4H3 

♦ EDL 

301 

- 64 

F903-14G 

♦SOD 

360 -180 

EQA01-24R 

FEG 

203 • 23 

ERC25-04 

FEG 

250 

-185 

ESJA25-04 

FEC 

421 -124 

F4K3 

♦ EDL 

301 

- 65 

F903-15G 

♦SOD 

360 -210 

EQA01-25R 

FEG 

204 -111 

ERC25-06 

FEG 

250 

-215 

ESJA25-06 

FEC 

424 -121 

F4M3 

♦ EDL 

301 

- 66 

F903-16G 

♦SOD 

360 -213 

EQA01-26R 

FEG 

204 -155 

ERC26-13 

FEG 

251 

- 24 

ESJA25-08 

FEC 

425 -213 

F4N3 

♦ EDL 

301 

- 67 

F903.18G 

♦SOD 

361 - 32 

EQA01.28R 

FEG 

206 - 46 

ERC26-15 

FEG 

251 

- 28 

ESJA25-10 

FEC 

427 - 3 

F4P3 

♦ EDL 

403 

-171 

F903-20G 

♦SOD 

362 -160 

EQA01.30R 

FEG 

206 -188 

ERC27-13 

FEG 

251 

- 25 

ESJA25-12 

FEC 

428 - 25 

F4R3 

♦EDL 

407 

- 21 

F903-21G 

♦SOD 

362 -194 

EQA01.32R 

FEG 

207 -158 

ERC27-15 

FEG 

251 

- 29 

ESJA25-16 

FEC 

429 -170 

F4S3 

♦ EDL 

411 

-133 

F903-22G 

♦SOD 

363 - 24 

EQA01-33R 

FEG 

209 - 29 

ERC33-02 

FEG 

250 

-141 

ESJA25-20 

FEC 

430 - 96 

F5A3 

♦ EDL 

302 

- 53 

F903-23G 

♦SOD 

363 - 67 

EQA01.35R 

FEG 

209 - 74 

ERC46-02 

FEG 

250 

-161 

ESM243.50 

♦THEF 

257 -152 

F5B3 

♦ EDL 

302 

- 58 

F903-24G 

♦SOD 

363 - 73 

EQA02-05AB 

FEG 

170 - 52 

ERC46-04 

FEG 

250 

-196 

ESM243.100 

♦SSEI 

258 - 63 


♦ EDL 

302 

- 65 

F903-25G 

♦SOD 

363 -114 

EQA02.05CD 

FEG 

171 - 8 

ERC47-02 

FEG 

250 

-153 


♦THEF 



♦ EDL 

302 

- 68 

F903.26G 

♦SOD 

363 -119 

EQA02-05EF 

FEG 

172 - 53 

ERC47.04 

FEG 

250 

-186 

ESM243-200 

♦SSEI 

259 - 59 

F5E3 

♦ EDL 

302 

- 73 

F903-28G 

♦SOD 

363 -160 

EQA02-06CD 

FEG 

174 - 7 

ERC81-004 

FEG 

374 

- 82 


♦THEF 


F5F3 

♦ EDL 

302 

- 78 

F903-40G 

♦SOD 

365 - 9 

EQA02-06EF 

FEG 

176 -191 

ERC84-009 

♦FEG 

374 

- 91 

ESM243-300 

♦SSEI 

239 -110 

F5G3 

♦ EDL 

302 

- 82 

F903.41G 

♦SOD 

365 - 25 

EQA02.07AB 

FEG 

178 - 46 

ERC88-009 

♦ FEG 

374 

-121 

ESM243-300R 

♦THEF 

259 -187 

F5H3 

♦EDL 

302 

- 86 

F903-42G 

♦SOD 

365 - 48 

EQA02-07CD 

FEG 

179 - 82 

ERD03-02 

FEG 

288 

- 65 

ESM243-400 

♦SSEI 

260 - 26 

F5K3 

♦EDL 

302 

- 94 

F903-43G 

♦SOD 

365 - 66 

EQA02-08AB 

FEG 

181 - 28 

ERD03-04 

FEG 

266 

-167 


♦THEF 


F5M3 

♦ EDL 

302 

- 97 

F903-44G 

♦SOD 

365 - 71 

EQA02.08CD 

FEG 

181 • 93 

ERD28-04 

FEG 

250 

-187 

ESM244.50 

♦SSEI 

257 -161 

F5N3 

♦ EDL 

302 

-103 

F903-45G 

♦SOD 

365 - 88 

EQA02-09AB 

FEG 

183 -169 

ERD28-06 

FEG 

250 

-216 


♦THEF 


F5P3 

♦EDL 

403 

-193 

F903.46G 

♦SOD 

365 - 90 

EQA02.09CD 

FEG 

186 - 37 

ERD29-02 

FEG 

250 

-154 

ESM244.100 

♦SSEI 

258 - 82 

F5R3 

♦EDL 

407 

- 44 

F903.48G 

♦SOD 

365 -111 

EQA02-10AB 

FEG 

186 -151 

ERD29-04 

FEG 

250 

-188 


♦THEF 


F5S3 

♦EDL 

411 

-134 

F903-110G 

♦SOD 

361 - 56 

EQA02-11AB 

FEG 

190 - 19 

ERD29-06 

FEG 

250 

-217 

ESM244.200 

♦SSEI 

259 - 80 

F6A3 

♦EDL 

304 

- 21 

F903-410G 

♦SOD 

365 -127 

EQA02-11CD 

FEG 

190 - 87 

ERD33-02 

FEG 

250 

-142 


♦THEF 


F6B3 

♦EDL 

304 

- 41 

F903B-10G 

♦SOD 

360 - 86 

EQA02-12AB 

FEG 

192 - 21 

ERD81B004 

FEG 

374 

-182 

ESM244-300 

♦THEF 

303 -123 

F6C3 

♦ EDL 

304 

- 73 

F903B-11G 

♦SOD 

360 -112 

EQA02-13AB 

FEG 

193 -147 

ERE81B004 

FEG 

375 

- 20 

ESM244-400 

♦SSEI 

260 - 47 

F6D3 

♦ EDL 

304 

- 85 

F903B-12G 

♦SOD 

360 -145 

EQA02-14AB 

FEG 

194 - 79 

ES481A 

♦GTN 

305 

-208 


♦THEF 


F6E3 

♦ EDL 

304 

- 92 

F903B-13G 

♦SOD 

360 -176 

EQA02-15AB 

FEG 

195 -188 

ES481B 

♦GTN 

306 

- 35 

ESM244.500 

♦THEF 

303 -168 

F6F3 

♦ EDL 

304 

-100 

F903B-14G 

♦SOD 

360 -181 

EQA02-16AB 

FEG 

197 - 69 

ES481C 

♦GTN 


- 92 

ESM244.600 

♦SSEI 

260 -176 


♦ EDL 

304 

-119 

F903B-15G 

♦SOD 

360 -211 

EQA02-17AB 

FEG 

197 -182 

ES481D 

♦GTN 

306 

-136 


♦THEF 


F6H3 

♦ EDL 

304 

-135 

F903B-16G 

♦SOD 

360 -214 

EQA02-18AB 

FEG 

199 -105 

ES481E 

♦GTN 

404 

- 49 

ESM244.800 

♦SSEI 

240 - 73 

F6K3 

♦ EDL 

304 

-158 

F903B-18G 

♦SOD 

361 - 33 

EQA02.20AB 

FEG 

201 - 72 

ES481F 

♦GTN 

407 

-131 

ESM244-1000 

♦SSEI 

240 -119 

F6M3 

♦ EDL 

304 

-171 

F903B-20G 

♦SOD 

362 -161 

EQA02-21AB 

FEG 

201 -103 

ES482A 

♦GTN 

305 

-209 

ESM245-600 

♦THEF 

261 - 24 

F6N3 

♦ EDL 

304 

-190 

F903B-21G 

♦SOD 

362 -195 

EQA02-22AB 

FEG 

202 -180 

ES482B 

♦GTN 

306 

- 36 

ESM245-800 

♦THEF 

261 - 87 

F6P3 

♦ EDL 

404 

- 18 

F903B-22G 

♦SOD 

363 - 25 

EQA02.25AC 

FEG 

204 -139 

ES482C 

♦GTN 


- 93 

ESM245-1000 

♦THEF 

261 -137 

F6R3 

♦ EDL 

407 

- 94 

F903B-23G 

♦SOD 

363 - 68 

EQA02-28AC 

FEG 

206 - 18 

ES482D 

♦GTN 

306 

-137 

ESM245.1000R 

♦THEF 

261 -138 

F6S3 

♦ EDL 

411 

-136 

F903B-24G 

♦SOD 

363 - 74 

EQA02.30AC 

FEG 

206 - 99 

ES482E 

♦GTN 

404 

- 50 

ESM765-100 

♦THEF 

258 -123 

F7A3 

♦EDL 

305 

- 62 

F903B-25G 

♦SOD 

363 -115 

EQA02-32AC 

FEG 

207 -163 

ES482F 

♦GTN 

EOS 

-132 

ESM765-200 

♦THEF 

259 -124 

F7B3 

♦ EDL 

305 

- 69 

F903B-26G 

♦SOD 

363 -120 

EQA02-33AC 

FEG 

188 -128 

ES483A 

♦GTN 

305 

-210 

ESM765-400 

♦THEF 

260 - 81 

F7C3 

♦ EDL 

305 

- 81 

F903B-28G 

♦SOD 

363 -161 

EQB01.05 

FEG 

171 - 15 

ES483B 

♦GTN 

306 

- 37 

ESM765.600 

THEF 

260 -214 

F7D3 

♦EDL 

305 

- 85 

F903C-10G 

♦SOD 

360 - 87 

EQB01-06 

FEG 

174 - 22 

ES483C 

♦GTN 

306 

- 94 

ESM765.800 

♦THEF 

261 - 69 

F7E3 

♦EDL 

305 

- 88 

F903C-11G 

♦SOD 

360 -113 

EQB01-07 

FEG 

179 - 12 

ES483D 

♦GTN 

306 

-138 

ESM41 16-200 

♦THEF 

263 -212 

F7F3 

♦EDL 

305 

- 91 

F903C-12G 

♦SOD 

360 -146 

EQB01-08 

FEG 

181 - 46 

ES483E 

♦GTN 

404 

- 51 

ESM4 116-400 

♦THEF 

263 -218 

F7G3 

♦EDL 

305 

- 98 

F903C-13G 

♦SOD 

360 -177 

EQB01-09 

FEG 

183 -209 

ES483F 

♦GTN 

407 

-133 

ESM41 16-500 

♦THEF 

264 - 3 

F7H3 

♦EDL 

305 

-104 

F903C-14G 

♦SOD 

360 -182 

EQB01-10 

FEG 

186 -155 

ES484A 

♦GTN 

305 

-211 

ESM41 16-600 

♦THEF 

264 - 6 

F7K3 

♦EDL 

305 

-113 

F903C-15 

♦SOD 

360 -212 

EQB01-11 

FEG 

190 - 11 

ES484B 

♦GTN 

306 

- 38 

ESM4 120-600 

♦THEF 

264 - 7 

F7M3 

♦EDL 

305 

-118 

F903C-16 

♦SOD 

360 -215 

EQB01.12 

FEG 

191 -190 

ES484C 

♦GTN 

RliM 

- 95 

ESM4 120-800 

♦THEF 

264 - 14 

F7N3 

♦ EDL 

305 

-124 

F903C-18 

♦SOD 

361 - 34 

EQB01-13 

FEG 

193 -128 

ES484D 

♦GTN 

306 

-139 

ESM41 20-900 

♦THEF 

264 - 19 

F7P3 

♦ EDL 

404 

- 34 

F903C-20 

♦SOD 

362 -162 

EQB01.14 

FEG 

194 - 14 

ES484E 

♦GTN 

404 

- 52 

ESM41 20-1 000 

♦THEF 

264 - 22 

F7R3 

♦ EDL 

407 

-108 

F903C-21 

♦SOD 

362 -196 

EQB01.15 

FEG 

195 - 89 

ES484F 

♦GTN 

407 

-134 

ESP550 

ELT 

290 -126 

F7S3 

♦ EDL 

411 

-140 

F903C-22 

♦SOD 

363 - 26 

EQB01-16 

FEG 

196 -179 

ES485A 

♦GTN 

305 

-212 

ESP5100 

ELT 

290 -154 

F8 

SAR 

282 

- 61 

F903C-23 

♦SOD 

363 - 69 

EQB01-17 

FEG 

197 -132 

ES485B 

♦GTN 

306 

- 39 

ESP5200 

ELT 

290 -192 

F10 

SAR 

401 

-193 

F903C-24 

♦SOD 

363 - 75 

EQB01-18 

FEG 

198 -197 

ES485C 

♦GTN 


- 96 

ESP5300 

ELT 

290 -212 

F11 

THEF 

283 

- 24 

F903C-25 

♦SOD 

363 -116 

EQB01-19 

FEG 

199 -143 

ES485D 

♦GTN 

306 

-140 

ESP5400 

ELT 

291 - 21 

FI 2 

THEF 

286 

- 10 

F903C-26 

♦SOD 

363 -121 

EQB01.20 

FEG 

200 -188 

ES485E 

♦GTN 

404 

- 53 

ESP5500 

ELT 

291 - 36 

F14A 

NECJ 

280 

- 71 

F903C-28 

♦SOD 

363 -162 

EQB01-21 

FEG 

201 - 95 

ES485F 

♦GTN 

407 

-135 

ESP5600 

ELT 

291 - 55 

F14AP 

NECJ 

280 

-106 

F927-11G 

♦SOD 

423 -157 

EQB01-22 

FEG 

202 -182 

ES581A 

♦GTN 

RTig 

-213 

ESP5800 

ELT 

291 - 77 

F14B 

NECJ 

280 

-162 

F927-21G 

♦SOD 

425 -161 

EQB01-24 

FEG 

203 - 24 

ES581B 

♦GTN 

306 

- 40 

ESP51000 

ELT 

402 -214 

F14BP 

NECJ 

280 

-204 

F927-31G 

♦SOD 

427 -118 

EQB01.25 

FEG 

204 -120 

ES581C 

♦GTN 

306 

- 97 

ES25.1 

♦SELI 

171 - 37 

F14C 

NECJ 

281 

- 16 

F927-41G 

♦SOD 

428 -108 

EQB01.26 

FEG 

204 -156 

ES581D 

♦GTN 

306 

-141 

ESZ5.6 

♦SELI 

172 -110 

F14CP 

NECJ 

281 

- 22 

F927-51G 

♦SOD 

429 - 88 

EQB01.28 

FEG 

206 - 55 

ES581E 

♦GTN 

404 

- 54 

ESZ6.2 

♦SELI 

174 - 98 

F14D 

NECJ 

281 

- 69 

F927-61G 

♦SOD 

430 -170 

EQB01-30 

FEG 

207 - 50 

ES581F 

♦GTN 

407 

-136 

ESZ6.8 

♦SELI 

177 -149 

F14DP 

NECJ 

281 

-109 

F927-71G 

♦SOD 

431 -133 

EQB01.32 

FEG 

207 -159 

ES582A 

♦GTN 

305 

-214 

ESZ7.5 

♦SELI 

179 -141 

F14E 

NECJ 

281 

-141 

FA2320 

FSC 

435 - 74 

EQB01-33 

FEG 

209 - 30 

ES582B 

♦GTN 

306 

- 41 

ESZ8.2 

♦SELI 

181 -120 

F14F 

NECJ 

281 

-185 

FA2330 

FSC 

435 - 75 

EQBOI.35 

FEG 

209 - 75 

ES582C 

♦GTN 

306 

- 98 

ESZ9.1 

♦SELI 

184 -136 

F14H 

NECJ 

262 

- 56 

FA4320 

FSC 

435 - 76 

ER401 

GDG 

280 - 32 

ES582D 

♦GTN 

306 

-142 

ESZ10 

♦SELI 

186 -198 

F14J 

NECJ 

401 

-217 

FA4330 

FSC 

435 - 77 

ER402 

GDG 

280 -113 

ES582E 

♦GTN 

EMI 

- 55 

ESZ11 

♦SELI 

188 -162 

F15 

♦SAR 

249 

-164 

FB1001 

♦FGRS 

367 -156 

ER403 

GDG 

280 -213 

ES582F 

♦GTN 

407 

-137 

ESZ12 

♦SELI 

190 -111 


♦SET 



FB1001L 

♦FGRS 

367 -157 

ER404 

GDG 

281 -118 

ES583A 

♦GTN 

305 

-215 

EV12R 

♦THEF 

251 - 58 

F20 

♦SAR 

249 

-178 

FBI 002 

♦FGRS 

367 -195 

ER405 

GDG 

282 - 8 

ES583B 

♦GTN 

306 

- 42 

EV15 

♦THEF 

429 - 64 


♦SET 



FB1002L 

♦ FGRS 

367 -196 

ER406 

GDC 

282 - 92 

ES583C 

♦GTN 

Kliia 

- 99 

EW15R 

♦THEF 

251 - 63 

F21 

THEF 

283 

- 27 

FBI 003 

♦ FGRS 

368 - 15 

ER407 

GDC 

402 - 5 

ES583D 

♦GTN 

306 

-143 

EW20 

♦THEF 

430 -163 

F22 

THEF 

286 

- 50 

FBI 004 

♦FGRS 

368 - 16 

ER442 

GDC 

405 - 67 

ES583E 

♦GTN 

404 

- 56 

FI A3 

EDL 

290 -129 

F25 

♦SAR 

249 

-191 

FB1004L 

♦FGRS 

368 - 17 

ER443 

GDC 

406 - 60 

ES583F 

♦GTN 

407 

-138 

F1B3 

EDL 

290 -157 


♦SET 



FBI 006 

♦ FGRS 

368 - 54 

ER444 

GDC 

408 -187 

ES584A 

♦GTN 

305 

-216 

F1C3 

EDL 

290 -195 

F30 

♦SET 

249 

-204 

FB1006L 

♦ FGRS 

368 - 55 

ERA81.004 

FEG 

374 - 46 

ES584B 

♦GTN 

306 

- 43 

F1D3 

EDL 

290 -197 

F40A 

♦SET 

249 

-217 

FB2500 

♦ FGRS 

369 -180 

ERA84-009 

♦FEG 

374 - 58 

ES584C 

♦GTN 

306 

-100 

F1E3 

EDL 

290 -214 


♦THEF 

421 

-218 

FB2500L 

♦FGRS 

369 -181 

ERB12-01 

FEG 

280 - 44 

ES584D 

♦GTN 

306 

-144 

F1F3 

EDL 

290 -216 

F41 

THEF 

283 

- 30 

FB2501 

♦FGRS 

369 -203 

ERB12.02 

FEG 

280 -132 

ES584E 

♦GTN 

404 

- 57 

F1G3 

EDL 

291 - 24 

F42 

THEF 

286 

- 99 

FB2501L 

♦FGRS 

369 -204 

ERB12-04 

FEG 

281 - 35 

ES584F 

♦GTN 

407 

-139 

F1H3 

EDL 

291 - 38 

F42Z 

THEF 

286 

-100 

FB2502 

♦FGRS 

370 - 14 

ERB12-06 

FEG 

281 -155 

ES585A 

♦GTN 

305 

-217 

F1K3 

EDL 

291 - 58 

F50A 

♦SET 1 

250 

- 8 

FB2502L 

♦FGRS 

370 - 15 

ERB12-10 

FEG 

401 -151 

ES585B 

♦GTN 


- 44 

FI M3 

EDL 

291 - 62 

F60A 

♦ SET 

250 

- 16 

FB2504 

♦FGRS 

370 - 51 

ERB16-08 

FEG 

283 - 52 

ES585C 

♦GTN 

306 

-101 

F1N3 

EDL 

291 - 80 

F61 

THEF 

283 

- 33 

FB2504L 

♦FGRS 

370 - 52 

ERB16-12 

FEG 

406 - 77 

ES585D 

♦GTN 

306 

-145 

F2A3 

EDL 

293 -214 

F62 

THEF 

286 

-148 

FB2506 

♦FGRS 

370 - 86 

ERB24.04C 

FEG 

250 -198 

ES585E 

♦GTN 

404 

- 58 

F2B3 

EDL 

294 - 19 

F62Z 

THEF 

286 

-149 

FB2506L 

♦FGRS 

370 - 87 

ERB24.04D 

FEG 

250 -200 

ES585F 

♦GTN 

407 

-140 


EDL 

294 - 52 

F80H 

♦THEF 

426 

- 87 

FB3500 

♦ FGRS 

300 -197 

ERB24-06C 

FEG 

251 - 3 

ESAB82-004 

FEG 

374 

-111 

F2D3 

EDL 

294 - 57 

F81 

THEF 

283 

- 36 

FB3501 

♦ FGRS 

300 -207 

ERB24-06D 

FEG 

251 - 5 

ESAB85-009 

♦FEG 

374 

-122 

F2E3 

EDL 

294 - 73 

F82 

THEF 

286 

-189 

FB3502 

♦ FGRS 

300 -220 

ERB26-20 

FEG 

251 - 36 


FEG 

250 

-162 

F2F3 

EDL 

294 - 76 

F82Z 

THEF 

286 

-190 

FB3504 

♦ FGRS 

301 - 16 

ERB28-04 

FEG 

250 -182 


FEG 

250 

-197 

F2G3 

EDL 

294 -105 

F100H 

♦THEF 

427 

-144 

FB3506 

♦ FGRS 

301 - 28 

ERB28-04D 

FEG 

250 -201 

ESAC33-02C 

FEG 


BFicl 

F2H3 

EDL 

294 -119 

F101 

THEF 

402 

- 30 

FB5000 

FGRS 

371 -172 

ERB28.06 

FEG 

250 -213 

ESAC82-004 

FEG 



F2K3 

EDL 

294 -136 

FI 02 

THEF 

402 

- 99 

FB5001 

FGRS 

371 -174 

ERB28.06D 

FEG 

251 - 6 

ESAC83-004 

FEG 



F2M3 

EDL 

294 -138 

F102Z 

THEF 

402 

-100 

FB5002 

FGRS 

371 -179 

ERB30-13 

FEG 

251 - 26 

ESAC85-009 

♦FEG 

374 

-152 

F2N3 

EDL 

294 -155 

F114B 

NECJ 

280 

-163 

FB5004 

FGRS 

371 -187 

ERB30.15 

FEG 

251 - 30 

ESAC87-009 

♦ FEG 

374 

-211 

F3A3 

♦ EDL 

300 - 24 

F114D 

NECJ 

281 

- 70 

FB5006 

FGRS 

371 -196 

ERB43.02 

FEG 

250 -152 

ESAD33-02C 

FEG 

271 

-120 

F3B3 

♦ EDL 

300 - 55 

F114E 

NECJ 

281 

-142 

FBP01 

♦ FGRS 

361 -164 

ERB43.04 

FEG 

250 -183 

ESAD81-004A 

FEG 

375 

- 18 

F3C3 

♦ EDL 

300 - 90 

F114F 

NECJ 

281 

-186 

FBP02 

♦FGRS 

361 -197 

ERB81-004 

FEG 

374 - 66 

ESAD82-004 

FEG 

375 

-162 

F3D3 

♦ EDL 

300 - 95 

F121 

THEF 

406 

- 70 

FBP04 

♦ FGRS 

362 - 33 

ERB84.009 

♦FEG 

374 - 67 

ESAD85-009 

♦ FEG 

375 

- 3 

F3E3 

♦ EDL 

300 -104 

F150H 

♦THEF 

429 

-114 

FBP005 

♦FGRS 

361 -138 

ERC01-02 

FEG 

283 -178 

ESAG84-004 

♦ FEG 

375 

-127 

F3F3 

♦ EDL 

300 -107 

F200HL 

THEF 

430 

-183 

FBP06 

♦FGRS 

362 - 67 

ERC01-02F 

FEG 

285 -183 

ESDA5 

♦GSE 

343 

- 57 

F3G3 

♦ EDL 

300 -128 

F250HL 

♦THEF 

431 

-147 

FBP08 

♦ FGRS 

362 - 94 

ERC01-04 

FEG 

284 - 65 

ESDA8 

♦GSE 

343 

- 58 

F3H3 

♦ EDL 

300 -136 

F300HL 

♦THEF 

432 

- 79 

FBP10 

♦FGRS 

362 -113 

ERC01.04F 

FEG 

285 -184 

ESDA10 

♦GSE 

343 

- 59 

F3K3 

♦ EDL 

300 -149 

F799-0G 

♦SOD 

285 

-196 

FBU4A 

♦FGRS 

365 - 24 

ERG0 1-06 

FEG 

284 -168 

ESDA12 

♦GSE 

343 

- 60 

F3M3 

♦ EDL 

300 -153 

F799-1G 

♦ SOD 

286 

- 6 

FBU4B 

♦FGRS 

365 - 44 

ERC01-10 

FEG 

402 - 36 

ESDA15 

♦GSE 

343 

- 61 

F3N3 

♦ EDL 

300 -166 

F799-2G 

♦SOD 

286 

- 43 

FBU4D 

♦FGRS 

365 - 64 

ERC04-02 

FEG 

282 -166 

ESDA20 

♦GSE 

343 

- 62 

F3P3 

♦ EDL 

403 -162 

F799-3G 

♦ SOD 

286 

- 81 

FBU4G 

♦ FGRS 

365 - 86 

ERC04.02F 

FEG 

283 -179 

ESDA25 

♦GSE 

343 

- 63 

F3R3 

♦ EDL 

407 - 5 

F799-4G 

♦SOD 

286 

- 95 

FBU4J 

♦ FGRS 

365 -108 

ERC04.04 

FEG 

282 -188 

ESDA30 

♦GSE 

343 

- 64 

F3S3 

♦ EDL 

411 -127 

F799-5G 

♦SOD 

286 

-129 

FBU4K 

♦ FGRS 

365 -126 

ERC04-04F 

FEG 

284 - 66 

ESDA50 

♦GSE 

343 

- 65 


♦ EDL 

301 - 51 

F799-6G 

♦SOD 

286 

-144 

FBU4M 

♦FGRS 

365 -139 


A-Registered with JEDEC ♦-Mfr’s data sheet available 

by this manufacturer in microfiim service 









1. TYPE No. CROSS INDEX 
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KTlHIiiMB 





Pa&Line 

FC13A 


369 

-124 

FD600-7 


311 - 71 

FE8G 

■■TleirtHi 

293 

-103 

FP1200 


344 

23 



345 - 27 

FC13B 

♦GTN 

369 

-126 

FD600-8 

POS 

311 - 74 

FE13U 

♦GTN 

371 

-127 

FP1200A 

♦ LUCB 

344 

24 


♦LUCB 

345 - 28 

FC13C 

♦GTN 

369 

-129 

FD600-9 

PCS 

311 - 75 

FE14U 

♦GTN 

371 

-128 

FP1220 

♦ LUCB 

344 

25 

FP3043A 

♦ LUCB 

345 - 29 

FC13D 

♦GTN 

369 

-133 

FD600-10 

POS 

404 -194 

FE15U 

♦GTN 

373 

- 66 

FP1220A 

♦ LUCB 

344 

26 


♦ LUCB 

345 - 30 

FC13E 

♦GTN 

369 

-135 

FD600-12 

POS 

408 - 76 

FE16A 

♦GIC 

296 

-182 

FP1250 

♦ LUCB 

344 

27 

FP3047A 

♦ LUCB 

345 - 31 

FC13F 

♦GTN 

369 

-137 

FD600-14 

POS 

410 -110 

FE16B 

♦GIC 

296 

-191 

FP1250A 

♦ LUCB 

344 

28 


♦ LUCB 

345 - 32 

FC13G 

♦GTN 

369 

-138 

FD600-16 

POS 

413 - 62 

FE16C 

♦GIC 

296 

-204 

FP1275 

♦LUCB 

344 

29 

FP3051A 

♦ LUCB 

345 - 33 

FC13U 

♦GTN 

369 

-121 

FD600-18 

POS 

414 - 62 

FE16D 

♦GIC 

296 

-209 

FP1275A 

♦ LUCB 

344 

30 


♦ LUCB 

345 - 34 

FC14A 

♦GTN 

369 

-125 

FD600-20 

POS 

415 -162 

FE16F 

♦GIC 

296 

-220 

FP2009 

♦LUCB 

344 

31 

FP3056A 

♦LUCB 

345 - 35 

FC14B 

♦GTN 

369 

-127 

FD600-22 

POS 

416 -100 

FE16G 

♦GIC 

297 

- 6 

FP2009A 

♦ LUCB 

344 

32 


♦ LUCB 

345 - 36 

FC14C 

♦GTN 

369 

-130 

FD600-24 

POS 

417 - 35 

FE30A 

♦GIC 

300 

- 15 

FP2010 

♦LUCB 

344 

33 

FP3062A 

♦ LUCB 

345 - 37 

FC14D 

♦GTN 

369 

-134 

FD600-26 

POS 

418 - 72 

FE30B 

♦GIC 

300 

- 43 

FP2010A 

♦LUCB 

344 

34 


♦LUCB 

345 - 38 

FC14E 

♦GTN 

403 

-106 

FD600-28 

POS 

418 -182 

FE30C 

♦GIC 

300 

- 61 

FP2011 

♦LUCB 

344 

35 

FP3068A 

♦ LUCB 

345 - 39 

FC14F 

♦GTN 

406 

-191 

FD600-30 

POS 

419 -199 

FE30D 

♦GIC 

300 

- 77 

FP2011A 

♦LUCB 

344 

36 


♦ LUCB 

345 - 40 

FC14G 

♦GTN 

409 

-115 

FD700 

♦ FSC 

244 -200 

FE30F 

♦ GIC 

300 

-100 

FP2012 

♦LUCB 

344 

37 

FP3075A 

♦ LUCB 

345 - 41 

FC14U 

♦GTN 

369 

-122 

FD777 

♦ FSC 

244 -100 

FE30G 

♦GIC 

300 

-115 

FP2012A 

♦LUCB 

344 

38 


♦ LUCB 

345 - 42 

FC15A 

♦GTN 

372 

-187 

FD900-1 

POS 

312 - 4 

FF05 

SET 

252 

- 12 

FP2013 

♦ LUCB 

344 

39 

FP3082A 

♦LUCB 

345 - 43 

FC15B 

♦GTN 

372 

-188 

FD900-2 

POS 

312 - 10 

FF10 

♦SET 

252 

-215 

FP2013A 

♦ LUCB 

344 

40 


♦LUCB 

345 - 44 

FC15C 

♦GTN 

372 

-189 

FD900-3 

POS 

312 - 11 

FF13U 

♦GTN 

371 

-176 

FP2015 

♦ LUCB 

344 

41 

FP3091A 

♦LUCB 

345 - 45 

FC15D 

♦ GTN 

372 

-190 

FD900-4 

POS 

312 - 18 

FF14U 

♦GTN 

371 

-177 

FP2015A 

♦ LUCB 

344 

42 


♦LUCB 

345 - 46 

FC15E 

♦ GTN 

372 

-191 

FD900-5 

POS 

312 - 19 

FF15 

SET 

253 

-164 

FP2016 

♦ LUCB 

344 

43 

FP3100A 

♦LUCB 

345 - 47 

FC15F 

♦GTN 

372 

-192 

FD900.6 

POS 

312 - 25 

FF15U 

♦GTN 

373 

- 78 

FP2016A 

♦ LUCB 

344 

44 


♦LUCB 

345 - 48 

FC15G 

♦GTN 

372 

-193 

FD900-7 

POS 

312 - 26 

FG13U 

♦GTN 

372 

- 17 

FP2018 

♦ LUCB 

344 

45 

FP3110A 

♦LUCB 

345 - 49 

FC15U 

♦GTN 

372 

-186 

FD900-8 

POS 

312 - 36 

FG14U 

♦GTN 

372 

- 18 

FP2018A 

♦ LUCB 

344 

46 


♦LUCB 

345 . 50 

FC210R 

SAKJ 

238 

-202 

FD900-9 

POS 

312 - 37 

FG15U 

♦GTN 

373 

- 97 

FP2020 

♦ LUCB 

344 

47 

FP3120A 

♦LUCB 

345 - 51 

FC210S 

♦SAKJ 

297 

-118 

FD900-10 

POS 

405 - 7 

FH1100 

♦ FSC 

437 

- 38 

FP2020A 

♦ LUCB 

344 

48 


♦ LUCB 

345 - 52 

FC225R 

SAKJ 

239 

-104 

FD900.12 

POS 

408 -118 

FJT1100 

♦FSC 

234 

-206 

FP2022 

♦ LUCB 

344 

49 

FP3130A 

♦ LUCB 

345 - 53 

FC225S 

♦SAKJ 

297 

-149 

FD900-14 

POS 

410 -150 

FJT1101 

♦FSC 

234 

-207 

FP2022A 

♦ LUCB 

344 

50 


♦ LUCB 

345 - 54 

FC240R 

SAKJ 

239 

-181 

FD900-16 

POS 

413 - 96 

FM50 

♦SET 

243 

-101 

FP2024 

♦ LUCB 

344 

51 


♦ LUCB 

345 - 55 

FC240S 

♦SAKJ 

297 

-165 

FD900-18 

POS 

414 - 96 

FM75 

♦SET 

243 

-103 

FP2024A 

♦ LUCB 

344 

52 

FP3150A 

♦ LUCB 

345 - 56 

FD2A 

FERB 

246 

- 28 

FD900-20 

POS 

415 -197 

FMMD914 

♦ FERB 

246 

-146 

FP2027 

♦LUCB 

344 

53 


♦ LUCB 

345 - 57 

FD2B 

FERB 

244 

-217 

FD1000A16 

MITJ 

312 - 33 

FP25F 

♦VMI 

417 

-172 

FP2027A 

♦LUCB 

344 

54 

FP3160A 

♦ LUCB 

345 - 58 

FD2RA 

FERB 

246 

- 40 

FD1000A20 

MITJ 

405 - 5 

FP25S 

♦VMI 

417 

-173 

FP2030 

♦LUCB 

344 

55 


♦ LUCB 

345 - 59 

FD2RB 

FERB 

245 

- 14 

FD1000A24 

MITJ 

408 -114 

FP50F 

♦VMI 

424 

- 4 

FP2030A 

♦LUCB 

344 

56 

FP3170A 

♦ LUCB 

345 - 60 

FD4A 

FERB 

245 

-178 

FD1000A28 

MITJ 

410 -146 

FP50S 

♦VMI 

424 

- 5 

FP2033 

♦LUCB 

344 

57 


♦ LUCB 

345 - 61 

FD4B 

FERB 

245 

- 42 

FD1000A32 

MITJ 

413 - 91 

FP75F 

♦VMI 

425 

-195 

FP2033A 

♦ LUCB 

344 

58 

FP3180A 

♦ LUCB 

345 - 62 

FD4RA 

FERB 

245 

-202 

FD1000A36 

MITJ 

414 - 92 

FP75S 

♦VMI 

425 

-196 

FP2036 

♦ LUCB 

344 

59 


♦LUCB 

345 - 63 

FD4RB 

FERB 

245 

- 50 

FD1000A40 

MITJ 

415 -191 

FP100F 

♦VMI 

427 

-180 

FP2036A 

♦ LUCB 

344 

60 

FP3200A 

♦LUCB 

345 - 64 

FD13U 

♦GTN 

369 

-216 

FD1000A50 

MITJ 

418 - 17 

FP100S 

♦VMI 

427 

-181 

FP2039 

♦ LUCB 

344 

61 


♦ LUCB 

345 - 65 

FD14A 

♦GTN 

370 

- 28 

FD1000A56 

MITJ 

418 -199 

FP125F 

♦VMI 

428 

-142 

FP2039A 

♦ LUCB 

344 

62 

FP3220A 

♦ LUCB 

345 - 66 

FD14B 

♦GTN 

370 

- 65 

FD1000FH50 

MITJ 

268 -126 

FP125S 

♦VMI 

428 

-143 

FP2043 

♦ LUCB 

344 

63 


♦ LUCB 

345 - 67 

FD14C 

♦GTN 

370 

-100 

FD1000FH56 

MITJ 

268 -134 

FP150F 

♦VMI 

429 

-141 

FP2043A 

♦ LUCB 

344 

64 

FP3250A 

♦ LUCB 

345 - 68 

FD14D 

♦GTN 

370 

-121 

FD1600A16 

MITJ 

313 - 3 

FP150S 

♦VMI 

429 

-142 

FP2047 

♦ LUCB 

344 

65 


♦ LUCB 

345 - 69 

FD14E 

♦GTN 

370 

-137 

FD1600A20 

MITJ 

405 - 36 

FP175F 

♦VMI 

430 

- 30 

FP2047A 

♦ LUCB 

344 

66 

FP3275A 

♦ LUCB 

345 - 70 

FD14F 

♦GTN 

370 

-142 

FD1600A24 

MITJ 

408 -150 

FP176S 

♦VMI 

430 

- 31 

FP2051 

♦ LUCB 

344 

67 

FR061 

♦ RECT 

277 - 83 

FD14G 

♦GTN 

370 

-145 

FD1600A28 

MITJ 

410 -182 

FP200F 

♦VMI 

430 

-195 

FP2051A 

♦LUCB 

344 

68 

FR061L 

♦ RECT 

277 - 85 

FD14U 

♦GTN 

369 

-217 

FD1600A32 

MITJ 

413 -120 

FP200S 

♦VMI 

430 

-196 

FP2056 

♦ LUCB 

344 

69 

FR062 

♦ RECT 

277 - 97 

FD15A 

♦GTN 

373 

- 13 

FD1600A36 

MITJ 

414 -116 

FP1009 

♦LUCB 

343 

- 66 

FP2056A 

♦ LUCB 

344 

70 

FR062L 

♦RECT 

277 - 99 

FD15B 

♦GTN 

373 

- 20 

FD1600A40 

MITJ 

415 -220 

FP1009A 

♦LUCB 

343 

- 67 

FP2062 

♦ LUCB 

344 

71 

FR063 

♦ RECT 

277 -112 

FD15C 

♦GTN 

373 

- 26 

FD1600A50 

MITJ 

418 - 41 

FP1010 

♦ LUCB 

343 

- 68 

FP2062A 

♦ LUCB 

344 

72 

FR063L 

♦ RECT 

277 -114 

FD15D 

♦GTN 

373 

- 30 

FD1600BP2 

MITJ 

312 -217 

FP1010A 

♦ LUCB 

343 

- 69 

FP2068 

♦LUCB 

344 

73 

FR064 

♦RECT 

277 -137 

FD15E 

♦GTN 

373 

- 33 

FD1600BP4 

MITJ 

312 -218 

FP1011 

♦ LUCB 

343 

- 70 

FP2068A 

♦LUCB 

344 

74 

FR064L 

♦ RECT 

277 -141 

FD15F 

♦GTN 

373 

- 34 

FD1600BP6 

MITJ 

312 -219 

FP1011A 

♦ LUCB 

343 

- 71 

FP2075 

♦LUCB 

344 

75 

FR065 

♦ RECT 

277 -165 

FD15G 

♦GTN 

373 

- 35 

FD1600BP8 

MITJ 

313 - 1 

FP1012 

♦ LUCB 

343 

- 72 

FP2075A 

♦LUCB 

344 

76 

FR065L 

♦ RECT 

277 -167 

FD15U 

♦GTN 

373 

- 7 

FD1600BP10 

MITJ 

313 - 2 

FP1012A 

♦LUCB 

343 

- 73 

FP2082 

♦LUCB 

344 

77 

FR066 

♦RECT 

277 -187 

FD80A4 

MITJ 

305 

- 40 

FD1600CU-70 

MITJ 

420 -215 

FP1013 

♦LUCB 

343 

- 74 

FP2082A 

♦LUCB 

344 

78 

FR066L 

♦RECT 

277 -188 

FD80A6 

MITJ 

305 

- 44 

FD1600CU-80 

MITJ 

422 - 80 

FP1013A 

♦ LUCB 

343 

- 75 

FP2091 

♦ LUCB 

344 

79 

FR067 

♦RECT 

277 - 74 

FD80A8 

MITJ 

305 

- 49 

FD1600CV70 

MITJ 

420 -216 

FP1015 

♦ LUCB 

343 

- 76 

FP2091A 

♦LUCB 

344 

80 

FR067L 

♦RECT 

401 -104 

FD80A10 

MITJ 

305 

- 50 

FD1600CV80 

MITJ 

422 - 81 

FP1015A 

♦ LUCB 

343 

- 77 

FP2100 

♦ LUCB 

344 

81 

FR101 

♦Dll 

252 - 92 

FD100#B 

MISI 

231 

- 99 

FD2500AV80 

MITJ 

422 - 86 

FP1016 

♦ LUCB 

343 

- 78 

FP2100A 

♦LUCB 

344 

82 

FEC 

RECT 


FD150B4 

MITJ 

307 

- 93 

FD3500AH56 

MITJ 

432 - 5 

FP1016A 

♦ LUCB 

343 

- 79 

FP2110 

♦ LUCB 

344 

83 


♦RFE 


FD150B6 

MITJ 

307 

-128 

FD3500AH-36 

MITJ 

414 -137 

FP1018 

♦ LUCB 

343 

- 80 

FP2110A 

♦ LUCB 

344 

84 

FR101G 

♦Dll 

280 - 9 

FD150B8 

MITJ 

307 

-158 

FD3500AH-40 

MITJ 

416 - 23 

FP1018A 

♦LUCB 

343 

- 81 

FP2120 

♦ LUCB 

344 

85 


♦RECT 


FD150B10 

MITJ 

307 

-187 

FD3500AH-50 

MITJ 

418 - 53 

FP1020 

♦ LUCB 

343 

- 82 

FP2120A 

♦ LUCB 

344 

86 

FR102 

♦Dll 

253 - 59 

FD200B2 

MITJ 

309 

- 38 

FD3500AH-56 

MITJ 

418 -176 

FP1020A 

♦ LUCB 

343 

- 83 

FP2130 

♦ LUCB 

344 

87 

FEC 

RECT 


FD200B4 

MITJ 

309 

- 46 

FD3500BP4 

MITJ 

313 -125 

FP1022 

♦ LUCB 

343 

- 84 

FP2130A 

♦ LUCB 

344 

88 


♦ RFE 


FD200B8 

MITJ 

309 

- 57 

FD3500BP6 

MITJ 

313 -127 

FP1022A 

♦ LUCB 

343 

- 85 

FP2140 

♦ LUCB 

344 

89 

FR102G 

♦ Dll 

280 - 83 

FD200B16 

MITJ 

309 

- 78 

FD3500BP8 

MITJ 

313 -129 

FP1024 

♦LUCB 

343 

- 86 

FP2150 

♦ LUCB 

344 

90 


♦ RECT 


FD200T12 

MITJ 

264 

- 11 

FD3500BP10 

MITJ 

313 -131 

FP1024A 

♦ LUCB 

343 

- 87 

FP2150A 

♦ LUCB 

344 

91 

FR103 

♦ Dll 

254 - 51 

FD200T16 

MITJ 

264 

- 17 

FD3500BP-2 

MITJ 

313 -124 

FP1027 

♦ LUCB 

343 

- 88 

FP2160 

♦ LUCB 

344 

92 

FEC 

RECT 


FD200T20 

MITJ 

264 

- 25 

FD3500BP-4 

MITJ 

313 -126 

FP1027A 

♦ LUCB 

343 

- 89 

FP2160A 

♦LUCB 

344 

93 


♦ RFE 


FD200T24 

MITJ 

264 

- 33 

FD3500BP-6 

MITJ 

313 -128 

FP1030 

♦ LUCB 

343 

- 90 

FP2170 

♦LUCB 

344 

94 

FR103G 

♦ Dll 

280 -178 

FD250DM20 

MITJ 

404 

-136 

FD3500BP-8 

MITJ 

313 -130 

FP1030A 

♦ LUCB 

343 

- 91 

FP2170A 

♦LUCB 

344 

95 


♦ RECT 


FD250DM24 

MITJ 

408 

- 10 

FD3500BP-10 

MITJ 

313 -132 

FP1033 

♦ LUCB 

343 

- 92 

FP2180 

♦LUCB 

344 

96 

FR104 

♦Dll 

254 -180 

FD250DM28 

MITJ 

410 

- 59 

FD3500BP-12 

MITJ 

313 -133 

FP1033A 

♦ LUCB 

343 

- 93 

FP2180A 

♦LUCB 

344 

97 

FEC 

RECT 


FD250DM32 

MITJ 

413 

- 30 

FD6666 

♦FSC 

246 -139 

FP1036 

♦ LUCB 

343 

- 94 

FP2200 

♦ LUCB 

344 

98 


♦ RFE 


FD250DM36 

MITJ 

414 

- 34 

FDC485B 

FSC 

231 -217 

FP1036A 

♦ LUCB 

343 

- 95 

FP2200A 

♦ LUCB 

344 

99 

FR104G 

♦Dll 

281 - 82 

FD250DM40 

MITJ 

415 

-143 

FDC3070 

FSC 

247 -119 

FP1039 

♦ LUCB 

343 

- 96 

FP2220 

♦ LUCB 

344 

100 


♦RECT 


FD300 

♦ FSC 

235 

- 74 

FDC3600 

FSC 

246 -125 

FP1039A 

♦ LUCB 

343 

- 97 

FP2220A 

♦ LUCB 

344 

101 

FR105 

♦ Dll 

255 -108 

FD333 

♦ FSC 

235 

- 75 

FDC4376 

FSC 

244 -142 

FP1043 

♦ LUCB 

343 

- 98 

FP2250 

♦ LUCB 

344 

102 

FEC 

RECT 


FD400 

♦ FSC 

236 

- 34 

FDH300 

♦FSC 

235 -183 

FP1043A 

♦ LUCB 

343 

- 99 

FP2250A 

♦ LUCB 

344 

103 


♦ RFE 


FD400DL12 

MITJ 

311 

- 19 

FDH333 

♦FSC 

235 -205 

FP1047 

♦ LUCB 

343 

-100 

FP2275 

♦ LUCB 

344 

104 

FR105G 

♦Dll 

281 -197 

FD400DL16 

MITJ 

311 

- 41 

FDH400 

♦FSC 

235 -184 

FP1047A 

♦ LUCB 

343 

-101 

FP2275A 

♦ LUCB 

344 

105 


♦ RECT 


FD400DL20 

MITJ 

404 

-179 

FDH444 

♦FSC 

235 -200 

FP1051 

♦ LUCB 

343 

-102 

FP3009 

♦ LUCB 

344 

106 

FR106 

♦ Dll 

255 -197 

FD400DL24 

MITJ 

408 

- 58 

FDH600 

♦FSC 

251 -105 

FP1051A 

♦ LUCB 

343 

-103 

FP3009A 

♦ LUCB 

344 

107 

FEC 

RECT 


FD500DH28 

MITJ 

410 

-129 

FDH666 

♦FSC 

251 - 91 

FP1056 

♦ LUCB 

343 

-104 

FP3010 

♦LUCB 

344 

108 


♦ RFE 


FD500DH32 

MITJ 

413 

- 73 

FDH900 

♦FSC 

245 -126 

FP1056A 

♦ LUCB 

343 

-105 

FP3010A 

♦ LUCB 

344 

109 

FR106G 

♦ Dll 

282 - 62 

FD500DH36 

MITJ 

414 

- 79 

FDH999 

♦FSC 

245 - 44 

FP1062 

♦ LUCB 

343 

-106 

FP301 1 

♦ LUCB 

344 

110 


♦ RECT 


FD500DH40 

MITJ 

415 

-177 

FDH1000 

♦FSC 

236 - 4 

FP1062A 

♦LUCB 

343 

-107 

FP3011A 

♦ LUCB 

345 

1 

FR107 

♦ Dll 

256 - 47 

FD500DH50 

MITJ 

418 

- 8 

FE1A 

♦GIC 

280 - 8 

FP1068 

♦ LUCB 

343 

-108 

FP3012 

♦ LUCB 

345 

2 

FEC 

RECT 


FD500DH60 

MITJ 

419 

-209 

FE1B 

♦GIC 

280 - 82 

FP1068A 

♦ LUCB 

343 

-109 

FP3012A 

♦ LUCB 

345 

3 


♦ RFE 


FD500DV70 

MITJ 

420 

-201 

FE1C 

♦GIC 

280 -124 

FP1075 

♦ LUCB 

343 

■110 

FP3013 

♦LUCB 

345 

4 

FR107G 

♦ Dll 

401 -194 

FD500DV80 

MITJ 

422 

- 63 

FE1D 

♦GIC 

280 -177 

FP1075A 

♦ LUCB 

344 

- 1 

FP3013A 

♦LUCB 

345 

5 


♦ RECT 


FD500E16 

MITJ 

311 

-182 

FE2A 

♦GIC 

285 -217 

FP1082 

♦ LUCB 

344 

- 2 

FP3015 

♦LUCB 

345 

6 

FR151 

♦ Dll 

238 - 95 

FD500E20 

MITJ 

404 

-210 

FE2B 

♦GIC 

286 - 31 

FP1082A 

♦ LUCB 

344 

- 3 

FP3015A 

♦LUCB , 

345 

7 

RECT ♦RFE 


FD500E24 

MITJ 

408 

- 94 

FE2C 

♦GIC 

286 - 41 

FP1091 

♦ LUCB 

344 

- 4 

FP3016 

♦LUCB 

345 

8 

FR151G 

♦ Dll 

283 - 99 

FD500E28 

MITJ 

410 

-128 

FE2D 

♦GIC 

286 - 72 

FP1091A 

♦ LUCB 

344 

- 5 

FP3016A 

♦LUCB 

345 

9 


♦RECT 


FD500E32 

MITJ 

413 

- 72 

FE3A 

♦GIC 

287 -192 

FP1100 

♦ LUCB 

344 

- 6 

FP3018 

♦LUCB 

345 

10 

FR152 

♦ Dll 

238 -163 

FD500E36 

MITJ 

414 

- 78 

FE3B 

♦GIC 

288 - 29 

FP1100A 

♦ LUCB 

344 

- 7 

FP3018A 

♦LUCB 

345 

11 

RECT ♦RFE 


FD500E40 

MITJ 

415 

-175 

FE3C 

♦GIC 

288 - 63 

FP1110 

♦ LUCB 

344 

- 8 

FP3020 

♦ LUCB 

345 

12 

FR152G 

♦ Dll 

283 -154 

FD500E50 

MITJ 

418 

- 6 

FE3D 

♦GIC 

288 -108 

FP1110A 

♦ LUCB 

344 

- 9 

FP3020A 

♦ LUCB 

345 

13 


♦RECT 


FD500E60 

MITJ 

419 

-207 


♦GIC 

290 -117 

FP1120 

♦ LUCB 

344 

- 10 

FP3022 

♦ LUCB 

345 

14 

FR153 

♦ Dll 

239 - 39 

FD500EV70 

MITJ 

420 

-200 


♦GIC 

290 -142 

FP1120A 

♦ LUCB 

344 

- 11 

FP3022A 

♦ LUCB 

345 

15 

RECT ♦RFE 


FD500EV80 

MITJ 

422 

- 62 

FE5C 

♦GIC 

290 -159 

FP1130 

♦ LUCB 

344 

- 12 

FP3024 

♦ LUCB 

345 

16 1 

FR153G 

♦Dll 

283 -220 

FD500GH50 

MITJ 

265 

-179 

FE5D 

♦GIC 

290 -178 

FP1130A 

♦ LUCB 

344 

- 13 

FP3024A 

♦ LUCB 

345 

17 1 


♦ RECT 


FD500GH56 

MITJ 

265 

-181 

FE6A 

♦GIC 

291 -112 

FP1140 

♦ LUCB 

344 

- 14 

FP3027 

♦ LUCB 

345 

18 

FR154 

♦ Dll 

239 -145 

FD500GV90 

MITJ 

422 

-217 

FE6B 

♦GIC 

291 -155 

FP1150 

♦LUCB 

344 

- 15 

FP3027A 

♦ LUCB 

345 

19 

RECT ♦RFE 


FD600 

♦ FSC 

251 

-102 

FE6C 

♦GIC 

291 -186 1 

FP1150A 

♦LUCB 

344 

- 16 

FP3030 

♦ LUCB 

345 

20 

FR154G 

♦ Dll 

284 -107 

FD600-1 

PCS 

311 

- 63 

FE6D 

♦GIC 

291 -206 

FP1160 

♦LUCB 

344 

- 17 

FP3030A 

♦ LUCB 

345 

21 


♦ RECT 


FD600-2 

PCS 

311 

- 64 

FE8A 

♦GIC 

293 - 63 

FP1160A 

♦ LUCB 

344 

- 18 

FP3033 

♦ LUCB 

345 

22 

FR155 

♦ Dll 

240 - 5 

FD600-3 

PCS 

311 

- 65 

FE8B 

♦GIC 

293 - 71 

FP1170 

♦ LUCB 

344 

- 19 

FP3033A 

♦ LUCB 

345 

23 

RECT ♦RFE 


FD600-4 

PCS 

311 

- 67 

FE8C 

♦GIC 

293 - 83 

FP1170A 

♦ LUCB 

344 

- 20 

FP3036 

♦ LUCB 

345 

24 

FR155G 

♦ Dll 

284 -209 

FD600-5 

PCS 

311 

- 68 


♦GIC 

293 - 85 

FP1180 

♦ LUCB 

344 

- 21 

FP3036A 

♦LUCB 

345 

25 


♦ RECT 


FD600.6 

PCS 

311 

- 70 


♦GIC 

293 - 97 

FP1180A 

♦ LUCB 

344 

- 22 

FP3039 

♦ LUCB 

345 

26 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


Pq&Line 

TYPE No. 

■PTT I ■ 





FRi56 

♦Dll 

'2^0-79 

FR603 

♦Dn 

2^1 -201 

FWL300 

T|i||M 


15 



303 - 60 

GFDIOB 


280 - 72 

RECT 

♦RFE 


♦ RECT 

♦ RFE 


FWL400 

♦SCN 

362 

46 

G129 

♦APD 

163 - 10 

GFD10C 

♦ TSAJ 

280 -164 

FR156G 

♦Dll 

285 - 67 

FR603G 

♦ Dll 

291 -207 

FWL500 

♦SCN 

362 

50 


♦ UNI 


GFD10E 

♦TSAJ 

281 - 71 


♦RECT 



♦ RECT 


FWL600 

♦SCN 

362 

79 

G130 

♦APD 

163 - 20 

GFD10G 

♦TSAJ 

281 -187 

FR157 

♦ Dll 

240 -124 

FR604 

♦ Dll 

292 - 49 

FWL700 

♦SCN 

362 

80 


♦ UNI 


GFE10 

♦TSAJ 

411 - 71 

RECT 

♦RFE 


♦RECT 

♦ RFE 


FWL800 

♦SCN 

362 

-105 

G200R4 

♦ GPD 

308 -152 

GH-1E 

SAKJ 

408 -180 

FR157G 

♦ Dll 

402 - 68 

FR604G 

♦ Dll 

292 - 54 

FWL1000 

♦SCN 

362 

-123 

G200R4SB 

♦GPD 

308 -153 

GH-1F 

SAKJ 

411 - 72 


♦ RECT 



♦ RECT 


FWLA50 

♦SCN 

362 

-193 

G500R2 

♦GPD 

311 - 97 

GH-3E 

SAKJ 

408 -193 

FR201 

♦ Dll 

285 -212 

FR605 

♦ Dll 

292 -108 

FWLA100 

♦SCN 

363 

- 23 

G775-0U 

♦SOD 

369 -171 

GH-3F 

SAKJ 

411 - 92 


♦RECT 


♦ RECT 

♦RFE 


FWLA200 

♦SCN 

363 

- 66 

G775-1U 

♦ SOD 

369 -194 

GHV2 

♦GSE 

345 - 72 

FR201G 

♦ Dll 

285 -218 

FR605G 

♦ Dll 

292 -112 

FWLA300 

♦SCN 

363 

72 

G775-2U 

♦SOD 

370 - 2 

GHV3 

♦GSE 

345 - 73 


♦ RECT 



♦RECT 


FWLA400 

♦SCN 

363 

-113 

G775-3U 

♦SOD 

370 - 35 

GHV4 

♦GSE 

345 ■ 74 

FR262 

♦ Dll 

286 - 26 

FR606 

♦Dll 

292 -159 

FWLA500 

♦SCN 

363 

-118 

G775-4U 

♦SOD 

370 - 39 

GHV5 

♦GSE 

345 - 75 


♦ RECT 


♦ RECT 

♦ RFE 


FWLA600 

♦SCN 

363 

-158 

G775-6U 

♦SOD 

370 - 74 

GHV06SS 

SAKJ 

240 -191 

FR202G 

♦Dll 

286 - 32 

FR606G 

♦ Dll 

292 -163 

FWLA700 

♦SCN 

363 

-159 

G775-8U 

♦SOD 

370 -104 

GHV6 

♦GSE 

345 - 76 


♦RECT 



♦ RECT 


FWLA800 

♦SCN 

363 

-196 

GD1E 

♦SIEG 

233 -136 

GHV7 

♦GSE 

345 - 77 

FR203 

♦Dll 

286 - 67 

FR607 

♦ Dll 

403 - 6 

FWLA1000 

♦SCN 

364 

- 6 

GD1P 

♦SIEG 

233 -137 

GHV8 

♦GSE 

345 - 78 


♦RECT 


RECT 

♦ RFE 


FWLC50 

♦SCN 

365 

- 10 

GD1Q 

♦SIEG 

233 - 62 

GHV-06SSN 

SAKJ 

424 -120 

FR203G 

♦Dll 

286 - 73 

FR607G 

♦ Dll 

403 - 10 

FWLC100 

♦SCN 

365 

- 26 

GD2E 

♦SIEG 

233 - 93 

GHV-10SS 

SAKJ 

427 - 1 


♦RECT 



♦ RECT 


FWLC200 

♦SCN 

365 

- 49 

GD3E 

♦SIEG 

233 - 94 

GHV-10SSN 

SAKJ 

427 - 2 

FR204 

♦ Dll 

286 -117 

FR801 

♦ Dll 

293 - 67 

FWLC300 

♦SCN 

365 

- 67 

GD4E 

♦SIEG 

233 - 95 

GHV-12SS 

SAKJ 

428 - 23 


♦ RECT 



♦ RECT 


FWLC400 

♦SCN 

365 

- 72 

GD5E 

♦SIEG 

233 -141 

GHV-12SSN 

SAKJ 

428 - 24 

FR204G 

♦Dll 

286 -122 

FR802 

♦ Dll 

293 - 74 

FWLC500 

♦SCN 

365 

- 89 

GD6E 

♦SIEG 

233 - 96 

GHV-14SS 

SAKJ 

428 -178 


♦ RECT 



♦ RECT 


FWLC600 

♦SCN 

365 

- 91 

GD8E 

♦SIEG 

233 -205 

GHV-14SSN 

SAKJ 

428 -180 

FR205 

♦ Dll 

286 -165 

FR803 

♦ Dll 

293 - 88 

FWLC700 

SCN 

365 

-110 

GDI IE 

♦SIEG 

231 - 80 

GHV-16SSN 

SAKJ 

429 -169 


♦ RECT 



♦ RECT 


FWLC800 

♦SCN 

365 

-112 

GD12E 

♦SIEG 

231 - 46 

GHV-18SS 

SAKJ 

430 - 93 

FR205G 

♦ Dll 

286 -171 

FR804 

♦ Dll 

293 -107 

FWLC1000 

♦SCN 

365 

-128 

GD13E 

SIEG 

233 - 80 

GHV-18SSN 

SAKJ 

430 - 95 


♦ RECT 



♦RECT 


FWLD50 

♦SCN 

366 

- 35 

GD30R4 

♦GPD 

300 - 3 

GI250-1 

GIC 

401 - 67 

FR206 

♦ Dll 

286 -202 

FR805 

♦Dll 

293 -118 

FWLD100 

♦SCN 

366 

- 58 

GD60R4 

♦ GPD 

303 - 71 

GI250-2 

GIC 

415 - 11 


♦ RECT 



♦RECT 


FWLD200 

♦SCN 

366 

- 84 

GD72E3 

♦ SIEG 

232 -150 

GI250-3 

GIC 

419 -102 

FR206G 

♦ Dll 

286 -206 

FR806 

♦Dll 

293 -126 

FWLD300 

♦SCN 

366 

- 95 

GD72E4 

♦ SIEG 

232 -151 

GI250-4 

GIC 

421 -186 


♦ RECT 



♦ RECT 


FWLD400 

♦SCN 

366 

-113 

GD72E5 

♦SIEG 

232 -152 

GI250-5 

GIC 

423 -132 

FR207 

♦ Dll 

402 -113 

FR807 

♦ Dll 

403 - 38 

FWLD500 

♦SCN 

366 

-123 

GD73E3 

♦SIEG 

232 -153 

G1500 

♦GIC 

287 -202 


♦RECT 



♦ RECT 


FWLD600 

♦SCN 

366 

-141 

GD73E4 

♦SIEG 

232 -154 

G1501 

♦GIC 

288 - 44 

FR207G 

♦Dll 

402 -120 

FRM3205CC 

♦ FSC 

262 -208 

FWLD700 

♦SCN 

366 

-152 

GD73E5 

♦SIEG 

232 -155 

GI502 

♦GIC 

288 -124 


♦RECT 


FRM3210CC 

♦ FSC 

262 -212 

FWLD800 

♦SCN 

366 

-168 

GD74E3 

SIEG 

231 - 47 

GI504 

♦GIC 

289 - 3 

FR251 

♦Dll 

286 -216 

FRM3215CC 

♦ FSC 

262 -216 

FWLD1000 

♦SCN 

366 

•188 

GD74E4 

SIEG 

231 - 48 

GI506 

♦GIC 

289 - 85 


♦ RECT 


FRM3220CC 

♦ FSC 

262 -218 

G1A 

♦GIC 

252 

•127 

GD74E5 

SIEG 

231 - 49 

GI508 

♦ GIC 

289 -154 

FR251G 

♦RECT 

286 -220 

FRP1005 

♦ FSC 

262 - 89 

GIB 

♦GIC 

253 

• 98 

GD107A 

USSR 

274 - 48 

GI510 

♦GIC 

402 -186 

FR252 

♦Dll 

287 - 10 

FRP1010 

♦ FSC 

262 - 93 

G1D 

♦GIC 

254 

• 91 

GD507A 

USSR 

248 - 92 

GI750 

♦GIC 

291 -118 


♦ RECT 


FRP1015 

♦ FSC 

262 - 98 

GIG 

♦GIC 

255 

- 7 

GD508A 

USSR 

244 - 34 

G1751 

♦GIC 

291 -161 

FR252G 

♦ RECT 

287 - 18 

FRP1020 

♦ FSC 

262 -100 

G1J 

♦GIC 

255 

-128 

GD800-1 

POS 

311 -186 

GI752 

♦GIC 

291 -212 

FR253 

♦ Dll 

287 - 29 

FRP1605 

♦FSC 

262 -209 

G1K 

♦GIC 

255 

-207 

GD800-2 

POS 

311 -187 

GI754 

♦GIC 

292 - 59 


♦ RECT 


FRP1605CC 

♦ FSC 

262 - 80 

G1M 

♦GIC 

256 

- 60 

GD800-3 

POS 

311 -188 

GI756 

♦GIC 

292 -117 

FR253G 

♦ RECT 

287 - 39 

FRP1610 

♦ FSC 

262 -213 

G2A 

♦GIC 

252 

-128 

GD800-4 

POS 

311 -189 

GI758 

♦GIC 

292 -168 

FR254 

♦ Dll 

287 - 57 

FRP1610CC 

♦FSC 

262 - 81 

G2B 

♦GIC 

253 

- 99 

GD800-5 

POS 

311 -190 

GI810 

♦GIC 

257 -200 


♦ RECT 


FRP1615 

♦FSC 

262 -217 

G2D 

♦GIC 

254 

- 92 

GD800-6 

POS 

311 -191 

GI811 

♦GIC 

258 -145 

FR254G 

♦RECT 

287 - 68 

FRP1615CC 

♦ FSC 

262 - 83 

G2G 

♦GIC 

255 

- 8 

GD800-7 

POS 

311 -192 

GI812 

♦GIC 

259 -149 

FR255 

♦ Dll 

287 - 86 

FRP1620 

♦FSC 

262 -219 

G2J 

♦GIC 

255 

-129 

GD800-8 

POS 

311 -193 

GI814 

♦GIC 

260 -108 


♦ RECT 


FRP1620CC 

♦FSC 

262 - 84 

G2K 

♦GIC 

255 

-208 

GD800-9 

POS 

311 -194 

GI816 

♦GIC 

261 - 26 

FR255G 

♦ RECT 

287 - 95 

FRP2005CC 

♦FSC 

262 - 90 

G2M 

♦GIC 

256 

- 61 

GD800-10 

POS 

404 -215 

GI817 

♦GIC 

261 - 89 

FR256 

♦Dll 

287 -112 

FRP2010CC 

♦ FSC 

262 - 94 

G3A3 

EDL 

300 

- 26 

GD800-12 

POS 

408 - 99 

GI818 

♦GIC 

261 -141 


♦RECT 


FRP2015CC 

♦ FSC 

262 - 99 

G3A 

♦GIC 

252 

-131 

GD800-14 

POS 

410 -133 

GI820 

♦GIC 

257 -162 

FR256G 

♦RECT 

287 -123 

FRP2020CC 

♦ FSC 

262 -101 

G3B3 

EDL 

300 

• 56 

GD800-16 

POS 

413 - 77 

GI821 

♦GIC 

258 - 83 

FR257 

♦ Dll 

402 -129 

FRR8O.3 

♦ DIT 

298 -105 

G3B 

♦GIC 

253 

-102 

GD800-18 

POS 

414 - 83 

GI822 

♦GIC 

259 - 81 


♦RECT 


FS19 

MISI 

274 - 52 

G3C3 

EDL 

300 

• 92 

GD800-20 

POS 

415 -181 

GI824 

♦ GIC 

260 - 48 

FR257G 

♦RECT 

402 -141 

FS36 

MISI 

262 - 86 


EDL 

300 

- 96 

GD800-22 

POS 

416 -114 

GI826 

♦GIC 

260 -177 

FR301 

♦ Dll 

252 - 93 

FSA1410M 

♦ FSC 

314 - 73 

G3D 

♦GIC 

254 

- 95 

GD800-24 

POS 

417 - 49 

GI828 

GIC 

261 - 53 

FEC 

♦RECT 


FSA1411M 

♦ FSC 

314 - 74 

G3E3 

EDL 

300 

-106 

GD800-26 

POS 

418 - 84 

GI850 

♦GIC 

257 -163 


♦RFE 


FSA2002M 

♦ FSC 

314 - 75 

G3F3 

EDL 

300 

-108 

GD800-28 

POS 

418 -191 

GI851 

♦GIC 

258 - 84 

FR301G 

♦Dll 

287 -193 

FSA2003M 

♦ FSC 

314 - 76 

G3G3 

EDL 

300 

-130 

GD800-30 

POS 

419 -212 

GI852 

♦GIC 

259 - 82 


♦ RECT 


FSA2500M 

♦ FSC 

314 • 77 


♦GIC 

255 

- 11 

GDI 400-1 

POS 

312 -125 

GI854 

♦GIC 

260 - 49 

FR302 

♦ Dll 

253 - 60 

FSA2501M 

♦ FSC 

314 - 78 

G3H3 

EDL 

300 

-137 

GDI 400-2 

POS 

312 -128 

GI856 

♦GIC 

260 -178 

FEC 

♦ RECT 


FSA2501P 

♦FSC 

314 - 79 

G3J 

♦GIC 

255 

-135 

GDI 400-3 

POS 

312 -131 

GI910 

♦GIC 

257 -201 


♦RFE 


FSA2502M 

♦FSC 

314 - 80 

G3K3 

EDL 

300 

-152 

GDI 400-4 

POS 

312 -134 

GI911 

♦GIC 

258 -146 

FR302G 

♦ Dll 

288 - 30 

FSA2503M 

♦FSC 

314 - 81 


♦GIC 

255 

-212 

GDI 400-5 

POS 

312 -137 

GI912 

♦GIC 

259 -150 


♦ RECT 


FSA2503P 

♦FSC 

314 - 82 


EDL 

300 

-154 

GDI 400-6 

POS 

312 -140 

GI914 

♦GIC 

260 -109 

FR303 

♦ Dll 

254 - 52 

FSA2504M 

♦FSC 

314 - 83 

G3M 

♦GIC 

256 

- 65 

GDI 400-7 

POS 

312 -143 

Gi916 

♦GIC 

261 - 27 

FEC 

♦RECT 


FSA2509M 

♦ FSC 

314 - 84 


EDL 

300 

-168 

GDI 400-8 

POS 

312 -146 

GI917 

♦GIC 

261 - 90 


♦ RFE 


FSA2509P 

♦ FSC 

314 - 85 


EDL 

301 

- 99 

GDI 400-9 

POS 

312 -149 

GI918 

♦GIC 

261 -142 

FR303G 

♦ Dll 

288 -109 

FSA2510M 

♦FSC 

314 - 86 


♦GIC 

287 

-197 

GDI 400-10 

POS 

405 - 25 

GI1001 

GIC 

252 - 18 


♦ RECT 


FSA2510P 

♦FSC 

314 - 87 

G4B3 

EDL 

301 

-119 

GDI 400-1 2 

POS 

408 -140 

GI1002 

GIC 

252 -202 

FR304 

♦ Dll 

254 -181 

FSA2563M 

♦ FSC 

314 - 88 

G4B 

♦GIC 

288 

- 37 

GD1400-14 

POS 

410 -170 

GI1003 

GIC 

253 -170 

FEC 

♦ RECT 


FSA2563P 

♦ FSC 

314 - 89 

G4C3 

EDL 

301 

-149 

GDI 400-1 6 

POS 

413 -113 

GI1004 

GIC 

254 - 14 


♦ RFE 


FSA2564M 

♦ FSC 

314 - 90 

G4D3 

EDL 

301 

-153 

GD1400-18 

POS 

414 -109 

GI1101 

GIC 

252 - 19 

FR304G 

♦ Dll 

288 -207 

FSA2564P 

♦ FSC 

314 - 91 

G4D 

♦GIC 

288 

-116 

GDI 400-20 

POS 

415 -210 

GI1102 

GIC 

252 -203 


♦RECT 


FSA2565M 

♦ FSC 

314 - 25 

G4E3 

EDL 

301 

-167 

GE1001(A) 

♦GESY 

238 - 78 

GI1103 

GIC 

253 -171 

FR305 

♦ Dll 

255 -109 

FSA2565P 

♦ FSC 

314 - 92 

G4F3 

EDL 

301 

-172 

GE1 002(A) 

♦GESY 

238 -145 

GI1104 

GIC 

254 - 15 

FEC 

♦ RECT 


FSA2566M 

♦ FSC 

314 - 93 

G4G3 

EDL 

301 

-194 

GE1 003(A) 

♦GESY 

238 -218 

GI1301 

♦GIC 

272 -181 


♦ RFE 


FSA2566P 

♦ FSC 

314 - 94 

G4G 

♦GIC 

288 

■214 

GE1 004(A) 

♦GESY 

239 - 35 

GI1302 

♦GIC 

272 -182 

FR305G 

♦ Dll 

289 - 73 

FSA2619M 

♦FSC 

314 - 95 

G4H3 

EDL 

301 

-205 

GE1101(A) 

♦GESY 

238 - 79 

GI1303 

♦GIC 

272 -184 


♦ RECT 


FSA2619P 

♦ FSC 

314 - 96 


♦GIC 

289 

- 76 

GE1 102(A) 

♦GESY 

238 -146 

GI1304 

♦GIC 

272 -185 

FR306 

♦ Dll 

255 -198 

FSA2620M 

♦ FSC 

314 - 97 


EDL 

302 

- 11 

GE1 103(A) 

♦GESY 

239 - 1 

GI1401 

♦GIC 

271 -138 

FEC 

♦ RECT 


FSA2620P 

♦ FSC 

314 - 98 


♦GIC 

289 

-144 

GE1 104(A) 

♦GESY 

239 - 36 

GI1402 

♦GIC 

271 -155 


♦ RFE 


FSA2621M 

♦ FSC 

314 - 99 


EDL 

302 

- 17 

GE1301(A) 

♦ GESY 

238 - 82 

GI1403 

♦GIC 

271 -172 

FR306G 

♦ Dll 

289 -141 

FSA2702M 

♦ FSC 

314 - 69 


♦GIC 

402 

-178 

GE1 302(A) 

♦ GESY 

238 -148 

GI1404 

♦GIC 

271 -174 


♦ RECT 


FSA2703M 

♦ FSC 

314 - 70 


EDL 

302 

- 40 

GE1 303(A) 

♦ GESY 

239 - 3 

GI2401 

♦GIC 

271 -139 

FR307 

♦ Dll 

256 - 48 

FSA2704M 

♦FSC 

314 - 71 

G5A3 

EDL 

274 

- 4 

GE1 304(A) 

♦ GESY 

239 - 37 

GI2402 

♦GIC 

271 -156 

FEC 

♦ RECT 


FSA2705M 

♦FSC 

314 - 72 

G5B3 

EDL 

274 

- 7 

GER4001 

GDC 

280 - 20 

G 12403 

♦GIC 

271 -173 


♦ RFE 


FSA2719M 

FSC 

314 -100 

G5C3 

EDL 

274 

- 19 


♦GESY 


G 12404 

♦GIC 

272 - 1 

FR307G 

♦ Dll 

402 -175 

FSA2719P 

FSC 

314 -101 

G5D3 

EDL 

274 

- 20 

GER4002 

GDC 

280 - 97 

G 12601 

♦GIC 

252 - 40 


♦ RECT 


FSA2720M 

FSC 

314 -102 

G5E3 

EDL 

274 

- 23 


♦GESY 


G 12602 

♦GIC 

253 - 5 

FR501 

♦ Dll 

250 - 95 

FSA2720P 

FSC 

314 -103 

G5F3 

EDL 

274 

- 24 

GER4003 

GDC 

280 -195 

GI2603 

♦GIC 

253 -190 

FR501G 

♦ Dll 

238 - 96 

FSA2721M 

FSC 

314 -104 

G5G3 

EDL 

274 

- 29 


♦GESY 


G 12604 

♦GIC 

254 - 20 

FR502 

♦ Dll 

238 -164 

FST6035 

♦COO 

375 -187 

G5H3 

EDL 

274 

- 30 

GER4004 

GDC 

281 -100 

G 12605 

♦GIC 

254 -111 

FR502G 

♦ Dll 

238 -165 

FST6040 

♦COO 

375 -189 

G5K3 

EDL 

274 

- 31 


♦GESY 


G 12606 

♦GIC 

254 -152 

FR503 

♦ Dll 

239 - 40 

FST6045 

♦COO 

375 -190 

G5M3 

EDL 

274 

- 33 

GER4005 

GDC 

281 -213 

GI5823 

GIC 

290 - 99 

FR503G 

♦Dll 

239 - 41 

FST6050 

♦COO 

375 -191 

G5N3 

EDL 

274 

- 34 


♦GESY 


GI5824 

GIC 

290 -103 

FR504 

♦ Dll 

239 -146 

FST16035 

♦COO 

375 -212 

G6A3 

EDL 

307 

- 41 

GER4006 

GDC 

282 - 77 

GI5825 

GIC 

290 -105 

FR504G 

♦ Dll 

239 -147 

FST16040 

♦COO 

375 -213 

G6B3 

EDL 

307 

- 63 


♦GESY 


GIB2500 

♦GIC 

369 -182 

FR505 

♦ Dll 

240 - 6 

FST16045 

♦COO 

375 -214 

G6C3 

EDL 

307 

- 94 

GER4007 

GDC 

401 -209 

GIB2501 

♦GIC 

369 -205 

FR505G 

♦Dll 

240 - 7 

FST16050 

♦coo 

375 -215 

G6D3 

EDL 

307 

-115 


♦GESY 


GIB2502 

♦GIC 

370 - 16 

FR506 

♦ Dll 

240 - 80 

FST20035 

♦coo 

375 -220 

G6E3 

EDL 

307 

-129 

GEX541 

♦ MULB 

293 -218 

GIB2504 

♦GIC 

370 - 53 

FR506G 

♦ Dll 

240 - 81 

FST20040 

♦coo 

376 - 4 

G6F3 

EDL 

307 

-143 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


GIB2506 

♦GIC 

370 - 88 

FR507 

♦ Dll 

240 -125 

FST20045 

♦coo 

376 - 8 

G6G3 

EDL 

307 

-160 


♦VALG 


GIB2508 

♦GIC 

370 -111 

FR601 

♦ Dll 

291 -107 

FST20050 

♦coo 

376 - 12 

G6H3 

EDL 

307 

-188 

GEX542 

♦ MULB 

294 - 28 

GIB2510 

♦GIC 

370 -128 

♦ RECT 

♦ RFE 


FST30035 

♦coo 

376 - 14 

G6K3 

EDL 

307 

-205 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


GIB3500 

♦GIC 

371 - 16 

FR601G 

♦ Dll 

291 -113 

FST30040 

♦coo 

376 - 16 

G6M3 

EDL 

308 

- 11 


♦VALG 


GIB3501 

♦GIC 

371 - 35 


♦ RECT 


FST30045 

♦coo 

376 - 17 

G6N3 

EDL 

308 

- 30 

GFA03L 

♦TSAJ 

401 - 73 

GIB3502 

♦GIC 

371 - 55 

FR602 

♦ Dll 

291 -150 

FST30050 

♦coo 

376 - 19 

G6P3 

EDL 

404 

- 95 

GFA03R 

♦TSAJ 

411 - 29 

GIB3504 

♦GIC 

371 - 72 

♦ RECT 

♦ RFE 


FSY07 

♦ FGRS 

345 - 71 

G6R3 

EDL 

407 

-187 

GFB30B 

♦TSAJ 

285 -101 

GIB3506 

♦GIC 

371 - 88 

FR602G 

♦ Dll 

291 -156 

FWL50 

♦SCN 

361 -151 

G6S3 

EDL 

411 

-164 

GFB30C 

♦TSAJ 

285 -118 

GIB3508 

♦GIC 

371 -104 


♦ RECT 


FWL100 

♦SCN 

361 -175 

G15R4 

GPD 

296 

- 20 

GFB30E 

♦TSAJ 

285 -135 

G1B3510 

♦GIC 

371 -116 




FWL200 

♦SCN 

362 - 9 


GPD 

299 

-204 

GFB30G 

♦TSAJ 

285 -152 

GL41A(A1 

♦GIC 

280 - 21 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 



■AldslH 


GL41B 

MlcHf 

280 

- 98 

gPpsG 

TGiC 

291 

- 20 

GT6122A 

♦THEF 

323 

-103 


SAKJ 

288 

- 3 

H541 



- 25 

GL41D 

♦GIG 

280 

-196 

GPP5J 

♦GIC 

291 

- 54 

GT6123 

♦THEF 

323 

-104 

GU-3SZ 

SAKJ 

288 

- 75 

H542 

♦VARO 

309 

- 27 

GL41G 

♦GIG 

281 

-101 

GPP5K 

♦ GIC 

291 

- 76 

GT6123A 

♦THEF 

323 

-105 

GU-3Z 

SAKJ 

280 

-155 

H701 

♦VARO 

309 

- 20 

GL41J 

♦GIG 

281 

-214 

GPP5M 

♦GIC 

402 

-213 

GT6124 

♦ THEF 

323 

-106 

GZA2.0 

TSAJ 

163 

-133 

H702 

♦VARO 

309 

- 23 

GL41K 

♦GIG 

282 

- 78 

GR612 

THEF 

261 

- 5 

GT6124A 

♦THEF 

323 

-107 

GZA2.2 

TSAJ 

163 

-179 

H703 

♦VARO 

309 

- 28 

GL41M 

♦GIG 

401 

-210 

GR812 

THEF 

261 

- 76 

GT6125 

♦THEF 

323 

-108 

GZA2.4 

TSAJ 

164 

- 40 

H704 

♦VARO 

309 

- 29 

GLA28,A,B 

♦CODI 

165 

- 30 

GS13 

THEF 

288 

- 31 

GT6125A 

♦THEF 

323 

-109 

GZA2.7 

TSAJ 

164 

-159 

H768-0 

♦SOD 

373 

- 1 

GLA31AB 

♦GODI 

165 

-154 

GS23 

THEF 

288 

-110 

GT6126 

♦THEF 

323 

-110 

GZA3.0 

TSAJ 

165 

- 90 

H768-1 

♦SOD 

373 

- 3 

GLA35,A,B 

♦GODI 

166 

-136 

GS43 

THEF 

288 

-208 

GT6126A 

♦THEF 

324 

- 1 

GZA3.3 

TSAJ 

166 

- 27 

H768-2 

♦SOD 

373 

- 8 

GLA39AB 

♦GODI 

167 

-206 

GS63 

THEF 

255 

-110 

GT6127 

♦THEF 

324 

- 2 

GZA3.6 

TSAJ 

166 

-202 

H768-3 

♦SOD 

373 

- 14 

GLA43.A.B 

♦CODI 

169 

- 20 

GS83 

THEF 

255 

-184 

GT6127A 

♦THEF 

324 

- 3 

GZA3.9 

TSAJ 

167 

-167 

H768-4 

♦SOD 

373 

- 16 

GLA47AB 

♦CODI 

170 

- 69 

GS103 

THEF 

256 

- 49 

GT6128 

♦THEF 

324 

- 4 

GZA4.3 

TSAJ 

168 

-187 

H768-6 

♦SOD 

373 

- 22 

GLA51AB 

♦CODI 

171 

-149 

GS5628 

THEF 

237 

- 75 

GT6128A 

♦THEF 

324 

- 5 

GZA4.7 

TSAJ 

170 

- 26 

H768-8 

♦SOD 

373 

- 27 

GLA56AB 

♦CODI 

173 

- 29 

GSA15B 

TSAJ 

283 

-169 

GT6129 

♦THEF 

324 

- 6 

GZA5.1 

♦TSAJ 

171 

-107 

H800 

MAL 

279 

- 46 

GLA62,A,B 

♦CODI 

175 

- 93 

GSA15C 

TSAJ 

284 

- 17 

GT6129A 

♦THEF 

324 

- 7 

GZA5.6 

♦TSAJ 

172 

-196 

H850 

VARO 

238 

- 27 

GLA68,A,B 

♦CODI 

178 

- 65 

GSA15E 

TSAJ 

284 

-124 

GT6130 

♦THEF 

324 

- 8 

GZA6.2 

♦TSAJ 

175 

- 48 

H1 152 

♦VARO 

232 

- 88 

GLA75AB 

♦CODI 

180 

- 61 

GSA15G 

TSAJ 

285 

- 8 

GT6130A 

♦THEF 

324 

- 9 

GZA6.8 

♦TSAJ 

178 

- 17 

H1 153 

♦ VARO 

232 

- 91 

GLA82,A,B 

♦CODI 

182 

- 43 

GSA30B 

TSAJ 

268 

- 14 

GT6131 

♦THEF 

324 

- 10 

GZA7.6 

♦TSAJ 

180 

- 15 

HI 701 -9 

♦VARO 

232 

- 93 

GLA91AB 

♦CODI 

185 

- 79 

GSA30C 

TSAJ 

288 

- 90 

GT6131A 

♦THEF 

324 

- 11 

GZA8.2 

♦TSAJ 

181 

-199 

HI 701 -10 

♦VARO 

232 

- 94 

GLA100AB 

♦CODI 

187 

-127 

GSA30E 

TSAJ 

288 

-188 

GT6132 

♦THEF 

324 

- 12 

GZA9.1 

♦TSAJ 

185 

- 29 

HI 701 -11 

♦ VARO 

232 

- 95 

GLT12 

THEF 

345 

- 79 

GSA30G 

TSAJ 

289 

- 53 

GT6132A 

♦THEF 

324 

- 13 

GZA10 

♦TSAJ 

187 

- 74 

HI 701 -12 

♦VARO 

232 

- 96 

GLT24 

THEF 

345 

- 80 

GSA30J 

TSAJ 

289 

-125 

GT6133 

♦THEF 

324 

- 14 

GZA11 

♦TSAJ 

189 

- 15 

H1701-15 

♦VARO 

232 

- 97 

GLT47 

THEF 

345 

- 81 

GSB10B 

TSAJ 

280 

-104 

GT6133A 

♦THEF 

324 

- 15 

GZA12 

♦TSAJ 

190 

-185 

HI 802 

♦VARO 

232 

- 87 

GLT120 

THEF 

345 

- 82 

GSB10C 

TSAJ 

280 

-201 

GT6134 

♦THEF 

324 

■ 16 

GZA13 

♦TSAJ 

192 

-150 

HA10 

♦ UNI 

249 

-155 

GM3Y 

SAKJ 

287 

-142 

GSB10E 

TSAJ 

281 

-107 

GT6134A 

♦THEF 

324 

■ 17 

GZA15 

♦TSAJ 

194 

-173 

HA16 

♦ UNI 

249 

-165 

GM30A 

♦GIC 

300 

- 16 

GSB10G 

TSAJ 

282 

- 1 

GT6135 

♦THEF 

324 

- 18 

GZA16 

♦TSAJ 

196 

- 78 

HA20 

♦ UNI 

249 

-179 

GM30B 

♦GIC 

300 

- 44 

GSB10J 

TSAJ 

282 

- 86 

GT6135A 

♦THEF 

324 

• 19 

GZA18 

♦TSAJ 

198 

- 85 

HA25 

♦UNI 

249 

-192 

GM30D 

♦GIC 

300 

- 78 

GSB10L 

TSAJ 

401 

-219 

GT6136 

♦THEF 

324 

- 20 

GZA20 

♦TSAJ 

200 

- 80 

HA30 

♦ UNI 

249 

-205 

GM30G 

♦GIC 

300 

-116 

GSV101 

♦GSE 

442 

- 57 

GT6136A 

♦THEF 

324 

- 21 

GZA22 

♦TSAJ 

201 

-188 

HA40 

♦ UNI 

249 

-215 

GM30J 

♦GIC 

300 

-142 

GSV102 

♦GSE 

442 

- 58 

GT6137 

♦THEF 

324 

- 22 

GZA24 

♦TSAJ 

203 

- 87 

HA50#B 

♦UNI 

250 

- 5 

GM30K 

♦GIC 

300 

-157 

GSV103 

♦GSE 

442 

- 59 

GT6137A 

♦THEF 

324 

- 23 

GZA27 

♦TSAJ 

205 

- 20 

HA60E 

ETPC 

424 

-149 

GM30M 

♦GIC 

403 

-150 

GSZ2.7 

♦SELI 

164 

-155 

GT6138 

♦THEF 

324 

- 24 

GZA30 

♦TSAJ 

206 

-157 

HA60K 

ETPC 

424 

-150 

GM-1 

♦SAKJ 

283 

- 44 

GSZ2.7A 

♦SELI 

164 

-152 

GT6138A 

♦THEF 

324 

- 25 

GZA33 

♦TSAJ 

208 

- 44 

HA60P 

ETPC 

424 

-151 

GM-1A 

♦SAKJ 

283 

- 49 

GSZ3.0 

♦SELI 

165 

- 87 

GT6139 

♦THEF 

324 

- 26 

GZA36 

♦TSAJ 

209 

-122 

HA75 

♦UNI 

250 

- 21 

GM-1B 

♦SAKJ 

283 

- 53 

GSZ3.0A 

♦SELI 

165 

- 82 

GT6139A 

♦THEF 

324 

- 27 

GZA39 

♦TSAJ 

210 

-159 

HA100#B 

♦UNI 

250 

- 34 

GM-1C 

♦SAKJ 

402 

- 33 

GSZ3.3 

♦SELI 

166 

- 21 

GT6140 

♦THEF 

324 

- 28 

GZA43 

♦TSAJ 

211 

-177 

HA120EL 

ETPC 

428 

- 50 

GM-1Z 

♦SAKJ 

283 

- 41 

GSZ3.3A 

♦SELI 

166 

- 12 

GT6140A 

♦THEF 

324 

- 29 

GZA47 

♦TSAJ 

212 

-189 

HA120KL 

ETPC 

428 

- 51 

GM-3 

♦SAKJ 

287 

- 58 

GSZ3.6 

♦SELI 

166 

-197 

GT6141 

♦THEF 

324 

- 30 

GZA51 

♦TSAJ 

213 

-199 

HA120TL 

ETPC 

428 

- 52 

GM-3A 

♦SAKJ 

287 

- 87 

GSZ3.6A 

♦SELI 

166 

-189 

GT6141A 

♦THEF 

324 

- 31 

GZB6.2 

TSAJ 

175 

-108 

HA180EN 

ETPC 

430 

- 41 

GM-3B 

♦ SAKJ 

287 

-113 

GSZ3.9 

♦SELI 

167 

-162 

GT6142 

♦THEF 

324 

- 32 

GZB6.8 

TSAJ 

178 

- 85 

HA180KN 

ETPC 

430 

- 42 

GM-3C 

♦SAKJ 

402 

-130 

GSZ3.9A 

♦SELI 

167 

-154 

GT6142A 

♦THEF 

324 

- 33 

GZB6.8C 

TSAJ 

178 

- 86 

HA180LN 

ETPC 

430 

- 43 

GM-3Z 

♦SAKJ 

287 

- 30 

GSZ4.3 

♦SELI 

168 

-181 

GT6143 

♦THEF 

324 

- 34 

GZB7.5 

TSAJ 

180 

- 79 

HA180LO 

ETPC 

430 

- 39 

GMA01 

TSAJ 

246 

- 29 

GSZ4.3A 

♦SELI 

168 

-170 

GT6143A 

♦THEF 

324 

- 35 

GZB7.5C 

TSAJ 

180 

- 80 

HA180TN 

ETPC 

430 

- 44 

GMP5 

♦GSE 

323 

- 59 

GSZ4.7 

♦SELI 

170 

- 20 

GT6144 

♦THEF 

324 

- 36 

GZB8.2 

TSAJ 

182 

- 63 

HA240EO 

ETPC 

431 

- 48 


♦THEF 



GSZ4.7A 

♦SELI 

170 

- 3 

GT6144A 

♦THEF 

324 

- 37 

GZB9.1 

TSAJ 

185 

- 96 

HA240LO 

ETPC 

431 

- 49 

GMP5A 

♦GSE 

323 

- 60 

GSZ5.1 

♦SELI 

171 

-102 

GT6145 

♦THEF 

324 

- 38 

GZB9.1C 

TSAJ 

185 

- 97 

HA240TO 

ETPC 

431 

- 50 


♦THEF 



GSZ5.1A 

♦SELI 

171 

- 85 

GT6145A 

♦THEF 

324 

- 39 

GZB10 

TSAJ 

187 

-149 

HA300EP 

ETPC 

432 

- 24 

GMP5B 

♦GSE 

323 

- 61 

GSZ5.6 

♦SELI 

172 

-192 

GT6146 

♦THEF 

324 

- 40 

GZB10C 

TSAJ 

187 

-150 

HA300LP 

ETPC 

432 

- 25 


♦THEF 



GSZ5.6A 

♦SELI 

172 

-173 

GT6146A 

♦THEF 

324 

- 41 

GZB11 

TSAJ 

189 

- 70 

HA300TP 

ETPC 

432 

- 26 

GP10A 

♦GIC 

248 

-105 

GSZ6.2 

♦SELI 

175 

- 43 

GT6147 

♦THEF 

324 

- 42 

GZB11C 

TSAJ 

189 

- 71 

HAB005 

EDI 

287 

-183 

GP10B 

♦GIC 

248 

-113 

GSZ6.2A 

♦SELI 

175 

- 44 

GT6147A 

♦THEF 

324 

- 43 

GZB12 

TSAJ 

191 

- 33 

HAB010 

EDI 

288 

- 21 

GP10D 

♦GIC 

248 

-119 

GSZ6.8 

♦SELI 

178 

- 12 

GT6148 

♦THEF 

324 

- 44 

GZB12C 

TSAJ 

191 

- 34 

HAB020 

EDI 

288 

-100 

GP10G 

♦GIC 

248 

-127 

GSZ6.8A 

♦SELI 

177 

-211 

GT6148A 

♦THEF 

324 

- 45 

GZB13 

TSAJ 

192 

-203 

HAB040 

EDI 

288 

-199 

GP10J 

♦GIC 

248 

-135 

GSZ7.5 

♦SELI 

180 

- 10 

GT6149 

♦THEF 

324 

- 46 

GZB13C 

TSAJ 

192 

-204 

HAB060 

EDI 

289 

- 66 

GP10K 

♦GIC 

248 

-138 

GSZ7.5A 

♦SELI 

179 

-198 

GT6149A 

♦THEF 

324 

- 47 

GZB15 

TSAJ 

195 

- 34 

HAB080 

EDI 

289 

-136 

GP10M 

♦GIC 

248 

-145 

GSZ8.2 

♦SELI 

181 

-194 

GT6150 

♦THEF 

324 

- 48 

GZB15C 

TSAJ 

195 

- 35 

HAB100 

EDI 

402 

-171 

GP10N 

GIC 

405 

- 66 

GSZ8.2A 

♦SELI 

181 

-177 

GT6150A 

♦THEF 

324 

- 49 

GZB16 

TSAJ 

196 

-132 

HC5 

Dll 

423 

-188 

GP10Q 

GIC 

406 

- 55 

GSZ9.1 

♦SELI 

185 

- 24 

GT6151 

♦THEF 

324 

- 50 

GZB16C 

TSAJ 

196 

-133 

HC8 

Dll 

426 

- 79 

GP10T 

GIC 

408 

-182 

GSZ9.1A 

♦SELI 

185 

- 9 

GT6151A 

♦THEF 

324 

- 51 

GZB18 

TSAJ 

198 

-144 

HC10 

Dll 

427 

-134 

GP10V 

GIC 

409 

- 73 

GSZ10 

♦SELI 

187 

- 69 

GT6152 

♦THEF 

324 

- 52 

GZB18C 

TSAJ 

198 

-145 

HC12 

Dll 

428 

-119 

GP10W 

GIC 

411 

- 80 

GSZ10A 

♦SELI 

187 

- 52 

GT6152A 

♦THEF 

324 

- 53 

GZB20 

TSAJ 

200 

-138 

HC15 

Dll 

429 

- 86 

GP10Y 

GIC 

412 

- 46 

GSZ11 

♦SELI 

189 

- 12 

GT6153 

♦THEF 

324 

- 54 

GZB20C 

TSAJ 

200 

-139 

HC30 

♦SOD 

282 

-107 

GP15A 

♦GIC 

252 

-129 

GSZ11A 

♦SELI 

188 

-205 

GT6153A 

♦THEF 

324 

- 55 

GZB22 

TSAJ 

202 

- 37 

HC67 

♦SOD 

282 

-109 

GP15B 

♦GIC 

253 

-100 

GSZ12 

♦SELI 

190 

-181 

GT6154 

♦THEF 

324 

- 56 

GZB22C 

TSAJ 

202 

- 38 

HC67F 

♦SOD 

282 

-110 

GP15D 

♦GIC 

254 

- 93 

GSZ12A 

♦SELI 

190 

-169 

GT6154A 

♦THEF 

324 

- 57 

GZB24 

TSAJ 

203 

-139 

HC68 

♦SOD 

282 

-112 

GP15G 

♦GIC 

255 

- 9 

GSZ13 

♦SELI 

192 

-147 

GT6155 

♦THEF 

324 

- 58 

GZB24C 

TSAJ 

203 

-140 

HC68F 

♦SOD 

282 

-113 

GP15J 

♦GIC 

255 

-130 

GSZ13A 

♦SELI 

192 

-139 

GT6155A 

♦THEF 

324 

- 59 

GZB27 

TSAJ 

205 

- 74 

HC69 

♦SOD 

282 

-118 

GP15K 

♦GIC 

255 

-209 

GSZ15 

♦SELI 

194 

-170 

GT6156 

♦THEF 

324 

- 60 

GZB27C 

TSAJ 

205 

- 75 

HC69F 

♦SOD 

282 

-119 

GP15M 

♦GIC 

256 

- 62 

GSZ15A 

♦SELI 

194 

-163 

GT6156A 

♦THEF 

324 

- 61 

GZB30 

TSAJ 

207 

- 3 

HC70 

♦SOD 

282 

-124 

GP20A 

♦GIC 

252 

-130 

GSZ16 

♦SELI 

196 

- 75 

GT6157 

♦THEF 

324 

- 62 

GZB30C 

TSAJ 

207 

- 4 

HC70F 

♦SOD 

282 

-125 

GP20B 

♦GIC 

253 

-101 

GSZ16A 

♦SELI 

196 

- 67 

GT6157A 

♦THEF 

324 

- 63 

H01G 

♦HITJ 

310 

- 89 

HC71 

♦SOD 

282 

-134 

GP20D 

♦GIC 

254 

- 94 

GSZ18 

♦SELI 

198 

- 82 

GT6158 

♦THEF 

324 

• 64 

H01J 

♦HITJ 

310 

-104 

HC71F 

♦SOD 

282 

-137 

GP20G 

♦GIC 

255 

- 10 

GSZ18A 

♦SELI 

198 

- 72 

GT6158A 

♦THEF 

324 

- 65 

H01L 

♦HITJ 

404 

-158 

HC72 

♦SOD 

282 

-141 

GP20J 

♦GIC 

255 

-134 

GT6102 

♦THEF 

323 

- 62 

GT6159 

♦THEF 

324 

- 66 

H01M 

♦HITJ 

409 

- 17 

HC72F 

♦SOD 

282 

-143 

GP20K 

♦GIC 

255 

-211 

GT6102A 

♦THEF 

323 

- 63 

GT6159A 

♦THEF 

324 

- 67 

H03CF 

♦ HITJ 

417 

-206 

HC73 

♦SOD 

402 

- 10 

GP20M 

♦GIC 

256 

- 64 

GT6103 

♦THEF 

323 

- 64 

GT6160 

♦THEF 

324 

- 68 

H03DA 

♦ HITJ 

419 

-193 

HC73F 

♦SOD 

402 

- 13 

GP25A 

GIC 

287 

- 1 

GT6103A 

♦THEF 

323 

- 65 

GT6160A 

♦THEF 

324 

- 69 

H03EA 

♦ HITJ 

422 

- 58 

HC500 

♦SOD 

282 

-130 

GP25B 

GIC 

287 

- 19 

GT6104 

♦THEF 

323 

- 66 

GT6161 

♦THEF 

324 

- 70 

H6A3 

♦EDL 

308 

- 63 

HC500F 

♦SOD 

282 

-131 

GP25D 

GIC 

287 

- 40 

GT6104A 

♦THEF 

323 

- 67 

GT6161A 

♦THEF 

324 

- 71 

H6B3 

♦ EDL 

308 

- 70 

HC700 

♦SOD 

282 

-129 

GP25G 

GIC 

287 

- 69 

GT6105 

♦THEF 

323 

- 68 

GT6162 

♦THEF 

324 

- 72 

H6C3 

♦EDL 

308 

- 79 

HC1200 

♦SOD 

406 

- 61 

GP25J 

GIC 

287 

- 96 

GT6105A 

♦THEF 

323 

- 69 

GT6162A 

♦THEF 

324 

- 73 

H6D3 

♦ EDL 

308 

- 81 

HC1200F 

♦SOD 

406 

- 62 

GP25K 

GIC 

287 

-124 

GT6106 

♦THEF 

323 

- 70 

GT6163 

♦THEF 

324 

- 74 

H6E3 

♦ EDL 

308 

- 87 

HC2500C 

♦VMI 

417 

-180 

GP25M 

GIC 

402 

-142 

GT6106A 

♦THEF 

323 

- 71 

GT6163A 

♦THEF 

324 

- 75 

H6F3 

♦ EDL 

308 

- 89 

HC2500F 

♦VMI 

417 

-175 

GP30A 

♦GIC 

252 

-132 

GT6107 

♦THEF 

323 

- 72 

GT6164 

♦THEF 

324 

- 76 

H6G3 

♦EDL 

308 

- 96 

HC5000F 

♦VMI 

423 

-209 

GP30B 

♦GIC 

253 

-103 

GT6107A 

♦THEF 

323 

- 73 

GT6164A 

♦THEF 

324 

- 77 

H6H3 

♦EDL 

308 

-104 

HC5000S 

♦VMI 

423 

-220 

GP30D 

♦GIC 

254 

- 96 

GT6108 

♦THEF 

323 

- 74 

GT6165 

♦THEF 

324 

- 78 

H6K3 

♦EDL 

308 

-108 

HC7500F 

♦VMI 

425 

-179 

GP30G 

♦GIC 

255 

- 12 

GT6108A 

♦THEF 

323 

- 75 

GT6165A 

♦THEF 

324 

- 79 

H6M3 

♦ EDL 

308 

-110 

HC7500S 

♦VMI 

425 

-192 

GP30J 

♦GIC 

255 

-136 

GT6109 

♦THEF 

323 

- 76 

GT6166 

♦THEF 

324 

- 80 

H6N3 

♦ EDL 

308 

-115 

HC10000F 

♦ VMI 

427 

-106 

GP30K 

♦GIC 

255 

-213 

GT6109A 

♦THEF 

323 

- 77 

GT6166A 

♦THEF 

324 

- 81 


♦EDL 

404 

-115 

HC10000S 

♦VMI 

427 

-126 

GP30M 

♦GIC 

256 

- 66 

GT6110 

♦THEF 

323 

- 78 

GT6167 

♦THEF 

324 

- 82 


♦EDL 

407 

-208 

HC15000F 

♦VMI 

429 

- 72 

GP80A 

♦GIC 

293 

- 64 

GT6110A 

♦THEF 

323 

- 79 

GT6167A 

♦THEF 

324 

- 83 

H6S3 

♦EDL 

411 

-170 

HC15000S 

♦VMI 

429 

- 74 

GP80B 

♦GIC 

293 

- 72 

GT6111 

♦THEF 

323 

- 80 

GT6168 

♦THEF 

324 

- 84 

H15B 

♦HITJ 

288 

-117 

HC-2 

SAKJ 

241 

-158 

GP80D 

♦GIC 

293 

- 86 

GT6111A 

♦THEF 

323 

- 81 

GT6168A 

♦THEF 

324 

- 85 

H15D 

♦HITJ 

288 

-215 

HC-5 

♦ RECT 

423 

-153 

GP80G 

♦GIC 

293 

-104 

GT6112 

♦THEF 

323 

- 82 

GT6169 

♦THEF 

324 

- 86 

H15M 

♦HITJ 

289 

- 77 


♦RECT 

426 

- 72 

GP80J 

♦GIC 

293 

-115 

GT6112A 

♦THEF 

323 

- 83 

GT6169A 

♦THEF 

324 

- 87 

H15N 

♦HITJ 

289 

-145 


♦RECT 

427 

-112 

GP80K 

♦GIC 

293 

-123 

GT6113 

♦THEF 

323 

- 84 

GT6170 

♦THEF 

324 

- 88 

H114B 

♦HITJ 

280 

-188 

HC-12 

♦RECT 

428 

-106 

GP80M 

♦GIC 

403 

- 35 

GT6113A 

♦THEF 

323 

- 85 

GT6170A 

♦THEF 

324 

- 89 

H114D 

♦HITJ 

281 

- 92 

HC-15 

♦RECT 

429 

- 83 

GP600 

♦DIX 

291 

-104 

GT6114 

♦THEF 

323 

- 86 

GT6171 

♦THEF 

324 

- 90 

H114M 

♦HITJ 

281 

-206 

HCR1020 

♦LTE 

301 

- 77 

GP601 

♦DIX 

291 

-147 

GT6114A 

♦THEF 

323 

- 87 

GT6171A 

♦THEF 

324 

- 91 

H115B 

♦HITJ 

288 

-111 

HCR1025 

♦LTE 

301 

- 80 

GP602 

♦DIX 

291 

-197 

GT6115 

♦THEF 

323 

- 88 

GT6172 

♦THEF 

324 

- 92 

H115C 

♦HITJ 

288 

-158 

HCR1030 

♦LTE 

301 

- 81 

GP604 

♦ DIX 

292 

- 44 

GT6115A 

♦THEF 

323 

- 89 

GT6172A 

♦THEF 

324 

- 93 

H115D 

♦HITJ 

288 

-209 

HCR1040 

♦LTE 

301 

- 86 

GP606 

♦ DIX 

292 

-103 

GT6116 

♦THEF 

323 

- 90 

GT6173 

♦THEF 

324 

- 94 

H439 

♦VARO 

362 

-126 

HCR1050 

♦LTE 

301 

■ 91 

GP608 

♦DIX 

292 

-155 

GT6116A 

♦THEF 

323 

- 91 

GT6173A 

♦THEF 

324 

- 95 

H440 

♦VARO 

360 

- 46 

HCR1070 

♦LTE 

301 

-102 

GP610 

♦DIX 

403 

- 2 

GT6117 

♦THEF 

323 

- 92 

GU1A100 

♦GPD 

305 

-187 

H441 

♦VARO 

360 

- 47 

HCR1100 

♦ LTE 

301 

-105 

GPP1A 

♦GIC 

280 

- 22 

GT6117A 

♦THEF 

323 

- 93 

GU1A100SB 

GPD 

305 

-182 

H442 

♦ VARO 

360 

- 40 

HCV 

♦SOD 

282 

-105 

GPP1B 

♦GIC 

280 

- 99 

GT6118 

♦THEF 

323 

- 94 


SAKJ 

279 

- 96 

H443 

♦VARO 1 

360 

- 41 


FERB 

271 

-109 

GPP1D 

♦GIC 

280 

-197 

GT6118A 

♦THEF 

323 

- 95 

GU-1A 

SAKJ 

279 

-108 

H463 

VARO 

426 

- 34 


FERB 

246 

-143 

GPP1G 

♦GIC 

281 

-102 

GT6119 

♦THEF 

323 

■ 96 

GU-1B 

SAKJ 

279 

-121 

H466 

♦VARO 

309 

- 21 


FERB 

271 

-110 

GPP1J 

♦GIC 

281 

-215 

GT6119A 

♦THEF 

323 

- 97 

GU-1E 

SAKJ 

408 

-175 

H467 

♦VARO 

309 

- 24 

HD1062 

♦STI 

246 

-203 

GPP1K 

♦GIC 

282 

- 79 

GT6120 

♦THEF 

323 

- 98 

GU-1F 

SAKJ 

411 

- 30 

H468 

♦VARO 

309 

- 26 

HD1310 

♦STI 

247 

-142 

GPP1M 

♦GIC 

401 

-211 

GT6120A 

♦THEF 

323 

- 99 

GU-1Z 

SAKJ 

279 

- 80 

H485-62 

♦VARO 

232 

- 90 

HD1310A 

♦STI 

247 

-143 

GPP5A 

♦GIC 

290 

-125 

GT6121 

♦THEF 

323 

-100 

GU-3 

SAKJ 

281 

- 61 

H500 

♦VARO 

278 

-184 

HD1320 

♦STI 

247 

-116 

GPP5B 

♦GIC 

290 

-153 

GT6121A 

♦THEF 

323 

-101 


SAKJ 

281 

-177 

H521 

♦VARO 

232 

- 98 

HD1320A 

♦STI 

247 

-117 

GPP5D 

♦GIC 

290 

-191 

GT6122 

♦THEF 

323 

-102 


SAKJ 

282 

- 47 

H540 

♦VARO 

309 

- 22 

HD1330 

♦STI 

247 

-104 


116 


116 
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1. TYPE No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


M»l 1 II 





TYPE No. 

MFRS 



mmm 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

HD1330A 


247 -105 

HER305 


288 -200 

HM(S914B 

SCA 

247 

- 29 

HP5082-2724 

HPA 

439 - 66 

HSE7002-RT 

HSE 

292 -201 

HD1 500-1 

POS 

312 -153 


♦RECT 


HMG915 

SCA 

246 

- 45 

HP5082-2804 

HPA 

439 - 67 

HSE7003-RT 

HSE 

292 -202 

HD1 500-2 

POS 

312 -159 

HER601 

♦Dll 

291 -108 

HMG916 

SCA 

247 

- 30 

HP5082.2805 

HPA 

439 - 68 

HSE7004-RT 

HSE 

292 -203 

HD1 500-3 

POS 

312 -164 


♦ RECT 


HMG916A 

SCA 

247 

- 31 

HP5082-2810 

HPA 

438 - 99 

HSE7005-RT 

HSE 

292 -204 

HD1 500-4 

POS 

312 -169 

HER602 

♦ Dll 

291 -151 

HMG916B 

SCA 

247 

- 32 

HP5082-2811 

HPA 

438 -100 

HSE7006-RT 

HSE 

292 -205 

HD1 500-5 

POS 

312 -174 


♦ RECT 


HMG917 

SCA 

245 

- 69 

HP5082-2813 

HPA 

439 - 69 

HSE7007-RT 

HSE 

292 -206 

HD1 500-6 

POS 

312 -180 

HER603 

♦ Dll 

291 -202 

HMG925 

SCA 

242 

-194 

HP5082-2814 

HPA 

439 - 70 

HSE7008-RT 

HSE 

292 -207 

HD1 500-7 

POS 

312 -184 


♦ RECT 


HMG926 

SCA 

242 

-195 

HP5082-2815 

HPA 

439 - 71 

HSE7010-RT 

HSE 

293 - 41 

HD1 500-8 

POS 

312 -189 

HER604 

♦ Dll 

292 - 19 

HMG927 

SCA 

243 

- 12 

HP5082-2818 

HPA 

439 - 72 

HSE7011-RT 

HSE 

293 - 43 

HD 1500-9 

POS 

312 -193 


♦ RECT 


HMG929 

SCA 

238 

- 41 

HP5082-2826 

HPA 

439 - 73 

HSE7012-RT 

HSE 

293 - 45 

HD1 500-10 

POS 

405 - 30 

HER605 

♦ Dll 

292 - 50 

HMG930 

SCA 

238 

-133 

HP5082-2835 

♦ HPA 

248 - 90 

HSE7013-RT 

HSE 

293 - 47 

HD1500-12 

POS 

408 -144 


♦ RECT 


HMG948 

SCA 

248 

-104 

HP5082-2836 

HPA 

439 - 74 

HSE7014-RT 

HSE 

293 - 48 

HD1500-14 

POS 

410 -173 

HER801 

♦ Dll 

293 - 68 

HMG993 

SCA 

244 

-115 

HP5082-2837 

♦ HPA 

438 -101 

HSE7015-RT 

HSE 

293 - 50 

HD1500-16 

POS 

413 -114 


♦ RECT 


HMG3062 

SCA 

246 

- 67 

HP5082-2900 

♦ HPA 

238 - 25 

HSE7016-RT 

HSE 

293 - 51 

HD1500-18 

POS 

414 -110 

HER802 

♦ Dll 

293 - 75 

HMG3063 

SCA 

246 

- 68 

HP5082-2912 

♦ HPA 

439 - 75 

HSE7017-RT 

HSE 

293 - 53 

HD1 500-20 

POS 

415 -211 


♦ RECT 


HMG3064 

SCA 

246 

-126 

HP5082-2970 

♦ HPA 

439 - 76 

HSE7018-RT 

HSE 

293 - 54 

HD1 500-22 

POS 

416 -132 

HER803 

♦ Dll 

293 - 89 

HMG3065 

SCA 

246 

- 69 

HP5082-3001 

HPA 

231 -220 

HSE7019-RT 

HSE 

293 - 55 

HD1 500-24 

POS 

417 - 70 


♦ RECT 


HMG3066 

SCA 

246 

- 70 

HP5082-3080 

HPA 

232 - 1 

HSE7020-RT 

HSE 

403 - 34 

HD1 500-26 

POS 

418 -101 

HER804 

♦ Dll 

293 - 98 

HMG3067 

SCA 

244 

-205 

HP5082-9394 

HPA 

435 - 88 

HSE7021-RT 

HSE 

263 - 11 

HD1 500-28 

POS 

418 -209 


♦ RECT 


HMG3068 

SCA 

249 

- 10 

HP5082-9395 

HPA 

439 - 77 

HSE7022-RT 

HSE 

263 - 14 

HD1 500-30 

POS 

420 - 10 

HER805 

♦ Dll 

293 -108 

HMG3069 

SCA 

249 

- 44 

HP5082-9396 

HPA 

439 - 78 

HSE7023-RT 

HSE 

263 - 17 

HD1705 

♦STI 

247 - 68 


♦ RECT 


HMG3123 

SCA 

245 

- 88 

HP5082-9397 

HPA 

439 - 79 

HSE7024-RT 

HSE 

263 - 18 

HD1705A 

♦STI 

247 - 93 

HF-1 

♦SAKJ 

241 - 91 

HMG3124 

SCA 

245 

- 89 

HP5082.9398 

HPA 

439 - 80 

HSE7025-RT 

HSE 

263 - 19 

HD1706 

♦STI 

246 -189 

HF-1A 

♦SAKJ 

241 -100 

HMG3206 

SCA 

247 

- 33 

HP5082-9399 

HPA 

439 - 81 

HSE7026-RT 

HSE 

263 - 20 

HD1707 

♦STI 

246 - 2 

HF-1B 

♦ SAKJ 

241 -109 

HMG3207 

SCA 

246 

- 37 

HP5082.9696 

HPA 

439 - 82 

HSE7027-RT 

HSE 

263 - 21 

HD1810 

♦STI 

246 - 9 

HF-1C 

♦ SAKJ 

241 -126 

HMG3257 

SCA 

247 

- 10 

HP5082-9697 

HPA 

439 - 83 

HSE7030-RT 

HSE 

263 - 66 

HD1811 

STI 

238 - 55 

HF-12 

♦ SAKJ 

241 - 83 

HMG3258 

SCA 

247 

- 34 

HPA100 

♦CODI 

433 -133 

HSE7031-RT 

HSE 

263 - 69 

HD1812 

STI 

238 - 26 

HG1001 

STI 

247 - 62 

HMG3567 

SCA 

246 

- 71 

HPA125 

♦CODI 

433 -187 

HSE7032-RT 

HSE 

263 - 72 

HD1840 

♦STI 

245 - 13 

HG1002 

STI 

247 - 63 

HMG3593 

SCA 

245 

-104 

HPA150 

♦CODI 

433 -195 

HSE7033-RT 

HSE 

263 - 73 

HD1841 

♦STI 

244 -163 

HG1003 

STI 

247 - 64 

HMG3594 

SCA 

246 

- 38 

HPA200 

♦CODI 

433 -204 

HSE7034-RT 

HSE 

263 - 74 

HD1842 

STI 

238 - 22 

HG1004 

STI 

247 - 65 

HMG3596 

SCA 

245 

- 2 

HPA250 

♦CODI 

433 -207 

HSE7035-RT 

HSE 

263 - 75 

HD1870 

♦STI 

244 -112 

HG1005 

STI 

247 - 66 

HMG3598 

SCA 

246 

-127 

HR 100 

CODI 

288 - 46 

HSE7036-RT 

HSE 

263 - 76 

HD1871 

♦STI 

244 - 67 

HG1006 

STI 

247 - 67 

HMG3600 

SCA 

251 

- 95 

HR200 

CODI 

288 -127 

HSE8030-RT 

HSE 

263 -124 

HD1872 

STI 

238 - 21 

HG1007 

STI 

246 -156 

HMG3601 

SCA 

247 

- 50 

HR400 

CODI 

289 - 5 

HSE8031-RT 

HSE 

263 -125 

HD2100-1 

POS 

313 - 5 

HG1008 

STI 

246 -157 

HMG3602 

SCA 

246 

-140 

HR600 

CODI 

289 - 87 

HSE8032-RT 

HSE 

263 -126 

HD2100-2 

POS 

313 - 7 

HG1009 

STI 

246 -158 

HMG3603 

SCA 

245 

-190 

HR800 

CODI 

289 -156 

HSE8033-RT 

HSE 

263 -127 

HD2100-3 

POS 

313 - 9 

HG1010 

STI 

246 -159 

HMG3604 

SCA 

246 

- 72 

HR1000 

CODI 

402 -188 

HSE8034-RT 

HSE 

263 -128 

HD2100-4 

POS 

313 - 10 

HG1011 

STI 

246 -160 

HMG3605 

SCA 

245 

- 64 

HRP22 

♦ HITJ 

279 -215 

HSE8035-RT 

HSE 

263 -129 

HD2100-5 

POS 

313 - 12 

HG1012 

STI 

246 -161 

HMG3606 

SCA 

246 

- 73 

HRSCAJ4F 

♦SET 

367 - 96 

HSE8036-RT 

HSE 

263 -130 

HD2100-6 

POS 

313 - 13 

HG1090 

STI 

231 -100 

HMG3607 

SCA 

246 

- 74 

HRSCAJ6 

♦SET 

369 - 64 

HSE8040-RT 

HSE 

263 -164 

HD2100-7 

POS 

313 - 15 

HG5002 

STI 

234 - 49 

HMG3608 

SCA 

245 

- 65 

HRSCBA4F 

♦SET 

372 - 5 

HSE8041-RT 

HSE 

263 -169 

HD2100-8 

POS 

313 - 16 

HG5003 

STI 

234 - 50 

HMG3609 

SCA 

246 

- 75 

HRSCBA6 

♦SET 

372 - 39 

HSE8042-RT 

HSE 

263 -176 

HD2100-9 

POS 

313 - 18 

HG5004 

STI 

234 - 51 

HMG3669 

SCA 

251 

-131 

HRSCBH4F 

♦SET 

371 -186 

HSE8043-RT 

HSE 

263 -178 

HD21 00-10 

POS 

405 - 37 

HG5005 

STI 

234 - 52 

HMG3722 

SCA 

245 

-218 

HRSCBH6 

♦SET 

371 -195 

HSE8044-RT 

HSE 

263 -184 

HD2100-12 

POS 

408 -152 

HG5006 

STI 

234 - 53 

HMG3731 

SCA 

247 

- 11 

HRSCDA4F 

♦SET 

303 -142 

HSE8045-RT 

HSE 

263 -188 

HD2100-14 

POS 

410 -184 

HG5007 

STI 

234 - 54 

HMG3872 

SCA 

251 

-111 

HRSCDA6 

♦SET 

303 -178 

HSE8046-RT 

HSE 

263 -197 

HD2100-16 

POS 

413 -123 

HG5008 

STI 

234 - 55 

HMG3873 

SCA 

245 

-179 

HRSCF7500 

♦SET 

425 -204 

HSE8050-RT 

HSE 

293 -174 

HD2100-18 

POS 

414 -118 

HG5009 

STI 

234 - 56 

HMG3954 

SCA 

251 

- 96 

HRSCF10000 

♦SET 

427 -194 

HSE8051-RT 

HSE 

293 -175 

HD21 00-20 

POS 

416 - 3 

HG5078 

STI 

233 -196 

HMG3956 

SCA 

245 

- 66 

HRSCFS2000 

♦SET 

415 -119 

HSE8052-RT 

HSE 

293 -177 

HD2135A 

STI 

248 -107 

HG5079 

STI 

233 -143 

HMG4009 

SCA 

245 

- 27 

HRSCFS4000 

♦SET 

422 - 42 

HSE8053-RT 

HSE 

293 -180 

HD2500-1 

POS 

313 - 52 

HG5085 

STI 

231 -218 

HMG4043 

SCA 

245 

- 28 

HRSCFS6000 

♦SET 

425 - 24 

HSE8054-RT 

HSE 

293 -181 

HD2500-2 

POS 

313 - 53 

HG5808 

STI 

231 -219 

HMG4086 

SCA 

251 

-132 

HRSCFS8000 

♦SET 

425 - 25 

HSE8055-RT 

HSE 

293 -184 

HD2500-3 

POS 

313 - 54 

HM0104-2 

♦HAS 

315 - 46 

HMG4092 

SCA 

238 

- 76 

HRSCFS10000 

♦SET 

427 -212 

HSE8056-RT 

HSE 

293 -185 

HD2500-4 

POS 

313 - 55 

HM0104.5 

♦ HAS 

315 - 47 

HMG4147 

SCA 

245 

- 18 

HRSCFS12000 

♦SET 

428 -148 

HSE8057-RT 

HSE 

298 - 52 

HD2500-5 

POS 

313 - 56 

HM0104-8 

♦HAS 

315 - 48 

HMG4148 

SCA 

247 

- 35 

HRSCH5000 

♦SET 

424 - 31 

HSE8058-RT 

HSE 

298 - 55 

HD2500-6 

POS 

313 - 57 

HM0168-2 

♦HAS 

315 - 49 

HMG4149 

SCA 

247 

- 36 

HRSCH7500 

♦SET 

425 -205 

HSE8059-RT 

HSE 

298 - 60 

HD2500.7 

POS 

313 - 58 

HM0168-5 

♦HAS 

315 - 50 

HMG4150 

SCA 

251 

- 97 

HRSCH 10000 

♦SET 

427 -197 

HSE8060-RT 

HSE 

298 - 11 

HD2500.8 

POS 

313 - 59 

HM0168-8 

♦HAS 

315 - 51 

HMG4151 

SCA 

246 

- 76 

HRSCH 12500 

♦SET 

291 - 83 

HSE8061-RT 

HSE 

298 - 16 

HD2500.9 

POS 

313 - 60 

HM0186-2 

♦HAS 

315 - 52 

HMG4152 

SCA 

245 

- 67 

HRSCH 15000 

♦SET 

429 -154 

HSE8062.RT 

HSE 

298 - 25 

HD2500-10 

POS 

405 - 46 

HM0186-5 

♦HAS 

315 - 53 

HMG4153 

SCA 

246 

- 77 

HRSCH20000 

♦SET 

430 -206 

HSE8063-RT 

HSE 

298 - 33 

HD2500-12 

POS 

408 -161 

HM0186-8 

♦HAS 

315 - 54 

HMG4154 

SCA 

245 

- 29 

HRSCH25000 

♦SET 

431 -171 

HSE8064-RT 

HSE 

298 - 38 

HD2500-16 

POS 

413 -122 

HM0198-2 

♦HAS 

315 - 55 

HMG4305 

SCA 

246 

- 78 

HRSCHM5K 

♦SET 

423 -208 

HSE8065-RT 

HSE 

298 - 45 

HD2500-20 

POS 

416 - 2 

HM0198-5 

♦ HAS 

315 - 56 

HMG4308 

SCA 

246 

-217 

HRSCHS2500 

♦SET 

417 -194 

HSE8066-RT 

HSE 

298 - 47 

HD2500F 

♦VMI 

417 -184 

HM0198-8 

♦ HAS 

315 - 57 

HMG4313 

SCA 

247 

- 37 

HRSCHS5000 

♦SET 

424 - 52 

HSE8067-RT 

HSE 

298 - 53 

HD2500S 

♦VMI 

417 -188 

HM0410-2 

♦HAS 

315 - 58 

HMG4314 

SCA 

246 

-218 

HRSCHS7500 

♦SET 

425 -209 

HSE8068-RT 

HSE 

298 - 56 

HD3000-1 

POS 

313 - 79 

HM0410-5 

♦ HAS 

315 - 59 

HMG4317 

SCA 

246 

-219 

HRSCHS10000 

♦SET 

427 -213 

HSE8069-RT 

HSE 

298 - 61 

HD3000-2 

POS 

313 - 81 

HM0410-8 

♦ HAS 

315 - 60 

HMG4319 

SCA 

246 

-128 

HRSCHS12500 

♦SET 

298 - 10 

HSE8070-RT 

HSE 

403 -121 

HD3000-3 

POS 

313 - 82 

HMG251 

SCA 

242 -176 

HMG4322 

SCA 

251 

- 98 

HRSCHS15000 

♦SET 

429 -168 

HSK23 

♦ HITJ 

238 - 18 

HD3000-4 

POS 

313 - 84 

HMG252 

SCA 

242 -168 

HMG4373 

SCA 

247 

- 38 

HRSCNA4F 

♦ SET 

303 -143 

HSK110 

♦ HITJ 

238 - 69 

HD3000-5 

POS 

313 - 85 

HMG625 

SCA 

249 - 13 

HMG4375 

SCA 

246 

- 39 

HRSCNA6 

♦SET 

303 -179 

HSK120 

♦ HITJ 

246 - 51 

HD3000-6 

POS 

313 - 87 

HMG625A 

SCA 

249 - 11 

HMG9001 

SCA 

246 

-220 

HRSCPA4F 

♦SET 

303 -144 

HSKE2500/1100-.3 

424 -197 

HD4101 

STI 

245 - 17 

HMG626 

SCA 

249 - 33 

HMG9002 

SCA 

247 

- 1 

HRSCPA6 

♦SET 

303 -180 


♦SEKG 


HD4102 

STI 

247 - 61 

HMG626A 

SCA 

249 - 31 

HMG9003 

SCA 

246 

- 79 

HS3#B 

♦AEGG 

421 -127 

HSKE3500/1550-1.2 


HD5000 

STI 

244 - 35 

HMG627 

SCA 

249 - 76 

HMG9004 

SCA 

246 

- 80 

HS6 

♦AEGG 

425 -216 


♦SEKG 

426 - 92 

HD5000F 

♦VMI 

424 - 20 

HMG659 

SCA 

249 - 36 

HMG9005 

SCA 

246 

- 81 

HS8 

♦AEGG 

427 - 18 

HSKE3500/ 1550-2 

426 -107 

HD5000S 

♦VMI 

424 - 28 

HMG662 

SCA 

243 - 35 

HMG9006 

SCA 

245 

-140 

HS10 

♦ UNI 

401 - 6 


♦SEKG 


HD5001 

STI 

244 - 36 

HMG662A 

SCA 

243 - 36 

HMG9007 

SCA 

245 

-141 

HS10#B 

♦AEGG 

428 -159 

HSKE3500/1550-.3 

426 - 64 

HD5002 

STI 

244 - 37 

HMG663 

SCA 

243 - 37 

HMG9008 

SCA 

245 

-142 

HS13#B 

♦AEGG 

430 - 11 


♦SEKG 


HD5003 

STI 

244 - 38 

HMG663A 

SCA 

243 - 27 

HMG9009 

SCA 

245 

-143 

HS15 

♦ UNI 

411 - 20 

HSKE3500/1550-.5 

426 - 78 

HD5004 

STI 

244 - 39 

HMG789 

SCA 

242 -187 

HMG9010 

SCA 

244 

-206 

HS20 

♦ UNI 

415 - 4 


♦SEKG 


HD7500F 

♦VMI 

425 -184 

HMG790 

SCA 

242 -179 

HP6 

CODI 

424 

-164 

HS25 

♦ UNI 

417 -125 

IHSKE5000/2200-1.2 


HD7500S 

♦VMI 

425 -194 

HMG791 

SCA 

242 -188 

HP8 

CODI 

426 

- 33 

HS30#B 

♦ UNI 

419 - 94 


♦ SEKG |428 -139 

HD10000F 

♦VMI 

427 -138 

HMG792 

SCA 

242 -189 

HP10 

♦CODI 

427 

- 64 

HS40 

♦ UNI 

421 -161 

HSKE5000/2200-.25 


HD10000S 

♦VMI 

427 -154 

HMG793 

SCA 

243 - 6 

HP5082.0009 

HPA 

438 

- 88 

HS50 

♦ UNI 

424 -165 


♦ SEKG 

428 - 97 

HD15000F 

♦VMI 

429 - 97 

HMG794 

SCA 

242 -215 

HP5082-0013 

HPA 

438 

- 89 

HS60 

♦ UNI 

250 - 18 

HSKE5000/2200-.5 

428 -116 

HD15000S 

♦VMI 

429 -104 

HMG795 

SCA 

243 - 7 

HP5082-0024 

HPA 

438 

- 90 

HS75 

♦ UNI 

425 -138 


♦SEKG 


HER101 

♦ Dll 

280 - 2 

HMG796 

SCA 

243 - 8 

HP5082-0029 

HPA 

438 

- 91 

HS100 

♦ UNI 

427 - 60 

HSKE7500/3300-1.2 



♦ RECT 


HMG811 

SCA 

242 -170 

HP5082-0031 

HPA 

438 

- 92 

HS125EO 

ETPC 

242 - 67 


♦ SEKG 

429 -216 

HER 102 

♦ Dll 

280 - 73 

HMG812 

SCA 

242 -180 

HP5082.0057 

HPA 

438 

- 93 

HS125FO 

ETPC 

242 - 68 

HSKE7500/3300-.4 

429 -211 


♦ RECT 


HMG813 

SCA 

242 -164 

HP5082-0058 

HPA 

438 

- 94 

HS125LO 

ETPC 

242 - 69 


♦ SEKG 


HER103 

♦ Dll 

280 -165 

HMG814 

SCA 

242 -199 

HP5082-0087 

HPA 

438 

- 95 

HS125TO 

ETPC 

242 - 70 

HSKE1 0000/4500-1. 2 



♦ RECT 


HMG818 

SCA 

248 -109 

HP5082-0094 

HPA 

438 

- 96 

HS150EO 

ETPC 

242 - 89 


♦ SEKG 1431 - 67 

HER104 

♦ Dll 

281 - 17 

HMG837A 

SCA 

249 - 67 

HP5082-0097 

HPA 

438 

- 97 

HS150FO 

ETPC 

242 - 90 1 

HSKE10000/4500-.4 



♦RECT 


HMG840 

SCA 

249 - 26 

HP5082-0243 

HPA 

238 

- 70 

HS150LO 

ETPC 

242 - 91 


♦SEKG 1431 - 63 

HER105 

♦ Dll 

281 - 72 

HMG844 

SCA 

249 - 72 

HP5082-1001 

HPA 

245 

- 23 

HS150TO 

ETPC 

242 - 92 

HSKE14000/6300-.4 



♦ RECT 


HMG891 

SCA 

243 - 1 

HP5082.1002 

HPA 

245 

- 30 

HS300W 

ETPC 

242 -137 


♦SEKG |432 -108 

HER151 

♦ Dll 

283 - 90 

HMG897 

SCA 

242 -208 

HP5082-100e 

HPA 

245 

-133 

HS350W 

ETPC 

242 -141 

HSKE17000/7600-.3 



♦ RECT 


HMG898 

SCA 

242 -205 

HP5082-2080 

HPA 

439 

- 54 

HS400W 

ETPC 

242 -146 


♦SEKG 

432 -183 

HER152 

♦ Dll 

283 -141 

HMG899 

SCA 

243 - 28 

HP5082-2263 

HPA 

438 

- 98 

HS450W 

ETPC 

242 -150 

HSM88S 

♦ HITJ 

375 -131 


♦ RECT 


HMG900 

SCA 

243 - 29 

HP5082.2301 

HPA 

248 

- 96 

HSC11 

♦ HITJ 

374 - 17 

HSM88SR 

♦ HITJ 

375 -132 

HER153 

♦ Dll 

283 -206 

HMG901 

SCA 

243 - 30 

HP5082-2302 

HPA 

248 

- 97 

HSCH0813 

♦ HPA 

438 -102 

HSM276S 

♦ HITJ 

375 -133 


♦ RECT 


HMG903 

SCA 

245 - 85 

HP5082-2303 

HPA 

248 

- 91 

HSCH0814 

♦ HPA 

438 -103 

HSM2836 

♦ HITJ 

246 - 3 

HER154 

♦ Dll 

284 - 45 

HMG903A 

SCA 

245 - 86 

HP5082.2305 

HPA 

248 

- 98 

HSCH0815 

♦ HPA 

438 -104 

HSM2838 

♦ HITJ 

245 -152 


♦ RECT 


HMG904 

SCA 

244 -218 

HP5082-2306 

HPA 

439 

- 55 

HSCH0816 

♦ HPA 

438 -105 

HTV125S 

♦ ETPC 

428 - 26 

HER155 

♦ Dll 

284 - 93 

HMG904A 

SCA 

244 -219 

HP5082-2308 

HPA 

439 

- 56 

HSCH1111 

♦ HPA 

445 - 51 

HTV150S 

♦ ETPC 

429 - 5 


♦ RECT 


HMG905 

SCA 

244 -153 

HP5082-2351 

HPA 

439 

- 57 

HSCH3171 

HPA 

438 - 51 

HV2PA 

♦ ETPC 

276 - 43 

HER301 

♦ Dll 

287 -184 

HMG905A 

SCA 

244 -154 

HP5082-2356 

HPA 

439 

- 58 

HSCH3206 

HPA 

438 - 52 

HV2.5-10 

♦ SCN 

427 - 13 


♦ RECT 


HMG906 

SCA 

244 -155 

HP5082.2370 

HPA 

439 

- 59 

HSCH3207 

HPA 

438 - 53 

HV2.5-10F 

♦SCN 

427 - 4 

HER302 

♦ Dll 

288 - 22 

HMG906A 

SCA 

244 -156 

HP5082.2396 

HPA 

439 

- 60 

HSCH3486 

HPA 

438 - 54 

HV2.5-12 

♦SCN 

428 - 35 


♦ RECT 


HMG907 

SCA 

244 -220 

HP5082.2521 

HPA 

439 

- 61 

HSCH5018 

HPA 

438 - 55 

HV2.5-12F 

♦SCN 

428 - 27 

HER303 

♦ Dll 

288 -101 

HMG907A 

SCA 

245 - 1 

HP5082.2566 

HPA 

439 

- 62 

HSCH5019 

HPA 

438 - 56 

HV2.5-15 

♦ SCN 

429 - 13 


♦ RECT 


HMG908 

SCA 

245 - 87 

HP5082.2706 

HPA 

439 

- 63 

HSCH-1001 

♦ HPA 

231 -134 

HV2.5-15F 

♦ SCN 

429 - 6 

HER304 

♦Dll 

288 -154 

HMG914 

SCA 

247 - 27 

HP5082-2712 

HPA 

439 

- 64 

HSE7000-RT 

HSE 

292 -199 

HV2.5-18 

♦ SCN 

430 - 38 


♦ RECT 


HMG914A 

SCA 

247 - 28 

HP5082-2714 

HPA 

439 

- 65 

HSE7001-RT 

HSE 

292 -200 

HV2.5-18F 

♦SCN 

430 - 34 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 



[gtOriT:! 









IgiMifliTJ 

TYPE No. 



276 

- 44 

HV40B 


421 

-167 

HVC3000 


432 

- 41 

HVRS400 

mm iiiiiiiB 

248 

- 31 

HZSlLa 

HV05 

SAKJ 

248 

- 11 

HV40C 

♦SOD 

421 

-181 

HVE10 

♦ UNI 


- 63 

HVS-17 

SAKJ 

428 

- 79 

HZ3LLB 

HV5 

♦ Dll 

360 

- 18 

HV40E 

♦ETPC 

421 

-154 

HVE15 

♦ UNI 

411 

- 21 

HVT-15SS 

♦SAKJ 

427 

-218 

HZ3LLC 

HV5-5 

♦SCN 

423 

- 61 

HV40F 

♦SCN 

251 

-122 

HVE20 

♦UNI 

415 

- 7 

HVT-20SS 

♦SAKJ 

428 

-179 

HZ3.0EB1 

HV5-5F 

♦SCN 

423 

- 62 

HV40K 

ETPC 

421 

-155 

HVE25 

♦ UNI 

417 

-126 

HVT-22 

SAKJ 

428 

- 47 

HZ3.0EB2 

HV5-7 

♦SCN 

425 

- 54 

HV40M 

♦ETPC 

421 

-156 

HVE30 

♦ UNI 

419 

- 96 

HVT-25SS 
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- 25 
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HV208 

♦SCN 
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- 43 
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-163 

HVRG80 

♦CODI 

425 

-215 

HZ3C2 

♦ HITJ 

165 

-202 

HZ6HC1 

HV30P 

♦ETPC 

419 

- 71 

HVC650 

♦SAR 

425 

- 40 

HVRG100 

♦CODI 

427 

- 14 

HZ3C3 

♦HITJ 

166 

-118 

HZ6HC2 

HV30PD 

♦ETPC 

419 

- 74 

HVC750 

♦SAR 

425 

-141 

HVRG150 

♦CODI 

429 

- 15 

HZ3HA1 

♦HITJ 

164 

-117 

HZ6HC3 

HV32A 

♦SOD 

420 

- 49 

HVC840 

♦SAR 

426 

-136 

HVRG200 

♦CODI 

430 

-107 

HZ3HA2 

♦HITJ 

164 

-163 

HZ6.2EB1 

HV32B 

♦SOD 

420 

- 52 

HVC960 

♦SAR 

426 

-212 

HVRG300 

♦CODI 

432 

- 28 

HZ3HA3 

♦HITJ 

165 

- 20 

HZ6.2EB2 

HV32C 

♦SOD 

420 

- 54 

HVC1000 

♦SAR 

427 

- 63 

HVRG400 

♦CODI 

432 

-158 

HZ3HB1 

♦HITJ 

165 

- 43 

HZ6.2EB3 

HV36A 

♦SOD 

420 

-219 

HVC1200 

♦SAR 

428 

- 68 

HVRS80 

♦CODI 

248 

- 17 

HZ3HB2 

♦HITJ 

165 

- 96 

HZ6.2PB 

HV36B 

♦SOD 

421 

- 4 

HVC1500 

♦SAR 

429 

- 42 

HVRS100 

♦CODI 

248 

- 20 

HZ3HB3 

♦ HITJ 

165 

-151 

HZ6.2PC 

HV36C 

♦SOD 

421 

- 8 

HVC1800 

♦SAR 

430 

- 50 

HVRS150 

CODI 

248 

- 25 

HZ3HC1 

♦ HITJ 

165 

-168 

HZ6.8EB1 

HV40 

SCN 

421 

-180 

HVC2100 

♦SAR 

Ben 

- 4 

HVRS200 

♦CODI 

248 

- 29 

HZ3HC2 

♦ HITJ 

166 

- 31 

HZ6.8EB2 

HV40A 

♦SOD 

421 

-149 

HVC2500 

♦SAR 

ggll 

- 99 

HVRS300 

♦CODI 

248 

- 30 

HZ3HC3 

♦ HITJ 

166 

-119 

HZ6.8EB3 
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D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ •Mfr’s data sheet avaiiabie 
in microfiim service 


HITJ 

HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
HITJ 
HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 

HITJ 

HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

HITJ 

HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

HITJ 

HITJ 

HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

HITJ 

HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

♦HITJ 

HITJ 

HITJ 

♦HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 
HITJ 
HITJ 
HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
HITJ 
HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
HITJ 
HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 
♦HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 

♦ HITJ 
HITJ 
HITJ 

♦HITJ 

♦ HITJ 
♦HITJ 


PQ&Line 
1W -132 
165 - 57 
165 -187 
165 - 50 
165 -164 
165 -130 
165 -170 

165 -176 

166 -123 

166 -148 

167 - 95 
167 - 30 
167 -100 

167 -106 

168 - 92 
168 - 9 
168 -105 
166 -131 

166 -173 

167 - 89 
167 - 97 

167 -139 

168 - 85 
168 -102 
168 -114 
168 -151 

166 -132 
166 -206 

167 - 90 
167 - 98 
167 -171 

167 -172 

168 -104 
168 -115 
168 -196 

166 -159 

167 -124 

168 -113 
168 -112 

168 -197 

169 -100 
168 -116 
169 -114 
169 -123 

169 -139 

170 -175 
170 - 81 
170 -190 
169 - 98 
169 -110 
169 -128 

169 -189 

170 -165 
170 -187 

170 -202 

171 - 65 

172 - 28 
169 - 99 
169 -111 

169 -129 

170 - 30 
170 -169 

170 -188 

171 - 6 

171 -111 

172 - 29 

169 -107 

170 -160 
170 -184 

170 -196 

171 - 19 

172 - 34 

171 -160 

172 - 61 
172 - 69 

172 - 88 

173 -146 
173 - 43 
173 -184 
172 - 55 


172 

172 

172 

172 

172 


173 -131 
173 -132 
173 -140 
173 -141 
173 -166 
173 -167 
173 -189 

173 -190 

174 - 37 
|174 - 38 

175 -192 
175 -193 
172 - 57 
172 - 75 

172 - 85 
,173 -135 
|173 -142 

173 -168 

173 -191 

174 - 39 

175 -194 
173 -188 
,174 - 35 
|176 - 17 

175 -105 
177 - 97 

176 -198 

177 -106 

178 -208 
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TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




HZ6.8PC 

HZ7A1 

HZ7A1L 

HZ7A2 

HZ7A2L 

HZ7A3 

HZ7A3L 

HZ7B1 

HZ7B1L 

HZ7B2 

HZ7B2L 

HZ7B3 

HZ7B3L 

HZ7C1 

HZ7C1L 

HZ7C2 

HZ7C2L 

HZ7C3 

HZ7C3L 

HZ7HA1 

HZ7HA2 

HZ7HA3 

HZ7HB1 

HZ7HB2 

HZ7HB3 

HZ7HC1 

HZ7HC2 

HZ7HC3 

HZ7.5EB1 

HZ7.5EB2 

HZ7.5EB3 

HZ7.5PB 

HZ7.5PC 

HZ8.2EB1 

HZ8.2EB2 

HZ8.2EB3 

HZ8.2PB 

HZ8.2PC 

HZ9A1 

HZ9A1L 

HZ9A2 

HZ9A2L 

HZ9A3 

HZ9A3L 

HZ9B1 

HZ9B1L 

HZ9B2 

HZ9B2L 

HZ9B3 

HZ9B3L 

HZ9C1 

HZ9C1L 

HZ9C2 

HZ9C2L 

HZ9C3 

HZ9C3L 

HZ9HA1 

HZ9HA2 

HZ9HA3 

HZ9HB1 

HZ9HB2 

HZ9HB3 

HZ9HC1 

HZ9HC2 

HZ9HC3 

HZ9.1EB1 

HZ9.1EB2 

HZ9.1EB3 

HZ9.1PB 

HZ9.1PC 

HZ10EB1 

HZ10EB2 

HZ10EB3 

HZ10EC 

HZ10PB 

HZ10PC 

HZ11A1 

HZ11A1L 

HZ11A2 

HZ11A2L 

HZ11A3 

HZ11A3L 

HZ11B1 

HZ11B1L 

HZ11B2 

HZ11B2L 

HZ11B3 

HZ11B3L 

HZ11C1 

HZ11C1L 

HZ11C2 

HZ11C2L 

HZ11C3 

HZ11C3L 

HZ11EB1 

HZ11EB2 

HZ11EB3 

HZ11HA1 

HZ11HA2 

HZ11HA3 

HZ11HB1 

HZ11HB2 

HZ11HB3 

HZ11HC1 

HZ11HC2 

HZ11HC3 

HZ11LHB3 

HZ11PB 

HZ11PC 

HZ12A1 

HZ12A1L 

HZ12A2 

HZ12A2L 


RZ12A3 
HZ12A3L 
HZ12B1 
HZ12B1L 
HZ12B2 
HZ12B2L 
HZ12B3 
HZ12B3L 
HZ12C1 
HZ12C1L 
HZ12C2 
HZ12C2L 
HZ12C3 
HZ12C3L 
HZ12EB1 
HZ12EB2 
HZ12EB3 
HZ12HA1 
HZ12HA2 
HZ12HA3 
HZ12HB1 
HZ12HB2 
HZ12HB3 
HZ12HC1 
HZ12HC2 
HZ12HC3 
HZ12LHA2 
HZ12PB 
HZ12PC 
HZ13EB1 
HZ13EB2 
HZ13EB3 
HZ13PB 
HZ13PC 
HZ15-1 
HZ15-1L 
HZ15-2 
HZ15-2L 
HZ15-3 
HZ15-3L 
HZ15EB1 
HZ15EB2 
HZ15EB3 
HZ15H1 
HZ15H2 
HZ15H3 
HZ15PB 
HZ15PC 
HZ16-1 
HZ16-1L 
HZ16-2 
HZ16-2L 
HZ16-3 
HZ16-3L 
HZ16EB1 
HZ16EB2 
HZ16EB3 
HZ16H1 
HZ16H2 
HZ16H3 
HZ16PB 
HZ16PC 
HZ18-1 
HZ18-1L 
HZ18-2 
HZ18-2L 
HZ18-3 
HZ18-3L 
HZ18EB1 
HZ18EB2 
HZ18EB3 
HZ18H1 
HZ18H2 
HZ18H3 
HZ18LH1 
HZ18LH2 
HZ18LH3 
HZ18PB 
HZ18PC 
HZ20-1 
HZ20.1L 
HZ20-2 
HZ20-2L 
HZ20-3 
HZ20-3L 
HZ20EB1 
HZ20EB2 
HZ20EB3 
HZ20EC 
HZ20H1 
HZ20H2 
HZ20H3 
HZ20PB 
HZ20PC 
HZ22.1 
HZ22-1L 
HZ22.2 
HZ22-2L 
HZ22.3 
HZ22.3L 
HZ22EB1 
HZ22EB2 
HZ22EB3 
HZ22EB4 
HZ22H1 
HZ22H2 
HZ22H3 
HZ22PB 
HZ22PC 
HZ24-1 
HZ24-1L 
HZ24.2 
HZ24-2L 
HZ24.3 




HZ24-3L 

HZ24EB1 

HZ24EB2 

HZ24EB3 

HZ24EB4 

HZ24H1 

HZ24H2 

HZ24H3 

HZ24PB 

HZ24PC 

HZ27-1 

HZ27.1L 

HZ27-2 

HZ27-2L 

HZ27-3 

HZ27.3L 

HZ27EB1 

HZ27EB2 

HZ27EB3 

HZ27EB4 

HZ27H1 

HZ27H2 

HZ27H3 

HZ27PB 

HZ27PC 

HZ30-1 

HZ30-1L 

HZ30-2 

HZ30-2L 

HZ30-3 

HZ30-3L 

HZ30EB1 

HZ30EB2 

HZ30EB3 

HZ30EB4 

HZ30H1 

HZ30H2 

HZ30H3 

HZ30PB 

HZ30PC 

HZ33-1 

HZ33-1L 

HZ33-2 

HZ33-2L 

HZ33-3 

HZ33-3L 

HZ33EB1 

HZ33EB2 

HZ33EB3 

HZ33EB4 

HZ33H1 

HZ33H2 

HZ33H3 

HZ33PB 

HZ33PC 

HZ36.1 

HZ36.1L 

HZ36-2 

HZ36.2L 

HZ36.3 

HZ36-3L 

HZ36EB1 

HZ36EB2 

HZ36EB3 

HZ36EB4 

HZ36H1 

HZ36H2 

HZ36H3 

HZ36PB 

HZ36PC 

HZ39EB1 

HZ39EB2 

HZ39EB3 

HZ39EB4 

HZS5.6JB1 

HZS5.6JB2 

HZS5.6JB3 

HZS6.2JB1 

HZS6.2JB2 

HZS6.2JB3 

HZS6.8JB1 

HZS6.8JB2 

HZS6.8JB3 

HZS7.5JB1 

HZS7.5JB2 

HZS7.5JB3 

HZS8.2JB1 

HZS8.2JB2 

HZS8.2JB3 

HZS9.1JB1 

HZS9.1JB2 

HZS9.1JB3 

HZS10JB1 

HZS10JB2 

HZS10JB3 

HZS11JB1 

HZS11JB2 

HZS11JB3 

HZS12JB1 

HZS12JB2 

HZS12JB3 

HZS13JB1 

HZS13JB2 

HZS13JB3 

HZS15JB1 

HZS15JB2 

HZS15JB3 

HZS16JB1 

HZS16JB2 

HZS16JB3 

HZS18JB1 

HZS18JB2 

HZS18JB3 

HZS20JB1 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




IJ 204 

♦ HITJ 202 
♦HITJ 202 
♦HITJ 203 
♦HITJ 204 
♦HITJ 203 

♦ HITJ 204 

♦HITJ 204 

HITJ 203 
HITJ 204 
♦HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 206 

♦HITJ 206 
♦HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 205 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 204 

♦ HITJ 206 

HITJ 205 
HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦HITJ 206 
♦HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦ HITJ 206 

♦HITJ 206 
♦HITJ 206 
♦HITJ 207 

HITJ 207 
HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦HITJ 207 

♦ HITJ 207 

♦HITJ 207 
♦HITJ 207 
♦HITJ 207 
♦HITJ 207 
♦HITJ 209 

HITJ 208 
HITJ 209 
♦HITJ 209 
♦HITJ 209 
♦HITJ 209 
♦HITJ 209 
♦HITJ 210 
♦HITJ 210 
♦HITJ 208 
♦HITJ 209 
♦HITJ 209 

♦ HITJ 209 

♦ HITJ 209 
♦HITJ 209 
♦HITJ 210 

HITJ 209 
HITJ 210 
♦HITJ 209 
♦HITJ 210 
♦HITJ 210 
♦HITJ 210 
HITJ 172 
HITJ 173 
HITJ 173 
HITJ 173 
HITJ 174 
HITJ 176 
HITJ 177 
HITJ 177 
HITJ 179 
HITJ 179 
HITJ 179 
HITJ 181 
HITJ 181 
HITJ 181 
HITJ 183 
HITJ 183 
HITJ 184 
HITJ 186 
HITJ 186 
HITJ 186 
HITJ 188 
HITJ 188 
HITJ 188 
HITJ 190 
HITJ 190 
HITJ 190 
HITJ 191 
HITJ 192 
HITJ 193 
HITJ 193 
HITJ 194 
HITJ 194 
HITJ 195 
HITJ 196 
HITJ 197 
HITJ 197 
HITJ 197 
HITJ 197 
HITJ 199 
HITJ 200 


TYPE No. 

MFRS 


HZS20JB2 

HZS20JB3 

HITJ 

HITJ 

200 

201 

- 58 

- 79 

HZS22JB1 

HITJ 

201 

- 96 

HZS22JB2 

HITJ 

201 

-162 

HZS22JB3 

HITJ 

202 

-188 

HZS24JB1 

HITJ 

203 

- 7 

HZS24JB2 

HITJ 

204 

- 66 

HZS24JB3 

HITJ 

204 

- 87 

HZT7A1 

♦HITJ 

177 

-107 

HZT7A2 

♦HITJ 

177 

-108 

HZT7A3 

♦ HITJ 

177 

-109 

HZT7B1 

♦ HITJ 

177 

-110 

HZT7B2 

♦HITJ 

177 

-111 

HZT7B3 

♦ HITJ 

177 

-112 

HZT7C1 

♦ HITJ 

177 

-113 

HZT7C2 

♦ HITJ 

177 

-114 

HZT9 

♦ HITJ 

186 

- 92 

HZT22 

♦ HITJ 

201 

-131 

HZT33 

♦ HITJ 

209 

- 61 

ICC6401 

♦ INC 

291 

-114 

ICC6402 

♦INC 

291 

-157 

ICC6403 

♦INC 

291 

-208 

ICC6404 

♦INC 

292 

- 55 

ICC6405 

♦ INC 

292 

-113 

ICC6406 

♦ INC 

292 

-164 

ICC6407 

♦ INC 

403 

- 11 

ICR1001 

♦ INC 

238 

- 97 

ICR1002 

♦ INC 

238 

-166 

ICR 1003 

♦ INC 

239 

- 42 

ICR1004 

♦INC 

239 

-148 

ICR1005 

♦ INC 

240 

- 8 

ICR 1006 

♦INC 

240 

- 82 

ICR1007 

♦ INC 

240 

-126 

ICR1501 

♦INC 

238 

- 98 

ICR1502 

♦INC 

238 

-167 

ICR1503 

♦ INC 

239 

- 43 

ICR 1504 

♦ INC 

239 

-149 

ICR 1505 

♦INC 

240 

- 9 

ICR1506 

♦ INC 

240 

- 83 

ICR 1507 

♦ INC 

240 

-127 

ICR3001 

♦ INC 

238 

- 99 

ICR3002 

♦ INC 

238 

-168 

ICR3003 

♦INC 

239 

- 44 

ICR3004 

♦INC 

239 

-150 

ICR3005 

♦ INC 

240 

- 10 

ICR3006 

♦INC 

240 

- 84 

ICR3007 

♦ INC 

240 

-128 

ICR6001 

♦ INC 

238 

-100 

ICR6002 

♦ INC 

238 

-169 

ICR6003 

♦ INC 

239 

- 45 

ICR6004 

♦ INC 

239 

■151 

ICR6005 

♦ INC 

240 

- 11 

ICR6006 

♦ INC 

240 

- 85 

ICR6007 

♦ INC 

240 

-129 

ICT5 

♦GSE 

345 

- 83 

ICT8 

♦GSE 

345 

- 84 

ICT8C 

♦GSE 

345 

- 85 

ICT10 

♦GSE 

345 

- 86 

ICT10C 

♦GSE 

345 

- 87 

ICT12 

♦GSE 

345 

- 88 

ICT12C 

♦GSE 

345 

- 89 

ICT15 

♦GSE 

345 

- 90 

ICT15C 

♦GSE 

345 

- 91 

ICT18 

♦GSE 

345 

- 92 

ICT18C 

♦GSE 

345 

- 93 

ICT22 

♦GSE 

345 

- 94 

ICT22C 

♦GSE 

345 

- 95 

ICT36 

♦GSE 

345 

- 96 

ICT36C 

♦GSE 

345 

- 97 

ICT45 

♦GSE 

345 

- 98 

ICT45C 

♦GSE 

345 

- 99 

ICTE5 

♦GSE 

345 

-100 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE5C 

♦MOTA 

♦THEF 

345 

-101 

ICTE5S 

♦THEF 

324 

- 96 

ICTE5SC 

♦THEF 

324 

- 97 

ICTE8 

♦GSE 

345 

-102 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE8C 

♦GSE 

345 

-103 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE10 

♦GSE 

345 

-104 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE10C 

♦GSE 

345 

-105 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE12 

♦GSE 

345 

-106 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE12C 

♦GSE 

345 

-107 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE15 

♦GSE 

345 

-108 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE15C 

♦GSE 

345 

-109 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE18 

♦GSE 

345 

-110 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE18C 

♦GSE 

346 

- 1 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE22 

♦GSE 

346 

- 2 

♦MOTA 

♦THEF 



ICTE22C 

♦GSE 

346 

- 3 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE36 

♦GSE 

346 

- 4 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE36C 

♦GSE 

346 

- 5 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE45 

♦GSE 

346 

- 6 

♦ MOTA 

♦THEF 



ICTE45C 

♦GSE 

346 

- 7 

♦ MOTA 

♦THEF 



ID1-050 

♦ IDC 

243 

-112 

ID1-050A 

♦ IDC 

243 

-113 

ID1-050B 

♦ IDC 

243 

-114 

ID1-050C 

♦ IDC 

243 

-115 

ID1-050D 

♦ IDC 

243 

-116 




IDA1Z5.A,B,C 


IDA1Z14,A,B,C 

IDA1Z18.A.B.C 

IDA1Z22AB,C 

IDA1Z26.A,B.C 

IDA1Z30AB.C 

IDA1Z34,A,B.C 

IDA1Z38AB,C 

IDA1Z42AB,C 

IDA1Z46AB,C 

IDA1Z52AB,C 

IDA1Z56.A,B.C 

IDA1Z60.A.B.C 

IDA1Z64AB.C 

IDA1Z68,A,B,C 

IDA1Z72AB,C 

IDA1Z76AB,C 

IDA1Z80AB.C 

IDA1Z84AB.C 

IDA1Z88AB.C 

IDA1Z92AB.C 

IDA1Z96,A,B.C 

IDA1Z100AB.C 

IDA1Z104AB.C 

IDA1Z108AB.C 

IDA1Z112AB.C 


imam 

243 

117 

♦ IDC 

243 

118 

♦ IDC 

243 

129 

♦ IDC 

243 

130 

♦ IDC 

243 

131 

♦IDC 

243 

132 

♦ IDC 

243 

133 

♦ IDC 

243 

134 

♦ IDC 

243 

135 

♦ IDC 

243 

146 

♦ IDC 

243 

147 

♦ IDC 

243 

148 

♦ IDC 

243 

149 

♦ IDC 

243 

150 

♦IDC 

243 

151 

♦IDC 

243 

152 

♦IDC 

243 

168 

♦IDC 

243 

169 

♦ IDC 

243 

170 

♦ IDC 

243 

171 

♦ IDC 

243 

172 

♦ IDC 

243 

173 

♦ IDC 

243 

174 

♦ IDC 

244 

18 

♦ IDC 

243 

192 

♦ IDC 

243 

193 

♦ IDC 

243 

194 

♦IDC 

243 

195 

♦IDC 

243 

196 

♦ IDC 

243 

197 

♦ IDC 

243 

198 

♦ IDC 

244 

19 

♦ IDC 

244 

20 

♦ IDC 

244 

21 

♦ IDC 

244 

22 

♦ IDC 

244 

23 

♦IDC 

244 

24 

♦ IDC 

244 

40 

♦ IDC 

244 

41 

♦ IDC 

244 

42 

♦ IDC 

244 

43 

♦ IDC 

244 

44 

♦ IDC 

244 

45 

♦ IDC 

244 

71 

♦ IDC 

244 

72 

♦ IDC 

244 

73 

♦ IDC 

244 

74 

♦ IDC 

244 

75 

♦ IDC 

244 

76 

♦IDC 

244 

93 

♦IDC 

244 

94 

♦ IDC 

244 

95 

♦ IDC 

244 

96 

♦ IDC 

244 

97 

♦ IDC 

244 

98 

♦ IDC 

244 

122 

♦ IDC 

244 

123 

♦ IDC 

244 

124 

♦ IDC 

244 

125 

♦ IDC 

244 

126 

♦IDC 

244 

127 

♦IDC 

244 

143 

♦ IDC 

244 

144 

♦ IDC 

244 

145 

♦INL 

435 

59 

♦ INL 

435 

60 

♦ IDC 

279 

86 

♦ IDC 

279 

93 

♦ IDC 

279 

106 

♦ IDC 

279 

119 

♦ IDC 

401 

130 

♦IDC 

406 

27 

IDC 

228 

78 


228 

94 

IDC 




228 

108 

IDC 




228 

122 

IDC 



IDC 

228 

124 

IDC 

228 

146 

IDC 

228 

159 

IDC 

228 

174 

IDC 

229 

1 

IDC 

229 

13 

IDC 

229 

27 

IDC 

229 

37 

IDC 

229 

48 

IDC 

229 

55 

IDC 

229 

67 

IDC 

229 

68 

IDC 

229 

75 

IDC 

229 

83 

IDC 

229 

85 

IDC 

229 

90 

IDC 

229 

95 

IDC 

229 

97 

IDC 

229 

102 

IDC 

229 

104 

IDC 

229 

109 

IDC 

229 

111 


229 

114 

IDC 




229 

120 

IDC 




229 

122 

IDC 




229 

127 

IDC 




229 

129 

IDC 




229 

131 

IDC 




♦-Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 




iirrwi ■MijTi I 

Pa&Line 

IDA1Z124AB,C 

IDC 

2^9 -136 

IDA1Z128,A.B.C 

IDC 

229 -138 

IDA1Z132,A,B,C 

IDC 

229 -143 

IDA1Z136AB,C 

IDC 

229 -145 

IDA1Z140AB,C 

IDC 

229 -147 

IDA1Z144AB.C 

IDC 

229 -149 

IDA1Z148AB.C 

IDC 

229 -151 

IDA1Z150AB,C 

IDC 

229 -152 

IDAZ62,A.B.C 

IDC 

229 - 79 

IDAZ66.A.B.C 

IDC 

229 - 84 

IDAZ70,A.B.C 

IDC 

229 - 89 

IDAZ74.A,B.C 

IDC 

229 - 91 

IDAZ78,A,B.C 

IDC 

229 - 96 

IDAZ82.A,B,C 

IDC 

229 - 98 

1DAZ86.A,B.C 

IDC 

229 -103 

IDAZ90,A.B,C 

IDC 

229 -105 

IDAZ94.A.B.C 

IDC 

229 -110 

IDAZ98,A.B.C 

IDC 

229 -112 

IDAZ100,A.B,C 

IDC 

229 -113 

IDAZ104,A.B.C 

IDC 

229 -119 

IDAZIOSAB.C 

IDC 

229 -121 

IDAZ112AB.C 

IDC 

229 -126 

IDAZ116AB,C 

IDC 

229 -128 

IDAZ120AB,C 

IDC 

229 -130 

IDAZ124,A,B,C 

IDC 

229 -135 

IDAZ128AB,C 

IDC 

229 -137 

IDAZ132,A,B.C 

IDC 

229 -142 

IDAZ136AB.C 

IDC 

229 -144 

IDAZ140,A,B.C 

IDC 

229 -146 

IDAZ144AB,C 

IDC 

229 -148 

IDAZ148AB,C 

IDC 

229 -150 

IDAZ225,A.B,C 

IDC 

228 -115 

IDAZ226,A,B.C 

IDC 

228 -131 

IDAZ227,A.B.C 

IDC 

228 -142 

IDAZ228.A,B.C 

IDC 

228 -154 

IDAZ229,A,B,C 

IDC 

228 -166 

IDAZ230,A.B.C 

IDC 

228 -178 

IDAZ231AB,C 

IDC 

229 - 10 

IDAZ232,A.B.C 

IDC 

229 - 29 

IDAZ233.A,B,C 

IDC 

229 - 46 

IDAZ234.A.B,C 

IDC 

229 - 61 

IDAZ235.A,B.C 

IDC 

229 - 73 

IDAZ472.A,B.C 

IDC 

228 - 67 

IDAZ473.A.B.C 

IDC 

228 - 75 

IDAZ474,A,B,C 

IDC 

228 - 84 

IDAZ475,A.B,C 

IDC 

228 - 98 

IDAZ824,A,B,C 

IDC 

228 - 90 

IDAZ3181AB.C 

IDC 

228 -105 

IDAZ3397.A.B.C 

IDC 

228 - 63 

IDAZ3398,A,B,C 

IDC 

228 - 71 

IDAZ3399,A,B,C 

IDC 

228 - 77 

IDAZ3400.A.B.C 

IDC 

228 - 93 

IDAZ3401AB,C 

IDC 

228 -107 

IDAZ3402.A,B,C 

IDC 

228 -123 

IDAZ3403.A,B,C 

IDC 

228 -135 

IDAZ3404.A,B,C 

IDC 

228 -147 

IDAZ3405.A,B.C 

IDC 

228 -158 

IDAZ3406.A.B.C 

IDC 

228 -173 

IDAZ3407,A,B.C 

IDC 

229 - 2 

IDAZ3408.A.B.C 

IDC 

229 - 20 

IDAZ3409,A.B.C 

IDC 

229 - 38 

IDAZ3410.A.B.C 

IDC 

229 - 56 

IDBC12-47 

SELI 

440 - 6 

IDCC12-68 

SELI 

440 - 7 

IDDC12-68 

SELI 

440 - 8 

IN6313 

CDI 

346 - 8 

IN6321 

CDI 

346 - 9 

IN6322 

CDI 

346 - 10 

iR03899 

♦INR 

INRJ 

257 -164 

IRD3900 

♦ INR 
INRJ 

258 - 85 

IRD3901 

♦ INR 
INRJ 

259 - 83 

IRD3902 

♦ INR 
INRJ 

259 -193 

IRD3903 

♦ INR 
INRJ 

260 - 50 

IRD3909 

♦ INR 
INRJ 

257 -165 

1RD3910 

♦ INR 
INRJ 

258 - 86 

IRD3911 

♦INR 

INRJ 

259 - 84 

IRD3912 

♦ INR 
INRJ 

259 -194 

IRD3913 

♦ INR 
INRJ 

260 - 51 

IRKD56-04 

♦ INR 

303 - 45 

IRKD56-06 

♦ INR 

303 - 48 

IRKD56-08 

♦ INR 

303 - 52 


1. TYPE No. CROSS INDEX 




4 

03 

-211 

IRKD56-12 

♦ INR 

407 

- 61 

IRKD71-04 

♦ INR 

304 

-106 

IRKD71-06 

♦ INR 

304 

-144 

IRKD71-08 

♦ INR 

304 

-178 

IRKD71-10 

♦ INR 

4 

04 

- 5 

IRKD71-12 

♦ INR 

4 

07 

- 83 

IRKD91-04 

♦INR 

G 

05 

-139 

IRKD91-06 

♦ INR 

3 

05 

-145 

IRKD91-08 

♦ INR 

3 

05 

-151 

IRKD91-10 

♦ INR 

404 

- 38 

IRKD91-12 

♦ INR 

407 

-113 

IRKD200.04 

♦ INR 

308 

-174 

IRKD200-06 

♦INR 

308 

-193 

IRKD200.08 

♦ INR 

308 

-211 

IRKD200-10 

♦ INR 

404 

-118 

IRKD200-12 

♦ INR 

407 

-213 

IRKD200-14 

♦INR 

410 

- 43 

IRKD200.16 

♦ INR 

413 

- 15 

IRKD240.04 

♦ INR 

308 

-175 

IRKD240.06 

♦ INR 

308 

-194 

IRKD240-08 

♦ INR 

308 

-212 

IRKD240-10 

♦ INR 

404 

-119 

IRKD240-12 

♦ INR 

407 

-214 

IRKD240-14 

♦INR 

410 

- 44 

IRKD240-16 

♦ INR 

413 

- 16 

IRKE56-04 

♦INR 

303 

- 46 

IRKE56-06 

♦INR 

303 

- 49 

IRKE56-08 

♦INR 

303 

- 53 

IRKE56-10 

♦ INR 

403 

-212 

IRKE56-12 

♦INR 

407 

- 62 

IRKE71-04 

♦ INR 

304 

-107 

IRKE71-06 

♦ INR 

304 

-145 

IRKE71-08 

♦ INR 

304 

-179 

IRKE71-10 

♦ INR 

404 

- 6 

IRKE71-12 

♦ INR 

407 

- 84 

IRKE91-04 

♦ INR 

305 

-140 

IRKE91-06 

♦ INR 

305 

-146 

IRKE91-08 

♦ INR 

305 

-152 

IRKE91-10 

♦ INR 

404 

- 39 

IRKE91-12 

♦ INR 

407 

-114 

IRKE200-04 

♦INR 

308 

-176 

IRKE200-06 

♦INR 

308 

-195 

IRKE200-08 

♦ INR 

308 

-213 

IRKE200-10 

♦ INR 

404 

-120 

IRKE200-12 

♦ INR 

407 

-215 

IRKE200-14 

♦ INR 

410 

- 45 

IRKE200-16 

♦ INR 

413 

- 17 

IRKE240-04 

♦INR 

308 

-177 

IRKE240-06 

♦ INR 

308 

-196 

IRKE240-08 

♦ INR 

308 

-214 

IRKE240-10 

♦INR 

404 

-121 

IRKE240-12 

♦ INR 

407 

-216 

IRKE240-14 

♦ INR 

410 

- 46 

IRKE240-16 

♦INR 

413 

- 18 

IRWC470-1300 

SELI 

440 

- 9 

IS002 

QTC 

435 

- 42 

IS003 

QTC 

435 

- 43 

IS188AM 

♦TSAJ 

274 

- 71 

IS188FM 

♦TSAJ 

274 

- 72 

IS426 

♦TSAJ 

274 

- 49 

ISOPAC1203 

♦SET 

403 

- 84 

ilSOPAC1204 

♦SET 

296 

-124 

1ISOPAC1211 

♦SET 

296 

- 63 

ISOPACO103 

♦SET 

403 

- 85 

ISOPACO104 

♦SET 

296 

-125 

IS0PAC0111 

♦SET 

296 

- 64 

ISOPACO203 

♦SET 

403 

- 86 

ISOPACO204 

♦SET 

296 

-126 

ISOPAC0211 

♦SET 

296 

- 65 

ISOPACO403 

♦SET 

403 

- 87 

ISOPACO404 

♦SET 

296 

-127 

ISOPAC0411 

♦SET 

296 

- 66 

ISOPACO603 

♦SET 

403 

- 88 

ISOPACO604 

♦SET 

296 

-128 

IS0PAC0611 

♦SET 

296 

- 67 

ISS106 

HITJ 

238 

- 24 

ISS119 

HITJ 

244 

-208 

ISS120 

HITJ 

246 

- 26 

ISS122 

HITJ 

249 

-137 

ISV121 

HITJ 

234 

- 86 

ITT600 

♦ ITTG 

245 

- 43 

ITT601 

♦ITTG 

245 

-203 

ITT2001 

♦ ITTG 

249 

- 61 

ITT2002 

♦ ITTG 

249 

-109 

ITT2003 

♦ITTG 

249 

-130 

ITT3001 

♦ ITTG 

234 

-123 

ITT3002 

♦ ITTG 

234 

-179 

ITT3003 

♦ ITTG 

234 

-124 

ITT4000G 

♦ITTG 

279 

-216 

J01 

J1 

MEHK 

367 

-133 

Dll 

♦RECT 

283 

-166 

JIG 

♦Dll 

♦RECT 

283 

-155 

J02 

J2 

MEHK 

367 

-169 

Dll 

♦RECT 

284 

- 14 

J2G 

♦ Dll 

♦ RECT 

284 

- 1 

J04 

J4 

MEHK 

367 

-211 

Dll 

♦ RECT 

284 

-121 

J4A3 

EDL 

304 

- 26 






304 

-174 

jb2300-32 


W 

-106 

J4N3 

EDL 

304 

-199 

JD2300-34 

POS 

420 

-165 

J005 

MEHK 

367 

-103 

JD2300-36 

POS 

421 

- 54 

JOS 

Dll 

283 

-111 

JD2300-38 

POS 

421 

-109 


♦RECT 



JD2300-40 

POS 

422 

- 83 

J05G 

♦Dll 

283 

-100 

JD2300-42 

POS 

422 

-131 


♦RECT 



JD2300-44 

POS 

422 

-183 

1 : 

♦EDL 

309 

- 89 

JD3000-1 

POS 

313 

- 78 


♦EDL 

309 

-102 

JD3000-2 

POS 

313 

- 80 


♦EDL 

309 

-122 

JD3000-4 

POS 

313 

- 83 

J5D3 

♦ EDL 

309 

-130 

JD3000-6 

POS 

313 

- 86 

J5E3 

♦ EDL 

309 

-142 

JD3000.8 

POS 

313 

■ 88 

J5F3 

♦ EDL 

309 

-148 

JD3000.10 

POS 

405 

- 51 

J5G3 

♦ EDL 

309 

-162 

JD3000-12 

POS 

408 

■166 

J5H3 

♦ EDL 

309 

-180 

JD3000-14 

POS 

410 

-194 

J5K3 

♦ EDL 

309 

-195 

JD3000-16 

POS 

413 

-137 

J5M3 

♦ EDL 

309 

-204 

JD3000-18 

POS 

414 

-133 

J5N3 

♦ EDL 

309 

-220 

JD3000-20 

POS 

416 

■ 19 

J5P3 

♦EDL 

404 

-147 

JD3000-22 

POS 

416 

-153 

J5R3 

♦EDL 

408 

- 21 

JD3000-24 

POS 

417 

- 95 

J5S3 

♦EDL 

411 

-181 

JD3000-26 

POS 

418 

-117 

J06 

MEHK 

368 

- 29 

JD3000-28 

POS 

419 

- 5 

J6 

Dll 

285 

- 5 

JD3000-30 

POS 

420 

- 23 


♦RECT 



JD4000-1 

POS 

313 

■104 

J6G 

♦ Dll 

284 

-210 

JD4000-2 

POS 

313 

■106 


♦ RECT 



JD4000-3 

POS 

313 

■107 

J8 

Dll 

285 

- 78 

JD4000-4 

POS 

313 

■108 


♦ RECT 



JD4000-5 

POS 

313 

-109 

J8G 

♦Dll 

285 

- 68 

JD4000-6 

POS 

313 

-110 


♦RECT 



JD4000-7 

POS 

313 

-111 

J10 

Dll 

402 

- 80 

JD4000-8 

POS 

313 

-112 


♦RECT 



JD4000-9 

POS 

313 

-113 

J10G 

♦Dll 

402 

- 69 

JD4000-10 

POS 

405 

- 54 


♦RECT 



JD4000-11 

POS 

405 

-188 

J11J 

♦HITJ 

404 

-123 

JD4000-12 

POS 

408 

-170 

J11L 

♦HITJ 

409 

- 10 

JD4000-13 

POS 

409 

- 53 

J11X 

♦HITJ 

411 

-175 

JD4000-14 

POS 

410 

-198 

J527-0A 

♦SOD 

298 

-109 

JD4000-15 

POS 

412 

- 10 

J527-0C 

♦ SOD 

298 

-110 

JD4000-16 

POS 

413 

■139 

J527-0D 

♦SOD 

298 

-111 

JD4000-17 

POS 

413 

■190 

J527-1A 

♦SOD 

298 

-138 

JD4000-18 

POS 

414 

-136 

J527-1C 

♦SOD 

298 

-139 

JD4000-19 

POS 

414 

-168 

J527-1D 

♦SOD 

298 

-140 

JD4000-20 

POS 

416 

- 22 

J527-2A 

♦SOD 

298 

-180 

JD4000-21 

POS 

416 

- 66 

J527-2C 

♦SOD 

298 

-181 

JD4000-22 

POS 

416 

-158 

J527-2D 

♦SOD 

298 

-182 

JD4000-23 

POS 

416 

-201 

J527-3A 

♦SOD 

299 

- 11 

JD4000-24 

POS 

417 

- 99 

J527-3C 

♦SOD 

299 

- 12 

JD4000-25 

POS 

418 

- 52 

J527-3D 

♦SOD 

299 

- 13 

JD4500-1 

POS 

313 

-115 

J527-4A 

♦SOD 

299 

- 37 

JD4500-2 

POS 

313 

-116 

J527-4C 

♦SOD 

299 

- 38 

JD4500-3 

POS 

313 

-117 

J527-4D 

♦SOD 

299 

- 39 

JD4500-4 

POS 

313 

-118 

J527-5A 

♦SOD 

299 

- 84 

JD4500-5 

POS 

313 

-119 

J527-5C 

♦SOD 

299 

- 85 

JD4500-6 

POS 

313 

-120 

J527-5D 

♦SOD 

299 

- 86 

JD4500-7 

POS 

313 

-121 

J527-6A 

♦SOD 

299 

-102 

JD4500-8 

POS 

313 

-122 

J527-6C 

♦SOD 

299 

-103 

JD4500-9 

POS 

313 

-123 

J527-6D 

♦SOD 

299 

-104 

JD4500-10 

POS 

405 

- 55 

J527-7A 

♦SOD 

299 

-141 

JD4500-1 1 

POS 

405 

-189 

J527-7C 

♦SOD 

299 

-142 

JD4500-12 

POS 

408 

-171 

J527-7D 

♦SOD 

299 

-143 

JD5000-1 

POS 

313 

-145 

J527-8A 

♦SOD 

299 

-152 

JD5000-2 

POS 

313 

-146 

J527-8C 

♦ SOD 

299 

-153 

JD5000-3 

POS 

313 

-147 

J527-8D 

♦SOD 

299 

-154 

JD5000-4 

POS 

313 

-148 

J527-9A 

♦SOD 

299 

-176 

JD5000-5 

POS 

313 

-149 

J527-9C 

♦SOD 

299 

-177 

JD5000-6 

POS 

313 

■150 

J527-9D 

♦SOD 

299 

-178 

JD6000-1 

POS 

313 

-153 

J527-10A 

♦SOD 

403 

-130 

JD6000-2 

POS 

313 

-155 

J527-10C 

♦SOD 

403 

-131 

JD6000-3 

POS 

313 

-157 

J527-10D 

♦SOD 

403 

-132 

JD6000-4 

POS 

313 

-159 

J552 

♦SIX 

435 

- 28 

JD6000-5 

POS 

313 

-161 

J553 

♦SIX 

435 

- 29 

JD6000-6 

POS 

313 

-163 

J554 

♦SIX 

435 

- 30 

JKV8 

CSD 

235 

-172 

J555 

♦SIX 

435 

- 31 

JKV8F 

CSD 

242 

- 26 

J556 

♦SIX 

435 

- 32 

JKV10 

CSD 

235 

-173 

J557 

♦SIX 

435 

- 33 

JKV10F 

CSD 

242 

- 49 

J650-1 

SOD 

417 

-191 

JKV12 

CSD 

235 

-174 

J650-2 

SOD 

417 

-189 

JKV12F 

CSD 

242 

- 74 

J650-3 

SOD 

424 

- 36 

JKV15 

♦CSD 

429 

■ 46 

J650-4 

SOD 

425 

-203 

JKV15F 

♦CSD 

429 

- 41 

J650-5 

SOD 

425 

-202 

JPAD5 

♦SIX 

238 

-135 

J650-6 

SOD 

424 

- 25 

JPAD10 

♦SIX 

238 

-136 

J650-7 

SOD 

425 

-200 

JPAD20 

♦SIX 

238 

-137 

J650-8 

SOD 

417 

-181 

JPAD50 

♦SIX 

238 

-138 

J650-9 

SOD 

427 

-183 

JPAD100 

♦ SIX 

238 

-139 

J650-10 

SOD 

424 

- 1 

JPAD200 

♦SIX 

238 

-140 

J650-1 1 

SOD 

425 

-193 

JPAD500 

♦SIX 

238 

-141 

J650-12 

SOD 

423 

-210 

JR135V 

♦SIX 

346 

- 11 

J650-13 

SOD 

425 

-191 

JR170V 

♦SIX 

346 

- 12 

J650-14 

SOD 

427 

-155 

JR200V 

♦SIX 

346 

- 13 

J650-15 

SOD 

429 

-103 

JR220V 

♦SIX 

346 

- 14 

J775.0 

♦SOD 

369 

■173 

JR240V 

♦SIX 

346 

- 15 

J775-1 

♦SOD 

369 

-196 

K1 

CODI 

432 

■ 23 

J775-2 

♦SOD 

370 

- 5 

K1A5 

EDL 

275 

■ 41 

J775-3 

♦SOD 

370 

- 36 

klB5 

EDL 

275 

■ 55 

J775-4 

♦SOD 

370 

- 42 

K1C5 

EDL 

275 

- 76 

J775-6 

♦SOD 

370 

- 77 

K1D5 

EDL 

275 

- 94 

J775-8 

♦SOD 

370 

-105 

K1E5 

EDL 

275 

-109 

JD2300.1 

POS 

313 

- 6 

K1F5 

EDL 

275 

-123 

JD2300-2 

POS 

313 

- 8 

K1G5 

EDL 

275 

-135 

JD2300-4 

POS 

313 

- 11 

K1H5 

EDL 

275 

-147 

JD2300.6 

POS 

313 

- 14 

K1K5 

EDL 

275 

-155 

JD2300.8 

POS 

313 

- 17 

K1M5 

K1N5 

EDL 

401 

- 52 

JD2300.10 

POS 

405 

- 38 

EDL 

405 

-205 

JD2300-12 

POS 

408 

-153 

K2A5 

EDL 

276 

- 54 

JD2300-14 

POS 

410 

■185 

K2B5 

EDL 

276 

- 61 

JD2300-16 

POS 

413 

■124 

K2C5 

EDL 

276 

■ 71 

JD2300-18 

POS 

414 

■119 

K2D5 

EDL 

276 

- 81 

JD2300.20 

POS 

416 

■ 4 

K2E5 

EDL 

276 

• 93 

JD2300.22 

POS 

416 

■139 

K2F5 

EDL 

276 

-100 

JD2300.24 

POS 

417 

■ 80 

K2G5 

EDL 

276 

-108 

JD2300-26 

POS 

418 

■111 

K2H5 

EDL 

276 

-110 

JD2300-28 

POS 

418 

■217 

K2K5 

EDL 

276 

-112 

JD2300.30 

POS 

420 

- 19 


EDL 

401 

■ 77 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 


279 

- 67 

279 

- 73 

279 

■ 83 

279 

■ 89 

279 

■ 99 

279 

-102 

279 

-112 

279 

-118 

279 

-123 

401 

-134 

406 

■ 29 


280 

■ 74 

280 

■166 




K561 

KSI 

172 

■124 

K561A 

KSI 

172 

■118 

K595-0G 

♦SOD 

365 

■157 

K595-1G 

♦ SOD 

365 

■165 

K595-2G 

♦ SOD 

365 

■176 

K595-3G 

♦ SOD 

365 

■187 

K595-4G 

♦SOD 

365 

■188 

K595-5G 

♦SOD 

365 

■200 

K595-6G 

♦SOD 

365 

■202 

K595-7G 

♦SOD 

366 

■ 5 

K595-8G 

♦SOD 

366 

- 6 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfrs data sheet available 
in microfilm service 










1. TYPE No. CROSS INDEX 



M'rna 


TYPE No. 

MFRS 


IK I ll'l WM 


towiriTa 




liaaMgM 

MFRS 

Pq&Line 1 

K760-4G 


365 

73 

K6PC15-10 

♦ DgE 

369 

-110 

KD202R 

Mil I I ■ 

289 

- 32 

KS196A 


186 

-112 

KZ20 

SAR 

325 

- 10 

K760-6G 

♦ SOD 

365 

92 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202S 

USSR 

281 

-156 

KS196B 

USSR 

186 

-113 

KZ20A 

SAR 

325 

- 11 

K760.8G 

♦ SOD 

365 

113 

KBPC25-01 

♦DGE 

369 

-206 

KD202SZ 

USSR 

288 

-137 

KS196G 

USSR 

186 

-114 

KZ22 

SAR 

325 

- 12 

K760-10G 

♦SOD 

365 

129 


♦FEC 



KD202V 

USSR 

287 

-215 

KS196V 

USSR 

186 

-115 

KZ22A 

SAR 

325 

- 13 

K850.0 

♦ SOD 

367 

98 

KBPC25-02 

♦DGE 

370 

- 17 

KD204A 

USSR 

281 

- 37 

KS433A 

USSR 

166 

- 85 

KZ24 

SAR 

325 

- 14 

K850-1 

♦SOD 

367 

126 

♦ FEC 

♦GIC 



KD204B 

USSR 

277 

-104 

KS439A 

USSR 

168 

- 33 

KZ24A 

SAR 

325 

- 15 

K850-2 

♦SOD 

367 

161 

KBPC25-04 

♦ DGE 

370 

- 54 

KD204V 

USSR 

276 

- 53 

KS447A 

USSR 

170 

-109 

KZ27 

SAR 

325 

■ 16 

K850-3 

♦SOD 

367 

198 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD205A 

USSR 

277 

- 20 

KS456A 

USSR 

173 

- 78 

KZ27A 

SAR 

325 

- 17 

K850-4 

♦ SOD 

367 

203 

KBPC25-005 

♦ DGE 

369 

-183 

KD205B 

USSR 

276 

-207 

KS468A 

USSR 

178 

-135 

KZ30 

SAR 

325 

- 18 

K850.6 

♦SOD 

368 

23 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD205D 

USSR 

276 

-145 

KS482A 

USSR 

182 

-116 

KZ30A 

SAR 

325 

- 19 

K850-8 

♦SOD 

368 

58 

KBPC25-06 

♦ DGE 

370 

- 89 

KD205E 

USSR 

276 

- 23 

KS510A 

USSR 

188 

- 2 

KZ33 

SAR 

325 

- 20 

K4540 

♦CODI 

248 

212 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD205G 

USSR 

276 

-171 

KS512A 

USSR 

191 

- 91 

KZ33A 

SAR 

325 

- 21 

K4560 

♦ CODI 

248 

213 

KBPC25-08 

♦DGE 

370 

-112 

KD205V 

USSR 

276 

-195 

KS515A 

USSR 

195 

- 90 

KZ36 

SAR 

325 

- 22 

K4590 

♦CODI 

248 

214 

♦ FEC 

♦GIC 



KD206A 

USSR 

294 

- 81 

KS518A 

USSR 

198 

-198 

KZ36A 

SAR 

325 

- 23 

K-01 

MEHK 

369 

197 

KBPC25-10 

♦DGE 

370 

-129 

KD206B 

USSR 

294 

-108 

KS522A 

USSR 

202 

- 88 

KZ39 

SAR 

325 

■ 24 

K-02 

MEHK 

370 

6 

♦ FEC 

♦GIC 



KD206V 

USSR 

294 

-121 

KS527A 

USSR 

205 

-126 

KZ39A 

SAR 

325 

■ 25 

K-04 

MEHK 

370 

43 

KBPC35-01 

♦ DGE 

371 

- 36 

KD208A 

USSR 

283 

-114 

KS620A 

USSR 

396 

-153 

KZ43 

SAR 

325 

- 26 

K-005 

MEHK 

369 

174 


♦ FEC 



KD209A 

USSR 

277 

-193 

KS630A 

USSR 

397 

- 42 

KZ43A 

GHZ 

168 

-172 

K-06 

MEHK 

370 

78 

KBPC35-02 

♦ DGE 

371 

- 56 

KD209B 

USSR 

277 

-194 

KS650A 

USSR 

397 

-179 


♦ KSI 



KBC301 

♦GIC 

364 

106 

♦ FEC 

♦GIC 



KD209V 

USSR 

277 

- 56 

KS680A 

USSR 

398 

-182 

KZ43A#B 

SAR 

325 

- 27 

KBC302 

♦GIC 

364 

116 

KBPC35-04 

♦ DGE 

371 

- 73 

KD229D 

USSR 

276 

- 79 

KU1002 

♦THEF 

306 

- 3 

KZ43B 

GHZ 

168 

-152 

KBC304 

♦GIC 

364 

133 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD229E 

USSR 

276 

- 90 

KU1002F 

♦THEF 

263 

- 98 

KZ43C 

GHZ 

168 

■144 

KBC306 

♦GIC 

364 

148 

KBPC35-005 

♦ DGE 

371 

- 17 

KD503A 

USSR 

245 

- 19 

KU1003F 

♦THEF 

263 

-100 

KZ47 

SAR 

325 

■ 28 

KBC308 

♦GIC 

364 

163 

♦ FEC 

♦GIC 



KD503B 

USSR 

245 

- 20 

KU1004 

♦THEF 

306 

- 56 

KZ47A 

GHZ 

170 

- 5 

KBC310 

♦GIC 

364 

178 

KBPC35-06 

♦DGE 

371 

- 89 

KD514A 

USSR 

238 

- 28 

KU1004F 

♦THEF 

263 

-105 


♦ KSI 



KBC501 

♦ GIC 

365 

167 

♦ FEC 

♦GIC 



KD518A 

USSR 

234 

- 87 

KU1006 

♦THEF 

306 

-106 

KZ47A#B 

SAR 

325 

- 29 

KBC502 

♦ GIC 

365 

179 

KBPC35-08 

♦ DGE 

371 

-105 

KD519A 

USSR 

249 

-145 

KU1006F 

♦THEF 

263 

-108 

KZ47B 

GHZ 

169 

■190 

KBC504 

♦GIC 

365 

191 

♦ FEC 

♦GIC 



KD520A 

USSR 

244 

-120 

KU1008 

♦THEF 

306 

-158 

KZ47C 

GHZ 

169 

-182 

KBC506 

♦GIC 

365 

203 

KBPC35-10 

♦DGE 

371 

-117 

KD521A 

USSR 

246 

-129 

KU1008F 

♦THEF 

263 

-111 

KZ51 

SAR 

325 

■ 30 

KBC508 

♦GIC 

366 

7 

♦ FEC 

♦GIC 



KD521G 

USSR 

245 

- 3 

KU1010 

♦THEF 

404 

- 64 

KZ51A 

GHZ 

171 

- 87 

KBC510 

♦GIC 

366 

13 

KBPC102 

♦ GIC 

364 

-124 

KD521V 

USSR 

245 

-180 

KU1010F 

♦THEF 

263 

-114 


♦ KSI 



KBC3005 

♦GIC 

364 

92 

KBPC102A 

♦ GIC 

364 

-125 

KD522A 

USSR 

245 

- 4 

KU1012 

♦THEF 

407 

-150 

KZ51A#B 

SAR 

325 

■ 31 

KBC5005 

♦GIC 

365 

159 

KBPC104 

♦ GIC 

364 

-141 

KD522B 

USSR 

241 

- 31 

KU1012F 

♦THEF 

263 

-115 

KZ51B 

GHZ 

171 

- 66 

KBF01 

♦FEC 

364 

25 

KBPC104A 

♦GIC 

364 

-142 

KD5051 

♦PPC 

239 

-111 

KU1014 

♦THEF 

410 

- 4 

KZ51C 

GHZ 

171 

- 58 

KBF02 

♦FEC 

364 

30 

KBPC106 

♦GIC 

364 

-156 

KD5052 

♦PPC 

239 

-136 

KU1302 

♦THEF 

307 

- 23 

KZ56 

SAR 

325 

- 32 


♦GIC 



KBPC106A 

♦GIC 

364 

-157 

KD5053 

♦ PPC 

239 

-144 

KU1304 

♦THEF 

307 

- 30 

KZ56A 

GHZ 

172 

-174 

KBF04 

♦ FEC 

364 

37 

KBPC108 

♦GIC 

364 

-171 

KD5054 

♦PPC 

239 

-196 

KU1306 

♦THEF 

307 

- 35 


♦ KSI 




♦GIC 



KBPC108A 

♦GIC 

364 

-172 

KD5055 

♦PPC 

239 

-204 

KU1308 

♦ THEF 

307 

- 36 

KZ56A#B 

SAR 

325 

- 33 

KBF005 

♦ FEC 

364 

21 

KBPC110 

♦GIC 

405 

- 78 

KD5056 

♦PPC 

239 

-216 

KU1310 

♦THEF 

404 

- 84 

KZ56B 

GHZ 

172 

-147 


♦GIC 



KBPC601 

♦FEC 

366 

- 59 

KD6000-1 

PCS 

313 

-152 

KU1312 

♦THEF 

407 

-177 

KZ56C 

GHZ 

172 

-138 

KBF06 

♦ FEC 

364 

42 

KBPC602 

♦ FEC 

367 

- 22 

KD6000-2 

PCS 

313 

-154 

KU1314 

♦THEF 

410 

- 25 

KZ62 

SAR 

325 

- 34 


♦GIC 




♦GIC 



KD6000-3 

PCS 

313 

-156 

KU1502 

♦THEF 

306 

- 4 

KZ62A 

GHZ 

174 

-203 

KBF08 

♦ FEC 

364 

47 

KBPC604 

♦ FEC 

367 

- 39 

KD6000-4 

POS 

313 

-158 

KU1504 

♦THEF 

306 

- 57 


♦ KSI 




♦GIC 




♦GIC 



KD6000-5 

PCS 

313 

-160 

KU1506 

♦THEF 

306 

-107 

KZ62A#B 

SAR 

325 

■ 35 

KBF10 

♦FEC 

364 

49 

KBPC606 

♦ FEC 

367 

- 55 

KD6000-6 

POS 

313 

-162 

KU1508 

♦THEF 

306 

-159 

KZ62B 

GHZ 

174 

■160 


♦GIC 




♦GIC 



KGB0430SX 

BBCG 

303 

-103 

KU1510 

♦THEF 

404 

- 65 

KZ62C 

GHZ 

174 

-150 

KBL01 

♦ FEC 

365 

35 

KBPC608 

♦FEC 

367 

- 72 

KGB0431SX 

BBCG 

303 

-166 

KU1512 

THEF 

407 

-151 

KZ68 

SAR 

325 

- 36 

KBL02 

♦FEC 

364 

128 


♦GIC 



KGB0440SX 

BBCG 

303 

- 83 

KU1514 

THEF 

410 

- 5 

KZ68A 

GHZ 

177 

-212 


♦GIC 



KBPC610 

♦FEC 

367 

- 87 

KGB0521SX 

BBCG 

304 

-108 

KV05 

EDI 

423 

-189 


♦ KSI 



KBL04 

♦ FEC 

364 

145 


♦GIC 



KGB0522SX 

BBCG 

304 

-170 

KV08 

EDI 

426 

- 90 

KZ68A#B 

SAR 

325 

- 37 


♦GIC 



KBPC801 

♦FEC 

367 

- 9 

KGB0523SX 

BBCG 

405 

- 95 

KV010 

EDI 

427 

-148 

KZ68B 

GHZ 

177 

-185 

KBL005 

♦FEC 

364 

102 

KBPC802 

♦FEC 

367 

- 23 

KGB0524SX 

BBCG 

409 

-186 

KV012 

EDI 

428 

-128 

KZ68C 

GHZ 

177 

-175 


♦GIC 




♦GIC 



KGB0611SX 

BBCG 

307 

- 2 

KV3111 

GHZ 

444 

- 53 

KZ75 

SAR 

325 

- 38 

KBL06 

♦FEC 

364 

160 

KBPC802T 

♦GIC 

367 

- 24 

KGB0612SX 

BBCG 

307 

• 13 

KVF5 

♦EDI 

423 

-158 

KZ75A 

GHZ 

179 

-199 


♦GIC 



KBPC804 

♦ FEC 

367 

- 40 

KGB0613SX 

BBCG 

405 

-110 

KVF7.5 

♦EDI 

425 

-162 


♦ KSI 



KBL08 

♦FEC 

364 

175 


♦ GIC 



KGB0614SX 

BBCG 

410 

• 22 

KVF10 

♦EDI 

427 

-119 

KZ75A#B 

SAR 

325 

■ 39 


♦GIC 



KBPC804T 

♦ GIC 

367 

- 41 

KGB0711SX 

BBCG 

308 

-129 

KVF12.5 

♦EDI 

428 

■109 

KZ75B 

GHZ 

179 

-176 

KBL10 

♦FEC 

364 

186 

KBPC806 

♦ FEC 

367 

- 56 

KGB0712SX 

BBCG 

308 

-134 

KVF15 

♦ EDI 

429 

- 89 

KZ75C 

GHZ 

179 

-169 


♦GIC 




♦GIC 



KGB0713SX 

BBCG 

405 

-120 

KVF20 

♦ EDI 

430 

-171 

KZ82 

SAR 

325 

- 40 

KBP01 

♦ FEC 

361 

165 

KBPC806T 

♦GIC 

367 

- 57 

KGB0714SX 

BBCG 

410 

- 41 

KVF25 

♦ EDI 

431 

-134 

KZ82A 

GHZ 

181 

-178 

KBP02 

♦ FEC 

361 

198 

KBPC808 

♦FEC 

367 

- 73 

KGD1420SX 

BBCG 

302 

-155 

KVP5 

♦EDI 

423 

-195 


♦ KSI 




♦GIC 




♦GIC 



KGD1421SX 

BBCG 

302 

-191 

KVP6 

♦EDI 

424 

-215 

KZ82A#B 

SAR 

325 

- 41 

KBP04 

♦ FEC 

362 

34 

KBPC808T 

♦GIC 

367 

■ 74 

KGD1422SX 

BBCG 

303 

- 11 

KVP7 

♦ EDI 

425 

-100 

KZ82B 

GHZ 

181 

-157 


♦GIC 



KBPC810 

♦FEC 

367 

- 88 

KGD1423SX 

BBCG 

405 

- 94 

KVP8 

♦ EDI 

426 

■ 91 

KZ82C 

GHZ 

181 

-150 

KBP005 

♦FEC 

361 

139 


♦GIC 



KGD1424SX 

BBCG 

409 

-161 

KVP9 

♦EDI 

426 

-178 

KZ91 

SAR 

325 

- 42 


♦GIC 



KBPC810T 

♦GIC 

367 

- 89 

KGD1430SX 

BBCG 

304 

- 3 

KVP10 

♦EDI 

427 

-149 

KZ91A 

GHZ 

185 

- 10 

KBP06 

♦ FEC 

362 

68 

KBPC1005 

♦GIC 

364 

- 99 

KGD1431SX 

BBCG 

304 

- 6 

KVP15 

♦ EDI 

429 

-112 


♦KSI 




♦GIC 



KBPC6005 

♦FEC 

366 

-212 

KGD1440SX 

BBCG 

304 

- 2 

KVP20 

♦ EDI 

430 

-180 

KZ91A#B 

SAR 

325 

- 43 

KBP08 

♦FEC 

362 

95 


♦GIC 



KGD1521SX 

BBCG 

305 

- 45 

KVP25 

♦ EDI 

431 

-144 

KZ91B 

GHZ 

184 

-206 


♦GIC 



KBPC8005 

♦ FEC 

366 

-213 

KGD1522SX 

BBCG 

305 

- 54 

KVP30 

♦ EDI 

432 

- 76 

KZ91C 

GHZ 

184 

-197 

KBP10 

♦ FEC 

362 

114 


♦GIC 



KGD1523SX 

BBCG 

405 

- 97 

KVP35 

♦ EDI 

432 

-131 

KZ100 

SAR 

325 

- 44 


♦GIC 



KBPC8005T 

♦GIC 

366 

-214 

KGD1524SX 

BBCG 

409 

-197 

KVP40 

♦ EDI 

432 

-185 

KZ100A 

GHZ 

187 

- 53 

KBPC02 

♦GIC 

364 

122 

KBPS-02 

♦GIC 

280 

-145 

KGD1611SX 

BBCG 

307 

-148 

KVP45 

♦ EDI 

433 

- 15 


♦ KSI 



KBPC02A 

♦ GIC 

364 

123 

KBPS-04 

♦GIC 

281 

- 52 

KGD1612SX 

BBCG 

308 

- 8 

KVP50 

♦ EDI 

433 

- 61 

KZ100A#B 

SAR 

325 

- 45 

KBPC04 

♦ GIC 

364 

139 

KBPS-005 

♦GIC 

279 

-217 

KGD1613SX 

BBCG 

405 

-113 

KX15 

♦ UNI 

411 

-103 

KZ100B 

GHZ 

187 

- 30 

KBPC04A 

♦GIC 

364 

140 

KBPS-06 

♦GIC 

281 

-170 

KGD1614SX 

BBCG 

410 

- 26 

KX20 

♦ UNI 

415 

- 77 

KZ100C 

GHZ 

187 

- 22 

KBPC005 

♦GIC 

364 

98 

KBPS-08 

♦GIC 

282 

- 43 

KGD1711SX 

BBCG 

309 

- 6 

KX25 

♦ UNI 

417 

-178 

KZ110 

SAR 

325 

- 46 

KBPC06 

♦GIC 

364 

154 

KBPS-10 

♦GIC 

401 

-167 

KGD1712SX 

BBCG 

309 

- 13 

KX30 

♦ UNI 

419 

-153 

KZ110A#B 

SAR 

325 

- 47 

KBPC06A 

♦GIC 

364 

155 

KBU4A 

♦GIC 

365 

- 12 

KGD1713SX 

BBCG 

405 

-121 

KX40 

♦ UNI 

422 

- 15 

KZ120 

SAR 

325 

- 48 

KBPC08 

♦GIC 

364 

169 

KBU4B 

♦GIC 

365 

- 28 

KGD1714SX 

BBCG 

410 

- 53 

KX50 

♦ UNI 

424 

- 3 

KZ120A 

SAR 

325 

- 49 

KBPC08A 

♦GIC 

364 

170 

KBU4D 

♦GIC 

365 

- 51 

KHP3 

♦ EDI 

419 

-158 

KX60 

♦ UNI 

424 

-219 

KZ130 

SAR 

325 

- 50 

KBPC10 

♦GIC 

364 

183 

KBU4G 

♦GIC 

365 

- 74 

KHP4 

♦EDI 

422 

- 21 

KX80 

♦ UNI 

426 

- 93 

KZ130A 

SAR 

325 

- 51 

KBPC 10-01 

♦DGE 

367 

141 

KBU4J 

♦GIC 

365 

- 93 

KHP5 

♦EDI 

424 

- 16 

KX100 

♦ UNI 

427 

-166 

KZ150 

SAR 

325 

- 52 


♦ FEC 



KBU4K 

♦GIC 

365 

-114 

KHP6 

♦EDI 

425 

- 8 

KXS15 

♦ UNI 

411 

-104 

KZ150A 

SAR 

325 

- 53 

KBPC10-02 

♦ DGE 

367 

179 

KBU4M 

♦GIC 

365 

-130 

KHP7 

♦EDI 

425 

-110 

KXS20 

♦ UNI 

415 

- 78 

KZ160 

SAR 

325 

- 54 

♦ FEC 

♦ GIC 



KBU6A 

♦GIC 

366 

- 41 

KHP8 

♦ EDI 

426 

-105 

KXS25 

♦ UNI 

417 

-179 

KZ160A 

SAR 

325 

- 55 

KBPC10-04 

♦ DGE 

367 

219 

KBU6B 

♦GIC 

366 

- 65 

KHP9 

♦ EDI 

426 

-184 

KXS30 

♦ UNI 

419 

-154 

KZ180 

SAR 

325 

- 56 

♦ FEC 

♦ GIC 



KBU6D 

♦GIC 

366 

- 92 

KHP10 

♦ EDI 

427 

-185 

KXS40 

♦ UNI 

422 

- 16 

KZ180A 

SAR 

325 

- 57 

KBPC1 0-005 

♦ DGE 

367 

110 

KBU6G 

♦GIC 

366 

-121 

KHP15 

♦ EDI 

429 

-145 

KXS50 

♦ UNI 

422 

- 17 

KZ200 

SAR 

325 

- 58 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU6J 

♦GIC 

366 

-149 

KHP20 

♦EDI 

430 

-198 

KXS60 

♦ UNI 

425 

- 1 

KZ200A 

SAR 

325 

- 59 

KBPC10-06 

♦ DGE 

368 

37 

KBU6K 

♦GIC 

366 

-176 

KHP25 

♦ EDI 

431 

-160 

KXS80 

♦ UNI 

426 

- 94 

KZ343A 

♦ KSI 

168 

-173 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU6M 

♦GIC 

366 

-194 

KHP30 

♦ EDI 

432 

• 91 

KXS100 

♦ UNI 

427 

-167 

KZ347A 

♦ KSI 

170 

- 6 

KBPC10-08 

♦DGE 

368 

68 

KBU8A 

♦ GIC 

367 

- 3 

KHP35 

♦ EDI 

432 

-140 

KZ6.8 

SAR 

324 

- 98 

KZ351A 

♦ KSI 

171 

- 88 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU8B 

♦GIC 

367 

- 16 

KHP40 

♦EDI 

432 

-198 

KZ6.8A 

SAR 

324 

- 99 

KZ356A 

♦ KSI 

172 

-175 

KBPC10-10 

♦ DGE 

368 

86 

KBU8D 

♦GIC 

367 

- 33 

KHP45 

♦ EDI 

433 

- 24 

KZ7.5 

SAR 

324 

-100 

KZ362A 

♦ KSI 

174 

-204 

♦ FEC 

♦GIC 



KBU8G 

♦GIC 

367 

- 49 

KHP50 

♦EDI 

433 

- 73 

KZ7.5A 

SAR 

324 

-101 

KZ368A 

♦ KSI 

177 

-213 

KBPC12-02 

♦GIC 

368 

132 

KBU8J 

♦GIC 

367 

- 66 

KL5 

CODI 

423 

- 70 

KZ8.2 

SAR 

324 

-102 

KZ375A 

♦ KSI 

179 

-200 

KBPC12-04 

♦ GIC 

368 

152 

KBU8K 

♦GIC 

367 

- 81 

KUO 

CODI 

427 

- 27 

KZ8.2A 

SAR 

324 

-103 

KZ382A 

♦ KSI 

181 

-179 

KBPC1 2-005 

♦GIC 

368 

107 

KBU8M 

♦GIC 

367 

- 94 

KL15 

CODI 

429 

- 27 

KZ9.1 

SAR 

324 

-104 

KZ391A 

♦ KSI 

185 

- 11 

KBPC12-06 

♦ GIC 

368 

167 

KD102A 

USSR 

274 

-146 

KL2b 

CODI 

430 

-119 

KZ9.1A 

SAR 

324 

-105 

KZ450 

♦ KSI 

171 

- 3 

KBPC12-08 

♦ GIC 

368 

181 

KD102B 

USSR 

274 

-148 

KL25 

CODI 

431 

- 92 

KZ10 

SAR 

324 

-106 

KZ450A 

GHZ 

170 

-208 

KBPC12-10 

♦ GIC 

368 

187 

KD103A 

USSR 

274 

-115 

KL30 

CODI 

432 

- 35 

KZ10A 

SAR 

324 

-107 

KZ450B 

GHZ 

170 

-206 

KBPC15-01 

♦ DGE 

368 

217 

KD103B 

USSR 

274 

-116 

KL35 

CODI 

432 

-118 

KZ11 

SAR 

324 

-108 

KZ450C 

GHZ 

170 

-203 


♦ FEC 



KD104A 

USSR 

274 

- 44 

KL40 

CODI 

432 

-163 

KZ11A 

SAR 

324 

-109 

KZ453 

♦ KSI 

172 

- 50 

KBPC15-02 

♦ DGE 

369 

21 

KD202A 

USSR 

287 

-163 

KL45 

CODI 

432 

-217 

KZ12 

SAR 

324 

-110 

KZ453A 

GHZ 

172 

- 45 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD202B 

USSR 

279 

-204 

KL50 

CODI 

433 

- 45 

KZ12A 

SAR 

325 

- 1 

KZ453B 

GHZ 

172 

- 44 

KBPC15-04 

♦ DGE 

369 

49 

KD202D 

USSR 

288 

- 66 

KLR5 

CODI 

423 

- 64 

KZ13 

SAR 

325 

- 2 

KZ453C 

GHZ 

172 

- 41 

♦ FEC 

♦ GIC 



KD202E 

USSR 

280 

-133 

KLR10 

CODI 

427 

- 15 

KZ13A 

SAR 

325 

- 3 

KZ456 

♦ KSI 

172 

-176 

KBPC1 5-005 

♦ DGE 

368 

200 

KD202G 

USSR 

280 

- 45 

KLR15 

CODI 

429 

- 16 

KZ15 

SAR 

325 

- 4 

KZ456A 

GHZ 

172 

-153 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202I 

USSR 

281 

- 5 

KLR20 

CODI 

430 

-108 

KZ15A 

SAR 

325 

- 5 

KZ456B 

GHZ 

172 

-152 

KBPC15-06 

♦DGE 

369 

73 

KD202K 

USSR 

288 

-168 

KLR25 

CODI 

431 

- 85 

KZ16 

SAR 

325 

- 6 

KZ456C 

GHZ 

172 

-148 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202L 

USSR 

281 

- 36 

KS77B 

♦ FERB 

184 

- 10 

KZ16A 

SAR 

325 

- 7 

KZ459 

♦ KSI 

173 

-181 

KBPC15-08 

♦ DGE 

369 

- 96 

KD202M 

USSR 

289 

- 13 

KS78 

♦ FERB 

184 

- 11 

KZ18 

SAR 

325 

- 8 

KZ459A 

GHZ 

173 

-176 

♦ FEC 

♦GIC 



KD202N 

USSR 

281 

-129 

KS78B 

♦FERB 

184 

- 12 

KZ18A 

SAR 

325 

- 9 

KZ459B 

GHZ 

173 

-173 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDEl 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 




M'l 1 1 1 





TYPE No. 

MFRS 


1 


173 

-170 



Ha 


L8B36C 






ELM 

- 97 

LCCe 


558 

- 91 

KZ462 

♦ KSI 

174 

•205 

L6B36 

♦ SLCB 

346 

- 77 

L8B39 

♦SLCB 

Kg 

- 50 

L9B75 

SLCB 

347 

- 98 

LCC7 

♦SCN 

348 

- 92 

KZ462A 

GHZ 

174 

-165 

L6B39 

♦SLCB 

346 

- 78 

L8B39C 

SLCB 

325 

- 77 

L9B82 

SLCB 

347 

- 99 

LCC8 

♦SCN 

348 

- 93 

KZ462B 

GHZ 

174 

-161 

L6B43 

♦SLCB 

346 

- 79 

L8B43 

♦SLCB 

347 

- 51 

L9B91 

SLCB 

347 

-100 

LCC9 

♦SCN 

348 

- 94 

KZ462C 

GHZ 

174 

-151 

L6B47 

♦SLCB 

346 

- 80 

L8B43C 

SLCB 

325 

- 78 

L9B100 

SLCB 

347 

-101 

LCC10 

♦SCN 

348 

- 95 

KZ465 

♦KSI 

177 

- 33 

L6B51 

♦SLCB 

346 

- 81 

L8B47 

♦SLCB 

347 

- 52 

L9B110 

SLCB 

347 

•102 

LCC11 

♦SCN 

348 

- 96 

KZ465A 

GHZ 

177 

- 2 

L6B56 

♦SLCB 

346 

- 82 

L8B47C 

SLCB 

325 

- 79 

L9B120 

SLCB 

347 

-103 

LCC12 

♦SCN 

348 

- 97 

KZ465B 

GHZ 

176 

-212 

L6B62 

SLCB 

346 

- 83 

L8B51 

SLCB 

347 

- 53 

L9B130 

SLCB 

347 

-104 

LCC13 

♦SCN 

348 

- 98 

KZ465C 

GHZ 

176 

-209 

L6B68 

SLCB 

346 

- 84 

L8B51C 

SLCB 

325 

- 80 

L9B150 

SLCB 

347 

•105 

LCC14 

♦SCN 

348 

- 99 

KZ468 

♦ KSI 

177 

-214 

L6B75 

SLCB 

346 

- 85 

L8B56 

♦SLCB 

347 

- 54 

L9B160 

SLCB 

347 

-106 

LCC15 

♦SCN 

348 

-100 

KZ468A 

GHZ 

177 

-190 

L6B82 

SLCB 

346 

- 86 

L8B56C 

SLCB 

325 

- 81 

L9B180 

SLCB 

347 

-107 

LCC16 

♦SCN 

348 

-101 

KZ468B 

GHZ 

177 

-186 

L6B91 

SLCB 

346 

- 87 

L8B62 

SLCB 

347 

- 55 

L9B200 

SLCB 

347 

-108 

LCE6.5 

GSE 

348 

-102 

KZ468C 

GHZ 

177 

-176 

L6B100 

SLCB 

346 

- 88 

L8B62C 

SLCB 

325 

- 82 

L9H5.4 

SLCB 

347 

-109 

LCE6.5A 

GSE 

348 

-103 

KZ471 

♦ KSI 

179 

- 56 

L6B110 

SLCB 

346 

• 89 

L8B68 

SLCB 

347 

- 56 

L9H6.2A 

SLCB 

347 

-110 


GSE 

348 

-104 

KZ471A 

GHZ 

179 

- 52 

L6B120 

SLCB 

346 

- 90 

L8B68C 

SLCB 

325 

- 83 

LA80#B 

♦UNI 

248 

- 32 

LCE7.0A 

GSE 

348 

-105 

KZ471B 

GHZ 

179 

- 49 

L6B130 

SLCB 

346 

- 91 

L8B75 

SLCB 

347 

- 57 

LBA-01Z1 

ORIJ 

360 

-129 


GSE 

348 

-106 

KZ471C 

GHZ 

179 

- 46 

L6B150 

SLCB 

346 

- 92 

L8B75C 

SLCB 

325 

• 84 

LBA-02 

ORIJ 

360 

-162 

LCE7.5A 

GSE 

348 

-107 

KZ474 

♦KSI 

179 

-109 

L6B160 

SLCB 

346 

- 93 

L8B82 

SLCB 

347 

• 58 

LBA-02Z1 

ORIJ 

360 

-163 


GSE 

348 

-108 

KZ474A 

GHZ 

179 

-105 

L6B180 

SLCB 

346 

- 94 

L8B82C 

SLCB 

325 

- 85 

LBA-04 

ORIJ 

360 

-197 

LCE8.0A 

GSE 

348 

-109 

KZ474B 

GHZ 

179 

-100 

L6B200 

SLCB 

346 

• 95 

L8B91 

SLCB 

347 

• 59 

LBA.04Z1 

ORIJ 

360 

-198 


GSE 

348 

-110 

KZ474C 

GHZ 

179 

- 97 

L6H5.4 

SLCB 

346 

- 96 

L8B91C 

SLCB 

325 

- 86 

LBA-06 

ORIJ 

361 

- 20 

LCE8.5A 

GSE 

349 

- 1 

KZ477 

♦ KSI 

181 

- 23 

L6H6.2A 

SLCB 

346 

- 97 

L8B100 

SLCB 

347 

- 60 

LBA-08 

ORIJ 

360 

- 63 


GSE 

349 

- 2 

KZ477A 

GHZ 

181 

• 19 

L07C 

♦HITJ 

306 

- 20 

L8B100C 

SLCB 

325 

- 87 

LBA-10 

ORIJ 

401 

•135 

LCE9.0A 

GSE 

349 

- 3 

KZ477B 

GHZ 

181 

• 14 

L07E 

♦HITJ 

306 

- 78 

L8B110 

SLCB 

347 

- 61 

LC6.5 

♦GSE 

348 

• 1 


GSE 

349 

- 4 

KZ477C 

GHZ 

181 

- 11 

L07G 

♦HITJ 

306 

-162 

L8B110C 

SLCB 

325 

- 88 

LC6.5A 

♦GSE 

348 

- 2 

LCE10A 

GSE 

349 

- 5 

KZ480 

♦KSI 

181 

- 76 

L07J 

♦HITJ 

404 

- 68 

L8B120 

SLCB 

347 

- 62 

LC7.0 

♦GSE 

348 

- 3 

LCE11 

GSE 

349 

- 6 

KZ480A 

GHZ 

181 

- 72 

L07L 

♦HITJ 

409 

- 1 

L8B120C 

SLCB 

325 

- 89 

LC7.0A 

♦GSE 

348 

- 4 

LCE11A 

GSE 

349 

- 7 

KZ480B 

GHZ 

181 

- 69 

L07M 

♦HITJ 

412 

•206 

L8B130 

SLCB 

347 

- 63 

LC7.5 

♦GSE 

348 

- 5 

LCE12 

GSE 

349 

- 8 

KZ480C 

GHZ 

181 

- 66 

L07N 

♦HITJ 

414 

- 20 

L8B130C 

SLCB 

325 

- 90 

LC7.5A 

♦GSE 

348 

- 6 

LCE12A 

GSE 

349 

- 9 

KZ483 

♦ KSI 

182 

-207 

L7B5.1 

♦SLCB 

346 

- 98 

L8B150 

SLCB 

347 

- 64 

LC8.0 

♦GSE 

348 

- 7 

LCE13 

GSE 

349 

- 10 

KZ483A 

GHZ 

182 

-204 

L7B5.6 

♦SLCB 

346 

- 99 

L8B150C 

SLCB 

325 

- 91 

LC8.0A 

♦GSE 

348 

- 8 

LCE13A 

GSE 

349 

- 11 

KZ483B 

GHZ 

182 

-199 

L7B6.2 

♦SLCB 

346 

-100 

L8B160 

SLCB 

347 

- 65 

LC8.5 

♦GSE 

348 

- 9 

LCE14 

GSE 

349 

- 12 

KZ483C 

GHZ 

182 

-194 

L7B6.8 

♦SLCB 

346 

-101 

L8B160C 

SLCB 

325 

- 92 

LC8.5A 

♦GSE 

348 

- 10 

LCE14A 

GSE 

349 

- 13 

KZ486 

♦KSI 

183 

-122 

L7B7.5 

♦SLCB 

346 

-102 

L8B170C 

SLCB 

325 

- 93 

LC9.0 

♦GSE 

348 

- 11 

LCE15 

GSE 

349 

- 14 

KZ486A 

GHZ 

183 

-118 

L7B8.2 

♦SLCB 

346 

-103 

L8B180 

SLCB 

347 

- 66 

LC9.0A 

♦GSE 

348 

- 12 

LCE15A 

GSE 

349 

- 15 

KZ486B 

GHZ 

183 

-112 

L7B9.1 

♦SLCB 

346 

-104 

L8B180C 

SLCB 

325 

- 94 

LC10 

♦GSE 

348 

- 13 

LCE16 

GSE 

349 

- 16 

KZ486C 

GHZ 

183 

-113 

L7B10 

♦SLCB 

346 

-105 

L8B200 

SLCB 

347 

- 67 

LC10A 

♦GSE 

348 

- 14 

LCE16A 

GSE 

349 

- 17 

KZ489 

♦ KSI 

184 

- 5 

L7B11 

♦SLCB 

346 

-106 

L8B200C 

SLCB 

325 

- 95 

LC11 

♦GSE 

348 

- 15 

LCE17 

GSE 

349 

- 18 

KZ489A 

GHZ 

184 

- 1 

L7B12 

♦SLCB 

346 

-107 


SLCB 

325 

- 96 

LC11A 

♦GSE 

348 

- 16 

LCE17A 

GSE 

349 

- 19 

KZ489B 

GHZ 

183 

-211 

L7B13 

♦SLCB 

346 

-108 


SLCB 

325 

- 97 

LC12 

♦GSE 

348 

- 17 

LCE18 

GSE 

349 

- 20 

KZ489C 

GHZ 

183 

•212 

L7B15 

♦SLCB 

346 

-109 


SLCB 

325 

- 98 

LC12A 

♦GSE 

348 

- 18 

LCE18A 

GSE 

349 

- 21 

KZ492 

♦ KSI 

186 

- 34 

L7B16 

♦SLCB 

346 

-110 

L8B350C 

SLCB 

325 

- 99 

LC13 

♦GSE 

348 

- 19 

LCE20 

GSE 

349 

- 22 

KZ492A 

GHZ 

186 

- 30 

L7B18 

♦SLCB 

347 

- 1 

L8B400C 

SLCB 

325 

-100 

LC13A 

♦GSE 

348 

- 20 

LCE20A 

GSE 

349 

- 23 

KZ492B 

GHZ 

186 

- 24 

L7B20 

♦SLCB 

347 

- 2 

L8C6V8C 

SLCB 

325 

-101 

LC14 

♦GSE 

348 

- 21 


GSE 

349 

- 24 

KZ492C 

GHZ 

186 

- 25 

L7B22 

♦SLCB 

347 

- 3 

L8C7V5C 

SLCB 

325 

-102 

LC14A 

♦GSE 

348 

- 22 


GSE 

349 

- 25 

KZ495 

♦KSI 

186 

-106 

L7B24 

♦SLCB 

347 

- 4 

L8C8V2C 

SLCB 

325 

-103 

LC15 

♦GSE 

348 

- 23 

LCE24 

GSE 

349 

- 26 

KZ495A 

GHZ 

186 

-102 

L7B27 

♦SLCB 

347 

• 5 

L8C9V1C 

SLCB 

325 

-104 


♦ UNI 



LCE24A 

GSE 

349 

- 27 

KZ495B 

GHZ 

186 

- 94 

L7B30 

♦SLCB 

347 

- 6 

L8C10C 

SLCB 

325 

-105 

LC15A 

♦GSE 

348 

- 24 

LCE26 

GSE 

349 

- 28 

KZ495C 

GHZ 

186 

- 95 

L7B33 

♦SLCB 

347 

- 7 

L8C11C 

SLCB 

325 

-106 

LC16 

♦GSE 

348 

- 25 

LCE26A 

GSE 

349 

- 29 

KZ498 

♦KSI 

186 

-148 

L7B36 

♦SLCB 

347 

- 8 

L8C12C 

SLCB 

325 

-107 

LC16A 

♦GSE 

348 

- 26 

LCE28 

GSE 

349 

- 30 

KZ498A 

GHZ 

186 

-144 

L7B39 

♦SLCB 

347 

- 9 

L8C13C 

SLCB 

325 

-108 

LC17 

♦GSE 

348 

- 27 

LCE28A 

GSE 

349 

- 31 

KZ498B 

GHZ 

186 

-138 

L7B43 

♦SLCB 

347 

- 10 

L8C15C 

SLCB 

325 

-109 

LC17A 

♦GSE 

348 

- 28 

LCE30 

GSE 

349 

- 32 

KZ498C 

GHZ 

186 

-139 

L7B47 

♦SLCB 

347 

- 11 

L8C16C 

SLCB 

325 

-110 

LC18 

♦GSE 

348 

- 29 

LCE30A 

GSE 

349 

- 33 

KZ3100A 

♦KSI 

187 

- 54 

L7B51 

♦SLCB 

347 

- 12 

L8C18C 

SLCB 

326 

- 1 

LC18A 

♦GSE 

348 

• 30 

LCE33 

GSE 

349 

- 34 

L4B5.1 

♦SLCB 

346 

- 16 

L7B56 

♦SLCB 

347 

- 13 

L8C20C 

SLCB 

326 

- 2 

LC20 

♦GSE 

348 

- 31 

LCE33A 

GSE 

349 

- 35 

L4B5.6 

♦SLCB 

346 

- 17 

L7B62 

SLCB 

347 

- 14 

L8C22C 

SLCB 

326 

- 3 

LC20A 

♦GSE 

348 

- 32 

LCE36 

GSE 

349 

- 36 

L4B6.2 

♦SLCB 

346 

- 18 

L7B68 

SLCB 

347 

- 15 

L8C24C 

SLCB 

326 

- 4 

LC22 

♦GSE 

348 

- 33 

LCE36A 

GSE 

349 

- 37 

L4B6.8 

♦SLCB 

346 

- 19 

L7B75 

SLCB 

347 

- 16 

L8C27C 

SLCB 

326 

- 5 

LC22A 

♦GSE 

348 

- 34 

LCE40 

GSE 

349 

- 38 

L4B7.5 

♦SLCB 

346 

- 20 

L7B82 

SLCB 

347 

- 17 

L8C30C 

SLCB 

326 

- 6 

LC24 

♦GSE 

348 

- 35 

LCE40A 

GSE 

349 

- 39 

L4B8.2 

♦SLCB 

346 

- 21 

L7B91 

SLCB 

347 

- 18 

L8C33C 

SLCB 

326 

- 7 

LC24A 

♦GSE 

348 

- 36 

LCE43 

GSE 

349 

- 40 

L4B9.1 

♦SLCB 

346 

- 22 

L7B100 

SLCB 

347 

- 19 

L8C36C 

SLCB 

326 

- 8 

LC26 

♦GSE 

348 

- 37 

LCE43A 

GSE 

349 

- 41 

L4B10 

♦SLCB 

346 

- 23 

L7B110 

SLCB 

347 

- 20 

L8C39C 

SLCB 

326 

- 9 

LC26A 

♦GSE 

348 

- 38 

LCE45 

GSE 

349 

- 42 

L4B11 

♦SLCB 

346 

- 24 

L7B120 

SLCB 

347 

- 21 

L8C43C 

SLCB 

326 

- 10 

LC28 

♦GSE 

348 

- 39 

LCE45A 

GSE 

349 

- 43 

L4B12 

♦SLCB 

346 

- 25 

L7B130 

SLCB 

347 

- 22 

L8C47C 

SLCB 

326 

- 11 

LC28A 

♦GSE 

348 

- 40 

LCE48 

GSE 

349 

- 44 

L4B13 

♦SLCB 

346 

- 26 

L7B150 

SLCB 

347 

- 23 

L8C51C 

SLCB 

326 

- 12 

LC30 

♦GSE 

348 

- 41 

LCE48A 

GSE 

349 

- 45 

L4B15 

♦SLCB 

346 

- 27 

L7B160 

SLCB 

347 

- 24 

L8C56C 

SLCB 

326 

- 13 

LC30A 

♦GSE 

348 

- 42 

LCE51 

GSE 

349 

- 46 

L4B16 

♦SLCB 

346 

- 28 

L7B180 

SLCB 

347 

- 25 

L8C62C 

SLCB 

326 

- 14 

LC33 

♦GSE 

348 

- 43 

LCE51A 

GSE 

349 

- 47 

L4B18 

♦SLCB 

346 

- 29 

L7B200 

SLCB 

347 

- 26 

L8C68C 

SLCB 

326 

- 15 

LC33A 

♦GSE 

348 

- 44 

LCE54 

GSE 

349 

- 48 

L4B20 

♦SLCB 

346 

- 30 

L7H5.4 

SLCB 

347 

- 27 

L8C75C 

SLCB 

326 

- 16 

LC36 

♦GSE 

348 

- 45 

LCE54A 

GSE 

349 

- 49 

L4B22 

♦SLCB 

346 

- 31 

L7H6.2A 

SLCB 

347 

• 28 

L8C82C 

SLCB 

326 

- 17 

LC36A 

♦GSE 

348 

- 46 

LCE58 

GSE 

349 

- 50 

L4B24 

♦SLCB 

346 

- 32 

L08C 

♦HITJ 

306 

- 16 

L8C91C 

SLCB 

326 

- 18 

LC40 

♦GSE 

348 

- 47 

LCE58A 

GSE 

349 

- 51 

L4B27 

♦SLCB 

346 

- 33 

L08E 

♦HITJ 

306 

- 76 


SLCB 

326 

- 19 

LC40A 

♦GSE 

348 

- 48 

LCE60 

GSE 

349 

- 52 

L4B30 

♦SLCB 

346 

- 34 

L08G 

♦HITJ 

306 

-148 


SLCB 

326 

- 20 

LC43 

♦GSE 

348 

- 49 

LCE60A 

GSE 

349 

- 53 

L4B33 

♦ SLCB 

346 

- 35 

L08J 

♦HITJ 

404 

- 61 


SLCB 

326 

- 21 

LC43A 

♦GSE 

348 

- 50 

LCE64 

GSE 

349 

- 54 

L4B36 

♦SLCB 

346 

- 36 

L08L 

♦HITJ 

408 

-218 


SLCB 

326 

- 22 

LC45 

♦GSE 

348 

-51 

LCE64A 

GSE 

349 

- 55 

L4B39 

♦SLCB 

346 

- 37 

L08M 

♦HITJ 

412 

-199 

L8C150C 

SLCB 

326 

- 23 

LC45A 

♦GSE 

348 

- 52 

LCE70 

GSE 

349 

- 56 

L4B43 

♦SLCB 

346 

- 38 

L08N 

♦HITJ 

414 

- 18 

L8C160C 

SLCB 

326 

- 24 

LC48 

♦GSE 

348 

- 53 

LCE70A 

GSE 

349 

- 57 

L4B47 

♦SLCB 

346 

- 39 

L8B5.1 

♦SLCB 

347 

- 29 

L8C170C 

SLCB 

326 

- 25 

LC48A 

♦GSE 

348 

- 54 

LCE75 

GSE 

349 

- 58 

L4B51 

♦SLCB 

346 

- 40 

L8B5.6 

♦SLCB 

347 

- 30 


SLCB 

326 

- 26 

LC51 

♦GSE 

348 

- 55 

LCE75A 

GSE 

349 

- 59 

L4B56 

♦SLCB 

346 

- 41 

L8B6V8C 

SLCB 

325 

- 60 

1? Sri 

SLCB 

326 

• 27 

LC51A 

♦GSE 

348 

- 56 

LCE80 

GSE 

349 

- 60 

L4B62 

SLCB 

346 

- 42 

L8B6.2 

♦SLCB 

347 

- 31 


SLCB 

326 

- 28 

LC54 

♦GSE 

348 

- 57 

LCE80A 

GSE 

349 

- 61 

L4B68 

SLCB 

346 

- 43 

L8B6.8 

♦SLCB 

347 

- 32 


SLCB 

326 

- 29 

LC54A 

♦GSE 

348 

- 58 

LCE90 

GSE 

349 

- 62 

L4B75 

SLCB 

346 

- 44 

L8B7V5C 

SLCB 

325 

- 61 


SLCB 

326 

- 30 

LC58 

♦GSE 

348 

- 59 

LCE90A 

GSE 

349 

- 63 

L4B82 

SLCB 

346 

- 45 

L8B7.5 

♦SLCB 

347 

- 33 


SLCB 

326 

- 31 

LC58A 

♦GSE 

348 

- 60 

LCE100 

GSE 

349 

- 64 

L4B91 

SLCB 

346 

- 46 

L8B8V2C 

SLCB 

325 

- 62 


SLCB 

326 

- 32 

LC60 

♦GSE 

348 

- 61 

LCE100A 

GSE 

349 

- 65 

L4B100 

SLCB 

346 

- 47 

L8B8.2 

♦SLCB 

347 

- 34 

L8H5.4 

SLCB 

347 

- 68 

LC60A 

♦GSE 

348 

- 62 

IMI 

GSE 

349 

- 66 

L4B110 

SLCB 

346 

- 48 

L8B9V1C 

SLCB 

325 

- 63 

L8H6.2A 

SLCB 

347 

- 69 

LC64 

♦GSE 

348 

- 63 

LCE110A 

GSE 

349 

- 67 

L4B120 

SLCB 

346 

- 49 

L8B9.1 

♦SLCB 

347 

- 35 

L9B5.1 

♦SLCB 

347 

- 70 

LC64A 

♦GSE 

348 

- 64 


GSE 

349 

- 68 

L4B130 

SLCB 

346 

- 50 

L8B10 

♦SLCB 

347 

- 36 

L9B5.6 

♦SLCB 

347 

- 71 

LC70 

♦GSE 

348 

- 65 

LCE120A 

GSE 

349 

- 69 

L4B150 

SLCB 

346 

- 51 

L8B10C 

SLCB 

325 

• 64 

L9B6.2 

♦SLCB 

347 

• 72 

LC70A 

♦GSE 

348 

• 66 


GSE 

349 

- 70 

L4B160 

SLCB 

346 

- 52 

L8B11 

♦SLCB 

347 

- 37 

L9B6.8 

♦SLCB 

347 

- 73 

LC75 

♦GSE 

348 

- 67 

LCE130A 

GSE 

349 

- 71 

L4B180 

SLCB 

346 

- 53 

L8B11C 

SLCB 

325 

• 65 

L9B7.5 

♦SLCB 

347 

• 74 

LC75A 

♦GSE 

348 

- 68 


GSE 

349 

• 72 

L4B200 

SLCB 

346 

- 54 

L8B12 

♦SLCB 

347 

• 38 

L9B8.2 

♦SLCB 

347 

• 75 

LC80 

♦GSE 

348 

- 69 

LCE150A 

GSE 

349 

• 73 

L4H5.4 

SLCB 

346 

- 55 

L8B12C 

SLCB 

325 

- 66 

L9B9.1 

♦SLCB 

347 

- 76 

LC80A 

♦GSE 

348 

• 70 


GSE 

349 

• 74 

L4H6.2A 

SLCB 

346 

- 56 

L8B13 

♦SLCB 

347 

- 39 

L9B10 

♦SLCB 

347 

- 77 

LC90 

♦GSE 

348 

- 71 

LCE160A 

GSE 

349 

- 75 

L6B5.1 

♦SLCB 

346 

- 57 

L8B13C 

SLCB 

325 

- 67 

L9B11 

♦SLCB 

347 

- 78 

LC90A 

♦GSE 1 

348 

- 72 


GSE 

349 

- 76 

L6B5.6 

♦SLCB 

346 

- 58 

L8B15 

♦SLCB 

347 

- 40 

L9B12 

♦SLCB 

347 

- 79 

LC100 

♦GSE 1 

348 

- 73 

LCE170A 

GSE 

349 

- 77 

L6B6.2 

♦SLCB 

346 

- 59 

L8B15C 

SLCB 

325 

- 68 

L9B13 

♦SLCB 

347 

- 80 

LC100A 

♦GSE 

348 

- 74 

LD2A 

FERB 

232 

- 33 

L6B6.8 

♦SLCB 

346 

- 60 

L8B16 

♦SLCB 

347 

- 41 

L9B15 

♦SLCB 

347 

- 81 

LC110 

♦GSE 

348 

- 75 

LD2RA 

FERB 

232 

- 34 

L6B7.5 

♦SLCB 

346 

- 61 

L8B18 

♦SLCB 

347 

- 42 

L9B16 

♦SLCB 

347 

- 82 

LC110A 

♦GSE 

348 

- 76 

LD4A 

FERB 

232 

- 35 

L6B8.2 

♦SLCB 

346 

- 62 

L8B18C 

SLCB 

325 

- 69 

L9B18 

♦SLCB 

347 

- 83 

LC120 

♦GSE 

348 

- 77 

LD4RA 

FERB 

232 

- 36 

L6B9.1 

♦SLCB 

346 

- 63 

L8B20 

♦SLCB 

347 

- 43 

L9B20 

♦SLCB 

347 

- 84 

LC120A 

♦GSE 

348 

- 78 

LD107 

CODI 

435 

- 44 

L6B10 

♦SLCB 

346 

- 64 

L8B20C 

SLCB 

325 

- 70 

L9B22 

♦SLCB 

347 

- 85 

LC130 

♦GSE 

348 

-79 

LD107A 

CODI 

435 

- 45 

L6B11 

♦SLCB 

346 

- 65 

L8B22 

♦SLCB 

347 

- 44 

L9B24 

♦SLCB 

347 

- 86 

LC130A 

♦GSE 

348 

- 80 i 

LD107B 

CODI 

435 

- 46 

L6B12 

♦SLCB 

346 

- 66 

L8B22C 

SLCB 

325 

- 71 

L9B27 

♦SLCB 

347 

- 87 

LC150 

♦GSE 

348 

- 81 


♦CODI 

435 

- 47 

L6B13 

♦SLCB 

346 

- 67 

L8B24 

♦SLCB 

347 

- 45 

L9B30 

♦SLCB 

347 

- 88 

LC150A 

♦GSE 

348 

- 82 

LD3029A 

♦CODI 

435 

- 48 

L6B15 

♦SLCB 

346 

- 68 

L8B24C 

SLCB 

325 

• 72 

L9B33 

♦SLCB 

347 

- 89 

LC160 

♦GSE 

348 

- 83 1 

LD3029B 

♦CODI 

435 

- 49 

L6B16 

♦SLCB 

346 

- 69 

L8B27 

♦SLCB 

347 

- 46 

L9B36 

♦SLCB 

347 

- 90 

LC160A 

♦GSE 

348 

- 84 i 

LFD8 

♦EDI 

425 

-217 

L6B18 

♦SLCB 

346 

- 70 

L8B27C 

SLCB 

325 

• 73 

L9B39 

♦SLCB 

347 

- 91 

LC170 

♦GSE 

348 

- 85 

LFD10 

♦EDI 

427 

- 19 

L6B20 

♦SLCB 

346 

- 71 

L8B30 

♦SLCB 

347 

- 47 

L9B43 

♦SLCB 

347 

- 92 

LC170A 

♦GSE 

348 

- 86 

LHC5-8 

EDI 

425 

•214 

L6B22 

♦SLCB 

346 

- 72 

L8B30C 

SLCB 

325 

- 74 

L9B47 

♦SLCB 

347 

- 93 

LCC2 

♦SCN 

348 

- 87 

LHC5-10 

EDI 

427 

- 8 

L6B24 

♦SLCB 

346 

- 73 

L8B33 

♦SLCB 

347 

- 48 

L9B51 

♦SLCB 

347 

- 94 

LCC3 

♦SCN 

348 

- 88 

LHC5-12 

EDI 

428 

- 31 

L6B27 

♦SLCB 

346 

- 74 

L8B33C 

SLCB 

325 

- 75 

L9B56 

♦SLCB 

347 

- 95 

LCC4 

♦SCN 

348 

- 89 1 

LHC5-15 

EDI 

429 

- 9 

L6B30 

♦ SLCB 

346 

- 75 

L8B36 

♦SLCB 

347 

- 49 

L9B62 

SLCB 

347 

- 96 

LCC5 

♦SCN 

348 

- 90 1 

LHC5-20 

EDI 

430 

-101 


♦ -Mfrs data sheet available 
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A'Registered with JEDEC 
by this manufacturer 




1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





TYPE No. 

■lAldslH 


TYPE No. 

■iTiidsIsI 








LHC5-25 

EDI 


LM28.2A 


182 -152 

LMZ120 


222 - 92 

LVA156 


172 -185 

LVA459C 


173 -172 

LHC5-30 

EDI 

432 - 21 


♦SCN 



♦SCN 


LVA156A 

TRWS 

172 -154 

LVA462 

♦ KSI 

175 - 38 

LHC5-35 

EDI 

432 -116 

LMZ9.1 

GSE 

185 -191 

LMZ120A 

♦ GSE 

222 - 88 

LVA156B 

TRWS 

172 -150 

LVA462A 

♦TRWO 

174 -167 

LHC5-40 

EDI 

432 -156 


♦SCN 



♦SCN 


LVA156C 

TRWS 

172 -140 


♦TRWS 


LHC10-8 

EDI 

425 -218 

LMZ9.1A 

♦ GSE 

185 -187 

LMZ130 

GSE 

223 - 43 

LVA159 

♦TRWS 

173 -182 

LVA462B 

♦TRWS 

174 -164 

LHC10-10 

EDI 

427 - 20 


♦SCN 



♦SCN 


LVA159A 

TRWS 

173 -177 

LVA462C 

♦TRWS 

174 -154 

LHC10-12 

EDI 

428 - 39 

LMZ10 

GSE 

188 - 55 

LMZ130A 

♦ GSE 

223 - 39 

LVA159B 

TRWS 

173 -174 

LVA465 

♦ KSI 

177 - 36 

LHC10-15 

EDI 

429 - 22 


♦SCN 



♦SCN 


LVA159C 

TRWS 

173 -171 

LVA465A 

♦ TRWO 

177 - 4 

LHC10-20 

EDI 

430 -112 

LMZ10A 

♦ GSE 

188 - 51 

LMZ150 

GSE 

224 - 77 

LVA162 

♦TRWS 

175 - 37 


♦ TRWS 


LHC10-25 

EDI 

431 - 88 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA162A 

TRWS 

174 -166 

LVA465B 

♦TRWS 

176 -214 

LHC10-30 

EDI 

432 - 31 

LMZ11 

GSE 

189 -168 

LMZ150A 

♦GSE 

224 - 73 

LVA162B 

TRWS 

174 -163 

LVA465C 

♦TRWS 

176 -211 

LHC10-35 

EDI 

432 -117 


♦SCN 



♦SCN 


LVA162C 

TRWS 

174 -153 

LVA468 

♦ KSI 

178 - 7 

LHC10-40 

EDI 

432 -161 

LMZ11A 

♦GSE 

189 -164 

LMZ160 

GSE 

225 - 16 

LVA165 

♦TRWS 

177 - 35 

LVA468A 

♦TRWO 

177 -192 

LHC25-8 

EDI 

426 - 8 


♦SCN 



♦SCN 


LVA165A 

TRWS 

177 - 3 


♦TRWS 


LHC25-10 

EDI 

427 - 37 

LMZ12 

GSE 

191 -143 

LMZ160A 

♦GSE 

225 - 12 

LVA165B 

TRWS 

176 -213 

LVA468B 

♦TRWS 

177 -189 

LHC25-12 

EDI 

428 - 56 


♦SCN 



♦SCN 


LVA165C 

TRWS 

176 -210 

LVA468C 

♦TRWS 

177 -179 

LHC25-15 

EDI 

429 - 30 

LMZ12A 

♦ GSE 

191 -139 

LMZ180 

GSE 

226 - 38 

LVA168 

♦TRWS 

178 - 6 

LVA471 

♦ KSI 

179 - 58 

LHC25-20 

EDI 

430 -123 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA168A 

TRWS 

177 -191 

LVA471A 

♦TRWO 

179 - 54 

LHC25-25 

EDI 

431 - 95 

LMZ13 

GSE 

193 - 85 

LMZ180A 

♦GSE 

226 - 34 

LVA168B 

TRWS 

177 -188 


♦TRWS 


LHC25.30 

EDI 

432 - 38 


♦SCN 



♦ SCN 


LVA168C 

TRWS 

177 -178 

LVA471B 

♦TRWS 

179 - 51 

LHC25-35 

EDI 

432 -119 

LMZ13A 

♦GSE 

193 - 81 

LMZ200 

GSE 

227 - 31 

LVA171 

♦TRWS 

179 - 57 

LVA471C 

♦TRWS 

179 - 48 

LHC25-40 

EDI 

432 -166 


♦SCN 



♦SCN 


LVA171A 

TRWS 

179 - 53 

LVA474 

♦ KSI 

179 -111 

LK1 

♦ EDI 

401 - 18 

LMZ14 

GSE 

194 - 29 

LMZ200A 

♦GSE 

227 - 27 

LVA171B 

TRWS 

179 - 50 

LVA474A 

♦TRWO 

179 -107 

LK2 

♦ EDI 

414 -188 


♦SCN 



♦SCN 


LVA171C 

TRWS 

179 - 47 


♦TRWS 


LK3 

♦ EDI 

419 - 66 

LMZ14A 

♦ GSE 

194 - 25 

LNA328 

♦CODI 

165 - 32 

LVA174 

♦TRWS 

179 -110 

LVA474B 

♦TRWS 

179 -102 

LK4 

♦ EDI 

421 -150 


♦ SCN 


LNA328A 

♦CODI 

165 - 31 

LVA174A 

TRWS 

179 -106 

LVA474C 

♦TRWS 

179 - 99 

LK5 

♦ EDI 

423 - 93 

LMZ15 

GSE 

195 -140 

LNA328B 

♦CODI 

165 - 29 

LVA174B 

TRWS 

179 -101 

LVA477 

♦ KSI 

181 - 25 

LK6 

♦ EDI 

424 -146 


♦SCN 


LNA331 

♦CODI 

165 -156 

LVA174C 

TRWS 

179 - 98 

LVA477A 

♦TRWO 

181 - 21 

LL101A 

♦ ITTG 

231 - 34 

LMZ15A 

♦GSE 

195 -136 

LNA331A 

♦CODI 

165 -155 

LVA177 

♦TRWS 

181 - 24 


♦TRWS 


LL101B 

♦ ITTG 

231 - 33 


♦SCN 


LNA331B 

♦CODI 

165 -153 

LVA177A 

TRWS 

181 - 20 

LVA477B 

♦ TRWS 

181 - 16 

LL101C 

♦ ITTG 

231 - 32 

LMZ16 

GSE 

197 - 20 

LNA335 

♦CODI 

166 -138 

LVA177B 

TRWS 

181 - 15 

LVA477C 

♦TRWS 

181 - 13 

LL103A 

♦ ITTG 

231 -138 


♦SCN 


LNA335A 

♦CODI 

166 -137 

LVA177C 

TRWS 

181 - 12 

LVA480 

♦ KSI 

181 - 79 

LL103B 

♦ ITTG 

231 -139 

LMZ16A 

♦GSE 

197 - 18 

LNA335B 

♦CODI 

166 -135 

LVA180 

♦TRWS 

181 - 78 

LVA480A 

♦TRWO 

181 - 74 

LL103C 

♦ ITTG 

231 -140 


♦SCN 


LNA339 

♦CODI 

167 -208 

LVA180A 

TRWS 

181 - 73 


♦TRWS 


LL104A 

♦ ITTG 

374 - 14 

LMZ18 

GSE 

199 - 38 

LNA339A 

♦CODI 

167 -207 

LVA180B 

TRWS 

181 - 70 

LVA480B 

♦TRWS 

181 - 71 

LL104B 

♦ ITTG 

374 - 11 


♦SCN 


LNA339B 

♦CODI 

167 -205 

LVA180C 

TRWS 

181 - 67 

LVA480C 

♦TRWS 

181 - 68 

LL104C 

♦ ITTG 

374 - 15 

LMZ18A 

♦GSE 

199 - 34 

LNA343 

♦CODI 

169 - 24 

LVA183 

♦TRWS 

182 -208 

LVA483 

♦ KSI 

182 -209 

LL104D 

♦ ITTG 

374 - 12 


♦SCN 


LNA343A 

♦CODI 

169 - 21 

LVA183A 

TRWS 

182 -200 

LVA483A 

♦TRWO 

182 -202 

LL104E 

♦ ITTG 

374 - 16 

LMZ20 

GSE 

201 - 31 

LNA343B 

♦CODI 

169 - 19 

LVA183B 

TRWS 

182 -201 


♦TRWS 


LL104F 

♦ ITTG 

374 - 13 


♦ SCN 


LNA347 

♦CODI 

170 - 72 

LVA183C 

TRWS 

182 -195 

LVA483B 

♦TRWS 

182 -203 

LL4148 

♦ALGG 

250 -119 

LMZ20A 

♦ GSE 

201 - 27 

LNA347A 

♦CODI 

170 - 70 

LVA186 

♦TRWS 

183 -123 

LVA483C 

♦TRWS 

182 -196 


♦ ITTG 



♦ SCN 


LNA347B 

♦CODI 

170 - 67 

LVA186A 

TRWS 

183 -119 

LVA486 

♦ KSI 

183 -124 

LL4149 

♦ ITTG 

247 - 39 

LMZ22 

GSE 

202 -138 

LNA351 

♦CODI 

171 -152 

LVA186B 

TRWS 

183 -114 

LVA486A 

♦TRWO 

183 -120 

LL4150 

♦ ALGG 

245 -181 


♦SCN 


LNA351A 

♦CODI 

171 -150 

LVA186C 

TRWS 

183 -115 


♦TRWS 



♦ ITTG 


LMZ22A 

♦GSE 

202 -134 

LNA351B 

♦CODI 

171 -147 

LVA189 

♦TRWS 

184 - 6 

LVA486B 

♦TRWS 

183 -116 

LL4151 

♦ALGG 

246 - 82 


♦SCN 


LNA356 

♦CODI 

173 - 32 

LVA189A 

TRWS 

184 - 2 

LVA486C 

♦ TRWS 

183 -117 


♦ ITTG 


LMZ24 

GSE 

204 - 24 

LNA356A 

♦CODI 

173 - 30 

LVA189B 

TRWS 

183 -213 

LVA489 

♦ KSI 

184 - 7 

LL4152 

♦ ITTG 

245 - 68 


♦SCN 


LNA356B 

♦CODI 

173 - 27 

LVA189C 

TRWS 

183 -214 

LVA489A 

♦TRWO 

184 - 3 

LL4153 

♦ ITTG 

246 - 83 

LM224A 

♦GSE 

204 - 20 

LNA362 

♦CODI 

175 - 96 

LVA192 

♦TRWS 

186 - 35 


♦ TRWS 


LL4154 

♦ALGG 

245 - 31 


♦SCN 


LNA362A 

♦CODI 

175 - 94 

LVA192A 

TRWS 

186 - 31 

LVA489B 

♦TRWS 

183 -215 


♦ITTG 


LMZ27 

GSE 

205 -178 

LNA362B 

♦CODI 

175 - 91 

LVA192B 

TRWS 

186 - 26 

LVA489C 

♦TRWS 

183 -216 

LL4446 

♦ ITTG 

247 - 40 


♦SCN 


LNA368 

♦CODI 

178 - 68 
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TRWS 

186 - 27 

LVA492 
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LL4447 
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247 - 41 
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186 - 32 
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247 - 56 
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178 - 62 
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172 - 3 
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218 - 61 

LVA82A 

♦ KSI 
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LVA391C 

TRWS 

185 - 75 


♦TRWS 



♦ SCN 



♦ SCN 


♦TRWO 

♦TRWS 


LVA450 

♦ KSI 

171 - 5 

LVA3100B 

TRWS 

187 -125 

LMZ5.6 

GSE 

173 -104 

LMZ75A 

♦GSE 

218 - 57 

LVA82B 

TRWS 

181 -158 

LVA450A 

♦TRWO 

171 - 12 

LVA3100C 

TRWS 

187 -123 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA82C 

TRWS 

181 -151 


♦TRWS 


LVA10100A 

♦TRWS 

187 -178 

LMZ5.6A 

♦ GSE 

173 -101 

LMZ82 

GSE 

219 - 37 

LVA91A 

♦ KSI 

185 - 12 

LVA450B 

♦TRWS 

171 - 11 

LVA10100B 

TRWS 

187 -158 


♦SCN 



♦SCN 


♦TRWO 

♦TRWS 


LVA450C 

♦TRWS 

170 -205 

LVA10100C 

TRWS 

220 -101 

LMZ6.2 

GSE 

175 -169 

LMZ82A 

♦GSE 

219 - 33 

LVA91B 

TRWS 

184 -207 

LVA453 

♦ KSI 

172 - 52 

M1A1 

EDL 

283 - 79 


♦SCN 



♦SCN 


LVA91C 

TRWS 

184 -198 

LVA453A 

♦TRWO 

172 - 47 

M1A5 

EDL 

283 - 80 

LMZ6.2A 

♦ GSE 

175 -166 

LMZ91 

GSE 

220 - 16 

LVA100A 

♦ KSI 

187 - 55 


♦TRWS 


M1A9 

EDL 

283 - 81 


♦SCN 



♦ SCN 



♦TRWS 


LVA453B 

♦TRWS 

172 - 43 

M1B1 

EDL 

283 -128 

LMZ6.8 

GSE 

178 -175 

LMZ91A 

♦GSE 

220 - 12 

LVA100B 

TRWS 

187 - 31 

LVA453C 

♦TRWS 

172 - 40 

M1B5 

EDL 

283 -129 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA100C 

TRWS 

187 - 23 

LVA456 

♦ KSI 

172 -186 i 

M1B9 

EDL 

283 -130 

LMZ6.8A 

♦GSE 

178 -171 

LMZ100 

GSE 

220 -178 

LVA150 

♦TRWS 

171 - 4 

LVA456A 

♦TRWO 

172 -155 

M1C1 

EDL 

283 -192 


♦SCN 



♦SCN 


LVA150A 

TRWS 

171 - 1 


♦TRWS 


M1C5 

EDL 

283 -193 

LMZ7.5 

GSE 

180 -167 

LMZ100A 

♦ GSE 

220 -174 

LVA150B 

TRWS 

170 -207 

LVA456B 

♦TRWS 

172 -151 

M1C9 

EDL 

283 -194 


♦SCN 



♦SCN 


LVA150C 

TRWS 

170 -204 

LVA456C 

♦TRWS 

172 -141 

MIDI 

EDL 

284 - 39 

LMZ7.5A 

♦GSE 

180 -163 

LMZ110 

GSE 

221 -138 

LVA153 

♦TRWS 

172 - 51 

LVA459 

♦ KSI 

173 -183 

M1D5 

EDL 

284 - 40 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA153A 

TRWS 

172 - 46 

LVA459A 

♦TRWO 

173 -178 

M1D9 

EDL 

284 - 41 

LMZ8.2 

GSE 

182 -156 

LMZ110A 

♦GSE 

221 -134 

LVA153B 

TRWS 

172 - 42 


♦TRWS 


M1E1 

EDL 

284 - 80 


♦ SCN 



♦SCN 


LVA153C 

TRWS 

172 ■ 39 

LVA459B 

♦TRWS 

173 -175 

M1E5 

EDL 

284 - 81 
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♦SOD 278 
♦SOD 274 
♦SOD 275 
♦SOD 276 
♦SOD 278 
♦SOD 274 
♦SOD 275 
♦SOD 276 
♦SOD 278 
♦SOD 274 
♦SOD 275 
♦SOD 276 
♦SOD 279 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 304 
♦AEIL 404 
♦AEIL 404 
♦AEIL 407 
♦AEIL 407 
♦SOD 275 
♦SOD 275 
♦SOD 277 
SOD 279 
♦SOD 275 
♦SOD 275 
♦SOD 277 
♦SOD 277 
♦SOD 401 
♦SOD 401 
♦SOD 401 
♦SOD 401 
♦VMI 426 
♦VMI 248 
♦THEF 426 
♦VMI 426 
♦VMI 248 
♦VMI 426 
♦VMI 248 
♦VMI 281 
♦VMI 248 
♦THEF 427 
♦VMI 427 
♦VMI 248 
♦VMI 427 
♦VMI 248 
♦THEF 428 
♦THEF 429 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 307 
♦AEIL 308 
♦AEIL 308 
♦AEIL 404 
♦AEIL 404 
♦AEIL 407 
♦AEIL 407 
♦THEF 430 
♦THEF 432 
♦SOD 278 
♦ SOD 1275 


TYPE No. 

MFRS 


M5005 



-182 

a 


■■ 1 ill! 

250 

-140 

M500C 

♦SOD 

277 

- 25 

N/ 

A2220 

MATJ 

202 

- 39 

Ml 200 

♦SOD 

406 

- 26 


A2240 

MATJ 

203 

-141 

M8513A-0 

IMTM 

442 

- 98 

U 

A2270 

MATJ 

205 

- 97 

M8513A-R 

IMTM 

442 

- 99 

hi 


MATJ 

207 

- 23 


TOSJ 



hi 

A2330 

MATJ 

208 

-116 

Ml 9500/469-01 


367 

-180 

hi 

A2360 

MATJ 

209 

-180 


♦GICB 



hi 

A3047 

MATJ 

169 

-155 

Ml 9500/469-02 


367 

-220 

hi 

A3051 

MATJ 

171 

- 33 


♦GICB 




A3056 

MATJ 

172 

-103 

Ml 9500/469-03 


368 

- 38 


A3062 

MATJ 

174 

- 81 


♦GICB 



hi 

A3068L 

MATJ 

178 

- 29 

Ml 9500/469-04 


368 

- 69 

MA3075L 

MATJ 

180 

- 28 


♦GICB 



i 

nT * 

MATJ 

181 

-113 

MA27 

MATJ 

442 

- 60 

t 


MATJ 

184 

-132 

MA27Q 

MATJ 

442 

- 61 

1 


MATJ 

186 

-191 

MA27T 

MATJ 

442 

- 62 

4 


MATJ 

188 

-158 

MA27W 

MATJ 

442 

- 63 

4 


MATJ 

190 

-103 

MA28 

MATJ 

442 

- 64 

4 


MATJ 

192 

- 96 

MA28T 

MATJ 

442 

- 65 

4 


MATJ 

194 

-112 

MA28W 

MATJ 

442 

- 66 



MATJ 

196 

- 26 

MA30#B 

♦UNI 

248 

-170 

hi 


MATJ 

198 

- 21 

MA56 

MATJ 

238 

- 35 

4 


MATJ 

200 

- 31 

MA57 

MATJ 

238 

- 47 

4 


MATJ 

201 

-126 

MA72 

MATJ 

238 

- 48 

4 


MATJ 

203 

- 43 

MAI 50 

MATJ 

262 

■ 87 

4 


MATJ 

204 

-178 

MA151A 

MATJ 

245 

-115 

y 


MATJ 

206 

-114 

MAI 51 K 

MATJ 

245 

-106 

4 


MATJ 

207 

-198 

MA151WA 

MATJ 

245 

-116 



MATJ 

209 

- 87 

MA151WK 

MATJ 

245 

-107 

£ 


MATJ 

165 

- 65 

MA152A 

MATJ 

246 

-191 

IV 

A4033 

MATJ 

165 

-198 

MA152K 

MATJ 

246 

-186 

4 

^ ? 1 c 

MATJ 

166 

-168 

MA152WA 

MATJ 

265 

- 53 

4 


MATJ 

167 

-134 

MA152WK 

MATJ 

246 

-187 

4 


MATJ 

168 

-141 

MA153 

MATJ 

271 

- 70 

4 


MATJ 

169 

-175 

MA153A 

MATJ 

271 

- 75 

4 


MATJ 

171 

- 52 

MA154WA 

MATJ 

271 

-102 

4 


MATJ 

172 

-132 

MA154WK 

MATJ 

271 

- 97 

4 


MATJ 

174 

-134 

MA155WA 

MATJ 

271 

-116 

4 


MATJ 

177 

-169 

MA155WK 

MATJ 

271 

-111 

3 


MATJ 

179 

-163 

MAI 56 

MATJ 

271 

- 71 

4 


MATJ 

181 

-144 

MA157 

MATJ 

271 

- 98 

4 


MATJ 

184 

-191 

MA157A 

MATJ 

271 

-112 

4 


MATJ 

187 

- 15 

MAI 59 

MATJ 

271 

- 99 

4 


MATJ 

188 

-180 

MA159A 

MATJ 

271 

-113 



MATJ 

190 

-138 

MA160 

MATJ 

271 

-100 

IV 

A4130 

MATJ 

192 

-115 

MA160A 

MATJ 

271 

■114 

MA4140M 

MATJ 

193 

-170 

MA161 

MATJ 

262 

- 88 

hi 

A4148 

MIC 

444 

- 56 

MA162 

MATJ 

262 

- 92 

hJ 

A4150 

MATJ 

194 

-139 

MA165 

MATJ 

245 

- 53 

hi 

A4160 

MATJ 

196 

- 44 

MAI 66 

MATJ 

245 

-182 

hi 

A4180 

MATJ 

198 

- 47 

MA167 

MATJ 

246 

-131 

hi 


MATJ 

200 

- 49 

MAI 70 

MAT.I 

245 

-110 

hi 

A4220 

MATJ 

201 

-152 

MAI 71 

MATJ 

246 

-190 

M 

A4230 

♦ MIc'' 

245 

- 91 

MA175WA 

MATJ 

271 

-103 

hi 

A4240 

MATJ 

203 

- 57 

MA175WK 

MATJ 

271 

-101 

IV 

A4245 

♦MIC 

245 

-I'll 

MA176WA 

MATJ 

271 

-117 

M 

A4270 

MATJ 

204 

-200 

MA176WK 

MATJ 

271 

-115 

IV 


MATJ 

206 

-126 

MAI 81 

MATJ 

275 

- 63 

M 


MATJ 

208 

- 12 

MAI 82 

MATJ 

275 

- 75 

IV 

A4360 

MATJ 

209 

-100 

MAI 83 

MATJ 

275 

- 82 

MA4374C 

MIC 

245 

-131 

MAI 90 

MATJ 

245 

- 58 

MA4375C 

MIC 

246 

-204 

MA221 

MATJ 

245 

- 54 

MA4375E 

MIC 

246 

-205 

MA291 

MATJ 

275 

- 93 



MATJ 

170 

- 39 

MA412 

MIC 

444 

- 54 

IV 

A5051 

MATJ 

171 

-120 

MA428 

MIC 

444 

- 55 

u 

A5056 

MATJ 

172 

-208 

MA439 

MIC 

438 

-106 

hi 

A5062 

MATJ 

175 

- 60 

MA522 

MATJ 

445 

- 58 

hi 

A5068 

MATJ 

178 

- 30 

MA700 

MATJ 

436 

-109 

M 

A5075 

MATJ 

180 

- 29 

MA701 

MATJ 

436 

-110 

hi 

A5082 

MATJ 

182 

- 7 

MA856 

MATJ 

238 

- 49 

hi 

A5091 

MATJ 

185 

- 42 

MA858 

MATJ 

238 

- 50 

hi 


MATJ 

187 

- 87 

MAI 030 

MATJ 

165 

- 84 

hi 

A5110 

MATJ 

189 

- 29 

MAI 033 

MATJ 

166 

- 14 

hi 

A5120 

MATJ 

190 

-200 

MAI 036 

MATJ 

166 

-191 

hi 

A5130 

MATJ 

192 

-166 

MAI 039 

MATJ 

167 

-156 

hi 

A5150 

MATJ 

194 

-186 

MAI 043 

MATJ 

168 

-174 

U 

A5160 

MATJ 

196 

- 95 

MAI 047 

MATJ 

170 

- 8 

U 

A5180 

MATJ 

198 

- 99 

MAI 051 

MATJ 

171 

- 90 

hi 


MATJ 

200 

- 99 

MAI 056 

MATJ 

172 

-178 

hi 

A5220 

MATJ 

201 

-204 

MAI 062 

MATJ 

174 

-207 

M 

A5240 

MATJ 

203 

-101 

MAI 068 

MATJ 

177 

-216 

MA41516 

♦MIC 

243 

-153 

MAI 075 

MATJ 

179 

-202 

hi 

B4-01 

ORIJ 

360 

- 12 

MAI 082 

MATJ 

181 

-181 

IV 

B4-02 

ORIJ 

360 

- 13 

MAI 091 

MATJ 

185 

- 13 

hi 

B4-04 

ORIJ 

360 

- 14 

MA1 100 

MATJ 

187 

- 56 

IV 

B4-06 

ORIJ 

360 

- 15 

MA1110 

MATJ 

189 

- 1 

IV 

B4-08 

ORIJ 

360 

- 16 

MA1 120 

MATJ 

190 

-170 

MB25-100 

♦AEIL 

369 

-218 

MA1 130 

MATJ 

192 

-140 

MB25-200 

♦AEIL 

370 

• 29 

MA1140M 

MATJ 

193 

-180 

MB25-400 

♦AEIL 

370 

- 66 

MA1150 

MATJ 

194 

-164 

MB25-600 

♦AEIL 

370 

- 67 

MA1 160 

MATJ 

196 

- 68 

MB25-800 

♦AEIL 

370 

■122 

MA1 180 

MATJ 

198 

- 73 

MB25-1000 

♦AEIL 

370 

-138 

MAI 200 

MATJ 

200 

• 71 

MB25-1200 

♦AEIL 

370 

-143 

MA1220 

MATJ 

201 

-177 

IV 

B81 

♦Dll 

367 

- 11 

MAI 240 

MATJ 

203 

- 78 

IV 

B81G 

♦ Dll 

367 

- 12 

MAI 270 

MATJ 

205 

■ 11 

IV 

B82 

♦ Dll 

367 

- 28 

MAI 300 

MATJ 

206 

-146 

IV 

B82G 

♦Dll 

367 

- 29 

MAI 330 

MATJ 

208 

- 34 

IV 

B84 

♦Dll 

367 

- 44 

MAI 360 

MATJ 

209 

-115 

hi 

384G 

♦ Dll 

367 

- 45 

MA2051 

MATJ 

171 

-163 

hi 

386 

♦Dll 

367 

- 61 

MA2056 

MATJ 

173 

- 46 

hi 

386G 

♦Dil 

367 

- 62 

MA2062 

MATJ 

175 

-109 

hi 

B88 

♦Dll 

367 

- 77 

MA2068#E 

MATJ 

178 

- 87 

hi 

388G 

♦Dll 

367 

- 78 

MA2075 

MATJ 

180 

- 81 

hi 

B101 

♦Dll 

367 

-149 

MA2082 

MATJ 

182 

- 64 

hi 

3101G 

♦Dll 

367 

-150 

MA2091 

MATJ 

185 

- 98 

4 


♦Dll 

367 

-187 

MA2100 

MATJ 

187 

-151 



♦Dll 

367 

•188 

MA2110 

MATJ 

189 

- 72 

hi 

B104 

♦Dll 

368 

- 7 

MA2120 

MATJ 

191 

- 35 

hi 

B104G 

♦Dll 

368 

- 8 

MA2130 

MATJ 

192 

-205 

hi 

B106 

♦ Dll 

368 

- 45 

MA2150 

MATJ 

195 

- 36 

hi 


♦ Dll 

368 

- 46 

MA2160 

MATJ 

196 

-134 

hi 

3108 

♦ Dll 

368 

- 74 

MA2180 

MATJ 

198 

-146 

M 

3108G 

♦ Dll 

368 

- 75 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfrs data sheet available 
in microfilm service 








WI51 

♦on 

mi 

- 7 

MBR5825H 

mimEi 

374 

MB152 

♦ Dll 

369 

- 34 

MBR5831H1 

♦ MOTA 

375 

MB154 

♦ Dll 

369 

- 61 

MBR5831H 

♦ MOTA 

375 

MB156 

♦ Dll 

369 

- 86 

MBR6020 

♦ MOTA 

375 

MB158 

♦ Dll 

369 

-104 

MBR6020B 

♦ MOTA 

375 

MB200 

♦ MSC 

241 

- 32 

MBR6035 

♦ MOTA 

375 

MB201 

♦MSC 

241 

- 34 

MBR6035B 

♦ MOTA 

375 

MB202 

♦MSC 

241 

- 36 

MBR6035PF 

♦MOTA 

375 

MB204 

♦MSC 

241 

- 38 

MBR6045 

♦MOTA 

375 

MB206 

♦ MSC 

241 

- 40 

MBR6045B 

♦MOTA 

375 

MB207 

♦MSC 

241 

- 33 

MBR6045H1 

♦MOTA 

375 

MB208 

♦ MSC 

241 

- 35 

MBR6045H 

♦ MOTA 

375 

MB209 

♦MSC 

241 

- 37 

MBR6045PF 

♦ MOTA 

375 

MB211 

♦MSC 

241 

- 39 

MBR6535 

♦ MOTA 

375 

MB213 

♦MSC 

241 

- 41 

MBR6545 

♦ MOTA 

375 

MB251 

♦Dll 

369 

-219 

MBR7520 

♦ MOTA 

375 



401 

-168 

MBR7530 

♦ MOTA 

375 

MB252 

♦Dll 

278 

- 83 

MBR7535 

♦ MOTA 

375 



370 

- 30 

MBR7540 

♦ MOTA 

375 

MB254 

♦ Dll 

278 

-133 

MBR7545 

♦MOTA 

375 



370 

- 68 

MBR7545H1 

♦MOTA 

375 

MB256 

♦ Dll 

278 

-204 

MBR7545H 

♦MOTA 

375 



370 

-101 

MBR8035 

♦MOTA 

375 

MB258 

♦ Dll 

278 

- 13 

MBR8045 

♦MOTA 

375 



370 

-123 

MBR12035CT 

♦MOTA 

375 

MB335 

MSC 

257 

-189 

MBR12045CT 

♦MOTA 

375 

MB336 

MSC 

258 

-115 

MBR20035CT 

♦ MOTA 

376 

MB337 

MSC 

259 

-114 

MBR20045CT 

♦ MOTA 

376 

MB338 

MSC 

260 

- 82 

MBR30035CT 

♦MOTA 

376 

MB339 

MSC 

260 

-131 

MBR30045CT 

♦ MOTA 

376 

MB340 

MSC 

261 

- 10 

MBRL030 

♦ MOTA 

374 

MB351 

♦Dll 

371 

- 44 

MBRL040 

♦ MOTA 

374 

MB352 

♦ Dll 

371 

- 63 

MC001 

♦ MSC 

246 

MB354 

♦Dll 

371 

- 80 

MC001A 

♦MSC 

246 

MB356 

♦Dll 

371 

- 96 

MC002 

♦MSC 

249 

MB358 

♦Dll 

371 

-111 

MC4B1.C1 

MSC 

227 

MB366 

MSC 

257 

-190 

MC4B2,C2 

MSC 

227 

MB367 

MSC 

258 

-116 

MC005 

♦MSC 

243 

MB368 

MSC 

259 

-115 

MC5B1.C1 

MSC 

227 

MB369 

MSC 

260 

- 83 

MC5B2.C2 

MSC 

227 

MB370 

MSC 

260 

-132 

MC5B3 

MSC 

227 

MB371 

MSC 

261 

- 11 

MC5C3 

MSC 

227 

MB805 

♦Dll 

366 

-217 

MC6A1,B1.C1 

MSC 

228 

MB805G 

♦Dll 

366 

-218 

MC6A2,B2.C2 

MSC 

228 

MB1005 

♦Dll 

367 

-118 

MC6A3 

MSC 

228 

MB1005G 

♦Dll 

367 

-119 

MC6B3 

MSC 

228 

MB1505 

♦Dll 

368 

-210 

MC6C3 

MSC 

228 

MB1510 

♦Dll 

369 

-116 

MC7A1.B1.C1 

MSC 

228 

MB2505 

♦Dll 

369 

-193 

MC7A2.B2,C2 

MSC 

228 

MB2510 

♦ Dll 

370 

-139 

MC7A3 

MSC 

228 

MB3505 

♦ Dll 

371 

- 25 

MC7B3 

MSC 

228 

MB3510 

♦ Dll 

371 

-122 

MC7C3 

MSC 

228 

MB-1D 

SAKJ 

406 

- 56 

MC8A1.B1 

MSC 

228 

MBD101 

♦MOTA 

439 

- 84 

MC8A2.B2 

MSC 

228 

MBD102 

♦MOTA 

438 

-107 

MC8A3 

MSC 

228 

MBD201 

♦MOTA 

438 

-108 

MC8B3 

MSC 

228 

MBD301 

♦MOTA 

438 

-109 

MC9A1.B1 

MSC 

228 

MBD501 

♦MOTA 

438 

-110 

MC9A2.B2 

MSC 

228 

MBD502 

♦MOTA 

439 

- 1 

MC9A3 

MSC 

228 

MBD701 

♦MOTA 

439 

- 2 

MC9B3 

MSC 

228 

MBD702 

♦MOTA 

439 

- 3 

MC10A1.B1 

MSC 

228 

MBI-101 

♦MOTA 

439 

- 85 

MC10A2.B2 

MSC 

228 

MBR030 

♦MOTA 

374 

- 18 

MC10A3 

MSC 

228 

MBR040 

♦MOTA 

374 

- 20 

MC10B3 

MSC 

228 

MBR115P 

♦MOTA 

374 

- 22 

MC11A1.B1 

MSC 

228 

MBR120P 

♦MOTA 

279 

-196 

MC11A2,B2 

MSC 

228 

MBR130P 

♦MOTA 

279 

-199 

MC1 1 A3 

MSC 

228 

MBR140P 

♦ MOTA 

279 

-200 

MC11B3 

MSC 

228 

MBR320M 

♦ MOTA 

296 

- 16 

MC12A1.B1 

MSC 

228 

MBR320P 

♦MOTA 

287 

-151 

MC12A2,B2 

MSC 

228 

MBR330M 

♦MOTA 

296 

- 17 

MC12A3 

MSC 

228 

MBR330P 

♦MOTA 

287 

-157 

MC12B3 

MSC 

228 

MBR335M 

MOTA 

287 

-158 

MC13A1,B1 

MSC 

228 

MBR340M 

♦MOTA 

296 

- 21 

MC13A2.B2 

MSC 

228 

MBR340P 

♦MOTA 

287 

-160 

MC14A1.B1 

MSC 

228 

MBR735 

♦MOTA 

293 

- 34 

MC14A2,B2 

MSC 

228 

MBR745 

♦MOTA 

293 

- 35 

MC15A1.B1 

MSC 

228 

MBR1020 

♦MOTA 

293 

-194 

MC15A2,B2 

MSC 

228 

MBR1035 

♦ MOTA 

293 

-196 

MC020 

♦MSC 

235 

MBR1045 

♦ MOTA 

293 

-198 

MC020A 

♦MSC 

235 

MBR1060 

♦ MOTA 

374 

-150 

MC021 

♦MSC 

235 

MBR1520 

♦ MOTA 

374 

-162 

MC021A 

♦MSC 

235 

MBR1530 

♦ MOTA 

374 

-167 

MC022 

♦MSC 

235 

MBR1535 

♦ MOTA 

296 

- 18 

MC022A 

♦MSC 

235 

MBR1535CT 

♦ MOTA 

296 

- 19 

MC023 

♦MSC 

235 

MBR1540 

♦ MOTA 

374 

-177 

MC023A 

♦MSC 

236 

MBR1545CT 

♦ MOTA 

296 

- 22 

MC025 

MSC 

275 

MBR1635 

♦ MOTA 

296 

-178 

MC030 

♦MSC 

235 

MBR1645 

♦MOTA 

296 

-181 

MC030A 

♦MSC 

235 

MBR2035CT 

♦MOTA 

297 

- 92 

MC30#B 

♦SOD 

282 

MBR2045CT 

♦ MOTA 

297 

- 95 

MC031 

♦ MSC 

419 

MBR2520 

♦ MOTA 

298 

- 90 

MC031A 

♦ MSC 

419 

MBR2530 

♦ MOTA 

298 

- 94 

MC032 

♦ MSC 

419 

MBR2535 

MOTA 

298 

- 98 

MC032A 

♦ MSC 

419 

MBR2535CT 

♦ MOTA 

299 

-203 

MC040 

♦ MSC 

235 

MBR2540 

♦ MOTA 

298 

-101 

MC040A 

♦ MSC 

235 

MBR2545CT 

♦ MOTA 

300 

- 2 

MC041 

♦MSC 

421 

MBR3020CT 

♦ MOTA 

299 

-190 

MC041A 

♦MSC 

421 

MBR3035CT 

♦ MOTA 

299 

-200 

MC042 

♦MSC 

421 

MBR3035PT 

♦ MOTA 

375 

-174 

MC042A 

♦MSC 

421 

MBR3045CT 

♦ MOTA 

296 

- 23 

MC050 

♦MSC 

235 

MBR3045HI 

MOTA 

296 

- 24 

MC050A 

♦MSC 

235 

MBR3045PT 

♦ MOTA 

375 

-180 

MC051 

♦ MSC 

423 

MBR3520 

♦ MOTA 

300 

-188 

MC051A 

♦ MSC 

423 

MBR3535 

♦MOTA 

300 

-192 

MC51#B 

THEF 

235 

MBR3545 

♦MOTA 

300 

-193 

MC052 

♦ MSC 

423 

MBR3545H1 

♦MOTA 

300 

-194 

MC052A 

♦ MSC 

423 

MBR3546H 

♦MOTA 

300 

-195 

MC060 

♦ MSC 

235 

MBR4020 

♦MOTA 

301 

- 78 

MC060A 

♦ MSC 

235 

MBR4030 

♦MOTA 

301 

- 83 

MC60 

♦ MSC 

235 

MBR4030PF 

♦MOTA 

301 

- 82 

MC061 

♦MSC 

424 

MBR4035 

♦ MOTA 

301 

- 84 

MC061A 

♦MSC 

424 

MBR4040 

♦ MOTA 

301 

- 88 

MC61 

♦MSC 

235 

MBR5825H1 

♦ MOTA 

374 

-175 

MC062 

♦MSC 

424 


lo. 

CROSS INDE] 

( 



TYPE N 


-176 

MC062A 


424 -143 

MC482 

- 1 

MC070 

♦MSC 

236 - 1 

MC482A 

- 2 

MC070A 

♦MSC 

236 - 2 

MC482B 

- 57 

- 58 

- 61 
- 62 

MC70 

MC71 

MC72 

MC73 

♦MSC 

♦MSC 

♦MSC 

♦MSC 

176 -200 
179 -131 
184 -125 
190 - 96 

MC483 

MC483A 

MC483B 

MC484 

- 63 

MC080 

♦MSC 

235 -185 

MC484A 

- 71 

MC080A 

♦ MSC 

235 -186 

MC484B 

- 72 

MC081 

♦MSC 

426 - 20 

MC485 

- 73 

MC081A 

♦MSC 

426 - 21 

MC485A 

- 74 

MC082 

♦ MSC 

426 - 22 

MC485B 

- 75 

MC082A 

♦ MSC 

426 - 23 

MC486 

- 86 

MC091 

♦ MSC 

427 - 45 

MC486A 

- 88 

MC091A 

♦MSC 

427 - 46 

MC486B 

- 90 

MC092 

♦MSC 

428 - 61 

MC487 

- 91 


♦MSC 

428 - 62 

MC487A 

- 92 

MC093 

♦MSC 

428 -192 

MC487B 

- 93 

MC093A 

♦MSC 

428 -193 

MC488 

- 94 

MC094 

♦MSC 

429 -186 

MC488A 

- 95 

MC094A 

♦MSC 

429 -187 

MC48BB 

- 96 

MC095 

♦ MSC 

427 - 47 

MC643 

-110 

MC095A 

♦MSC 

427 - 48 

MC643A 

-113 

MC096 

♦MSC 

428 - 63 

MC658 

-207 

iiilm 

♦MSC 

428 - 64 

MC658A 

-210 


♦MSC 

428 -194 

MC659 

- 2 


♦MSC 

428 -195 

MC659A 

- 10 


♦MSC 

429 -188 

MC660 

- 15 

MC098A 

♦MSC 

429 -189 

MC660A 

- 18 

MCI 00 

♦MSC 

235 -187 

MC661 

- 19 

MC100A 

♦MSC 

235 -188 

MC661A 

- 21 

MCI 03 

MSC 

245 -183 

MC662 

- 84 

MC1 10 

♦MSC 

235 -189 

MC662A 

- 85 

MC110A 

♦MSC 

235 -190 

MC663 

-110 

MC110AS 

MSC 

235 -191 

MC663A 

-182 

MC1 1 0S 

MSC 

235 -192 

MC678 

-183 

MCI 20 

♦MSC 

235 -193 

MC778 

- 93 

MC120A 

♦MSC 

235 -194 

MC779 

-204 

MC120AS 

MSC 

235 -195 

MC794 

-205 

MC120S 

MSC 

235 -196 

MC795 

-202 


♦MSC 

234 -125 

MC796 

-203 


♦ MSC 

234 -126 

MC797 

- 3 

MC130AS 

MSC 

234 -127 

MC798 

- 4 

MC130S 

MSC 

234 -128 

MC799 

- 5 

MCI 40 

♦MSC 

234 -129 

MC800 

- 6 

MC140A 

♦MSC 

234 -130 

MC801 

- 7 

MC140AS 

MSC 

234 -131 

MC802 

- 8 

MC140S 

MSC 

234 -132 

MC803 

- 9 

MCI 50 

♦MSC 

234 -133 

MC804 

- 10 

MC150A 

♦MSC 

234 -134 

MC806 

- 11 

MC150AS 

MSC 1 

234 -135 

MC807 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

25 

26 
27 

29 .v,v..,x. 

30 MC200#B 

31 MC201#B 

32 MC202#B 

34 MC203#B 

35 MC204 

36 MC205#B 

37 MC206 

39 

40 

42 

43 

44 

45 
206 

207 

208 

209 

210 
211 
212 
199 

83 

213 

214 
108 

58 

59 

60 
61 

215 

216 

142 

143 

144 

145 

217 

218 

87 

88 
118 

89 

90 

219 

220 
10 

140 

141 
11 

142 


ny.fcTt 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


-136 MC808 ♦MSC 243 

- 13 MC809 ♦MSC 249 

- 10 MC837 ♦MSC 249 

• 8 MC837A iMSC 249 

-181 MC838 ♦MSC 249 

-179 MC839 ♦MSC 249 

-176 MC840 ♦MSC 249 

- 48 MC841 ♦MSC 249 

- 45 MC842 ♦MSC 249 

- 42 MC843 ♦MSC 249 

-132 MC844 ♦MSC 249 

-130 MC845 ♦MSC 249 

-126 MC890 ♦MSC 234 

-197 MC891 ♦MSC 243 

- 77 MC892 ♦MSC 243 

- 71 MC893 ♦MSC 243 

-137 MC903 ♦MSC 245 

-124 MC903A ♦MSC 245 

- 68 MC904 ♦MSC 245 

- 61 MC904A ♦MSC 245 

- 17 MC905 ♦MSC 245 

- 4 MC905A ♦MSC 245 

-152 MC906 ♦MSC 245 

-153 MC906A ♦MSC 245 

- 43 MC907 ♦MSC 245 

- 28 MC907A ♦MSC 245 

- 3 MC908 ♦MSC 245 

-220 MC908A ♦MSC 245 

- 58 MC914 ♦MSC 247 

- 43 MC914A ♦MSC 247 

-162 MC916 ♦MSC 247 

-158 MC916A ♦MSC 247 

-190 MCI 031 ♦MSC 419 

-184 MCI 031 A ♦MSC 419 

- 32 MCI 032 ♦MSC 419 

- 25 MC1032A ♦MSC 419 

-183 MC1041 ♦MSC 421 

-175 MC1041A ♦MSC 421 

- 14 MCI 042 ♦MSC 421 

- 12 MC1042A ♦MSC 421 

- 47 MCI 051 ♦MSC 423 

- 40 MC1051A ♦MSC 423 

- 72 MCI 052 ♦MSC 423 

- 70 MC1052A ♦MSC 423 

-125 MCI 061 ♦MSC 424 

-117 MCI 061 A ♦MSC 424 

-132 MCI 062 ♦MSC 424 

- 15 MC1062A ♦MSC 424 

- 12 MC1081 ♦MSC 426 

-103 MCI 081 A ♦MSC 426 

- 13 MCI 082 ♦MSC 426 

-138 MC1082A ♦MSC 426 

- 14 MCI 091 ♦MSC 427 

-178 MCI 091 A ♦MSC 427 

- 15 MCI 092 ♦MSC 428 

-100 MC1092A ♦MSC 428 

- 16 MCI 093 ♦MSC 428 

-182 MC1093A ♦MSC 428 

- 17 MCI 094 ♦MSC 429 

-174 MC1094A ♦MSC 429 

- 18 MCI 095 ♦MSC 427 

-179 MC1095A ♦MSC 427 

• 19 I MCI 096 ♦MSC 1428 

♦ -Mfr’s data sheet avaiiabie 
in microfilm service 




243 

- 61 

MC6007,A 

243 

- 70 

MC6008,A 

243 

- 71 

MC6009,A 

243 

- 85 

MC6010,A 

243 

- 86 

MC6011,A 

243 

- 44 

MC6012,A 

243 

- 80 

MC6013,A 

243 

- 45 

MC6014,A 

249 

-124 

MC6015,A 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

- 73 

- 68 

- 94 
-119 
■ 27 

- 92 

MC6016,A 

MC6017,A 

MC6018.A 

MC6019,A 

MC6020,A 

MC6021.A 

249 

-116 

MC6022,A 

249 

249 

-132 
- 74 

MC6023.A 

MC6024,A 

249 

-120 

MC6025,A 

234 

-104 

MC6026,A 

243 

- 2 

MC6027,A 

243 

- 55 

MC6028,A 

243 

- 90 

MC6029,A 

245 

-184 

MC6030.A 

245 

-185 

MC6107.A 

245 

- 92 

MC6108.A 

245 

- 93 

MC6109,A 

245 

- 5 

MC6110,A 

245 

- 6 

MC6111.A 

245 

245 

- 7 

- 8 


245 

- 94 

MC6114,A 

245 

245 

- 95 
-186 

MC6115.A 

MC6116,A 

245 

-187 

MC6117,A 

247 

- 43 

MC6118,A 

247 

- 44 

MC6119,A 

247 

- 45 

MC6120,A 

247 

- 46 

MC6121,A 

419 

- 49 

MC6122.A 

419 

- 50 

MC6123,A 

419 

- 51 

MC6124.A 

419 

- 52 

MC6125,A 

421 

-133 

MC6126,A 

421 

-134 

MC6127,A 

421 

-135 

MC6128,A 

421 

-136 

MC6129.A 

423 

- 78 

MC6130.A 

423 

- 79 


423 

- 80 

MC6309.A 

423 

- 81 

MC6310,A 

424 

-135 

MC6311,A 

424 

-136 

MC6312,A 

424 

-126 

MC6313.A 

424 

-127 

MC6314.A 

426 

- 15 

MC6315.A 

426 

- 16 

MC6316.A 

426 

- 6 

MC6317.A 

426 

- 7 

MC6318.A 

427 

- 30 

MC6319.A 

427 

- 31 

MC6320.A 

428 

- 53 

MC6321,A 

428 

- 44 

MC6322.A 

428 

-185 

MC6323.A 

428 

-186 

MC6324,A 

429 

-176 

MC6325,A 

429 

-177 

MC6326,A 

427 

- 32 

MC6327,A 

427 

- 33 

MC6328.A 

428 

- 45 







































































1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 












■AUskl 


MC6330,A 


213 - 94 

MD237 

mi liiiM 

234 

-140 

in f 1 n I'l —I 


260 

- 91 

ML4206 


445 - 61 

MII5258B 


209 -134 

MC6400A 

♦ MSC 

175 -195 

MD238 

MITJ 

234 

-141 

MF2B600 

♦AEIL 

261 

- 6 

ML4402 

MICB 

445 - 62 

MLL5259 

♦ MOTA 

210 -191 

MC6400B 

♦ MSC 

175 -196 

MD358 

♦ UNI 

439 

- 4 

MF2B600F 

♦AEIL 

261 

- 7 

MLL5221 

♦MOTA 

164 - 66 

MLL5259A 

♦MOTA 

210 -186 

MC6400C 

♦MSC 

176 - 5 

MD-12H10 

ORIJ 

428 

-131 

MF2B800 

♦AEIL 

261 

- 77 

MLL5221A 

♦MOTA 

164 - 62 

MLL5259B 

♦ MOTA 

210 -170 

MC6401A 

♦MSC 

175 -197 

MD-12N10 

ORIJ 

428 

-132 

MF2B800F 

♦AEIL 

261 

- 78 

MLL5221B 

♦MOTA 

164 - 53 

MLL5260 

♦ MOTA 

212 - 4 

MC6401B 

♦MSC 

175 -198 

MD-22N01 

ORIJ 

430 

-114 

MF10-100 

♦AEIL 

258 

-119 

MLL5222 

♦MOTA 

164 -104 

MLL5260A 

♦ MOTA 

211 -202 

MC6401C 

♦MSC 

176 - 6 

MD-45H01 

ORIJ 

432 

-215 

MF1 0-200 

♦AEIL 

259 

-118 

MLL5222A 

♦MOTA 

164 -102 

MLL5260B 

♦ MOTA 

211 -187 

MC6402A 

♦MSC 

175 -199 

MD-100X08C 

ORIJ 

433 

-126 

MF1 0-400 

♦AEIL 

260 

- 78 

MLL5222B 

♦MOTA 

164 - 99 

MLL5261 

♦ MOTA 

213 - 18 

MC6402B 

♦MSC 

175 -200 

MD-125N08C 

ORIJ 

433 

-184 

MF1 0-600 

♦AEIL 

260 

-208 

MLL5223 

♦MOTA 

164 -187 

MLL5261A 

♦MOTA 

213 - 13 

MC6402C 

♦MSC 

176 - 7 

MDA100A 

♦MOTA 

280 

- 23 

MF1 0-800 

♦AEIL 

261 

- 65 

MLL5223A 

♦MOTA 

164 -183 

MLL5261B 

♦ MOTA 

212 -199 

MC6403A 

♦MSC 

175 -201 

MDA101A 

♦ MOTA 

280 

-100 

MF1 2-600 

♦AEIL 

260 

-179 

MLL5223B 

♦MOTA 

164 -169 

MLL5262 

♦ MOTA 

214 - 21 

MC6403B 

♦MSC 

175 -202 

MDA102A 

♦MOTA 

280 

-198 

MF1 2-800 

♦AEIL 

261 

- 54 

MLL5224 

♦MOTA 

165 - 28 

MLL5262A 

♦ MOTA 

214 - 16 

MC6403C 

♦MSC 

176 - 8 

MDA104A 

♦MOTA 

281 

-103 

MF12-1000 

♦AEIL 

261 

-116 

MLL5224A 

♦MOTA 

165 - 26 

MLL5262B 

♦MOTA 

214 - 5 

MC6404A 

♦ MSC 

175 -203 

MDA106A 

♦MOTA 

281 

-216 

MF12-1200 

♦AEIL 

261 

-150 

MLL5224B 

♦MOTA 

165 - 23 

MLL5263 

♦MOTA 

215 - 6 

MC6404B 

♦ MSC 

175 -204 

MDA108A 

♦MOTA 

282 

- 80 

MF35-600 

♦AEIL 

260 

-180 

MLL5225 

♦MOTA 

165 -126 

MLL5263A 

♦MOTA 

215 - 1 

MC6404C 

♦ MSC 

176 - 9 

MDA110A 

♦MOTA 

401 

-212 

MF35-800 

♦AEIL 

261 

- 55 

MLL5225A 

♦MOTA 

165 -122 

MLL5263B 

♦MOTA 

214 -190 

MC6405A 

♦ MSC 

175 -205 

MDA200 

♦MOTA 

285 

-219 

MF35-1000 

♦AEIL 

261 

-117 

MLL5225B 

♦ MOTA 

165 -106 

MLL5264 

♦ MOTA 

215 -150 

MC6405B 

♦MSC 

175 -206 

MDA201 

♦MOTA 

286 

- 33 

MF35-1200 

♦AEIL 

261 

-151 

MLL5226 

♦MOTA 

166 - 61 

MLL5264A 

♦MOTA 

215 -148 

MC6405C 

♦ MSC 

176 - 10 

MDA202 

♦MOTA 

286 

- 74 

MF41-100 

♦AEIL 

258 

-143 

MLL5226A 

♦MOTA 

166 - 56 

MLL5264B 

♦ MOTA 

215 -145 

MC6406A 

♦MSC 

175 -207 

MDA204 

♦MOTA 

286 

-123 

MF41-200 

♦AEIL 

259 

-146 

MLL5226B 

♦ MOTA 

166 - 39 

MLL5265 

♦MOTA 

216 - 13 

MC6406B 

♦MSC 

175 -208 

MDA206 

♦MOTA 

286 

-172 

MF41-400 

♦AEIL 

260 

-102 

MLL5227 

♦ MOTA 

167 - 25 

MLL5265A 

♦MOTA 

216 - 7 

MC6406C 

♦MSC 

176 - 11 

MDA208 

♦MOTA 

286 

-207 

MF41-600 

♦AEIL 

261 

- 25 

MLL6227A 

♦ MOTA 

167 - 20 

MLL5265B 

♦MOTA 

215 -200 

MC6407A 

♦MSC 

175 -209 

MDA210 

♦MOTA 

402 

-121 

MF41-800 

♦AEIL 

261 

- 88 

MLL5227B 

♦MOTA 

167 - 5 

MLL5266 

♦MOTA 

216 -188 

MC6407B 

♦MSC 

175 -210 

MDA220 

♦MOTA 

349 

- 78 

MF41-1000 

♦AEIL 

261 

-139 

MLL5228 

♦MOTA 

167 -202 

MLL5266A 

♦ MOTA 

216 -183 

MC6407C 

♦MSC 

176 - 12 

MDA800 

♦MOTA 

293 

- 65 

MF41-1200 

♦AEIL 

261 

-159 

MLL5228A 

♦MOTA 

167 -197 

MLL5266B 

♦ MOTA 

216 -172 

MC6408A 

♦MSC 

180 -196 

MDA801 

♦ MOTA 

293 

- 77 

MF70-600 

♦AEIL 

260 

•181 

MLL5228B 

♦MOTA 

167 -182 

MLL5267 

♦ MOTA 

217 -175 

MC6408B 

♦MSC 

180 -197 

MDA802 

♦ MOTA 

293 

- 91 

MF70-800 

♦AEIL 

261 

- 56 

MLL5229 

♦MOTA 

169 - 16 

MLL5267A 

♦ MOTA 

217 -170 

MC6408C 

♦MSC 

180 -216 

MDA804 

♦ MOTA 

293 

-110 

MF70-1000 

♦AEIL 

261 

-152 

MLL5229A 

♦MOTA 

169 - 11 

MLL5267B 

♦ MOTA 

217 -160 

MC6409A 

♦MSC 

180 -198 

MDA806 

♦ MOTA 

293 

-120 

MF70-1200 

♦AEIL 

261 

-153 

MLL5229B 

♦MOTA 

168 -206 

MLL5268 

♦ MOTA 

218 -156 

MC6409B 

♦MSC 

180 -199 

MDA920A1 

♦MOTA 

361 

-128 

MF71-100 

♦AEIL 

258 

-147 

MLL5230 

♦MOTA 

170 - 63 

MLL5268A 

♦ MOTA 

218 -150 

MC6409C 

♦MSC 

180 -217 

MDA920A2 

♦MOTA 

361 

-140 

MF71-200 

♦AEIL 

259 

-153 

MLL5230A 

♦MOTA 

170 - 58 

MLL5268B 

♦MOTA 

218 -142 

MC6410A 

♦ MSC 

180 -200 

MDA920A3 

♦MOTA 

361 

-166 

MF71-400 

♦AEIL 

260 

-112 

MLL5230B 

♦MOTA 

170 - 40 

MLL5269 

♦MOTA 

219 - 84 

MC6410B 

♦ MSC 

180 -201 

MDA920A4 

♦MOTA 

361 

-199 

MF7 1-600 

♦AEIL 

261 

- 30 

MLL5231 

♦ MOTA 

171 -143 

MLL5269A 

♦MOTA 

219 - 82 

MC6410C 

♦ MSC 

180 -218 

MDA920A5 

♦MOTA 

362 

- 14 

MF71-800 

♦AEIL 

261 

- 95 

MLL5231A 

♦ MOTA 

171 -138 

MLL5269B 

♦MOTA 

219 - 79 

MC6411A 

♦ MSC 

180 -202 

MDA920A6 

♦MOTA 

362 

- 35 

MF71-1000 

♦AEIL 

261 

-145 

MLL5231B 

♦MOTA 

171 -121 

MLL5270 

♦MOTA 

219 -139 

MC6411B 

♦ MSC 

180 -203 

MDA920A7 

♦MOTA 

362 

- 69 

MF71-1200 

♦AEIL 

261 

-160 

MLL5232 

♦MOTA 

173 - 23 

MLL5270A 

♦ MOTA 

219 -134 

MC6411C 

♦ MSC 

181 - 1 

MDA920A8 

♦MOTA 

362 

- 96 

MFE16-50 

♦AEIL 

257 

-113 

MLL5232A 

♦MOTA 

173 - 18 

MLL5270B 

♦ MOTA 

219 -128 

MC6412A 

♦MSC 

180 -204 

MDA920A9 

♦MOTA 

362 

-115 

MFE16-100 

♦AEIL 

258 

- 18 

MLL5233 

♦MOTA 

174 - 14 

MLNA328 

CODI 

165 - 36 

MC6412B 

♦MSC 

180 -205 

MDA970A1 

♦MOTA 

365 

- 13 

MFE16-150 

♦AEIL 

258 

-177 

MLL5233A 

♦MOTA 

174 - 10 

MLNA328A 

CODI 

165 • 35 

MC6412C 

♦MSC 

181 - 2 

MDA970A2 

♦MOTA 

367 

- 10 

MFE41-50 

♦AEIL 

257 

-123 

MLL5233B 

♦MOTA 

172 -209 

MLNA328B 

CODI 

165 - 33 

MC6413A 

♦MSC 

180 -206 

MDA970A3 

♦MOTA 

367 

- 27 

MFE41-100 

♦AEIL 

258 

- 30 

MLL5234 

♦MOTA 

175 - 87 

MLNA331 

CODI 

165 -160 

MC6413B 

♦MSC 

180 -207 

MDA970A5 

♦MOTA 

367 

- 43 

MFE41-150 

♦AEIL 

258 

-189 

MLL5234A 

♦MOTA 

175 - 82 

MLNA331A 

CODI 

165 -159 

MC6413C 

♦MSC 

181 - 3 

MDA970A6 

♦ MOTA 

367 

- 60 

MGLA28AB 

♦CODI 

165 

- 34 

MLL5234B 

♦MOTA 

175 - 61 

MLNA331B 

CODI 

165 -157 

MC6414A 

♦MSC 

180 -208 

MDA980-1 

♦ MOTA 

368 

-108 

MGLA31AB 

♦CODI 

165 

-158 

MLL5235 

♦MOTA 

178 - 58 

MLNA335 

CODI 

166 -142 

MC6414B 

♦MSC 

180 -209 

MDA980-2 

♦MOTA 

368 

-117 

MGLA35AB 

♦CODI 

166 

-140 

MLL5235A 

♦MOTA 

178 - 53 

MLNA335A 

CODI 

166 -141 

MC6414C 

♦ MSC 

181 - 4 

MDA980-3 

♦MOTA 

368 

-133 

MGLA39,A,B 

♦CODI 

168 

- 4 

MLL5235B 

♦ MOTA 

178 - 31 

MLNA335B 

CODI 

166 -139 

MC6415A 

♦ MSC 

180 -210 

MDA980-4 

♦MOTA 

368 

-143 

MGLA43,A,B 

♦CODI 

169 

- 27 

MLL5236 

♦MOTA 

180 - 55 

MLNA339 

CODI 

168 - 8 

MC6415B 

♦ MSC 

180 -211 

MDA980-5 

♦MOTA 

368 

-153 

MGLA47.A,B 

♦CODI 

170 

- 76 

MLL5236A 

♦MOTA 

180 - 51 

MLNA339A 

CODI 

168 - 5 

MC6415C 

♦ MSC 

181 - 5 

MDA980-6 

♦MOTA 

368 

-168 

MGLA51AB 

♦CODI 

171 

-155 

MLL5236B 

♦MOTA 

180 - 30 

MLNA339B 

CODI 

168 - 1 

MC6416A 

♦MSC 

183 -131 

MDA990-1 

♦MOTA 

370 

-151 

MGLA56AB 

♦CODI 

173 

- 37 

MLL5237 

♦MOTA 

182 - 36 

MLNA343 

CODI 

169 - 30 

MC6416B 

♦ MSC 

183 -132 

MDA990-2 

♦MOTA 

370 

-159 

MGLA62,A,B 

♦CODI 

175 

-100 

MLL5237A 

♦MOTA 

182 - 30 

MLNA343A 

CODI 

169 - 28 

MC6416C 

♦MSC 

183 -159 

MDA990-3 

♦MOTA 

370 

-172 

MGLA68,A,B 

♦CODI 

178 

- 74 

MLL5237B 

♦MOTA 

182 - 8 

MLNA343B 

CODI 

169 - 25 

MC6417A 

♦MSC 

183 -133 

MDA990-4 

♦MOTA 

370 

-181 

MGLA75,A,B 

♦CODI 

180 

- 69 

MLL5238 

♦MOTA 

183 -182 

MLNA347 

CODI 

170 - 80 

MC6417B 

♦MSC 

183 -134 

MDA990.5 

♦MOTA 

370 

-190 

MGLA82,A,B 

♦CODI 

182 

- 52 

MLL5238A 

♦ MOTA 

183 -179 

MLNA347A 

CODI 

170 - 77 

MC6417C 

♦MSC 

183 -160 

MDA990-6 

♦MOTA 

370 

-209 

MGLA91AB 

♦CODI 

185 

- 87 

MLL5238B 

♦MOTA 

183 -173 

MLNA347B 

CODI 

170 - 73 

MC6418A 

♦MSC 

183 -135 

MDA1200 

♦MOTA 

294 

-180 

MGLA100AB 

♦CODI 

187 

-137 

MLL5239 

♦ MOTA 

185 - 71 

MLNA351 

CODI 

171 -159 

MC6418B 

♦MSC 

183 -136 

MDA1201 

♦MOTA 

294 

-210 

MH67 

♦SOD 

282 

-111 

MLL5239A 

♦MOTA 

185 - 64 

MLNA351A 

CODI 

171 -156 

MC6418C 

♦MSC 

183 -161 

MDA1202 

♦MOTA 

295 

- 24 

MH68 

♦SOD 

282 

-114 

MLL5239B 

♦MOTA 

185 - 43 

MLNA351B 

CODI 

171 -153 

MC6419A 

♦MSC 

183 -137 

MDA1204 

♦MOTA 

295 

- 75 

MH69 

♦SOD 

282 

-120 

MLL5240 

♦MOTA 

187 -118 

MLNA356 

CODI 

173 - 42 

MC6419B 

♦MSC 

183 -138 

MDA1206 

♦MOTA 

295 

-124 

MH70 

♦SOD 

282 

-126 

MLL5240A 

♦MOTA 

187 -112 

MLNA356A 

CODI 

173 - 38 

MC6419C 

♦MSC 

183 -162 

MDA2500 

♦MOTA 

369 

-184 

MH71 

♦SOD 

282 

•138 

MLL5240B 

♦MOTA 

187 - 88 

MLNA356B 

CODI 

173 - 33 

MC6420A 

♦MSC 

183 -139 

MDA2501 

♦MOTA 

369 

-207 

MH72 

♦SOD 

282 

-144 

MLL5241 

♦MOTA 

189 - 55 

MLNA362 

CODI 

175 -104 

MC6420B 

♦ MSC 

183 -140 

MDA2502 

♦MOTA 

370 

- 18 

MH73 

♦SOD 

402 

- 14 

MLL5241A 

♦MOTA 

189 - 49 

MLNA362A 

CODI 

175 -101 

MC6420C 

♦ MSC 

183 -163 

MDA2504 

♦MOTA 

370 

- 55 

MH500 

♦SOD 

282 

-132 

MLL5241B 

♦MOTA 

189 - 30 

MLNA362B 

CODI 

175 - 97 

MC6421A 

♦ MSC 

183 -141 

MDA2506 

♦MOTA 

370 

- 90 

MH1200 

SOD 

406 

- 63 

MLL5242 

♦MOTA 

191 - 14 

MLNA368 

CODI 

178 - 80 

MC6421B 

♦ MSC 

183 -142 

MDA2550 

♦MOTA 

369 

-185 

MHF15-04do3 

BBCG 

370 

-198 

MLL5242A 

♦MOTA 

191 • 8 

MLNA368A 

CODI 

178 - 75 

MC6421C 

♦ MSC 

183 -164 

MDA2551 

♦MOTA 

369 

-208 

MHF15-05do3 

BBCG 

370 

-201 

MLL5242B 

♦ MOTA 

190 -201 

MLNA368B 

CODI 

178 - 69 

MC6422A 

♦ MSC 

183 -143 

MDA3500 

♦MOTA 

371 

- 18 

MHO15-02do3 

BBCG 

370 

-179 

MLL5243 

♦ MOTA 

192 -189 

MLNA375 

CODI 

180 - 74 

MC6422B 

♦ MSC 

183 -144 

MDA3501 

♦MOTA 

371 

- 37 

MHO15-04do3 

BBCG 

370 

-199 

MLL5243A 

♦MOTA 

192 -183 

MLNA375A 

CODI 

180 - 70 

MC6422C 

♦ MSC 

183 -165 

MDA3502 

♦MOTA 

371 

■ 57 

MHO15-05do3 

BBCG 

370 

-202 

MLL5243B 

♦MOTA 

192 -167 

MLNA375B 

CODI 

180 - 65 

MC6423A 

♦ MSC 

183 -145 

MDA3504 

♦MOTA 

371 

- 74 

MHO15-06do3 

BBCG 

370 

-215 

MLL5244 

♦MOTA 

193 -200 

MLNA382 

CODI 

182 - 58 

MC6423B 

♦MSC 

183 -146 

MDA3506 

♦MOTA 

371 

- 90 

MHVG10 

♦CODI 

401 

- 14 

MLL5244A 

♦MOTA 

193 -195 

MLNA382A 

CODI 

182 - 53 

MC6423C 

♦MSC 

183 -166 

MDA3508 

♦MOTA 

371 

-106 

MHVG20 

♦CODI 

414 

-182 

MLL5244B 

♦MOTA 

193 -187 

MLNA382B 

CODI 

182 - 47 

MC6424A 

MSC 

176 - 1 

MDA3510 

♦MOTA 

371 

-118 

MHVG30 

♦CODI 

419 

- 56 

MLL5245 

♦MOTA 

195 - 18 

MLNA391 

CODI 

185 - 92 

MC6424B 

MSC 

176 - 2 

MDA3550 

♦MOTA 

371 

- 19 

MHVG40 

♦CODI 

421 

-140 

MLL5245A 

♦ MOTA 

195 - 11 

MLNA391A 

CODI 

185 - 88 

MC6424C 

MSC 

176 - 13 

MDA3551 

♦MOTA 

371 

- 38 

MHVG50 

♦CODI 

423 

■ 85 

MLL5245B 

♦ MOTA 

194 -187 

MLNA391B 

CODI 

185 - 83 

MC6425A 

MSC 

176 - 3 

MDB20B4 

♦ HITJ 

369 

-161 

MHVG60 

♦CODI 

424 

-138 

MLL5246 

♦ MOTA 

196 -120 

MLNA3100 

CODI 

187 -143 

MC6425B 

MSC 

176 - 4 

MDB20B6 

♦ HITJ 

369 

-165 

MHVS10 

♦CODI 

247 

-200 

MLL5246A 

♦MOTA 

196 -114 

MLNA3100A 

CODI 

187 -138 

MC6425C 

MSC 

176 - 14 

MOB30A4 

♦ HITJ 

370 

-200 

MHVS20 

♦CODI 

247 

-218 

MLL5246B 

♦MOTA 

196 - 96 

MLNA3100B 

CODI 

187 -131 

MC6426A 

MSC 

180 -212 

MOB30A6 

♦HITJ 

370 

-216 

MHVS30 

♦CODI 

248 

- 3 

MLL5247 

♦MOTA 

197 -124 

MLV746A 

♦CODI 

166 - 65 

MC6426B 

MSC 

180 -213 

MDD25-04N1 

BBCG 

300 

-170 

MHVS40 

♦CODI 

248 

- 7 

MLL5247A 

♦MOTA 

197 -119 

MLV747A 

♦CODI 

167 - 29 

MC6426C 

MSC 

181 - 6 

MDD25-06N1 

BBCG 

300 

-172 

MHVS50 

♦CODI 

248 

- 10 

MLL5247B 

♦MOTA 

197 -112 

MLV748A 

♦CODI 

168 - 6 

MC6427A 

MSC 

180 -214 

MDD25-08N1 

BBCG 

300 

-175 

MHVS60 

♦CODI 

248 

- 14 

MLL5248 

♦MOTA 

198 -129 

MLV749A 

♦CODI 

169 - 29 

MC6427B 

MSC 

180 -215 

MDD25-12N1 

BBCG 

407 

- 10 

MI101#B 

SAKJ 

280 

- 75 

MLL5248A 

♦ MOTA 

198 -123 

MLV750A 

♦CODI 

170 - 78 

MC6427C 

MSC 

181 - 7 

MDD25-14N1 

BBCG 

409 

-138 

MI101R 

SAKJ 

280 

- 76 

MLL5248B 

♦MOTA 

198 -100 

MLV751A 

♦CODI 

171 -157 

MC6428A 

MSC 

183 -147 

MDD25-16N1 

BBCG 

412 

-131 

MI102 

SAKJ 

280 

-167 

MLL5249 

♦MOTA 

199 -136 

MLV752A 

♦CODI 

173 - 39 

MC6428B 

MSC 

183 -148 

MDD42-04N1 

BBCG 

303 

-219 

MI102R 

SAKJ 

280 

-168 

MLL5249A 

♦ MOTA 

199 -133 

MLV753A 

♦CODI 

175 -102 

MC6428C 

MSC 

183 -167 

MDD42-06N1 

BBCG 

303 

-220 

MI104 

SAKJ 

281 

- 38 

MLL5249B 

♦ MOTA 

199 -128 

MLV754A 

♦CODI 

178 - 76 

MC6429A 

MSC 

183 -149 

MDD42.08N1 

BBCG 

304 

- 1 

MI104R 

SAKJ 

281 

- 74 

MLL5250 

♦MOTA 

200 -126 

MLV755A 

♦CODI 

180 - 71 

MC6429B 

MSC 

183 -150 

MDD42-12N1 

BBCG 

407 

- 75 

MI106 

SAKJ 

281 

•189 

MLL5250A 

♦ MOTA 

200 -120 

MLV756A 

♦CODI 

182 - 54 

MC6429C 

MSC 

183 -168 

MDD42-14N1 

BBCG 

409 

-181 

MI106R 

SAKJ 

281 

-190 

MLL5250B 

♦ MOTA 

200 -100 

MLV757A 

♦CODI 

185 - 89 

MC7000 

♦MSC 

247 - 2 

MDD42-16N1 

BBCG 

412 

-168 

MI151R 

♦SAKJ 

283 

•143 

MLL5251 

♦MOTA 

202 - 21 

MLV758A 

♦CODI 

187 -139 

MCL1300 

♦MOTA 

435 - 34 

MDX653 

♦UNI 

439 

- 5 

MI152R 

♦SAKJ 

283 

-208 

MLL5251A 

♦MOTA 

202 - 15 

MLV759A 

♦CODI 

191 - 25 

MCL1301 

♦MOTA 

435 - 35 

MDX654 

♦UNI 

439 

- 6 

MI154R 

♦SAKJ 

284 

- 95 

MLL5251B 

♦MOTA 

201 -205 

MLV4370A 

♦CODI 

164 - 68 

MCL1302 

♦MOTA 

435 - 36 

MDX655 

♦UNI 

439 

- 7 

MI156R 

♦SAKJ 

284 

-197 

MLL5252 

♦MOTA 

203 -125 

MLV4371A 

♦CODI 

164 -190 

MCL1303 

♦MOTA 

435 - 37 

ME30 

THEF 

419 

- 82 

MI-151 

♦SAKJ 

283 

-144 

MLL5252A 

♦MOTA 

203 -119 

MLV4372A 

♦CODI ! 

165 -129 

MCL1304 

♦MOTA 

435 - 38 

ME60 

THEF 

424 

-168 

MI-152 

♦SAKJ 

283 

-209 

MLL5252B 

♦MOTA 

203 -102 

MMBZ5227 

SPR 

166 -153 

MCLTC6010 

♦MOTA 

176 - 98 

ME100 

THEF 

427 

- 74 

MI-154 

♦SAKJ 

284 

- 96 

MLL5253 

♦MOTA 

204 -115 

MMBZ5228 

SPR 

167 -113 

MCLTC6025 

♦ MOTA 

176 - 99 

ME120 

THEF 

428 

- 81 

MI-156 

♦SAKJ 

284 

-198 

MLL5253A 

♦MOTA 

204 -112 

MMBZ5229 

SPR 

168 -124 

MCLTC6050 

♦ MOTA 

176 -100 

ME200 

THEF 

430 

-149 

MKT1V200 

♦MOTA 

326 

- 33 

MLL5253B 

♦MOTA 

204 -107 

MMBZ5230 

SPR 

169 -148 

MCLTC6100 

♦ MOTA 

176 -101 

MF2A100 

♦AEIL 

258 

-117 

MKT1V200A 

♦ MOTA 

326 

- 34 

MLL5254 

♦ MOTA 

205 - 59 

MMBZ5231 

SPR 

171 - 28 

MCV 

♦ SOD 

282 -106 

MF2A100F 

♦AEIL 

258 

-118 

MKT1V200B 

♦ MOTA 

326 

- 35 

MLL5254A 

♦ MOTA 

205 - 53 

MMBZ5232 

SPR 

172 - 94 

MD5 

SELI 

442 - 67 

MF2A200 

♦AEIL 

259 

-116 

ML8.2A 

MSC 

349 

- 79 

MLL5254B 

♦ MOTA 

205 - 34 

MMBZ5233 

SPR 

173 -196 

MD12H10 

ORIJ 

428 -129 

MF2A200F 

♦AEIL 

259 

-117 

ML10A 

MSC 

349 

- 80 

MLL5255 

♦ MOTA 

206 - 50 

MMBZ5234 

SPR 

174 - 72 

MD12N10 

ORIJ 

428 -130 

MF2A400 

♦AEIL 

260 

- 76 

ML20A 

MSC 

349 

- 81 

MLL5255A 

♦ MOTA 

206 - 47 

MMBZ5235 

SPR 

177 -133 

MD22N01 

ORIJ 

430 -113 

MF2A400F 

♦AEIL 1 

260 

- 77 

ML30A 

MSC 

349 

- 82 

MLL5255B 

♦MOTA 

206 - 42 

MMBZ5236 

SPR 

179 -132 

MD25X1 

ORIJ 

431 -109 

MF2A600 

♦AEIL 1 

260 

-206 

ML39A 

MSC 

349 

- 83 

MLL5256 

♦ MOTA 

206 -196 

MMBZ5237 

SPR 

181 -104 

MD45H01 

ORIJ 

432 -214 

MF2A600F 

♦AEIL 

260 

-207 

ML51A 

MSC 

349 

- 84 

MLL5256A 

♦MOTA 

206 -189 

MMBZ5238 

SPR 

183 -126 

MD50 

♦SELI 

234 -107 

MF2A800 

♦AEIL 

261 

- 64 

ML60A 

MSC 

349 

- 85 

MLL5256B 

♦MOTA 

206 -170 

MMBZ5239 

SPR 

184 -126 

MD100X08C 

ORIJ 

433 -125 

MF2B100 

♦AEIL 

258 

-134 

ML82A 

MSC 

349 

- 86 

MLL5257 

♦MOTA 

208 - 83 

MMBZ5240 

SPR 

186 -176 

MD125N08C 

ORIJ 

433 -183 

MF2B100F 

♦AEIL 

258 

-135 

ML100A 

MSC 

349 

- 87 

MLL5257A 

♦MOTA 

208 - 77 

MMBZ5241 

SPR 

188 -153 

MD234 

MITJ 

234 -137 

MF2B200 

♦AEIL 

259 

-131 

ML110A 

MSC 

349 

• 88 

MLL5257B 

♦MOTA 

208 - 58 

MMBZ5242 

SPR 

190 - 97 

MD235 

MITJ 

234 -138 

MF2B200F 

♦AEIL 

259 

-132 

ML4202 

MICB 

445 

- 59 

MLL5258 

♦MOTA 

209 -154 

MMBZ5243 

SPR 

192 - 92 

MD236 

MITJ 

234 -139 

MF2B400 

♦AEIL 

260 

- 90 

ML4204 

MICB 

445 

- 60 

MLL5258A 

♦MOTA 

209 -149 

MMBZ5244 

SPR 

193 -162 
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1. TYPE 

No. 


( iN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


■KQaEIS 

■zona 

ifT'f'il'T— 






ii'iiFii 1 rrn'i 


194 -106 

MPTEie 

ij5E 


MR911 


287 

-216 



EkVJBHkl 

MT486 


235 - 63 

MMBZ5246 

SPR 

196 . 22 


♦ MOTA 


MR912 

MOTA 

288 

- 67 

MS214 

SOD 

437 - 4 

MT486A 

♦ MSC 

235 - 50 

MMBZ5247 

SPR 

197 . 94 

MPTE18C 

♦GSE 

350 - 7 

MR914 

MOTA 

288 

•169 

MS224 

SOD 

437 - 5 

MT486B 

♦ MSC 

235 - 51 

MMBZ5248 

SPR 

198 . 14 


♦ MOTA 



MOTA 

289 

- 33 

MS301 

SOD 

238 - 53 

MT700 

MSC 

245 -191 

MMBZ5249 

SPR 

199 -108 

MPTE22 

GSE 

350 - 8 


MOTA 

289 

-108 

MS302 

SOD 

238 - 54 

MT701 

MSC 

247 ■ 48 

MMBZ5250 

SPR 

200 - 27 


♦ MOTA 


MR918 

MOTA 

402 

■148 

MS303 

SOD 

238 - 38 

MT702 

MSC 

245 -192 

MMBZ5251 

SPR 

201 -119 

MPTE22C 

♦GSE 

350 - 9 


CODI 

402 

- 6 

MS314 

SOD 

437 - 6 

MT703 

MSC 

245 -193 

MMBZ5252 

SPR 

203 - 39 


♦ MOTA 



♦MSC 

238 

-101 

MS324 

SOD 

437 - 7 

MT704 

MSC 

245 - 96 

MMBZ5253 

SPR 

204 - 91 

MPTE36 

GSE 

350 ■ 10 


♦MSC 

238 

-170 

MS334 

SOD 

437 - 8 

MT705 

MSC 

246 - 30 

MMBZ5254 

SPR 

204 -171 


♦ MOTA 



♦MSC 

239 

- 46 

MS514 

SOD 

437 - 9 

MT706 

MSC 

245 - 97 

MMBZ5255 

SPR 

206 - 24 

MPTE36C 

♦GSE 

350 - 11 


♦MSC 

239 

-152 

MS524 

SOD 

437 - 10 

MT707 

MSC 

245 -204 

MMBZ5256 

SPR 

206 -110 


♦ MOTA 


MR1005 

♦MSC 

240 

- 12 

MS8111 

♦SOD 

436 - 59 

MT708 

MSC 

245 -108 

MMBZ5257 

SPR 

207 -191 

MPTE45 

GSE 

350 - 12 


♦MSC 

240 

- 86 

MS8121 

♦SOD 

436 - 60 

MT709 

MSC 

246 - 1 

MMBZ5263 

SPR 

214 -153 


♦ MOTA 



♦MSC 

240 

-130 

MS8211 

♦SOD 

436 - 61 

MT710 

MSC 

245 -111 

MMBZ5265 

SPR 

215 -167 

MPTE45C 

♦GSE 

350 - 13 

MR1120 

♦MOTA 

294 

■193 

MS8221 

♦SOD 

436 - 62 

MT711 

MSC 

246 - 6 

MMD70 

♦ MOTA 

245 -220 


♦ MOTA 


MR1121 

♦MOTA 

295 

■ 3 

MS8311 

♦SOD 

436 - 63 

MT712 

MSC 

246 -193 

MMD6050 

♦ MOTA 

246 - 46 

MPZ5-16A 

♦MOTA 

350 - 14 

MR1122 

♦ MOTA 

295 

- 38 

MS9010 

♦SOD 

436 - 64 

MT713 

MSC 

246 -195 

MMD6100 

♦ MOTA 

246 - 47 

MPZ5-16B 

♦ MOTA 

350 - 15 


♦ MOTA 

295 

- 61 

MS9020 

♦SOD 

436 - 65 

MT714 

MSC 

246 -198 

MMD6150 

♦ MOTA 

246 - 48 

MPZ5-32A 

♦MOTA 

350 - 16 


♦MOTA 

295 

- 91 

MS9030 

♦SOD 

436 - 66 

MT715 

MSC 

246 -200 

MMD7000 

♦ MOTA 

246 - 49 

MPZ5-32B 

♦ MOTA 

350 - 17 


♦ MOTA 

295 

-110 

MS9040 

♦SOD 

436 ■ 67 

MT716 

MSC 

246 -199 

MP61 

♦ Dll 

366 - 60 

MPZ5-32C 

♦MOTA 

350 - 18 


♦ MOTA 

295 

-139 

MS9070 

♦SOD 

436 - 68 

MT717 

MSC 

246 -201 

MP61G 

♦Dll 

366 - 61 

MPZ5-180A 

♦MOTA 

350 - 19 

iyjsaik2:^^^l 

♦MOTA 

295 

-174 

MSB1 

♦MSC 

360 -126 

MT890 

♦ MSC 

234 -106 

MP62 

♦Dll 

366 - 85 

MPZ5-180B 

♦ MOTA 

350 - 20 


♦MOTA 

403 

- 74 

MSB2 

♦MSC 

360 -159 

MT2060 

♦ MSC 

232 - 57 

MP62G 

♦Dll 

366 - 86 

MPZ5-180C 

♦ MOTA 

350 - 21 

MR1200#B 

CODI 

428 

-133 

MSB4 

♦MSC 

360 -194 

MT2060A 

♦ MSC 

232 - 58 

MP64 

♦Dll 

366 -114 

MQ8/5 

SLCB 

232 -110 

MR1205FL 

♦ MOTA 

302 

-184 

MSB05 

♦MSC 

360 - 98 

MT2061 

♦ MSC 

232 - 59 

MP64G 

♦Dll 

366 -115 

MR1-1000 

♦ MOTA 

401 -213 

MR1209FL 

♦MOTA 

303 

■ 10 

MSB6 

♦MSC 

361 - 17 

MT2061A 

♦ MSC 

232 - 60 

MP066 

GIC 

276 -190 

MR1-1200 

♦ MOTA 

248 -147 

MR1215SL 

♦MOTA 

306 

- 25 

MSB8 

♦MSC 

361 - 44 

MT5010 

MSC 

236 - 18 

MP066A 

GIC 

276 -191 

MR1-1400 

♦MOTA 

248 -148 

MR1219SL 

♦ MOTA 

306 

■122 

MSB10 

♦ MSC 

361 - 66 

MT5011 

MSC 

236 - 19 

MP66 

♦Dll 

366 -142 

MR1-1600 

♦ MOTA 

248 -158 

MR1245FL 

♦ MOTA 

310 

■216 

MSD6100 

♦MOTA 

247 - 47 

MT5050 

MSC 

236 - 16 

MP66G 

♦Dll 

366 -143 

MR1Z 

♦SAKJ 

282 -175 

MR1245SL 

♦ MOTA 

310 

■217 

MSD6101 

MOTA 

245 -219 

MT5051 

MSC 

236 . 17 

MP067 

GIC 

277 - 13 

MR100 

CODI 

280 -114 

MR1249FL 

♦ MOTA 

311 

■ 34 


SPR 


MT5100 

♦ MSC 

236 - 20 

MP067A 

GIC 

277 - 14 

MR200 

CODI 

280 -214 

MR1249SL 

♦MOTA 

311 

- 35 

MSD6102 

♦MOTA 

246 - 58 

MT5101 

♦ MSC 

236 . 21 

MP068 

GIC 

277 - 48 

MR327 

♦ MOTA 

299 - 87 

MR1265FL 

♦MOTA 

311 

-196 


SPR 


MT5102 

♦MSC 

236 . 22 

MP068A 

GIC 

277 - 49 

MR328 

♦ MOTA 

299 -105 

MR1269FL 

♦MOTA 

311 

-199 

MSD6150 

♦MOTA 

246 - 59 

MT5103 

♦ MSC 

236 - 23 

MP68 

♦Dll 

366 -169 

MR330 

♦ MOTA 

299 -155 


♦MOTA 

260 

-187 


SPR 


MT5139 

♦ MSC 

232 - 14 

MP68G 

♦ Dll 

366 -170 

MR331 

♦ MOTA 

403 -133 


♦MOTA 

260 

-188 

MSKaB500-445-1.5 

364 - 7 

MTS 140 

♦MSC 

232 - 15 

MP81 

♦Dll 

367 - 13 

MR400 

CODI 

281 -119 


♦ MOTA 

260 

-189 


♦SEKG 


MTZ4.7 

RHMJ 

169 -176 

MP81G 

♦ Dll 

367 - 14 

MR500 

ASI 

287 -203 


♦ MOTA 

260 

-190 

MSKaB660-585-1.5 

364 - 8 

MTZ5.1 

RHMJ 

171 - 53 

MP82 

♦ Dll 

367 - 30 


♦MOTA 



CODI 

429 

-117 


♦SEKG 


MTZ5.6 

RHMJ 

172 -133 

MP82G 

♦ Dll 

367 - 31 

MR501 

ASI 

288 - 45 

MR1815SL 

♦MOTA 

306 

- 26 

MSKB80-70-1.5 


363 - 87 

MTZ6.2 

RHMJ 

174 -145 

MP84 

♦ Dll 

367 - 46 


♦ MOTA 


MR181SSL 

♦MOTA 

306 

-123 


♦SEKG 


MTZ6.8 

RHMJ 

177 -170 

MP84G 

♦ Dll 

367 - 47 

MR502 

ASI 

288 -125 


♦MOTA 

297 

-106 

MSKB250-220-1.5 

363 -169 

MTZ7.5 

RHMJ 

179 -164 

MP86 

♦ Dll 

367 - 63 


♦ MOTA 


MR2001S 

♦ MOTA 

297 

-123 


♦SEKG 


MTZ8.2 

RHMJ 

181 -145 

MP86G 

♦Dll 

367 - 64 

MR504 

ASI 

289 - 4 


♦MOTA 

297 

-146 

MSZ7.5 

♦SELI 

179 -142 

MTZ9.1 

RHMJ 

184 -192 

MP88 

♦Dll 

367 - 79 


♦MOTA 



♦ MOTA 

297 

-182 

MSZ8.2 

♦SELI 

161 -121 

MTZ10 

RHMJ 

187 - 16 

MP88G 

♦Dll 

367 - 80 

MR506 

ASI 

289 - 86 


♦MOTA 

297 

-209 

MSZ9.1 

♦SELI 

184 -137 

MTZ11 

RHMJ 

188 -181 

MP101 

♦Dll 

367 -137 


♦ MOTA 



♦MOTA 

298 

- 7 

MSZ10 

♦SELI 

186 -199 

MTZ12 

RHMJ 

190 -139 

MP101G 

♦Dll 

367 -151 

MR508 

ASI 

289 -155 

MR2010S 

♦ MOTA 

403 

-119 

MT020 

MSC 

276 -194 

MTZ13 

RHMJ 

192 -116 

MP102 

♦Dll 

367 -175 


♦MOTA 



♦ MOTA 

298 

- 66 

MT020A 

MSC 

276 -174 

MTZ15 

RHMJ 

194-140 

MP102G 

♦Dll 

367 -189 

MR510 

ASI 

402 -187 


♦MOTA 

257 

-202 

MT021 

♦MSC 

276 -136 

MTZ16 

RHMJ 

196 - 45 

MP104 

♦Dll 

367 -215 


♦ MOTA 


MR2401 

♦MOTA 

298 

- 68 

MT021A 

♦MSC 

276 -137 

MTZ18 

RHMJ 

198 - 48 

MP104G 

♦Dll 

368 - 9 

MR600 

CODI 

282 - 9 

MR2401F 

♦ MOTA 

258 

■148 

MT022 

♦MSC 

276 -148 

MTZ20 

RHMJ 

200 - 50 

MP106 

♦Dli 

368 - 33 

MR750 

♦ MOTA 

291 -119 


♦ MOTA 

298 

- 70 

MT022A 

♦MSC 

276 -149 

MTZ22 

RHMJ 

201 -153 

MP106G 

♦Dll 

368 - 47 

MR751 

♦ MOTA 

298 - 18 

MR2402F 

♦ MOTA 

259 

-154 

MT023 

♦ MSC 

276 -167 

MTZ24 

RHMJ 

203 - 58 

MP108 

♦Dll 

368 - 65 

MR752 

♦MOTA 

298 - 28 

MR2404 

♦ MOTA 

298 

■ 78 

MT023A 

♦MSC 

276 -168 

MTZ607,A 

MSC 

172 -210 

MP108G 

♦Dll 

368 - 76 

MR754 

♦ MOTA 

298 - 41 

MR2404F 

♦MOTA 

260 

-113 

MT030 

♦MSC 

276 -199 

MTZ608,A 

MSC 

175 - 62 

MP605 

♦Dll 

366 - 36 

MR756 

♦MOTA 

298 - 49 

MR2406 

♦MOTA 

298 

- 80 

MT030A 

♦MSC 

276 -200 

MTZ609,A 

MSC 

177 - 37 

MP605G 

♦ Dll 

366 - 37 

MR758 

♦ MOTA 

292 -169 

MR2406F 

♦MOTA 

261 

- 31 

MT040 

♦ MSC 

276 -212 

MTZ610,A 

MSC 

178 • 32 

MP610 

♦Dll 

366 -189 

MR760 

♦ MOTA 

403 - 14 


♦MOTA 

298 

-126 

MT040A 

♦MSC 

276 -213 

MTZ611,A 

MSC 

180 - 31 

MP610G 

♦Dll 

366 -190 

MR800 

CODI 

282 - 93 

MR2500M 

♦MOTA 

298 

-127 

MT050 

♦ MSC 

277 - 23 

MTZ612,A 

MSC 

182 - 9 

MP805 

♦ Dll 

366 -219 

MR800#B 

MOTA 

239 -215 


♦MOTA 

298 

-160 

MT050A 

♦MSC 

277 - 24 

MTZ613.A 

MSC 

185 - 44 

MP805G 

♦Dll 

367 - 1 : 

MR801 

MOTA 

238 -213 

MR2501M 

♦MOTA 

298 

-161 

MT060 

♦ MSC 

277 - 34 

MTZ614,A 

MSC 

187 - 89 

MP810 

♦ Dll 

367 - 92 ! 

MR802 

MOTA 

239 -100 


♦MOTA 

298 

-220 

MT060A 

♦ MSC 

277 - 35 

MTZ615,A 

MSC 

189 - 31 

MP810G 

♦Dll 

367 - 93 

MR804 

MOTA 

239 -194 

MR2502M 

♦MOTA 

299 

- 1 

MT070 

♦ MSC 

277 - 52 

MTZ616,A 

MSC 

190 -202 

MP1005 

♦ Dll 

367 -107 

MR806 

MOTA 

240 - 48 


♦MOTA 

299 

- 73 

MT070A 

♦ MSC 

277 - 53 

MTZ617,A 

MSC 

192 -168 

MP1005G 

♦ Dll 

367 -120 

MR810 

♦MOTA 

257 -197 

MR2504M 

♦MOTA 

299 

- 74 

MT080 

♦ MSC 

277 - 57 

MTZ618,A 

MSC 

194 -188 

MP1010 

♦ Dll 

368 - 84 

MR811 

♦ MOTA 

258 -136 


♦MOTA 

299 

-136 

MT080A 

♦ MSC 

277 - 58 

MTZ619,A 

MSC 

196 - 97 

MP1010G 

♦ Dll 

368 - 91 

MR812 

♦ MOTA 

259 -133 

MR2506M 

♦MOTA 

299 

-137 

MT090 

♦MSC 

277 - 69 

MTZ620,A 

MSC 

198 -101 

MPD200 

UNI 

231 -115 

MR813 

♦MOTA 

259 -207 


♦MOTA 

299 

-171 

MT090A 

♦ MSC 

277 - 70 

MTZ621.A 

MSC 

200 -101 

MPD201 

UNI 

231 -118 

MR814 

♦ MOTA 

260 - 92 

MR2508M 

♦MOTA 

299 

-172 

MT100#B 

♦ MSC 

401 - 85 

MTZ622,A 

MSC 

201 -206 

MPD203 

UNI 

231 -116 

MR816 

♦ MOTA 

260 -133 


♦ MOTA 

403 

-144 

MT100A 

♦ MSC 

401 - 86 

MTZ623.A 

MSC 

203 -103 

MPD300 

UNI 

231 -120 

MR817 

♦ MOTA 

261 - 79 

MR2510M 

♦ MOTA 

403 

-145 

MT170 

♦ MSC 

235 -199 

MTZ624,A 

MSC 

205 - 35 

MPD301 

UNI 

231 -121 

MR818 

♦MOTA 

261 -130 


♦ MOTA 

326 

- 36 

MT200 

♦ MSC 

242 -211 

MTZ625.A 

MSC 

206 -171 

MPD302 

UNI 

231 -122 

MR820 

♦FGRS 

257 -205 

MR2525 

♦ MOTA 

298 

- 91 

MT201 

♦ MSC 

243 - 42 

MTZ626.A 

MSC 

208 - 59 

MPD400 

UNI 

231 -124 


♦MOTA 


MR2525L 

♦MOTA 

326 

- 37 

MT202 

♦ MSC 

243 - 87 

MTZ627.A 

MSC 

209 -135 

MPD401 

UNI 

231 -125 

MR821 

♦ FGRS 

258 -151 

MR2525R 

MEHK 

298 

- 92 

MT203 

♦MSC 

243 - 91 

MTZ628.A 

MSC 

210 -171 

MPD402 

UNI 

231 -126 


♦ MOTA 



♦MOTA 



MT204 

♦MSC 

243 - 94 

MTZ629,A 

MSC 

211 -188 

MPI3401 

♦ MOTA 

439 - 86 

MR822 

♦FGRS 

259 -155 

1 Al SKKIti 

♦ MSC 

238 

-102 

MT205 

♦MSC 

243 - 96 

MTZ630.A 

MSC 

212 -200 

MPT5 

♦GSE 

349 - 89 


♦ MOTA 



♦ MSC 

238 

-171 

MT206 

♦MSC 

243 - 99 

MU2 

THEF 

251 - 35 

MPT8 

♦GSE 

349 - 90 

MR824 

♦FGRS 

260 -114 


♦ MSC 

239 

- 47 

MT207 

♦MSC 

242 -212 

MU3 

THEF 

251 - 38 

MPT8C 

♦GSE 

349 - 91 


♦ MOTA 



♦ MSC 

239 

-153 

MT208 

♦MSC 

243 - 43 

MU4 

THEF 

251 - 39 

MPT10 

♦GSE 

349 - 92 

MR826 

♦FGRS 

261 - 32 

1 kV 1 : tcii 

♦ MSC 

240 

- 13 

MT209 

♦MSC 

243 - 88 

MU5 

THEF 

251 - 42 

MPT10C 

♦GSE 

349 - 93 


♦ MOTA 



♦ MSC 

240 

- 87 

MT210 

♦MSC 

243 - 92 

MU6 

THEF 

251 . 44 

MPT12 

♦GSE 

349 - 94 

MR830 

♦ MOTA 

257 -166 

1 y I 

♦MSC 

240 

■131 

MT211 

♦MSC 

243 - 95 

MU8 

THEF 

251 - 46 

MPT12C 

♦GSE 

349 - 95 

MR831 

♦ MOTA 

258 - 87 


♦ MOTA 

302 

■130 

MT212 

♦MSC 

243 - 97 

MU10 

THEF 

251 - 51 

MPT15 

♦GSE 

349 - 96 

MR832 

♦ MOTA 

259 - 85 

MR5010 

♦ MOTA 

302 

■145 

MT213 

♦MSC 

243 -100 

MU20 

THEF 

251 - 70 

MPT15C 

♦GSE 

349 - 97 

MR834 

♦ MOTA 

260 - 52 

MR5020 

♦ MOTA 

302 

-175 

MT456 

♦ MSC 

236 -198 

MUR105 

♦ MOTA 

257 -204 

MPT18 

♦GSE 

349 - 98 

MR836 

♦ MOTA 

260 -182 

MR5030 

♦ MOTA 

302 

-185 

MT456A 

♦MSC 

235 - 34 

MUR110 

♦ MOTA 

258 -150 

MPT18C 

♦GSE 

349 - 99 

MR850 

♦ FGRS 

257 -167 

MR5040 

♦ MOTA 

302 

-210 

MT457 

♦ MSC 

234 -105 

MUR115 

♦ MOTA 

258 -208 

MPT22 

♦GSE 

349 -100 


♦ MOTA 


MR5059 

♦MOTA 

284 

- 10 

MT457A 

♦ MSC 

235 - 35 

MUR405 

♦ MOTA 

252 - 20 

MPT22C 

♦GSE 

349 -101 

MR85O0 

♦FGRS 

257 -168 

MR5060 

♦MOTA 

284 

-118 

MT458 

♦ MSC 

233 -139 

MUR410 

♦ MOTA 

252 -204 

MPT36 

♦GSE 

349 -102 

MR851 

♦ FGRS 

258 - 88 

MR5061 

♦MOTA 

285 

■ 2 

MT458A 

♦ MSC 

235 - 36 

MUR415 

♦ MOTA 

253 -172 

MPT36C 

♦GSE 

349 -103 


♦MOTA 


MR-1 

SAKJ 

282 

-197 

MT459 

♦ MSC 

232 -180 

MUR605CT 

♦ MOTA 

257 -109 

MPT45 

♦GSE 

349 -104 

MR8510 

♦ FGRS 

258 - 89 

MR-1C 

SAKJ 

405 

- 69 

MT459A 

♦ MSC 

235 - 37 

MUR610CT 

♦ MOTA 

258 - 14 

MPT45C 

♦GSE 

349 -105 

MR852 

♦ FGRS 

259 - 86 

MRD821 

♦CODI 

174 

- 82 

MT461 

♦ MSC 

234 -101 

MUR615CT 

♦ MOTA 

258 -173 

MPTE5 

GSE 

349 -106 


♦ MOTA 



♦CODI 

174 

- 83 

MT461A 

♦ MSC 

235 - 38 

MUR620CT 

♦ MOTA 

259 - 7 


♦ MOTA 


MR8520 

♦ FGRS 

259 - 87 

MRD825 

♦CODI 

174 

- 84 

MT462 

♦ MSC 

232 -183 

MUR805 

♦MOTA 

257 -110 

MPTE5C 

♦MOTA 

349 -107 

MR854 

♦ FGRS 

260 - 53 

MRD827 

♦CODI 

174 

- 85 

MT462A 

♦ MSC 

235 - 39 

MUR810 

♦ MOTA 

258 - 15 

MPTE8 

♦ GSE 

349 -108 


♦ MOTA 


MRD829 

♦CODI 

174 

- 86 

MT463 

♦ MSC 

232 -175 

MUR815 

♦ MOTA 

258 -174 


♦ MOTA 


MR8540 

♦FGRS 

260 - 54 

MRD921 

♦CODI 

174 

- 87 

MT463A 

♦ MSC 

235 - 40 

MUR820 

♦ MOTA 

259 - 34 

MPTE8C 

♦ GSE 

349 -109 

MR856 

♦ FGRS 

260 -183 


♦CODI 

174 

- 88 

MT464 

♦ MSC 

232 -181 

MUR830 

♦ MOTA 

259 -168 


♦ MOTA 



♦ MOTA 



♦CODI 

174 

- 89 

MT464A 

♦ MSC 

235 ■ 41 

MUR840 

♦ MOTA 

260 - 5 

MPTE10 

GSE 

349 -110 

MR8560 

♦FGRS 

260 -184 


♦CODI 

174 

- 90 

MT482 

♦ MSC 

235 - 59 

MUR850 

♦ MOTA 

260 -119 


♦ MOTA 


MR860 

♦ MOTA 

257 -169 

MRD929 

♦CODI 

174 

- 91 

MT482A 

♦ MSC 

235 ■ 42 

MUR860 

♦ MOTA 

260 -142 

MPTE10C 

♦ GSE 

350 - 1 

MR861 

♦ MOTA 

258 - 90 

MRF100 

CODI 

241 

- 71 

MT482B 

♦ MSC 

235 ■ 43 

MUR870 

♦ MOTA 

261 - 34 


♦ MOTA 


MR862 

♦ MOTA 

259 - 88 


CODI 

241 

- 77 

MT483 

♦ MSC 

235 ■ 60 

MUR880 

♦ MOTA 

261 - 43 

MPTE12 

GSE 

350 - 2 

MR864 

♦ MOTA 

260 - 55 


CODI 

241 

- 87 

MT483A 

♦ MSC 

235 ■ 44 

MUR890 

♦ MOTA 

261 - 99 


♦ MOTA 


MR866 

♦ MOTA 

260 -185 

MRF600 

CODI 

241 

- 95 

MT483B 

♦ MSC 

235 ■ 45 

MUR 1505 

♦ MOTA 

257 -111 

MPTE12C 

♦GSE 

350 - 3 

MR870 

♦ MOTA 

257 -170 


CODI 

241 

-102 

MT484 

♦ MSC 

235 - 61 

MUR1510 

♦ MOTA 

258 - 16 


♦ MOTA 


MR871 

♦ MOTA 

258 - 91 


CODI 

241 

-117 

MT484A 

♦ MSC 

235 - 46 

MUR1515 

♦ MOTA 

258 -175 

MPTE15 

GSE 

350 - 4 

MR872 

♦ MOTA 

259 - 89 


CODI 

241 

-127 

MT484B 

♦MSC 

235 - 47 

MUR1520 

♦ MOTA 

259 - 35 


♦ MOTA 


MR874 

♦ MOTA 

260 - 56 


CODI 

241 

-135 

MT485 

♦ MSC 

235 - 62 

MUR1530 

♦ MOTA 

259 -169 

MPTE15C 

♦GSE 

350 - 5 

MR876 

♦ MOTA 

260 -186 

MS1 14 

SOD 

437 

- 1 

MT485A 

♦MSC 

235 - 48 

MUR1540 

♦ MOTA 

260 - 6 


♦ MOTA 


MR910 

MOTA 

287 -164 

MSI 24 

SOD 

437 

- 2 

MT485B 

♦ MSC 

235 - 49 

MUR1550 

♦ MOTA 

260 -120 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

K 


IN TYPE NUMeER SEQUENCE 






TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

ifgi?^riT;i jggaairo— 


Pq&Line 1 

MUR1560 


260 

-143 

MZ16-1200 


406 

-189 


184 

- 94 

MZ96iB 

mSC 

217 

-102 

MZ5818 


385 

- 43 

MUR1605CT 

♦ MOTA 

257 

-112 

MZ16-1200R 

♦AEIL 

406 

-190 

MZ410,A,B,C 

MITJ 

187 

-179 

MZ970 

MSC 

217 

-121 

MZ5820 

♦ MSC 

385 

-197 

MUR1610CT 

♦ MOTA 

258 

- 17 

MZ41-600 

♦AEIL 

301 

-216 

MZ412AB.C 

MITJ 

191 

- 60 

MZ975 

MSC 

218 

- 87 

MZ5822 

♦ MSC 

386 

-101 

MUR1615CT 

♦ MOTA 

258 

-176 

MZ41-600R 

♦AEIL 

301 

-217 

MZ414AB,C 

MITJ 

194 

- 7 

MZ980 

MSC 

218 

-110 

MZ5824 

♦ MSC 

387 

- 18 

MUR1620CT 

♦ MOTA 

259 

- 8 

MZ41-800 

♦AEIL 

302 

- 28 

MZ416AB,C 

MITJ 

196 

-153 

MZ982 

MSC 

219 

- 59 

MZ5827 

♦ MSC 

387 

-156 

MUR2505 

♦ MOTA 

257 

-124 

MZ41-800R 

♦AEIL 

302 

- 29 

MZ418AB 

MITJ 

198 

-169 

MZ990 

MSC 

219 

-102 

MZ5830 

♦MSC 

388 

- 76 

MUR2510 

♦ MOTA 

258 

- 31 

MZ41-1000 

♦AEIL 

403 

-180 

MZ420,A,B 

MITJ 

200 

-161 

MZ991 

MSC 

220 

- 38 

MZ5833 

♦MSC 

388 

-181 

MUR2515 

♦ MOTA 

258 

-190 

MZ41-1000R 

AEIL 

403 

-181 

MZ422,A,B 

MITJ 

202 

- 61 

MZ2360 

♦ MOTA 

163 

- 24 

MZ5836 

♦ MSC 

389 

- 95 

MUR2520 

♦ MOTA 

259 

- 19 

MZ41-1200 

♦AEIL 

407 

- 33 

MZ424,A,B 

MITJ 

203 

-159 

MZ2361 

♦MOTA 

163 

- 69 

MZ5839 

♦MSC 

390 

- 63 

MUR3005PT 

♦ MOTA 

272 

- 62 

MZ41.1200R 

♦AEIL 

407 

- 34 

MZ605 

♦ MOTA 

174 

- 73 

MZ4678 

♦ MOTA 

163 

-102 

MZ5840 

♦ MSC 

390 

- 70 

MUR3010PT 

♦ MOTA 

272 

- 74 

MZ71-600 

♦AEIL 

304 

-154 

MZ610 

♦ MOTA 

174 

- 74 

MZ5110 

MSC 

395 

-122 

MZ5843 

♦ MSC 

390 

-105 

MUR3015PT 

♦ MOTA 

272 

- 88 

MZ71-600R 

♦AEIL 

304 

-155 

MZ620 

♦ MOTA 

174 

- 75 

MZ5111 

MSC 

396 

- 56 

MZ5845 

♦ MSC 

390 

-183 

MUR3020PT 

♦ MOTA 

272 

- 94 

MZ71-800 

♦AEIL 

304 

-186 

MZ640 

♦MOTA 

174 

- 76 

MZ5112 

MSC 

396 

-142 

MZ5847 

♦MSC 

391 

- 37 

MUR5005 

♦ MOTA 

257 

-125 

MZ71-800R 

♦AEIL 

304 

-187 

MZ706 

MSC 

178 

-189 

MZ5113 

MSC 

397 

- 31 

MZ5850 

♦ MSC 

391 

-122 

MUR5010 

♦ MOTA 

258 

- 32 

MZ71-1000 

♦ AEIL 

404 

- 14 

MZ707 

MSC 

180 

-182 

MZ5114 

MSC 

397 

-115 

MZ5851 

♦ MSC 

391 

-175 

MUR5015 

♦ MOTA 

258 

-191 

MZ71-1000R 

♦AEIL 

404 

- 15 

MZ708 

MSC 

182 

-172 

MZ5115 

MSC 

397 

-168 

MZ5856 

♦ MSC 

392 

- 87 

MUR5020 

♦ MOTA 

259 

- 20 

MZ71-1200 

♦AEIL 

407 

- 91 

MZ709 

MSC 

186 

- 3 

MZ5116 

MSC 

398 

- 58 

MZ5860 

♦ MSC 

392 

-172 

MUR8100 

♦ MOTA 

261 

-104 

MZ71-1200R 

♦AEIL 

407 

- 92 

MZ710 

MSC 

188 

- 72 

MZ5117 

MSC 

398 

-128 

MZ5862 

♦ MSC 

216 

- 8 

MUR10005CT 

♦ MOTA 

272 

- 64 

MZ110 

MSC 

220 

-193 

MZ711 

MSC 

189 

-185 

MZ5118 

MSC 

398 

-171 

MZ5868 

♦ MSC 

393 

- 99 

MUR10010CT 

♦ MOTA 

272 

- 76 

MZ111 

MSC 

221 

-150 

MZ712 

MSC 

191 

-160 

MZ5119 

MSC 

399 

- 53 

MZ5870 

♦ MSC 

393 

-173 

MUR10015CT 

♦MOTA 

272 

- 90 

MZ112 

MSC 

222 

-106 

MZ713 

MSC 

193 

-101 

MZ5120 

MSC 

399 

- 80 

MZ5875 

♦ MSC 

394 

- 16 

MUR10020CT 

♦ MOTA 

272 

- 96 

MZ113 

MSC 

223 

- 57 

MZ714 

MSC 

194 

- 40 

MZ5122 

MSC 

399 

-146 

MZ5880 

♦ MSC 

394 

- 96 

MUR20005CT 

♦MOTA 

272 

- 65 

MZ114 

MSC 

223 

-125 

MZ715 

MSC 

195 

-156 

MZ5124 

MSC 

399 

-157 

MZ5882 

♦ MSC 

394 

-127 

MUR20010CT 

♦MOTA 

272 

- 77 

MZ115 

MSC 

224 

- 90 

MZ716 

MSC 

197 

- 35 

MZ5126 

MSC 

399 

-166 

MZ5890 

♦MSC 

395 

- 8 

MUR20015CT 

♦MOTA 

272 

- 91 

MZ116 

MSC 

225 

- 28 

MZ718 

MSC 

199 

- 55 

MZ5128 

MSC 

399 

-177 

MZ5891 

♦ MSC 

395 

- 38 

MUR20020CT 

♦MOTA 

272 

- 97 

MZ117 

MSC 

225 

- 91 

MZ720 

MSC 

201 

- 48 

MZ5130 

MSC 

399 

-184 

MZ5906 

MSC 

379 

- 32 

MV12A 

♦SOD 

405 

-192 

MZ118 

MSC 

226 

- 50 

MZ722 

MSC 

202 

-154 

MZ5132 

MSC 

399 

-193 

MZ5907 

MSC 

379 

-146 

MV12B 

♦SOD 

405 

-207 

MZ119 

MSC 

226 

-104 

MZ724 

MSC 

204 

- 41 

MZ5134 

MSC 

400 

- 5 

MZ5908 

MSC 

380 

- 69 

MV12C 

♦SOD 

405 

-220 

MZ120 

MSC 

227 

- 45 

MZ727 

MSC 

205 

-196 

MZ5136 

MSC 

400 

- 12 

MZ5909 

MSC 

380 

-196 

MV16A 

♦SOD 

412 

- 12 

MZ122 

MSC 

227 

- 75 

MZ730 

MSC 

207 

-121 

MZ5138 

MSC 

400 

- 19 

MZ5910 

MSC 

381 

- 94 

MV16B 

♦SOD 

412 

- 16 

MZ124 

MSC 

227 

- 84 

MZ733 

MSC 

209 

- 7 

MZ5140 

MSC 

400 

- 28 

MZ5912 

MSC 

382 

-103 

MV16C 

♦SOD 

412 

• 22 

MZ126 

MSC 

227 

- 94 

MZ736 

MSC 

210 

- 61 

MZ5210 

♦ MSC 

395 

-133 

MZ5913 

MSC 

383 

- 19 

MV20A 

♦ SOD 

414 

-189 

MZ127 

MSC 

227 

-108 

MZ739 

MSC 

211 

- 98 

MZ5211 

♦ MSC 

396 

- 62 

MZ5914 

MSC 

383 

-110 

MV20B 

♦SOD 

415 

- 8 

MZ128 

MSC 

227 

-113 

MZ740 

MSC 

211 

-127 

MZ5212 

♦ MSC 

396 

-149 

MZ5915 

MSC 

383 

-184 

MV20C 

♦SOD 

415 

- 33 

MZ130 

MSC 

227 

-123 

MZ743 

MSC 

212 

-109 

MZ5213 

♦ MSC 

397 

- 38 

MZ5916 

MSC 

384 

- 92 

MV24A 

♦ SOD 

416 

-204 

MZ132 

MSC 

227 

-132 

MZ745 

MSC 

212 

-139 

MZ5214 

♦MSC 

397 

-121 

MZ5918 

MSC 

385 

- 50 

MV24B 

♦SOD 

416 

-210 

MZ133 

MSC 

227 

-146 

MZ747 

MSC 

213 

-126 

MZ5215 

♦ MSC 

397 

-175 

MZ5920 

MSC 

386 

- 3 

MV24C 

♦SOD 

416 

-220 

MZ134 

MSC 

227 

-150 

MZ750 

MSC 

213 

-162 

MZ5216 

♦ MSC 

398 

- 65 

MZ5922 

MSC 

386 

-108 

MV28A 

♦ SOD 

418 

-150 

MZ136 

MSC 

227 

-159 

MZ751 

MSC 

214 

-121 

MZ5217 

♦ MSC 

398 

-131 

MZ5924 

MSC 

387 

- 25 

MV28B 

♦SOD 

418 

-153 

MZ138 

MSC 

227 

-166 

MZ756 

MSC 

215 

-110 

MZ5218 

♦ MSC 

398 

-178 

MZ5927 

MSC 

387 

-164 

MV28C 

♦SOD 

418 

-160 

MZ139 

MSC 

227 

-176 

MZ760 

MSC 

215 

-156 

MZ5219 

♦ MSC 

399 

- 56 

MZ5930 

MSC 

388 

- 83 

MV32A 

♦SOD 

420 

- 50 

MZ140 

MSC 

227 

-189 

MZ762 

MSC 

216 

-114 

MZ5220 

♦ MSC 

399 

- 86 

MZ5933 

MSC 

388 

-189 

MV32B 

♦SOD 

420 

- 53 

MZ210 

♦MSC 

220 

-198 

MZ768 

MSC 

217 

- 95 

MZ5222 

♦ MSC 

399 

-149 

MZ5936 

MSC 

389 

-102 

MV32C 

♦SOD 

420 

- 55 

MZ211 

♦MSC 

221 

-155 

MZ770 

MSC 

217 

-117 

MZ5224 

♦ MSC 

399 

-159 

MZ5940 

MSC 

390 

- 73 

MV36A 

♦SOD 

420 

-220 

MZ212 

♦ MSC 

222 

-112 

MZ775 

MSC 

218 

- 78 

MZ5226 

♦MSC 

399 

-168 

MZ5945 

MSC 

390 

-187 

MV36B 

♦SOD 

421 

- 5 

MZ213 

♦MSC 

223 

- 62 

MZ780 

MSC 

218 

-106 

MZ5227 

♦MSC 

399 

-173 

MZ5950 

MSC 

391 

-125 

MV36C 

♦SOD 

421 

- 9 

MZ214 

♦ MSC 

223 

-130 

MZ782 

MSC 

219 

- 52 

MZ5228 

♦MSC 

399 

-179 

MZ5956 

MSC 

392 

- 94 

MV40A 

♦SOD 

421 

-151 

MZ215 

♦MSC 

224 

- 95 

MZ790 

MSC 

219 

- 97 

MZ5230 

♦MSC 

399 

-187 

MZ5960 

MSC 

392 

-176 

MV40B 

♦SOD 

421 

-168 

MZ216 

♦ MSC 

225 

- 33 

MZ791 

MSC 

220 

- 31 

MZ5232 

♦MSC 

399 

-195 

MZ5970 

MSC 

393 

-175 

MV40C 

♦SOD 

421 

-182 

MZ217 

♦MSC 

225 

- 94 

MZ806 

♦MSC 

178 

-194 

MZ5233 

♦MSC 

400 

- 3 

MZ5975 

MSC 

394 

- 22 

MV1401 

♦ MOTA 

445 

- 63 

MZ218 

♦MSC 

226 

- 56 

MZ807 

♦MSC 

180 

-188 

MZ5234 

♦ MSC 

400 

- 7 

MZ5980 

MSC 

394 

- 98 

M VI 403 

♦ MOTA 

445 

- 64 

MZ219 

♦ MSC 

226 

-107 

MZ808 

♦ MSC 

182 

-178 

MZ5236 

♦MSC 

400 

- 14 

MZ5990 

MSC 

395 

- 10 

MV1404 

♦ MOTA 

445 

- 65 

MZ220 

♦MSC 

227 

- 51 

MZ809 

♦MSC 

186 

- 9 

MZ5238 

♦MSC 

400 

- 21 

MZA205 

MITJ 

172 

- 38 

M VI 405 

♦ MOTA 

445 

- 66 

MZ222 

♦ MSC 

227 

- 77 

MZ810#B 

♦ MSC 

188 

- 78 

MZ5239 

♦MSC 

400 

- 26 

MZC2.5A10 

♦ MOTA 

164 

- 95 

MV3102 

♦MOTA 

445 

- 67 

MZ224 

♦MSC 

227 

- 86 

MZ811 

MSC 

189 

-189 

MZ5240 

♦MSC 

400 

- 30 

MZL306 

MITJ 

173 

-205 

MV3103 

♦ MOTA 

445 

- 68 

MZ226 

♦ MSC 

227 

- 96 

MZ812 

♦ MSC 

191 

-166 

MZ5310 

MSC 

395 

-141 

MZL307 

MITJ 

179 

- 20 

MV3140 

♦MOTA 

445 

- 69 

MZ227 

MSC 

227 

-109 

MZ813 

♦ MSC 

193 

-106 

MZ531 1 

MSC 

396 

- 68 

MZL308 

MITJ 

181 

- 77 

MV3141 

♦ MOTA 

445 

- 70 

MZ228 

♦ MSC 

227 

-115 

MZ814 

♦ MSC 

194 

- 45 

MZ5312 

MSC 

396 

-155 

MZL309 

MITJ 

184 

- 36 

MV3142 

♦MOTA 

445 

- 71 

MZ230 

♦ MSC 

227 

-126 

MZ815 

♦ MSC 

195 

-162 

MZ5313 

MSC 

397 

- 44 

MZL310 

MITJ 

187 

- 57 

MVAM108 

♦ MOTA 

445 

- 72 

MZ232 

♦ MSC 

227 

-134 

MZ816 

♦ MSC 

197 

- 38 

MZ5314 

MSC 

397 

-125 

MZL312 

MITJ 

190 

-171 

MVAM109 

♦ MOTA 

445 

- 73 

MZ233 

MSC 

227 

-147 

MZ818 

♦ MSC 

199 

- 62 

MZ5315 

MSC 

397 

-181 

MZL314 

MITJ 

193 

-181 

MVAM115 

♦ MOTA 

445 

- 74 

MZ234 

♦ MSC 

227 

-152 

MZ820#B 

♦ MSC 

201 

- 55 

MZ5316 

MSC 

398 

- 70 

MZL316 

MITJ 

196 

- 69 

MVAM125 

♦ MOTA 

445 

- 75 

MZ236 

♦ MSC 

227 

-161 

MZ822 

♦MSC 

202 

-159 

MZ5317 

MSC 

398 

-134 

MZL318 

MITJ 

198 

- 74 

MVS240 

♦ MOTA 

203 

-131 

MZ238 

♦ MSC 

227 

-168 

MZ824 

♦MSC 

204 

- 47 

MZ5318 

MSC 

398 

-184 

MZL320 

MITJ 

200 

- 72 

MVS460 

♦ MOTA 

208 

- 89 

MZ239 

MSC 

227 

-177 

MZ827 

♦ MSC 

205 

-203 

MZ5319 

MSC 

399 

- 59 

MZL322 

MITJ 

201 

-178 

MX2130 

MSC 

259 

-176 

MZ240 

♦ MSC 

227 

-191 

MZ830 

♦MSC 

207 

-127 

MZ5320 

MSC 

399 

- 92 

MZL324 

MITJ 

203 

- 79 

MX2140 

MSC 

260 

- 14 

MZ303,A.B.C 

MITJ 

165 

-107 

MZ833 

♦ MSC 

209 

- 14 

MZ5322 

MSC 

399 

-152 

MZL327 

MITJ 

205 

- 12 

MX2150 

MSC 

260 

-121 

MZ304,A.B.C 

MITJ 

168 

- 86 

MZ836 

♦ MSC 

210 

- 68 

MZ5324 

MSC 

399 

-161 

MZL330 

MITJ 

206 

-147 

MX2160 

MSC 

260 

-145 

MZ305.A,B.C 

MITJ 

171 

- 7 

MZ839 

MSC 

211 

-102 

MZ5326 

MSC 

399 

-170 

MZL333 

MITJ 

208 

- 35 

MX3105 

MSC 

257 

-141 

MZ306.A,B.C 

MITJ 

174 

- 1 

MZ840#B 

♦MSC 

211 

-130 

MZ5328 

MSC 

399 

-181 

MZL336 

MITJ 

209 

-116 

MX3110 

MSC 

258 

- 50 

MZ307,A,B,C 

MITJ 

179 

- 21 

MZ843 

MSC 

212 

-113 

MZ5330 

MSC 

399 

-190 

MZL339 

MITJ 

210 

-153 

MX3115 

MSC 

258 

-199 

MZ308.A,B.C 

MITJ 

181 

- 80 

MZ845 

♦ MSC 

212 

-144 

MZ5332 

MSC 

399 

-197 

MZL343 

MITJ 

211 

-173 

MX3120 

MSC 

259 

- 37 

MZ309.A,B.C 

MITJ 

184 

- 86 

MZ847 

MSC 

213 

-130 

MZ5334 

MSC 

400 

- 9 

MZT2970 

♦ MOTA 

379 

- 69 

MX3125 

MSC 

259 

-157 

MZ310 

MSC 

221 

- 5 

MZ850 

♦ MSC 

213 

-167 

MZ5336 

MSC 

400 

- 16 

MZT2970A 

♦MOTA 

379 

- 62 

MX3130 

MSC 

259 

-177 

MZ310.A,B.C 

MITJ 

187 

- 90 

MZ851 

MSC 

214 

-125 

MZ5338 

MSC 

400 

- 23 

MZT2970B 

♦MOTA 

379 

- 50 

MX3140 

MSC 

260 

- 15 

MZ311 

MSC 

221 

-159 

MZ856 

♦ MSC 

215 

-115 

MZ5340 

MSC 

400 

- 32 

MZT2971 

♦ MOTA 

379 

-200 

MX3150 

MSC 

260 

-122 

MZ312 

MSC 

222 

-116 

MZ860 

♦ MSC 

215 

-159 

MZ5706 

MSC 

379 

- 18 

MZT2971A 

♦MOTA 

379 

-194 

MX3160 

MSC 

260 

-146 

MZ312.A,B.C 

MITJ 

190 

-203 

MZ862 

MSC 

216 

-118 

MZ5707 

MSC 

379 

-130 

MZT2971B 

♦ MOTA 

379 

-183 

MX4105 

MSC 

257 

-142 

MZ313 

MSC 

223 

- 66 

MZ868 

MSC 

217 

- 99 

MZ5708 

MSC 

380 

- 51 

MZT2972 

♦ MOTA 

380 

-109 

MX4110 

MSC 

258 

- 51 

MZ314 

MSC 

223 

-134 

MZ870 

♦ MSC 

217 

-119 

MZ5709 

MSC 

380 

-179 

MZT2972A 

♦ MOTA 

380 

-102 

MX4115 

MSC 

258 

-200 

MZ314AB.C 

MITJ 

193 

-188 

MZ875 

♦MSC 

218 

- 83 

MZ5710 

MSC 

381 

- 78 

MZT2972B 

♦ MOTA 

380 

- 90 

MX4120 

MSC 

259 

- 38 

MZ315 

MSC 

224 

- 99 

MZ880 

♦MSC 

218 

-108 

MZ5712 

MSC 

382 

- 86 

MZT2973 

♦ MOTA 

381 

- 33 

MX4125 

MSC 

259 

-158 

MZ316 

MSC 

225 

- 37 

MZ882 

MSC 

219 

- 56 

MZ5713 

MSC 

383 

- 3 

MZT2973A 

♦ MOTA 

381 

- 22 

MX6105 

MSC 

257 

-153 

MZ316.A,B,C 

MITJ 

196 

- 98 

MZ890 

♦MSC 

219 

-100 

MZ5714 

MSC 

383 

- 99 

MZT2973B 

♦ MOTA 

381 

- 10 

MX6110 

MSC 

258 

- 64 

MZ317 

MSC 

225 

- 97 

MZ891 

MSC 

220 

- 35 

MZ5715 

MSC 

383 

-166 

MZT2974 

♦ MOTA 

381 

-140 

MX6115 

MSC 

258 

-204 

MZ318 

MSC 

226 

- 60 

MZ906 

MSC 

178 

-198 

MZ5716 

MSC 

384 

- 79 

MZT2974A 

♦ MOTA 

381 

-132 

MX6120 

MSC 

259 

- 60 

MZ318.A,B 

MITJ 

198 

-102 

MZ907 

MSC 

180 

-192 

MZ5718 

MSC 

385 

- 32 

MZT2974B 

♦ MOTA 

381 

-117 

MX6125 

MSC 

259 

-162 

MZ319 

MSC 

226 

-110 

MZ908 

MSC 

182 

-182 

MZ5720 

MSC 

385 

-186 

MZT2975 

♦ MOTA 

382 

- 28 

MX8105 

MSC 

257 

-154 

MZ320 

MSC 

227 

- 55 

MZ909 

MSC 

186 

- 13 

MZ5722 

MSC 

386 

- 91 

MZT2975A 

♦ MOTA 

382 

- 21 

MX8110 

MSC 

258 

- 65 

MZ320,A,B 

MITJ 

200 

-102 

MZ910 

MSC 

188 

- 82 

MZ5724 

MSC 

387 

- 7 

MZT2975B 

♦ MOTA 

382 

- 8 

MX8115 

MSC 

258 

-205 

MZ322 

MSC 

227 

- 80 

MZ911 

MSC 

189 

•192 

MZ5727 

MSC 

387 

-145 

MZT2976 

♦ MOTA 

382 

-150 

MX8120 

MSC 

259 

- 61 

MZ322.A,B 

MITJ 

201 

-207 

MZ912 

MSC 

191 

-170 

MZ5730 

MSC 

388 

- 65 

MZT2976A 

♦MOTA 

382 

-142 

MX8125 

MSC 

259 

-163 

MZ324 

MSC 

227 

- 88 

MZ913 

MSC 

193 

-110 

MZ5733 

MSC 

388 

-170 

MZT2976B 

♦ MOTA 

382 

-125 

MZ2-600 

♦AEIL 

287 

- 93 

MZ324.A,B 

MITJ 

203 

-104 

MZ914 

MSC 

194 

- 49 

MZ5736 

MSC 

389 

- 84 

MZT2977 

♦MOTA 

383 

- 57 

MZ2-600R 

♦AEIL 

287 

- 94 

MZ326 

MSC 

227 

- 98 

MZ915 

MSC 

195 

-166 

MZ5740 

MSC 

390 

- 66 

MZT2977A 

♦ MOTA 

383 

- 49 

MZ2.800 

♦AEIL 

287 

-119 

MZ327 

MSC 

227 

-110 

MZ916 

MSC 

197 

- 41 

MZ5745 

MSC 

390 

-176 

MZT2977B 

♦MOTA 

383 

- 35 

MZ2-800R 

♦AEIL 

287 

-120 

MZ327,A,B 

MITJ 

205 

- 36 

MZ918 

MSC 

199 

- 66 

MZ5750 

MSC 

391 

-116 

MZT2978 

♦ MOTA 

383 

-133 

MZ2-1000 

♦AEIL 

402 

-138 

MZ328 

MSC 

227 

-117 

MZ920 

MSC 

201 

- 59 

MZ5756 

MSC 

392 

- 77 

MZT2978A 

♦ MOTA 

383 

-127 

MZ2-1000R 

♦AEIL 

402 

-139 

MZ330 

MSC 

227 

-129 

MZ922 

MSC 

202 

-163 

MZ5760 

MSC 

392 

-167 

MZT2978B 

♦ MOTA 

383 

-120 

MZ2-1200 

♦AEIL 

406 

-110 

MZ330,A,B 

MITJ 

206 

-172 

MZ924 

MSC 

204 

- 51 

MZ5770 

MSC 

393 

-170 

MZT2979 

♦ MOTA 

384 

- 35 

MZ2-1200R 

♦AEIL 

406 

-111 

MZ332 

MSC 

227 

-136 

MZ927 

MSC 

206 

- 1 

MZ5775 

MSC 

394 

- 6 

MZT2979A 

♦ MOTA 

384 

- 27 

MZ6-600 

♦AEIL 

292 

-128 

MZ333 

MSC 

227 

-148 

MZ930 

MSC 

207 

-131 

MZ5780 

MSC 

394 

- 93 

MZT2979B 

♦ MOTA 

384 

- 9 

MZ6-800 

♦AEIL 

292 

-178 

MZ333.A,B 

MITJ 

208 

- 60 

MZ933 

MSC 

209 

- 18 

MZ5790 

MSC 

395 

- 5 

MZT2980 

♦ MOTA 

384 

-132 

MZ6-800R 

♦AEIL 

292 

-179 

MZ334 

MSC 

227 

-154 

MZ936 

MSC 

210 

- 72 

MZ5806 

♦MSC 

379 

- 27 

MZT2980A 

♦ MOTA 

384 

-124 

MZ6-1000 

♦AEIL 

403 

- 24 

MZ336 

MSC 

227 

-163 

MZ939 

MSC 

211 

-105 

MZ5807 

♦MSC 

379 

-140 

MZT2980B 

♦ MOTA 

384 

-108 

MZ6-1000R 

♦AEIL 

403 

- 25 

MZ336.A,B 

MITJ 

209 

-136 

MZ940 

MSC 

211 

-132 

MZ5808 

♦MSC 

380 

- 62 

MZT2982 

♦ MOTA 

385 

- 98 

MZ6-1200 

♦AEIL 

406 

-153 

MZ338 

MSC 

227 

-170 

MZ943 

MSC 

212 

-116 

MZ5809 

♦ MSC 

380 

-190 

MZT2982A 

♦ MOTA 

385 

- 90 

MZ6-1200R 

♦AEIL 

406 

-154 

MZ339 

MSC 

227 

-178 

MZ945 

MSC 

212 

-147 

MZ5810 

♦MSC 

381 

- 88 

MZT2982B 

♦ MOTA 

385 

- 72 

MZ1 6-600 

♦AEIL 

297 

- 27 

MZ339,A,B 

MITJ 

210 

-172 

MZ947 

MSC 

213 

-133 

MZ5811 

♦MSC 

381 

-193 

MZT2983 

♦ MOTA 

385 

-159 

MZ16-600R 

♦AEIL 

297 

- 28 

MZ340 

MSC 

227 

-193 

MZ950 

MSC 

213 

-170 

MZ5812 

♦MSC 

382 

- 97 

MZT2983A 

♦ MOTA 

385 

-156 

MZ1 6-800 

♦AEIL 

297 

- 42 

MZ343,A,B 

MITJ 

211 

-189 

MZ951 

MSC 

214 

-128 

MZ5813 

♦MSC 

383 

- 13 

MZT2983B 

♦MOTA 

385 

-151 

MZ16-800R 

♦AEIL 

297 

- 43 

MZ406.A,B.C 

MITJ 

174 

- 18 

MZ956 

MSC 

215 

-119 

MZ5814 

♦MSC 

383 

-106 

MZT2984 

♦MOTA 

386 

- 45 

MZ1 6-1 000 

♦AEIL 

403 

-100 

MZ407,A,B,C 

MITJ 

179 

- 22 

MZ960 

MSC 

215 

-161 

MZ5815 

♦MSC 

383 

-177 

MZT2984A 

♦MOTA 

386 

- 37 

MZ16-1000R 

♦AEIL 

403 

-101 

MZ408.A.B.C 

MITJ 

181 

- 84 

MZ962 

MSC 

216 

-121 

MZ5816 

♦ MSC 

384 

- 86 

MZT2984B 

♦ MOTA 1 

386 

- 22 
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1. 

TYPE No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 








TYPE No. 

MFRS 





MZT2985 

iMOTA 

386 -152 

MZT3315 


384 -156 

MZT4551 


378 - 46 

NLA390D 

NAT 

311 - 10 

NS22004 


262 -181 

MZT2985A 

♦ MOTA 

386 -144 

MZT3315A 

♦MOTA 

384 -153 

MZT4551A 

♦MOTA 

378 - 43 

NLA390E 

NAT 

311 - 17 

NS22006 

SOD 

262 -192 

MZT2985B 

♦ MOTA 

386 -127 

MZT3315B 

♦MOTA 

384 -150 

MZT4551B 

♦MOTA 

378 - 40 

NLA390M 

NAT 

311 - 32 

NS22008 

SOD 

262 -203 

MZT2986 

♦ MOTA 

387 - 67 

MZT3316 

♦ MOTA 

385 - 13 

MZT4552 

♦MOTA 

378 - 89 

NLA390N 

NAT 

311 - 53 

NS30000 

♦SOD 

238 -110 

MZT2986A 

♦ MOTA 

387 - 59 

MZT3316A 

♦MOTA 

385 - 10 

MZT4552A 

♦MOTA 

378 - 86 

NLA390P 

NAT 

404 -191 

NS30001 

♦SOD 

238 -180 

MZT2986B 

♦ MOTA 

387 - 43 

MZT3316B 

♦MOTA 

385 - 7 

MZT4552B 

♦MOTA 

378 - 83 

NLA390PA 

NAT 

405 -143 

NS30002 

♦SOD 

239 - 56 

MZT2988 

♦ MOTA 

388 - 9 

MZT3317 

♦MOTA 

385 -121 

MZT4553 

♦MOTA 

378 -136 

NLA390PB 

NAT 

408 - 71 

NS30003 

♦SOD 

239 -114 

MZT2988A 

♦MOTA 

388 - 1 

MZT3317A 

♦MOTA 

385 -118 

MZT4553A 

♦ MOTA 

378 -133 

NLA390PC 

NAT 

409 - 23 

NS30004 

♦SOD 

239 -162 

MZT2988B 

♦MOTA 

387 -185 

MZT3317B 

♦ MOTA 

385 -115 

MZT4553B 

♦MOTA 

378 -130 

NLA390PD 

NAT 

410 -104 

NSC3000 

♦SOD 

238 -103 

MZT2989 

♦ MOTA 

388 -125 

MZT3318 

♦ MOTA 

385 -169 

MZT4554 

♦MOTA 

378 -190 

NLA390PE 

NAT 

411 -197 

NSC3001 

♦SOD 

238 -172 

MZT2989A 

♦ MOTA 

388 -117 

MZT3318A 

♦MOTA 

385 -166 

MZT4554A 

♦MOTA 

378 -187 

NLA390S 

NAT 

311 - 39 

NSC3002 

♦SOD 

239 - 48 

MZT2989B 

♦ MOTA 

388 -103 

MZT3318B 

♦ MOTA 

385 -163 

MZT4554B 

♦MOTA 

378 -184 

NLA390T 

NAT 

311 - 58 

NSC3003 

♦SOD 

239 -112 

MZT2990 

♦ MOTA 

389 - 34 

MZT3319 

♦MOTA 

386 - 68 

N03C 

♦HITJ 

302 -181 

NLA397A 

NAT 

310 -192 

NSC3004 

♦SOD 

239 -154 

MZT2990A 

♦ MOTA 

389 - 26 

MZT3319A 

♦MOTA 

386 - 65 

N03E 

♦HITJ 

302 -215 

NLA397B 

NAT 

310 -198 

NSC3005 

♦SOD 

239 -205 

MZT2990B 

♦ MOTA 

389 - 9 

MZT3319B 

♦MOTA 

386 - 62 

N03G 

♦HITJ 

303 - 14 

NLA397C 

NAT 

310 -212 

NSC3006 

♦SOD 

240 - 2 

MZT2991 

♦ MOTA 

389 -143 

MZT3320 

♦MOTA 

386 -175 

N03J 

♦HITJ 

403 -201 

NLA397D 

NAT 

310 -219 

NSC3007 

♦SOD 

240 - 54 

MZT2991A 

♦ MOTA 

389 -135 

MZT3320A 

♦ MOTA 

386 -172 

N04C 

♦HITJ 

302 -182 

NLA397E 

NAT 

311 - 13 

NSC3008 

♦SOD 

240 - 66 

MZT2991B 

♦ MOTA 

389 -120 

MZT3320B 

♦MOTA 

386 -169 

N04E 

♦HITJ 

302 -216 

NLA397M 

NAT 

311 - 21 

NSC5001 

♦SOD 

238 - 6 

MZT2992 

♦ MOTA 

390 - 35 

MZT3321 

♦ MOTA 

387 - 88 

N04G 

♦HITJ 

303 - 15 

NLA397N 

NAT 

311 - 43 

NSC5002 

♦SOD 

238 - 7 

MZT2992A 

♦ MOTA 

390 - 28 

MZT3321A 

♦MOTA 

387 - 85 

N04J 

♦HITJ 

403 -202 

NLA397P 

NAT 

404 -181 

NSC5003 

♦SOD 

238 - 8 

MZT2992B 

♦ MOTA 

390 - 13 

MZT3321B 

♦ MOTA 

387 - 82 

N19C 

♦HITJ 

302 -158 

NLA397PA 

NAT 

405 -141 

NSC5004 

♦SOD 

239 -166 

MZT2993 

♦ MOTA 

390 -142 

MZT3322 

♦ MOTA 

387 -130 

N19E 

♦ HITJ 

302 -194 

NLA397PB 

NAT 

408 - 60 

NSC5005 

♦SOD 

239 -206 

MZT2993A 

♦ MOTA 

390 -135 

MZT3322A 

♦ MOTA 

387 -127 

N19G 

♦ HITJ 

303 - 2 

NLA397PC 

NAT 

409 - 21 

NSC5006 

♦SOD 

240 - 14 

MZT2993B 

♦ MOTA 

390 -121 

MZT3322B 

♦ MOTA 

387 -124 

N19J 

♦HITJ 

303 - 16 

NLA397PD 

NAT 

410 - 95 

NSC5008 

♦SOD 

240 - 69 

MZT2995 

♦ MOTA 

391 - 77 

MZT3323 

♦ MOTA 

388 - 30 

N20C 

♦HITJ 

302 -159 

NLA397PE 

NAT 

411 -193 

NSD30000 

♦SOD 

262 -146 

MZT2995A 

♦ MOTA 

391 - 70 

MZT3323A 

♦ MOTA 

388 - 27 

N20E 

♦HITJ 

302 -195 

NLA397S 

NAT 

311 - 37 

NSD30001 

♦SOD 

262 -158 

MZT2995B 

♦ MOTA 

391 - 55 

MZT3323B 

♦ MOTA 

388 - 24 

N20G 

♦HITJ 

303 - 3 

NLA397T 

NAT 

311 - 56 

NSD30002 

♦SOD 

262 -171 

MZT2996 

♦ MOTA 

391 -142 

MZT3324 

♦ MOTA 

388 -146 

N20J 

♦HITJ 

303 - 17 

NLA430A 

NAT 

312 - 85 

NSD30004 

♦SOD 

262 -182 

MZT2996A 

♦ MOTA 

391 -137 

MZT3324A 

♦ MOTA 

388 -143 

NBS12-50 

♦Dll 

368 -109 

NLA430B 

NAT 

312 - 90 

NSD30006 

♦SOD 

262 -193 

MZT2996B 

♦ MOTA 

391 -132 

MZT3324B 

♦MOTA 

388 -140 

NBS12-100 

♦Dll 

368 -118 

NLA430C 

NAT 

312 - 94 

NSD30008 

♦SOD 

262 -204 

MZT2997 

♦ MOTA 

392 - 8 

MZT3325 

♦MOTA 

389 - 55 

NBS 12-200 

♦Dll 

368 -134 

NLA430D 

NAT 

312 - 98 

NSD35000 

♦SOD 

262 -147 

MZT2997A 

♦ MOTA 

392 - 1 

MZT3325A 

♦MOTA 

389 - 52 

NBS1 2-300 

♦Dll 

368 -144 

NL.A430E 

NAT 

312 -102 

NSD35001 

♦SOD 

262 -159 

MZT2997B 

♦ MOTA 

391 -191 

MZT3325B 

♦MOTA 

389 - 49 

NBS1 2-400 

♦ Dll 

368 -154 

NLA430M 

NAT 

312 -107 

NSD35002 

♦SOD 

262 -172 

MZT2998 

♦ MOTA 

392 - 52 

MZT3326 

♦MOTA 

389 -164 

NBS1 2-600 

♦Dll 

368 -169 

NLA430N 

NAT 

312 -116 

NSD35004 

♦SOD 

262 -183 

MZT2998A 

♦ MOTA 

392 - 49 

MZT3326A 

♦MOTA 

389 -161 

NBS1 2-800 

♦ Dll 

368 -182 

NLA430P 

NAT 

405 - 20 

NSD35006 

♦SOD 

262 -194 

MZT2998B 

♦ MOTA 

392 - 45 

MZT3326B 

♦MOTA 

389 -158 

NBS12-1000 

♦ Dll 

368 -188 

NLA430PA 

NAT 

405 -167 

NSD35008 

♦SOD 

262 -205 

MZT2999 

♦MOTA 

392 -135 

MZT3327 

♦MOTA 

390 - 55 

NBS25-50 

♦Dll 

369 -186 

NLA430PB 

NAT 

408 -133 

NSD40000 

♦SOD 

262 -148 

MZT2999A 

♦ MOTA 

392 -127 

MZT3327A 

♦ MOTA 

390 - 52 

NBS25-100 

♦Dll 

369 -209 

NLA430PC 

NAT 

409 - 36 

NSD40001 

♦SOD 

262 -160 

MZT2999B 

♦MOTA 

392 -111 

MZT3327B 

♦MOTA 

390 - 49 

NBS25-200 

♦Dll 

370 - 19 

NLA430PD 

NAT 

410 -164 

NSD40002 

♦SOD 

262 -173 

MZT3000 

♦ MOTA 

393 - 47 

MZT3328 

♦ MOTA 

390 -161 

NBS25-300 

♦ Dll 

370 - 38 

NLA430PE 

NAT 

411 -213 

NSD40004 

♦SOD 

262 -184 

MZT3000A 

♦MOTA 

393 - 40 

MZT3328A 

♦ MOTA 

390 -158 

NBS25-400 

♦ Dll 

370 - 56 

NLA430S 

NAT 

312 -111 

NSD40006 

♦SOD 

262 -195 

MZT3000B 

♦MOTA 

393 - 26 

MZT3328B 

♦MOTA 

390 -155 

NBS25-600 

♦ Dll 

370 - 91 

NLA430T 

NAT 

312 -120 

NSD40008 

♦SOD 

262 -206 

MZT3001 

♦MOTA 

393 -141 

MZT3329 

♦ MOTA 

391 - 14 

NBS25-800 

♦Dll 

370 -113 

NLA540L 

NAT 

415 -203 

NSD50000 

♦SOD 

262 -149 

MZT3001A 

♦ MOTA 

393 -134 

MZT3329A 

♦ MOTA 

391 - 11 

NBS25-1000 

♦Dll 

370 -130 

NLA540LA 

NAT 

416 - 45 

NSD50001 

♦SOD 

262 -161 

MZT3001B 

♦ MOTA 

393 -119 

MZT3329B 

♦MOTA 

391 - 8 

NBS30-50 

♦Dll 

370 -152 

NLA540LB 

NAT 

416 -126 

NSD50002 

♦SOD 

262 -174 

MZT3002 

♦MOTA 

394 - 62 

MZT3330 

♦ MOTA 

391 - 97 

NBS30-100 

♦Dll 

370 -160 

NLA540LC 

NAT 

416 -182 

NSD50004 

♦SOD 

262 -185 

MZT3002A 

♦ MOTA 

394 - 54 

MZT3330A 

♦ MOTA 

391 - 94 

NBS30-200 

♦Dll 

370 -173 

NLA540LD 

NAT 

417 - 61 

NSD50006 

♦SOD 

262 -196 

MZT3002B 

♦ MOTA 

394 - 39 

MZT3330B 

♦MOTA 

391 - 91 

NBS30-300 

♦Dll 

370 -182 

NLA540PM 

NAT 

413 -106 

NSD50008 

♦SOD 

262 -207 

MZT3003 

♦ MOTA 

394 -167 

MZT3331 

♦MOTA 

391 -153 

NBS30-400 

♦Dll 

370 -191 

NLA540PN 

NAT 

414 -102 

NSR7140 

♦Dll 

293 - 79 

MZT3003A 

♦ MOTA 

394 -161 

MZT3331A 

♦ MOTA 

391 -150 

NBS30-600 

♦Dll 

370 -210 

NLA540PS 

NAT 

413 -171 

NSR7141 

♦ Dll 

293 - 92 

MZT3003B 

♦ MOTA 

394 -146 

MZT3331B 

♦MOTA 

391 -147 

NBS30-800 

♦Dll 

370 -220 

NLA540PT 

NAT 

414 -153 

NSR7142 

♦ Dll 

293 - 99 

MZT3004 

♦ MOTA 

395 - 76 

MZT3332 

♦MOTA 

392 - 27 

NBS30-1000 

♦ Dll 

371 - 3 

NS1000 

SOD 

279 -205 

NSR7143 

♦Dll 

293 -111 

MZT3004A 

♦MOTA 

395 - 69 

MZT3332A 

♦MOTA 

392 • 24 

NC4V7 

FERB 

169 -149 

NS1001 

SOD 

280 - 46 

NSR8140 

♦ Dll 

238 -181 

MZT3004B 

♦MOTA 

395 - 55 

MZT3332B 

♦MOTA 

392 - 21 

NC5V1 

FERB 

171 - 29 

NS1002 

SOD 

280 -134 

NSR8140S 

♦ Dll 

300 - 36 

MZT3005 

♦MOTA 

395 -185 

MZT3333 

♦ MOTA 

392 • 59 

NC5V6 

FERB 

172 - 95 

NS1003 

SOD 

281 - 6 

NSR8141 

♦ Dll 

239 - 57 

MZT3005A 

♦ MOTA 

395 -178 

MZT3333A 

♦ MOTA 

392 - 57 

NC6V2 

FERB 

174 - 77 

NS1004 

SOD 

281 - 39 

NSR8141S 

♦ Dll 

300 - 69 

MZT3005B 

♦ MOTA 

395 -162 

MZT3333B 

♦MOTA 

392 - 55 

NC6V8 

FERB 

177 -134 

NS1005 

SOD 

281 -130 

NSR8142 

♦Dll 

239 -163 

MZT3006 

♦MOTA 

396 - 33 

MZT3334 

♦MOTA 

392 -154 

NC7V5 

FERB 

179 -133 

NS1006 

SOD 

281 -157 

NSR8142S 

♦Dll 

300 -110 

MZT3006A 

♦MOTA 

396 - 30 

MZT3334A 

♦MOTA 

392 -151 

NC8V2 

FERB 

181 -105 

NS1007 

SOD 

282 - 15 

NSR8143 

♦Dll 

240 - 3 

MZT3006B 

♦MOTA 

396 - 26 

MZT3334B 

♦MOTA 

392 -148 

NC9V1 

FERB 

184 -127 

NS1008 

SOD 

282 - 29 

NSR8143S 

♦Dll 

300 -139 

MZT3007 

♦MOTA 

396 -103 

MZT3335 

♦ MOTA 

393 - 67 

NC10 

FERB 

186 -177 

NS2000 

SOD 

285 -197 

NSS2 

♦Dll 

362 -190 

MZT3007A 

♦MOTA 

396 - 96 

MZT3335A 

♦MOTA 

393 - 64 

NC11 

FERB 

188 -154 

NS2001 

SOD 

286 - 7 

NSS2-1 

♦Dll 

363 - 20 

MZT3007B 

♦MOTA 

396 - 82 

MZT3335B 

♦MOTA 

393 - 61 

NC12 

FERB 

190 - 98 

NS2002 

SOD 

286 - 44 

NSS2-2 

♦Dll 

363 - 62 

MZT3008 

♦MOTA 

396 -190 

MZT3336 

♦MOTA 

393 -161 

NCI 3 

FERB 

192 - 93 

NS2003 

SOD 

286 - 82 

NSS2-3 

♦Dll 

363 - 71 

MZT3008A 

♦MOTA 

396 -183 

MZT3336A 

♦MOTA 

393 -158 

NCI 5 

FERB 

194 -107 

NS2004 

SOD 

286 - 96 

NSS2-4 

♦Dll 

363 -109 

MZT3008B 

♦ MOTA 

396 -169 

MZT3336B 

♦MOTA 

393 -155 

NCI 6 

FERB 

196 - 23 

NS2005 

SOD 

286 -130 

NSS2-6 

♦Dll 

363 -154 

MZT3009 

♦ MOTA 

397 - 79 

MZT3337 

♦MOTA 

394 - 83 

NCI 8 

FERB 

198 - 15 

NS2006 

SOD 

286 -145 

NSS2-8 

♦ Dll 

363 -192 

MZT3009A 

♦ MOTA 

397 - 72 

MZT3337A 

♦MOTA 

394 - 80 


FERB 

200 - 28 

NS2007 

SOD 

286 -176 

NSS2-10 

♦Dll 

364 - 3 

MZT3009B 

♦ MOTA 

397 - 58 

MZT3337B 

♦MOTA 

394 - 77 


FERB 

201 -120 

NS2008 

SOD 

286 -185 

NSS3058A 

♦ Dll 

283 -101 

MZT3010 

♦ MOTA 

397 -143 

MZT3338 

♦MOTA 

394 -186 


FERB 

203 - 40 

NS3000 

SOD 

287 -165 

NSS3059A 

♦ Dll 

283 -156 

MZT3010A 

♦ MOTA 

397 -138 

MZT3338A 

♦ MOTA 

394 -183 

NC27 

FERB 

204 -172 

NS3001 

SOD 

287 -217 

NSS3060A 

♦ Dll 

284 - 2 

MZT3010B 

♦ MOTA 

397 -132 

MZT3338B 

♦ MOTA 

394 -180 

NC30 

FERB 

206 -111 

NS3002 

SOD 

288 - 68 

NSS3061A 

♦ Dll 

284 - 53 

MZT301 1 

♦ MOTA 

398 - 22 

MZT3339 

♦MOTA 

395 - 95 

NC33 

FERB 

207 -192 

NS3003 

SOD 

288 -138 

NSS3062A 

♦ Dll 

284 -109 

MZT3011A 

♦ MOTA 

398 - 15 

MZT3339A 

♦MOTA 

395 - 92 

NC36 

FERB 

209 - 85 

NS3004 

SOD 

288 -170 

NSS3063A 

♦ Dll 

284 -157 

MZT3011B 

♦ MOTA 

398 - 1 

MZT3339B 

♦ MOTA 

395 - 89 

NC39 

FERB 

210 -121 

NS3005 

SOD 

289 - 14 

NSS3064A 

♦ Dll 

284 -211 

MZT3012 

♦ MOTA 

398 - 99 

MZT3340 

♦ MOTA 

396 - 7 

NC43 

FERB 

211 -149 

NS3006 

SOD 

289 - 34 

NSS3065A 

♦ Dll 

285 - 69 

MZT3012A 

♦ MOTA 

398 - 92 

MZT3340A 

♦ MOTA 

396 - 4 

NC47 

FERB 

212 -155 

NS3007 

SOD 

289 - 95 

NSS3066A 

♦ Dll 

402 - 70 

MZT3012B 

♦MOTA 

398 - 82 

MZT3340B 

♦ MOTA 

396 - 1 

NCR20-50 

♦Dll 

297 -101 

NS3008 

SOD 

289 -109 

NSS3078D 

Dll 

372 - 11 

MZT3014 

♦MOTA 

399 - 25 

MZT3341 

♦ MOTA 

396 - 44 

NCR20-100 

♦Dll 

297 -116 

NS6000 

SOD 

291 -101 

NSS3078P 

Dll 

372 - 12 

MZT3014A 

♦ MOTA 

399 - 18 

MZT3341A 

♦ MOTA 

396 - 41 

NCR20-200 

♦Dll 

297 -138 

NS6001 

SOD 

291 -143 

NSS3079D 

Dll 

372 - 15 

MZT3014B 

♦ MOTA 

399 - 7 

MZT3341B 

♦ MOTA 

396 - 38 

NCR20-300 

♦Dll 

297 -152 

NS6002 

SOD 

291 -194 

NSS3079P 

Dll 

372 - 16 

MZT3015 

♦MOTA 

399 -121 

MZT3342 

♦ MOTA 

396 -122 

NCR20-400 

♦Dll 

297 -164 

NS6003 

SOD 

292 - 12 

NSS3080D 

Dll 

372 - 21 

MZT3015A 

♦ MOTA 

399 -114 

MZT3342A 

♦ MOTA 

396 -119 

NCR20-600 

♦Dll 

297 - 87 

NS6004 

SOD 

292 - 41 

NSS3080P 

Dll 

372 - 22 

MZT3015B 

♦MOTA 

399 -104 

MZT3342B 

♦MOTA 

396 -116 

NCR20-800 

♦Dll 

297 -216 

NS6005 

SOD 

292 - 79 

NSS3081D 

Dll 

372 - 27 

MZT3305 

♦ MOTA 

379 - 97 

MZT3343 

♦ MOTA 

397 - 12 

NCR20.1000 

♦Dll 

403 -111 

NS6006 

SOD 

292 -100 

NSS3081P 

Dll 

372 - 28 

MZT3305A 

♦ MOTA 

379 - 92 

MZT3343A 

♦ MOTA 

397 - 9 

NCR35-50 

♦Dll 

300 -198 

NS6007 

SOD 

292 -139 

NSS3082D 

Dll 

372 - 31 

MZT3305B 

♦ MOTA 

379 - 87 

MZT3343B 

♦ MOTA 

397 - 6 

NCR35-100 

♦ Dll 

300 -208 

NS6008 

SOD 

292 -152 

NSS3082P 

Dll 

372 - 32 

MZT3306 

♦ MOTA 

380 - 20 

MZT3344 

♦MOTA 

397 - 98 

NCR35-200 

♦Dll 

301 - 1 

NS10000 

SOD 

262 -141 

NSS3083D 

Dll 

372 - 37 

MZT3306A 

♦ MOTA 

380 - 15 

MZT3344A 

♦MOTA 

397 - 95 

NCR35-300 

♦ Dll 

301 - 9 

NS10001 

SOD 

262 -153 

NSS3083P 

Dll 

372 - 38 

MZT3306B 

♦ MOTA 

380 - 10 

MZT3344B 

♦MOTA 

397 - 92 

NCR35-400 

♦ Dll 

301 - 17 

NS10002 

SOD 

262 -166 

NSS3084D 

Dll 

372 - 40 

MZT3307 

♦MOTA 

380 -131 

MZT3345 

♦MOTA 

397 -155 

NCR35-600 

♦Dll 

301 - 29 

NS10004 

SOD 

262 -177 

NSS3084P 

Dll 

372 - 41 

MZT3307A 

♦ MOTA 

380 -128 

MZT3345A 

♦ MOTA 

397 -153 

ND2V7 

FERB 

164 -129 

NS10006 

SOD 

262 -188 

NSS3085D 

Dll 

372 - 46 

MZT3307B 

♦ MOTA 

380 -125 

MZT3345B 

♦MOTA 

397 -151 

ND3V0 

FERB 

165 - 53 

NS10008 

SOD 

262 -199 

NSS3085P 

Dll 

372 - 47 

MZT3308 

♦ MOTA 

381 - 54 

MZT3346 

♦MOTA 

398 - 41 

ND3V3 

FERB 

165 -181 

NS12000 

SOD 

262 -142 

NSS3086D 

Dll 

372 - 51 

MZT3308A 

♦ MOTA 

381 - 51 

MZT3346A 

♦MOTA 

398 - 38 

ND3V6 

FERB 

166 -154 

NS12001 

SOD 

262 -154 

NSS3086P 

Dll 

372 - 52 

MZT3308B 

♦ MOTA 

381 - 48 

MZT3346B 

♦MOTA 

398 - 35 

ND3V9 

FERB 

167 -114 

NS12002 

SOD 

262 -167 

NSS3541 

♦ Dll 

291 -115 

MZT3309 

♦ MOTA 

381 -162 

MZT3347 

♦ MOTA 

398 -118 

ND4V3 

FERB 

168 -126 

NS12004 

SOD 

262 -178 

NSS3541-1 

♦ Dll 

291 -158 

MZT3309A 

♦ MOTA 

381 -159 

MZT3347A 

♦ MOTA 

398 -115 

ND10 

CODI 

232 -161 

NS12006 

SOD 

262 -189 

NSS3541.1F 

♦Dll 

291 -159 

MZT3309B 

♦ MOTA 

381 -156 

MZT3347B 

♦ MOTA 

398 -112 

ND10A 

CODI 

232 -162 

NS 12008 

SOD 

262 -200 

NSS3541-2 

♦ Dll 

291 -209 

MZT3310 

♦ MOTA 

382 - 50 

MZT3348 

♦ MOTA 

398 -160 

ND20 

CODI 

232 -163 

NS 15000 

♦SOD 

262 -143 

NSS3541-2F 

♦ Dll 

291 -210 

MZT3310A 

♦ MOTA 

382 - 47 

MZT334eA 

♦ MOTA 

398 -158 

ND20A 

CODI 

232 -164 

NS15001 

♦SOD 

262 -155 

NSS3541-3 

♦ Dll 

292 • 22 

MZT3310B 

♦ MOTA 

382 - 44 

MZT3348B 

♦MOTA 

398 -156 

ND30 

CODI 

232 -165 

NS15002 

♦SOD 

262 -168 

NSS3541-3F 

♦ Dll 

292 - 23 

MZT331 1 

♦ MOTA 

382 -173 

MZT3349 

♦ MOTA 

399 - 44 

ND30A 

CODI 

232 -166 

NS15004 

♦SOD 

262 -179 

NSS3541.4 

♦ Dll 

292 - 56 

MZT3311A 

♦MOTA 

382 -170 

MZT3349A 

♦ MOTA 

399 - 41 

ND40 

CODI 

232 -167 

NS15006 

♦SOD 

262 -190 

NSS3541-4F 

♦Dll 

292 - 57 

MZT3311B 

♦ MOTA 

382 -167 

MZT3349B 

♦ MOTA 

399 - 38 

ND40A 

CODI 

232 -168 

NS15008 

♦SOD 

262 -201 

NSS3541-6 

♦Dll 

292 -114 

MZT3312 

♦ MOTA 

363 - 80 

MZT3350 

♦ MOTA 

399 -139 

NKV3F 

♦CSD 

419 - 63 

NS20000 

SOD 

262 -144 

NSS3541.6F 

♦ Dll 

292 -115 

MZT3312A 

♦ MOTA 

383 - 77 

MZT3350A 

♦ MOTA 

399 -136 

NKV6F 

♦CSD 

424 -134 

NS20001 

SOD 

262 -156 

NSS3541-8 

♦ Dll 

292 -165 

MZT3312B 

♦ MOTA 

383 - 74 

MZT3350B 

♦ MOTA 

399 -133 

NKV10F 

♦CSD 

427 - 25 

NS20002 

SOD 

262 -169 

NSS3541.8F 

♦ Dll 

292 -166 

MZT3313 

♦ MOTA 

383 -150 

MZT4549 

♦ MOTA 

377 -125 

NKV12F 

♦CSD 

428 - 41 

NS20004 

SOD 

262 -180 

NSS3541.10 

♦ Dll 

403 - 12 

MZT3313A 

♦ MOTA 

383 -147 

MZT4549A 

♦ MOTA 

377 -122 

NKV15F 

♦CSD 

429 - 20 

NS20006 

SOD 

262 -191 

NSS3541-10F 

♦ Dll 

403 - 13 

MZT3313B 

♦ MOTA 

383 -144 

MZT4549B 

♦ MOTA 

377 -119 

NKV20F 

♦CSD 

430 -100 

NS20008 

SOD 

262 -202 

NSS3541.F 

♦ Dll 

291 -116 

MZT3314 

♦ MOTA 

384 - 59 

MZT4550 

♦ MOTA 

378 - 1 

NLA390A 

NAT 

310 -196 

NS22000 

SOD 

262 -145 

NTD04 

♦ EDI 

421 -178 

MZT3314A 

♦ MOTA 

384 - 56 

MZT4550A 

♦ MOTA 

377 -160 

NLA390B 

NAT 

310 -209 

NS22001 

SOD 

262 -157 

NTD05 

♦ EDI 

423 -127 

MZT3314B 

♦ MOTA 

384 - 53 

lMZT4550B 

♦ MOTA 

377 -157 

NLA390C 

NAT 

310 -215 

NS22002 

SOD 

262 -170 

NTD06 

♦ EDI 

424 -179 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 1 

NTD08 

♦EDI 

426 - 47 

OSS9210-3 


419 

-171 

P6KtlO 

♦GSE 

350 - 34 

P6KE43CP 


326 - 98 

P6KE200 

♦GSE 

350 

-102 

NTD10 

♦EDI 

427 - 81 

♦ PHIN 

♦RTCF 




♦ MOTA 


P6KE43P 

♦THEF 

326 - 99 


♦ MOTA 



NTD12 

♦EDI 

428 - 82 


♦VALG 



P6KE10A 

♦GSE 

350 - 35 

P6KE47 

♦GSE 

350 - 70 

P6KE200A 

♦GSE 

350 

-103 

NTD14 

♦ EDI 

428 -204 

OSS9210-30 

♦MULB 

432 

-100 

♦MOTA 

♦THEF 



♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



NTD16 

♦ EDI 

429 -200 

♦ PHIN 

♦RTCF 



P6KE10C 

♦GSE 

350 - 36 

P6KE47A 

♦GSE 

350 - 71 

P6KE200CA 

♦THEF 

327 

- 38 

NTD18 

♦EDI 

430 - 58 


♦VALG 



P6KE10CA 

♦GSE 

350 - 37 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE200CP 

♦THEF 

327 

- 39 

NTD20 

♦ EDI 

430 -150 

OSS9310-3 

♦MULB 

419 

-167 


♦THEF 


P6KE47CA 

♦THEF 

326 -100 

P6KE200P 

♦THEF 

327 

- 40 

NTD22 

♦ EDI 

431 - 25 

♦ PHIN 

♦RTCF 



P6KE10CP 

♦THEF 

326 - 54 

P6KE47CP 

♦THEF 

326 -101 

P6KE220A 

♦THEF 

327 

- 41 

NTD24 

♦ EDI 

431 - 58 


♦VALG 



P6KE10P 

♦THEF 

326 - 55 

P6KE47P 

♦THEF 

326 -102 

P6KE220CA 

♦THEF 

327 

- 42 

NTD26 

♦EDI 

431 -186 

OSS9310-30 

♦MULB 

432 

- 96 

P6KE1 1 

♦GSE 

350 - 38 

P6KE51 

♦GSE 

350 - 72 

P6KE220CP 

♦THEF 

327 

- 43 

NTD28 

♦ EDI 

431 -215 

♦PHIN 

♦RTCF 




♦ MOTA 



♦MOTA 


P6KE220P 

♦THEF 

327 

- 44 

NTD30 

♦ EDI 

432 - 55 


♦VALG 



P6KE11A 

♦GSE 

350 - 39 

P6KE51A 

♦GSE 

350 - 73 

P6KE250A 

♦THEF 

327 

- 45 

OA47 

♦ MULB 

244 -194 

OSS9410-3 

♦ MULB 

419 

-184 

♦ MOTA 

♦THEF 


♦MOTA 

♦THEF 


P6KE250CA 

♦THEF 

327 

- 46 

♦ PHIN 

♦VALG 


♦PHIN 

♦ RTCF 



P6KE11C 

♦GSE 

350 - 40 

P6KE51CA 

♦THEF 

326 -103 

P6KE250CP 

♦THEF 

327 

- 47 

OA72 

♦ BELI 

234 - 98 


♦VALG 



P6KE11CA 

♦GSE 

350 ■ 41 

P6KE51CP 

♦THEF 

326 -104 

P6KE250P 

♦THEF 

327 

- 48 

OA73 

♦ BELI 

233 -140 

OSS9410-30 

♦ MULB 

432 

-105 


♦THEF 


P6KE51P 

♦THEF 

326 -105 


♦THEF 

327 

- 49 

OA79 

♦BELI 

233 - 39 

♦PHIN 

♦ RTCF 



P6KE11CP 

♦THEF 

326 - 56 

P6KE56 

♦GSE 

350 - 74 

P6KE280CA 

♦THEF 

327 

- 50 

OA81 

♦BELI 

233 -153 


♦VALG 



P6KE11P 

♦THEF 

326 - 57 


♦MOTA 


P6KE280CP 

♦THEF 

327 

- 51 

OA85 

♦ BELI 

233 -154 

P1A5 

EDL 

274 

- 70 

P6KE12 

♦GSE 

350 - 42 

P6KE56A 

♦GSE 

350 - 75 


♦THEF 

327 

■ 52 

OA90 

♦APX 

232 -126 

P1B5 

EDL 

274 

- 76 


♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6KE300A 

♦THEF 

327 

- 53 

♦ BELI 

MISI 


P1C5 

EDL 

274 

- 77 

P6KE12A 

♦GSE 

350 - 43 

P6KE56CA 

♦THEF 

326 -106 

P6KE300CA 

♦THEF 

327 

- 54 

♦MULB 

♦PHIN 


P1D5 

EDL 

274 

- 81 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE56CP 

♦THEF 

326 -107 

P6KE300CP 

♦THEF 

327 

- 55 

SELI 

♦VALG 


P1E5 

EDL 

274 

- 85 

P6KE12CA 

♦THEF 

326 - 58 

P6KE56P 

♦THEF 

326 -108 

P6KE300P 

♦THEF 

327 

- 56 

OA90.G 

MATJ 

233 -171 

P1F5 

EDL 

274 

- 87 

P6KE12CP 

♦THEF 

326 - 59 

P6KE62 

♦GSE 

350 - 76 

P6KE320A 

♦THEF 

327 

- 57 

OA90-H 

MATJ 

233 -172 

P1G6 

EDL 

274 

- 89 

P6KE12P 

♦THEF 

326 - 60 


♦MOTA 


P6KE320CA 

♦THEF 

327 

- 58 

OA90-M 

MATJ 

233 -173 

P1H5 

EDL 

274 

- 91 

P6KE13 

♦GSE 

350 - 44 

P6KE62A 

♦GSE 

350 - 77 

P6KE320CP 

♦THEF 

327 

- 59 

OA90.R 

MATJ 

233 -174 

P1K5 

EDL 

274 

- 93 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE320P 

♦THEF 

327 

- 60 

OA90A-G 

MATJ 

233 -175 

P1M5 

EDL 

274 

- 95 

P6KE13A 

♦GSE 

350 - 45 

P6KE62CA 

♦THEF 

326 -109 

P6KE350A 

♦THEF 

327 

- 61 

OA90A-H 

MATJ 

233 -176 

P2A5 

EDL 

274 

-111 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE62CP 

♦THEF 

326 -110 

P6KE350CA 

♦THEF 

327 

- 62 

OA90A-M 

MATJ 

233 -177 

P2B5 

EDL 

274 

-119 

P6KE13CA 

♦THEF 

326 - 61 

P6KE62P 

♦THEF 

327 - 1 

P6KE350CP 

♦THEF 

327 

- 63 

OA90A-R 

MATJ 

233 -178 

P2C5 

EDL 

274 

-122 

P6KE13CP 

♦THEF 

326 - 62 

P6KE68 

♦GSE 

350 - 78 

P6KE350P 

♦THEF 

327 

- 64 

OA91 

♦APX 

233 -158 

P2D5 

EDL 

274 

-129 

P6KE13P 

♦THEF 

326 - 63 


♦MOTA 


P6KE400A 

♦THEF 

327 

- 65 

♦BELI 

MATJ 


P2E5 

EDL 

274 

-134 

P6KE15 

♦GSE 

350 - 46 

P6KE68A 

♦GSE 

350 - 79 

P6KE400CA 

♦THEF 

327 

- 66 

MISI 

♦MULB 



EDL 

274 

-141 


♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6KE400CP 

♦THEF 

327 

- 67 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



EDL 

274 

-151 

P6KE15A 

♦GSE 

350 - 47 

P6KE68CA 

♦THEF 

327 - 2 

P6KE400P 

♦THEF 

327 

- 68 

SELI 

♦VALG 


P2H5 

EDL 

274 

-159 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE68CP 

♦THEF 

327 - 3 

P6KE440A 

♦THEF 

327 

- 69 

OA91A 

MATJ 

233 -166 

P2K5 

EDL 

274 

-166 

P6KE15CA 

♦THEF 

326 - 64 

P6KE68P 

♦THEF 

327 - 4 

P6KE440CA 

♦THEF 

327 

- 70 

OA95 

♦APX 

233 -157 

P2M5 

EDL 

274 

-174 

P6KE15CP 

♦THEF 

326 - 65 

P6KE75 

♦GSE 

350 - 80 

P6KE440CP 

♦THEF 

327 

- 71 

♦ BELI 

MATJ 


P3A5 

EDL 

275 

- 27 

P6KE15P 

♦THEF 

326 - 66 


♦ MOTA 


P6KE440P 

♦THEF 

327 

- 72 

MISI 

♦ MULB 


P3B5 

EDL 

275 

- 42 

P6KE16 

♦GSE 

350 ■ 48 

P6KE75A 

♦GSE 

350 - 81 

P6M5 

EDL 

277 

- 41 

♦PHIN 

SELI 


P3C5 

EDL 

275 

- 45 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE6.8 

♦SCN 

350 

-104 


♦VALG 


P3D5 

EDL 

275 

- 56 

P6KE16A 

♦GSE 

350 - 49 

P6KE75CA 

♦THEF 

327 - 5 


♦SCN 

350 

-105 

OA95A 

MATJ 

233 -180 

P3E5 

EDL 

275 

- 64 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE75CP 

♦THEF 

327 - 6 


♦SCN 

350 

-106 

OA99 

MATJ 

233 - 28 

P3F5 

EDL 

275 

- 77 

P6KE16CA 

♦THEF 

326 - 67 

P6KE75P 

♦THEF 

327 - 7 


♦SCN 

350 

-107 

OA99A 

MATJ 

233 -179 

P3G5 

EDL 

275 

- 95 

P6KE16CP 

♦THEF 

326 - 68 

P6KE82 

♦GSE 

350 - 82 

P6SE8.2 

♦SCN 

350 

-108 

OA200 

♦MULB 

249 - 34 

P3H5 

EDL 

275 

-110 

P6KE16P 

♦THEF 

326 - 69 


♦ MOTA 


P6SE8.2A 

♦SCN 

350 

-109 

♦PHIN 

♦RTCF 



EDL 

275 

-124 

P6KE18 

♦GSE 

350 - 50 

P6KE82A 

♦GSE 

350 - 83 

P6SE9.1 

♦SCN 

350 

-110 


♦VALG 



EDL 

275 

-136 


♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE9.1A 

♦SCN 

351 

- 1 

OA200#B 

MISI 

231 -157 

P4A5 

EDL 

275 

-204 

P6KE18A 

♦GSE 

350 - 51 

P6KE82CA 

♦THEF 

327 - 8 

P6SE10 

♦SCN 

351 

- 2 

OA202 

♦MULB 

249 - 97 

P4B5 

EDL 

275 

-206 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE82CP 

♦THEF 

327 - 9 

P6SE10A 

♦SCN 

351 

- 3 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



EDL 

275 

-209 

P6KE18CA 

♦THEF 

326 ■ 70 

P6KE82P 

♦THEF 

327 - 10 

P6SE11 

♦SCN 

351 

- 4 


♦VALG 



EDL 

275 

-213 

P6KE18CP 

♦THEF 

326 - 71 

P6KE91 

♦GSE 

350 - 84 

P6SE11A 

♦SCN 

351 

- 5 

ODBC47-330 

♦SELI 

440 - 10 

P4E5 

EDL 

275 

-217 

P6KE18P 

♦THEF 

326 - 72 


♦MOTA 


P6SE12 

♦SCN 

351 

- 6 

ODCC56-330 

♦SELI 

440 - 11 


EDL 

276 

- 3 

P6KE20 

♦GSE 

350 ■ 52 

P6KE91A 

♦GSE 

350 - 85 

P6SE12A 

♦SCN 

351 

- 7 

ODDC56-330 

♦SELI 

440 - 12 


EDL 

276 

- 10 


♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE13 

♦SCN 

351 

- 8 

OF305 

♦ MULB 

237 - 76 

P4H5 

EDL 

276 

- 18 

P6KE20A 

♦GSE 

350 - 53 

P6KE91CA 

♦THEF 

327 - 11 

P6SE13A 

♦SCN 

351 

- 9 

♦ PHIN 

♦VALG 


P4K5 

EDL 

276 

- 26 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE91CP 

♦THEF 

327 - 12 

P6SE15 

♦SCN 

351 

- 10 

OSB9110-4 

♦MULB 

415 - 82 

P4M5 

EDL 

276 

- 33 

P6KE20CA 

♦THEF 

326 - 73 

P6KE91P 

♦THEF 

327 - 13 

P6SE15A 

♦SCN 

351 

- 11 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5A5 

EDL 

276 

- 50 

P6KE20CP 

♦THEF 

326 - 74 

P6KE100 

♦GSE 

350 - 86 

P6SE16 

♦SCN 

351 

- 12 


♦VALG 


P5B5 

EDL 

276 

- 55 

P6KE20P 

♦THEF 

326 - 75 


♦MOTA 


P6SE16A 

♦SCN 

351 

- 13 

OSB91 10-30 

♦ MULB 

415 - 83 

P5C5 

EDL 

276 

- 58 

P6KE22 

♦GSE 

350 - 54 

P6KE100A 

♦GSE 

350 - 87 

P6SE18 

♦SCN 

351 

- 14 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5D5 

EDL 

276 

- 62 


♦ MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE18A 

♦SCN 

351 

- 15 


♦VALG 


P5E5 

EDL 

276 

- 67 

P6KE22A 

♦GSE 

350 - 55 

P6KE100CA 

♦THEF 

327 - 14 

P6SE20 

♦SCN 

351 

- 16 

OSB9210-4 

♦ MULB 

415 - 96 

P5F5 

EDL 

276 

- 72 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE100CP 

♦THEF 

327 - 15 

P6SE20A 

♦SCN 

351 

- 17 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5G5 

EDL 

276 

- 82 

P6KE22CA 

♦THEF 

326 - 76 

P6KE100P 

♦THEF 

327 - 16 

P6SE22 

♦SCN 

351 

- 18 


♦VALG 


P5H5 

EDL 

276 

- 94 

P6KE22CP 

♦THEF 

326 - 77 

P6KE110 

♦GSE 

350 - 88 

P6SE22A 

♦SCN 

351 

- 19 

OSB9210-30 

♦ MULB 

415 - 97 

P5K5 

EDL 

276 

-101 

P6KE22P 

♦THEF 

326 - 78 


♦ MOTA 


P6SE24 

♦SCN 

351 

■ 20 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P5M5 

EDL 

276 

-109 

P6KE24 

♦GSE 

350 - 56 

P6KE110A 

♦GSE 

350 - 89 

P6SE24A 

♦SCN 

351 

- 21 


♦VALG 


P6A5 

EDL 

276 

-132 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE27 

♦SCN 

351 

- 22 

OSB9310-4 

♦ MULB 

415 - 88 

P6B5 

EDL 

276 

-139 

P6KE24A 

♦GSE 

350 - 57 

P6KE110CA 

♦THEF 

327 - 17 

P6SE27A 

♦SCN 

351 

- 23 

♦ PHIN 

♦RTCF 


P6C5 

EDL 

276 

-144 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE110CP 

♦THEF 

327 - 18 

P6SE30 

♦SCN 

351 

- 24 


♦VALG 


P6D5 

EDL 

276 

-155 

P6KE24CA 

♦THEF 

326 - 79 

P6KE110P 

♦THEF 

327 - 19 

P6SE30A 

♦SCN 

351 

- 25 

OSB93 10-30 

♦ MULB 

415 - 89 

P6E5 

EDL 

276 

-169 

P6KE24CP 

♦THEF 

326 - 80 

P6KE120 

♦GSE 

350 - 90 

P6SE33 

♦SCN 

351 

- 26 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6F5 

EDL 

276 

-180 

P6KE24P 

♦THEF 

326 - 81 


♦MOTA 


P6SE33A 

♦SCN 

351 

- 27 


♦VALG 


P6G5 

EDL 

276 

-201 

P6KE27 

♦GSE 

350 - 58 

P6KE120A 

♦GSE 

350 - 91 

P6SE36 

♦SCN 

351 

- 28 

OSB9410-4 

♦MULB 

415 -113 

P6H5 

EDL 

276 

-219 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE36A 

♦SCN 

351 

- 29 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6K5 

EDL 

277 

- 26 

P6KE27A 

♦GSE 

350 - 59 

P6KE120CA 

♦THEF 

327 - 20 

P6SE39 

♦SCN 

351 

- 30 


♦VALG 


P6KE6V8A 

♦THEF 

326 

- 38 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE120CP 

♦THEF 

327 - 21 

P6SE39A 

♦SCN 

351 

- 31 

OSB9410-30 

♦ MULB 

415 -114 

P6KE6V8CA 

♦THEF 

326 

- 39 

P6KE27CA 

♦THEF 

326 - 82 

P6KE120P 

♦THEF 

327 - 22 

P6SE43 

♦SCN 

351 

- 32 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE6V8CP 

♦THEF 

326 

- 40 

P6KE27CP 

♦THEF 

326 - 83 

P6KE130 

♦GSE 

350 - 92 

P6SE43A 

♦SCN 

351 

- 33 


♦VALG 


P6KE6V8P 

♦THEF 

326 

- 41 

P6KE27P 

♦THEF 

326 - 84 


♦MOTA 


P6SE47 

♦SCN 

351 

- 34 

OSM9110-4 

♦ MULB 

415 - 84 

P6KE6.8 

♦GSE 

350 

- 22 

P6KE30 

♦GSE 

350 - 60 

P6KE130A 

♦GSE 

350 - 93 

P6SE47A 

♦SCN 

351 

- 35 

♦PHIN 

♦ RTCF 



♦ MOTA 




♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE51 

♦SCN 

351 

- 36 


♦VALG 


P6KE6.8A 

♦GSE 

350 

- 23 

P6KE30A 

♦GSE 

350 - 61 

P6KE130CA 

♦THEF 

327 - 23 

P6SE51A 

♦SCN 

351 

- 37 

OSM91 10-30 

♦ MULB 

415 - 85 


♦MOTA 



♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE130CP 

♦THEF 

327 - 24 

P6SE56 

♦SCN 

351 

- 38 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE7V5A 

♦THEF 

326 

- 42 

P6KE30CA 

♦THEF 

326 - 85 

P6KE130P 

♦THEF 

327 - 25 

P6SE56A 

♦SCN 

351 

- 39 


♦VALG 


P6KE7V5CA 

♦THEF 

326 

- 43 

P6KE30CP 

♦THEF 

326 - 86 

P6KE150 

♦GSE 

350 - 94 

P6SE62 

♦SCN 

351 

- 40 

OSM9210-4 

♦ MULB 

415 - 98 

P6KE7V5CP 

♦THEF 

326 

- 44 

P6KE30P 

♦THEF 

326 - 87 


♦MOTA 


P6SE62A 

♦SCN 

351 

- 41 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6KE7V5P 

♦THEF 

326 

- 45 

P6KE33 

♦GSE 

350 • 62 

P6KE150A 

♦GSE 

350 - 95 

P6SE68 

♦SCN 

351 

- 42 


♦VALG 


P6KE7.5 

♦GSE 

350 

■ 24 


♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE68A 

♦SCN 

351 

- 43 

OSM9210-30 

♦MULB 

415 - 99 


♦MOTA 



P6KE33A 

♦GSE 

350 • 63 

P6KE150CA 

♦THEF 

327 - 26 


♦SCN 

351 

- 44 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE7.5A 

♦GSE 

350 

• 25 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE150CP 

♦THEF 

327 - 27 


♦SCN 

351 

- 45 


♦VALG 



♦MOTA 



P6KE33CA 

♦THEF 

326 - 88 

P6KE150P 

♦THEF 

327 - 28 

P6SE82 

♦SCN 

351 

. 46 

OSM9310.4 

♦MULB 

415 - 90 

P6KE7.5C 

♦GSE 

350 

- 26 

P6KE33CP 

♦THEF 

326 - 89 

P6KE160 

♦GSE 

350 - 96 

P6SE82A 

♦SCN 

351 

- 47 

♦ PHIN 

♦RTCF 


P6KE8V2A 

♦THEF 

326 

- 46 

P6KE33P 

♦THEF 

326 - 90 


♦MOTA 


P6SE91 

♦SCN 

351 

- 48 


♦VALG 


P6KE8V2CA 

♦THEF 

326 

- 47 

P6KE36 

♦GSE 

350 • 64 

P6KE160A 

♦GSE 

350 - 97 

P6SE91A 

♦SCN 

351 

- 49 

OSM93 10-30 

♦MULB 

415 - 91 

P6KE8V2CP 

♦THEF 

326 

- 48 


♦MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 


P6SE100 

♦SCN 

351 

- 50 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE8V2P 

♦THEF 

326 

- 49 

P6KE36A 

♦GSE 

350 - 65 

P6KE160CA 

♦THEF 

327 - 29 

P6SE100A 

♦ SCN 

351 

- 51 


♦VALG 


P6KE8.2 

♦GSE 

350 

- 27 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE160CP 

♦THEF 

327 - 30 

P6SE110 

♦SCN 

351 

- 52 

OSM9410.4 

♦ MULB 

415 -115 


♦ MOTA 



P6KE36CA 

♦THEF 

326 - 91 

P6KE160P 

♦THEF 

327 - 31 

P6SE110A 

♦SCN 

351 

- 53 

♦PHIN 

♦RTCF 


P6KE8.2A 

♦GSE 

350 

- 28 

P6KE36CP 

♦THEF 

326 - 92 

P6KE170 

♦GSE 

350 - 98 

P6SE120 

♦SCN 

351 

- 54 


♦VALG 



♦MOTA 



P6KE36P 

♦THEF 

326 - 93 


♦MOTA 


P6SE120A 

♦SCN 

351 

- 55 

OSM9410-30 

♦ MULB 

415 -116 

P6KE8.2C 

♦GSE 

350 

- 29 

P6KE39 

♦GSE 

350 - 66 

P6KE170A 

♦GSE 

350 - 99 


♦SCN 

351 

- 56 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9V1A 

♦THEF 

326 

- 50 


♦ MOTA 


♦ MOTA 

♦THEF 



♦SCN 

351 

- 57 


♦VALG 


P6KE9V1CA 

♦THEF 

326 

- 51 

P6KE39A 

♦GSE 

350 - 67 

P6KE170CA 

♦THEF 

327 - 32 


♦SCN i 

351 

- 58 

OSM9510.12 

♦ MULB 

430 - 33 

P6KE9V1CP 

♦THEF 

326 

- 52 

♦MOTA 

♦THEF 


P6KE170CP 

♦THEF 

327 - 33 


♦SCN 

351 

- 59 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9V1P 

♦THEF 

326 

- 53 

P6KE39CA 

♦THEF 

326 - 94 

P6KE170P 

♦THEF 

327 - 34 


♦SCN 

351 

- 60 


♦VALG 


P6KE9.1 

♦GSE 

350 

- 30 

P6KE39CP 

♦THEF 

326 - 95 

P6KE180 

♦GSE 

350 -100 

P6SE160A 

♦SCN 

351 

- 61 

OSS9110-3 

♦ MULB 

419 -164 


♦MOTA 



P6KE39P 

♦THEF 

326 • 96 


♦ MOTA 


P6SE170 

♦SCN 

351 

- 62 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9.1A 

♦GSE 

350 

- 31 

P6KE43 

♦GSE 

350 - 68 

P6KE180A 

♦GSE 

350 -101 

P6SE170A 

♦SCN 

351 

- 63 


♦VALG 



♦MOTA 




♦MOTA 


♦MOTA 

♦THEF 


P6SE180 

♦SCN 

351 

- 64 

OSS91 10-30 

♦ MULB 

432 - 93 

P6KE9.1C 

♦GSE 

350 

- 32 

P6KE43A 

♦GSE 

350 - 69 

P6KE180CA 

♦THEF 

327 - 35 

P6SE180A 

♦SCN 

351 

- 65 

♦ PHIN 

♦ RTCF 


P6KE9.1CA 

♦GSE 

350 

- 33 

♦ MOTA 

♦THEF 


P6KE180CP 

♦THEF 

327 - 36 

P6SE200 

♦SCN 

351 

- 66 


♦VALG 






P6KE43CA 

♦THEF 

326 - 97 

P6KE180P 

♦THEF 

327 . 37 

P6SE200A 

♦SCN 

351 

- 67 
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TYPE No. CROSS INDEX 




EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 
EDL 277 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 403 

♦HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦HITJ 300 

♦ HITJ 403 

♦THEF 420 
♦THEF 422 
♦THEF 423 
♦HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 263 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦ HITJ 300 

♦THEF 424 
♦THEF 425 
♦THEF 425 


P80H 

♦THEF 

426 

-101 

P100A 

♦ GIG 

283 

- 92 

P100B 

♦GIG 

283 

-145 

P100D 

♦GIG 

283 

-210 

P100G 

♦GIG 

284 

- 97 

P100H 

♦THEF 

427 

-191 

P100J 

♦GIG 

284 

-199 

P100K 

♦GIG 

285 

- 58 

P100M 

♦GIG 

402 

- 63 

P200H 

♦THEF 

430 

-200 

P250H 

♦THEF 

431 

-165 

P300A 

♦GIG 

287 

-204 

P300B 

♦GIG 

288 

- 47 

P300D 

♦GIG 

288 

-128 

P300G 

♦GIG 

289 

- 6 

P300J 

♦GIG 

289 

- 88 

P300K 

♦GIG 

289 

-157 

P300M 

♦GIG 

402 

-189 

P400H 

♦THEF 

432 

-200 

P511 

THEF 

408 

-184 

P513 

THEF 

412 

- 47 

P600A 

♦ FGRS 
♦GIG 

291 

-120 

P600B 

♦FGRS 

♦GIG 

291 

-162 

P600D 

♦ FGRS 
♦GIG 

291 

-213 

P600G 

♦ FGRS 
♦GIG 

292 

- 60 

P600J 

♦ FGRS 
♦GIG 

292 

-118 

P600K 

♦ FGRS 
♦GIG 

292 

-170 

P600M 

♦GIG 

403 

- 15 

P0890 

PI I 

439 

- 8 

P0890A 

PI I 

439 

- 9 

PB61 

♦ Dll 

366 

- 47 

PB62 

♦Dll 

366 

- 73 

PB64 

♦ Dll 

366 

-102 

PB66 

♦Dll 

366 

-130 

PB68 

♦Dll 

366 

-157 

PB101M 

♦DGE 

360 

-102 

PB102M 

♦DGE 

360 

-130 

PB103M 

♦DGE 

360 

-164 

PB104M 

♦DGE 

360 

-199 

PB105M 

♦DGE 

361 

- 21 

PB106M 

♦DGE 

361 

- 47 

PB107M 

♦DGE 

401 

-185 

PB111 

INRJ 

367 

-132 

PB111F 

INRJ 

272 

-164 

PB112 

INRJ 

367 

-167 

PB112F 

INRJ 

272 

-166 

PB114 

INRJ 

367 

-209 

PB605 

♦ Dll 

366 

- 24 

PB610 

♦ Dll 

366 

-181 

PBC05 

♦ EDI 

300 

- 19 

PBC10 

♦ EDI 

300 

- 48 

PBC20 

♦ EDI 

300 

- 83 

PBC40 

♦ EDI 

300 

-120 

PBC60 

♦ EDI 

300 

-145 

PBC80 

♦ EDI 

300 

-161 

PBC100 

♦ EDI 

403 

-153 

PBF251 

♦ DGE 

364 

- 22 

PBF252 

♦ DGE 

364 

- 26 

PBF253 

♦ DGE 

364 

- 31 

PBF254 

♦ DGE 

364 

- 38 

PBF255 

♦ DGE 

364 

- 43 

PBF256 

♦ DGE 

364 

- 48 

PBF257 

♦ DGE 

364 

- 50 

PBP151 

♦ DGE 

361 

-141 

PBP152 

♦ DGE 

361 

-167 

PBP153 

♦ DGE 

361 

-200 

PBP154 

♦ DGE 

362 

- 36 

PBP155 

♦ DGE 

362 

- 70 

PBP156 

♦ DGE 

362 

- 97 

PBP157 

♦ DGE 

402 

- 64 

PBP201 

♦ DGE 

362 

-178 

PBP202 

♦ DGE 

363 

- 7 


PBP203 


PBP204 

♦ DGE 

PBP205 

♦ DGE 

PBP206 

♦DGE 

PBP207 

♦DGE 

PBR05 

EDI 

PBR10 

EDI 

PBR20 

EDI 

PBR40 

EDI 

PBR60 

EDI 

PBT05 

♦ EDI 

PBY125 

PSLI 

PBY126 

PSLI 

PBY127 

PSLI 

PBYX55 

PSLI 

PBYX71 

PSLI 

PD05 

♦ EDI 

PD10 

PD20 

♦ EDI 

♦ EDI 

PD40 

PD60 

♦EDI 
♦ EDI 

PD80 

♦ EDI 

PD100 

♦ EDI 

PD0810 

Pll 

PD0810A 

PH 

PD0810AL 

Pll 

PD0810L 

Pll 


32 PD6000,A 

57 PD6001,A 

33 PD6002,A 
31 PD6003,A 

58 PD6004,A 

34 PD6005,A 
112 PD6006,A 

33 PD6007.A 
109 PD6008,A 

101 PD6009,A 
92 PD6010.A 

145 PD6011,A 
210 PD6012.A 
97 PD6013.A 
191 PD6014.A 

199 PD6015,A 
58 PD6016,A 

63 PD6017,A 

200 PD6018,A 

165 PD6019.A 
204 PD6020,A 

47 PD6041 
128 PD6042 

6 PD6043 
88 PD6044 

157 PD6045 
189 PD6046 
200 PD6047 

184 PD6048 
47 PD6049 

120 PD6050 
PD6051 
162 PD6052 
PD6053 
213 PD6054 
PD6055 
60 PD6056 
PD6057 
118 PD6058 
PD6059 
170 PD6060 
PD6061 
15 PD6201 

8 PD6202 

9 PD6203 
47 PD6204 
73 PD6205 

102 PD6206 
130 PD6207 
157 PD6208 
102 PD6209 
130 PD6210 
164 PD9047 

199 PD9049 

21 PD9050 

47 PD9050A 

185 PD9050B 
132 PD9050C 
164 PD9050D 
167 PD9050E 

166 PD9757 
209 PD9767 

24 PDR25 
181 PDR50 
19 PDR300 

48 PDR301 
83 PE40 

120 PF4HZ 
145 PF6HZ 
161 PF8HZ 
153 PF8Z6V8 

22 PF8Z8V2 
26 PF8Z10 
31 PF8Z12 
38 PF8Z15 
43 PF8Z18 
48 PF8Z22 
50 PF8Z27 

141 PF8Z33 

167 PF8Z39 

200 PF8Z47 
36 PF8Z56 
70 PF8Z62 
97 PF8Z68 

64 PF8Z82 
178 PF8Z100 

7 IPF6Z120 




- 48 PF8Z150 

- 97 PF8Z180 
-141 PF10HZ 
-179 PF110R 
-115 PF110S 
-115 PF125R 

- 83 PF125S 

- 81 PF140R 
-213 PF140S 
-100 PF310R 
-146 PF310S 
-101 PF325R 
-128 PF325S 

- 81 PF340R 
-209 PF340S 

- 21 PF810R 
-179 PF820R 

- 8 PF825R 

- 49 PFC6V4 

- 98 PFC7V0 
-142 PFC7V8 
-180 PFC8V5 
-116 PFC9V4 

- 10 PFC10 

- 11 PFC11 

- 12 PFC13 

- 13 PFC14 
-135 PFC15 

- 60 PFC17 
-191 PFC19 
-162 PFC20 
-127 PFC23 
-134 PFC26 
-166 PFC28 

- 44 PFC31 
-119 PFC33 
-121 PFC37 
-159 PFC40 
-151 PFC44 
-133 PFC48 
-181 PFC53 
-210 PFC58 
-170 PFC64 
-125 PFC70 
-107 PFC78 
-127 PFC85 

- 37 PFC94 

- 37 PFC102 
-136 PFC111 

- 61 PFC128 
-192 PFC136 
-163 PFC145 
-128 PFC154 
-135 PFC171 
-167 PFG930B05 

• 45 PFR103N 
-120 PFR107N 
-122 PFR115N 
-160 PFR130N 
-152 PFR203N 
-134 PFR207N 
-182 PFR215N 

- 1 PFR230N 
-171 PFR850 
-126 PFR851 
-108 PFR852 
-128 PFR854 

- 38 PFR856 

- 38 PFZ6V8A 
-136 PFZ6V8P 
-168 PFZ7V5A 

- 46 PFZ7V5P 
-121 PFZ8V2A 
-123 PFZ8V2P 
-161 PFZ9V1A 
-153 PFZ9V1P 
-135 PFZ10A 
-183 PFZ10P 

- 2 PFZ11A 

- 31 PFZ11P 
-112 PFZ12A 
-214 PFZ12P 
-143 PFZ13A 

- 52 PFZ13P 
-201 PFZ15A 

- 39 PFZ15P 
-159 PFZ16A 

- 26 PFZ16P 
-160 PFZ18A 
-157 PFZ18P 

- 39 PFZ20A 
-133 PFZ20P 
-211 PFZ22A 
-194 PFZ22P 
-201 PFZ24A 

- 67 PFZ24P 
-137 PFZ27A 

- 68 PFZ27P 

- 69 PFZ30A 

- 70 PFZ30P 

- 71 PFZ33A 

- 72 PFZ33P 

- 73 PFZ36A 

- 74 PFZ36P 

- 75 PFZ39A 

- 76 PFZ39P 

- 77 PFZ43A 

- 78 PFZ43P 

- 79 PFZ47A 

- 80 PFZ47P 

- 81 PFZ51A 

- 82 PFZ51P 

- 83 PFZ56A 

• 84 PFZ56P 




IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




♦TRWS 164 
♦TRWS 165 
♦TRWS 165 
♦TRWS 166 
♦TRWS 167 
♦TRWS 168 
♦TRWS 169 
♦TRWS 171 
♦TRWS 172 
♦TRWS 174 
♦TRWS 177 
♦TRWS 179 
♦TRWS 181 
♦TRWS 184 
♦TRWS 186 
♦TRWS 188 
♦TRWS 190 
♦TRWS 192 
♦TRWS 194 
♦TRWS 196 
♦TRWS 198 
TRWS 164 
TRWS 165 
TRWS 165 
TRWS 166 
TRWS 167 
TRWS 168 
TRWS 169 
TRWS 171 
TRWS 172 
TRWS 174 
TRWS 177 
TRWS 179 
TRWS 181 
TRWS 184 
TRWS 187 
TRWS 188 
TRWS 190 
TRWS 192 
TRWS 194 
TRWS 196 
TRWS 198 
♦TRWS 168 
♦TRWS 169 
♦TRWS 171 
♦TRWS 172 
♦TRWS 174 
♦TRWS 177 
♦TRWS 179 
♦TRWS 181 
♦TRWS 184 
♦TRWS 187 
♦TRWS 246 
♦TRWS 250 
♦TRWS 257 
♦TRWS 257 
♦TRWS 258 
♦TRWS 258 
♦TRWS 259 
♦TRWS 259 
TRWS 239 
TRWS 238 
PSLI 275 


THEF 288 
THEF 289 
THEF 289 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 
THEF 351 


THEF 

mi 

- 85 

PFZ62A 

♦THEF 

351 

-110 

PKK504 

THEF 

351 

- 86 

PFZ62P 

♦THEF 

328 

- 22 

PL3V3Z 

THEF 

402 

-172 

PFZ68A 

♦THEF 

352 

- 1 

PL3V6Z 

SAKJ 

238 

-203 

PFZ68P 

♦THEF 

328 

- 23 

PL3V9Z 

♦SAKJ 

294 

- 15 

PFZ75A 

♦THEF 

352 

- 2 

PL4HZ 

SAKJ 

239 

-105 

PFZ75P 

♦THEF 

328 

- 24 

PL4V3Z 

♦SAKJ 

294 

- 54 

PFZ82A 

♦THEF 

352 

- 3 

PL4V7Z 

SAKJ 

239 

-182 

PFZ82P 

♦THEF 

328 

- 25 

PL5V1Z 

♦SAKJ 

294 

- 97 

PFZ91A 

♦THEF 

352 

- 4 

PL5V6Z 

SAKJ 

238 

-204 

PFZ91P 

♦THEF 

328 

- 26 

PL6HZ 

♦SAKJ 

300 

- 50 

PFZ100A 

♦THEF 

352 

- 5 

PL6V2Z 

SAKJ 

239 

-106 

PFZ100P 

♦THEF 

328 

- 27 

PL6V8Z 

♦SAKJ 

300 

- 94 

PFZ110A 

♦THEF 

352 

- 6 

PL7V5Z 

SAKJ 

239 

-183 

PFZ110P 

♦THEF 

328 

- 28 

PL8HZ 

♦SAKJ 

300 

-124 

PFZ120A 

♦THEF 

352 

- 7 

PL8V2Z 

SAKJ 

238 

-205 

PFZ120P 

♦THEF 

328 

- 29 

PL9V1Z 

SAKJ 

239 

- 90 

PFZ130A 

♦THEF 

352 

- 8 

PL10HZ 

SAKJ 

239 

-107 

PFZ130P 

♦THEF 

328 

- 30 

PL10Z 

THEF 

327 

- 73 

PFZ150A 

♦THEF 

352 

- 9 

PL11Z 

THEF 

327 

- 74 

PFZ150P 

♦THEF 

328 

- 31 

PL12Z 

THEF 

327 

- 75 

PFZ160A 

♦THEF 

352 

- 10 

PL13Z 

THEF 

327 

- 76 

PFZ160P 

♦THEF 

328 

- 32 

PL15Z 

THEF 

327 

- 77 

PFZ170A 

♦THEF 

352 

- 11 

PL16Z 

THEF 

327 

- 78 

PFZ170P 

♦THEF 

328 

- 33 

PL18Z 

THEF 

327 

- 79 

PFZ180A 

♦THEF 

352 

- 12 

PL20Z 

THEF 

327 

- 80 

PFZ180P 

♦THEF 

328 

- 34 

PL22Z 

THEF 

327 

- 81 

PFZ200A 

♦THEF 

352 

- 13 

PL24Z 

THEF 

327 

- 82 

PFZ200P 

♦THEF 

328 

- 35 

PL27Z 

THEF 

327 

- 83 

PFZ220A 

♦THEF 

352 

- 14 

PL30Z 

THEF 

327 

- 84 

PFZ220P 

♦THEF 

328 

- 36 

PL33Z 

THEF 

327 

- 85 

PFZ250A 

♦THEF 

328 

- 37 

PL36Z 

THEF 

327 

- 86 

PFZ250P 

♦THEF 

328 

- 38 

PL39Z 

THEF 

327 

- 87 

PFZ280A 

♦THEF 

328 

- 39 

PL43Z 

THEF 

327 

- 88 

PFZ280P 

♦THEF 

328 

- 40 

PL47Z 

THEF 

327 

- 89 

PFZ300A 

♦THEF 

328 

- 41 

PL51Z 

THEF 

327 

- 90 

PFZ300P 

♦THEF 

328 

- 42 

PL56Z 

THEF 

327 

- 91 

PFZ320A 

♦THEF 

328 

- 43 

PL62Z 

THEF 

327 

- 92 

PFZ320P 

♦THEF 

328 

- 44 

PL68Z 

THEF 

327 

- 93 

PFZ350A 

♦THEF 

328 

- 45 

PL75Z 

THEF 

327 

- 94 

PFZ350P 

♦THEF 

328 

- 46 

PL82Z 

THEF 

327 

- 95 

PFZ400A 

♦THEF 

328 

- 47 

PL91Z 

THEF 

327 

- 96 

PFZ400P 

♦THEF 

328 

- 48 

PL100Z 

THEF 

327 

- 97 

PFZ440A 

♦THEF 

328 

- 49 

PL110Z 

THEF 

327 

- 98 

PFZ440P 

♦THEF 

328 

- 50 

PL120Z 

THEF 

327 

- 99 

PFZD6V8 

THEF 

352 

- 15 

PL130Z 

THEF 

327 

-100 

PFZD8V2 

THEF 

352 

- 16 

PL150Z 

THEF 

327 

-101 

PFZD10 

THEF 

352 

- 17 

PL160Z 

THEF 

327 

-102 

PFZD12 

THEF 

352 

- 18 

PL180Z 

THEF 

327 

-103 

PFZD15 

THEF 

352 

- 19 

PL200Z 

THEF 

327 

-104 

PFZD18 

THEF 

352 

- 20 

PLE1.5 

THEF 

327 

-105 

PFZD22 

THEF 

352 

- 21 

PLE2 

THEF 

327 

-106 

PFZD27 

THEF 

352 

- 22 

PLQ0,8 

THEF 

327 

-107 

PFZD33 

THEF 

352 

- 23 

PLQ1 

THEF 

327 

-108 

PFZD39 

THEF 

352 

- 24 

PLR2T 

Pll 

439 

- 14 

PFZD47 

THEF 

352 

- 25 

PLR8T 

♦PSLI 

288 

- 7 

PFZD56 

THEF 

352 

- 26 

PLR15T 

♦PSLI 

292 

-219 

PFZD62 

THEF 

352 

- 27 

PLR810 

♦PSLI 

296 

- 48 

PFZD68 

THEF 

352 

- 28 

PLR811 

♦PSLI 

300 

- 45 

PFZD82 

THEF 

352 

- 29 

PLR812 

♦PSLI 

288 

- 79 

PFZD100 

THEF 

352 

- 30 

PLR813 

♦PSLI 

293 

- 5 

PFZD120 

THEF 

352 

- 31 

PLR814 

♦PSLI 

296 

- 80 

PFZD150 

THEF 

352 

- 32 

PLR816 

♦PSLI 

300 

- 79 

PFZD180 

THEF 

352 

- 33 

PLR817 

THEF 

257 

-171 

PH40-200 

MU LB 

301 

-138 

PLR818 

THEF 

258 

- 92 

♦PHIN 

♦RTCF 



PM1 

THEF 

259 

- 90 


♦VALG 



PM7A2 

THEF 

260 

- 57 

PH40-600 

MU LB 

301 

-218 

PM7A2Q 

THEF 

260 

-191 

♦PHIN 

♦ RTCF 



PM7A2R 

♦THEF 

351 

- 87 


♦VALG 



PM7A4 

♦THEF 

327 

-109 

PH40-1000 

MULB 

403 

-182 

PM7A4Q 

♦THEF 

351 

- 88 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A4R 

♦THEF 

327 

-110 


♦ VALG 



PM7A6 

♦THEF 

351 

- 89 

PH70-200 

MULB 

304 

- 65 

PM7A6Q 

♦THEF 

328 

- 1 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A6R 

♦THEF 

351 

- 90 


♦VALG 



PM7A8 

♦THEF 

328 

- 2 

PH70-600 

MULB 

304 

-149 

PM7A8Q 

♦THEF 

351 

- 91 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A8R 

♦THEF 

328 

- 3 


♦VALG 



PM7A10 

♦THEF 

351 

- 92 

PH70-1000 

MULB 

404 

- 8 

PM7A10C 

♦THEF 

328 

- 4 

♦ PHIN 

♦ RTCF 



PM7A10F 

♦THEF 1 

351 

- 93 


♦VALG 



PM7A12 


PHR103N 

PHR107N 

PHR115N 

PHR203N 

PHR207N 

PHR215N 

PHR5007N 


PM7A12Q 

PM7A12R 

PM021 

PM031 

PM034 

PM041 

PM042 


PHSD51 

♦ MULB 

375 

- 68 

PMA104P 

UNI 

♦ PHIN 

♦ RTCF 
♦VALG 



PMA104X 

♦ UNI 

PIP8.4 

♦GSE 

352 

- 34 

PMD 100-02 

♦ Pll 

PIP24 

♦GSE 

352 

- 35 

PMD1 00-08 

♦ Pll 

PIP30 

♦GSE 

352 

- 36 

PMD 100-09 

♦ Pll 

PIP60 

♦GSE 

352 

- 37 

PMD100-19 

♦ Pll 

PIP120 

♦GSE 

352 

- 38 

PMD1 00-42 

♦ Pll 

PIP208 

♦GSE 

352 

- 39 

PMR27K050 

♦ LAM 

PIP250 

♦GSE 

352 

- 40 

PMR27K100 

♦ LAM 

PIP440 

♦GSE 

352 

- 41 

PMR27K200 

♦ LAM 

PIP500 

♦GSE 

352 

- 42 

PMR31K050 

♦ LAM 

PK05 

♦ EDI 

367 

-101 

PMR31K100 

♦ LAM 

PK10 

♦ EDI 

367 

-129 

PMR31K200 

♦ LAM 

PK20 

♦ EDI 

367 

-164 

PMR35K050 

♦LAM 

PK40 

♦ EDI 

367 

-206 

PMR35K100 

♦ LAM 

PK60 

♦ EDI 

368 

- 26 

PMR35K200 

♦ LAM 

PK80 

♦ EDI 

368 

- 60 

PMR36K050 

♦ LAM 

PK0620 

Pll 

439 

- 87 

PMR36K100 

♦ LAM 

PK0620L 

Pll 

439 

- 88 

PMR36K200 

♦ LAM 

PK0820 

Pll 

439 

- 89 

PR0101 

Pll 

PK0820L 

Pll 

439 

- 90 

PR0102 

Pll 

PKK500 

Pll 

437 

- 11 

PR0103 

Pll 

PKK501 

Pll 

437 

- 12 

PR0104 

Pll 

PKK502 

Pll 

437 

- 13 

PR0105 

Pll 

PKK503 

Pll 

437 

- 14 

PR0106 

Pll 


IPq&Line I 

437 

- 15 

166 

- 77 

167 

- 43 

168 

- 23 

281 

-104 

169 

- 46 

170 

- 99 

171 

-180 

173 

- 65 

281 

-217 

175 

-128 

178 

-111 

180 

-105 

282 

- 82 

182 

- 88 

185 

-120 

401 

-214 

187 

-180 

189 

- 92 

191 

- 61 

193 

- 11 

195 

- 60 

196 

-154 

198 

-170 

200 

-162 

202 

- 62 

203 

-160 

205 

- 98 

207 

- 24 

208 

-117 

209 

-181 

211 

- 16 

212 

- 27 

213 

- 42 

214 

- 39 

215 

- 25 

216 

- 31 

217 

- 12 

217 

-194 

218 

-173 

219 

-155 

220 

-114 

221 

- 76 

222 

- 27 

222 

-172 

224 

- 16 

224 

-148 

225 

-154 

226 

-158 

163 

- 83 

163 

-152 

280 

- 39 

280 

- 57 

241 

- 82 

241 

-108 

241 

-142 

257 

-192 

258 

-124 

259 

-125 

259 

-206 

260 

- 84 

260 

-215 

261 

- 70 

261 

-128 

242 

-209 

367 

-159 

369 

- 8 

369 

-154 

367 

-202 

369 

- 38 

369 

-157 

368 

- 22 

369 

- 62 

369 

-162 

368 

- 57 

369 

- 87 

369 

-166 

368 

- 80 

369 

-105 

369 

-167 

368 

- 93 

369 

-117 

369 

-168 

242 

-206 

243 

- 32 

243 

- 33 

243 

- 81 

243 

- 82 

429 

-149 

272 

-180 

429 

-144 

439 

- 91 

439 

- 92 

439 

- 93 

439 

- 94 

439 

- 95 

296 

- 26 

296 

- 42 

296 

- 75 

296 

- 27 

296 

- 43 

296 

- 76 

300 

- 6 

300 

- 37 

300 

- 70 

300 

- 7 

300 

- 38 

300 

- 71 

244 

- 89 

244 

- 90 

244 

- 91 

244 

-169 

244 

244 

-170 

-171 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

UBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 








TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

PftOlO? 

PM 

244 -196 

PS1201 


183 - 9 

PS2352 


420 -194 

PTC207 

MAl 

231 -185 

O5-200T 

me 

243 -188 

PR0108 

PM 

244 -197 

PS1201A 

TRWS 

183 - 10 

PS2353 

TRWS 

421 -205 

PTC207M 

MAL 

231 -186 

05-250 

♦ IDC 

241 - 46 

PR0109 

PM 

244 -198 

PS1201B 

TRWS 

183 - 11 

PS2354 

TRWS 

422 -209 

PTC208 

MAL 

444 -109 

05-300 

♦ IDC 

243 -189 

PR0110 

PM 

244 -199 

PS1202 

♦TRWS 

183 - 12 

PS2355 

TRWS 

423 -163 

PTC209 

♦ MAL 

274 - 50 

05-300A 

♦IDC 

243 -190 

PR0111 

PM 

245 -122 

PS1202A 

TRWS 

183 - 13 

PS2356 

TRWS 

424 -198 

PTC210 

MAL 

231 -150 

05-300B 

♦IDC 

243 -191 

PR0112 

PM 

245 -123 

PS1202B 

TRWS 

183 - 14 

PS2357 

TRWS 

425 - 89 

PTC211 

MAL 

231 -151 

05-500 

♦IDC 

243 -215 

PR0113 

PM 

246 - 22 

PS1203 

♦TRWS 

183 - 15 

PS2358 

TRWS 

426 - 63 

PTC212 

MAL 

231 -152 

006B 

♦ HITJ 

444 - 60 

PR0114 

PM 

246 - 23 

PS1203A 

TRWS 

183 - 16 

PS2359 

TRWS 

426 -167 

PTC213 

MAL 

231 -153 

006C 

♦HITJ 

444 - 61 

PR0115 

PM 

246 -169 

PS1203B 

TRWS 

183 - 17 

PS2360 

TRWS 

427 - 93 

PTC214 

MAL 

232 - 44 

O06D 

♦HITJ 

444 - 62 

PR0116 

PM 

246 -170 

PS1204 

♦TRWS 

183 - 18 

PS241 1 

TRWS 

275 - 40 

PTC216 

MAL 

232 - 67 

06-100 

♦ IDC 

243 -200 

PR0117 

PM 

246 -171 

PS1204A 

TRWS 

183 - 19 

PS2412 

TRWS 

274 -197 

PTC217 

MAL 

439 - 97 

06-1 OOA 

♦ IDC 

243 -201 

PR0118 

PM 

246 -208 

PS1204B 

TRWS 

183 - 20 

PS2413 

TRWS 

274 -138 

PTC218 

MAL 

232 - 52 

06-1 OOB 

♦IDC 

243 -202 

PR0119 

PM 

246 -209 

PS1205 

♦TRWS 

183 - 21 

PS2414 

TRWS 

274 -157 

PTC219 

MAL 

432 -213 

06-1 OOC 

♦ IDC 

243 -203 

PR0120 

PM 

246 -210 

PS1205A 

♦TRWS 

183 - 22 

PS2415 

TRWS 

274 -171 

PTC301 

♦ MAL 

442 - 68 

06-1 OOD 

♦ IDC 

243 -204 

PR0121 

PM 

246 -211 

PS1205B 

♦TRWS 

183 - 23 

PS2416 

TRWS 

274 -180 

PTC302 

MAL 

442 - 69 

06-1 OOE 

♦IDC 

243 -205 

PR121 

THEF 

406 - 49 

PS1207 

♦TRWS 

183 - 24 

PS2417 

TRWS 

401 - 29 

PTC401 

MAL 

363 - 27 

06-1 OOF 

♦ IDC 

243 -206 

PR141 

THEF 

409 - 71 

PS1207A 

♦TRWS 

183 - 25 

PS2418 

TRWS 

410 -219 

PTC402 

MAL 

363 -122 

06-1 OOG 

♦IDC 

243 -207 

PR208-RT 

SSY 

401 -149 

PS1207B 

♦TRWS 

183 - 26 

PS2419 

TRWS 

414 -203 

PTC403 

MAL 

444 -110 

06-1 OOH 

♦IDC 

243 -208 

PR222-RT 

SSY 

445 - 76 

PS1215 

♦TRWS 

184 - 87 

PS2422 

TRWS 

414 -185 

PTC404 

MAL 

445 - 1 

06-1001 

♦IDC 

243 -210 

PR233-RT 

SSY 

167 - 44 

PS1215A 

♦TRWS 

184 - 88 

PS2423 

TRWS 

419 - 62 

PTC405 

MAL 

445 - 2 

06-1 OOJ 

♦ IDC 

243 -211 

PR234-RT 

SSY 

171 -181 

PS1215B 

♦TRWS 

184 - 89 

PS2424 

TRWS 

421 -146 

PTC406 

MAL 

445 - 3 

06-1 OOK 

♦ IDC 

243 -212 

PR235-RT 

SSY 

173 - 66 

PS1215C 

♦TRWS 

184 - 90 

PS2425 

TRWS 

423 - 91 

PTC501 

MAL 

166 -158 

06-1 OOL 

♦ IDC 

243 -213 

PR236-RT 

SSY 

175 -129 

PS1300 

TRWS 

177 ■ 38 

PS2426 

TRWS 

424 -144 

PTC502 

MAL 

172 -126 

06-1 OOT 

♦ IDC 

243 -209 

PR237.RT 

SSY 

180 -106 

PS1300A 

TRWS 

177 - 39 

PS2427 

TRWS 

425 - 70 

PTC503 

MAL 

174 - 99 

06-200 

♦ IDC 

243 -216 

PR238-RT 

SSY 

182 - 89 

PS1301 

TRWS 

177 - 40 

PS2428 

TRWS 

426 - 24 

PTC504 

MAL 

179 -158 

06-200A 

♦IDC 

243 -217 

PR239-RT 

SSY 

185 -121 

PS1301A 

TRWS 

177 - 41 

PS2429 

TRWS 

426 -156 

PTC505 

MAL 

184 -187 

06.200B 

♦ IDC 

243 -218 

PR240-RT 

SSY 

187 -181 

PS1302 

TRWS 

177 - 42 

PS2430 

TRWS 

427 - 49 

PTC506 

MAL 

187 - 7 

06-200C 

♦ IDC 

243 -219 

PR241-RT 

SSY 

189 - 93 

PS1302A 

TRWS 

177 - 43 

PS4559 

TRWS 

235 -163 

PTC507 

MAL 

190 -132 

Q6-200D 

♦ IDC 

243 -220 

PR242-RT 

SSY 

191 - 62 

PS1303 

TRWS 

177 - 44 

PS4560 

TRWS 

236 -140 

PTC508 

MAL 

192 -100 

Q6-200E 

♦ IDC 

244 - 1 

PR243-RT 

SSY 

192 - 80 

PS1303A 

TRWS 

177 - 45 

PS4725 

TRWS 

234 - 96 

PTC509 

MAL 

194 -133 

06-200F 

♦IDC 

244 - 2 

PR244-RT 

SSY 

194 - 8 

PS1304 

TRWS 

177 - 46 

PS5300 

♦TRWS 

236 -141 

PTC510 

MAL 

198 - 43 

Q6-200G 

♦ IDC 

244 - 3 

PR245-RT 

SSY 

195 - 61 

PS1304A 

TRWS 

177 - 47 

PS5301 

♦TRWS 

236 -142 

PTC511 

MAL 

204 -193 

06-200H 

♦IDC 

244 - 4 

PR246-RT 

SSY 

197 - 62 

PS1305 

TRWS 

177 - 48 

PS5302 

♦TRWS 

236 -143 

PTC512 

MAL 

208 - 1 

06-2001 

♦ IDC 

244 - 5 

PR247-RT 

SSY 

197 -184 

PS1305A 

TRWS 

177 - 49 

PS5303 

♦TRWS 

236 -144 

PTC513 

MAL 

214 -168 

06-200J 

♦ IDC 

244 - 6 

PR248-RT 

SSY 

203 -161 

PS1306 

TRWS 

177 - 50 

PS5304 

♦TRWS 

236 -145 

PTC514 

MAL 

215 -170 

Q6-200K 

♦ IDC 

244 - 7 

PR249-RT 

SSY 

204 -150 

PS1306A 

TRWS 

177 - 51 

PS5570 

♦TRWS 

435 - 50 

PTC515 

MAL 

218 -128 

Q6-200L 

♦ IDC 

244 - 8 

PR250-RT 

SSY 

205 - 99 

PS1307 

TRWS 

177 - 52 

PS5830 

♦TRWS 

435 - 51 

PTC516 

MAL 

221 - 41 

06-200T 

♦ IDC 

244 - 9 

PR251-RT 

SSY 

206 - 89 

PS1307A 

TRWS 

177 - 53 

PS5831 

♦TRWS 

435 - 52 

PTC517 

MAL 

210 -136 

06-250 

IDC 

241 - 47 

PR252-RT 

SSY 

208 -118 

PS1308 

TRWS 

177 - 54 

PS5832B 

♦TRWS 

435 - 53 

PTC518 

MAL 

212 -169 

06-300 

♦ IDC 

244 - 10 

PR253-RT 

SSY 

214 -148 

PS1308A 

TRWS 

177 - 55 

PS6319,A 

TRWS 

206 - 75 

PTC601 

MAL 

445 - 83 

06-300A 

♦ IDC 

244 - 11 

PR254-RT 

SSY 

216 - 32 

PS1309 

TRWS 

177 - 56 

PS6320,A 

♦TRWS 

209 - 51 

PTC602 

MAL 

445 - 4 

06-300B 

♦ IDC 

244 - 12 

PR255-RT 

SSY 

218 -174 

PS1309A 

TRWS 

177 - 57 

PS6321,A 

♦TRWS 

211 -139 

PTC603 

MAL 

445 - 84 

06-400 

♦ IDC 

244 - 13 

PR256-RT 

SSY 

221 - 77 

PS1310 

TRWS 

177 - 58 

PS6322 

♦TRWS 

213 -142 

PW08 

♦MEHK 

366 -159 

06-400A 

♦IDC 

244 - 14 

PR258-RT 

SSY 

425 -211 

PS1310A 

TRWS 

177 - 59 

PS6323 

♦TRWS 

215 -134 

PW-01 

♦MEHK 

366 - 49 

06-400B 

♦ IDC 

244 - 15 

PR259-RT 

SSY 

428 - 22 

PS1311 

TRWS 

177 - 60 

PS6324 

♦TRWS 

217 -126 

PW-02 

♦MEHK 

366 - 75 

06-500 

IDC 

241 - 48 

PR260-RT 

SSY 

428 -177 

PS1311A 

TRWS 

177 - 61 

PS6325 

♦TRWS 

218 -153 

PW-04 

♦MEHK 

366 -104 

07-050 

♦ IDC 

243 -199 

PR265-RT 

SSY 

438 - 57 

PS1312 

TRWS 

177 - 62 

PS6326 

♦TRWS 

221 - 20 

PW-005 

♦MEHK 

366 - 25 

07-100 

♦ IDC 

243 -214 

PR266-RT 

SSY 

438 - 58 

PS1312A 

TRWS 

177 - 63 

PS6327 

♦TRWS 

222 -127 

PW-06 

♦ MEHK 

366 -132 

07-250 

♦IDC 

244 - 16 

PR267-RT 

SSY 

439 - 96 

PS1313 

TRWS 

177 - 64 

PS6465 

♦TRWS 

164 -118 

PY55-350 

THEF 

259 -213 

08-200 

♦ IDC 

244 - 25 

PR268-RT 

SSY 

438 - 59 

PS1313A 

TRWS 

177 - 65 

PS6466 

♦TRWS 

166 -125 

PY55-600 

THEF 

260 -216 

08-200A 

♦ IDC 

244 - 26 

PR269-RT 

SSY 

438 - 60 

PS1314 

TRWS 

177 - 66 

PS6467 

♦TRWS 

169 -112 

PY126 

THEF 

282 - 13 

08-200B 

♦IDC 

244 - 27 

PR270-RT 

SSY 

445 - 77 

PS1314A 

TRWS 

177 - 67 

PS6468 

♦TRWS 

170 -180 

PY127 

THEF 

406 - 58 

08-200C 

♦ IDC 

244 - 28 

PR275-RT 

SSY 

430 -220 

PS1325 

♦TRWS 

175 - 63 

PS6469 

♦TRWS 

173 -158 

PY206 

THEF 

247 -155 

08-200D 

♦ IDC 

244 - 29 

PR280-RT 

SSY 

444 -107 

PS1441 

TRWS 

411 - 40 

RS6470 

♦TRWS 

179 - 63 

PY207 

THEF 

247 -180 

08-200T 

♦IDC 

244 - 30 

PR292-RT 

SSY 

445 - 78 

PS1442 

TRWS 

415 - 26 

PS7267 

TRWS 

242 -196 

PY208-800 

THEF 

251 -144 

08-300 

♦IDC 

244 - 31 

PR293-RT 

SSY 

444 -108 

PS1443 

TRWS 

419 -110 

PS7268 

TRWS 

242 -197 

PY208-1000 

THEF 

251 -146 

08-300A 

♦IDC 

244 - 32 

PR295-RT 

SSY 

402 - 91 

PS1444 

TRWS 

421 -194 

PS7269 

TRWS 

242 -202 

PY21 0-400 

THEF 

247 -156 

Q8-300B 

♦ IDC 

244 - 33 

PR296-RT 

SSY 

445 - 79 

PS1445 

TRWS 

423 -135 

PS7270 

TRWS 

243 - 47 

PY21 0-600 

THEF 

247 -181 

010-100 

IDC 

244 - 48 

PR332-RT 

SSY 

293 - 56 

PS1446 

TRWS 

424 -184 

PS8900 

♦TRWS 

165 -108 

PY21 0-800 

THEF 

247 -195 

01 0-1 OOT 

IDC 

244 - 49 

PR333-RT 

SSY 

293 - 57 

PS1447 

TRWS 

425 - 82 

PS8901 

♦TRWS 

166 - 40 

PZD16 

THEF 

328 - 51 

010-200 

♦IDC 

244 - 57 

PR334-RT 

SSY 

299 -183 

PS1448 

TRWS 

426 - 54 

PS8902 

♦TRWS 

167 - 6 

PZD36 

THEF 

328 - 52 

010-200A 

♦IDC 

244 - 58 

PR335-RT 

SSY 

299 -184 

PS1449 

TRWS 

426 -163 

PS8903 

♦TRWS 

167 -183 

PZD62 

THEF 

328 - 53 

010-200B 

♦IDC 

244 - 59 

PR339-RT 

SSY 

445 - 80 

PS1450 

TRWS 

427 - 82 

PS8904 

♦TRWS 

168 -207 

PZD160 

THEF 

328 - 54 

Oi0-200C 

♦IDC 

244 - 60 

PR340-RT 

SSY 

445 - 81 

PS1451 

TRWS 

428 - 12 

PS8905 

♦TRWS 

170 - 41 

Q1-100 

♦ IDC 

243 -119 

010-200D 

♦IDC 

244 - 61 

PR345-RT 

SSY 

445 - 82 

PS1452 

TRWS 

428 - 85 

PS8906 

♦TRWS 

171 -122 

Q1-100A 

♦ IDC 

243 -120 

010-200T 

♦ IDC 

244 - 62 

PR346-RT 

SSY 

403 -191 

PS1453 

TRWS 

428 -169 

PS8907 

♦TRWS 

172 -211 

Q1-100B 

♦ IDC 

243 -121 

010-250 

IDC 

241 - 49 

PR347-RT 

SSY 

302 - 51 

PS1454 

TRWS 

428 -205 

PS8908 

♦TRWS 

175 - 64 

Q1-100C 

♦IDC 

243 -122 

010-300 

♦ IDC 

244 - 63 

PR 1002 

DGE 

258 - 71 

PS1455 

TRWS 

429 - 57 

PS8909 

♦TRWS 

178 - 33 

Q1-100D 

♦IDC 

243 -123 

010-300A 

♦ IDC 

244 - 64 

PR 1004 

DGE 

260 - 32 

PS1456 

TRWS 

429 -201 

PS8910 

♦TRWS 

180 - 32 

Q1-100E 

♦ IDC 

243 -124 

010-300B 

♦ IDC 

244 - 65 

PR1005 

DGE 

260 -209 

PS1457 

TRWS 

430 - 21 

PS891 1 

♦TRWS 

182 - 10 

Q1-100T 

♦ IDC 

243 -125 

010-500 

♦ IDC 

244 - 66 

PR 1006 

DGE 

255 -199 

PS1458 

TRWS 

430 - 59 

PS8912 

♦TRWS 

185 - 45 

Q1-200 

♦ IDC 

243 -126 

010-750 

IDC 

241 - 50 


♦FEC 


PS1459 

TRWS 

430 - 79 

PS8913 

♦TRWS 

187 - 91 

Q1-200A 

♦ IDC 

243 -127 

010-950 

IDC 

241 - 51 

PR1007 

DGE 

256 - 50 

PS1460 

TRWS 

430 -151 

PS8914 

♦TRWS 

189 - 32 

Q1-200B 

♦IDC 

243 -128 

012-200 

♦ IDC 

244 - 77 


♦FEC 


PS1501 

TRWS 

183 - 37 

PS8915 

♦TRWS 

190 -204 

Q2-100 

♦ IDC 

243 -136 

012-200A 

♦ IDC 

244 - 78 

PR3001 

♦ FEC 

252 - 94 

PS1501A 

TRWS 

183 - 38 

PS8916 

♦TRWS 

192 -169 

Q2-100A 

♦IDC 

243 -137 

012-200B 

♦ IDC 

244 - 79 

PR3002 

DGE 

258 - 72 

PS1502 

TRWS 

197 - 82 

PS8917 

♦TRWS 

194 -189 

Q2-100B 

♦IDC 

243 -138 

012-200C 

♦ IDC 

244 - 80 


♦ FEC 


PS1502A 

TRWS 

197 - 83 

PS8918 

♦TRWS 

196 - 99 

Q2-100C 

♦IDC 

243 -139 

012-200D 

♦ IDC 

244 - 81 

PR3003 

♦ FEC 

254 - 53 

PS1503 

TRWS 

204 -130 

PS8919 

♦TRWS 

198 -103 

Q2-100D 

♦IDC 

243 -140 

Q12-200T 

♦ IDC 

244 - 82 

PR3004 

DGE 

260 - 33 

PS1503A 

TRWS 

204 -131 

PS10016B 

♦TRWS 

178 -112 

Q2-100E 

♦IDC 

243 -141 

012-300 

♦ IDC 

244 - 83 


♦ FEC 


PS1504 

TRWS 

209 - 31 

PS10017B 

♦TRWS 

180 -107 

02-1 OOT 

♦IDC 

243 -142 

012-300A 

♦ IDC 

244 - 84 

PR3005 

DGE 

260 -210 

PS1504A 

TRWS 

209 - 32 

PS10018B 

♦TRWS 

182 - 90 

Q2-200 

♦IDC 

243 -143 

012-300B 

♦ IDC 

244 - 85 


♦FEC 


PS1505 

TRWS 

211 -141 

PS10019B 

♦TRWS 

185 -122 

Q2-200A 

♦IDC 

243 -144 

015-200 

♦ IDC 

244 -103 

PR3006 

♦FEC 

255 -200 

PS1505A 

TRWS 

211 -142 

PS10020B 

♦TRWS 

187 -182 

Q2-200B 

♦IDC 

243 -145 

015-200A 

♦ IDC 

244 -104 

PR3007 

DGE 

261 -140 

PS1506 

TRWS 

213 -172 

PS10021B 

♦TRWS 

189 - 94 

Q3.90T 

♦IDC 

243 -165 

015-200B 

♦IDC 

244 -105 


♦ FEC 


PS1506A 

TRWS 

213 -173 

PS10022B 

♦TRWS 

191 - 63 

Q3-100T 

♦ IDC 

243 -166 

015-200C 

♦ IDC 

244 -106 

PR5400 

♦ ITTG 

297 -108 

PS1507 

TRWS 

215 -135 

PS10023B 

♦TRWS 

193 ■ 12 

03-200 

♦IDC 

243 -154 

015-200D 

♦ IDC 

244 -107 

PR5401 

♦ ITTG 

297 -134 

PS1507A 

TRWS 

215 -136 

PS10024B 

♦TRWS 

195 - 62 

Q3-200A 

♦IDC 

243 -155 

015-200T 

♦ IDC 

244 -108 

PR5402 

♦ ITTG 

297 -150 

PS1508 

TRWS 

216 -134 

PS10025B 

♦TRWS 

196 -155 

Q3-200B 

♦IDC 

243 -156 

015-300 

♦ IDC 

244 -109 

PR5403 

♦ ITTG 

297 -160 

PS1508A 

TRWS 

216 -135 

PS10026B 

♦TRWS 

198 -171 

Q3-200C 

♦IDC 

243 -157 

015.300A 

♦ IDC 

244 -110 

PR5404 

♦ ITTG 

297 -184 

PS1509 

TRWS 

218 - 97 

PS10060 

♦TRWS 

178 -113 

Q3-200D 

♦IDC 

243 -158 

016-300B 

♦ IDC 

244 -111 

PR5405 

♦ ITTG 

297 -194 

PS1509A 

TRWS 

218 - 98 

PS10061 

♦TRWS 

180 -108 

Q3-200E 

♦IDC 

243 -159 

018-200 

♦ IDC 

244 -128 

PR5406 

♦ ITTG 

297 -213 

PS1510 

TRWS 

219 • 70 

PS10062 

♦TRWS 

182 - 91 

Q3-200T 

♦IDC 

243 -160 

018-200A 

♦ IDC 

244 -129 

PR5407 

♦ ITTG 

403 -109 

PS1510A 

TRWS 

219 . 71 

PS10063 

♦TRWS 

185 -123 

03-300 

♦IDC 

243 -161 

018-200B 

♦ IDC 

244 -130 

PR5408 

♦ ITTG 

408 -213 

PS1511 

TRWS 

186 -178 

PS10064 

♦TRWS 

187 -183 

03-300A 

♦IDC 

243 -162 

018-200C 

♦ IDC 

244 -131 

PS1132 

TRWS 

429 - 34 

PS1512 

TRWS 

186 -179 

PS10065 

♦TRWS 

189 - 95 

03-300B 

♦IDC 

243 -163 

018.200D 

♦ IDC 

244 -132 

PS1140 

TRWS 

401 - 51 

PS1513 

TRWS 

186 -180 

PS10066 

♦TRWS 

191 - 64 

03-500 

♦ IDC 

243 -167 

018.200T 

♦ IDC 

244 -133 

PS1141 

TRWS 

411 - 9 

PS1514 

TRWS 

186 -181 

PS10067 

♦TRWS 

193 - 13 

04-100 

IDC 

241 ■ 44 

018-300 

♦IDC ! 

244 -134 

PS1142 

TRWS 

414 -213 

PS1515 

TRWS 

186 -182 

PS10068 

♦TRWS 

195 - 63 

04-500 

IDC 

241 - 45 

018-300A 

♦ IDC 

244 -135 

PS1143 

TRWS 

419 - 80 

PS1516 

TRWS 

186 -183 

PS10069 

♦TRWS 

196 -156 


♦HITJ 

444 - 57 

018-300B 

♦ IDC 

244 -136 

PS1144 

TRWS 

421 -166 

PS1517 

TRWS 

186 -184 

PS10070 

♦TRWS 

198 -172 

O05C 

♦HITJ 

444 - 58 


♦HITJ 

297 -154 

PS1145 

TRWS 

423 -106 

PS1850 

♦TRWS 

415 - 15 

PSZ9.1 

♦SELI 

381 - 11 

O05D 

♦HITJ 

444 - 59 

019D 

♦ HITJ 

297 -170 

PS1146 

TRWS 

424 -157 

PS1851 

♦TRWS 

421 -190 


♦SELI 

382 -126 

05-100 

♦ IDC 

243 -175 


♦HITJ 

297 -186 

PS1147 

TRWS 

426 - 28 

PS1852 

♦TRWS 

423 -143 


♦SELI 

384 - 10 

05-1 OOA 

♦ IDC 

243 -176 


♦ HITJ 

297 -220 

PS1148 

TRWS 

427 - 55 

PS1853 

♦TRWS 

424 -189 

PSZ16 

♦SELI 

384 -109 

05-1 OOB 

♦ IDC 

243 -177 

:oi9j 

♦ HITJ 

403 -113 

PS1171,A 

TRWS 

163 - 82 

PS2207 

TRWS 

232 - 2 

PSZ24 

♦SELI 

387 - 44 

05-1 OOC 

♦ IDC 

243 -178 

019L 

♦HITJ 

406 -198 

PS1172,A 

TRWS 

163 - 96 

PS2208 

TRWS 

232 - 3 

PSZ27 

♦SELI 

387 -186 

05-1 OOD 

♦IDC 

243 -179 


♦IDC 

244 -157 

PS1173,A 

TRWS 

163 - 98 

PS2209 

TRWS 

232 - 4 

PSZ33 

♦SELI 

389 - 10 

05-1 OOE 

♦ IDC 

243 -180 

020-200A 

♦ IDC 

244 -158 

PS1174.A 

TRWS 

163 -165 

PS2345 

TRWS 

284 - 42 

PTC201 

♦MAL 

281 - 53 

05-1 OOT 

♦ IDC 

243 -181 

020.200T 

♦IDC 

244 -159 

PS1175,A 

TRWS 

164 - 11 

PS2346 

TRWS 

284 -185 

PTC202 

♦MAL 

281 -171 

05-200 

♦ IDC 

243 -182 

020-300 

♦ IDC 

244 -160 

PS1176,A 

TRWS 

164 -106 

PS2347 

TRWS 

402 - 49 

PTC203 

♦MAL 

401 -169 

05-200A 

♦ IDC 

243 -183 

020-300A 

♦IDC 

244 -161 

PS1177,A 

TRWS 

165 - 39 

PS2348 

TRWS 

411 - 87 

PTC204 

♦MAL 

402 -159 

05-200B 

♦ IDC 

243 -184 

020-300B 

♦IDC 

244 -162 

PS1200 

♦TRWS 

183 - 6 

PS2349 

TRWS 

415 ■ 55 

PTC205 

♦MAL 

402 -135 

05-200C 

♦ IDC 

243 -185 

020-500 

■TOM 

241 - 52 

PS1200A 

TRWS 

183 - 7 

PS2350 

TRWS 

417 -160 

PTC206 

MAL 

231 -183 

05-200D 

♦ IDC 

243 -186 

020-750 

mSSM 

241 - 53 

PS1200B 

TRWS 

183 - 8 

PS2351 

TRWS 

419 -134 

PTC206M 

MAL 

231 -184 

05-200E 


243 -187 1 

020-950 

■3 

241 - 54 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 








Q20C 

— ♦HiTr 

297 

-155 

QeiieHi 

nsniiH 

870 

-186 

R9G01 02200 


405 

• 47 

R250-B 

Q20D 

♦ HITJ 

297 

-171 

QG114H1 

♦ HITJ 

370 

-204 

R9G0121300 

♦ PRX 

408 

-145 

R250-D 

Q20E 

♦ HITJ 

297 

-187 

QG116H1 

♦ HITJ 

370 

-205 

R9G0121800 

♦ PRX 

408 

-155 

R250-F 

Q20G 

♦ HITJ 

298 

- 1 

QJ114H1 

♦ HITJ 

370 

-217 

R9G01 22200 

♦ PRX 

408 

-162 

R250-H 

Q20J 

♦ HITJ 

403 

-114 

QJ116H1 

♦ HITJ 

370 

-218 

R9G0141300 

♦ PRX 

410 

-175 

R250-K 

Q20L 

♦ HITJ 

406 

-199 

R5D00110WC 

PRX 

305 

-201 

R9G0141800 

♦ PRX 

410 

-186 

R250-M 

Q30-200 

♦ IDC 

245 

- 45 

R5D00115WA 

PRX 

307 

- 59 

R9G01 42200 

♦ PRX 

410 

-191 

R250P 

Q30-200A 

♦ IDC 

245 

- 46 

R5D00210WC 

PRX 

306 

- 8 

R9G0161300 

♦ PRX 

413 

-115 

R250S 

Q30-300 

♦ IDC 

245 

- 47 

R5D00215WA 

PRX 

307 

- 88 

R9G0161800 

♦ PRX 

413 

-125 

R305 

Q30-300A 

♦ IDC 

245 

- 48 

n5D00310WC 

PRX 

306 

- 24 

R9G01 62200 

♦ PRX 

413 

-133 

R310 

Q30-300B 

♦ IDC 

245 

- 49 

R5D00315WA 

PRX 

307 

-125 

R9G0181300 

♦ PRX 

414 

-111 

R320 

Q30-500 

♦ IDC 

245 

- 32 

R5D00410WC 

PRX 

306 

- 70 

R9G0181800 

♦ PRX 

414 

-120 

R400 

Q30-500A 

♦ IDC 

245 

- 33 

R5D00415WA 

PRX 

307 

-154 

R9G01 82200 

♦ PRX 

414 

-128 

R600 

Q30-750 

IDC 

241 

- 55 

R5D00510WC 

PRX 

306 

- 85 

R9G0201300 

♦ PRX 

415 

-213 

R622 

Q30-950 

IDC 

241 

- 56 

R5D00515WA 

PRX 

307 

-185 

R9G0201800 

♦ PRX 

416 

- 5 

R624 

Q40-200 

♦ IDC 

241 

- 30 

R5D00610WC 

PRX 

306 

-121 

R9G0202200 

♦ PRX 

416 

- 14 

R626 

Q40-200A 

♦ IDC 

245 

-127 

R5D00615WA 

PRX 

307 

-201 

R9G0221300 

♦ PRX 

416 

-133 

R628 

Q40-300 

♦ IDC 

245 

-128 

R5D00710WC 

PRX 

306 

-130 

R9G0241300 

♦ PRX 

417 

- 71 

R631 

Q40-300A 

♦ IDC 

245 

-129 

R5D00715WA 

PRX 

308 

- 10 

R9G0261300 

♦ PRX 

418 

-103 

R632 

Q40-300B 

♦ IDC 

245 

-130 

R5D00810WC 

PRX 

306 

-175 

R9G0281300 

♦ PRX 

418 

-210 

R634 

Q40-500 

♦ IDC 

245 

-124 

R5D00815WA 

PRX 

308 

- 24 

R9G0301300 

♦PRX 

420 

- 13 

R636 

Q40-500A 

♦ IDC 

245 

-125 

R5D00910WC 

PRX 

306 

-181 

R9G20109AJ00 

♦ PRX 

268 

-187 

R638 

Q40-750 

IDC 

241 

- 57 

R5D00915WA 

PRX 

308 

- 51 

R9G20109CJ00 

♦PRX 

268 

-181 

R702 

Q40-950 

IDC 

241 

- 58 

R5D01010WC 

PRX 

404 

- 79 

R9G20111AJ00 

♦ PRX 

268 

-188 

R704 

Q50-200 

♦ IDC 

245 

-194 

R5D01015WA 

PRX 

404 

- 90 

R9G20111CJ00 

♦PRX 

268 

-182 

R705 

Q50-200A 

♦ IDC 

245 

-195 

R7S00108XX00 

♦ PRX 

269 

-116 

R9G20114AJ00 

♦PRX 

268 

-189 

R706 

Q50-300 

♦ IDC 

245 

-196 

R7S00112XXO0 

♦ PRX 

268 

-193 

R9G20114CJ00 

♦ PRX 

268 

-183 

R710 

Q50-300A 

♦ IDC 

245 

-197 

R7S00116XX00 

♦ PRX 

268 

-194 

R9G20209AJ00 

♦PRX 

269 

- 8 

R710X 

Q50-300B 

♦ IDC 

245 

-198 

R7S00208XX00 

♦ PRX 

269 

- 14 

R9G20209CJ00 

♦ PRX 

269 

- 2 

R710XPT 

Q50-500 

♦ IDC 

245 

-199 

R7S00212XXOO 

♦ PRX 

269 

- 15 

R9G20211AJ00 

♦PRX 

269 

- 9 

R711 

Q50-500A 

♦ IDC 

245 

-200 

R7S0O216XX0O 

♦PRX 

269 

- 16 

R9G20211CJ00 

♦ PRX 

269 

- 3 

R711X 

Q50-750 

IDC 

241 

- 59 

R7S00408XX0O 

♦ PRX 

269 

- 46 

R9G20214AJ00 

♦ PRX 

269 

- 10 


Q50-950 

IDC 

241 

- 60 

R7S00412XX00 

♦ PRX 

269 

- 47 

R9G20214CJ00 

♦ PRX 

269 

- 4 

R711XPT 

Q60-500 

♦ IDC 

246 

- 32 

R7S00416XX00 

♦ PRX 

269 

- 48 

R9G20409AJ00 

♦ PRX 

269 

- 39 

R712 

Q60-500A 

♦ IDC 

246 

- 33 

R7S00608XX00 

♦ PRX 

269 

- 80 

R9G20409CJ00 

♦ PRX 

269 

- 31 

R712X 

Q60-750 

IDC 

241 

- 61 

R7S00612XX0O 

♦PRX 

269 

- 81 

R9G20411AJ00 

♦ PRX 

269 

- 40 


Q60-950 

IDC 

241 

- 62 

R7S00616XX00 

♦ PRX 

269 

- 82 

R9G20411CJ00 

♦ PRX 

269 

- 32 

R712XPT 

Q69-X1 

♦ SIEG 

440 

- 13 

R7S00808XX00 

♦ PRX 

269 

-117 

R9G20412CS00 

♦ PRX 

269 

- 33 

R714 

Q69-X2 

♦ SIEG 

440 

- 14 

R7S00812XX00 

♦ PRX 

269 

-118 

R9G20414AJ00 

♦ PRX 

269 

- 41 

R714X 

Q69-X3 

♦ SIEG 

440 

- 15 

R7S00816XX00 

♦ PRX 

269 

-119 

R9G20414CJ00 

♦ PRX 

269 

- 34 


Q69-X101 

♦SIEG 

440 

■ 16 

R7S01008XX00 

♦ PRX 

270 

- 14 

R9G20415AS00 

♦ PRX 

269 

- 42 

R714XPT 

Q69-X102 

♦SIEG 

440 

- 17 

R7S01012XX00 

♦ PRX 

270 

- 15 

R9G20609AJ00 

♦ PRX 

269 

- 73 

R716 

Q69-X103 

♦SIEG 

440 

- 18 

R7S01016XX00 

♦ PRX 

270 

- 16 

R9G20609CJ00 

♦ PRX 

269 

- 65 

R716X 

Q69-X106 

♦SIEG 

440 

- 19 

R7S01208XX00 

♦ PRX 

270 

- 50 

R9G20611AJ00 

♦PRX 

269 

- 74 

R720 

Q69-X111 

♦SIEG 

440 

- 20 

R7S01212XX00 

♦ PRX 

270 

- 51 

R9G20611CJ00 

♦ PRX 

269 

- 66 

R730 

Q69-X138 

♦SIEG 

440 

- 21 

R7S01216XX00 

♦ PRX 

270 

- 52 

R9G20612CS00 

♦ PRX 

269 

- 67 

R730X 

Q69-X141 

♦SIEG 

440 

- 22 

R7S01408XX00 

♦ PRX 

270 

- 81 

R9G20614AJ00 

♦ PRX 

269 

- 75 

R731 

Q69-X142 

♦SIEG 

440 

- 23 

R7S01412XX00 

♦ PRX 

270 

- 82 

R9G20614CJ00 

♦ PRX 

269 

- 68 

R731X 

Q69-X144 

♦SIEG 

440 

- 24 

R7S01608XX00 

♦ PRX 

270 

-102 

R9G20615AS00 

♦PRX 

269 

- 76 

R732 

Q69-X145 

♦SIEG 

440 

- 25 

R7S01612XX00 

♦ PRX 

270 

-103 

R9G20809AJ00 

♦ PRX 

269 

-109 

R732X 

Q69-X151 

♦SIEG 

440 

- 26 

R7S01808XX00 

♦ PRX 

270 

-117 

R9G20809CJ00 

♦ PRX 

269 

-101 


Q69-X152 

♦SIEG 

440 

- 27 

R7S01812XX00 

♦ PRX 

270 

■118 

R9G20811AJ00 

♦ PRX 

269 

-110 

R740 

Q69-X153 

♦SIEG 

440 

- 28 

R7S02008XX00 

♦ PRX 

271 

- 4 

R9G20811CJ00 

♦ PRX 

269 

-102 

R760 

Q69-X154 

♦SIEG 

440 

- 29 

R7S02012XX00 

♦PRX 

271 

- 5 

R9G20812CS00 

♦PRX 

269 

-103 

R780 

Q69-X157 

♦SIEG 

440 

- 30 

R7S02208XXOO 

♦ PRX 

271 

- 19 

R9G20814AJ00 

♦ PRX 

269 

-111 

R800 

Q69-X201 

♦SIEG 

440 

- 31 

R7S02212XX00 

♦ PRX 

271 

- 20 

R9G20814CJ00 

♦PRX 

269 

-104 

R1000 

Q69.X202 

♦SIEG 

440 

- 32 

R7S20407ES00 

PRX 

269 

- 23 

R9G20815ASOO 

♦PRX 

269 

-112 

R1200 

Q69.X215 

♦SIEG 

440 

- 33 

R7S20408CS00 

PRX 

269 

- 30 

R9G21009AJ00 

♦ PRX 

270 

- 8 


Q69.X216 

♦SIEG 

440 

- 34 

R7S20409HS00 

♦ PRX 

269 

- 21 

R9G210O9CJOO 

♦PRX 

270 

- 1 

R1200F 

Q69.X217 

♦SIEG 

440 

■ 35 

R7S20410ES00 

♦ PRX 

269 

- 24 

R9G21011AJ00 

♦PRX 

270 

- 9 


Q69-X223 

♦SIEG 

440 

- 36 

R7S20607ES00 

PRX 

269 

- 57 

R9G21011CJ00 

♦ PRX 

270 

- 2 

R1500 

Q69-X224 

♦SIEG 

440 

- 37 

R7S20608CSOO 

PRX 

269 

- 64 

R9G21012CS00 

♦PRX 

270 

- 3 


Q69-X225 

♦SIEG 

440 

- 38 

R7S20609HS00 

♦ PRX 

269 

- 55 

R9G21014AJ00 

♦PRX 

270 

- 10 

R1500F 

Q69-X226 

♦SIEG 

440 

- 39 

R7S20610ES00 

♦PRX 

269 

- 58 

R9G21014CJ00 

♦ PRX 

270 

- 4 


Q69-X227 

♦SIEG 

440 

- 40 

R7S20709HS00 

♦ PRX 

269 

- 87 

R9G21015AS00 

♦PRX 

270 

- 11 

R1800 

Q69-X238 

♦SIEG 

440 

- 41 

R7S20710ES00 

♦PRX 

269 

- 89 

R9G21209AJ00 

♦PRX 

270 

- 43 


Q69-X241 

♦SIEG 

440 

- 42 

R7S20807ES00 

PRX 

269 

- 93 

R9G21209CJ00 

♦ PRX 

270 

- 35 

R1800F 

Q69-X243 

♦SIEG 

440 

- 43 

R7S20808CS00 

PRX 

269 

-100 

R9G21211AJ00 

♦PRX 

270 

- 44 


Q69-X244 

♦SIEG 

440 

- 44 

R7S20809HS00 

♦ PRX 

269 

- 91 

R9G21211CJ00 

♦PRX 

270 

- 36 

HI 

o 

o 

o 

CM 

CC 

Q69-X245 

♦SIEG 

440 

- 45 

R7S20810ES00 

♦ PRX 

269 

- 94 

R9G21212CS00 

♦ PRX 

270 

■ 37 

Q69-X247 

♦SIEG 

440 

- 46 

R7S20909HS00 

♦ PRX 

269 

-124 

R9G21214AJ00 

♦ PRX 

270 

- 45 

R2000F 

Q69-X248 

♦SIEG 

440 

- 47 

R7S20910ES00 

♦ PRX 

269 

-126 

R9G21214CJ00 

♦ PRX 

270 

- 38 


Q69-X249 

♦SIEG 

440 

- 48 

R7S21OO8CS00 

PRX 

269 

-135 

R9G21215AS00 

♦ PRX 

270 

- 46 

R2500 

Q69-X250 

♦SIEG 

440 

- 49 

R7S21O09HS00 

♦ PRX 

269 

-128 

R9G21409AJ00 

♦ PRX 

270 

- 75 


Q69-X251 

♦SIEG 

440 

- 50 

R7S21010ES00 

♦ PRX 

269 

-130 

R9G21411AJ00 

♦ PRX 

270 

- 76 

R2500F 

Q69-X252 

♦SIEG 

440 

- 51 

R7S21109HS00 

♦ PRX 

270 

- 21 

R9G21412CS00 

♦ PRX 

270 

- 70 


Q69-X253 

♦SIEG 

440 

- 52 

R7S21110ES00 

♦ PRX 

270 

- 23 

R9G21415AS00 

♦PRX 

270 

- 77 

R3000 

Q69-X353 

♦SIEG 

440 

- 53 

R7S21207ES00 

PRX 

270 

- 27 

R9G21609AJ00 

♦ PRX 

270 

- 96 


Q69-X355 

♦SIEG 

440 

- 54 

R7S21208CS00 

PRX 

270 

- 34 

R9G21611AJ00 

♦ PRX 

270 

- 97 

R3000F 

Q69-X356 

♦SIEG 

440 

- 55 

R7S21209HS00 

♦ PRX 

270 

- 25 

R9G21612CS00 

♦ PRX 

270 

- 91 


Q69-X358 

♦ SIEG 

440 

- 56 

R7S21210ES00 

♦ PRX 

270 

- 28 

R9G21615AS00 

♦ PRX 

270 

- 98 

R5000 

Q69-X360 

♦ SIEG 

440 

- 57 

R7S21309HS00 

♦ PRX 

270 

- 57 

R9G21809AJ00 

♦PRX 

270 

-113 


Q69-X361 

♦ SIEG 

440 

- 58 

R7S21310ES00 

♦ PRX 

270 

- 59 

R9G21811AJ00 

♦ PRX 

270 

-114 

R5000F 

Q69-X405 

♦SIEG 

440 

- 59 

R7S21407ES00 

PRX 

270 

- 64 

R9G21812CS00 

♦ PRX 

270 

-111 


Q69-X406 

♦SIEG 

440 

- 60 

R7S21408CS00 

PRX 

270 

- 69 

R9G21815AS00 

♦ PRX 

270 

-115 

R3020106NW 

Q69-X407 

♦ SIEG 

440 

- 61 

R7S21409HS00 

♦ PRX 

270 

- 62 

R9G22009AJ00 

♦PRX 

270 

-128 

R3020206NW 

Q69-X433 

♦SIEG 

440 

- 62 

R7S21410ES00 

♦ PRX 

270 

- 65 

R9G22011AJ00 

♦PRX 

271 

- 1 

R3020306NW 

Q69-X451 

♦SIEG 

440 

- 63 

R7S21607ES00 

PRX 

270 

- 87 

R9G22012CS00 

♦ PRX 

270 

-126 

R3020406NW 

Q69-X452 

♦SIEG 

440 

- 64 

R7S21608CS00 

PRX 

270 

- 90 

R9G22015AS00 

♦ PRX 

271 

- 2 

R3020506 

Q69-X453 

♦SIEG 

440 

- 65 

R7S21807ES00 

PRX 

270 

-108 

R9G22209AJ00 

♦ PRX 

271 

- 16 

R3020506NW 

Q69-X454 

♦SIEG 

440 

- 66 

R7S21808CS00 

PRX 

270 

-110 

R9G22212CS00 

♦ PRX 

271 

- 14 

R3020512 

Q69-X503 

♦SIEG 

440 

- 67 

R7S22007ES00 

PRX 

270 

-123 

R9G22215AS00 

♦ PRX 

271 

- 17 

R3020606 

Q69-X504 

♦SIEG 

440 

- 68 

R7S22008CS00 

PRX 

270 

-125 

R9G22409AJ00 

♦ PRX 

271 

- 24 

R3020606NW 

Q69-X551 

♦SIEG 

440 

- 69 

R7S22207ES00 

PRX 

271 

- 11 

R9G22412CS00 

♦ PRX 

271 

- 23 

R3020612 

Q69-X556 

♦SIEG 

440 

- 70 

R7S22208CSOO 

PRX 

271 

- 13 

R9G22415AS00 

♦ PRX 

271 

- 25 

R3030106NW 

Q69-X558 

♦SIEG 

440 

- 71 

R7S22507ES00 

PRX 

271 

- 29 

R9G22609AJ00 

♦ PRX 

271 

- 35 

R3030206NW 

Q69-X559 

♦SIEG 

440 

- 72 

R7S22508CS00 

PRX 

271 

- 31 

R9G22612CS00 

♦ PRX 

271 

- 34 

R3030306NW 

Q69-X751 

♦SIEG 

440 

- 73 

R9G0011300 

♦ PRX 

312 

-195 

R9G22615AS00 

♦ PRX 

271 

- 36 

R3030406NW 

Q69-X758 

♦SIEG 

440 

- 74 

R9G0011800 

♦ PRX 

313 

- 19 

R9G22809AJ00 

♦ PRX 

271 

- 40 

R3100012 

Q69-X759 

♦SIEG 

440 

- 75 

R9G0012200 

♦ PRX 

313 

- 61 

R9G22812CS00 

♦ PRX 

271 

. 39 

R3100016 

Q69-X789 

♦SIEG 

440 

- 76 

R9G0021300 

♦ PRX 

312 

-196 

R9G22815AS00 

♦ PRX 

271 

• 41 

R3100112 

Q69-X790 

♦SIEG 

440 

- 77 

R9G0021800 

♦ PRX 

313 

- 20 

R9G23009AJ00 

♦ PRX 

271 

- 45 

R3100116 

Q69-X797 

♦SIEG 

440 

- 78 

R9G0022200 

♦ PRX 

313 

- 63 

R9G23012CS00 

♦ PRX 

271 

- 44 

R3100212 

Q69-X798 

♦SIEG 

440 

- 79 

R9G0041300 

♦ PRX 

312 

-197 

R9G23015AS00 

♦ PRX 

271 

- 46 

R3100216 

Q69-X799 

♦SIEG 

440 

- 80 

R9G0041800 

♦ PRX 

313 

- 21 

R9G232O9AJ0O 

♦PRX 

271 

- 50 

R3100312 

Q69-X800 

♦SIEG 

440 

- 81 

R9G0042200 

♦ PRX 

313 

- 65 

R9G23212CS00 

♦PRX 

271 

- 49 

R3100316 

Q69-X801 

♦SIEG 

440 

- 82 

R9G0061300 

♦ PRX 

312 

-198 

R9G23215AS00 

♦ PRX 

271 

- 51 

R3100412 

Q69-X802 

♦SIEG 

440 

- 83 

R9G0061800 

♦ PRX 

313 

- 22 

R9G23512CS00 

♦ PRX 

271 

- 52 

R3100416 

Q69-X804 

♦SIEG 

440 

- 84 

R9G0062200 

♦ PRX 

313 

- 67 

R9G23515AS00 

♦ PRX 

271 

- 53 

R3100512 

Q69-X814 

♦SIEG 

440 

- 85 

R9G0081300 

♦ PRX 

312 

-199 

R200 

CODI 

280 

-215 

R3100516 

Q69-X815 

♦SIEG 

440 

- 86 

R9G0081800 

♦ PRX 

313 

- 23 

R205 

SLCB 

285 

-198 

R3100612 

QC114H1 

♦ HITJ 

370 

-167 

R9G0082200 

♦ PRX 

313 

- 69 

R210 

SLCB 

286 

- 8 

R3100616 

QC116H1 

♦ HITJ 

370 

-168 

R9G0101300 

♦ PRX 

405 

- 31 

R220 

SLCB 

286 

- 45 

R3100712 

QE114H1 

♦ HITJ 

370 

-185 

R9G0101800 

♦ PRX 

405 

- 40 

R250-A 

♦ MEHK 

291 

-105 

R3100716 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 


♦ MEHK 291 -148 R3100812 

♦ MEHK 291 -198 R3100816 

♦ MEHK 292 - 15 R3100912 

♦ MEHK 292 - 45 R3100916 

♦ MEHK 292 - 82 R3101012 

♦ MEHK 292 -104 R3101016 

♦ MEHK 292 -141 R31 10012 

♦ MEHK 292 -156 R31 10016 
SLCB 296 - 28 R3110112 
SLCB 296 - 44 R3110116 
SLCB 296 - 77 R31 10212 
CODI 281 -120 R3110216 
CODI 282 - 10 R3110312 

♦VARO 301 - 40 R31 10316 
♦VARO 301 - 42 R3110412 
♦VARO 301 - 44 R3110416 
♦VARO 301 - 46 R3110512 
♦VARO 301 - 39 R31 10516 
♦VARO 301 - 41 R31 10612 
♦VARO 301 - 43 R31 10616 
♦VARO 301 - 45 R31 10712 
♦VARO 301 - 47 R31 10716 
♦VARO 296 - 94 R3110812 

♦ VARO 296 -137 R31 10816 
♦SLCB 296 - 29 R31 10912 
♦VARO 296 -163 R31 10916 
♦SLCB 296 - 45 R31 11012 

♦ MOTA 272 - 67 R3111016 

♦ MOTA 272 - 66 R3400006 
VARO 296 - 58 R3400106 

♦ MOTA 258 - 93 R3400206 

♦VARO R3400306 

♦ MOTA 272 - 78 R3400406 
♦VARO 296 - 95 R3400506 

♦ MOTA 259 - 91 R3400606 

♦VARO R3400806 

♦ MOTA 272 - 98 R3401006 
♦VARO 296 -138 R4020020NW 

♦ MOTA 260 - 58 R4020030NW 

♦VARO R4020120NW 

♦ MOTA 272 -109 R4020130NW 
♦VARO 296 -164 R4020220NW 
♦VARO 260 -192 R4020230NW 
♦SLCB 296 - 78 R4020320NW 
♦VARO 301 - 92 R4020330NW 
♦VARO 301 - 93 R4020420NW 
♦VARO 301 -106 R4020430NW 
♦VARO 301 -107 R4020520 
♦VARO 301 -128 R4020530 
♦VARO 301 -129 R4020530NW 
♦VARO 301 -175 R4020620 
♦SLCB 296 -116 R4020630 
♦SLCB 296 -151 R4020630NW 

SLCB 296 -170 R4040060 
CODI 282 - 94 R4040070 
CODI 402 - 7 R4040160 

♦ Dll 405 -216 R4040170 

♦RECT R4040260 

♦ Dll 256 - 91 R4040270 

♦RECT R4040360 

♦ Dll 411 - 37 R4040370 

♦RECT R4040460 

♦ Dll 256 -115 R4040470 

♦RECT R4040560 

♦ Dll 413 -202 R4040570 

♦ RECT R4040660 

♦ Dll 256 -130 R4040670 

♦RECT R4040860 

♦ Dll 415-23 R4040870 

♦ RECT R4041060 

♦ Dll 256 -143 R4041070 

♦ RECT R41 00025 

♦ Dll 417 -136 R4100040 

♦ RECT R4100125 

♦ Dll 256 -163 R4100140 

♦RECT R41 00225 

♦ Dll 419 -114 R41 00240 

♦ RECT R41 00325 

♦ Dll 256 -180 R41 00340 

♦ RECT R41 00425 

♦ Dll 423 -151 R41 00440 

♦RECT R41 00540 

♦ Dll 256 -220 R41 00640 

♦ RECT R41 00840 

♦ PRX 258 - 94 R4101040 

♦ PRX 259 - 92 R41 40060 

♦ PRX 259 -195 R41 40070 

♦ PRX 260 - 59 R4140160 

♦ PRX 263 - 60 R4140170 

♦ PRX 260 -126 R41 40260 

♦ PRX 263 - 61 R41 40270 

♦ PRX 263 - 62 R41 40360 

♦ PRX 260 -193 R41 40370 

♦ PRX 263 - 63 R41 40460 
PRX 262 - 53 R4 140470 
PRX 262 - 63 R4 140560 
PRX 262 - 71 R41 40570 
PRX 262 - 78 R4 140660 
PRX 294 -194 R41 40670 
PRX 296 -189 R41 40760 
PRX 295 - 4 R41 40770 
PRX 296 -202 R41 40860 
PRX 295 - 39 R41 40870 
PRX 296 -217 R41 40960 
PRX 295 - 62 R4 140970 
PRX 297 - 3 R4141060 
PRX 295 - 92 R4141070 

PRX 297 - 14 R5000510XXWC 
PRX 295 -111 R5000615WA 
PRX 297 • 19 R5020108CJWA 
PRX 295 -140 R5020108EJWA 
PRX 297 - 30 R5020108FJWA 
PRX 295 -149 R5020110CJWA 
297 - 34 R5020110EJWA 


MFRS 

Pq&Line 

pm 

295 

-175 

PRX 

297 

- 45 

PRX 

295 

-184 

PRX 

297 

- 47 

PRX 

403 

- 75 

PRX 

403 

-103 

PRX 

294 

-195 

PRX 

296 

-190 

PRX 

295 

- 5 

PRX 

296 

-203 

PRX 

295 

- 40 

PRX 

296 

-218 

PRX 

295 

- 63 

PRX 

297 

- 4 

PRX 

295 

- 93 

PRX 

297 

- 15 

PRX 

295 

-112 

PRX 

297 

- 20 

PRX 

295 

-141 

PRX 

297 

- 31 

PRX 

295 

-150 

PRX 

297 

- 35 

PRX 

295 

-176 

PRX 

297 

- 32 

PRX 

295 

-185 

PRX 

297 

- 48 

PRX 

403 

- 76 

PRX 

403 

-104 

♦ PRX 

291 

-106 

♦ PRX 

291 

-149 

♦ PRX 

291 

-199 

♦ PRX 

292 

- 16 

♦ PRX 

292 

- 46 

♦ PRX 

292 

- 83 

♦PRX 

292 

-105 

♦ PRX 

292 

-157 

♦ PRX 

403 

- 3 

♦ PRX 

257 

-172 

♦ PRX 

257 

-173 

♦ PRX 

258 

- 95 

♦ PRX 

258 

- 96 

♦ PRX 

259 

- 93 

♦ PRX 

259 

- 94 

♦ PRX 

259 

-196 

♦ PRX 

259 

-197 

♦ PRX 

260 

- 60 

♦ PRX 

260 

- 61 

♦ PRX 

263 

-185 

♦ PRX 

263 

-186 

♦ PRX 

260 

-127 

♦ PRX 

263 

-189 

♦ PRX 

263 

-190 

♦ PRX 

260 

-194 

♦ PRX 

303 

- 75 

♦ PRX 

304 

- 20 

♦ PRX 

303 

- 94 

♦ PRX 

304 

- 39 

♦ PRX 

303 

-113 

♦ PRX 

304 

- 71 

♦ PRX 

303 

-133 

♦ PRX 

304 

- 91 

♦PRX 

303 

-159 

♦ PRX 

304 

-117 

♦ PRX 

303 

-173 

♦ PRX 

304 

-134 

♦ PRX 

303 

-190 

♦ PRX 

304 

-156 

♦ PRX 

303 

-209 

♦ PRX 

304 

-188 

♦ PRX 

403 

-218 

♦ PRX 

404 

- 16 

PRX 

298 

-128 

PRX 

301 

-100 

PRX 

298 

-162 

PRX 

301 

-120 

PRX 

299 

- 2 

PRX 

301 

-150 

PRX 

299 

- 25 

PRX 

301 

-168 

PRX 

299 

- 75 

PRX 

301 

-195 

PRX 

301 

-206 

PRX 

302 

- 12 

PRX 

302 

- 41 

PRX 

403 

-189 

PRX 

303 

- 78 

PRX 

304 

- 23 

PRX 

303 

- 98 

PRX 

304 

- 45 

PRX 

303 

-117 

PRX 

304 

- 76 

PRX 

303 

-137 

PRX 

304 

- 95 

PRX 

303 

-163 

PRX 

304 

-122 

PRX 

303 

-176 

PRX 

304 

-138 

PRX 

303 

-194 

PRX 

304 

-161 

PRX 

303 

-196 

PRX 

304 

-173 

PRX 

303 

-212 

PRX 

304 

-194 

PRX 

303 

-213 

PRX 

304 

-201 

PRX 

404 

- 1 

PRX 

404 

- 21 

PRX 

227 

-201 

PRX 

307 

-217 

♦ PRX 

264 

-106 

♦ PRX 

264 

-104 

♦ PRX 

264 

-101 

♦ PRX 

264 

-107 

♦ PRX 

264 

-105 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 





1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 







R5020113LSWA 

♦ PRX 

264 

R5020118FSWA 

♦ PRX 

264 

R5020208CJWA 

♦PRX 

264 

R5020208EJWA 

♦PRX 

264 

R5020208FJWA 

♦PRX 

264 

R5020210CJWA 

♦PRX 

264 

R5020210EJWA 

♦PRX 

264 

R5020210FJWA 

♦PRX 

264 

R5020213LSWA 

♦ PRX 

264 

R5020308CJWA 

♦PRX 

264 

R5020308EJWA 

♦PRX 

264 

R5020308FJWA 

♦PRX 

264 

R5020310CJWA 

♦PRX 

264 

R5020310EJWA 

♦PRX 

264 

R5020310FJWA 

♦PRX 

264 

R5020313LSWA 

♦PRX 

264 

R5020408CJWA 

♦ PRX 

264 

R5020408EJWA 

♦PRX 

264 

R5020408FJWA 

♦PRX 

264 

R5020410CJWA 

♦ PRX 

264 

R5020410EJWA 

♦ PRX 

264 

R5020410FJWA 

♦PRX 

264 

R5020413LSWA 

♦PRX 

264 

R5020418FSWA 

♦ PRX 

264 

R5020508CJWA 

♦PRX 

264 

R5020508EJWA 

♦ PRX 

264 

R5020508FJWA 

♦PRX 

264 

R5020510CJWA 

♦PRX 

264 

R5020510EJWA 

♦ PRX 

264 

R5020510FJWA 

♦PRX 

264 

R5020513LSWA 

♦PRX 

264 

R5020518FSWA 

♦ PRX 

264 

R5020608CJWA 

♦PRX 

264 

R5020608EJWA 

♦PRX 

264 

R5020608FJWA 

♦PRX 

264 

R5020610CJWA 

♦ PRX 

264 

R5020610EJWA 

♦ PRX 

264 

R5020610FJWA 

♦PRX 

264 

R5020610RSWA 

♦ PRX 

306 

R5020613LSWA 

♦ PRX 

264 

R5020618FSWA 

♦PRX 

264 

R5020708CJWA 

♦PRX 

264 

R5020708EJWA 

♦ PRX 

264 

R5020708FJWA 

♦ PRX 

264 

R5020710CJWA 

♦PRX 

264 

R5020710EJWA 

♦PRX 

264 

R5020710FJWA 

♦ PRX 

264 

R5020710RSWA 

♦ PRX 

306 

R5020713LSWA 

♦PRX 

264 

R5020718FSWA 

♦PRX 

264 

R5020808CJWA 

♦PRX 

265 

R5020808EJWA 

♦ PRX 

264 

R5020808FJWA 

♦PRX 

264 

R5020810CJWA 

♦PRX 

265 

R5020810EJWA 

♦PRX 

264 

R5020810FJWA 

♦ PRX 

264 

R5020810RSWA 

♦PRX 

306 

R5020813LSWA 

♦PRX 

264 

R5020818FSWA 

♦ PRX 

264 

R5020908CJWA 

♦ PRX 

265 

R5020908EJWA 

♦PRX 

265 

R5020908FJWA 

♦ PRX 

265 

R5020910CJWA 

♦ PRX 

265 

R5020910EJWA 

♦PRX 

265 

R5020910FJWA 

♦PRX 

265 

R5020910RSWA 

♦PRX 

306 

R5020913LSWA 

♦ PRX 

265 

R5020918FSWA 

♦ PRX 

265 

R5021008CJWA 

♦PRX 

265 

R5021008EJWA 

♦ PRX 

285 

R5021008FJWA 

♦ PRX 

265 

R5021010CJWA 

♦ PRX 

265 

R5021010EJWA 

♦ PRX 

265 

R5021010FJWA 

♦ PRX 

265 

R5021010RSWA 

♦ PRX 

404 

R5021013LSWA 

♦ PRX 

265 

R5021018FSWA 

PRX 

265 

R5021108CJWA 

♦PRX 

265 

R5021108EJWA 

♦ PRX 

265 

R5021108FJWA 

♦ PRX 

265 

R5021110CJWA 

♦PRX 

265 

R5021110EJWA 

♦ PRX 

265 

R5021110FJWA 

♦ PRX 

265 

R5021110RSWA 

♦ PRX 

405 

R5021113LSWA 

♦ PRX 

238 

R5021118FSWA 

♦ PRX 

265 

R5021208CJWA 

♦ PRX 

265 

R5021208EJWA 

♦ PRX 

265 

R5021208FJWA 

♦ PRX 

265 

R5021210CJWA 

♦ PRX 

265 

R5021210EJWA 

♦ PRX 

265 

R5021210FJWA 

♦ PRX 

265 

R5021210RSWA 

♦ PRX 

407 

R5021213LSWA 

♦ PRX 

265 

R5021218FSWA 

♦ PRX 

265 

R5021313LSWA 

♦ PRX 

265 

R5021318FSWA 

♦ PRX 

265 

R5021413LSWA 

♦ PRX 

265 

R5021418FSWA 

♦ PRX 

265 

R51 0021 SWA 

PRX 

307 

R6000120YA 

PRX 

266 

R6000125YA 

PRX 

266 

R6000130YA 

♦ PRX 

266 

R6000220YA 

PRX 

266 

R6000225YA 

PRX 

266 

R6000230YA 

♦ PRX 

266 

R6000420YA 

PRX 

266 

R6000425YA 

PRX 

266 

R6000430YA 

♦ PRX 

266 

R6000620YA 

PRX 

266 

R6000625YA 

PRX 

266 

R6000630YA 

♦ PRX 

266 

R6000820YA 

PRX 

267 


D.A. 






167 

19 

R6000830YA 

♦ PRX 

267 

20 

R6001020YA 

PRX 

267 

54 

R6001025YA 

PRX 

267 

58 

R6001030YA 

♦ PRX 

267 

59 

R6001220YA 

PRX 

267 

89 

R6001225YA 

PRX 

267 

90 

R6001230YA 

♦ PRX 

267 

91 

R6001420YA 

PRX 

267 

112 

R6001425YA 

PRX 

267 

113 

R6001430YA 

♦PRX 

267 

114 

R6001620YA 

PRX 

267 

126 

R6001625YA 

PRX 

267 

127 

R6001630YA 

♦PRX 

267 

128 

R6001820YA 

PRX 

267 

130 

R6001825YA 

PRX 

267 

131 

R6001830YA 

♦PRX 

267 

132 

R6002020YA 

PRX 

267 

133 

R6002025YA 

PRX 

267 

134 

R6002030YA 

♦ PRX 

267 

135 

R6002220YA 

PRX 

267 

136 

R6002225YA 

PRX 

267 

137 

R6002230YA 

PRX 

267 

138 

R6002420YA 

PRX 

267 

139 

R6002425YA 

PRX 

267 

140 

R6002430YA 

♦PRX 

267 

141 

R6002620YA 

PRX 

267 

142 

R6002625YA 

PRX 

267 

143 

R6002630YA 

♦PRX 

267 

144 

R6002820YA 

PRX 

267 

145 

R6002825YA 

PRX 

267 

146 

R6003020YA 

PRX 

267 

147 

R6003025YA 

PRX 

267 

148 

R6020120CJYA 

PRX 

266 

55 

R6020120EJYA 

PRX 

266 

51 

R6020120FJYA 

PRX 

266 

47 

R6020125CJYA 

PRX 

266 

56 

R6020125EJYA 

PRX 

266 

52 

R6020125FJYA 

PRX 

266 

48 

R6020220CJYA 

PRX 

266 

75 

R6020220EJYA 

PRX 

266 

71 

R6020220FJYA 

PRX 

266 

67 

R6020225CJYA 

PRX 

266 

76 

R6020225EJYA 

PRX 

266 

72 

R6020225FJYA 

PRX 

266 

68 

R6020325CJYA 

PRX 

266 

89 

R6020325EJYA 

PRX 

266 

87 

R6020325FJYA 

PRX 

266 

85 

R6020420CJYA 

PRX 

266 

107 

R6020420EJYA 

PRX 

266 

102 

R6020420FJYA 

PRX 

266 

98 

R6020422PSYA 

PRX 

309 

30 

R6020425CJYA 

PRX 

266 

108 

R6020425EJYA 

PRX 

266 

103 

R6020425FJYA 

PRX 

266 

109 

R6020425HSYA 

PRX 

266 

95 

R6020435ESYA 

PRX 

266 

104 

R6020525CJYA 

PRX 

266 

122 

R6020525EJYA 

PRX 

266 

120 

R6020525FJYA 

PRX 

266 

118 

R6020620CJYA 

PRX 

266 

142 

R6020620EJYA 

PRX 

266 

136 

R6020620FJYA 

PRX 

266 

131 

R6020622PSYA 

PRX 

309 

31 

R6020625CJYA 

PRX 

266 

143 

R6020625EJYA 

PRX 

266 

137 

R6020625FJYA 

PRX 

266 

132 

R6020625HSYA 

PRX 

266 

128 

R6020635ESYA 

PRX 

266 

138 

R6020722PSYA 

PRX 

309 

32 

R6020725CJYA 

PRX 

266 

161 

R6020725EJYA 

PRX 

266 

156 

R6020725FJYA 

PRX 

266 

154 

R6020725HSYA 

PRX 

266 

152 

R6020735ESYA 

PRX 

266 

157 

R6020820CJYA 

PRX 

267 

11 

R6020820EJYA 

PRX 

267 

5 

R6020820FJYA 

PRX 

266 

170 

R6020822PSYA 

PRX 

309 

33 

R6020825CJYA 

PRX 

267 

12 

R6020825EJYA 

PRX 

267 

6 

R6020825FJYA 

PRX 

267 

1 

R6020825HSYA 

PRX 

266 

167 

R6020835ESYA 

PRX 

267 

7 

R6020922PSYA 

PRX 

309 

34 

R6020925CJYA 

PRX 

267 

29 

R6020925EJYA 

PRX 

267 

25 

R6020925FJYA 

PRX 

267 

23 

R6020925HSYA 

PRX 

267 

21 

R6020935ESYA 

PRX 

267 

26 

R6021020CJYA 

PRX 

267 

50 

R6021020EJYA 

PRX 

267 

43 

R6021020FJYA 

PRX 

267 

38 

R6021022PSYA 

PRX 

404 

132 

R6021025CJYA 

PRX 

267 

51 

R6021025EJYA 

PRX 

267 

44 

R6021025FJYA 

PRX 

267 

39 

R6021025HSYA 

PRX 

267 

35 

R6021035ESYA 

PRX 

267 

45 

R6021 122PSYA 

PRX 

405 

124 

R6021125CJYA 

PRX 

267 

68 

R6021125EJYA 

PRX 

267 

64 

R6021125FJYA 

PRX 

267 

62 

R6021125HSYA 

PRX 

267 

60 

R6021135ESYA 

PRX 

267 

65 

R6021220CJYA 

PRX 

267 

85 

R6021220EJYA 

PRX 

267 

77 

R6021220FJYA 

PRX 

IS 

72 

R6021222PSYA 

PRX 

Im 

6 

R6021225CJYA 

PRX 

267 

86 

R6021225EJYA 

PRX 

267 

78 

R6021225FJYA 

PRX 

267 

73 

R6021225HSYA 

PRX 

267 

70 

R6021235ESYA 

PRX 

mi 

79 


R6021325HSYA 

R6021335ESYA 

R6021420CJYA 

R6021420EJYA 

R6021425CJYA 

R6021425EJYA 

R6021425HSYA 

R6021435ESYA 

R6021620CJYA 

R6021620EJYA 

R6021625CJYA 

R6021625EJYA 

R6100120YA 

R6100125YA 

R6100130YA 

R6100220YA 

R6100225YA 

R6100230YA 

R6100320YA 

R6100325YA 

R6100330YA 

R6100420YA 

R6100425YA 

R6100430YA 

R6100520YA 

R6100525YA 

R6100530YA 

R6100620YA 

R61 00625 YA 

R6100630YA 

R61 00720 YA 

R6100725YA 

R6100730YA 

R6100820YA 

R6100825YA 

R61 00830 YA 

R6100920YA 

R6100925YA 

R6100930YA 

R6101020YA 

R6101025YA 

R6101030YA 

R6220135CJ 

R6220135EJ 

R6220135FJ 

R6220140CJ 

R6220140EJ 

R6220140FJ 

R6220235CJ 

R6220235EJ 

R6220235FJ 

R6220240CJ 

R6220240EJ 

R6220240FJ 

R6220340CJ 

R6220340EJ 

R6220340FJ 

R6220430PS00 

R6220435CJ 

R6220435EJ 

R6220435FJ 

R6220440CJ 

R6220440EJ 

R6220440FJ 

R6220440HS00 

R6220455ES00 

R6220540CJ 

R6220540EJ 

R6220540FJ 

R622O630PSOO 

R6220635CJ 

R6220635EJ 

R6220635FJ 

R6220640CJ 

R6220640EJ 

R6220640FJ 

R6220640HS00 

R6220655ES00 

R6220730PS00 

R6220740CJ 

R6220740EJ 

R6220740FJ 

R6220740HS00 

R6220755ES00 

R6220830PS00 

R6220835CJ 

R6220835EJ 

R6220835FJ 

R6220840CJ 

R6220840EJ 

R6220840FJ 

R6220840HS00 

R6220855ES00 

R6220930PS00 

R6220940CJ 

R6220940EJ 

R6220940FJ 

R6220940HS00 

R6220955ES00 

R6221030PS00 

R6221035CJ 

R6221035EJ 

R6221035FJ 

R6221040CJ 

R6221040EJ 

R6221040FJ 

R6221040HS00 

R6221055ES00 

R6221130PS00 

R6221140CJ 

R6221140EJ 

R6221140FJ 

R6221140HS00 

R6221155ES00 


267 


R6221230PS00 

mu 



267 

- 94 

R6221235CJ 

PRX 

267 

- 87 

R7220505EJ 

PRX 

267 

.108 

R6221235EJ 

PRX 

267 

- 80 

=^7220506AJ 

PRX 

267 

-100 

R6221235FJ 

PRX 

267 

- 74 

=i7220506CJ 

PRX 

267 

-109 

R6221240CJ 

PRX 

267 

- 88 

R7220506EJ 

PRX 

267 

■101 

R6221240EJ 

PRX 

267 

- 81 

R7220508AJ 

PRX 

267 

■ 97 

R6221240FJ 

PRX 

267 

- 75 

R7220508CJ 

PRX 

267 

-102 

R6221240HS00 

PRX 

267 

- 71 

R7220508EJ 

PRX 

267 

-123 

R6221255ES00 

PRX 

267 

- 82 

R7220605AJ 

PRX 

267 

■117 

R6221340HS00 

PRX 

267 

- 93 

R7220605CJ 

PRX 

267 

-116 

R6221355ES00 

PRX 

267 

■ 95 

R7220605EJ 

PRX 

267 

-118 

R6221435CJ 

PRX 

267 

-110 

R7220605ES00 

PRX 

266 

■ 60 

R6221435EJ 

PRX 

267 

-103 

R7220606AJ 

PRX 

266 

- 61 

R6221440CJ 

PRX 

267 

-111 

R7220606CJ 

PRX 

266 

■ 62 

R6221440EJ 

PRX 

267 

-104 

R7220606EJ 

PRX 

266 

- 80 

R6221440HS00 

PRX 

267 

- 98 

R7220606HS00 

PRX 

266 

- 81 

R6221455ES00 

PRX 

267 

-105 

R7220607CS00 

PRX 

266 

■ 82 

R6221635CJ 

PRX 

267 

-124 

R7220608AJ 

PRX 

266 

■ 91 

R6221635EJ 

PRX 

267 

-119 

R7220608CJ 

PRX 

266 

- 92 

R6221640CJ 

PRX 

267 

-125 

R7220608EJ 

PRX 

266 

- 93 

R6221640EJ 

PRX 

267 

-120 

R7220608ES00 

PRX 

266 

-113 

R7000103UA 

PRX 

268 

-197 

R7220705AJ 

PRX 

266 

■114 

R7000104UA 

PRX 

268 

-196 

R7220705CJ 

PRX 

266 

-115 

R7000105UA 

PRX 

268 

-195 

R7220705EJ 

PRX 

266 

■124 

R7000203UA 

PRX 

269 

- 19 

R7220706AJ 

PRX 

266 

-125 

R7000204UA 

PRX 

269 

- 18 

R7220706CJ 

PRX 

266 

■126 

R7000205UA 

PRX 

269 

- 17 

R7220706EJ 

PRX 

266 

-147 

R7000303 

PRX 

310 

- 67 

R7220706HS00 

PRX 

266 

-148 

R7000304 

PRX 

311 

- 76 

R7220708AJ 

PRX 

266 

-149 

R7000305 

PRX 

311 

-143 

R7220708CJ 

PRX 

266 

-163 

R7000403UA 

PRX 

269 

- 51 

R7220708EJ 

PRX 

266 

-164 

R7000404UA 

PRX 

269 

- 50 

R7220708ES00 

PRX 

266 

-165 

R7000405UA 

PRX 

269 

- 49 

R7220805AJ 

PRX 

267 

- 16 

R7000503 

PRX 

310 

- 84 

R7220805CJ 

PRX 

267 

- 17 

R7000504 

PRX 

311 

- 81 

R7220805EJ 

PRX 

267 

- 18 

R7000505 

PRX 

311 

-144 

R7220805ES00 

PRX 

267 

- 31 

R7000603UA 

PRX 

269 

- 85 

R7220806AJ 

PRX 

267 

- 32 

R7000604UA 

PRX 

269 

- 84 

R7220806CJ 

PRX 

267 

- 33 

R7000605UA 

PRX 

269 

- 83 

R7220806EJ 

PRX 

267 

- 55 

R7000703 

PRX 

310 

• 97 

R7220806HS00 

PRX 

267 

- 56 

R7000704 

PRX 

311 

- 83 

R7220807CS00 

PRX 

267 

- 57 

R7000705 

PRX 

311 

-145 

R7220808AJ 

PRX 

266 

- 57 

R7000803UA 

PRX 

269 

-122 

R7220808CJ 

PRX 

266 

■ 53 

R7000804UA 

PRX 

269 

-121 

R7220808EJ 

PRX 

266 

- 49 

R7000805UA 

PRX 

269 

-120 

R7220808ES00 

PRX 

266 

- 58 

R7000903 

PRX 

310 

-117 

R7220905AJ 

PRX 

266 

- 54 

R7000904 

PRX 

311 

- 88 

R7220905CJ 

PRX 

266 

- 50 

R7000905 

PRX 

311 

-146 

R7220905EJ 

PRX 

266 

- 77 

R7001003UA 

PRX 

270 

- 19 

R7220906AJ 

PRX 

266 

- 73 

R7001004UA 

PRX 

270 

- 18 

R7220906CJ 

PRX 

266 

- 69 

R7001005UA 

PRX 

270 

- 17 

R7220906EJ 

PRX 

266 

- 78 

R7001203UA 

PRX 

270 

- 55 

R7220906HS00 

PRX 

266 

- 74 

R7001204UA 

PRX 

270 

- 54 

R7220908AJ 

PRX 

266 

- 70 

R7001205UA 

♦ PRX 

270 

- 53 

R7220908CJ 

PRX 

266 

- 90 

R7001403UA 

PRX 

270 

- 84 

R7220908EJ 

PRX 

266 

- 88 

R7001404UA 

PRX 

270 

- 83 

R7220908ES00 

PRX 

266 

- 86 

R7001603UA 

PRX 

270 

-105 

R7221005AJ 

PRX 

310 

- 81 

R7001604UA 

PRX 

270 

-104 

R7221005CJ 

PRX 

266 

-110 

R7001803UA 

PRX 

270 

-120 

R7221005EJ 

PRX 

266 

-105 

R7001804UA 

PRX 

270 

-119 

R7221005ESOO 

PRX 

266 

- 99 

R7002003UA 

PRX 

271 

- 7 

R7221006AJ 

PRX 

266 

-111 

R7002004UA 

PRX 

271 

- 6 

R7221006CJ 

PRX 

266 

-106 

R7002203UA 

PRX 

271 

- 21 

R7221006EJ 

PRX 

266 

-100 

R7002403UA 

PRX 

271 

- 27 

R7221006HS00 

PRX 

266 

-96 

R7002603UA 

PRX 

271 

- 37 

R7221007CS00 

PRX 

266 

-158 

R7002803UA 

PRX 

271 

- 42 

R7221008AJ 

PRX 

266 

-123 

R7003003UA 

PRX 

271 

- 47 

R7221008CJ 

PRX 

266 

-121 

R7003203 

PRX 

420 

- 75 

R7221008EJ 

PRX 

266 

-119 

R7003403 

PRX 

420 

-145 

R7221008ES00 

PRX 

310 

- 96 

R7003503UA 

PRX 

271 

- 54 

R7221105AJ 

PRX 

266 

-144 

R7003603 

PRX 

421 

- 30 

R7221105CJ 

PRX 

266 

-139 

R7003803 

PRX 

421 

- 88 

R7221105EJ 

PRX 

266 

-133 

R7004003UA 

PRX 

271 

- 55 

R7221106AJ 

PRX 

266 

-145 

R7220105AJ 

PRX 

268 

-190 

R7221106CJ 

PRX 

266 

-140 

R7220105CJ 

PRX 

268 

-184 

R7221106EJ 

PRX 

266 

-134 

R7220105EJ 

PRX 

268 

-178 

R7221106HS00 

PRX 

266 

-129 

R7220106AJ 

PRX 

268 

-191 

R7221108AJ 

PRX 

266 

-141 

R7220106CJ 

PRX 

268 

-185 

R7221108CJ 

PRX 

310 

-103 

R7220106EJ 

PRX 

268 

-179 

R7221108EJ 

PRX 

266 

-162 

R7220108AJ 

PRX 

268 

-192 

R7221108ES00 

PRX 

266 

-159 

R7220108CJ 

PRX 

268 

-186 

R7221205AJ 

PRX 

266 

-155 

R7220108EJ 

PRX 

268 

-180 

R7221205CJ 

PRX 

266 

-153 

R7220205AJ 

PRX 

269 

- 11 

R7221205EJ 

PRX 

266 

-160 

R7220205CJ 

PRX 

269 

- 5 

R7221205ES00 

PRX 

310 

-116 

R7220205EJ 

PRX 

268 

-198 

R7221206AJ 

PRX 

267 

• 13 

R7220206AJ 

PRX 

269 

- 12 

R7221206CJ 

PRX 

267 

■ 8 

R7220206CJ 

PRX 

269 

- 6 

R7221206EJ 

PRX 

267 

■ 2 

R7220206EJ 

PRX 

268 

-199 

R7221206HS00 

PRX 

267 

- 14 

R7220208AJ 

PRX 

269 

- 13 

R7221207CS00 

PRX 

267 

- 9 

R7220208CJ 

PRX 

269 

- 7 

R7221208AJ 

PRX 

267 

- 3 

R7220208EJ 

PRX 

269 

- 1 

R7221208CJ 

PRX 

266 

-168 

R7220305AJ 

PRX 

265 

-128 

R7221208EJ 

PRX 

267 

- 10 

R7220305CJ 

PRX 

265 

-126 

R7221208ES00 

PRX 

310 

-122 

R7220305EJ 

PRX 

265 

-125 

R7221305AJ 

PRX 

267 

- 30 

R7220306AJ 

PRX 

266 

- 22 

R7221305CJ 

PRX 

267 

- 27 

R7220306CJ 

PRX 

266 

- 21 

R7221306AJ 

PRX 

267 

- 24 

R7220306EJ 

PRX 

266 

- 20 

R7221306CJ 

PRX 

267 

- 22 

R7220308AJ 

PRX 

267 

-158 

R7221306HS00 

PRX 

267 

- 28 

R7220308CJ 

PRX 

267 

-155 

R7221308AJ 

PRX 

404 

-169 

R7220308EJ 

PRX 

267 

-154 

R7221308CJ 

PRX 

267 

- 52 

R7220405AJ 

PRX 

269 

-43 

R7221308ES00 

PRX 

267 

- 46 

R7220405CJ 

PRX 

269 

- 35 

R7221405AJ 

PRX 

267 

- 40 

R7220405EJ 

PRX 

269 

- 25 

R7221405CJ 

PRX 

267 

- 53 

R7220405ES00 

PRX 

269 

- 26 

R7221405ES00 

PRX 

267 

- 47 

R7220406AJ 

PRX 

269 

- 44 

R7221406AJ 

PRX 

267 

- 41 

R7220406CJ 

PRX 

269 

- 36 

R7221406CJ 

PRX 

267 

- 36 

R7220406EJ 

PRX 

269 

- 27 

R7221406HS00 

PRX 

238 

- 5 

R7220406HS00 

PRX 

269 

- 22 

R7221407CS00 

PRX 

405 

-135 

R7220407CS00 

PRX 

269 

- 37 

R7221408AJ 

PRX 

267 

- 69 

R7220408AJ 

PRX 

269 

- 45 

R7221408CJ 

PRX 

267 

- 66 

R7220408CJ 

PRX 

269 

- 38 

R7221408ES00 

PRX 

267 

- 63 

R7220408EJ 

PRX 

269 

- 28 

R7221505AJ 

PRX 

267 

- 61 

R7220408ES00 

PRX 

269 

■ 29 

R7221505CJ 

PRX 

267 

- 67 

R7220505AJ 

PRX 

265 

-133 

R7221506AJ 

PRX 


267 

-163 

267 

-162 

269 

- 77 

269 

- 69 

269 

- 59 

269 

- 60 

269 

- 78 

269 

- 70 

269 

- 61 

269 

- 56 

269 

- 71 

269 

- 79 

269 

- 72 

269 

- 62 

269 

- 63 

265 

-140 

265 

-136 

265 

-135 

266 

- 28 

266 

- 27 

266 

- 26 

269 

- 88 

268 

- 10 


269 

- 90 

269 

-113 

269 

-105 

269 

- 95 

269 

- 96 

269 

■114 

269 

-106 

269 

- 97 

269 

- 92 

269 

-107 

269 

-115 

269 

-108 

269 

- 98 

269 

- 99 

265 

-145 

265 

-143 

265 

-142 

266 

- 31 

266 

- 30 

266 

- 29 

269 

-125 

268 

- 18 

268 

- 15 

268 

- 14 

269 

-127 

265 

■149 

265 

-147 

265 

-146 

269 

-131 

270 

- 12 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


lAlsisfsi 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 



■Aiasisi 

umssm 

R7221506CJ 



- 37 

RA253 

TDIl 

299 - 26 

RB157F 

♦ RECT 

402 - 65 

RD3.0MB 


165 

- 55 

1:1 iT;! :1 

mmsm 

170 -171 

R7221508AJ 

PRX 

268 

- 41 


♦ RECT 


RB157G 

♦ Dll 

362 -116 


NECJ 



RD5BL 

NECJ 

169 -115 

R7221508CJ 

PRX 

268 

- 38 

RA254 

♦Dll 

299 - 76 


♦RECT 


RD3.0MB1 

NECJ 

165 

- 41 

RD5BM 

NECJ 

170 -172 

R7221605AJ 

PRX 

270 

- 99 


♦ RECT 


RBI 58 

SAKJ 

285 - 47 

RD3.0MB2 

NECJ 

165 

-149 

RD5BN 

NECJ 

171 -164 

R7221605CJ 

PRX 

270 

- 92 

RA255 

♦ Dll 

299 - 97 

RB158Z 

SAKJ 

285 - 33 

RD3.3EB 

NECE 

166 

- 41 

RD5C 

NECJ 

170 -182 

R7221605ES00 

PRX 

270 

- 88 


♦RECT 


RB-150 

SAKJ 

283 - 82 

RD3.3EB1 

NECJ 

165 

-173 

RD5CK 

NECJ 

170 -173 

R7221606AJ 

PRX 

270 

-100 

RA256 

♦ Dll 

299 -139 

RB-151 

SAKJ 

283 -131 

RD3.3EB2 

NECJ 

166 

-120 

RD5CL 

NECJ 

169 -117 

R7221606CJ 

PRX 

270 

- 93 


♦ RECT 


RB-152 

SAKJ 

283 -195 

RD3.3EC 

NECE 

166 

-134 

RD5CM 

NECJ 

170 -174 

R7221607CS00 

PRX 

270 

- 94 

RA258 

♦ Dll 

299 -174 

RB-154 

SAKJ 

284 - 83 

RD3.3EL 

NECJ 

166 

-114 

RD5CN 

NECJ 

172 - 13 

R7221608AJ 

PRX 

270 

-101 


♦ RECT 


RB-156 

SAKJ 

284 -186 

RD3.3EL1 

NECJ 

165 

-174 

RD5DK 

NECJ 

378 - 51 

R7221608CJ 

PRX 

270 

- 95 

RA2505 

♦ Dll 

298 -129 

RBA151 

RECT 

362 -180 

RD3.3EL2 

NECJ 

166 

-121 

RD5DLM 

NECJ 

378 - 18 

R7221705AJ 

PRX 

265 

-168 


♦ RECT 


RBA152 

RECT 

363 - 9 

RD3.3EN 

NECJ 

166 

-115 

RD5DMN 

NECJ 

378 - 54 

R7221805AJ 

PRX 

270 

-116 

RA2510 

♦ Dll 

403 -146 

RBA153 

RECT 

363 - 50 

RD3.3EN1 

NECJ 

165 

-175 

RD5.1EB 

NECE 

171 -123 

R7221805ES00 

PRX 

270 

-109 


♦ RECT 


RBA154 

RECT 

363 - 99 

RD3.3EN2 

NECJ 

166 

-122 

RD5.1EB1 

NECJ 

170 -193 

R7221807CS00 

PRX 

270 

-112 

RA200136XXOO 

PRX 

313 -134 

RBA155 

RECT 

363 -143 

RD3.3FB 

NECE 

166 

- 82 

RD5.1EB2 

NECJ 

171 - 16 

R7221905AJ 

PRX 

265 

-171 

RA200148XX0O 

PRX 

313 -164 

RBA156 

RECT 

363 -181 

RD3.3FB1 

♦NECJ 

165 

-172 

RD5.1EB3 

NECJ 

172 - 31 

R7222005AJ 

PRX 

271 

- 3 

RA20O236XXOO 

PRX 

313 -135 

RBA157 

RECT 

363 -209 

RD3.3FB2 

♦ NECJ 

166 

-116 

RD5.1EC 

NECE 

172 - 60 

R7222005ES00 

PRX 

270 

-124 

RA200248XX00 

PRX 

269 - 20 

RBB151 

RECT 

364 - 9 

RD3.3FC 

NECE 

166 

-143 

RD5.1EL 

NECJ 

171 - 21 

R7222007CS00 

PRX 

270 

-127 

RA200436XX00 

PRX 

313 -136 

RBB152 

RECT 

363 - 10 

RD3.3MB 

NECE 

165 

-182 

RD5.1EL1 

NECJ 

170 -194 

R7222105AJ 

PRX 

271 

- 10 

RA200448XXOO 

PRX 

269 - 52 

RBB153 

RECT 

363 - 51 


NECJ 



RD5.1EL2 

NECJ 

171 - 17 

R7222205AJ 

PRX 

271 

- 18 

RA200636XX00 

PRX 

313 -137 

RBB154 

RECT 

286 -119 

RD3.3MB1 

NECJ 

165 

-165 

RD5.1EL3 

NECJ 

172 - 32 

R7222205ES00 

PRX 

271 

- 12 

RA2O0648XXOO 

PRX 

269 - 86 

RBB155 

RECT 

286 -167 

RD3.3MB2 

NECJ 

166 

-117 

RD5.1EN 

NECJ 

171 - 22 

R7222207CS00 

PRX 

271 

- 15 

RA200836XX00 

PRX 

313 -138 

RBB156 

RECT 

363 -182 

RD3.6EB 

NECE 

167 

- 7 

RD5.1EN1 

NECJ 

170 -195 

R7222305AJ 

PRX 

265 

-176 

RA200848XXOO 

PRX 

269 -123 

RBB157 

RECT 

363 -210 

RD3.6EB1 

NECJ 

166 

-145 

RD5.1EN2 

NECJ 

171 - 18 

R7222405AJ 

PRX 

271 

- 26 

RA201036XX00 

PRX 

405 - 56 

RBC151 

RECT 

362 -181 

RD3.6EB2 

NECJ 

167 

- 92 

RD5.1EN3 

NECJ 

172 - 33 

R7222505AJ 

PRX 

271 

- 33 

RA201048XX00 

PRX 

270 - 20 

RBC152 

RECT 

363 - 11 

RD3.6EC 

NECE 

167 

- 99 

RD5.1FB 

NECE 

171 -182 

R7222505ES00 

PRX 

271 

- 30 

RA201236XX00 

PRX 

408 -172 

RBC153 

RECT 

363 - 52 

RD3.6EL 

NECJ 

167 

- 85 

RD5.1FB1 

♦ NECJ 

170 -192 

R7222507CS00 

PRX 

271 

- 32 

RA201248XX00 

PRX 

270 - 56 

RBC154 

RECT 

363 -100 

RD3.6EL1 

NECJ 

166 

-146 

RD5.1FB2 

♦ NECJ 

171 - 20 

R41 000525 

PRX 

299 

- 96 

RA201425XX00 

PRX 

270 - 85 

RBC155 

RECT 

363 -144 

RD3.6EL2 

NECJ 

167 

- 93 

RD5.1FB3 

♦ NECJ 

172 - 35 

R41 000625 

PRX 

299 

-138 

RA201436XXOO 

PRX 

270 - 86 

RBC156 

RECT 

363 -183 

RD3.6EN 

NECJ 

167 

- 86 

RD5.1FC 

NECE 

172 - 64 

R41 000725 

PRX 

299 

-147 

RA201625XX00 

PRX 

270 -106 

RBC157 

RECT 

363 -211 

RD3.6EN1 

NECJ 

166 

-147 

RD5.1JB 

NECE 

171 - 91 

R41 000825 

PRX 

299 

-173 

RA2O1636XX00 

PRX 

270 -107 

RBD151 

RECT 

362 -182 

RD3.6EN2 

NECJ 

167 

- 94 

RD5.1JSB(A) 

♦ NECJ 

171 - 92 

R41 000925 

PRX 

299 

-182 

RA201825XX00 

PRX 

270 -121 

RBD152 

RECT 

363 - 12 

RD3.6FB 

NECE 

167 

- 45 

RD5.1JSB1(A) 

♦ NECJ 

170 -191 

R620013000 

PRX 

310 

- 52 

RA201836XX00 

PRX 

270 -122 

RBD153 

RECT 

363 - 53 

RD3.6FB1 

♦NECJ 

166 

-144 

RD5.1JSB2(A) 

♦ NECJ 

171 ■ 68 

R620014000 

PRX 

310 

-194 

RA202025XX00 

PRX 

271 - 8 

RBD154 

RECT 

363 -101 

RD3.6FB2 

♦NECJ 

167 

- 91 

RD5.1JSB3(A) 

♦ NECJ 

172 - 36 

R620015000 

PRX 

311 

-101 

RA202036XX00 

PRX 

271 - 9 

RBD155 

RECT 

363 -145 

RD3.6FC 

NECE 

167 

-101 

RD5.1MB 

NECE 

171 - 34 

R620023000 

PRX 

310 

- 62 

RA202220XX00 

PRX 

416 -142 

RBD156 

RECT 

363 -184 

RD3.6MB 

NECE 

166 

-156 


NECJ 


R620024000 

PRX 

310 

-207 

RA202225XX00 

PRX 

271 - 22 

RBD157 

RECT 

363 -212 


NECJ 



RD5.1MB1 

NECJ 

170 -183 

R620025000 

PRX 

311 

-105 

RA202420XX00 

PRX 

417 - 85 

RC2 

SAKJ 

414 -214 

RD3.6MB1 

NECJ 

166 

-127 

RD5.1MB2 

NECJ 

171 - 35 

R620043000 

PRX 

310 

- 80 

RA202425XX00 

PRX 

271 - 28 

RC201 

♦Dll 

362 -183 

RD3.6MB2 

NECJ 

167 

- 87 

RD5.1MB3 

NECJ 

172 - 37 

R620044000 

PRX 

311 

- 8 

RA202620XX00 

PRX 

418 -112 


♦RECT 


RD3.9EB 

NECE 

167 

-184 

RD5.1P 

♦ NECJ 

171 -183 

R620045000 

PRX 

311 

-111 

RA202625XX00 

PRX 

271 - 38 

RC202 

♦Dll 

363 - 13 

RD3.9EB1 

NECJ 

167 

-102 

RD5.6EB 

NECE 

172 -212 

R620063000 

PRX 

310 

- 95 

RA202820XX00 

PRX 

418 -220 


♦RECT 


RD3.9EB2 

NECJ 

168 

- 88 

RD5.6EB1 

NECJ 

172 - 66 

R620064000 

PRX 

311 

- 29 

RA202825XX00 

PRX 

271 - 43 

RC203 

♦Dll 

363 - 54 

RD3.9EC 

NECE 

168 

-106 

RD5.6EB2 

NECJ 

172 - 76 

R620065000 

PRX 

311 

-121 

RA203020XX00 

PRX 

420 - 20 


♦RECT 


RD3.9EL 

NECJ 

168 

- 82 

RD5.6EB3 

NECJ 

173 -143 

R620083000 

PRX 

310 

-115 

RA203025XX00 

PRX 

271 - 48 

RC204 

♦Dll 

363 -102 

RD3.9EL1 

NECJ 

167 

-103 

RD5.6EC 

NECE 

174 - 2 

R620084000 

PRX 

311 

- 50 

RA203220XX00 

PRX 

420 -109 


♦RECT 


RD3.9EI_2 

NECJ 

168 

- 89 

RD5.6EL 

NECJ 

172 - 86 

R620085000 

PRX 

311 

-133 

RA203225XX00 

PRX 

420 -111 

RC205 

♦Dll 

363 -146 

RD3.9EN 

NECJ 

168 

- 83 

RD5.6EL1 

NECJ 

172 - 67 

R6201 03000 

PRX 

404 

-168 

RA203420XX00 

PRX 

420 -166 


♦RECT 


RD3.9EN1 

NECJ 

167 

-104 

RD5.6EL2 

NECJ 

172 - 77 

R6201 04000 

PRX 

404 

-188 

RA203425XX00 

PRX 

420 -167 

RC206 

♦Dll 

363 -185 

RD3.9EN2 

NECJ 

168 

- 90 

RD5.6EL3 

NECJ 

173 -144 

R620 105000 

PRX 

404 

-198 

RA203620XX00 

PRX 

421 - 57 


♦RECT 


RD3.9FB 

NECE 

168 

- 24 

RD5.6EN 

NECJ 

172 - 87 

R6201 23000 

PRX 

408 

- 44 

RA203820XX00 

PRX 

421 -110 

RC207 

♦Dll 

363 -213 

RD3.9FB1 

♦ NECJ 

167 

-105 

RD5.6EN1 

NECJ 

172 - 68 

R6201 24000 

PRX 

408 

- 68 

RA204020XX00 

PRX 

422 - 84 


♦RECT 


RD3.9FB2 

♦ NECJ 

168 

- 91 

RD5.6EN2 

NECJ 

172 - 78 

R6201 25000 

PRX 

408 

- 85 

RA204220XX00 

PRX 

422 -132 

RD2.0EB 

NECE 

163 -138 

RD3.9FC 

NECE 

168 

-108 

RD5.6EN3 

NECJ 

173 -145 

R6201 43000 

PRX 

410 

- 81 

RA204420XX00 

PRX 

422 -184 


NECJ 


RD3.9MB 

NECE 

167 

-119 

RD5.6FB 

NECE 

173 -136 

R6201 44000 

PRX 

410 

- 96 

RA-1 

♦SAKJ 

281 - 75 

RD2.0EC 

NECE 

163 -166 


NECJ 



RD5.6FB1 

♦NECJ 

172 - 70 

R6201 63000 

PRX 

413 

- 41 

RA-IA 

♦SAKJ 

281 -191 


NECJ 


RD3.9MB1 

NECJ 

167 

- 96 

RD5.6FB2 

NECJ 

173 - 47 

R6201 64000 

PRX 

413 

- 55 

RA-1B 

♦SAKJ 

279 -124 

RD2.0EK 

NECE 

163 -134 

RD3.9MB2 

NECJ 

168 

- 84 

RD5.6FB3 

♦ NECJ 

173 -160 

R6201 83000 

PRX 

414 

- 49 

RA-1C 

♦SAKJ 

401 -136 

RD2.0FB 

NECE 

163 -144 

RD4.3EB 

NECE 

168 

-208 

RD5.6FC 

NECE 

173 -193 

R6201 84000 

PRX 

414 

- 60 

RA-ID 

♦SAKJ 

406 - 10 


NECJ 


RD4.3EB1 

NECJ 

168 

-109 

RD5.6JB 

NECE 

172 -179 

R620203000 

PRX 

415 

-150 

RA-IE 

♦SAKJ 

409 - 62 

RD2.0FC 

NECE 

163 -167 

RD4.3EB2 

NECJ 

168 

-188 

RD5.6JSB{A) 

♦NECJ 

172 -180 

R620204000 

PRX 

415 

-159 

RA-1F 

♦SAKJ 

411 - 45 


NECJ 


RD4.3EB3 

NECJ 

169 

-102 

RD5.6JSB1(A) 

♦ NECJ 

172 - 72 

R620223000 

PRX 

416 

- 90 

RA-1Z 

♦SAKJ 

280 -169 

RD2.2EB 

NECE 

163 -184 

RD4.3EC 

NECE 

169 

-121 

RD5.6JSB2(A) 

♦ NECJ 

173 -129 

R620243000 

PRX 

417 

- 25 

RA-2 

SAKJ 

282 -216 


NECJ 


RD4.3EL 

NECJ 

168 

-189 

RD5.6JSB3{A) 

♦NECJ 

173 -164 

R620263000 

PRX 

418 

- 67 

RA.2C 

SAKJ 

402 - 25 

RD2.2EC 

NECE 

164 - 12 

RD4.3EL1 

NECJ 

168 

-110 

RD5.6MB 

NECE 

172 -105 

R620283000 

PRX 

418 

-179 

RAB005 

EDI 

252 - 95 


NECJ 


RD4.3EL2 

NECJ 

168 

-190 


NEai 


R620303000 

PRX 

419 

-195 

RAB010 

EDI 

253 - 61 

RD2.2EK 

NECE 

163 -180 

RD4.3EL3 

NECJ 

169 

-103 

RD5.6MB1 

NECJ 

172 - 79 

R720010600 

PRX 

311 

-168 

RAB020 

EDI 

254 - 54 

RD2.2FB 

NECE 

163 -191 

RD4.3EN 

NECJ 

168 

-191 

RD5.6MB2 

NECJ 

172 -107 

R720010900 

PRX 

312 

- 52 

RAB040 

EDI 

254 -182 


NECJ 


RD4.3EN1 

NECJ 

168 

-111 

RD5.6MB3 

NECJ 

173 -148 

R720011200 

PRX 

312 

-152 

RAB060 

EDI 

255 - 86 

RD2.2FC 

NECE 

164 - 13 

RD4.3EN2 

NECJ 

168 

-192 

RD5.6P 

♦ NECJ 

173 - 67 

R720020600 

PRX 

311 

-170 

RAB080 

EDI 

255 -185 


NECJ 


RD4.3EN3 

NECJ 

169 

-104 

RD6AK 

NECJ 

173 -152 

R720020900 

PRX 

312 

- 54 

RAB100 

EDI 

256 - 36 

RD2.4EB 

NECE 

164 - 54 

RD4.3FB 

NECE 

168 

-117 

RD6AL 

NECJ 

172 - 58 

R720021200 

PRX 

312 

-157 

RAR2400 

GIC 

257 -174 


NECJ 


RD4.3FB1 

♦ NECJ 

168 

-107 

RD6AM 

NECJ 

173 -137 

R720030600 

PRX 

311 

-173 

RAR2401 

GIC 

258 - 97 

RD2.4EC 

NECE 

164 -107 

RD4.3FB2 

♦ NECJ 

168 

-118 

RD6AN 

NECJ 

174 - 26 

R720030900 

PRX 

312 

- 56 

RAR2402 

GIC 

259 - 95 


NECJ 


RD4.3FB3 

NECJ 

169 

-101 

RD6BK 

NECJ 

173 -161 

R720031200 

PRX 

312 

-162 

RAR2404 

GIC 

260 • 62 

RD2.4EK 

NECE 

164 - 41 

RD4.3FC 

NECE 

169 

-122 

RD6BL 

NECJ 

172 - 62 

R720040600 

PRX 

311 

-175 

RAR2406 

GIC 

260 -195 

RD2.4FB 

NECE 

164 - 71 

RD4.3MB 

NECE 

168 

-128 

RD6BM 

NECJ 

173 -138 

R720040900 

PRX 

312 

- 58 

RB150Z 

SAKJ 

283 - 69 


NECJ 



NECJ 



RD6BN 

NECJ 

174 - 27 

R720041200 

PRX 

312 

-167 

RB151 

♦Dll 

361 -152 

RD2.4FC 

NECE 

164 -108 

RD4.3MB1 

NECJ 

168 

- 96 

RD6CK 

NECJ 

173 -163 

R720050600 

PRX 

311 

-178 


♦ RECT 



NECJ 


RD4.3MB2 

NECJ 

168 

-129 

RD6CL 

NECJ 

172 - 65 

R720050900 

PRX 

312 

- 60 

RB151F 

♦ RECT 

361 -142 

RD2.4MB 

NECE 

164 - 16 

RD4.3MB3 

NECJ 

169 

- 97 

RD6CM 

NECJ 

173 -139 

R720051200 

PRX 

312 

-172 

RB161G 

♦ Dll 

361 -143 


NECJ 


RD4.7EB 

NECE 

170 

- 42 

RD6CN 

NECJ 

174 - 29 

R720060600 

PRX 

311 

-180 


♦ RECT 


RD2.7EB 

NECE 

164 -170 

RD4.7EB1 

NECJ 

169 

-124 

RD6DK 

NECJ 

378 -141 

R720060900 

PRX 

312 

- 62 

RB151Z 

SAKJ 

283 -115 

RD2.7EB1 

NECJ 

164 -119 

RD4.7EB2 

NECJ 

169 

-134 

RD6DLM 

NECJ 

378 -106 

R720061200 

PRX 

312 

-177 

RB152 

♦ Dll 

361 -176 

RD2.7EB2 

NECJ 

165 - 17 

RD4.7EB3 

NECJ 

170 

-166 

RD6DMN 

NECJ 

378 -144 

R720070900 

PRX 

312 

- 64 


♦ RECT 


RD2.7EC 

NECE 

165 - 44 

RD4.7EC 

NECE 

170 

-189 

RD6.2EB 

NECE 

175 - 65 

R720071200 

PRX 

312 

-182 

RB152F 

♦ RECT 

361 -168 

RD2.7EL 

NECJ 

165 - 4 

RD4.7EL 

NECJ 

169 

-137 

RD6.2EB1 

NECJ 

173 -185 

R720080600 

PRX 

311 

-184 

RB152G 

♦ Dll 

361 -169 

RD2.7EL1 

NECJ 

164 -120 

RD4.7EL1 

NECJ 

169 

-125 

RD6.2EB2 

NECJ 

174 - 30 

R720080900 

PRX 

312 

- 66 


♦ RECT 


RD2.7EL2 

NECJ 

165 - 18 

RD4.7EL2 

NECJ 

169 

-135 

RD6.2EB3 

NECJ 

176 - 15 

R720081200 

PRX 

312 

-186 

RB152Z 

SAKJ 

283 -180 

RD2.7EN 

NECJ 

165 - 5 

RD4.7EL3 

NECJ 

170 

-167 

RD6.2EC 

NECE 

174 - 3 

R720091200 

PRX 

312 

-191 

RBI 53 

♦ Dll 

361 -192 

RD2.7EN1 

NECJ 

164 -121 

RD4.7EN 

NECJ 

169 

-138 

RD6.2EL 

NECJ 

174 - 31 

R720 100600 

PRX 

404 

-213 


♦ RECT 


RD2.7EN2 

NECJ 

165 - 19 

RD4.7EN1 

NECJ 

169 

-126 

RD6.2EL1 

NECJ 

173 -186 

R720 100900 

PRX 

405 

- 13 

RB153F 

♦ RECT 

361 -201 

RD2.7FB 

NECE 

164 -196 

RD4.7EN2 

NECJ 

169 

-136 

RD6.2EL2 

NECJ 

174 - 32 

R720101200 

PRX 

405 

- 27 

RB153G 

♦ Dll 

362 - 1 

RD2.7FB1 

♦NECJ 

164 -126 

RD4.7EN3 

NECJ 

170 

-168 

RD6.2EN 

NECJ 

174 - 33 

R720 120600 

PRX 

408 

- 97 


♦ RECT 


RD2.7FB2 

♦NECJ 

165 - 37 

RD4.7FB 

NECE 

169 

-133 

RD6.2EN1 

NECJ 

173 -187 

R720 120900 

PRX 

408 

-126 

RBI 54 

♦ Dll 

362 - 27 

RD2.7FC 

NECE 

165 - 46 

RD4.7FB1 

♦ NECJ 

169 

-119 

RD6.2EN2 

NECJ 

174 - 34 

R720121200 

PRX 

408 

-141 


♦ RECT 


RD2.7MB 

NECE 

164 -130 

RD4.7FB2 

♦ NECJ 

169 

-132 

RD6.2EN3 

NECJ 

176 - 16 

R720 140600 

PRX 

410 

-131 

RB154F 

♦ RECT 

362 - 37 


NECJ 


RD4.7FB3 

♦ NECJ 

170 

-157 

RD6.2FB 

NECE 

175 -137 

R720 140900 

PRX 

410 

-156 

RB154G 

♦ Dll 

362 - 38 

RD2.7MB1 

NECJ 

164 -112 

RD4.7FC 

NECE 

170 

-198 

RD6.2FB1 

NECJ 

173 -192 

R720 160600 

PRX 

413 

- 75 


♦ RECT 


RD2.7MB2 

NECJ 

165 - 7 

RD4.7JB 

NECE 

170 

- 9 

RD6.2FB2 

♦ NECJ 

174 - 40 

R7201 60900 

PRX 

413 

-102 

RB154Z 

SAKJ 

284 - 67 

RD3.0EB 

NECE 

165 -109 

RD4.7JSB(A) 

♦ NECJ 

170 

-158 

RD6.2FB3 

♦ NECJ 

176 - 21 

R720 180600 

PRX 

414 

- 81 

RBI 55 

♦ Dll 

362 - 63 

RD3.0EB1 

NECJ 

165 - 48 

RD4.7JSB1(A) 

♦ NECJ 

169 

-118 

RD6.2FC 

NECE 

177 - 98 

R7201 80900 

PRX 

414 

- 98 


♦ RECT 


RD3.0EB2 

NECJ 

165 -161 

RD4.7JSB2{A) 

♦ NECJ 

169 

-130 

RD6.2JB 

NECE 

174 -208 

R720200600 

PRX 

415 

-179 

RB155F 

♦ RECT 

362 - 71 

RD3.0EC 

NECE 

165 -169 

RD4.7JSB3{A) 

♦ NECJ 

170 

-156 

RD6.2JSB(A) 

♦ NECJ 

174 -209 

R720200900 

PRX 

415 

-199 

RB155G 

♦ Dll 

362 - 72 

RD3.0EL 

NECJ 

165 -146 

RD4.7MB 

NECE 

169 

-160 

RD6.2JSB1(A) 

♦ NECJ 

173 -202 

R720220600 

PRX 

416 

-111 


♦ RECT 


RD3.0EU 

NECJ 

165 - 49 


NECJ 



RD6.2JSB2(A) 

♦ NECJ 

174 - 42 

R720240600 

PRX 

417 

- 44 

RBI 56 

♦ Dll 

362 - 89 

RD3.0EL2 

NECJ 

165 -162 

RD4.7MB1 

♦ NECJ 

169 

-106 

RD6.2JSB3(A) 

♦ NECJ 

176 -108 

R720260600 

PRX 

418 

- 81 


♦ RECT 


RD3.0EN 

NECJ 

165 -147 

RD4.7MB2 

NECJ 

169 

-127 

RD6.2MB 

NECE 

174 - 92 

R720280600 

PRX 

418 

-187 

RB156F 

♦ RECT 

362 - 98 

RD3.0EN2 

NECJ 

165 -163 

RD4.7MB3 

NECJ 

170 

-159 


NECJ 


R720300600 

PRX 

419 

-206 

RB156G 

♦ Dll 

362 • 99 

RD3.0FB 

NECE 

165 -137 

RD4.7P(A) 

♦ NECJ 

170 

-100 

RD6.2MB1 

NECJ 

173 -198 

RA251 

♦ Dll 

298 

-163 


♦ RECT 


RD3.0FB1 

♦NECJ 

165 - 47 

RD5AK 

NECJ 

170 

-161 

RD6.2MB2 

NECJ 

174 - 93 


♦ RECT 



RB156Z 

SAKJ 

284 -169 

RD3.0FB2 

♦NECJ 

165 -148 

RD5AL 

NECJ 

169 

•108 

RD6.2MB3 

NECJ 

176 -102 

RA252 

♦ Dll 

299 

- 3 

RBI 57 

♦ Dll 

402 - 56 

RD3.0FC 

NECE 

165 -171 

RD5AM 

NECJ 

170 

-162 

RD6.2P 

♦ NECJ 

175 -130 


♦ RECT 




♦ RECT 





RD5AN 

NECJ 

171 

- 38 

RD6.8EB 

NECE 

178 - 34 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS iNDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





RD6.8EB1 


176 

-195 

Rb9CiN 

NECJ" 

186 

- 90 

Rbl2EB 

M || I III I 

w 

-205 

RD16EB1 

NeCJ 

195 -177 



mt 

- 84 

RD6.8EB2 

NECJ 

177 

-103 

RD9DK 

NECJ 

380 

-148 

RD12EC 

♦NECE 

192 

- 2 

RD16EB2 

NECJ 

195 -192 

RD22FB2 

♦NECJ 

201 

-110 

RD6.8EB3 

NECJ 

178 

-205 

RD9DLM 

NECJ 

380 

-138 

RD12EL1 

NECJ 

190 

- 23 

RD16EB3 

NECJ 

197 - 58 

RD22FB 

NECE 

202 

- 63 

RD6.8EC 

NECE 

179 

- 81 

RD9DMN 

NECJ 

mi 

- 2 

RD12EL2 

NECJ 

190 

- 42 

RD16EB 

♦NECE 

196 -100 

RD22FC 

NECE 

203 

- 3 

RD6.8EL 

NECJ 

177 

-101 

RD9.1EB 

♦NECE 

185 

- 46 

RD12EL3 

NECJ 

191 

-185 

RD16EC 

♦NECE 

197 -173 

RD22JB 

NECE 

201 

-179 

RD6.8EL1 

NECJ 

176 

-196 

RD9.1EB1 

NECJ 

183 

-107 

RD12EL 

NECJ 

190 

- 43 

RD16EL1 

NECJ 

195 -178 

RD22JSB1(A) 

♦ NECJ 

201 

-97 

RD6.8EL2 

NECJ 

177 

-104 

RD9.1EB2 

NECJ 

183 

-198 

RD12EN1 

NECJ 

190 

- 24 

RD16EL2 

NECJ 

195 -193 

RD22JSB2(A) 

♦NECJ 

202 

-176 

RD6.8EL3 

NECJ 

178 

-206 

RD9.1EB3 

NECJ 

184 

-102 

RD12EN2 

NECJ 

190 

- 44 

RD16EL3 

NECJ 

197 - 54 

RD22JSB3(A) 

♦NECJ 

202 

-184 

RD6.8EN 

NECJ 

177 

-102 

RD9.1EC 

♦NECE 

186 

-116 

RD12EN3 

NECJ 

191 

-186 

RD16EL 

NECJ 

195 -194 

RD22JSB(A) 

♦ NECJ 

201 

-180 

RD6.8EN1 

NECJ 

176 

-197 

RD9.1EL 

NECJ 

183 

-199 

RD12EN 

NECJ 

190 

- 45 

RD16EN1 

NECJ 

195 -179 

RD22MB1 

NECJ 

201 

-106 

RD6.8EN2 

NECJ 

177 

-105 

RD9.1EL1 

NECJ 

183 

-108 

RD12FB1 

♦NECJ 

190 

- 28 

RD16EN2 

NECJ 

195 -195 

RD22MB2 

NECJ 

201 

-130 

RD6.8EN3 

NECJ 

178 

-207 

RD9.1EL2 

NECJ 

183 

-200 

RD12FB2 

♦NECJ 

190 

- 78 

RD16EN3 

NECJ 

197 - 55 

RD22MB3 

NECJ 

202 

-183 

RD6.8FB 

NECE 

178 

-114 

RD9.1EL3 

NECJ 

184 

-103 

RD12FB3 

♦ NECJ 

191 

-188 

RD16EN 

NECJ 

195 -196 

RD22MB 

NECE 

201 

-128 

RD6.8FB1 

♦ NECJ 

177 

- 75 

RD9.1EN 

NECJ 

183 

-201 

RD12FB 

NECE 

191 

- 65 

RD16FB1 

♦NECJ 

195 -187 


NECJ 



RD6.8FB2 

♦NECJ 

177 

-118 

RD9.1EN1 

NECJ 

183 

-109 

RD12FC 

NECE 

192 

- 26 

RD16FB2 

♦NECJ 

196 - 15 

RD22P 

♦NECJ 

202 

- 64 

RD6.8FB3 

♦NECJ 

179 

- 14 

RD9.1EN2 

NECJ 

183 

-202 

RD12JB 

NECE 

190 

-172 

RD16FB3 

♦NECJ 

197 - 68 

RD24A 

♦APD 

203 

- 16 

RD6.8FC 

NECE 

179 

- 88 

RD9.1EN3 

NECJ 

184 

-104 

RD12JSB1(A) 

♦NECJ 

190 

- 31 

RD16FB 

NECE 

197 - 63 

RD24AK 

NECJ 

203 

- 17 

RD6.8JB 

NECE 

177 

-217 

RD9.1EW 

NECJ 

185 

- 65 

RD12JSB2(A) 

♦ NECJ 

190 

- 85 

RD16FC 

NECE 

197 -177 

RD24AL 

NECJ 

201 

- 99 

RD6.8JSB(A) 

♦NECJ 

178 

- 1 

RD9.1FB 

NECE 

184 

-101 

RD12JSB3(A) 

♦NECJ 

191 

-192 

RD16JB 

NECE 

196 - 70 

RD24AM 

NECJ 

203 

- 4 

RD6.8JSB1(A) 

♦NECJ 

177 

-100 

RD9.1FB1 

♦ NECJ 

183 

-111 

RD12JSB(A) 

♦NECJ 

190 

-173 

RD16JSB1(A) 

♦NECJ 

196 - 5 

RD24AN 

NECJ 

204 

-132 

RD6.8JSB2(A) 

♦ NECJ 

177 

-124 

RD9.1FB2 

♦ NECJ 

183 

-210 

RD12MB1 

NECJ 

190 

- 38 

RD16JSB2(A) 

♦NECJ 

197 - 60 

RD24BK 

NECJ 

203 

- 21 

RD6.8JSB3(A) 

♦NECJ 

179 

- 19 

RD9.1FB3 

♦NECJ 

186 

- 23 

RD12MB2 

NECJ 

190 

-107 

RD16JSB3(A) 

♦NECJ 

197 - 78 

RD24BL 

NECJ 

201 

-104 

RD6.8MB 

NECE 

179 

- 7 

RD9.1FC 

NECE 

186 

-122 

RD12MB3 

NECJ 

191 

-193 

RD16JSB(A) 

♦NECJ 

196 - 71 

RD24BM 

NECJ 

203 

- 11 


NECJ 



RD9.1JB 

NECE 

185 

• 14 

RD12MB 

NECE 

190 

-105 

RD16MB1 

NECJ 

195 -189 

RD24BN 

NECJ 

204 

-133 

RD6.8MB1 

NECJ 

177 

- 84 

RD9.1JSB(A) 

♦NECJ 

185 

• 15 


NECJ 



RD16MB2 

NECJ 

196 - 28 

RD24CK 

NECJ 

203 

- 22 

RD6.8MB2 

NECJ 

177 

-145 

RD9.1JSB1(A) 

♦ NECJ 

183 

-195 

RD12P 

♦ NECJ 

191 

- 66 

RD16MB3 

NECJ 

197 - 70 

RD24CL 

NECJ 

201 

-105 

RD6.8MB3 

NECJ 

179 

- 16 

RD9.1JSB2(A) 

♦NECJ 

184 

-100 

RD13A 

♦APD 

192 

- 29 

RD16MB 

NECE 

196 - 27 

RD24CM 

NECJ 

203 

- 12 

RD6.8P 

♦ NECJ 

178 

-115 

RD9.1JSB3(A) 

♦NECJ 

186 

- 62 

RD13AK 

NECJ 

192 

- 15 


NECJ 


RD24CN 

NECJ 

204 

-135 

RD7A 

♦APD 

179 

- 39 

RD9.1MB 

NECE 

184 

-133 

RD13AL 

NECJ 

190 

- 84 

RD16P 

♦NECJ 

196 -157 

RD24DK 

NECJ 

386 

-189 

RD7AK 

NECJ 

179 

- 40 


NECJ 



RD13AM 

NECJ 

192 

- 16 

RD18EB1 

NECJ 

197 - 72 

RD24DLM 

NECJ 

386 

-184 

RD7AL 

NECJ 

176 

-206 

RD9.1MB1 

NECJ 

183 

-204 

RD13AN 

NECJ 

193 

-139 

RD18EB2 

NECJ 

197 -168 

RD24DMN 

NECJ 

387 

- 96 

RD7AM 

NECJ 

179 

- 8 

RD9.1MB2 

NECJ 

184 

-134 

RD13BK 

NECJ 

192 

- 24 

RD18EB3 

NECJ 

199 - 81 

RD24EB1 

NECJ 

202 

-185 

RD7AN 

NECJ 

179 

- 96 

RD9.1MB3 

NECJ 

186 

- 67 

RD13BL 

NECJ 

190 

- 88 

RD18EB 

♦NECE 

198 -104 

RD24EB2 

NECJ 

202 

-197 

RD7BK 

NECJ 

179 

- 66 

RD9.1P 

♦NECJ 

185 

-124 

RD13BM 

NECJ 

192 

- 25 

RD18EC 

♦NECE 

199 -167 

RD24EB3 

NECJ 

203 

- 25 

RD7BL 

NECJ 

177 

- 70 

RD10EB1 

NECJ 

186 

- 63 

RD13BN 

NECJ 

193 

-141 

RD18EL1 

NECJ 

197 - 73 

RD24EB4 

NECJ 

204 

- 69 

RD7BM 

NECJ 

179 

- 10 

RD10EB2 

NECJ 

186 

-119 

RD13CK 

NECJ 

192 

- 27 

RD18EL2 

NECJ 

197 -169 

RD24EB 

NECE 

203 

-105 

RD7BN 

NECJ 

179 

-113 

RD10EB3 

NECJ 

186 

-162 

RD13CL 

NECJ 

190 

- 89 

RD18EL3 

NECJ 

199 - 82 

RD24EC 

NECE 

204 

-143 

RD7CK 

NECJ 

179 

- 71 

RD10EB 

♦NECE 

187 

- 92 

RD13CM 

NECJ 

192 

- 28 

RD18EL 

NECJ 

197 -170 

RD24EL1 

NECJ 

202 

-186 

RD7CL 

NECJ 

177 

- 74 

RD10EC 

♦NECE 

188 

-127 

RD13CN 

NECJ 

193 

-143 

RD18EN1 

NECJ 

197 - 74 

RD24EL2 

NECJ 

202 

-198 

RD7CM 

NECJ 

179 

- 13 


♦NECJ 



RD13DK 

NECJ 

382 

-183 

RD18EN2 

NECJ 

197 -174 

RD24EL3 

NECJ 

203 

- 26 

RD7CN 

NECJ 

179 

-114 

RD10EL1 

NECJ 

186 

- 64 

RD13DLM 

NECJ 

382 

-181 

RD18EN3 

NECJ 

199 - 83 

RD24EL4 

NECJ 

204 

- 70 

RD7DK 

NECJ 

379 

-104 

RD10EL2 

NECJ 

186 

-120 

RD13DMN 

NECJ 

383 

- 87 

RD18EN 

NECJ 

197 -171 

RD24EL 

NECJ 

203 

- 9 

RD7DLM 

NECJ 

379 

- 3 

RD10EL3 

NECJ 

186 

-163 

RD13EB1 

NECJ 

191 

-198 

RD18FB1 

♦NECJ 

197 - 85 

RD24FB1 

♦NECJ 

202 

-193 

RD7DMN 

NECJ 

379 

-112 

RD10EL4 

NECJ 

188 

- 96 

RD13EB2 

NECJ 

192 

- 73 

RD18FB2 

♦NECJ 

197 -181 

RD24FB2 

♦NECJ 

203 

- 28 

RD7.5EB 

NECE 

180 

- 33 

RD10EL 

NECJ 

186 

-135 

RD13EB3 

NECJ 

193 

-131 

RD18FB3 

♦NECJ 

198 -147 

RD24FB3 

♦NECJ 

204 

- 78 

RD7.5EB1 

NECJ 

179 

- 29 

RD10EN1 

NECJ 

186 

- 65 

RD13EB 

♦NECE 

192 

-170 

RD18FB 

NECE 

198 - 3 

RD24FB 

NECE 

204 

- 72 

RD7.5EB2 

NECJ 

179 

- 89 

RD10EN2 

NECJ 

186 

-121 

RD13EC 

♦NECE 

194 

- 67 

RD18FC 

NECE 

199 -169 

RD24FC 

NECE 

204 

-145 

RD7.5EC 

NECE 

181 

- 50 

RD10EN3 

NECJ 

186 

-164 

RD13EL1 

NECJ 

191 

-199 

RD18JB 

NECE 

198 - 75 

RD24JB 

NECE 

203 

- 80 

RD7.5EL 

NECJ 

179 

- 86 

RD10EN 

NECJ 

186 

-136 

RD13EL2 

NECJ 

192 

- 74 

RD18JSB1(A) 

♦ NECJ 

197 -165 

RD24JSB1(A) 

♦NECJ 

203 

- 8 

RD7.5EL1 

NECJ 

179 

- 30 

RD10FB1 

♦NECJ 

186 

- 89 

RD13EL3 

NECJ 

193 

-132 

RD18JSB2(A) 

♦NECJ 

198 - 57 

RD24JSB2(A) 

♦NECJ 

204 

- 67 

RD7.5EL2 

NECJ 

179 

- 90 

RD10FB2 

♦ NECJ 

186 

-133 

RD13EL 

NECJ 

192 

- 75 

RD18JSB3(A) 

♦ NECJ 

199 - 98 

RD24JSB3(A) 

♦NECJ 

204 

- 86 

RD7.5EL3 

NECJ 

179 

-119 

RD10FB3 

♦ NECJ 

187 

-152 

RD13EN1 

NECJ 

191 

-200 

RD18JSB(A) 

♦ NECJ 

198 - 76 

RD24JSB(A) 

♦NECJ 

204 

- 68 

RD7.5EN 

NECJ 

179 

- 87 

RD10FB 

NECE 

187 

-198 

RD13EN2 

NECJ 

192 

- 76 

RD18MB1 

NECJ 

197 - 96 

RD24MB1 

NECJ 

203 

- 15 

RD7.5EN1 

NECJ 

179 

- 31 

RD10FC 

NECE 

188 

-130 

RD13EN3 

NECJ 

197 

- 53 

RD18MB2 

NECJ 

198 - 25 

RD24MB2 

NECJ 

204 

- 76 

RD7.5EN2 

NECJ 

179 

- 91 


NECJ 



RD13EN 

NECJ 

192 

- 77 

RD18MB3 

NECJ 

199 - 86 

RD24MB3 

NECJ 

204 

- 93 

RD7.5EN3 

NECJ 

179 

-120 

RD10JB 

NECE 

187 

- 58 

RD13FB1 

♦NECJ 

192 

- 7 

RD18MB 

NECE 

198 - 23 

RD24MB 

NECE 

203 

- 44 

RD7.5FB 

NECE 

179 

-118 

RDIOJSBKA) 

♦ NECJ 

186 

-124 

RD13FB2 

♦NECJ 

192 

- 82 


NECJ 



NECJ 



RD7.5FB1 

♦NECJ 

179 

- 75 

RD10JSB2(A) 

♦NECJ 

186 

-167 

RD13FB3 

♦NECJ 

193 

-137 

RD18P 

♦NECJ 

198 -173 

RD24P 

♦NECJ 

203 

-162 

RD7.5FB2 

♦NECJ 

179 

- 94 

RD10JSB3(A) 

♦NECJ 

188 

-101 

RD13FB 

NECE 

193 

-127 

RD19A 

♦APD 

199 -110 

RD27EB1 

NECJ 

204 

- 79 

RD7.5FB3 

♦NECJ 

180 

-195 

RDIOJSB(A) 

♦ NECJ 

187 

- 59 

RD13FC 

NECE 

194 

- 59 

RD19AK 

NECJ 

199 -111 

RD27EB2 

NECJ 

204 

-136 

RD7.5FC 

NECE 

181 

- 55 

RD10MB1 

NECJ 

186 

-126 

RD13JB 

NECE 

192 

-141 

RD19AL 

NECJ 

199 - 77 

RD27EB3 

NECJ 

204 

-151 

RD7.5JB 

NECE 

179 

-203 

RD10MB2 

NECJ 

186 

-195 

RD13JSB1(A) 

♦NECJ 

192 

- 20 

RD19AM 

NECJ 

200 - 7 

RD27EB4 

NECJ 

204 

-163 

RD7.5JSB(A) 

♦NECJ 

179 

-204 

RD10MB3 

NECJ 

188 

-103 

RD13JSB2(A) 

♦NECJ 

193 

-124 

RD19BK 

NECJ 

199 -139 

RD27EB 

NECE 

205 

- 37 

RD7.5JSB1(A) 

♦ NECJ 

179 

- 85 

RD10MB 

NECE 

186 

-193 

RD13JSB3(A) 

♦ NECJ 

193 

-150 

RD19BL 

NECJ 

199 - 78 

RD27EC 

NECE 

206 

- 82 

RD7.5JSB2(A) 

♦NECJ 

179 

-116 


NECJ 



RD13JSB(A) 

♦NECJ 

192 

-142 

RD19BM 

NECJ 

200 - 12 

RD27EL1 

NECJ 

204 

- 80 

RD7.5JSB3(A) 

♦ NECJ 

181 

- 9 

RD10P 

♦ NECJ 

187 

-184 

RD13MB1 

NECJ 

192 

- 14 

RD19CK 

NECJ 

199 -152 

RD27EL2 

NECJ 

204 

-137 

RD7.5MB 

NECE 

179 

-138 

RD11A 

♦APD 

188 

-116 

RD13MB2 

NECJ 

192 

- 98 

RD19CL 

NECJ 

199 - 80 

RD27EL3 

NECJ 

204 

-152 


. NECJ 



RD11AK 

NECJ 

188 

-117 

RD13MB3 

NECJ 

193 

-138 

RD19CM 

NECJ 

200 - 14 

RD27EL4 

NECJ 

204 

-164 

RD7.5MB1 

NECJ 

179 

- 80 

RD11AL 

NECJ 

186 

-137 

RD13MB 

NECE 

192 

- 97 

RD19DK 

NECJ 

385 -147 

RD27EL 

NECJ 

204 

-147 

RD7.5MB2 

NECJ 

179 

-139 

RD11AM 

NECJ 

188 

- 93 


NECJ 



RD19DLM 

NECJ 

385 -148 

RD27FB1 

♦NECJ 

204 

-134 

RD7.5MB3 

NECJ 

181 

- 10 

RD11AN 

NECJ 

189 

-201 

RD13P 

♦ NECJ 

193 

- 14 

RD20EB1 

NECJ 

199 - 90 

RD27FB2 

♦NECJ 

204 

-154 

RD7.5P 

♦ NECJ 

180 

-109 

RD11BK 

NECJ 

188 

-120 

RD15EB1 

NECJ 

193 

-152 

RD20EB2 

NECJ 

199 -163 

RD27FB3 

♦NECJ 

206 

- 14 

RD8.2EB 

♦NECE 

182 

- 11 

RD11BL 

NECJ 

186 

-153 

RD15EB2 

NECJ 

194 

- 62 

RD20EB3 

NECJ 

200 - 8 

RD27FB 

NECE 

205 

-113 

RD8.2EB1 

NECJ 

181 

- 38 

RD11BM 

NECJ 

188 

-111 

RD15EB3 

NECJ 

194 

- 88 

RD20EB 

♦NECE 

200 -103 

RD27FC 

NECE 

206 

- 84 

RD8.2EB2 

NECJ 

181 

- 56 

RD11BN 

NECJ 

190 

- 9 

RD15EB 

♦ NECE 

194 

-190 

RD20EC 

♦NECE 

201 - 91 

RD27JB 

NECE 

205 

- 13 

RD8.2EB3 

NECJ 

182 

-189 

RD11CK 

NECJ 

188 

-122 

RD15EC 

♦NECE 

195 

-186 


NECJ 


RD27JSB1(A) 

♦NECJ 

204 

-140 

RD8.2EC 

♦ NECE 

183 

-174 

RD11CL 

NECJ 

186 

-156 

RD15EL1 

NECJ 

193 

-153 

RD20EL1 

NECJ 

199 - 91 

RD27JSB2(A) 

♦NECJ 

204 

-160 

RD8.2EL 

NECJ 

181 

- 59 

RD11CM 

NECJ 

188 

-113 

RD15EL2 

NECJ 

194 

- 63 

RD20EL2 

NECJ 

199 -164 

RD27JSB3(A) 

♦ NECJ 

206 

- 19 

RD8.2EL1 

NECJ 

181 

- 39 

RD11CN 

NECJ 

190 

- 12 

RD15EL3 

NECJ 

194 

- 89 

RD20EL3 

NECJ 

200 - 9 

RD27JSB(A) 

♦NECJ 

205 

- 14 

RD8.2EL2 

NECJ 

181 

- 57 

RD11DK 

NECJ 

381 

-172 

RD15EL 

NECJ 

194 

- 64 

RD20EL4 

NECJ 

201 - 69 

RD27MB 

NECJ 

204 

-183 

RD8.2EL3 

NECJ 

182 

-190 

RD11DLM 

NECJ 

381 

-170 

RD15EN1 

NECJ 

193 

-154 

RD20EL 

NECJ 

200 - 2 

RD27P 

♦NECJ 

205 

-100 

RD8.2EN 

NECJ 

181 

- 60 

RD11DMN 

NECJ 

381 

-176 

RD15EN2 

NECJ 

194 

- 65 

RD20EN1 

NECJ 

199 - 92 

RD29A 

♦APD 

206 

- 73 

RD8.2EN1 

NECJ 

181 

- 40 

RD11EB1 

NECJ 

188 

-106 

RD15EN3 

NECJ 

194 

- 90 

RD20EN2 

NECJ 

199 -165 

RD29AK 

NECJ 

206 

- 74 

RD8.2EN2 

NECJ 

181 

- 58 

RD11EB2 

NECJ 

188 

-133 

RD15EN 

NECJ 

194 

- 66 

RD20EN3 

NECJ 

200 - 10 

RD29AM 

NECJ 

206 

- 65 

RD8.2EN3 

NECJ 

182 

-191 

RD11EB3 

NECJ 

190 

- 3 

RD15FB1 

♦ NECJ 

193 

-158 

RD20EN4 

NECJ 

201 - 70 

RD29AN 

NECJ 

207 

-140 

RD8.2EW 

NECJ 

182 

- 31 

RD11EB 

♦NECE 

189 

- 33 

RD15FB3 

♦ NECJ 

194 

- 96 

RD20EN 

NECJ 

200 ■ 3 

RD29BK 

NECJ 

206 

- 76 

RD8.2FB 

NECE 

182 

-104 

RD11EC 

♦NECE 

190 

- 35 

RD15FB 

NECE 

194 

- 92 

RD20FB1 

♦ NECJ 

199 -103 

RD29BL 

NECJ 

204 

-158 

RD8.2FB1 

♦ NECJ 

181 

• 45 

RD11EL1 

NECJ 

188 

-107 

RD15FC 

NECE 

195 

-200 

RD20FB2 

♦NECJ 

200 - 4 

RD29BM 

NECJ 

206 

- 66 

RD8.2FB2 

♦ NECJ 

181 

- 87 

RD11EL2 

NECJ 

188 

-134 

RD15JSB1(A) 

♦ NECJ 

194 

- 57 

RD20FB3 

♦NECJ 

200 -141 

RD29BN 

NECJ 

207 

-141 

RD8.2FB3 

♦ NECJ 

183 

- 5 

RD11EL3 

NECJ 

190 

- 4 

RD15JSB2(A) 

♦ NECJ 

194 

- 71 

RD20FB 

NECE 

200 -176 

RD29CK 

NECJ 

206 

- 77 

RD8.2FC 

NECE 

183 

-197 

RD11EL 

NECJ 

188 

-135 

RD15JSB3(A) 

♦ NECJ 

195 

-183 

RD20FC 

NECE 

201 - 94 

RD29CL 

NECJ 

204 

-159 

RD8.2JB 

NECE 

181 

-182 

RD11EN1 

NECJ 

188 

-108 

RD15JSB(A) 

♦ NECJ 

194 

-165 


NECJ 


RD29CM 

NECJ 

206 

- 67 

R08.2JSB(A) 

♦NECJ 

181 

-183 

RD11EN2 

NECJ 

188 

-136 

RD15MB1 

NECJ 

194 

- 60 

RD20JB 

NECE 

200 - 73 

RD29CN 

NECJ 

207 

-142 

RD8.2JSB1(A) 

♦ NECJ 

181 

- 54 

RD11EN3 

NECJ 

190 

- 5 

RD15MB2 

NECJ 

194 

- 74 

RD20JSB1(A) 

♦NECJ 

199 -172 

RD29DK 

NECJ 

388 

- 48 

RD8.2JSB2(A) 

♦ NECJ 

181 

- 96 

RD11EN 

NECJ 

188 

-137 

RD15MB3 

NECJ 

194 

-116 

RD20JSB2(A) 

♦NECJ 

200 - 19 

RD29DLM 

NECJ 

388 

- 39 

RD8.2JSB3(A) 

♦ NECJ 

183 

- 59 

RD11FB1 

♦NECJ 

188 

-112 

RD15MB 

NECE 

194 

-114 

RD20JSB3(A) 

♦NECJ 

201 - 78 

RD29DMN 

NECJ 

388 

- 49 

RD8.2MB 

NECE 

181 

-115 

RD11FB2 

♦NECJ 

188 

-139 


NECJ 



RD20JSB(A) 

♦ NECJ 

200 - 74 

RD30EB1 

NECJ 

206 

- 15 


NECJ 



RD11FB3 

♦NECJ 

190 

- 10 

RD15P 

♦ NECJ 

195 

- 64 

RD20MB1 

NECJ 

200 - 6 

RD30EB2 

NECJ 

206 

- 68 

RD8.2MB1 

NECJ 

181 

- 63 

RD11FB 

NECE 

189 

- 96 

RD16A 

♦APD 

196 

- 12 

RD20MB2 

NECJ 

200 - 33 

RD30EB3 

NECJ 

206 

- 86 

RD8.2MB2 

NECJ 

181 

-117 

RD11FC 

NECE 

190 

- 37 

RD16AK 

NECJ 

196 

- 1 

RD20MB3 

NECJ 

201 - 75 

RD30EB4 

NECJ 

206 

- 95 

RD8.2MB3 

NECJ 

183 

- 72 

RD11JB 

NECE 

189 

- 2 

RD16AL 

NECJ 

194 

- 75 

RD20MB 

NECE 

200 - 32 

RD30EB 

NECE 

206 

-173 

RD8.2P 

♦NECJ 

182 

- 92 

RDIIJSBI(A) 

♦ NECJ 

188 

-125 

RD16AM 

NECJ 

196 

- 2 


NECJ 


RD30EC 

NECE 

207 

-169 

RD9A 

♦APD 

183 

-191 

RD11JSB2(A) 

♦ NECJ 

188 

-144 

RD16AN 

NECJ 

197 

- 88 

RD20P 

♦ NECJ 

200 -163 

RD30EL1 

NECJ 

206 

- 16 

RD9AK 

NECJ 

183 

-128 

RD11JSB3(A) 

♦ NECJ 

190 

- 18 

RD16BK 

NECJ 

196 

- 7 

RD22EB1 

NECJ 

201 - 80 

RD30EL2 

NECJ 

206 

- 69 

RD9AL 

NECJ 

181 

- 64 

RDIIJSB(A) 

♦ NECJ 

189 

- 3 

RD16BL 

NECJ 

194 

- 80 

RD22EB2 

NECJ 

201 - 88 

RD30EL3 

NECJ 

206 

- 87 

RD9AM 

NECJ 

183 

-129 

RD11MB1 

NECJ 

188 

-131 

RD16BM 

NECJ 

196 

- 8 

RD22EB3 

NECJ 

201 -107 

RD30EL4 

NECJ 

206 

- 96 

RD9AN 

NECJ 

186 

- 68 

RD11MB2 

NECJ 

188 

-160 

RD16BN 

NECJ 

197 

- 89 

RD22EB4 

NECJ 

201 -189 

RD30EL 

NECJ 

206 

-78 

RD9BK 

NECJ 

183 

-185 

RD11MB3 

NECJ 

190 

- 20 

RD16CK 

NECJ 

196 

- 10 

RD22EB 

NECE 

201 -208 

RD30FB1 

♦NECJ 

206 

- 64 

RD9BL 

NECJ 

181 

- 83 

RD11MB 

NECE 

188 

-159 

RD16CL 

NECJ 

194 

- 84 

RD22EC 

NECE 

203 - 1 

RD30FB2 

♦NECJ 

206 

- 91 

RD9BM 

NECJ 

183 

-186 


NECJ 



RD16CM 

NECJ 

196 

^ 11 

RD22EL1 

NECJ 

201 - 81 

RD30FB3 

♦NECJ 

207 

-144 

RD9BN 

NECJ 

186 

• 69 

RD11P 

♦NECJ 

189 

- 97 

RD16CN 

NECJ 

197 

- 90 

RD22EL2 

NECJ 

201 - 89 

RD30FB 

NECE 

207 

- 37 

RD9CK 

NECJ 

183 

-187 

RD12EB1 

NECJ 

190 

- 22 

RD16DK 

NECJ 

384 

- 69 

RD22EL3 

NECJ 

201 -108 

RD30FC 

NECE 

207 

-172 

RD9CL 

NECJ 

181 

- 86 

RD12EB2 

NECJ 

190 

- 41 

RD16DLM 

NECJ 

384 

- 68 

RD22EL4 

NECJ 

201 -190 

RD30JB 

NECE 

206 

-148 

RD9CM 

NECJ 

183 

-188 

RD12EB3 

NECJ 

191 

-184 

RD16DMN 

NECJ 

384 

-164 

RD22EL 

NECJ 

201 - 98 

RD30JSBirA) 

♦ NECJ 

206 

- 85 


136 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ •Mfr’s data sheet avaiiable 
in microfiim service 


136 








1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( iN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

■itiiasfei 

Pq&Line | 

RD30JSB2(A) 


266 -102 

RD62EB 

NECE 

215 -201 

rgPioF 


254 

-126 

RHP40 

TETJ! 

241 

- 24 

RL 157 

♦Dli 


- 66 

RD30JSB3(A) 

♦ NECJ 

207 -147 


♦ NECJ 


RGP10G 

♦GIC 

254 

-186 

RHP45 

♦ EDI 

241 

- 26 


♦RECT 



RD30JSB(A) 

♦ NECJ 

206 -149 

RD62FB 

NECE 

216 - 33 

RGP10H 

GIC 

255 

- 42 

RHP50 

♦ EDI 

241 

- 28 

RL157G 

♦ Dll 

402 

- 71 

RD30MB 

NECJ 

206 -116 


NECJ 


RGP10J 

♦GIC 

255 

- 89 

RIB005 

♦ EDI 

252 

-103 


♦ RECT 



RD30P 

♦ NECJ 

207 - 25 

RD68EB 

NECE 

216 -173 

RGP10K 

♦GIC 

255 

-175 

RIB010 

♦ EDI 

253 

- 70 

RL201 

♦ Dll 

285 

-214 

RD33EB1 . 

NECJ 

206 - 92 


♦ NECJ 


RGP10M 

♦GIC 

256 

- 28 

RIB020 

♦ EDI 

254 

- 63 


♦ RECT 



RD33EB2 

NECJ 

207 -153 

RD68FB 

NECE 

217 - 13 

RGP15-10 

♦GIC 

256 

- 37 

RIB040 

♦EDI 

254 

-191 

RL201G 

♦ Dll 

285 

-220 

RD33EB3 

NECJ 

207 -160 


NECJ 


RGP15-12 

♦GIC 

256 

- 88 

RIB060 

♦ EDI 

255 

- 91 


♦ RECT 



RD33EB4 

NECJ 

207 -175 

RD75EB 

NECE 

217 -161 

RGP15-14 

♦GIC 

256 

-100 

RIB080 

♦ EDI 

255 

-188 

RL202 

♦ Dll 

286 

- 28 

RD33EB 

NECE 

208 - 61 


♦ NECJ 


RGP15-15 

♦GIC 

256 

-113 

RIB100 

♦ EDI 

256 

- 38 


♦ RECT 



RD33EC 

NECE 

209 - 62 

RD75FB 

NECE 

217 -195 

RGP15-16 

♦GIC 

256 

-125 

RK300A 

♦ EDI 

251 

- 83 

RL202G 

♦ Dll 

286 

- 35 

RD33EL1 

NECJ 

206 - 93 


NECJ 


RGP15-18 

♦GIC 

256 

-129 

RK300B 

♦ EDI 

251 

- 84 


♦ RECT 



RD33EL2 

NECJ 

207 -154 

RD82EB 

NECE 

218 -143 

RGP15-20 

♦GIC 

256 

-140 

RK400A 

♦ EDI 

251 

- 85 

RL203 

♦ Dll 

286 

- 69 

RD33EL3 

NECJ 

207 -161 


♦ NECJ 


RGP15A 

♦GIC 

252 

- 99 

RK400B 

♦ EDI 

251 

- 86 


♦ RECT 



RD33EL4 

NECJ 

207 -176 

RD82FB 

NECE 

218 -175 

RGP15B 

♦GIC 

253 

- 66 

RK500A 

♦ EDI 

251 

- 87 

RL203G 

♦ Dll 

266 

- 76 

RD33EL 

NECJ 

207 -157 


NECJ 


RGP15D 

♦GIC 

254 

- 59 

RK500B 

♦ EDI 

251 

- 88 


♦ RECT 



RD33FB1 

♦ NECJ 

207 -156 

RD91EB 

NECE 

219 -129 

RGP15F 

♦GIC 

254 

-127 

RK600A 

♦ EDI 

251 

• 89 

RL204 

♦ Dll 

286 

-120 

RD33FB2 

♦ NECJ 

207 -173 


♦NECJ 


RGP15G 

♦GIC 

254 

-187 

RK600B 

♦ EDI 

251 

- 90 


♦ RECT 



RD33FB3 

♦ NECJ 

209 - 28 

RD100EB 

NECE 

220 - 85 

RGP15H 

♦GIC 

255 

- 43 

RKBC301 

♦ GIC 

364 

-107 

RL204G 

♦ Dll 

286 

-125 

RD33FB 

NECE 

208 -132 


♦NECJ 


RGP15J 

♦GIC 

255 

- 90 

RKBC302 

♦GIC 

364 

-117 


♦ RECT 



RD33FC 

NECE 

209 - 67 

RD110EB 

NECJ 

221 - 49 

RGP15K 

♦GIC 

255 

-176 

RKBC304 

♦ GIC 

364 

-134 

RL205 

♦ Dll 

286 

-168 

RD33JB 

NECE 

208 - 36 

RD120EB 

NECJ 

221 -191 

RGP15M 

♦GIC 

256 

- 29 

RKBC306 

♦GIC 

364 

-149 

RL205G 

♦ Dll 

286 

-174 

RD33JSB1(A) 

♦ NECJ 

207 -166 

RD130EB 

NECJ 

222 -142 

RGP20A 

♦GIC 

252 

-100 

RKBC308 

♦GIC 

364 

-164 


♦ RECT 



RD33JSB2(A) 

♦ NECJ 

207 -181 

RD140EB 

NECJ 

223 - 84 

RGP20B 

♦GIC 

253 

- 67 

RKBC310 

♦GIC 

364 

-179 

RL206 

♦ Dll 

286 

-169 

RD33JSB3(A) 

♦ NECJ 

209 - 38 

RD150EB 

NECJ 

223 -168 

RGP20D 

♦GIC 

254 

- 60 

RKBC501 

♦GIC 

365 

-168 


♦ RECT 



RD33JSB(A) 

♦ NECJ 

208 - 37 

RD151 

♦Dll 

361 -130 

RGP20F 

GIC 

254 

-128 

RKBC502 

♦GIC 

365 

-180 

RL206G 

♦ Dll 

286 

-209 

RD33MB 

NECJ 

207 -203 

RD151G 

♦Dll 

361 -144 

RGP20G 

♦GIC 

254 

-188 

RKBC504 

♦GIC 

365 

-192 


♦ RECT 



RD33P 

♦ NECJ 

208 -119 

RD152 

♦ Dll 

361 -158 

RGP20H 

GIC 

255 

- 44 

RKBC506 

♦GIC 

365 

-204 

RL207 

♦ Dll 

402 

-117 

RD35AE 

NECJ 

211 -118 

RD152G 

♦ Dll 

361 -170 

RGP20J 

♦GIC 

255 

-112 

RKBC508 

♦GIC 

366 

- 8 

RL207G 

♦ Dll 

402 

-123 

RD35AK 

NECJ 

209 - 90 

RD153 

♦ Dll 

361 -185 

RGP20K 

♦GIC 

255 

-202 

RKBC510 

♦GIC 

366 

- 14 


♦ RECT 



RD35AL 

NECJ 

207 -174 

RD153G 

♦ Dll 

362 - 2 

RGP20M 

♦GIC 

256 

- 55 

RKBC3005 

♦GIC 

364 

- 93 

RL208 

♦ RECT 

286 

-204 

RD35AM 

NECJ 

209 - 52 

RD154 

♦Dll 

362 - 20 

RGP25A 

♦GIC 

252 

-101 

RKBC5005 

♦GIC 

365 

-160 

RL210 

♦ RECT 

402 

-118 

RD35AN 

NECJ 

210 - 95 

RD154G 

♦ Dll 

362 - 39 

RGP25B 

♦GIC 

253 

- 68 

RKBP02 

♦GIC 

362 

- 3 

RL251 

♦ Dll 

286 

-215 

RD35BK 

NECJ 

209 - 64 

RD155 

♦ Dll 

362 - 56 

RGP25D 

♦GIC 

254 

- 61 

RKBP04 

♦GIC 

362 

- 40 


♦ RECT 



RD35BL 

NECJ 

207 -178 

RD155G 

♦ Dll 

362 - 73 

RGP25F 

GIC 

254 

-129 

RKBP005 

♦GIC 

361 

-145 

RL251G 

♦ RECT 

287 

- 2 

RD35BM 

NECJ 

209 - 65 

RD156 

♦ Dll 

362 - 82 

RGP25G 

♦GIC 

254 

-189 

RKBP06 

♦GIC 

362 

- 74 

RL252 

♦ Dll 

231 

- 50 

RD35BN 

NECJ 

210 -109 

RD156G 

♦ Dll 

362 -100 

RGP25H 

GIC 

255 

- 45 

RKBP08 

♦GIC 

362 

-101 


♦ RECT 



RD35CK 

NECJ 

209 - 68 

RD157 

♦ Dll 

362 -107 

RGP25J 

♦GIC 

255 

-113 

RKBP10 

♦GIC 

362 

-118 

RL252G 

♦ RECT 

287 

- 20 

RD35CL 

NECJ 

207 -179 

RD157G 

♦ Dll 

362 -117 

RGP25K 

♦GIC 

255 

-203 

RKBPC102 

♦GIC 

364 

-126 

RL253 

♦ Dll 

287 

- 27 

RD35CM 

NECJ 

209 - 69 

RD160EB 

NECJ 

224 -120 

RGP25M 

♦GIC 

256 

- 56 

RKBPC104 

♦GIC 

364 

-143 


♦ RECT 



RD35CN 

NECJ 

210 -112 

RD170EB 

NECJ 

225 - 52 

RGP30A 

♦GIC 

252 

•102 

RKBPC106 

♦GIC 

364 

-158 

RL253G 

♦ RECT 

287 

■ 41 

RD35DK 

NECJ 

389 - 65 

RD180EB 

NECJ 

225 -124 

RGP30B 

♦GIC 

253 

• 69 

RKBPC108 

♦GIC 

364 

-173 

RL254 

♦ Dll 

287 

- 55 

RD35DLM 

NECJ 

389 - 63 

RD190EB 

NECJ 

226 - 73 

RGP30D 

♦GIC 

254 

• 62 

RKBPC110 

♦GIC 

364 

-184 


♦ RECT 



RD35DMN 

NECJ 

389 -171 

RD200EB 

NECJ 

226 -129 

RGP30F 

♦GIC 

254 

-130 

RKBPC602 

GIC 

367 

- 25 

RL254G 

♦ RECT 

287 

- 70 

RD36EB1 

NECJ 

207 -184 

RE19 

♦THEF 

430 - 87 

RGP30G 

♦GIC 

254 

-190 

RKBPC606 

GIC 

367 

- 58 

RL255 

♦ Dll 

287 

- 84 

RD36EB2 

NECJ 

209 - 33 

RF1 

♦SAKJ 

247 -163 

RGP30H 

♦GIC 

255 

- 46 

RKBPC608 

GIC 

367 

- 75 


♦ RECT 



RD36EB3 

NECJ 

209 - 46 

RF1A 

♦SAKJ 

247 -184 

RGP30J 

♦GIC 

255 

-114 

RKBPC610 

GIC 

367 

- 90 

RL255G 

♦ RECT 

287 

- 97 

RD36EB4 

NECJ 

209 - 53 

RF1Z 

♦ SAKJ 

247 -133 

RGP30K 

♦GIC 

255 

-204 

RKBPC802 

♦GIC 

367 

- 26 

RL256 

♦ Dll 

287 

-110 

RD36EB 

NECE 

209 -137 

RF160A 

♦ EDI 

256 -123 

RGP30M 

♦GIC 

256 

- 57 

RKBPC804 

♦GIC 

367 

- 42 


♦ RECT 



RD36EC 

NECE 

210 -107 

RF160B 

♦ EDI 

256 -124 

RGP80A 

♦GIC 

293 

- 66 

RKBPC806 

♦GIC 

367 

- 59 

RL256G 

♦RECT 

287 

-125 

RD36EL1 

NECJ 

207 -185 

RF200A 

♦ EDI 

256 -137 

RGP80B 

♦GIC 

293 

- 73 

RKBPC808 

♦GIC 

367 

- 76 

RL257 

♦ Dll 

402 

-127 

RD36EL2 

NECJ 

209 - 34 

RF200B 

♦ EDI 

256 -139 

RGP80D 

♦GIC 

293 

- 87 

RKBPC810 

♦GIC 

367 

- 91 


♦ RECT 



RD36EL3 

NECJ 

209 - 47 

RG1A 

♦GIC 

252 - 96 

RGP80G 

♦GIC 

293 

-105 

RKBPC1005 

♦GIC 

364 

-100 

RL257G 

♦ RECT 

402 

-143 

RD36EL4 

NECJ 

209 - 54 

RG1B 

♦GIC 

253 - 62 

RGP80J 

♦GIC 

293 

•116 

RKBPC6005 

GIC 

366 

-215 

RM1 

♦SAKJ 

281 

- 76 

RD36EL 

NECJ 

209 • 39 

RG1D 

♦GIC 

254 - 55 

RGP80K 

♦GIC 

293 

-124 

RKBPC8005 

♦GIC 

366 

-216 

RM1A 

♦SAKJ 

281 

-192 

RD36FB1 

♦NECJ 

209 . 44 

RG1F 

♦GIC 

254 -124 

RGP80M 

♦GIC 

403 

- 36 

RL061 

♦RECT 

277 

- 88 

RM1B 

♦SAKJ 

279 

-125 

RD36FB2 

♦NECJ 

209 - 70 

RG1G 

♦GIC 

254 -183 

RGP5005 

♦GIC 

246 

- 17 

RL062 

♦RECT 

277 

-102 

RM1C 

♦SAKJ 

401 

-137 

RD36FB3 

♦ NECJ 

210 - 82 

RG1H 

♦GIC 

255 - 40 

RGP5010 

♦GIC 

247 

• 88 

RL063 

♦RECT 

277 

-118 

RM1Z 

♦SAKJ 

280 

-170 

RD36FB 

NECE 

209 -182 

RG1J 

♦GIC 

255 - 87 

RGP5020 

♦GIC 

247 

-138 

RL064 

♦ RECT 

277 

-145 

RM2 

♦SAKJ 

282 

■217 

RD36FC 

NECE 

210 -111 

RG1K 

♦GIC 

255 -186 

RGP5040 

♦GIC 

247 

-169 

RL065 

♦ RECT 

277 

-171 

RM2A 

♦SAKJ 

282 

-218 

RD36JB 

NECE 

209 -117 

RG1M 

♦GIC 

256 ■ 51 

RGP5060 

♦GIC 

247 

-192 

RL066 

♦ RECT 

277 

-191 

RM2B 

♦SAKJ 

283 

- 2 

RD36JSB1(A) 

♦NECJ 

209 - 58 

RG2A 

♦GIC 

252 - 97 

RGP5080 

♦GIC 

247 

-199 

RL067 

♦RECT 

401 

-107 

RM2C 

♦SAKJ 

402 

- 26 

RD36JSB2(A) 

♦NECJ 

209 . 77 

RG2B 

♦GIC 

253 - 63 

RGP5100 

♦GIC 

247 

-204 

RL101 

♦ Dll 

280 

- 24 

RM2Z 

♦SAKJ 

282 

-179 

RD36JSB3(A) 

♦NECJ 

210 - 87 

RG2D 

♦GIC 

254 - 56 

RGPP5A 

♦GIC 

445 

- 85 

RL101F 

♦ Dll 

238 

-104 

RM10TA-H 

MITJ 

372 

-209 

RD36JSB(A) 

♦ NECJ 

209 -118 

RG2F 

GIC 

254 -125 

RGPP5B 

♦GIC 

445 

- 86 

RL101FG 

♦ Dll 

238 

-105 

RM10TA-M 

MITJ 

372 

-204 

RD36MB 

NECJ 

209 - 89 

RG2G 

♦GIC 

254 -184 

RGPP5D 

♦GIC 

445 

- 87 

RL101G 

♦ Dll 

280 

- 25 

RM15TA-H 

MITJ 

373 

- 44 

RD36P 

♦NECJ 

209 -183 

RG2H 

GIC 

255 - 41 

RGPP5G 

♦GIC 

445 

- 88 

RL102 

♦ Dll 

280 

-102 

RM15TA-M 

MITJ 

373 

- 40 

RD39EB1 

NECJ 

209 - 72 

RG2J 

♦GIC 

255 - 88 

RGPP5J 

♦GIC 

445 

- 89 

RL102F 

♦ Dll 

238 

-173 

RM25 

SAKJ 

445 

- 90 

RD39EB2 

NECJ 

210 - 83 

RG2K 

♦GIC 

255 -187 

RH1 

♦SAKJ 

277 

-144 

RL102FG 

♦ Dll 

238 

-174 

RM26 

SAKJ 

445 

- 91 

RD39EB3 

NECJ 

210 - 88 

RG2M 

♦GIC 

256 - 52 

RH1A 

♦SAKJ 

277 

-170 

RL102G 

♦ Dll 

280 

-103 

RM30DZ-H 

MITJ 

300 

-162 

RD39EB4 

NECJ 

210 -102 

RG3A 

♦GIC 

252 -116 

RH1B 

♦SAKJ 

277 

-190 

RL103 

♦ Dll 

280 

-199 

RM30DZ-M 

MITJ 

300 

-125 

RD39EB 

NECE 

210 -173 


♦SSI 


RH1C 

♦SAKJ 

401 

-106 

RL103F 

♦ Dll 

239 

- 49 

RM30TA-H 

MITJ 

373 

- 86 

RD39EC1 

NECJ 

210 -113 

RG3B 

♦GIC 

253 - 84 

RH1Z 

♦SAKJ 

277 

-117 

RL103FG 

♦ Dll 

239 

- 50 

RM30TA-M 

MITJ 

373 

- 85 

RD39EC2 

NECJ 

211 -114 


♦SSI 


RH2F 

♦SAKJ 

247 

-212 

RL103G 

♦ Dll 

280 

-200 

RM60DZ-H 

MITJ 

303 

-200 

RD39EC3 

NECJ 

211 -119 

RG3D 

♦GIC 

254 - 82 

RHC5-8 

EDI 

240 

-198 

RL104 

♦ Dll 

281 

-105 

RM60DZ-M 

MITJ 

303 

-147 

RD39EC 

NECE 

211 -138 


♦SSI 


RHC5-10 

EDI 

240 

-207 

RL104F 

♦ Dll 

239 

-155 

RM100DZ-H 

MITJ 

306 

-149 

RD39EL1 

NECJ 

209 - 73 

RG3F 

GIC 

259 -198 

RHC5-12 

EDI 

240 

-212 

RL104FG 

♦ Dll 

239 

-156 

RM100DZ-M 

MITJ 

306 

- 47 

RD39EL2 

NECJ 

210 - 84 

RG3G 

♦GIC 

254 -214 

RHC5-15 

EDI 

240 

-215 

RL104G 

♦ Dll 

281 

-106 

RM4001G 

♦ ITTG 

279 

-218 

RD39EL3 

NECJ 

210 - 89 


♦SSI 


RHC5-20 

EDI 

240 

-220 

RL105 

♦ Dll 

281 

-218 

RM4002G 

♦ ITTG 

280 

- 58 

RD39EL4 

NECJ 

210 -103 

RG3H 

GIC 

260 -128 

RHC5-25 

EDI 

241 

- 5 

RL105F 

♦ Dll 

240 

- 15 

RM4003G 

♦ ITTG 

280 

-146 

RD39EL5 

NECJ 

210 -114 

RG3J 

♦GIC 

255 -101 

RHC5-30 

EDI 

241 

- 10 

RL105FG 

♦ Dll 

240 

- 16 

RM4004G 

♦ ITTG 

281 

- 54 

RD39EL6 

NECJ 

211 -115 


♦SSI 


RHC5-35 

EDI 

241 

- 15 

RL105G 

♦ Dll 

281 

-219 

RM4933 

♦ ITTG 

257 

-175 

RD39EL7 

NECJ 

211 -120 

RG3K 

♦GIC 

255 -196 

RHC5-40 

EDI 

241 

- 21 

RL106 

♦ Dll 

282 

- 83 

RM4934 

♦ ITTG 

258 

- 98 

RD39EL 

NECJ 

210 -105 


♦SSI 


RHC10-8 

EDI 

240 

-199 

RL106F 

♦ Dll 

240 

- 88 

RM4935 

♦ ITTG 

259 

- 96 

RD39FB1 

♦ NECJ 

210 - 91 

RG3M 

♦GIC 

256 - 53 

RHC10-10 

EDI 

240 

-208 

RL106FG 

♦ Dll 

240 

- 89 

RM4936 

♦ ITTG 

260 

- 63 

RD39FB2 

♦ NECJ 

210 -110 


♦SSI 


RHC10-12 

EDI 

240 

-213 

RL106G 

♦ Dll 

282 

- 84 

RN820 

THEF 

298 

- 8 

RD39FB3 

♦ NECJ 

211 -116 

RG4A 

♦Gia 

252 - 98 

RHC10.15 

EDI 

240 

-216 

RL107F 

♦ Dll 

240 

-132 

RN1120 

THEF 

403 

-120 

RD39FB 

NECE 

211 - 17 

RG4B 

♦GIC 

253 - 64 

RHC10-20 

EDI 

241 

- 1 

RL107FG 

♦ Dll 

240 

-133 

R02 

♦ SAKJ 

282 

-219 

RD39FC 

NECE 

211 -140 

RG4D 

♦GIC 

254 - 57 

RHC10-25 

EDI 

241 

- 6 

RL107G 

♦ Dll 

401 

-215 

R02A 

♦ SAKJ 

283 

- 19 


NECJ 


RG4G 

♦GIC 

254 -185 

RHC10.30 

EDI 

241 

- 11 

RL151 

♦ Dll 

283 

- 93 

R02B 

SAKJ 

283 

- 20 

RD39JB 

NECE 

210 -154 

RG4J 

♦GIC 

255 -111 

RHC10-35 

EDI 

241 

- 16 


♦ RECT 



R02C 

SAKJ 

402 

- 27 

RD39JSB1(A) 

♦NECJ 

210 -106 

RG4K 

♦GIC 

255 -201 

RHCIO. 4 O 

EDI 

241 

- 22 

RL151G 

♦ Dll 

283 

-102 

R02Z 

♦SAKJ 

282 

-176 

RD39JSB2(A) 

♦ NECJ 

210 -142 

RG4M 

♦GIC 

256 - 54 

RHC25-8 

EDI 

240 

-200 


♦ RECT 



RO20 

SLCB 

280 

-216 

RD39JSB3(A) 

♦ NECJ 

211 -121 

RGIB3500 

♦GIC 

371 - 20 

RHC25.10 

EDI 

240 

-209 

RL152 

♦ Dll 

283 

-146 

RO40 

SLCB 

281 

-121 

RD39JSB(A) 

♦ NECJ 

210 -155 

RGIB3501 

♦GIC 

371 - 39 

RHC25-12 

EDI 

240 

-214 


♦ RECT 



RO80 

SLCB 

282 

- 95 

RD39MB 

NECJ 

210 -128 

RGIB3502 

♦GIC 

371 - 58 

RHC25-15 

EDI 

240 

-217 

RL152G 

♦ Dll 

283 

-157 

RP1A 

♦SSI 

252 

-118 

RD39P 

♦ NECJ 

211 - 18 

RGIB3504 

♦GIC 

371 - 75 

RHC25-20 

EDI 

241 

- 2 


♦ RECT 



RP1B 

♦SSI 

253 

- 86 

RD43EB 

NECE 

211 -190 

RGIB3506 

♦GIC 

371 - 91 

RHC25.25 

EDI 

241 

- 7 

RL153 

♦ Dll 

283 

-211 

RP100 

♦ DIX 

238 

-106 


♦ NECJ 


RGM30A 

♦GIC 

300 - 17 

RHC25.30 

EDI 

241 

- 12 


♦ RECT 



RP101 

♦ DIX 

238 

-175 

RD43FB 

NECE 

212 - 28 

RGM30B 

♦GIC 

300 - 46 

RHC25-35 

EDI 

241 

- 17 

RL153G 

♦ Dll 

284 

- 3 

RP102 

♦ DIX 

239 

- 51 


NECJ 


RGM30D 

♦GIC 

300 - 80 

RHC25.40 

EDI 

241 

- 23 


♦ RECT 



RP104 

♦ DIX 

239 

-157 

RD47EB 

NECE 

212 -201 

RGM30G 

♦GIC 

300 -117 

RHP3 

♦ EDI 

240 

-179 

RL154 

♦ Dll 

284 

- 98 

RP106 

♦ DIX 

240 

- 17 


♦ NECJ 


RGM30J 

♦GIC 

300 -143 

RHP4 

♦ EDI 

240 

-187 


♦ RECT 



RP108 

♦ DIX 

240 

- 90 

RD47FB 

NECE 

213 - 43 

RGM30K 

♦GIC 

300 -158 

RHP5 

♦ EDI 

240 

-189 

RL154G 

♦ Dll 

284 

-110 

RP110 

♦ DIX 

240 

-134 


NECJ 


RGM30M 

♦GIC 

403 -151 

RHP6 

♦EDI 

240 

-193 


♦ RECT 



RP150 

♦ DIX 

238 

-107 

RD51EB 

NECE 

214 - 6 

RGP01-10 

♦GIC 

247 -203 

RHP7 

♦EDI 

240 

-195 

RL155 

♦ Dll 

284 

-200 

RP151 

♦ DIX 

238 

-176 


♦ NECJ 


RGP01-12 

♦GIC 

247 -207 

RHP8 

♦EDI 

240 

-201 


♦ RECT 



RP152 

♦ DIX 

239 

- 52 

RD51FB 

NECE 

214 - 40 

RGP01-14 

♦GIC 

247 -208 

RHP9 

♦ EDI 

240 

-204 

RL155G 

♦ Dll 

284 

-212 

RP154 

♦ DIX 

239 

•158 


NECJ 


RGP01-16 

♦GIC 

247 -214 

RHP10 

♦EDI 

240 

-210 


♦ RECT 



RP156 

♦ DIX 

240 

- 18 

RD56EB 

NECE 

214 -191 

RGP01-18 

GIC 

247 -216 

RHP15 

♦ EDI 

240 

-218 

RL156 

♦ Dll 

285 

- 59 

RP158 

♦ DIX 

240 

- 91 


♦ NECJ 


RGP01-20 

GIC 

248 - 1 

RHP20 

♦ EDI 

241 

- 3 


♦ RECT 



RP300 

♦ DIX 

238 

-108 

RD56FB 

NECE 

215 - 26 

RGP10A 

♦GIC 

265 -122 

RHP25 

♦ EDI 

241 

- 8 

RL156G 

♦ Dll 

285 

- 70 

RP300A 

♦ GIC 

262 

- 91 


NECJ 


RGP10B 

♦GIC 

253 - 65 

RHP30 

♦ EDI 

241 

- 13 


♦ RECT 



RP300B 

♦ GIC 

262 

- 95 




RGP10D 

♦GIC 

254 - 58 

RHP35 

♦ EDI 

241 

- 18 





RP300D 

♦ GIC 

262 

-102 
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1. TYPE 

No. 

CROSS iNDE: 

( IN nPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

rvtMirifci 





Klsi^ 








RP300F 


259 

-199 

RS405 

♦ Dll 

365 

-100 

SIKWBCIP 


426 

-124 

S3-050-200 


257 

-177 

S005 


362 


RP300G 

♦GIC 

262 

-108 


RECT 



S1KW16C2 

♦SET 

429 

-217 

S3-050-50 


257 

-127 

S5A1 

MAL 

290 

-140 

RP300H 

♦GIC 

260 

-129 

RS405F 

♦ RECT 

365 

-101 

S1KW16C2D 

♦SET 

430 

- 1 

S3-100 

♦SSX 

288 

- 23 


♦SCN 



RP300J 

♦GIC 

262 

-114 

RS405G 

♦ Dll 

365 

-102 

S1KW16C2N 

♦SET 

430 

- 2 

S3-1 00-200 

♦SSX 

258 

- 99 

S5A1F 

♦SCN 

253 

- 73 

RP300K 

♦GIC 

262 

-120 


♦ RECT 



S1KW16C2P 

♦SET 

430 

- 3 

S3-1 00-50 

♦SSX 

258 

- 34 

S5A2 

MAL 

290 

-176 

RP300M 

♦GIC 

262 

-122 

RS405L 

♦ Dll 

365 

-103 

S1KW24C-4 

SET 

431 

- 68 

S3-200 

♦SSX 

288 

-102 


♦SCN 



RP301 

♦DIX 

238 

-177 


♦ RECT 



S1KW24C3 

♦SET 

431 

- 69 

S3-200-200 

♦SSX 

259 

- 97 


♦SCN 

254 

- 67 

RP302 

♦DIX 

239 

- 53 

RS405LF 

♦ RECT 

365 

-104 

S1KW24C3D 

♦SET 

431 

- 71 

S3-200-50 

♦SSX 

259 

- 22 


MAL 

290 

-204 

RP304 

♦DIX 

239 

-159 

RS405LG 

♦ Dll 

365 

-105 

S1KW24C3N 

♦SET 

431 

■ 72 

S3-400 

♦SSX 

288 

-202 


♦SCN 



RP306 

♦DIX 

240 

- 19 


♦ RECT 



S1KW24C3P 

♦SET 

431 

- 73 

S3-400-200 

♦SSX 

260 

- 64 


♦SCN 

254 

-133 

RP308 

♦ DIX 

240 

- 92 

RS406 

♦ Dll 

365 

-118 

SI KW32C4 

♦SET 

432 

-109 

S3-400-50 

♦SSX 

260 

- 1 


MAL 

291 

- 9 

RP600 

♦DIX 

238 

-109 


RECT 



S1KW32C4D 

♦SET 

432 

-110 

S3-600 

♦SSX 

289 

- 68 


♦SCN 



RP601 

♦ DIX 

238 

-178 

RS406F 

♦ RECT 

365 

-119 

S1KW32C4N 

♦SET 

432 

-111 

S3-600-200 

♦SSX 

260 

-196 

S5A4F 

♦SCN 

254 

-194 

RP602 

♦ DIX 

239 

- 54 

RS406G 

♦ Dll 

365 

-120 

S1KW32C4P 

♦ SET 

432 

-112 

S3-600-50 

♦SSX 

260 

-140 

S5A05 

MAL 

290 

-115 

RP604 

♦ DIX 

239 

-160 


♦ RECT 



S1KW32KA2 

♦ SET 

432 

-113 

S3-800 

♦SSX 

289 

-138 


♦SCN 



RP606 

♦ DIX 

240 

- 20 

RS406L 

♦ Dll 

365 

-121 

S1KW36C-6 

♦ SET 

432 

-151 

S3-800-200 

♦SSX 

261 

- 57 

S5A05F 

♦SCN 

252 

-106 

RP608 

♦ DIX 

240 

- 93 


♦ RECT 



S1KW40C5 

♦ SET 

432 

-194 

S3-800-50 

♦SSX 

261 

- 40 

S5A5 

♦SCN 

291 

- 33 

RP610 

♦ DIX 

240 

-135 

RS406LF 

♦ RECT 

365 

-122 

S1KW48C6D 

♦ SET 

433 

- 35 

S3-1000 

♦SSX 

289 

-174 

S5A5F 

♦SCN 

255 

- 53 

RP1040 

THEF 

301 

-110 

RS406LG 

♦ Dll 

365 

-123 

S1KW48C6N 

♦SET 

433 

- 36 

S3-1 000-200 

♦SSX 

261 

-118 

S5A6 

MAL 

291 

- 48 

RP1140 

THEF 

403 

-177 


♦ RECT 



S1KW48C6P 

♦ SET 

433 

- 37 

S3-1 000-50 

♦SSX 

261 

-103 


♦SCN 



RP1510 

♦ DIX 

240 

-136 

RS407 

♦ Dll 

365 

-131 

S1KW48KA3 

♦ SET 

433 

- 38 

S3-1200 

♦SSX 

289 

-175 

S5A6F 

♦SCN 

255 

-120 

RP2040 

THEF 

301 

-133 


RECT 



S1KW64KA4 

♦SET 

433 

- 86 

S3A1 

♦SCN 

288 

- 24 

S5A8 

♦SCN 

291 

- 71 

RP4040 

THEF 

301 

-180 

RS407F 

♦ RECT 

365 

-132 

S1KW96KA6 

♦SET 

433 

- 87 

S3A1F 

♦SCN 

253 

- 72 

S5A8F 

♦SCN 

255 

-194 

RP6040 

THEF 

301 

-213 

RS407G 

♦ Dll 

365 

-133 

S1N4449 

MSC 

246 

-133 

S3A2 

♦SCN 

288 

-103 

S5A10 

MAL 

402 

-207 

RP8040 

THEF 

302 

- 24 


♦ RECT 



S1N4449-1 

MSC 

246 

-134 

S3A2F 

♦SCN 

254 

- 66 


♦SCN 



RS101 

♦ Dll 

360 

-103 

RS407L 

♦ Dll 

365 

-134 

S1R20 

♦SHEJ 

232 

- 37 

S3A3 

♦SCN 

288 

-155 

S5A10F 

♦SCN 

256 

- 45 

RS101G 

♦ Dll 

360 

-104 


♦ RECT 



S1R20Z 

♦SHEJ 

232 

- 63 

S3A3F 

♦SCN 

254 

-132 

S5A12 

♦SCN 

406 

-133 

RSI 02 

♦Dll 

360 

-131 

RS407LF 

♦ RECT 

365, 

-135 

S1R40Z 

♦SHEJ 

232 

- 64 

S3A4 

♦SCN 

288 

-203 

S5A12F 

♦SCN 

256 

- 94 

RS102G 

♦Dll 

360 

-132 

RS407LG 

♦Dll 

365 

^136 

S1R60 

♦SHEJ 

232 

- 38 

S3A4F 

♦SCN 

254 

-193 

S5A15 

♦SCN 

411 

-111 

RSI 03 

♦Dll 

360 

-165 


♦ RECT 



S1R80 

♦SHEJ 

232 

- 39 

S3A05 

♦SCN 

287 

-186 

S5AN21 

WESB 

297 

-192 

RS103G 

♦Dll 

360 

-166 

RS501 

♦ Dll 

365 

-161 

S1R100 

♦SHEJ 

232 

- 40 

S3A05F 

♦SCN 

252 

-105 

S5GN41 

WESB 

301 

-208 

RSI 04 

♦Dll 

360 

-200 

RS502 

♦ Dll 

365 

-169 

S1R150 

♦SHEJ 

232 

- 41 

S3A5 

♦SCN 

289 

- 23 

S5GN72 

WESB 

304 

-141 

RS104G 

♦Dll 

360 

-201 

RS503 

♦ Dll 

365 

-182 

S1RBA10 

♦SHEJ 

232 

- 68 

S3A5F 

♦SCN 

255 

- 52 

S5KC20 

SHEJ 

250 

-151 

RSI 05 

♦ Dll 

361 

- 22 

RS504 

♦ Dll 

365 

-195 

S1RBA20 

SHEJ 

232 

- 69 

S3A6 

♦SCN 

289 

- 69 

S5KP5.0 

♦SCN 

352 

- 43 

RS105G 

♦ Dll 

361 

- 23 

RS505 

♦ Dll 

365 

-205 

S1RBA20Z 

♦SHEJ 

232 

- 70 

S3A6F 

♦SCN 

255 

-119 

S5KP5.0A 

♦SCN 

352 

- 44 

RSI 06 

♦ Dll 

361 

- 48 

RS506 

♦ Dll 

366 

- 10 

S1RBA40 

♦SHEJ 

232 

- 71 

S3A7 

♦SCN 

289 

- 96 

S5KP6.0 

♦SCN 

352 

- 45 

RS106G 

♦ Dll 

361 

- 49 

RS507 

♦ Dll 

366 

- 15 

S1RBA40Z 

♦SHEJ 

232 

- 72 


♦SCN 

289 

-139 

S5KP6.0A 

♦SCN 

352 

- 46 

RSI 07 

♦ Dll 

361 

- 68 

RS601 

♦ Dll 

366 

- 38 

S1RBA60 

♦SHEJ 

232 

- 73 


♦SCN 

256 

- 7 

S5KP6.5 

♦SCN 

352 

- 47 

RS107G 

♦ Dll 

361 

- 69 

RS602 

♦ Dll 

366 

- 62 

S1V20 

SHEJ 

232 

- 74 

S3A9 

♦SCN 

289 

-165 

S5KP6.5A 

♦SCN 

352 

- 48 

RS201 

♦Dll 

362 

-184 

RS603 

♦ Dll 

366 

- 87 

S1V40 

SHEJ 

232 

- 75 

S3A10 

♦SCN 

402 

-173 

S5KP7.0 

♦SCN 

352 

- 49 


RECT 



RS604 

♦ Dll 

366 

-116 

S1VB10 

SHEJ 

232 

- 65 

S3A10F 

♦SCN 

256 

- 44 

S5KP7.0A 

♦SCN 

352 

- 50 

RS201F 

♦RECT 

362 

-185 

RS605 

♦ Dll 

366 

-144 

S1VB20 

SHEJ 

232 

- 66 

S3A12 

♦SCN 

406 

-115 

S5KP7.5 

♦SCN 

352 

- 51 

RS201G 

♦ Dll 

362 

-186 

RS606 

♦ Dll 

366 

-171 

S1VB40 

SHEJ 

277 

-139 

S3A12F 

♦SCN 

256 

- 93 

S5KP7.5A 

♦SCN 

352 

- 52 


♦RECT 



RS607 

♦ Dll 

366 

-191 

S1WB10 

SHEJ 

360 

- 42 

S3A15 

♦SCN 

411 

-101 

S5KP8.0 

♦SCN 

352 

- 53 

RS202 

♦ Dll 

363 

- 14 

RTD08 

♦ EDI 

251 

- 47 

S1WB20 

SHEJ 

360 

- 43 

S3A025 

♦SCN 

290 

-100 

S5KP8.0A 

♦SCN 

352 

- 54 


RECT 



RTD10 

♦ EDI 

251 

- 52 

S1WB40 

SHEJ 

360 

- 44 

S3AN21 

WESB 

297 

-159 

S5KP8.5 

♦SCN 

352 

- 55 

RS202F 

♦ RECT 

363 

- 15 

RTD12 

♦ EDI 

251 

- 57 

S1YB10 

SHEJ 

360 

- 30 

S3BR2 

♦SET 

288 

-126 

S5KP8.5A 

♦SCN 

352 

- 56 

RS202G 

♦ Dll 

363 

- 16 

RTD14 

♦ EDI 

251 

- 61 

S1YB20 

SHEJ 

360 

- 31 

S3BR2F 

♦SET 

274 

- 17 

S5KP9.0 

♦SCN 

352 

- 57 


♦ RECT 



RTD16 

♦ EDI 

251 

- 64 

S1YB40 

SHEJ 

360 

- 32 

S3BR4 

♦SET 

372 

- 86 

S5KP9.0A 

♦SCN 

352 

- 58 

RS203 

♦Dll 

363 

- 55 

RTD18 

♦ EDI 

251 

- 67 

S1YB60 

SHEJ 

360 

- 33 

S3BR4F 

♦SET 

372 

- 80 

S5KP10 

♦SCN 

352 

- 59 


RECT 



RTD20 

♦ EDI 

251 

- 71 

SI. 5-050 

♦SSX 

283 

- 94 

S3BR10 

♦SET 

372 

- 82 

S5KP10A 

♦SCN 

352 

- 60 

RS203F 

♦ RECT 

363 

- 56 

RTD25 

♦ EDI 

251 

- 75 

SI. 5-1 00 

♦SSX 

283 

-147 

S3BR15FF 

♦SET 

372 

- 79 

S5KP11 

♦SCN 

352 

- 61 

RS203G 

♦ Dll 

363 

- 57 

RTD30 

♦ EDI 

251 

- 77 

SI. 5-1 000 

♦SSX 

285 

- 88 

S3BR20 

♦SET 

372 

- 75 

S5KP11A 

♦SCN 

352 

- 62 


♦RECT 



RTD40 

♦ EDI 

251 

- 81 

SI. 5-1 200 

♦SSX 

285 

- 89 

S3BR25F 

♦SET 

372 

- 73 

S5KP12 

♦SCN 

352 

- 63 

RS204 

♦ Dll 

363 

-103 

RTD50 

♦ EDI 

251 

- 82 

SI. 5-200 

♦SSX 

283 

-212 

S3BR30 

♦SET 

419 

-108 

S5KP12A 

♦SCN 

352 

- 64 


RECT 



RTF10 

♦THEF 

258 

-125 

SI. 5-400 

♦SSX 

284 

- 99 

S3GN41 

WESB 

301 

-170 

S5KP13 

♦SCN 

352 

- 65 

RS204F 

♦ RECT 

363 

-104 

RTF20 

♦THEF 

259 

-126 

S1 .5-600 

♦SSX 

284 

-201 

S3GN72 

WESB 

304 

- 98 

S5KP13A 

♦SCN 

352 

- 66 

RS204G 

♦ Dll 

363 

-105 

RTF40 

♦THEF 

241 

- 42 

SI. 5-800 

♦SSX 

285 

- 60 

S3HVM2.5F 

♦SET 

256 

-154 

S5KP14 

♦SCN 

352 

- 67 


♦ RECT 



RTF60 

♦THEF 

260 

-217 

S02#B 

MEHK 

363 

- 32 

S3HVM5 

♦SET 

424 

- 7 

S5KP14A 

♦SCN 

352 

- 68 

RS205 

♦ Dll 

363 

-147 

RTF80 

♦THEF 

294 

-144 

S2AN21 

WESB 

297 

-147 

S3HVM5F 

♦ SET 

256 

-209 

S5KP15 

♦SCN 

352 

- 69 


RECT 



RU1 

♦SAKJ 

275 

-179 

S2F 

♦ SET 

254 

- 65 

S3HVM10 

♦SET 

427 

-192 

S5KP15A 

♦SCN 

352 

- 70 

RS205F 

♦ RECT 

363 

-148 

RU1A 

♦SAKJ 

275 

-189 

S2GN41 

WESB 

301 

-152 

S3KD20 

SHEJ 

271 

-121 

S5KP16 

♦ SCN 

352 

- 71 

RS205G 

♦ Dll 

363 

-149 

RU1B 

♦SAKJ 

275 

-194 

S2GN72 

WESB 

304 

- 84 

S3S3M 

SHEJ 

262 

- 21 

S5KP16A 

♦ SCN 

352 

- 72 


♦ RECT 



RU1C 

♦ SAKJ 

401 

- 53 

S2HB10 

SHEJ 

290 

- 30 

S3S4M 

SHEJ 

262 

- 22 

S5KP17 

♦SCN 

352 

- 73 

RS206 

♦ Dll 

363 

-186 

RU2 

♦SAKJ 

281 

-193 

S2HB20 

SHEJ 

290 

- 42 

S3V10 

SHEJ 

287 

-136 

S5KP17A 

♦SCN 

352 

- 74 


RECT 



RU2B 

SAKJ 

282 

- 58 

S2HB20Z 

♦ SHEJ 

291 

-200 

S3V20 

SHEJ 

287 

-139 

S5KP18 

♦SCN 

352 

- 75 

RS206F 

♦ RECT 

363 

-187 

RVP5 

♦ EDI 

240 

-190 

S2HB40 

SHEJ 

290 

- 56 

S3V40 

SHEJ 

287 

-141 

S5KP18A 

♦SCN 

352 

- 76 

RS206G 

♦ Dll 

363 

-188 

RVP6 

♦ EDI 

240 

-194 

S2HB40Z 

♦ SHEJ 

292 

- 47 

S3V60 

SHEJ 

289 

-200 

S5KP20 

♦SCN 

352 

- 77 


♦ RECT 



RVP7 

♦ EDI 

240 

-196 

S2HVM2.5F 

♦ SET 

256 

-162 

S3VC10 

SHEJ 

287 

- 7 

S5KP20A 

♦SCN 

352 

- 78 

RS207 

♦ Dll 

363 

-214 

RVP8 

♦ EDI 

240 

-202 

S2HVM5 

♦ SET 

423 

-217 

S3VC20 

SHEJ 

364 

- 28 

S5KP22 

♦SCN 

352 

- 79 


RECT 



RVP9 

♦ EDI 

240 

-205 

S2HVM5F 

♦ SET 

256 

-217 

S3WB10 

SHEJ 

362 

-197 

S5KP22A 

♦SCN 

352 

- 80 

RS207F 

♦ RECT 

363 

-215 

RVP10 

♦ EDI 

240 

-211 

S2HVM7.5F 

♦ SET 

257 

- 28 

S3WB20 

SHEJ 

364 

- 14 

S5KP24 

♦SCN 

352 

- 81 

RS207G 

♦ Dll 

363 

-216 

RVP15 

♦ EDI 

240 

-219 

S2HVM10 

♦ SET 

427 

-176 

S3WB40 

SHEJ 

364 

- 15 

S5KP24A 

♦SCN 

352 

- 82 


♦ RECT 



RVP20 

♦ EDI 

241 

- 4 

S2HVM15 

♦ SET 

429 

-136 

S3WB60 

SHEJ 

237 

- 64 

S5KP26 

♦SCN 

352 

- 83 

RS401 

♦ Dll 

365 

- 17 

RVP25 

♦ EDI 

241 

- 9 

S2K20 

♦ SHEJ 

250 

-150 

S3WB60Z 

SHEJ 

237 

- 65 

S5KP26A 

♦SCN 

352 

- 84 


RECT 



RVP30 

♦ EDI 

241 

- 14 

S2KW3C-1 

SET 

419 

-168 

S3WB60Z-S 

SHEJ 

237 

- 66 

S5KP28 

♦SCN 

352 

- 85 

RS401F 

♦ RECT 

290 

- 22 

RVP35 

♦ EDI 

241 

- 19 

S2KW4C1 

♦SET 

422 

- 28 

S04#B 

MEHK 

363 

- 80 

S5KP28A 

♦SCN 

352 

- 86 

RS401G 

♦ Dll 

365 

- 18 

RVP40 

♦ EDI 

241 

- 25 

S2KW4C1D 

♦ SET 

422 

- 45 

S4AN21 

WESB 

297 

-183 

S5KP30 

♦SCN 

352 

- 87 


♦ RECT 



RVP45 

♦ EDI 

241 

- 27 

S2KW4C1N 

♦ SET 

422 

- 46 

S4F 

♦ SET 

254 

-173 

S5KP30A 

♦SCN 

352 

- 88 

RS401L 

♦ Dll 

365 

- 19 

RVP50 

♦ EDI 

241 

- 29 

S2KW4C1P 

♦ SET 

422 

- 47 

S4GN41 

WESB 

301 

-197 

S5KP33 

♦SCN 

352 

- 89 


♦ RECT 



RW02M 

GIC 

361 

-186 

S2KW8C2 

♦ SET 

426 

-128 

S4GN72 

WESB 

304 

-129 

S5KP33A 

♦SCN 

352 

- 90 

RS401LF 

♦ RECT 

365 

- 20 

RW04M 

GIC 

362 

- 21 

S2KW8C2D 

♦ SET 

426 

-125 

S4KW2C1 

♦SET 

415 

-127 

S5KP36 

♦SCN 

352 

- 91 

RS401LG 

♦ Dll 

365 

- 21 

RW005M 

♦GIC 

361 

-131 

S2KW8C2N 

♦ SET 

426 

-126 

S4KW2C1N 

♦SET 

415 

-126 

S5KP36A 

♦SCN 

352 

- 92 


♦ RECT 



RW06M 

♦GIC 

362 

- 57 

S2KW8C2P 

♦ SET 

426 

-127 

S4KW4C2 

♦SET . 

422 

- 52 

S5KP40 

♦SCN 

352 

- 93 

RS402 

♦ Dll 

365 

- 36 

RW08M 

♦GIC 

362 

- 83 

S2KW8KA1 

♦ SET 

426 

-129 

S4KW4C2D 

♦SET 

422 

- 49 

S5KP40A 

♦SCN 

352 

- 94 


RECT 



RW10M 

♦GIC 

362 

-108 

S2KW12C3 

♦ SET 

428 

-152 

S4KW4C2N 

♦ SET 

422 

- 50 

S5KP43 

♦SCN 

352 

- 95 

RS402F 

♦ RECT 

365 

- 37 

SOM 

♦SET 

256 

- 63 

S2KW12C3D 

♦ SET 

428 

-149 

S4KW4C2P 

♦SET 

422 

- 51 

S5KP43A 

♦SCN 

352 

- 96 

RS402G 

♦ Dll 

365 

- 38 

SOI 

MEHK 

362 

-200 

S2KW12C3N 

♦ SET 

428 

-150 

S4KW4KA1 

♦ SET 

422 

• 53 

S5KP45 

♦SCN 

352 

- 97 


♦ RECT 



SI -050 

♦SSX 

280 

- 4 

S2KW12C3P 

♦ SET 

428 

-151 

S4KW6C3 

♦ SET 

425 

- 32 

S5KP45A 

♦SCN 

352 

- 98 

RS402L 

♦ Dll 

365 

- 39 

SI -050-200 

♦SSX 

257 

-176 

S2KW16C4 

♦SET 

430 

- 7 

S4KW6C3D 

♦SET 

425 

- 29 

S5KP48 

♦SCN 

352 

- 99 


♦ RECT 



S1 -050-50 

♦SSX 

257 

-126 

S2KW16C4D 

♦SET 

430 

- 4 

S4KW6C3N 

♦SET 

425 

- 30 

S5KP48A 

♦SCN 

352 

-100 

RS402LF 

♦ RECT 

365 

- 40 

S1 -100-50 

♦SSX 

258 

- 33 

S2KW16C4N 

♦SET 

430 

- 5 

S4KW6C3P 

♦SET 

425 

- 31 

S5KP51 

♦SCN 

352 

-101 

RS402LG 

♦ Dll 

365 

- 41 

SI -200-50 

♦SSX 

259 

- 21 

S2KW16C4P 

♦SET 

430 

- 6 

S4KW8C4 

♦SET 

426 

-134 

S5KP51A 

♦SCN 

352 

-102 


♦ RECT 



S1 -400-50 

♦SSX 

259 

-216 

S2KW16KA2 

♦SET 

430 

- 8 

S4KW8C4D 

♦SET 

426 

-130 

S5KP54 

♦SCN 

352 

-103 

RS403 

♦ Dll I 

365 

- 56 

SI -600-50 

♦SSX 

260 

-139 

S2KW20C5 

♦SET 

430 

-218 

S4KW8C4N 

♦SET 

426 

-131 

S5KP54A 

♦SCN 

352 

-104 


RECT 



SI -800-50 

♦SSX 

261 

- 39 

S2KW20C5D 

♦SET 

430 

-215 

S4KW8C4P 

♦SET 

426 

-132 

S5KP58 

♦SCN 

352 

-105 

RS403F 

♦RECT ' 

365 

- 57 

S1 -1000-50 

♦SSX 

261 

-102 

S2KW20C5N 

♦SET 

430 

-216 

S4KW8KA2 

♦ SET 

426 

-135 

S5KP58A 

♦SCN 

352 

-106 

RS403G 

♦ Dll 

365 

- 58 

SI -1200 

♦SSX 

282 

-104 

S2KW20C5P 

♦SET 

430 

-217 

S4KW10C5 

♦ SET 

427 

•216 

S5KP60 

♦SCN 

352 

-107 


♦ RECT 



S1A1F 

♦SCN 

253 

- 71 

S2KW24C6 

♦ SET 

431 

- 77 

S4KW10C5D 

♦SET 

427 

-214 

S5KP60A 

♦SCN 

352 

-108 

RS403L 

♦ Dll 

365 

- 59 

S1A2F 

♦SCN 

254 

- 64 

S2KW24C6D 

♦ SET 

431 

- 74 

S4KW10C5N 

♦SET 

426 

-133 

S5KP64 

♦SCN 

352 

-109 


♦ RECT 



S1A3F 

♦SCN 

254 

-131 

S2KW24C6N 

♦ SET 

431 

- 75 

S4KW10C5P 

♦ SET 

427 

-215 

S5KP64A 

♦SCN 

352 

-110 

RS403LF 

♦ RECT 

365 

- 60 

S1A4F 

♦SCN 

254 

-192 

S2KW24C6P 

♦ SET 

431 

- 76 

S4KW12C6 

♦SET 

428 

-156 

S5KP70 

♦SCN 

353 

- 1 

RS403LG 

♦ Dll 

365 

- 61 

S1A05F 

♦SCN 

252 

-104 

S2KW24KA3 

♦ SET 

431 

- 78 

S4KW12C6D 

♦SET 

428 

-153 

S5KP70A 

♦SCN 

353 

- 2 


♦ RECT 



S1A5F 

♦SCN 

255 

- 47 

S2KW32KA4 

♦ SET 

432 

-114 

S4KW12C6N 

♦SET 

428 

-154 

S5KP75 

♦SCN 

353 

- 3 

RS404 

♦ Dll 

365 

- 78 

S1A6F 

♦SCN 

255 

-102 

S2KW40KA5 

♦ SET 

432 

-210 

S4KW12C6P 

♦SET 

428 

-155 

S5KP75A 

♦SCN 

353 

- 4 


RECT 



S1A8F 

♦SCN 

255 

-193 

S2KW48KA6 

♦ SET 

433 

- 39 

S4KW12KA3 

♦ SET 

428 

-157 

S5KP78 

♦SCN 

353 

- 5 

RS404F 

♦ RECT 

365 

- 79 

S1A10F 

♦SCN 

256 

- 43 

S2M 

♦ SET 

294 

- 34 

S4KW16KA4 

♦ SET 

430 

- 9 

S5KP78A 

♦SCN 

353 

- 6 

RS404G 

♦ Dll 

365 

- 80 

S1A12F 

♦SCN 

256 

- 92 

S2V10 

SHEJ 

285 

-172 

S4KW20KA5 

♦ SET 

430 

-219 

S5KP85 

♦SCN 

353 

- 7 


♦ RECT 



S1AN21 

WESB 

297 

-124 

S2V20 

SHEJ 

274 

- 16 

S4KW24KA6 

♦ SET 

431 

• 79 

S5KP85A 

♦SCN 

353 

- 8 

RS404L 

♦ Dll 

365 

- 81 

S1GN41 

WESB 

301 

-122 

S2V40 

SHEJ 

274 

- 27 

S4M 

♦ SET 

294 

- 82 

S5KP90 

♦SCN 

353 

- 9 


♦ RECT 



S1GN72 

WESB 

304 

- 49 

S2VB10 

SHEJ 

362 

-206 

S4VB10 

SHEJ 

364 

• 53 

S5KP90A 

♦SCN 

353 

- 10 

RS404LF 

♦ RECT 

365 

- 82 

S1KW8C1 

♦SET 

426 

-102 

S2VB20 

SHEJ 

363 

- 38 

S4VB20 

SHEJ 

364 

- 54 

S5KP100 

♦SCN 

353 

- 11 

RS404LG 

♦ Dll 

365 

- 83 

S1KW8C1D 

♦SET 

426 

-122 

S2VB40 

SHEJ 

363 

- 86 

S4VB40 

SHEJ 

364 

- 56 

S5KP100A 

♦SCN 

353 

- 12 


♦ RECT 

i 


S1KW8C1N 

♦SET 

426 

-123 

S3-050 

♦ SSX 

287 

-185 

S4VB60 

SHEJ 

290 

■ 69 

S5KP110 

SCN 

353 

- 13 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■ISSslS 


TYPE No. 

MFRg 


TYPE No. 

MFRS 

imiEa 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

S5KP110A 

M 1 If 

353 . 14 

SI 5 A3 10 


372^ 


S25A10 


403 -141 

S50A340 


572 

-149 

S904SXU15 

AEIL 

4ri -203 

S5S3 

SHEJ 

263 -158 

S15A310FR 

♦SEN 

372 

-159 




S50A340FR 

■Em 

372 

-150 

S904SXU16 

AEIL 

413 - 74 

S5S4 

SHEJ 

263 -160 

S15A320 

♦SEN 

372 

-161 

S25A10FR 

♦SEN 

369 -151 

S50A360 

♦SEN 

372 

-151 

S904SXU17 

AEIL 

413 -163 

S5VB10 

SHEJ 

365 - 2 

S15A320FR 

♦SEN 

372 

-162 

S25A10HE 

♦SEN 

292 -197 

S50A360FR 

♦SEN 

372 

-152 

S904SXU18 

AEIL 

414 - 80 

S5VB20 

SHEJ 

365 - 4 

S15A340 

♦SEN 

372 

-168 

S25A15HE 

♦SEN 

292 -198 

S50A380 

♦SEN 

372 

-153 

S904SXU19 

AEIL 

414 -145 

S5VB40 

SHEJ 

365 . 5 

S15A340FR 

♦SEN 

372 

-169 

S25A20 

♦SEN 

370 - 20 

S50A3100 

♦SEN 

372 

-154 

S904SXU20 

AEIL 

415 -178 

S5VB60 

SHEJ 

292 -106 

S15A360 

♦SEN 

372 

-177 

S25A20FR 

♦SEN 

369 -156 

S51A 

♦HITJ 

263 

- 64 

S904SXU21 

AEIL 

416 - 38 

S006AADF 

♦COO 

263 - 23 

S15A360FR 

♦SEN 

372 

-178 

S25A40 

♦SEN 

370 - 57 

S51B 

♦ HITJ 

263 

- 67 

S904SXU22 

AEIL 

416 -112 

S06 

MEHK 

363 -127 

S15A380 

♦SEN 

372 

-182 

S25A40FR 

♦SEN 

369 -160 

S51C 

♦HITJ 

263 

- 70 

S904SXU23 

AEIL 

416 -175 

S6A1 

♦SCN 

291 -153 

S15A3100 

♦SEN 

372 

-184 

S25A60 

♦SEN 

370 - 92 

S52A 

♦HITJ 

263 

- 65 

S904SXU24 

AEIL 

417 - 45 

S6A2 

♦SCN 

291 -204 

S15B 

♦ HITJ 

444 

- 69 

S25A60FR 

♦SEN 

369 -164 

S52B 

♦HITJ 

263 

- 68 

S904SXU25 

AEIL 

418 - 9 

S6A3 

♦SCN 

292 - 21 

S15C 

SAKJ 

240 

-114 

S25A80 

♦SEN 

370 -114 

S52C 

♦HITJ 

263 

- 71 

S904SXU26 

AEIL 

418 - 82 

S6A4 

♦SCN 

292 - 52 

S15C#B 

♦ HITJ 

444 

- 70 

S25A100 

♦SEN 

370 -131 

S53A 

♦HITJ 

294 

-197 

S904SXU27 

AEIL 

418 -127 

S6A05 

♦SCN 

291 -110 

S15D 

♦ HITJ 

444 

- 71 

S25A305HE 

♦SEN 

293 - 58 

S53B 

♦ HITJ 

295 

- 7 

S904SXU28 

AEIL 

418 -188 

S6A5 

♦SCN 

292 - 85 

S15F 

♦SET 

249 

-169 

S25A310 

♦SEN 

373 - 5 

S53T 

♦ HITJ 

294 

-201 

S904SXU29 

AEIL 

419 • 18 

S6A6 

♦SCN 

292 -110 

S15H 

♦SAKJ 

239 

-207 

S25A310FR 

♦SEN 

372 -199 


♦ HITJ 

294 

-198 

S951SXU01 

AEIL 

312 - 82 

S6A8 

♦SCN 

292 -161 

S15S3 

SHEJ 

262 

-133 

S25A310HE 

♦SEN 

293 - 59 


♦ HITJ 

295 

- 8 

S951SXU02 

AEIL 

312 - 87 

S6A10 

♦SCN 

403 - 8 

S15S4 

SHEJ 

262 

-136 

S25A315HE 

♦SEN 

293 - 60 

S54T 

♦HITJ 

294 

-202 

S951SXU03 

AEIL 

312 - 91 


♦ SEN 


S15SC3M 

SHEJ 

272 

-137 

S25A320 

♦SEN 

373 - 10 

S055AADF 

♦COO 

263 

-206 

S951SXU04 

AEIL 

312 - 95 

S6A10FR 

♦SEN 

365 -170 

S15SC4M 

SHEJ 

272 

-138 

S25A320FR 

♦SEN 

372 -202 

S57 

SCN 

289 

-105 

S951SXU05 

AEIL 

312 - 99 

S6A20 

♦SEN 

366 - 88 

S15VB10 

SHEJ 

365 

-141 

S25A340 

♦SEN 

372 -203 

S58 

SCN 

289 

-152 

S951SXU06 

AEIL 

312 -103 

S6A20FR 

♦ SEN 

365 -183 

S15VB20 

SHEJ 

365 

-143 

S25A340FR 

♦SEN 

372 -173 

S59 

SCN 

289 

-172 

S951SXU07 

AEIL 

312 -109 

S6A40 

♦SEN 

366 -117 

S15VB40 

SHEJ 

365 

-144 

S25A360 

♦SEN 

373 - 24 

S060HHOF 

COO 

375 

- 69 

S951SXU08 

AEIL 

312 -113 

S6A40FR 

♦SEN 

365 -196 

S15VB60 

SHEJ 

296 

-154 

S25A360FR 

♦SEN 

372 -207 

S60 

SCN 

402 

-185 

S951SXU09 

AEIL 

312 -118 

S6A60 

♦SEN 

366 -145 

S016AADF 

♦COO 

263 

- 89 

S25A380 

♦SEN 

373 - 28 

S60S3 

SHEJ 

263 

-119 

S951SXU10 

AEIL 

405 - 17 

S6A60FR 

♦SEN 

366 - 1 

SI 6-050 

♦SSX 

296 

-183 

S25A3100 

♦SEN 

373 - 31 

S60S4 

SHEJ 

263 

-121 

S951SXU11 

AEIL 

405 -160 

S6A80 

♦SEN 

366 -172 

SI 6-050-200 

♦SSX 

262 

-211 

S25F 

♦SET 

249 -196 

S61 

SCN 

401 

-129 

S951SXU12 

AEIL 

408 -124 

S6A80FR 

♦SEN 

365 - 6 

SI 6-050-50 

♦SSX 

262 

-210 

S25VB10 

SHEJ 

366 - 48 

S62 

SCN 

401 

- 87 

S954SXU10 

AEIL 

404 -217 

S6A100 

♦SEN 

366 -192 

S16-100 

♦SSX 

296 

-192 

S25VB20 

SHEJ 

366 - 74 

S63 

SCN 

277 

- 59 

S954SXU11 

AEIL 

405 -155 

S6A100FR 

♦SEN 

365 - 7 

SI 6-1 00-200 

♦SSX 

262 

-215 

S25VB40 

SHEJ 

366 -103 

S70-050 

♦SSX 

304 

- 15 

S954SXU12 

AEIL 

408 -101 

S6A305FR 

SEN 

372 -102 

SI 6-1 00-50 

♦SSX 

262 

-214 

S25VB60 

SHEJ 

299 - 98 

870-100 

♦SSX 

304 

- 29 

S954SXU13 

AEIL 

409 - 26 

S6A305HE 

♦SEN 

372 - 91 

SI 6-200 

♦SSX 

296 

-210 

S30A05HE 

♦SEN 

294 -158 

S70-200 

♦SSX 

304 

- 58 

S954SXU14 

AEIL 

410 -135 

S6A310FR 

SEN 

372 -104 

SI 6-200-200 

♦SSX 

263 

- 1 

S30A10 

♦SEN 

293 -176 

870-400 

♦SSX 

304 

-103 

S954SXU15 

AEIL 

411 -205 

S6A310HE 

♦SEN 

372 - 92 

SI 6-200-50 

♦SSX 

262 

-220 

S30A10FR 

♦SEN 

293 -136 

S70-600 

♦SSX 

304 

-142 

S954SXU16 

AEIL 

413 - 79 

S6A315HE 

♦SEN 

372 - 94 

SI 6-400 

♦SSX 

297 

- 8 

S30A10HE 

♦SEN 

294 -159 

S70-800 

♦SSX 

304 

-176 

S954SXU17 

AEIL 

413 -164 

S6A320 

♦SEN 

372 -108 

SI 6-400-200 

♦SSX 

263 

- 3 

S30A15HE 

♦SEN 

294 -160 

S70-1000 

♦SSX 

304 

-202 

S954SXU18 

AEIL 

414 - 84 

S6A320FR 

SEN 

372 -105 

SI 6-400-50 

♦SSX 

263 

- 2 

S30A20 

♦SEN 

293 -178 

S70-1200 

♦SSX 

304 

-203 

S954SXU19 

AEIL 

414 -146 

S6A340 

♦SEN 

372 -109 

SI 6-600 

♦SSX 

297 

- 22 

S30A20FR 

♦SEN 

293 -143 

S72 

SCN 

279 

-197 

S954SXU20 

AEIL 

415 -183 

S6A340FR 

SEN 

372 -106 

SI 6-600-200 

♦SSX 

263 

- 4 

S30A40 

♦SEN 

293 -182 

S73 

SCN 

276 

- 51 

S954SXU21 

AEIL 

416 - 39 

S6A360 

♦SEN 

372 -101 

SI 6-800 

♦SSX 

297 

- 37 

S30A40FR 

♦SEN 

293 -152 

S76 

SCN 

277 

-204 

S954SXU22 

AEIL 

416 -116 

S6A360FR 

SEN 

372 -107 

SI 6-800-200 

♦SSX 

263 

- 6 

S30A60 

♦SEN 

293 -186 

S77 

SCN 

277 

- 84 

S954SXU23 

AEIL 

416 -176 

S6A380 

♦SEN 

372 -110 

SI 6-800-50 

♦SSX 

263 

- 5 

S30A60FR 

♦SEN 

293 -160 

S78 

SCN 

285 

- 90 

S954SXU24 

AEIL 

417 - 51 

S6A3100 

♦SEN 

372 -111 

SI 6-1 000 

♦SSX 

297 

- 49 

S30A80 

♦SEN 

293 -189 

S79 

SCN 

276 

- 42 

S954SXU25 

AEIL 

418 - 11 

S6AN21 

WESB 

297 -210 

SI 6-1 000-200 

♦SSX 

263 

- 8 

S30A100 

♦SEN 

403 - 41 

S81 

SCN 

278 

- 32 

S954SXU26 

AEIL 

418 • 86 

S6GN41 

WESB 

302 - 14 

SI 6-1 000-50 

♦SSX 

263 

- 7 

S30N500JA4 

♦AEIL 

311 - 93 

S82 

SCN 

278 

- 80 

S954SXU27 

AEIL 

418 -128 

S6GN72 

WESB 

304 -168 

SI 6-1 200 

♦SSX 

297 

- 50 

S30N600JA4 

♦AEIL 

310 -128 

S83 

SCN 

278 

-115 

S954SXU28 

AEIL 

418 -193 

S6HVM2.5 

♦SET 

417 -182 

S16B 

♦ HITJ 

277 

-138 

S30N700JA4 

♦AEIL 

310 -129 

S84 

SCN 

278 

-160 

S954SXU29 

AEIL 

419 - 19 

S6HVM5 

♦SET 

424 - 9 



446 

- 48 

S30N800JA4 

♦AEIL 

310 -130 

S85 

SCN 

278 

-189 

S962SXU25 

AEIL 

417 -212 

S6K20 

SHEJ 

251 -115 

S16D 

♦ HITJ 

444 

- 72 

S30N900JA4 

♦AEIL 

310 -131 

S86 

SCN 

279 

- 14 

S962SXU26 

AEIL 

418 - 68 

S6M 

♦SET 

255 -131 

S19C 

♦ HITJ 

294 

- 69 

S30N1000JA4 

♦AEIL 

310 -135 

S91 

SCN 

274 

-201 

S962SXU27 

AEIL 

418 -120 

S08 

MEHK 

286 -194 

S19D 

♦ HITJ 

294 

- 99 

S30N1100JA4 

♦AEIL 

404 -170 

S91A 

SCN 

278 

- 14 

S962SXU28 

AEIL 

418 -180 

S8-01 

ORIJ 

293 - 76 

S19E 

♦ HITJ 

294 

-116 

S30N1200JA4 

♦AEIL 

405 -136 

S91B 

SCN 

285 

- 98 

S962SXU29 

AEIL 

419 - 8 

S8-01FR 

ORIJ 

258 -138 

S19G 

♦HITJ 

294 

-150 

S30N1300JA4 

♦AEIL 

408 - 47 


SCN 

274 

-205 

S962SXU30 

AEIL 

419 -196 

S8-02 

ORIJ 

293 - 90 

S19J 

♦HITJ 

403 

- 51 

S30N1400JA4 

♦AEIL 

409 - 19 


SCN 

278 

- 52 

S962SXU31 

AEIL 

420 - 30 

S8-02FR 

ORIJ 

259 -135 

S19L 

♦HITJ 

406 

-170 

S30N1500JA4 

♦AEIL 

410 ■ 82 

S93 

SCN 

274 

-210 

S962SXU32 

AEIL 

420 - 76 

S8-04 

ORIJ 

293 -109 

S20.01 

ORIJ 

297 

-112 

S30N1600JA4 

♦AEIL 

411 -185 

S93A 

SCN 

278 

- 99 

S962SXU33 

AEIL 

420 -115 

S8-04FR 

ORIJ 

260 - 94 

S20-01FR 

ORIJ 

258 

-139 

S30N1700JA4 

♦AEIL 

413 - 42 

S95 

SCN 

277 

- 73 

S962SXU34 

AEIL 

420 -146 

S8-06 

ORIJ 

293 -119 

S20-02 

ORIJ 

297 

•137 

S30N1800JA4 

♦AEIL 

413 -157 

SI 00 

SCN 

277 

- 15 

S962SXU35 

AEIL 

420 -197 

S8-06FR 

ORIJ 

261 - 12 

S20.02FR 

ORIJ 

259 

-136 

S30N1900JA4 

♦AEIL 

414 - 50 

SI 00-01 

ORIJ 

305 

-191 

S962SXU36 

AEIL 

421 - 31 

S8-08 

ORIJ 

293 -127 

S20-04 

ORIJ 

297 

-163 

S30N2000JA4 

♦AEIL 

414 -142 

S100-01FR 

ORIJ 

258 

•144 

S962SXU37 

AEIL 

421 - 61 

S8-08FR 

ORIJ 

261 - 91 

S20-06 

ORIJ 

297 

-197 

S30S3A 

♦SHEJ 

263 - 35 

SI 00-02 

ORIJ 

305 

-206 

S962SXU38 

AEIL 

421 - 89 

S8-10 

ORIJ 

403 - 39 

S20-06FR 

ORIJ 

261 

- 13 

S30S4A 

SHEJ 

263 - 39 

S100-02FR 

ORIJ 

259 

-147 

S962SXU39 

AEIL 

421 -111 

S8M 

♦SET 

255 -210 

S20-08 

ORIJ 

297 

•215 

S30SC3 

SHEJ 

264 - 69 

SI 00-04 

ORIJ 

306 

- 31 

S962SXU40 

AEIL 

422 - 59 

S9HVM2.5 

♦SET 

417 -183 

S20-08FR 

ORIJ 

261 

• 92 

S30SC3M 

SHEJ 

272 -139 

S100-04FR 

ORIJ 

260 

-103 

S962SXU41 

AEIL 

422 - 89 

S10 

MEHK 

363 -200 

S20-10 

ORIJ 

403 

-110 

S30SC4 

SHEJ 

264 - 70 

SI 00-06 

ORIJ 

306 

- 88 

S962SXU42 

AEIL 

422 -118 

S10A05FR 

♦SEN 

367 -111 

S20C 

♦HITJ 

294 

- 70 

S30SC4M 

SHEJ 

272 -140 

SI 00-08 

ORIJ 

306 

-133 

S962SXU43 

AEIL 

422 -135 

S10A05HE 

♦SEN 

369 -118 

S20D 

♦HITJ 

294 

-100 

S035AADF 

COO 

263 -163 

SI 00-10 

ORIJ 

404 

- 46 

S962SXU44 

AEIL 

422 -161 

S10A10 

♦SEN 

368 -119 

S20E 

♦HITJ 

294 

-117 

S35A305HE 

♦SEN 

295 -190 

S101 

SCN 

276 

-192 

S962SXU45 

AEIL 

422 -213 

S10A10FR 

♦SEN 

367 -142 

S20F 

♦SET 

415 

- 71 

S35A310 

♦SEN 

294 -163 

SI 02 

SCN 

276 

- 96 

S962SXU46 

AEIL 

423 - 11 

S10A10HE 

♦SEN 

369 -119 

S20G 

♦HITJ 

294 

-151 

S35A310FR 

♦SEN 

294 - 10 

SI 03 

SCN 

275 

-111 

S962SXU47 

AEIL 

423 - 15 

S10A15HE 

♦SEN 

369 -120 

S20J 

♦HITJ 

403 

- 52 

S35A310HE 

♦SEN 

295 -193 

SI 04 

SCN 

276 

- 95 

S962SXU48 

AEIL 

423 - 44 

S10A20 

♦SEN 

368 -135 

S20L 

♦ HITJ 

406 

-171 

S35A315HE 

♦SEN 

295 -196 

SI 05 

SCN 

277 

- 16 

S962SXU49 

AEIL 

423 - 53 

S10A20FR 

♦SEN 

367 -181 

S20N500JA 

♦AEIL 

309 

- 7 

S35A320 

♦SEN 

294 -164 

SI 06 

SCN 

276 

- 22 i 

S962SXU50 

AEIL 

424 - 57 

S10A40 

♦SEN 

368 -155 

S20N600JA 

♦AEIL 

309 

- 9 

S35A320FR 

♦SEN 

294 - 40 

SI 07 

SCN 

275 

-125 

S962SXU51 

AEIL 

424 - 69 

S10A40FR 

♦SEN 

368 - 1 

S20N700JA 

♦AEIL 

309 

- 11 

S35A340 

♦SEN 

294 -165 

SI 08 

SCN 

277 

- 17 

S962SXU52 

AEIL 

424 - 74 

S10A60 

♦SEN 

368 -170 

S20N800JA 

♦AEIL 

309 

- 14 

S35A340FR 

♦SEN 

294 - 89 

S180D 

♦ALGG 

232 

- 76 

S962SXU53 

AEIL 

424 - 79 

S10A60FR 

♦SEN 

368 - 39 

S20N900JA 

♦AEIL 

309 

- 16 

S35A360 

♦SEN 

294 -166 

S181D 

♦ALGG 

232 

- 77 

S962SXU54 

AEIL 

424 - 84 

S10A80 

♦SEN 

368 -183 

S20N1000JA 

♦AEIL 

309 

- 18 

S35A360FR 

♦SEN 

294 -126 

S200 

SCN 

274 

-118 

S962SXU55 

AEIL 

424 -107 

S10A100 

♦SEN 

368 -189 

S20N1100JA 

♦AEIL 

404 

-130 

S35A380 

♦SEN 

294 -167 

S200-02 

ORIJ 

308 

-159 

S962SXU56 

AEIL 

424 -113 

S10A305FR 

SEN 

372 -126 

S20N1200JA 

♦AEIL 

405 

-122 

S35A3100 

♦SEN 

403 - 54 

S200-02FR 

ORIJ 

259 

-148 

S1000HE 

♦SEN 

401 -195 

S10A310FR 

SEN 

372 -127 

S20N1300JA 

♦AEIL 

408 

- 4 

S40-050 

♦SSX 

301 - 95 

S200-04 

ORIJ 

308 

-178 

SI 082 

♦SCN 

425 - 91 

S10A320 

SEN 

372 -138 

S20N1400JA 

♦AEIL 

409 

- 11 

S40-100 

♦SSX 

301 -109 

S200-04FR 

ORIJ 

260 

-104 

SI 083 

♦SCN 

432 -211 

S10A320FR 

SEN 

372 -129 

S20N1500JA 

♦AEIL 

410 

- 54 

S40-200 

♦SSX 

301 -131 

S200-06 

ORIJ 

308 

-197 

SI 084 

♦SCN 

410 -117 

S10A340 

SEN 

372 -139 

S20N1600JA 

♦AEIL 

411 

-176 

S40-400 

♦SSX 

301 -177 

S200-08 

ORIJ 

308 

-215 

S1101SXU01 

AEIL 

312 -150 

S10A340FR 

SEN 

372 -130 

S20N1700JA 

♦AEIL 

413 

- 25 

S40-600 

♦SSX 

301 -211 

S200-10 

ORIJ 

404 

-122 

S1101SXU02 

AEIL 

312 -155 

S10A360 

SEN 

372 -140 

S20N1800JA 

♦AEIL 

413 

-153 

S40.800 

♦SSX 

302 • 21 

S201 

SCN 

274 

-128 

S1101SXU03 

AEIL 

312 -160 

S10A360FR 

SEN 

372 -131 

S20N1900JA 

♦AEIL 

414 

- 30 

S40-1000 

♦SSX 

302 - 45 

S202 

SCN 

274 

-139 

S1101SXU04 

AEIL 

312 -165 

S10A380 

SEN 

372 -141 

S20N2000JA 

♦AEIL 

414 

-140 

S40-1200 

♦SSX 

302 • 46 

S203 

SCN 

274 

-150 

S1101SXU05 

AEIL 

312 -170 

S10A3100 

SEN 

372 -142 

S20P500JA 

♦AEIL 

309 

- 8 

S40A1 

♦SCN 

301 -116 

S204 

SCN 

274 

-158 

S1101SXU06 

AEIL 

312 -175 

S10SC3 

SHEJ 

263 -159 

S20P600JA 

♦AEIL 

309 

- 10 

S40A2 

♦SCN 

301 -140 

S205 

SCN 

274 

-165 

S1101SXU07 

AEIL 

312 -181 

S10SC3M 

SHEJ 

272 -133 

S20P700JA 

♦AEIL 

309 

- 12 

S40A3 

♦SCN 

301 -164 


SCN 

274 

-172 

S1101SXU08 

AEIL 

312 -185 

S10SC4 

SHEJ 

263 -161 

S20P800JA 

♦AEIL 

309 

- 15 

S40A4 

♦SCN 

301 -186 


SCN 

274 

-181 

S1101SXU09 

AEIL 

312 -190 

S10SC4M 

SHEJ 

272 -135 

S20P900JA 

♦AEIL 

309 

- 17 

S40A05 

♦SCN 

301 - 96 

S210 

SCN 

401 

- 30 

S1101SXU10 

AEIL 

405 - 26 

S10VB10 

SHEJ 

294 - 3 

S20P1000JA 

♦AEIL 

309 

- 19 

S40A5 

♦SCN 

301 -202 

S217 

SCN 

275 

-168 

S1101SXU11 

AEIL 

405 -168 

S10VB20 

SHEJ 

274 - 18 

S20P1100JA 

♦AEIL 

404 

-131 

S40A6 

♦SCN 

302 - 2 

S218 

SCN 

274 

-173 

S1101SXU12 

AEIL 

408 -134 

S10VB40 

SHEJ 

274 - 28 

S20P1200JA 

♦AEIL 

405 

-123 

S40A8 

♦SCN 

302 - 34 

S219 

SCN 

275 

-177 

S1104SXU10 

AEIL 

405 - 11 

S10VB60 

SHEJ 

294 -127 

S20P1300JA 

♦AEIL 

408 

- 5 

S40A10 

♦SCN 

403 -184 

S220 

SCN 

276 

-143 

S1104SXU11 . 

AEIL 

405 -159 

S11B 

♦ HITJ 

444 - 63 

S20P1400JA 

♦AEIL 

409 

• 12 

S045AADF 

♦COO 

257 -203 

S221 

SCN 

276 

-166 

S1104SXU12 

AEIL 

408 -122 

S11C 

♦ HITJ 

444 - 64 

S20P1500JA 

♦AEIL 

410 

- 55 

S50A05FR 

♦SEN 

295 -191 

S353 

♦SIEG 

315 

- 45 

S1104SXU13 

AEIL 

409 - 32 

S11D 

♦ HITJ 

444 - 65 

S20P1600JA 

♦AEIL 

411 

-177 

S50A10 

♦SEN 

295 -194 

S380D 

♦ALGG 

232 

- 80 

S1104SXU14 

AEIL 

410 -154 

S012AADF 

♦COO 

263 - 79 

S20P1700JA 

♦AEIL 

413 

- 26 

S50A10FR 

♦SEN 

295 -195 

S381D 

♦ALGG 

232 

- 81 

S1104SXU15 

AEIL 

411 -209 

S12A10FR 

♦SEN 

368 -120 

S20P1800JA 

♦AEIL 

413 

-154 

S50A20 

♦SEN 

295 -197 

S600HE 

♦SEN 

281 

-198 

S1104SXU16 

AEIL 

413 -100 

S12A20 

♦SEN 

368 -136 

S20P1900JA 

♦AEIL 

414 

- 31 

S50A20FR 

♦SEN 

295 -198 

S00601DF 

♦COO 

263 

- 25 

S1104SXU17 

AEIL 

413 -167 

S12A20FR 

♦SEN 

368 -137 

S20P2000JA 

♦AEIL 

414 

-141 

S50A40 

♦SEN 

295 -200 

S00602DF 

♦COO 

263 

- 27 

S1104SXU18 

AEIL 

414 - 97 

S12A40 

♦SEN 

368 -156 

S025AADF 

COO 

263 

-133 

S50A40FR 

♦SEN 

295 -201 

S00603DF 

♦COO 

263 

- 29 

S1104SXU19 

AEIL 

414 -149 

S12A40FR 

♦ SEN 

368 -157 

S25A1 

♦SCN 

298 

-154 

S50A60 

♦SEN 

295 -202 

S00604DF 

♦COO 

263 

- 31 

S1104SXU20 

AEIL 

415 -198 

S12A60 

♦SEN 

368 -171 

S25A2 

♦SCN 

298 

-214 

S50A60FR 

♦SEN 

295 -203 

S800HE 

♦SEN 

282 

- 63 

S1104SXU21 

AEIL 

416 - 42 

S12A60FR 

♦SEN 

368 -172 

S25A3 

♦SCN 

299 

- 21 

S50A80 

♦SEN 

295 -204 

S870R 

SAKJ 

238 

-186 

S1104SXU22 

AEIL 

416 -124 

S12A80 

♦SEN 

368 -184 

S25A4 

♦SCN 

299 

- 67 

S50A100 

♦SEN 

403 - 77 

S870S 

SAKJ 

238 

-187 

S1104SXU23 

AEIL 

416 -179 

S12A100 

♦ SEN 

368 -190 

S25A05 

♦SCN 

298 

-120 

S50A305FR 

♦SEN 

372 -144 

S904SXU10 

AEIL 

404 

-212 

S1104SXU24 

AEIL 

417 - 58 

S12B 

♦ HITJ 

444 - 66 

S25A05HE 

♦SEN 

292 

-196 

S50A310 

♦SEN 

372 -145 

S904SXU11 

AEIL 

405 

-153 

S1104SXU25 

AEIL 

418 - 22 

S12C 

♦ HITJ 

444 - 67 

S25A5 

♦SCN 

299 

- 94 

S50A310FR 

♦SEN 

372 -146 

S904SXU12 

AEIL 

408 

- 96 

S1104SXU26 

AEIL 

418 - 91 

SI 2D 

♦ HITJ 

444 - 68 

S25A6 

♦SCN 

299 

-128 

S50A320 

♦SEN 

372 -147 

S904SXU13 

AEIL 

409 

-25 

S1104SXU27 

AEIL 

418 -133 

S12KC20 

SHEJ 

271 -122 

S25A8 

♦SCN 

299 

-168 

S50A320FR 


372 -148 

S904SXU14 

AEIL 

410 

-130 

S1104SXU28 

AEIL 

418 -201 


139 D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


139 










S1104SXU29 

— aeit- 

419 

- 23 

S1107SXU24 

AEIL 

417 

- 42 

S1107SXU25 

AEIL 

418 

- 1 

S1107SXU26 

AEIL 

418 

- 76 

S1107SXU27 

AEIL 

418 

-122 

S1107SXU28 

AEIL 

418 

-183 

S1107SXU29 

AEIL 

419 

- 14 

S1107SXU30 

AEIL 

419 

-201 

S1107SXU31 

AEIL 

420 

- 32 

S1107SXU32 

AEIL 

420 

- 82 

S1107SXU33 

AEIL 

420 

-117 

S1107SXU34 

AEIL 

420 

-148 

S1107SXU35 

AEIL 

420 

-202 

S1107SXU36 

AEIL 

421 

- 33 

S1109SXU30 

AEIL 

419 

-200 

S1109SXU31 

# AEIL 

420 

- 31 

S1109SXU32 

AEIL 

420 

- 81 

S1109SXU33 

AEIL 

420 

-116 

S1109SXU34 

AEIL 

420 

-147 

S1109SXU35 

AEIL 

420 

-199 

S1109SXU36 

AEIL 

421 

- 32 

S1109SXU37 

AEIL 

421 

- 62 

S1109SXU38 

AEIL 

421 

- 94 

S1109SXU39 

AEIL 

421 

-112 

S1109SXU40 

AEIL 

422 

- 61 

S1109SXU41 

AEIL 

422 

- 90 

S1109SXU42 

AEIL 

422 

-119 

S1109SXU43 

AEIL 

422 

-136 

S1109SXU44 

AEIL 

422 

-166 

SOI 201 DF 

♦COO 

263 

- 81 

S01202DF 

♦COO 

263 

- 83 

S01203DF 

♦COO 

263 

- 86 

S01204DF 

♦COO 

263 

- 88 

SOI 601 DF 

♦COO 

263 

- 90 

S01602DF 

♦COO 

263 

- 93 

S01603DF 

♦COO 

263 

- 99 

S2005 

COO 

296 

-186 

S2010 

COO 

296 

-198 


COO 

296 

-206 


COO 

296 

-214 

S2025 

coo 

296 

-219 


coo 

coo 

297 

297 

- 1 
- 5 

S2040 

♦coo 

297 

- 


KM 

l£« 


105 
110 
S2115 
■ 120 
125 
S2130 
135 
S2140 
S2145 
S2150 
S2160 
S2170 
S2180 
S2190 
S02501DF 
S02502DF 
S02503DF 
S02504DF 
S3405 
S3410 
S3415 
S3420 


S3460 
S3470 
S3480 
S3490 
S03501DF 
S03502DF 
S03503DF 
S03504DF 
S3605 
10 
15 



TYPE No. 


4000H 
S4205 
S4205TS 
S4210 
S4210TS 
S4215 
S4215TS 
S4220 
S4220TS 
S4225 
S4225TS 
S4230 
S4230TS 
S4235 
S4235TS 
S4240 
S4240TS 
S4245 
S4245TS 
S4250 
S4250TS 
S4260 
S4260TS 
S4270 
S4270TS 
S4280 
S4280TS 
S4290 
S4290TS 
S4305 
S4305TS 
S4310 
S4310TS 
S4315 
S4315TS 
S4320 
S4320TS 
S4325 
S4325TS 
S4330 
S4330TS 
S4335 
S4335TS 
S4340 
S4340TS 
S4345 
S4345TS 
S4350 
S4350TS 
S4360 
S4360TS 
S4370 
S4370TS 
S4380 
S4380TS 
S4390 
S4390TS 
S04501DF 
S04502DF 
S04503DF 
S04504DF 
S5162 
S5305 
S5305TS 
S5310 
S5310TS 
S5315 
S5315TS 
S5320 
S5320TS 
S5325 
S5325TS 
S5330 
S5330TS 
S5335 
S5335TS 
S5340 
S5340TS 

55343 

55344 

55345 
S5345TS 
S5347 
S5350 
S5350TS 
S5360 
S5360TS 
S5367 
S5370 
S5370TS 
S5373 
S5380 
S5380TS 
S5390 
S5390TS 
S5449 
S05501DF 
S05502DF 
S05503DF 
S5555E 
S5556E 
S5557E 
S5558E 

55907 

55908 
S5978A.9A 
S5978B,9B 
S5978D,9D 
S5978E,9E 
S5978F.9F 
S5978G.9G 
S5978H,9H 
S6003HE 
S8003HE 


TYPE No. CROSS INDEX 


MFRS 


♦Sen 

421 

-208 

coo 

306 

-206 

coo 

306 

-207 

♦coo 

306 

-208 

coo 

306 

-209 

coo 

306 

-210 

coo 

306 

-211 

♦coo 

306 

-214 

coo 

306 

-215 

coo 

306 

-216 

coo 

306 

-217 

♦coo 

306 

-218 

coo 

306 

-219 

coo 

306 

-220 

coo 

307 

- 1 

♦coo 

307 

- 4 

coo 

307 

- 5 

coo 

307 

- 6 

coo 

307 

- 7 

♦coo 

307 

- 8 

coo 

307 

- 9 

♦coo 

307 

- 11 

coo 

307 

- 12 

coo 

307 

- 14 

coo 

307 

- 15 

♦coo 

307 

- 17 

coo 

307 

- 18 

coo 

307 

- 19 

coo 

307 

- 20 

coo 

307 

- 42 

coo 

307 

- 43 

♦coo 

307 

- 64 

coo 

307 

- 65 

coo 

307 

- 78 

coo 

307 

- 79 

♦coo 

307 

- 95 

coo 

307 

- 96 

coo 

307 

-116 

coo 

307 

-117 

♦coo 

307 

-130 

coo 

307 

-131 

coo 

307 

-144 

coo 

307 

-145 

♦coo 

307 

-161 

coo 

307 

-162 

coo 

307 

-179 

coo 

307 

-180 

♦coo 

307 

-189 

coo 

307 

-190 

♦coo 

307 

-206 

coo 

307 

-207 

coo 

308 

- 12 

coo 

308 

- 13 

♦coo 

308 

- 31 

coo 

308 

- 32 

coo 

308 

- 52 

coo 

308 

- 53 

♦coo 

258 

-149 

♦coo 

259 

- 98 

♦coo 

259 

-200 

♦coo 

260 

- 65 

♦ SAR 

418 

-163 

coo 

309 

- 90 

coo 

309 

- 91 

coo 

309 

-103 

coo 

309 

-104 

coo 

309 

-110 

coo 

309 

-111 

coo 

309 

-123 

coo 

309 

-124 

coo 

309 

-131 

coo 

309 

-132 

coo 

309 

-143 

coo 

309 

-144 

coo 

309 

-149 

coo 

309 

-150 

coo 

309 

-163 

coo 

309 

-164 

♦SAR 

360 

- 17 

♦ SAR 

427 

-159 

coo 

309 

-170 

coo 

309 

-171 

♦SAR 

412 

- 26 

coo 

309 

-181 

coo 

309 

-182 

coo 

309 

-196 

coo 

309 

-197 

♦ SAR 

430 

- 82 

coo 

309 

■205 

coo 

309 

-206 

♦SAR 

427 

-160 

♦coo 

310 

- 1 

coo 

310 

- 2 

coo 

310 

- 12 

coo 

310 

- 13 

♦SAR 

429 

-129 

♦coo 

263 

-207 

♦coo 

263 

-208 

♦coo 

263 

-209 

SCN 

328 

- 55 

SCN 

328 

- 56 

SCN 

328 

- 57 

SCN 

328 

- 58 

SCN 

328 

- 59 

SCN 

328 

- 60 

♦SAR 

297 

- 65 

♦SAR 

297 

- 70 

♦SAR 

297 

- 74 

♦ SAR 

297 

- 79 

♦SAR 

297 

- 80 

♦SAR 

297 

- 85 

♦SAR 

297 

- 86 

♦SEN 

283 

- 58 

♦SEN 

283 

- 59 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




§8008 


427 

-163 

S10003HE 

402 

- 35 

S15000GP 

♦SEN 

429 

- 71 

S20100 

♦COO 

403 

- 98 

S20110 

COO 

405 

- 87 

S20120 

♦COO 

406 

-187 

S20405 

COO 

294 

-196 

S20410 

♦COO 

295 

- 6 

S20415 

COO 

295 

- 15 

S20420 

♦coo 

295 

- 41 

S20425 

coo 

295 

■ 43 

S20430 

coo 

295 

- 64 

S20435 

coo 

295 

- 66 

S20440 

♦coo 

295 

- 94 

S20445 

coo 

295 

- 95 

S20450 

coo 

295 

-113 

S20460 

♦coo 

295 

-142 

S21100 

♦coo 

403 

-122 

S21110 

coo 

405 

- 88 

S21120 

♦coo 

406 

-204 

S30405 

coo 

301 

-101 

S30410 

♦coo 

301 

-121 

S30415 

coo 

301 

-125 

S30420 

♦coo 

301 

■151 

S30425 

coo 

301 

-154 

S30430 

coo 

301 

-169 

S30435 

coo 

301 

-173 

S30440 

♦coo 

301 

-196 

S30445 

coo 

301 

-198 

S30450 

coo 

301 

-207 

S30460 

♦coo 

302 

- 13 

S34100 

♦coo 

403 

-194 

S34110 

coo 

405 

- 93 

S34120 

♦coo 

407 

- 45 

S36100 

♦coo 

404 

- 19 

S36110 

coo 

405 

- 96 

S36120 

♦coo 

407 

- 95 

S37100 

♦coo 

404 

- 35 

S37110 

coo 

405 

-100 

S37120 

♦coo 

407 

-109 

S42100 

♦coo 

404 

- 82 

S42100TS 

coo 

404 

- 83 

S42110 

coo 

405 

-111 

S42110TS 

coo 

405 

-112 

S42120 

♦coo 

407 

-175 

S42120TS 

coo 

407 

-176 

S43100 

♦coo 

404 

- 96 

S43100TS 

coo 

404 

- 97 

S43110 

coo 

405 

-115 

S43110TS 

coo 

405 

-116 

S43120 

♦coo 

407 

-188 

S43120TS 

coo 

407 

-189 

S50405 

coo 

310 

- 46 

S50405TS 

coo 

310 

- 47 

S50410 

♦coo 

310 

- 50 

S50410TS 

coo 

310 

- 51 

S50415 

coo 

310 

- 55 

S50415TS 

coo 

310 

- 56 

S50420 

♦coo 

310 

- 60 

S50420TS 

coo 

310 

- 61 

S50425 

coo 

310 

- 65 

S50425TS 

coo 

310 

- 66 

S50430 

♦coo 

310 

- 70 

S50430TS 

coo 

310 

- 71 

S50435 

coo 

310 

- 72 

S50435TS 

coo 

310 

- 73 

S50440 

♦coo 

310 

- 78 

S50440TS 

coo 

310 

- 79 

S50445 

coo 

310 

- 82 

S50445TS 

coo 

310 

- 83 

S50450 

♦coo 

310 

- 87 

S50450TS 

coo 

310 

- 88 

S50460 

♦coo 

310 

- 93 

S50460TS 

coo 

310 

- 94 

S50470 

coo 

310 

-101 

S50470TS 

coo 

310 

-102 

S50480 

coo 

310 

-113 

S50480TS 

coo 

310 

-114 

S50490 

coo 

310 

-120 

S50490TS 

coo 

310 

-121 

S53100 

♦coo 

404 

-148 

S53100TS 

coo 

404 

-149 

S53110 

coo 

405 

-126 

S53110TS 

coo 

405 

-127 

S53120 

♦coo 

408 

- 22 

S53120TS 

coo 

408 

- 23 

S306010F 

♦coo 

304 

- 40 

S306020F 

♦coo 

304 

- 72 

S306040F 

♦coo 

304 

-118 

S306060F 

♦coo 

304 

-157 

S306080F 

♦coo 

304 

-189 

S306100F 

♦coo 

404 

- 17 

S306120F 

♦coo 

407 

- 93 

S307010F 

♦coo 

305 

- 67 

S307020F 

♦coo 

305 

- 79 

S307040F 

♦coo 

305 

- 96 

S307060F 

♦coo 

305 

-111 

S504100 

coo 

404 

-166 

S504100TS 

coo 

404 

-167 

S504110 

coo 

405 

-133 

S504110TS 

coo 

405 

-134 

S504120 

coo 

408 

- 42 

S504120TS 

coo 

408 

- 43 

S-15 

SAKJ 

279 

-103 

S-34 

SAKJ 

241 

- 92 

SA02PCN/R022(A) 

WESB 

445 

- 92 

SA03PCN/R022(A) 

WESB 

445 

- 93 

SA04PCN/R022(A) 

WESB 

445 

- 94 

SA05PCN/R022(A) 

WESB 

445 

- 95 


WESB 
WESB 299 


SA09PCN/R022(A) 


142 SA10PCN/R022(A) 


88 SA10PCN/R031(A) 


101 SA10PCN/R051(A) 


125 SA10PCN/R061(A) 


154 SA11PCN/R022(A) 


173 SA11PCN/R031(A) 


198 SA11PCN/R051(A) 


WESB 
♦WESB 403 
♦WESB 403 
♦WESB 404 
WESB 403 
♦WESB 404 
WESB 403 
♦WESB 404 


13 SA11PCN/R061(A) 


100 SA12PCN/R031(A) 


82 SA12PCN/R051(A) 


111 SA12PCN/R061(A) 


175 SA13PCN/R031(A) 


96 SA13PCN/R051(A) 


WESB 
♦WESB 407 
♦WESB 407 
♦WESB 407 
♦WESB 407 
WESB 407 
♦WESB 407 


189 SA14PCN/R031(A) 


47 SA14PCN/R051(A) 

50 V 

51 SA14PCN/R061(A) 

55 V 

56 SA15PCN/R031(A) 

60 V 

61 SA15PCN/R051(A) 

65 V 

66 SA15PCN/R061(A) 


WESB 
WESB 409 


78 SA16PCN/R031(A) 

79 V 

82 SA16PCN/R051(A) 

83 \ 
87 SA16PCN/R061(A) 


WESB 
WESB 412 
WESB 412 
WESB 412 


♦SAKJ 284 
SAKJ 284 
♦SAKJ 285 
♦SAKJ 402 
SAKJ 284 
♦SSI 256 


150 
SB151 

97 SB152 
SB154 

161 SB156 

98 SB 160 
SB180 

99 SB200 
SB201 

160 

163 SB202 
10 

190 SB203 
26 SB204 

215 

28 SB205 

100 SB206 

101 SB207 
SB208 

102 SB210 
SB251 

103 SB252 
SB254 

104 SB256 
SB305 

105 SB310 
SB320 

106 SB320#B 
SB330 

107 SB340 
SB340#B 
SB350 

. SB351 
87 SB352 

101 SB354 
71 SB356 

103 SB360 

108 SB360#B 
SB380 

109 SB380#B 
SB400 

110 SB401 


SB601 
SB602 
126 SB603 

149 SB604 
165 SB605 

10 SB605#B 
SB606 

11 SB606#B 
SB607 

12 SB607#B 
S6820 

42 SB830 
77 SB840 

134 SB850 
144 SB860 

128 SB880 

129 SB1020 
15 SB1035 

114 SB1045 
216 SB1505 

71 SB1620 

72 SB1630 
7 SB1640 

120 SB1650 
109 SB1660 
105 SB1680 
147 SB2505 
134 SB3020 
131 SB3030 
167 SB3040 
155 SB3050 

150 SB3060 
185 SB3080 

173 SB3100 
170 SB3505 

190 SB-2 
189 SB-2B 
188 SB-2C 
203 SBMBO 
195 SBR1F 

191 SBR2 

174 SBR2F 
7 SBR4 

21 SBR4F 
20 SBR05 
35 SBR6A1 
31 SBR6A2 

43 SBR6A3 
42 SBR6A05 

25 SBR10 

26 SBR10A1 
35 SBR10A2 
41 SBR10A3 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 





10A4 

SBR10A05 

SBR10A5 

SBR10A6 

SBR10A8 

SBR10A10 

SBR15FF 

SBR20 

SBR25F 

SBR30 

SBR3035 

SBR3040 

SBR3045 

SBR3050 

SBR8035 

SBR8040 

SBR8045 

SBR8050 

SBS1620 

SBS1635 

SBS1640 

SBS1645 

SBS3020M 

SBS3030M 

SBS3040M 

SBS3050M 

SBS3060M 

SBT3035 

SBT3040 

SBT3045 

SBT3050 

SC3AS4F 

SC3AS6 

SC3BA1F 

SC3BA2 

SC3BA2F 

SC3BA4 

SC3BA4F 

SC3BA05F 

SC3BA6 

SC3BA10FF 

SC3BH1F 

SC3BH2 

SC3BH2F 

SC3BH4 

SC3BH4F 

SC3BH6 

SC3BJ2 

SC3BJ2F 

SC3BJ4 

SC3BJ4F 

SC3BJ05F 

SC3BJ6 

SC3BK4 

SC3BK4F 

SC3BK6 

SC3HAS4FN 

SC3HAS4FP 

SC3HAS6N 

SC3HAS6P 

SC15 

SC20 

SC20#B 

SC20F 

SC30 

SC30F 

SC40 

SC40F 

SC50 

SC50F 


SC80F 

SC114G1 

SC116G1 

SC150 


SC300 

SCA114W 

SCA116BW 

SCAJ1F 

SCAJ2 

SCAJ2F 

SCAJ4 

SCAJ4F 

SCAJ05F 

SCAJ05FF 

SCAJ6 

SCAJ10FF 

SCAJ15FF 

SCAS4F 

SCAS6 

SCAS15FF 

SCB114Y 

SCB116BY 

SCBA1F 

SCBA2 

SCBA2F 

SCBA4 

SCBA4F 

SCBA05F 

SCBA05FF 

SCBA6 

SCBA10FF 

SCBA15FF 

SCBAR4F 

SCBAR6 

SCBAR10 

SCBAR15FF 

SCBH1F 


SCBH2F 

SCBH4 

SCBH4F 

SCBH05F 

SCBH05FF 

SCBH6 

SCBH10FF 

SCBH15FF 

SCBK2 

SCBK2F 

SCBK4F 

SCBK6 

SCBK15FF 

SCC114Y 

SCC116BY 

SCDA1F 

SCDA2 

SCDA2F 

SCDA4 

SCDA4F 

SCDA05F 

SCDA6 

SCDA10FF 

SCDAR4 

SCDAR6 

SCDAR10 

SCDAS4A 

SCDAS4F 

SCDAS15FF 

SCF5000 

SCF7500 

SCF10000 

SCF12500 

SCFM5K 

SCFM7.5K 

SCFM10K 

SCFM12.5K 

SCFM15K 

SCFS2000 

SCFS2500 

SCFS4000 

SCFS6000 

SCFS8000 

SCFS10000 

SCFS12000 

SCH120 

SCH130 

SCH140 

SCH150 

SCH160 

SCH320 

SCH330 

SCH340 

SCH350 

SCH360 

SCH520 

SCH530 

SCH540 

SCH550 

SCH560 

SCH1020 

SCH1030 

SCH1040 

SCH1050 

SCH1060 

SCH5000 

SCH7500 

SCH 12500 

SCH 15000 

SCH20000 

SCH25000 

SCHJ15K 

SCHJ22.5K 

SCHJ30K 

SCHJ37.5K 

SCHJ45K 

SCHM5K 

SCHM7.5K 

SCHM10K 

SCHM12.5K 

SCHM15K 

SCHS2500 

SCHS5000 

SCHS7500 

SCHS10000 

SCHS12500 

SCHS15000 

SCKV12K30 

SCKV12K40 

SCKV18K30 

SCKV18K40 

SCKV25K30 

SCKV25K40 

SCKV30K12F 

SCKV33K12 

SCKV45K12 

SCKV45K12F 

SCKV60K12F 

SCKV66K12 

SCKV100K3 

SCKV150K3 

SCKV200K3 

SCNA1F 

SCNA2 

SCNA2F 

SCNA4 

SCNA4F 

SCNA05F 

SCNA6 

SCNA10FF 

SCNAR4F 

SCNAR6 

SCNAR10 


MFRS 


371 

♦ SET 371 

♦ SET 371 
♦SET 371 
♦SET 367 

♦ SET 368 
♦SET 371 

♦ SET 368 
♦SET 368 

SET 371 
SET 371 
SET 371 
♦SET 371 

♦ SET 301 

♦ HITJ 370 

♦ HITJ 371 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 293 

♦ SET 295 

♦ SET 296 

♦ SET 293 

♦ SET 299 

♦ SET 303 

♦ SET 403 

♦ SET 308 
♦SET 301 

♦ SET 302 

♦ SET 256 
♦SET 257 

♦ SET 257 
♦SET 257 
♦SET 423 
♦SET 425 
♦SET 427 

♦ SET 428 
♦SET 429 
♦SET 415 

♦ SET 256 

♦SET 415 
♦SET 425 
♦SET 426 
♦SET 257 
♦SET 428 

♦ GIG 446 

♦GIG 446 
♦GIG 446 

♦ GIG 446 

♦ GIG 446 

♦ GIG 446 

♦ GIG 446 

♦GIG 446 
♦GIG 446 

♦ GIG 446 

♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 
♦GIG 446 

♦ SET 424 
♦SET 425 
♦SET 428 
♦SET 429 
♦SET 430 
♦SET 431 

♦ SET 276 
♦SET 431 
♦SET 432 
♦SET 432 
♦SET 433 
♦SET 423 

♦ SET 425 
♦SET 427 
♦SET 428 
♦SET 429 
♦SET 417 

♦ SET 424 

♦SET 425 

♦ SET 427 

♦SET 406 

♦ SET 429 

♦ SET 428 

♦ SET 428 

♦SET 430 

♦ SET 430 

♦SET 431 

♦ SET 431 

♦SET 432 

♦ SET 432 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 433 

♦SET 433 

♦ SET 433 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦ SET 296 

♦SET 293 

♦ SET 296 

♦ SET 303 

♦ SET 296 

♦ SET 302 

♦SET 302 

403 


TYPE No. 


180 

181 SGNAS15FF 

188 SGPA2 

189 SGPA2F 
112 SGPA4 
102 SGPA4F 
197 SGPA05F 
121 SGPA6 
124 SGPA10FF 

150 SGPAR4F 

6 SGPAR6 

7 SGPAR10 

151 SGPAS4F 
68 SGPAS15FF 

170 SGPHN6 
163 SGPHN10 
4 SGPHN16 
87 SGPHN20 

8 SGPHN26 
129 SGPHN30 
154 SGPND5 
220 SGPND10 
160 SGPND15 

78 SGPNN5 
35 SGPNN10 
4 SGPNN15 
203 SGPNP5 
179 SGPNP10 

76 SGPNP15 
106 SGSDF4L 
210 SGSDFF15L 

24 SGSDMOL 

50 SGSF4 
62 SGSFF15 

114 SGSMO 

142 SGSNF4L 

68 SGSNFF15 

77 SGSNFF15L 

52 SGSNL05L 

120 SGSNL05W 
156 SGSNMOL 

121 SGSPF4L 
26 SGSPFF05 

120 SGSPFF15L 

51 SGSPM6L 
141 SGSPM6W 

13 SGSPMOL 

14 SD2A 

15 SD10 

16 SD15 

17 SD20 

18 SD25 

19 SD30 

20 SD31 

21 SD32 

22 SD040N02P 
•,23 SD040N04P 

24 SD040N06P 

25 SD040N08P 

26 SD040N10P 

27 SD040N12P 

28 SD040N14P 

29 SD040N16P 

30 SD040R02P 

31 SD040R04P 

32 SD040R06P 
32 SD040R08P 

206 SD040R10P 
110 SD040R12P 
90 SD040R14P 
172 SD040R16P 
135 SD40 
131 SD041N02P 
19 SD041N04P 
71 SD041N06P 
153 SD041N08P 
1 SD041N10P 

115 SD041N12P 

143 SD041N14P 

69 SD041N16P 

78 SD041R02P 

53 SD041R04P 
193 SD041R06P 

51 SD041R08P 
208 SD41 
177 ♦TRWO 

196 

166 SD50#B 

126 SD51 

127 ♦MOTA 

67 ♦TRWS 


MFRS 


305 
♦SET 305 
♦SET 296 
♦SET 296 
♦SET 296 
♦SET 293 
♦SET 296 
♦SET 303 
♦SET 296 

♦ SET 302 
♦SET 302 
♦SET 403 
♦SET 305 
♦SET 305 
♦SET 425 
♦SET 427 
♦SET 429 
♦SET 430 
♦SET 431 
♦SET 432 
♦SET 424 
♦SET 427 
♦SET 429 
♦SET 424 
♦SET 427 
♦SET 429 
♦SET 424 
♦SET 427 
♦SET 429 
♦SET 254 
♦SET 274 
♦SET 403 
♦SET 254 
♦SET 274 

SET 401 
♦SET 254 
SET 274 
♦SET 274 
♦SET 252 
♦SET 252 
♦SET 403 
♦SET 254 
SET 274 
♦SET 274 

♦ SET 255 

SET 255 

♦SET 403 
♦SELI 442 

♦ DIT 302 

♦ DIT 302 

♦ DIT 302 

♦ DIT 302 

♦ DIT 274 

♦TRWS 437 
♦TRWS 437 
♦SISI 301 
♦SISI 301 
♦SISI 302 
♦SISI 302 
♦SISI 403 
♦SISI 407 
♦SISI 409 
♦SISI 412 
♦SISI 301 
♦SISI 301 
♦SISI 302 
♦SISI 302 
♦SISI 403 
♦SISI 407 
♦SISI 409 
♦SISI 412 

♦ BELI 248 
♦SISI 301 
♦SISI 301 
♦SISI 302 
♦SISI 302 
♦SISI 403 
♦SISI 407 
♦SISI 409 
♦SISI 412 
♦SISI 301 
♦SISI 301 
♦SISI 302 
♦SISI 302 

♦ MOTA 375 
♦TRWS 
♦UNI 

♦BELI 235 

♦ INR 375 

♦TRWO 
♦UNI 


SD51#B 

♦ DIT 

SD60P 

ORIJ 

SD61P 

ORIJ 

SD61PA 

ORIJ 

SD070N02P 

♦SISI 

SD070N04P 

♦SISI 

SD070N06P 

♦SISI 

SD070N08P 

♦SISI 

SD070N10P 

♦SISI 

SD070N12P 

♦SISI 

SD070N14P 

♦SISI 

SD070N16P 

♦SISI 

SD070R02P 

♦SISI 

SD070R04P 

♦SISI 

SD070R06P 

♦SISI 

SD070R08P 

♦SISI 

SD070R10P 

♦SISI 

SD070R12P 

♦SISI 

SD070R14P 

♦SISI 

SD070R16P 

♦SISI 

SD071N02P 

♦SISI 

SD071N04P 

♦SISI 

SD071N06P 

♦SISI 


it 

TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


iii 1 li'l —i'll 1 1 1 

Pq&Line 

SD071 N08P 

♦STSl 

304 

-197 

SD200R10P 


404 

-128 

SD071N10P 

♦SISI 

404 

- 24 

SD200R12M 

♦SISI 

407 

-220 

SD071N12P 

♦SISI 

407 

- 99 

SD200R12P 

♦ SISI 

408 

- 1 

SD071N14P 

♦SISI 

409 

-192 

SD200R14M 

♦SISI 

410 

- 50 

SD071N16P 

♦ SISI 

412 

-178 

SD200R14P 

♦ SISI 

410 

- 51 

SD071R02P 

♦SISI 

304 

- 80 

SD200R16M 

♦SISI 

413 

- 21 

SD071R04P 

♦SISI 

304 

-126 

SD200R16P 

♦SISI 

413 

- 22 

SD071R06P 

♦SISI 

304 

-165 

SD241 

♦ Dll 

437 

- 24 

SD071R08P 

♦SISI 

304 

-198 

GIG 

♦ INR 



SD071R10P 

♦SISI 

404 

- 25 

♦TRWO 

♦TRWS 



SD071R12P 

♦SISI 

407 

-100 


♦ UNI 



SD071R14P 

♦SISI 

409 

-193 

SD241#B 

♦ MOTA 

299 

-216 

SD071R16P 

♦SISI 

412 

-179 

SD300C02G 

♦SISI 

311 

-195 

SD71 

♦TRWS 

437 

- 18 

SD300G04G 

♦SISI 

311 

-197 

SD72 

♦TRWS 

437 

- 19 

SD300G06G 

♦SISI 

311 

-198 

SD75 

♦TRWO 

437 

- 20 

SD300G08G 

♦SISI 

311 

-200 


♦TRWS 



SD300G10G 

♦SISI 

404 

-216 

SD80 

♦SELI 

446 

- 33 

SD300G12G 

♦SISI 

408 

-100 

SD090N02P 

♦SISI 

305 

-135 

SD300G14G 

♦SISI 

410 

-134 

SD090N04P 

♦SISI 

305 

-141 

SD300G16G 

♦SISI 

413 

- 78 

SD090N06P 

♦SISI 

305 

-147 

SD300N02M 

♦SISI 

310 

-158 

SD090N08P 

♦SISI 

305 

-153 

SD300N02P 

♦SISI 

310 

-159 

SD090N10P 

♦SISI 

404 

- 40 

SD300N04M 

♦SISI 

310 

-164 

SD090N12P 

♦SISI 

407 

-115 

SD300N04P 

♦SISI 

310 

-165 

SD090N14P 

♦SISI 

409 

-204 

SD300N06M 

♦SISI 

310 

-171 

SD090N16P 

♦SISI 

412 

-189 

SD300N06P 

♦SISI 

310 

-172 

SD090R02P 

♦SISI 

305 

-136 

SD300N08M 

♦SISI 

310 

-178 

SD090R04P 

♦SISI 

305 

-142 

SD300N08P 

♦SISI 

310 

-179 

SD090R06P 

♦SISI 

305 

-148 

SD300R02M 

♦SISI 

310 

-160 

SD090R08P 

♦SISI 

305 

-154 

SD300R02P 

♦SISI 

310 

-161 

SD090R10P 

♦SISI 

404 

- 41 

SD300R04M 

♦SISI 

310 

-166 

SD090R12P 

♦SISI 

407 

-116 

SD300R04P 

♦SISI 

310 

-167 

SD090R14P 

♦SISI 

409 

-205 

SD300R06M 

♦SISI 

310 

-173 

SD090R16P 

♦SISI 

412 

-190 

SD300R06P 

♦SISI 

310 

-174 

SD091N02P 

♦SISI 

305 

-137 

SD300R08M 

♦SISI 

310 

-180 

SD091N04P 

♦SISI 

305 

-143 

SD300R08P 

♦SISI 

310 

-181 

SD091N06P 

♦SISI 

305 

-149 

SD300R10M 

♦SISI 

404 

-174 

SD091N08P 

♦SISI 

305 

-155 

SD300R10P 

♦SISI 

404 

-175 

SD091N10P 

♦SISI 

404 

- 42 

SD300R12M 

♦SISI 

408 

- 54 

SD091N12P 

♦SISI 

407 

-117 

SD300R12P 

♦SISI 

408 

- 55 

SD091N14P 

♦SISI 

409 

-206 

SD300R14M 

♦SISI 

410 

- 87 

SD091N16P 

♦SISI 

412 

-191 

SD300R14P 

♦SISI 

410 

- 88 

SD091R02P 

♦SISI 

305 

-138 

SD300R16M 

♦SISI 

413 

- 51 

SD091R04P 

♦SISI 

305 

-144 

SD300R16P 

♦SISI 

413 

- 52 

SD091R06P 

♦SISI 

305 

-150 

SD400G02G 

♦SISI 

312 

- 5 

SD091R08P 

♦SISI 

305 

-156 

SD400G04G 

♦SISI 

312 

- 12 

SD091R10P 

♦SISI 

404 

- 43 

SD400G06G 

♦SISI 

312 

- 20 

SD091R12P 

♦SISI 

407 

-118 

SD400G08G 

♦SISI 

312 

- 28 

SD091R14P 

♦SISI 

409 

-207 

SD400G10G 

♦SISI 

405 

- 2 

SD091R16P 

♦SISI 

412 

-192 

SD400G12G 

♦SISI 

408 

-108 

SD101A 

♦ITTG 

437 

- 44 

SD400G14G 

♦SISI 

410 

-142 

SD101B 

♦ ITTG 

437 

- 45 

SD400G16G 

♦SISI 

413 

- 86 

SD101G 

♦ITTG 

437 

- 46 

SD400N02M 

♦SISI 

310 

-201 

SD103A 

ITTG 

437 

- 21 

SD400N02P 

♦SISI 

310 

-202 

SD103B 

ITTG 

437 

- 22 

SD400N04M 

♦SISI 

311 

- 2 

SD103G 

ITTG 

437 

- 23 

SD400N04P 

♦SISI 

311 

- 3 

SD150N02M 

♦SISI 

307 

- 97 

SD400N06M 

♦SISI 

311 

- 23 

SD150N02P 

♦SISI 

307 

- 98 

SD400N06P 

♦SISI 

311 

- 24 

SD150N04M 

♦SISI 

307 

-163 

SD400N08M 

♦SISI 

311 

- 44 

SD150N04P 

♦SISI 

307 

-164 

SD400N08P 

♦SISI 

311 

- 45 

SD150N06M 

♦SISI 

307 

-208 

SD400N10M 

♦SISI 

404 

-182 

SD150N06P 

♦SISI 

307 

-209 

SD400N10P 

♦SISI 

404 

-183 

SD150N08M 

♦SISI 

308 

- 33 

SD400N12M 

♦SISI 

408 

- 62 

SD150N08P 

♦SISI 

308 

- 34 

SD400N12P 

♦SISI 

408 

- 63 

SD150N10M 

♦SISI 

404 

- 98 

SD400N14M 

♦SISI 

410 

- 97 

SD150N10P 

♦SISI 

404 

- 99 

SD400N14P 

♦SISI 

410 

- 98 

SD150N12M 

♦SISI 

407 

-190 

SD400N16M 

♦SISI 

413 

- 56 

SD150N12P 

♦SISI 

407 

-191 

SD400N16P 

♦SISI 

413 

- 57 

SD150N14M 

♦SISI 

410 

- 30 

SD400R02M 

♦SISI 

310 

-203 

SD150N14P 

♦SISI 

410 

- 31 

SD400R02P 

♦SISI 

310 

-204 

SD150N16M 

♦SISI 

413 

- 5 

SD400R04M 

♦SISI 

311 

- 4 

SD150N16P 

♦SISI 

413 

- 6 

SD400R04P 

♦SISI 

311 

- 5 

SD150R02M 

♦SISI 

307 

- 99 

SD400R06M 

♦SISI 

311 

- 25 

SD150R02P 

♦SISI 

307 

-100 

SD400R06P 

♦SISI 

311 

- 26 

SD150R04M 

♦SISI 

307 

-165 

SD400R08M 

♦SISI 

311 

- 46 

SD150R04P 

♦SISI 

307 

-166 

SD400R08P 

♦SISI 

311 

- 47 

SD150R06M 

♦SISI 

307 

-210 

SD400R10M 

♦SISI 

404 

-184 

SD150R06P 

♦SISI 

307 

-211 

SD400R10P 

♦SISI 

404 

-185 

SD150R08M 

♦SISI 

308 

- 35 

SD400R12M 

♦SISI 

408 

- 64 

SD150R08P 

♦SISI 

308 

- 36 

SD400R12P 

♦SISI 

408 

- 65 

SD150R10M 

♦SISI 

404 

-100 

SD400R14M 

♦SISI 

410 

- 99 

SD150R10P 

♦SISI 

404 

-101 

SD400R14P 

♦SISI 

410 

-100 

SD150R12M 

♦SISI 

407 

-192 

SD400R16M 

♦SISI 

413 

- 58 

SD150R12P 

♦SISI 

407 

-193 

SD400R16P 

♦SISI 

413 

- 59 

SD150R14M 

♦SISI 

410 

- 32 

SD455 

SELI 

234 

- 89 

SD150R14P 

♦SISI 

410 

- 33 

SD914 

THEF 

246 

-135 

SD150R16M 

♦SISI 

413 

- 7 

SD4145 

♦GOO 

375 

- 26 

SD150R16P 

♦SISI 

413 

- 8 

SD5145 

♦GOO 

375 

- 70 

SD160 

PIHS 

234 

- 97 

SD5171 

♦TRWO 

437 

- 25 

SD200N02M 

♦SISI 

308 

-163 


♦TRWS 



SD200N02P 

♦SISI 

308 

-164 

SD5171#B 

MOTA 

303 

- 66 

SD200N04M 

♦SISI 

308 

-183 

SD24145 

♦GOO 

375 

- 27 

SD200N04P 

♦SISI 

308 

-184 

SD-60P 

ORIJ 

274 

- 43 

SD200N06M 

♦SISI 

308 

-199 

SD-60PA 

ORIJ 

274 

-140 

SD200N06P 

♦SISI 

308 

-200 

SD-61P 

ORIJ 

274 

-216 

SD200N08M 

♦SISI 

308 

-217 

SD-61PA 

ORIJ 

274 

-217 

SD200N08P 

♦SISI 

308 

-218 

SDA113A 

♦SSI 

287 

-194 

SD200N10M 

♦SISI 

404 

-125 

SDA113B 

♦SSI 

288 

■ 32 

SD200N10P 

♦SISI 

404 

-126 

SDA113G 

♦SSI 

288 

-112 

SD200N12M 

♦SISI 

407 

■218 

SDA113D 

♦SSI 

288 

-210 

SD200N12P 

♦SISI 

407 

■219 

SDA113E 

♦SSI 

289 

■ 74 

SD200N14M 

♦SISI 

410 

- 48 

SDA113F 

♦SSI 

289 

-142 

SD200N14P 

♦SISI 

410 

- 49 

SDA113G 

♦SSI 

402 

-176 

SD200N16M 

♦SISI 

413 

- 19 

SDA117A 

♦SSI 

362 

-191 

SD200N16P 

♦SISI 

413 

- 20 

SDA117B 

♦SSI 

363 

- 21 

SD200R02M 

♦SISI 

308 

-165 

SDA117G 

♦SSI 

363 

- 63 

SD200R02P 

♦SISI 

308 

-166 

SDA117D 

♦SSI 

363 

-110 

SD200R04M 

♦SISI 

308 

-185 

SDA117E 

♦SSI 

363 

-155 

SD200R04P 

♦SISI 

308 

-186 

SDA117F 

♦SSI 

363 

-193 

SD200R06M 

♦SISI 

308 

-201 

SDA117G 

♦SSI 

364 

- 4 

SD200R06P 

♦SISI 

308 

-202 

SDA130A 

♦SSI 

369 

-141 

SD200R08M 

♦SISI 

308 

-219 

SDA130B 

♦SSI 

369 

-143 

SD200R08P 

♦SISI 

308 

-220 

SDA130G 

♦SSI 

369 

-144 

SD200R10M 

♦SISI 

404 

-127 

SDA130D 

♦SSI 

369 

-145 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 







TYPE No. 

■7iiri:bl 


TYPE No. 

MFRS 





SDA130E 


369 

146 

SE5A304F 


3^8 

. 72 

SDA990-6F 

♦SCN 

370 

-203 

SDR623/59 


254 

-113 

SES5401 

Kuim 

2S2 

- 82 

SDA130F 

♦SSI 

369 

147 

SDA304G 

♦SSI 

368 

- 89 

SDA990-8 

♦SCN 

371 

- 1 

SDR624/59 


254 

-154 

SES5401C 

♦ UNI 

252 

- 83 

SDA130G 

♦SSI 

369 

148 

SDA312A 

♦SSI 

372 

-132 

SDA990-10 

♦SCN 

371 

- 4 

SDR625/59 

♦SSI 

255 

- 28 

SES5402 

♦ UNI 

253 

- 47 

SDA132A 

♦SSI 

371 

173 

SDA312B 

♦SSI 

372 

-133 

SDA2500F 

♦SSI 

256 

-157 

SDR803 

♦SSI 

253 

-212 

SES5402C 

♦ UNI 

253 

- 48 

SDA132B 

♦SSI 

371 

175 

SDA312C 

♦SSI 

372 

-135 

SDA5000 

♦SSI 

257 

- 3 

SDR804 

♦SSI 

253 

- 35 

SES5403 

♦ UNI 

254 

- 7 

SDA132C 

♦SSI 

371 

182 

SDA312D 

♦SSI 

372 

-136 

SDA5000F 

♦SSI 

256 

-211 

SDR805 

♦SSI 

253 

-216 

SES5403C 

♦ UNI 

254 

- 8 

SDA132D 

♦SSI 

371 

190 

SDA312E 

♦SSI 

372 

-137 


♦SSI 

257 

- 29 

SDR806 

♦SSI 

254 

- 40 

SES5404{M) 

♦UNI 

254 

- 43 

SDA132E 

♦SSI 

371 

198 

SDA356BF 

♦SSI 

253 

- 44 


♦SSI 

257 

- 25 

SDR807 

♦SSI 

254 

-109 

SES5404C(M) 

♦ UNI 

254 

- 44 

SDA132F 

♦SSI 

371 

203 

SDA356BUF 

♦SSI 

252 

-216 

SDA10000 

♦SSI 

257 

- 58 

SDR900 

♦SSI 

252 

- 42 

SES5501(M) 

♦ UNI 

252 

- 84 

SDA132G 

♦SSI 

371 

207 

SDA356DF 

♦SSI 

254 

- 42 

SDA10000UF 

♦SSI 

257 

- 45 

SDR901 

♦SSI 

253 

- 7 

SES5502(M) 

♦ UNI 

253 

- 49 

SDA138A 

♦SSI 

365 

162 

SDA356DUF 

♦SSI 

254 

- 18 

SDA12500 

♦SSI 

257 

- 67 

SDR902 

♦SSI 

254 

- 23 

SES5503(M) 

♦UNI 

254 

- 9 

SDA138B 

♦SSI 

365 

172 

SDA356GF 

♦SSI 

254 

-174 

SDA12500UF 

♦SSI 

257 

- 63 

SDR903 

♦SSI 

254 

-114 

SES5504(M) 

♦UNI 

254 

- 45 

SDA138C 

♦SSI 

365 

184 

SDA356GUF 

♦SSI 

254 

-168 

SDA15000 

♦SSI 

257 

- 71 

SDR904 

♦SSI 

254 

-155 

SES5601C 

♦UNI 

252 

- 85 

SDA138D 

♦SSI 

365 

197 

SDA356JF 

♦SSI 

255 

- 83 

SDA20000 

♦SSI 

257 

- 75 

SDR905 

♦SSI 

255 

- 29 

SES5602C 

♦ UNI 

253 

- 50 

SDA138E 

♦SSI 

366 

2 

SDA356JUF 

♦SSI 

255 

- 77 

SDA25000 

♦SSI 

257 

- 77 

SDR933/61 

♦SSI 

254 

-115 

SES5603C 

♦UNI 

254 

- 10 

SDA138F 

♦SSI 

366 

11 

SDA356KF 

♦SSI 

255 

-173 


♦SSI 

256 

-168 

SDR934/61 

♦SSI 

254 

-156 

SES5701 

♦ UNI 

252 

- 86 

SDA138G 

♦SSI 

366 

16 

SDA356KUF 

♦SSI 

255 

-164 


♦SSI 

256 

-158 

SDR935/61 

♦SSI 

255 

- 30 

SES5702 

♦UNI 

253 

- 51 

SDA165A 

♦SSI 

367 

113 

SDA356MF 

♦SSI 

256 

- 26 

IsSiHisB 

♦SSI 

256 

-151 

SDR936/61 

♦SSI 

255 

- 64 

SES5703 

♦UNI 

254 

- 11 

SDA166B 

♦SSI 

367 

144 

SDA356MUF 

♦SSI 

256 

- 18 


♦SSI 

257 

- 4 

SDR943/61 

♦SSI 

254 

-123 


♦UNI 

252 

- 87 

SDA165C 

♦SSI 

367 

182 

SDA356NF 

♦SSI 

256 

- 87 


♦SSI 

256 

-212 

SDR944/61 

♦SSI 

254 

-171 

SES5802 

♦UNI 

253 

- 52 

SDA165D 

♦SSI 

368 

2 

SDA356NUF 

♦SSI 

256 

- 83 


♦SSI 

256 

-206 

SDR945/61 

♦ SSI 

255 

- 39 

SES5803 

♦UNI 

254 

- 12 

SDA165E 

♦SSI 

368 

40 

SDA380AD 

♦SSI 

271 

-149 


♦SSI 

257 

- 30 

SDR946/61 

♦SSI 

255 

- 80 

SET010203 

♦SET 

403 

- 89 

SDA165F 

♦SSI 

368 

70 

SDA380AN 

♦SSI 

271 

-150 


♦SSI 

257 

- 26 

SDR 1004 

♦SSI 

254 

-172 

SET010204 

♦SET 

296 

-132 

SDA166G 

♦SSI 

368 

87 

SDA380AP 

♦SSI 

271 

-151 

SDAH7500UF 

♦SSI 

257 

- 23 

SDR1006 

♦SSI 

255 

- 81 

SET010211 

♦SET 

296 

- 68 

SDA167A 

♦SSI 

373 

2 

SDA380BD 

♦SSI 

271 

-165 

SDAH10000 

♦SSI 

257 

- 59 

SDR1008 

♦SSI 

255 

-171 

SET030603 

♦SET 

403 

-154 

SDA167B 

♦SSI 

373 

6 

SDA380BN 

♦SSI 

271 

-166 


♦SSI 

257 

- 52 

SDR1010 

♦SSI 

256 

- 24 

SET030604 

♦SET 

300 

-131 

SDA167C 

♦SSI 

373 

12 

SDA380BP 

♦SSI 

271 

-167 


♦SSI 

257 

- 46 

SDR1304 

♦SSI 

254 

- 41 

SET030611 

♦SET 

300 

- 62 

SDA167D 

♦SSI 

373 

19 

SDA380CD 

♦SSI 

272 

- 11 


♦SSI 

257 

- 68 

SDR1305 

♦SSI 

254 

-169 

SET030803 

♦SET 

403 

-155 

SDA167E 

♦SSI 

373 

25 

SDA380CN 

♦SSI 

272 

- 12 

seSiI 

♦SSI 

257 

- 65 

SDR1306 

♦SSI 

255 

- 78 

SET030804 

♦SET 

300 

-132 

SDA167F 

♦SSI 

373 

29 

SDA380CP 

♦SSI 

272 

- 13 

ssS! 

♦SSI 

257 

- 64 

SDR1308 

♦ SSI 

255 

-169 

SET03081 1 

♦SET 

300 

- 63 

SDA167G 

♦SSI 

373 

32 

SDA380DD 

♦SSI 

272 

- 23 

1>9! Sfl 

♦SSI 

257 

- 72 

SDR3001 

♦SOD 

287 

-166 

SET031003 

♦SET 

403 

- 90 

SDA168H 

♦SSI 

402 

209 

SDA380DN 

♦SSI 

272 

- 24 

SDBAX12(A) 

♦THEF 

271 

-118 

SDR3002 

♦SOD 

287 

-211 

SET031004 

♦SET 

296 

-144 

SDA168I 

♦SSI 

411 

116 

SDA380DP 

♦SSI 

272 

- 25 

SDF10 

♦GIC 

360 

- 79 

SDR3003 

♦SOD 

287 

-218 

SET031011 

♦SET 

296 

- 69 

SDA168J 

♦SSI 

415 

100 

SDA380ED 

♦SSI 

272 

- 35 

SDF20 

♦GIC 

360 

KOI 

SDR3004 

♦SOD 

288 

- 53 

SET040203 

♦SET 

403 

-156 

SDA168K 

♦SSI 

417 

186 

SDA380EN 

♦SSI 

272 

- 36 

SDF30 

♦GIC 

360 

- 83 

SDR3005 

♦SOD 

288 

- 55 

SET040204 

♦SET 

300 

-121 

SDA168L 

♦SSI 

419 

172 

SDA380EP 

♦ SSI 

272 

- 37 

SDF40 

♦GIC 

360 

- 84 

SDR3007 

♦SOD 

276 

-196 

SET04021 1 

♦SET 

300 

- 64 

SDA168M 

♦SSI 

422 

31 

SDA380FD 

♦SSI 

272 

- 45 

SDF50 

♦GIC 

360 

- 99 

SDR3008 

♦SOD 

276 

-208 

SET061203 

♦SET 

403 

-157 

SDA168N 

♦SSI 

424 

33 

SDA380FN 

♦SSI 

272 

- 46 

SDF60 

♦GIC 

360 

-109 

SDR3009 

♦SOD 

277 

- 19 

SET061204 

♦SET 

370 

-193 

SDA234A 

♦SSI 

371 

152 

SDA380FP 

♦SSI 

272 

- 47 

SDH5KM 

♦SET 

423 

-190 

SDR4001 

♦SOD 

290 

- 19 

SET061211 

♦SET 

370 

-165 

SDA234B 

♦SSI 

371 

153 

SDA380GD 

♦SSI 

272 

- 55 

SDH5KS 

♦SET 

424 

- 12 

SDR4002 

♦SOD 

290 

- 23 

SET111403 

♦SET 

403 

-192 

SDA234C 

♦SSI 

371 

154 

SDA380GN 

♦SSI 

272 

- 56 

SDH7.5K 

♦SET 

425 

-153 

SDR4003 

♦SOD 

290 

- 24 

SET111404 

♦SET 

371 

-165 

SDA234D 

♦SSI 

371 

155 

SDA380GP 

♦SSI 

272 

- 57 

SDH10KM 

♦SET 

427 

-150 

SDR4004 

♦SOD 

290 

- 33 

SET111411 

♦SET 

371 

-162 

SDA234E 

♦SSI 

371 

156 

SDA381AD 

♦SSI 

271 

-143 

SDH 1 OKS 

♦SET 

427 

-187 

SDR4005 

♦SOD 

290 

- 35 

SF1 

♦ Dll 

238 

- 56 

SDA234F 

♦SSI 

371 

157 

SDA381AN 

♦SSI 

271 

-144 

SDH15KM 

♦SET 

429 

-115 

SDR4007 

♦SOD 

281 

- 7 

SF2 

♦ Dll 

238 

- 80 

SDA234G 

♦SSI 

371 

158 

SDA381AP 

♦SSI 

271 

-145 

SDHD5KM 

♦SET 

423 

-191 

SDR4008 

♦SOD 

281 

- 40 

SF3 

♦ Dll 

254 

-134 

SDA263-1A 

♦SSI 

372 

9 

SDA381BD 

♦SSI 

271 

-160 

SDHD5KS 

♦SET 

424 

- 13 

SDR4009 

♦SOD 

281 

-127 


♦ Dll 

254 

-195 

SDA263-1AF 

♦SSI 

372 

10 

SDA381BN 

♦SSI 

271 

-161 

SDHD7.5K 

♦SET 

425 

-154 

SDR5001 

♦SOD 

293 

-202 

SF5#B 

CODI 

241 

-209 

SDA263-1B 

♦SSI 

372 

13 

SDA381BP 

♦SSI 

271 

-168 

SDHD10KM 

♦SET 

427 

-151 

SDR5002 

♦SOD 

293 

-216 

SF10 

♦ Dll 

256 

- 58 

SDA263.1BF 

♦SSI 

372 

14 

SDA381CD 

♦SSI 

272 

- 5 

SDHD10KS 

♦SET 

427 

-188 

SDR5003 

♦SOD 

294 

- 4 

SF10#B 

CODI 

242 

- 50 

SDA263-1C 

♦SSI 

372 

19 

SDA381CN 

♦SSI 

272 

- 6 

SDHD15K 

♦SET 

429 

-100 

SDR5004 

♦SOD 

294 

- 20 

SF11 

♦ Dll 

238 

- 81 

SDA263-1CF 

♦SSI 

372 

20 

SDA381CP 

♦SSI 

272 

- 7 

SDHD15KM 

♦SET 

429 

-116 

SDR5005 

♦SOD 

294 

- 22 

SF12 

♦ Dll 

238 

-147 

SDA263-1D 

♦SSI 

372 

29 

SDA381DD 

♦SSI 

272 

- 17 

SDHF2.5KM 

♦SET 

417 

-158 

SDR5007 

♦SOD 

293 

- 14 

SF13 

♦ Dll 

239 

- 2 

SDA263-1DF 

♦SSI 

372 

30 

SDA381DN 

♦SSI 

272 

- 18 

SDHF2.5KS 

♦SET 

417 

-177 

SDR5008 

♦SOD 

293 

- 15 

SF14 

♦ Dll 

239 

- 28 

SDA263-3A 

♦SSI 

373 

89 

SDA381DP 

♦SSI 

272 

- 19 

SDHF5KM 

♦SET 

423 

-192 

SDR5009 

♦SOD 

291 

- 25 

SF15 

CODI 

242 

- 93 

SDA263-3AF 

♦SSI 

373 

90 

SDA381ED 

♦SSI 

272 

- 29 

SDHF5KS 

♦SET 

424 

- 14 

SDR6001 

♦SOD 

293 

-203 

SF20 

CODI 

242 

-118 

SDA263-3AUF 

♦SSI 

373 

91 

SDA381EN 

♦SSI 

272 

- 30 

SDHF7.5KM 

♦SET 

425 

-182 

SDR6002 

♦SOD 

293 

-217 

SF21 

♦ Dll 

238 

- 84 

SDA263-3B 

♦SSI 

373 

93 

SDA381EP 

♦SSI 

272 

- 31 

SDHN5KM 

♦SET 

423 

-218 

SDP6003 

♦SOD 

294 

- 5 

SF22 

♦ Dll 

238 

-150 

SDA263-3BF 

♦SSI 

373 

94 

SDA381FD 

♦SSI 

272 

- 41 

SDHN5KS 

♦SET 

424 

- 34 

SDR6004 

♦SOD 

294 

- 21 

SF23 

♦ Dll 

239 

- 5 

SDA263-3BUF 

♦SSI 

373 

95 

SDA381FN 

♦SSI 

272 

- 42 

SDHN7.5K 

♦SET 

425 

-174 

SDR6005 

♦SOD 

294 

- 23 

SF24 

♦ Dll 

239 

- 29 

SDA263-3C 

♦SSI 

373 

98 

SDA381FP 

♦SSI 

272 

- 43 

SDHN10KM 

♦SET 

427 

-178 

SDR6007 

♦SOD 

294 

- 61 

SF25 

CODI 

242 

-129 

SDA263-3CF 

♦SSI 

373 

99 

SDA381GD 

♦SSI 

272 

- 51 

SDHN15K 

♦SET 

429 

-109 

SDR6008 

♦SOD 

294 

- 83 

SF31 

♦ Dll 

238 

- 85 

SDA263-3CUF 

♦SSI 

373 

100 

SDA381GN 

♦SSI 

272 

- 52 

SDHN15KM 

♦SET 

429 

-137 

SDR6009 

♦SOD 

294 

-106 

SF32 

♦Dll 

238 

-151 

SDA263-3D 

♦SSI 

373 

102 

SDA381GP 

♦SSI 

272 

- 53 

SDHN15KS 

♦SET 

429 

-155 

SDR7001 

♦SOD 

302 

-121 

SF33 

♦Dll 

239 

- 6 

SDA263-3DF 

♦SSI 

373 

103 

SDA382AD 

♦SSI 

271 

-140 

SDHP5KM 

♦SET 

423 

-219 

SDR7002 

♦SOD 

302 

-132 

SF34 

♦Dll 

239 

- 30 

SDA263-3DUF 

♦SSI 

373 

104 

SDA382AN 

♦SSI 

271 

-141 

SDHP5KS 

♦SET 

424 

- 35 

SDR7003 

♦SOD 

302 

-134 

SF46 

♦ Dll 

238 

- 61 

SDA263AF1 

SSI 

305 

5 

SDA382AP 

♦SSI 

271 

-142 

SDHP7.5K 

♦SET 

425 

-175 

SDR7004 

♦SOD 

302 

-147 

SF51 

♦Dll 

238 

- 86 

SDA263AF3 

SSI 

373 

92 

SDA382BD 

♦SSI 

271 

-157 

SDHP10KM 

♦SET 

427 

-179 

SDR7005 

♦SOD 

302 

-149 

SF52 

♦ Dll 

238 

-152 

SDA263BF1 

SSI 

305 

11 

SDA382BN 

♦SSI 

271 

-158 

SDHP10KS 

♦SET 

427 

-198 

SDR7007 

♦SOD 

294 

- 62 


♦ Dll 

239 

- 7 

SDA263BF3 

SSI 

373 

96 

SDA382BP 

♦SSI 

271 

-159 

SDHP15K 

♦SET 

429 

-110 

SDR7008 

♦SOD 

294 

- 84 


♦Dll 

239 

- 31 

SDA263CF1 

SSI 

305 

15 

SDA382CD 

♦SSI 

272 

- 2 

SDHP15KM 

♦SET 

429 

-138 

SDR7009 

♦SOD 

291 

- 26 

SF81 

♦Dll 

238 

- 87 

SDA263CF3 

SSI 

373 

101 

SDA382CN 

♦SSI 

272 

- 3 

SDR1A 

♦SSI 

252 

- 62 

SDR8001 

♦SOD 

304 

- 16 

SF82 

♦ Dll 

238 

-153 

SDA263DF1 

SSI 

305 

20 

SDA382CP 

♦SSI 

272 

- 4 

SDR1B 

♦SSI 

253 

- 29 

SDR8002 

♦SOD 

304 

- 28 

SF83 

♦ Dll 

239 

- 8 

SDA263DF3 

SSI 

373 

105 

SDA382DD 

♦SSI 

272 

- 14 

SDR1D 

♦SSI 

254 

- 33 

SDR8003 

♦SOD 

304 

- 30 

SF84 

♦Dll 

239 

- 32 

SDA267A 

SSI 

367 

114 

SDA382DN 

♦SSI 

272 

- 15 

SDR1G 

♦SSI 

254 

-160 

SDR8004 

♦SOD 

304 

- 50 

SF151 

♦ Dll 

238 

- 88 

SDA267B 

SSI 

367 

145 

SDA382DP 

♦SSI 

272 

- 16 

SDR1J 

♦SSI 

255 

- 67 

SDR8005 

♦SOD 

304 

- 51 

SF152 

♦ Dll 

238 

-154 

SDA267C 

SSI 

367 

183 

SDA382ED 

♦SSI 

272 

- 26 

SDR1K 

♦SSI 

255 

-165 

SDR8007 

♦SOD 

302 

-179 

SF153 

♦Dll 

239 

- 9 

SDA267D 

SSI 

368 

3 

SDA382EN 

♦SSI 

272 

- 27 

SDR1M 

♦SSI 

256 

- 19 

SDR8008 

♦SOD 

302 

-189 

SF154 

♦Dll 

239 

- 33 

SDA267E 

SSI 

368 

41 

SDA382EP 

♦SSI 

272 

- 28 

SDR1N 

♦SSI 

256 

- 84 

SDR8009 

♦SOD 

302 

-212 

SF201 

♦Dll 

238 

- 89 

SDA267F 

SSI 

368 

71 

SDA382FD 

♦SSI 

272 

- 38 

SDR1P 

♦SSI 

256 

- 97 

SE114 

♦ HITJ 

368 

-113 

SF202 

♦ Dll 

238 

-155 

SDA267G 

SSI 

368 

88 

SDA382FN 

♦SSI 

272 

- 39 

SDR1R 

♦SSI 

256 

- 99 

SE114G1 

♦ HITJ 

369 

- 40 

SF203 

♦ Dll 

239 

- 10 

SDA276A 

♦SSI 

361 

149 

SDA382FP 

♦SSI 

272 

- 40 

SDR IS 

♦SSI 

256 

-107 

SE116G1 

♦ HITJ 

369 

- 41 

SF204 

♦Dll 

239 

- 34 

SDA276AF 

SSI 

360 

106 

SDA382GD 

♦SSI 

272 

- 48 

SDR1T 

♦SSI 

256 

-122 

SEA114W 

♦HITJ 

367 

-210 

SF0301 

♦SSEI 

238 

-182 

SDA276B 

♦SSI 

361 

173 

SDA382GN 

♦SSI 

272 

- 49 

SDR1V 

♦SSI 

256 

-127 

SEA116BW 

♦ HITJ 

369 

- 42 

SF0302 

♦SSEI 

239 

- 58 

SDA276BF 

SSI 

360 

134 

SDA382GP 

♦SSI 

272 

- 50 

SDR1W 

♦SSI 

256 

-128 

SEA2601 

♦SSI 

252 

- 64 

SF0304 

♦SSEI 

239 

-164 

SDA276C 

♦SSI 

362 

7 

SDA980-1 

♦SCN 

368 

-201 

SDR2G 

♦SSI 

254 

-161 

SEA2602 

♦SSI 

252 

-182 

SF0306 

♦SSEI 

240 

- 36 

SDA276CF 

SSI 

360 

169 

SDA980.1F 

♦SCN 

368 

-202 


♦SSI 

255 

- 68 

SEA2603 

♦SSI 

253 

- 31 

SF0308 

♦SSEI 

240 

- 74 

SDA276D 

♦SSI 

362 

44 

SDA980-2 

♦SCN 

368 

-218 

SDR2K 

♦SSI 

255 

-166 

SEB114Y 

♦HITJ 

369 

-158 

SF0310 

♦SSEI 

240 

-120 

SDA276DF 

SSI 

360 

204 

SDA980-2F 

♦SCN 

368 

-219 

SDR2M 

♦SSI 

256 

- 20 

SEB116BY 

♦ HITJ 

370 

-187 

SF315 

♦ Dll 

238 

- 62 

SDA276E 

♦SSI 

362 

77 

SDA980-3 

♦SCN 

369 

- 23 

SDR2N 

♦SSI 

256 

- 85 

SEC114Y 

♦ HITJ 

370 

-188 

SF330 

♦Dll 

238 

• 59 

SDA276EF 

SSI 

361 

25 

SDA980-3F 

♦SCN 

369 

- 24 


♦SSI 

252 

- 63 

SEC116BY 

♦ HITJ 

371 

-164 

SF415 

♦ Dll 

238 

- 63 

SDA276F 

♦SSI 

362 

104 

SDA980.4 

♦SCN 

369 

- 36 

SDR3B 

♦SSI 

253 

- 30 


♦SSI 

252 

• 65 

SF425 

♦Dll 

238 

- 57 

SDA276FF 

SSI 

361 

51 

SDA980.4F 

♦SCN 

369 

- 37 

SDR3D 

♦SSI 

254 

- 34 

SER802 

♦SSI 

253 

- 32 

SF461 

♦Dll 

238 

- 94 

SDA276G 

♦SSI 

362 

122 

SDA980.5 

♦SCN 

369 

- 51 

SDR3G 

♦SSI 

254 

-162 

SER803 

♦SSI 

253 

-213 

SF462 

♦Dll 

238 

-161 

SDA276GF 

SSI 

361 

71 

SDA980.5F 

♦SCN 

369 

- 52 

SDR3J 

♦SSI 

255 

- 69 

SER804 

♦SSI 

254 

- 35 

SF515 

♦ Dll 

238 

- 64 

SDA276H 

♦SSI 

360 

23 

SDA980-6 

♦SCN 

369 

- 75 

SDR3K 

♦SSI 

255 

-167 

SER1061 

♦SSI 

252 

- 29 

SF530 

♦ Dll 

238 

- 60 

SDA276J 

♦SSI 

360 

25 

SDA980.6F 

♦ SCN 

369 

- 76 

SDR3M 

♦SSI 

256 

- 21 

SERI 061 B 

♦SSI 

252 

- 66 

SF0606 

♦SSEI 

240 

- 37 

SDA276K 

♦SSI 

360 

27 

SDA980-8 

♦SCN 

369 

- 97 

SDR4G 

♦SSI 

254 

-163 

SER1061S 

♦SSI 

252 

- 30 

SF0608 

♦SSEI 

240 

- 75 

SDA276L 

♦SSI 

360 

29 

SDA980-10 

♦SCN 

369 

-111 


♦SSI 

255 

- 70 

SER6050 

♦SSI 

252 

- 48 

SF0610 

♦SSEI 

240 

-121 

SDA294A 

♦SSI 

372 

83 

SDA985-1 

♦SCN 

368 

-103 

SDR4K 

♦SSI 

255 

-168 

SER6097 

SSI 

251 

-192 

SF3301 

♦Dll 

238 

- 92 

SDA294B 

♦SSI 

372 

84 

SDA985-2 

♦SCN 

368 

-112 

SDR4M 

♦SSI 

256 

- 22 

SER6098 

SSI 

251 

-214 

SF3302 

♦ Dll 

238 

-158 

SDA294C 

♦SSI 

372 

85 

SDA985-3 

♦SCN 

368 

-126 

SDR4N 

♦SSI 

256 

- 86 

SER6100 

♦SSI 

253 

- 15 

SF3303 

Dll 

239 

- 13 

SDA294D 

♦SSI 

372 

87 

SDA985-4 

♦SCN 

368 

-142 

SDR047-01 

♦SSI 


- 14 

SER6150 

♦SSI 

253 

-198 

SF4152 

♦ Dll 

238 

-162 

SDA294E 

♦SSI 

372 

88 

SDA985-5 

♦SCN 

368 

-146 

SDR504 

♦SSI 

254 

-170 

SER8050 

♦SSI 

252 

- 49 

SF4251 

♦ Dll 

238 

- 90 

SDA294F 

♦SSI 

372 

89 

SDA990-1 

♦SCN 

370 

-153 

SDR506 

♦SSI 

255 

- 79 

SER8100 

♦SSI 

253 

- 16 

SF4252 

♦ Dll 

238 

-156 

SDA294G 

♦SSI 

372 

90 

SDA990-1F 

♦SCN 

370 

-149 

SDR508 

♦SSI 

255 

-170 

SER8150 

♦SSI 

253 

-199 

SF4253 

♦ Dll 

239 

- 11 

SDA294H 

♦SSI 

372 

74 

SDA990-2 

♦SCN 

370 

-161 

SDR510 

♦SSI 

256 

- 23 

SER9050 

♦SSI 

252 

- 7 

SF5301 

♦ Dll 

238 

- 93 

SDA294J 

♦SSI 

372 

76 

SDA990.2F 

♦SCN 

370 

-157 

SDR600 

♦SSI 

252 

- 41 

SER9100 

♦SSI 

252 

-192 

SF5302 

♦ Dll 

238 

-159 

SDA294K 

♦SSI 

372 

77 

SDA990.3 

♦SCN 

370 

-174 

SDR601 

♦SSI 

253 

- 6 

SER9150 

♦SSI 

253 

-159 

SF5303 

♦ Dll 

239 

- 14 

SDA294L 

♦SSI 

372 

78 

SDA990-3F 

♦SCN 

370 

-166 

SDR602 

♦SSI 

254 

- 21 

SES5001 

♦ UNI 

252 

- 80 

SF10001 

♦SSEI 

238 

-208 

SDA304A 

♦SSI 

367 

115 

SDA990.4 

♦SCN 

370 

-183 

SDR603 

♦SSI 

254 

-112 

SES5002 

♦UNI 

253 

- 45 

SF10002 

♦SSEI 

239 

- 95 

SDA304B 

♦SSI 

367 

146 

SDA990.4F 

♦SCN 

370 

-180 

SDR604 

♦SSI 

254 

-153 

SES5003 

♦UNI 

254 

- 5 

SF10004 

♦SSEI 

239 

-189 

SDA304C 

♦SSI 

367 

184 

SDA990-5 

♦SCN 

370 

-192 

SDR605 

♦SSI 

255 

- 27 

SES5301 

♦UNI 

252 

- 81 

SF10006 

♦SSEI 

240 

- 42 

SDA304D 

♦SSI 

368 

4 

SDA990-5F 

♦SCN 

370 

-184 

SDR606 

♦SSI 

255 

- 63 

SES5302 

♦UNI 

253 

- 46 

SF10008 

♦SSEI 

240 

- 96 

SDA304E 

♦SSI 

368 

42 

SDA990-6 

♦SCN 

370 

-211 

SDR622/59 

♦SSI 

254 

- 22 

SES5303 

♦UNI 

254 

- 6 

SF10010 

♦SSEI 

240 

-139 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE: 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


■lAlsIstsI 



ikAlasikl 


TYPE No. 






TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

SF10012 


240 

-153 

SGM12S 

M n iiB 


- 97 



272 

- 34 



286 

-205 

SKBB250C1000L5B 

362 -155 

SF15001 

♦SSEI 

238 

-209 

SGM52 

SAKJ 

369 

- 10 

SHGPA80 

♦SEN 

237 

-100 


SGN 




♦SEKG 


SF15002 . 

♦SSEI 

239 

- 96 

SGM52R 

SAKJ 

369 

- 11 

SHGPA100 

♦SEN 

237 

-101 

SI9 

♦SGN 

285 

- 82 

SKBB250C1400 

♦SEKG 

364 - 45 

SF15004 

♦SSEI 

239 

-190 

SGM52S 

SAKJ 

369 

- 12 

SHE10 

♦SSI 

256 

- 78 

SI10 

♦SGN 

402 

- 50 

SKBB250C1500L5B 

362 - 91 

SF15006 

♦SSEI 

240 

- 43 

SH100#B 

♦SELI 

238 

- 39 

SHE10F 

♦SSI 

256 

- 30 

SI10A 

MAL 

402 

-119 


♦SEKG 


SF15008 

♦SSEI 

240 

- 97 

SH101 

♦SELI 

238 

- 40 

SHE10UF 

♦SSI 

256 

- 16 


SGN 



SKBB250C3200-2200 


SF15010 

♦SSEI 

240 

-140 

SH110 

♦SELI 

238 

- 72 

SHE15 

♦SSI 

256 

-121 

SI12 

♦SGN 

406 

- 83 


♦SEKG 

364 - 77 

SF15012 

♦SSEI 

240 

-154 

SH111 

♦SELI 

238 

- 73 

SHE15F 

♦SSI 

256 

-110 

SI12A 

MAL 

406 

- 2 

SKBB250C3701-2201 


SF27501 

♦SSEI 

238 

-210 

SHI 20 

♦SELI 

238 

-113 

SHE15UF 

♦SSI 

256 

-106 

SI15 

♦SGN 

411 

- 90 


♦SEKG 

364 - 78 

SF27502 

♦SSEI 

239 

- 97 

SH200 

♦SELI 

234 

-208 

SHE20 

♦SSI 

256 

-148 

SIB01-01 

FEG 

280 

- 47 

SKBB500-445-4 


366 - 17 

SF27504 

♦SSEI 

239 

-191 

SH200A 

♦ SELI 

234 

-209 

SHE20F 

♦SSI 

256 

-135 

SIB01-02 

FEG 

280 

-135 


♦SEKG 


SF27506 

♦SSEI 

240 

- 44 

SH202 

♦SELI 

234 

-210 

SHE20UF 

♦SSI 

256 

-132 

SIB01-04 

FEG 

281 

- 41 

SKBB500C1000L5B 

362 -153 

SF27508 

♦SSEI 

240 

- 98 

SH202A 

♦ SELI 

234 

-211 

SHE25 

♦SSI 

256 

-169 

SIB01-06 

FEG 

281 

-158 


♦SEKG 


SF27510 

♦SSEI 

240 

-141 

SH212 

♦SELI 

234 

-212 

SHE25F 

♦SSI 

256 

-159 

SIBOI-IO 

FEG 

401 

-152 

SKBB500C1400 

♦SEKG 

364 - 52 

SF27512 

♦SSEI 

240 

-155 

SH212A 

♦SELI 

234 

-213 

SHE25UF 

♦SSI 

256 

-152 

SIGT5 

♦SGN 

353 

- 16 

SKBB500C1500L5B 

362 -125 

SF-1 

SAKJ 

442 

- 74 

SH222 

♦SELI 

234 

-214 

SHE30 

♦SSI 

256 

-186 

SIGT8 

♦SGN 

353 

- 17 


♦SEKG 


SFC330 

♦ Dll 

238 

- 58 

SH222A 

♦SELI 

234 

-215 

SHE30F 

♦SSI 

256 

-175 

SIGT10 

♦SGN 

353 

- 18 

SKBB500C3200-2200 


SFC3301 

♦ Dll 

238 

- 91 

SH242 

♦SELI 

234 

-216 

SHE30UF 

♦SSI 

256 

-171 

SIGT12 

♦SGN 

353 

- 19 


♦SEKG 

364 - 82 

SFC3302 

♦ Dll 

238 

-157 

SH242A 

♦ SELI 

234 

-217 

SHE40 

♦SSI 

256 

-204 

SIGT15 

♦SGN 

353 

- 20 

SKD25-02 

♦SEKG 

372 -100 

SFC3303 

♦ Dll 

239 

- 12 

SH252 

♦SELI 

234 

-218 

SHE40F 

♦SSI 

256 

-196 

SIGT18 

♦SGN 

353 

- 21 

SKD25-04 

♦SEKG 

372 -143 

SFD12 

MISI 

231 

- 52 

SH252A 

♦ SELI 

234 

-219 

SHE40UF 

♦SSI 

256 

-192 

SIGT22 

♦SGN 

353 

- 22 

SKD25-08 

♦SEKG 

372 -175 

SFD037A 

MISI 

231 

- 91 

SH300 

SELI 

235 

-119 

SHE50 

♦SSI 

257 

- 5 

SIGT36 

♦SGN 

353 

- 23 

SKD25-12 

♦SEKG 

372 -208 

SFD103 

MISI 

231 

- 81 

SH300A 

SELI 

235 

-120 

SHE50F 

♦SSI 

256 

-213 

SIGT45 

♦SGN 

353 

- 24 

SKD30-02A1 

♦SEKG 

372 -115 

SFD104 

MISI 

438 

- 61 

SH301 

SELI 

235 

-121 

SHE50UF 

♦SSI 

256 

-207 

SIGTE5 

♦SGN 

353 

- 25 

SKD30-04A1 

♦SEKG 

372 -116 

SFD105 

MISI 

245 

- 21 

SH301A 

SELI 

235 

-122 

SHE60 

♦SSI 

257 

- 18 

SIGTE8 

♦SGN 

353 

- 26 

SKD30-08A1 

♦SEKG 

372 -117 

SFD106 

MISI 

438 

- 62 

SH302 

SELI 

235 

-123 

SHE60F 

♦SSI 

257 

- 11 

SIGTE12 

♦SGN 

353 

- 27 

SKD30-12A1 

♦SEKG 

372 -118 

SFD107 

MISI 

232 

-156 

SH302A 

SELI 

235 

-124 

SHE60UF 

♦SSI 

257 

- 8 

SIGTE15 

♦SGN 

353 

- 28 

SKD30-16A1 

♦SEKG 

372 -119 

SFD108 

MISI 

233 

- 8 

SH-1 

SAKJ 

277 

-146 

SHE80 

♦SSI 

257 

- 41 

SIGTE18 

♦SGN 

353 

- 29 

SKD50-02A3 

♦ SEKG 

372 -134 

SFD108A 

MISI 

233 

-155 

SH-1A 

SAKJ 

277 

-172 

SHE80F 

♦SSI 

257 

- 36 

SIGTE22 

♦SGN 

353 

- 30 

SKD50-04A3 

♦SEKG 

372 -210 

SFD111 

MISI 

231 

- 83 

SH-1B 

SAKJ 

277 

-192 

SHE80UF 

♦SSI 

257 

- 32 

SIGTE36 

♦SGN 

353 

- 31 

SKD50-08A3 

♦SEKG 

373 - 77 

SFD118A 

MISI 

244 

- 87 

SH-1G 

SAKJ 

401 

-108 

SHE100 

♦SSI 

257 

- 60 

SIGTE45 

♦SGN 

353 

- 32 

SKD50-12A3 

♦SEKG 

373 - 87 

SFD121 

MISI 

244 

-119 

SH-1D 

SAKJ 

406 

- 11 

SHE100F 

♦SSI 

257 

- 53 

SJ114G1 

♦HITJ 

369 

- 89 

SKD50-16A3 

♦SEKG 

373 - 88 

SFD122 

MISI 

245 

- 22 

SH-1E 

SAKJ 

409 

- 63 

SHE100UF 

♦SSI 

257 

- 47 

SJ116G1 

♦HITJ 

369 

- 90 

SKD60/04 

♦SEKG 

305 -160 

SFD129B 

MISI 

245 

-119 

SHA394A 

♦SSI 

253 

- 8 

SHF1102 

♦SSI 

254 

- 29 

SK3M3/13 

♦SEKG 

249 

-158 

SKD60/08 

♦SEKG 

305 -162 

SFD142 

MISI 

247 

- 49 

SHA394B 

♦SSI 

253 

-191 

SHF1103 

♦SSI 

254 

-116 

SK3M3/15 

♦SEKG 

249 

-172 

SKD60/12 

♦SEKG 

407 -119 

SFD143 

MISI 

246 

- 52 

SHA394G 

♦SSI 

254 

- 24 

SHF1104 

♦SSI 

254 

-157 

SK4F4/02 

♦SEKG 

259 

-151 

SKD60/16 

♦SEKG 

412 -193 

SG5 

SAKJ 

297 

-142 

SHA395A 

♦SSI 

252 

-205 

SHF1105 

♦SSI 

255 

- 31 

SK4F4/04 

♦SEKG 

260 

-110 

SKD1 00/04 

♦SEKG 

306 -198 

SG5AR 

SAKJ 

297 

-174 

SHA395B 

♦SSI 

253 

-173 

SHF1106 

♦SSI 

255 

- 65 

SK4F4/06 

♦SEKG 

261 

- 28 

SKD1 00/08 

♦SEKG 

306 -201 

SG5AS 

SAKJ 

297 

-175 

SHA395G 

♦SSI 

254 

- 16 

SHF1302 

♦SSI 

254 

- 30 

SK4F4/08 

♦SEKG 

261 

- 93 

SKD100/12 

♦SEKG 

407 -171 

SG5BR 

SAKJ 

297 

-202 

SHA396A 

♦SSI 

254 

- 19 

SHF1303 

♦SSI 

254 

-117 

SK4F4/10 

♦SEKG 

261 

-143 

SKD100/16 

♦SEKG 

413 - 1 

SG5BS 

SAKJ 

297 

-203 

SHA396B 

♦SSI 

254 

-110 

SHF1304 

♦SSI 

254 

-158 

SK4G4/02 

♦SEKG 

259 

-152 

SKDD20/02 

♦SEKG 

295 -205 

SG5FR 

SAKJ 

294 

- 42 

SHA396G 

♦SSI 

254 

-151 

SHF1305 

♦SSI 

255 

- 32 

SK4G4/04 

♦SEKG 

260 

-111 

SKDD20/04 

♦SEKG 

295 -209 

SG5L 

SAKJ 

298 

-204 

SHA396D 

♦SSI 

255 

- 26 

SHF1306 

♦SSI 

255 

- 66 

SK4G4/06 

♦SEKG 

261 

- 29 

SKDD20/06 

♦SEKG 

295 -213 

SG5T 

SAKJ 

300 

- 89 

SHA398A 

♦SSI 

253 

- 9 

SHG2 

♦SSI 

256 

-149 

SK4G4/08 

♦SEKG 

261 

- 94 

SKDD20/08 

♦SEKG 

295 -217 

SG6 

SAKJ 

297 

-143 

SHA398B 

♦SSI 

253 

-192 

SHG2F 

♦SSI 

256 

-141 

SK4G4/10 

♦SEKG 

261 

-144 

SKDD20/10 

♦SEKG 

403 - 78 

SG6AR 

SAKJ 

297 

-176 

SHA398G 

♦SSI 

254 

- 25 

SHG3 

♦SSI 

256 

-187 

SKB 1.2-01 

♦SEKG 

361 

- 86 

SKDD20/12 

♦SEKG 

406 -180 

SG6AS 

SAKJ 

297 

-177 

SHB15 

♦SSI 

248 

- 38 

SHG3F 

♦SSI 

256 

-178 

SKB1.2-02 

♦SEKG 

361 

- 97 

SKE1/01 

♦SEKG 

283 - 40 

SG6BR 

SAKJ 

297 

-204 

SHB15F 

♦SSI 

248 

- 35 

SHG4 

♦SSI 

256 

-205 

SKB1.2-04 

♦SEKG 

361 

-108 

SKE1/04 

♦SEKG 

283 - 45 

SG6BS 

SAKJ 

297 

-205 

SHB15UF 

♦SSI 

248 

- 33 

SHG4F 

♦SSI 

256 

-199 

SKB1.2-08 

♦SEKG 

361 

-115 

SKE1/08 

♦SEKG 

283 - 54 

SG6LR 

SAKJ 

298 

-205 

SHB20 

♦SSI 

248 

- 44 

SHG5 

♦SSI 

257 

- 6 

SKB1.2-12 

♦SEKG 

361 

-121 

SKE1/12 

♦SEKG 

406 - 78 

SG6LS 

SAKJ 

298 

-206 

SHB20F 

♦SSI 

248 

- 41 

SHG5F 

♦SSI 

256 

-218 

SKB2-02L5A 

♦SEKG 

362 

-152 

SKE1/16 

♦SEKG 

412 - 55 

SG53R 

SAKJ 

302 

- 71 

SHB20UF 

♦SSI 

248 

- 39 

SHG6 

♦SSI 

257 

- 19 

SKB2-04L5A 

♦SEKG 

364 

- 34 

SKE2.5/01 

♦SEKG 

287 - 25 

SG53S 

SAKJ 

302 

- 72 

SHB25 

♦SSI 

248 

- 50 

SHG6F 

♦SSI 

257 

- 15 

SKB2-08L5A 

♦SEKG 

364 

- 44 

SKE2.5/04 

♦SEKG 

287 - 66 

SG56R 

SAKJ 

302 

- 92 

SHB25F 

♦SSI 

248 

- 47 

SHM10 

♦SSI 

256 

- 79 

SKB2-12L5A 

♦SEKG 

364 

- 51 

SKE2.5/08 

♦SEKG 

287 -121 

SG56S 

SAKJ 

302 

- 93 

SHB25UF 

♦SSI 

248 

- 45 

SHM10F 

♦SSI 

256 

- 31 

SKB15.02A2 

♦SEKG 

365 

-181 

SKE2.5/12 

♦SEKG 

406 -112 

SG63R 

SAKJ 

303 

-131 

SHB30 

♦SSI 

248 

- 56 

SHM10UF 

♦SSI 

256 

- 17 

SKB15.04A2 

♦SEKG 

368 

- 98 

SKE2.5/16 

♦SEKG 

412 - 72 

SG63S 

SAKJ 

303 

-132 

SHB30F 

♦SSI 

248 

- 53 

SHM15 

♦SSI 

249 

-171 

SKB15-08A2 

♦SEKG 

369 

-131 

SKE4F1/01 

♦SEKG 

249 -146 

SG66R 

SAKJ 

303 

-188 

SHB30UF 

♦SSI 

248 

- 51 

SHM15F 

♦SSI 

249 

-162 

SKB15-12A2 

♦SEKG 

369 

-136 

SKE4F1/02 

♦SEKG 

249 -147 

SG66S 

SAKJ 

303 

-189 

SHB40 

♦SSI 

248 

- 61 

SHM15UF 

♦SSI 

249 

-160 

SKB15-16A2 

♦SEKG 

369 

-139 

SKE4F1/04 

♦SEKG 

249 -149 

SG114G1 

♦HITJ 

369 

- 65 

SHB40F 

♦SSI 

248 

- 58 

SHM20 

♦SSI 

249 

-185 

SKB25-01 

♦SEKG 

365 

- 3 

SKE4F1/06 

♦SEKG 

249 -151 

SG116G1 

♦HITJ 

369 

- 66 

SHB50 

♦SSI 

248 

- 67 

SHM20F 

♦SSI 

249 

-176 

SKB25-02 

♦SEKG 

367 

-170 

SKE4F1/08 

♦SEKG 

249 -153 

SG-5FS 

SAKJ 

294 

- 43 

SHB50F 

♦SSI 

248 

- 64 

SHM20UF 

♦SSI 

249 

-174 

SKB25-04 

♦SEKG 

368 

-191 

SKE4F1/10 

♦SEKG 

249 -157 

SG-5T 

SAKJ 

300 

- 81 

SHB50UF 

♦SSI 

248 

- 62 

SHM25 

♦SSI 

249 

-198 

SKB25-06 

♦SEKG 

369 

-128 

SKE4F2/01 

♦SEKG 

258 -140 

SG-6FS 

SAKJ 

294 

- 44 

SHB60 

♦SSI 

248 

- 73 

SHM25F 

♦SSI 

249 

-189 

SKB25-08 

♦SEKG 

369 

-132 

SKE4F2/02 

♦SEKG 

259 -137 

SGA2C 

SAKJ 

366 

-201 

SHB60F 

♦SSI 

248 

- 70 

SHM25UF 

♦SSI 

249 

-187 

SKB30-01S1 

♦SEKG 

366 

-195 

SKE4F2/04 

♦SEKG 

260 - 95 

SGA3C 

SAKJ 

366 

-203 

SHB60UF 

♦SSI 

248 

- 68 

SHM30 

♦SSI 

249 

-209 

SKB30-02A1 

♦SEKG 

366 

-196 

SKE4F2/06 

♦SEKG 

261 - 14 

SGA5C 

SAKJ 

366 

-205 

SHB80 

♦SSI 

248 

- 79 

SHM30F 

♦SSI 

249 

-202 

SKB30-02S1 

♦SEKG 

366 

-197 

SKE4F2/08 

♦SEKG 

261 - 82 

SGA114W 

♦HITJ 

368 

- 28 

SHB80F 

♦SSI 

248 

- 76 

SHM30UF 

♦SSI 

249 

-200 

SKB30-04A1 

♦SEKG 

369 

- 43 

SKE4F2/10 

♦SEKG 

261 -132 

SGA116BW 

♦HITJ 

369 

- 67 

SHB80UF 

♦SSI 

248 

- 74 

SHM40 

♦SSI 

249 

-220 

SKB30-04S1 

♦SEKG 

366 

-198 

SKE4G1/02 

♦SEKG 

249 -148 

SGA-2 

SAKJ 

366 

-202 

SHB100 

♦SSI 

248 

- 85 

SHM40F 

♦SSI 

249 

-213 

SKB30-06S1 

♦SEKG 

366 

-199 

SKE4G1/04 

♦SEKG 

249 -150 

SGA-4 

♦SAKJ 

366 

-204 

SHB100F 

♦SSI 

248 

- 82 

SHM40UF 

♦SSI 

249 

-211 

SKB30-08A1 

♦SEKG 

369 

-169 

SKE4G1/06 

♦SEKG 

249 -152 

SGA-5 

♦SAKJ 

366 

-206 

SHB100UF 

♦SSI 

248 

- 80 

SHM50 

♦SSI 

250 

- 11 

SKB30-08S1 

♦SEKG 

366 

-200 

SKE4G2/02 

♦SEKG 

259 -138 

SGB2C 

SAKJ 

368 

-127 

SHGDA05 

♦SEN 

237 

- 81 

SHM50F 

♦SSI 

250 

- 3 

SKB30-12A1 

♦SEKG 

370 

-147 

SKE4G2/04 

♦SEKG 

260 - 96 

SGB4C 

SAKJ 

368 

-147 

SHGDA05FR 

♦SEN 

271 

-146 

SHM50UF 

♦SSI 

250 

- 1 

SKB30-16A1 

♦SEKG 

370 

-148 

SKE4G2/06 

♦SEKG 

261 - 15 

SGB5C 

SAKJ 

368 

-161 

SHGDA05HE 

♦SEN 

272 

- 58 

SHM60 

♦SSI 

250 

- 20 

SKB50-02A3 

♦SEKG 

367 

-171 

SKEA1/13 

♦SEKG 

408 -189 

SGB8C 

SAKJ 

368 

-177 

SHGDA10 

♦SEN 

237 

- 82 

SHM60F 

♦SSI 

250 

- 14 

SKB50-04A3 

♦SEKG 

369 

-159 

SKEA1/17 

♦SEKG 

413 -145 

SGB10UF 

♦SSI 

249 

-154 

SHGDA10FR 

♦SEN 

271 

-162 

SHM60UF 

♦SSI 

250 

- 12 

SKB50-08A3 

♦SEKG 

371 

- 8 

SKEA2.5/13 

♦SEKG 

408 -198 

SGB15UF 

♦SSI 

249 

-159 

SHGDA10HE 

♦SEN 

272 

- 70 

SHM80 

♦SSI 

250 

- 29 

SKB50-12A3 

♦SEKG 

371 

-167 

SKEA2.5/17 

♦SEKG 

413 -148 

SGB20UF 

♦SSI 

249 

-173 

SHGDA15HE 

♦SEN 

272 

- 84 

SHM80F 

♦SSI 

250 

- 25 

SKB50-16A3 

♦SEKG 

371 

-168 

SKHM7 

♦SEKG 

425 -207 

SGB25UF 

♦SSI 

249 

-186 

SHGDA20 

♦SEN 

237 

- 83 

SHM80UF 

♦SSI 

250 

- 23 

SKB60/04 

♦SEKG 

304 

- 9 

SKID800/08 

♦SEKG 

312 - 27 

SGB30UF 

♦SSI 

249 

-199 

SHGDA20FR 

♦SEN 

272 

- 8 

SHM100 

♦SSI 

250 

- 38 

SKB60/08 

♦SEKG 

304 

- 10 

SKID800/12 

♦SEKG 

408 -107 

SGB35UF 

♦SSI 

249 

-210 

SHGDA40 

♦SEN 

237 

- 84 

SHM100F 

♦SSI 

250 

- 32 

SKB60/12 

♦SEKG 

407 

- 79 

SKID800/14 

♦SEKG 

410 -141 

SGB114Y 

♦HITJ 

369 

-163 

SHGDA40FR 

♦SEN 

272 

- 20 

SHM100UF 

♦SSI 

250 

- 30 

SKB60/16 

♦SEKG 

412 

-171 

SKID800/16 

♦SEKG 

413 - 85 

SGB116BY 

♦ HITJ 

370 

-206 

SHGDA60 

♦SEN 

237 

- 85 

SHVM5 

♦SET 

423 

-159 

SKBa1.2-13 

♦SEKG 

361 

-122 

SKKD15-02 

SEKG 

297 - 56 

SGB-2 

♦SAKJ 

368 

-128 

SHGDA60FR 

♦SEN 

272 

- 32 

SHVM5F 

♦SET 

250 

- 7 

SKBaB500-445.4 


366 

- 18 

SKKD15-04 

SEKG 

297 - 58 

SGB-4 

♦ SAKJ 

368 

-148 

SHGDA80 

♦SEN 

237 

- 96 

SHVM10 

♦SET 

427 

-120 


♦SEKG 



SKKD15-06 

SEKG 

297 - 60 

SGB-5 

♦SAKJ 

368 

-162 

SHGDA100 

♦SEN 

237 

- 97 

SHVM10F 

♦SET 

250 

- 36 

SKBaB500G1000L5B 

361 

-123 

SKKD15-08 

SEKG 

297 - 62 

SGC114Y 

♦ HITJ 

370 

-207 

SHGNA05 

♦SEN 

237 

- 86 

SHVM15 

♦SET 

429 

- 91 


♦SEKG 



SKKD15-12 

SEKG 

406 -193 

SGC116BY 

♦ HITJ 

371 

-166 

SHGNA05FR 

♦SEN 

271 

-147 

SHVM15F 

♦SET 

250 

- 45 

SKBaB500G1400 


408 

-194 

SKKD15-14 

SEKG 

409 -117 

SGF-2 

♦ SAKJ 

365 

-178 

SHGNA05HE 

♦SEN 

272 

- 59 

SI1 

♦SGN 

283 

-132 


♦SEKG 



SKKD15-16 

SEKG 

412 -109 

SGF-4 

♦ SAKJ 

365 

-190 

SHGNA10 

♦SEN 

237 

- 87 

SI1A 

MAL 

286 

- 29 

SKBaB500G3200-2200 



SKKD46-04 

SEKG 

302 - 81 

SGF-5 

♦ SAKJ 

365 

-201 

SHGNA10FR 

♦SEN 

271 

-163 


SGN 




♦SEKG 

364 

- 81 

SKKD46-06 

SEKG 

302 - 91 

SG15001 

♦ GIG 

286 

- 1 

SHGNA10HE 

♦SEN 

272 

- 71 

SI2 

♦SGN 

283 

-196 

SKBB40G1000L5B 

361 

- 87 

SKKD46-08 

SEKG 

302 -102 

SGI5002 

♦ GIG 

286 

- 36 

SHGNA15HE 

♦SEN 

272 

- 85 

SI2A 

MAL 

286 

- 70 


♦SEKG 



SKKD46-12 

SEKG 

407 - 43 

SGI5003 

♦ GIG 

286 

- 42 

SHGNA20 

♦SEN 

237 

- 88 


SGN 



SKBB40G1400 

♦SEKG 

362 

-151 

SKKD46-14 

SEKG 

409 -159 

SGI5004 

♦GIG 

286 

- 77 

SHGNA20FR 

♦SEN 

272 

- 9 

SI3 

♦SGN 

284 

- 43 

SKBB40G1500L5B 

361 

-178 

SKKD46-16 

SEKG 

412 -150 

SGI5301 

♦GIG 

290 

-120 

SHGNA40 

♦SEN 

237 

- 89 

SI3A 

MAL 

286 

- 93 


♦SEKG 



SKKD81-04 

SEKG 

305 - 47 

SGI5302 

♦GIG 

290 

-146 

SHGNA40FR 

♦SEN 

272 

- 21 


SGN 



SKBB40G3200-2200 

364 

- 62 

SKKD81-06 

SEKG 

305 - 52 

SGI5303 

♦GIG 

290 

-160 

SHGNA60 

♦SEN 

237 

- 90 

SI4 

♦SGN 

284 

- 84 


♦SEKG 



SKKD81-08 

SEKG 

305 - 55 

SGI5304 

♦GIG 

290 

-183 

SHGNA60FR 

♦SEN 

272 

- 33 

SWA 

MAL 

286 

-121 

SKBB40G3701-2201 

364 

- 63 

SKKD81-12 

SEKG 

407 -106 

SGI5401 

♦GIG 

293 

- 69 

SHGNA80 

♦ SEN 

237 

- 98 


SGN 




♦SEKG 



SKKD81-14 

SEKG 

409 -198 

SGI5401C 

♦GIG 

296 

-185 

SHGNA100 

♦ SEN 

237 

- 99 

SI05 

♦SGN 

283 

- 83 

SKBB80-70-4 

♦SEKG 

365 

-193 

SKKD81-16 

SEKG 

412 -184 

SGI5402 

♦GIG 

293 

- 80 

SHGPA05 

♦SEN 

237 

- 91 

SI05A 

MAL 

285 

-215 

SKBB80G1000L5B 

362 

-154 

SKKE15-02 

SEKG 

297 - 57 

SG15402C 

♦GIG 

296 

-197 

SHGPA05FR 

♦ SEN 

271 

-148 


SGN 




♦SEKG 



SKKE15-04 

SEKG 

297 - 59 

SG 15403 

♦GIG 

293 

- 84 

SHGPA05HE 

♦ SEN 

272 

- 60 

SIS 

♦SGN 

284 

-147 

SKBB80G1400 

♦SEKG 

364 

- 35 

SKKE15-06 

SEKG 

297 - 61 

SGI5403C 

♦GIG 

296 

-205 

SHGPA10 

♦SEN 

237 

- 92 

SI5A 

MAL 

286 

-142 

SKBB80G1500L5B 

362 

- 29 

SKKE15-08 

SEKG 

297 - 63 

SG 15404 

♦GIG 

293 

- 93 

SHGPA10FR 

♦SEN 

271 

-164 


SGN 




♦SEKG 



SKKE15-12 

SEKG 

406 -194 

SGI5404C 

♦GIG 

296 

-213 

SHGPA10HE 

♦ SEN 

272 

- 72 

SI6 

♦SGN 

284 

-187 

SKBB80G3200-2200 

364 

- 73 

SKKE15-14 

SEKG 

409 -118 

SGI5601C 

♦GIG 

298 

-112 

SHGPA15HE 

♦ SEN 

272 

- 86 

SI6A 

MAL 

286 

-170 


♦SEKG 



SKKE15-16 

SEKG 

412 -110 

SGI5602C 

♦GIG 

298 

-141 

SHGPA20 

♦ SEN 

237 

- 93 


SGN 



SKBB80G3701-2201 

364 

- 74 

SKKE81-04 

SEKG 

305 - 48 

SGI5603C 

♦GIG 

298 

-167 

SHGPA20FR 

♦SEN 

272 

- 10 

SI7 

♦SGN 

285 

- 14 


♦SEKG 



SKKE81-06 

SEKG 

305 - 53 

SGI5604C 

♦GIG 

298 

-183 

SHGPA40 

♦SEN 

237 

- 94 

SI7A 

MAL 

277 

- 55 

SKBB250-220-4 


366 

- 9 

SKKE81-08 

SEKG 

305 - 56 

SGM12 

SAKJ 

368 

- 95 

SHGPA40FR 

♦SEN 

272 

- 22 

SIS 

♦SGN 

285 

- 48 


♦SEKG 



SKKE81-12 

SEKG 

407 -107 

SGM12R 

SAKJ 

368 

- 96 

SHGPA60 

♦ SEN 

237 

- 95 









SKKE81-14 

SEKG 

409 -199 
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412 

-185 

SKMD20/02 

♦SEKG 

295 

-206 

SKMD20/04 

♦ SEKG 

295 

-210 

SKMD20/06 

♦SEKG 

295 

-214 

SKMD20/08 

♦SEKG 

295 

-218 

SKMD20/10 

♦SEKG 

403 

- 79 

SKMD20/12 

♦SEKG 

406 

-181 

SKN1M20/08 

♦SEKG 

261 

- 96 

SKN1M20/10 

♦SEKG 

261 

-146 

SKN1M20/12 

♦SEKG 

261 

-161 

SKN1M40/08 

♦SEKG 

261 

- 97 

SKN1M40/10 

♦SEKG 

261 

-147 

SKN1M40/12 

♦SEKG 

261 

-162 

SKN1M40/14 

♦SEKG 

261 

-167 

SKN2F17/04 

♦SEKG 

260 

- 34 

SKN2F17/06 

♦SEKG 

260 

-161 

SKN2F17/08 

♦SEKG 

261 

- 49 

SKN2F17/10 

♦SEKG 

261 

-112 

SKN2F50/04 

♦SEKG 

260 

- 66 

SKN2F50/06 

♦SEKG 

260 

-197 

SKN2F50/08 

♦SEKG 

261 

- 58 

SKN2F50/10 

♦SEKG 

261 

-119 

SKN2M 100/04 

♦SEKG 

306 

- 58 

SKN2M 100/06 

♦SEKG 

306 

-108 

SKN2M1 00/08 

♦SEKG 

306 

-160 

SKN2M100/10 

♦SEKG 

404 

- 66 

SKN2M100/12 

♦SEKG 

407 

-152 

SKN2M100/14 

♦SEKG 

410 

- 6 

SKN2M240/02 

♦SEKG 

309 

- 48 

SKN2M240/04 

♦SEKG 

309 

- 59 

SKN2M240/06 

♦SEKG 

309 

- 70 

SKN2M240/08 

♦SEKG 

309 

- 80 

SKN2M240/10 

♦SEKG 

404 

-133 

SKN2M240/12 

♦SEKG 

408 

- 7 

SKN2M400/08 

♦SEKG 

265 

-105 

SKN2M400/10 

♦SEKG 

265 

-106 

SKN2M400/12 

♦SEKG 

265 

-107 

SKN2M400/14 

♦SEKG 

265 

-108 

SKN2M400/15 

♦SEKG 

265 

-109 

SKN2.5/02 

♦ SEKG 

287 

- 38 

SKN2.5/04 

♦SEKG 

287 

- 67 

SKN2.5/08 

♦ SEKG 

287 

-122 

SKN2.5/12 

♦SEKG 

406 

-113 

SKN2.5/16 

♦SEKG 

412 

- 73 

SKN3F20/06 

♦SEKG 

260 

-211 

SKN3F20/08 

♦SEKG 

261 

■ 66 

SKN3F20/10 

♦SEKG 

261 

-123 

SKN3F20/12 

♦SEKG 

261 

-154 

SKN4F20/02 

♦ SEKG 

259 

-139 

SKN4F20/04 

♦SEKG 

260 

- 97 

SKN4F20/06 

♦SEKG 

261 

- 16 

SKN4F40/02 

♦SEKG 

259 

-140 

SKN4F40/04 

♦SEKG 

260 

- 98 

SKN4F40/06 

♦SEKG 

261 

- 17 

SKN4F40/08 

♦SEKG 

261 

- 83 

SKN4M600/12 

♦SEKG 

261 

-163 

SKN4M600/14 

♦SEKG 

261 

-168 

SKN4M600/16 

♦SEKG 

261 

-171 

SKN4M600/18 

♦SEKG 

261 

-172 

SKN4M600/20 

♦ SEKG 

261 

-175 

SKN4M600/22 

♦ SEKG 

261 

-176 

SKN4M600/24 

♦SEKG 

261 

-177 

SKN5/02 

♦ SEKG 

290 

-175 

SKN5/04 

♦SEKG 

291 

- 8 

SKN5/08 

♦ SEKG 

291 

- 70 

SKN5/12 

♦SEKG 

406 

-139 

SKN5/16 

♦SEKG 

412 

- 89 

SKN20/02 

♦SEKG 

298 

-184 

SKN20/04 

♦SEKG 

299 

- 40 

SKN20/08 

♦ SEKG 

299 

-156 

SKN20/12 

♦ SEKG 

406 

-213 

SKN20/14 

♦SEKG 

409 

-131 

SKN20/16 

♦ SEKG 

412 

-123 

SKN26/02 

♦SEKG 

298 

-208 

SKN26/04 

♦ SEKG 

299 

- 61 

SKN26/08 

♦SEKG 

299 

-165 

SKN26/12 

♦SEKG 

406 

-218 

SKN26/14 

♦SEKG 

409 

-133 

SKN26/16 

♦SEKG 

412 

-125 

SKN45/02 

♦SEKG 

302 

-164 

SKN45/04 

♦SEKG 

302 

-200 

SKN45/08 

♦SEKG 

303 

- 23 

SKN45/12 

♦SEKG 

407 

- 51 

SKN45/14 

♦ SEKG 

409 

-163 

SKN45/16 

♦SEKG 

412 

-151 

SKN46/02 

♦SEKG 

302 

-165 

SKN46/04 

♦ SEKG 

302 

-201 

SKN46/08 

♦SEKG 

303 

- 24 

SKN46/12 

♦SEKG 

407 

- 52 

SKN46/14 

♦SEKG 

409 

-164 

SKN46/16 

♦SEKG 

412 

-152 

SKN70/02 

♦SEKG 

305 

-163 

SKN70/04 

♦SEKG 

305 

-167 

SKN70/08 

♦SEKG 

305 

-171 

SKN70/12 

♦SEKG 

407 

-120 

SKN70/14 

♦SEKG 

409 

-208 

SKN70/16 

♦SEKG 

412 

-194 

SKN71/02 

♦SEKG 

305 

-164 

SKN71/04 

♦SEKG 

305 

-168 

SKN71/08 

♦SEKG 

305 

-172 

SKN71/12 

♦SEKG 

407 

-121 

SKN71/14 

♦ SEKG 

409 

-209 

SKN71/16 

♦ SEKG 

412 

-195 

SKN1 00/02 

♦SEKG 

306 

-212 

SKN1 00/04 

♦SEKG 

307 

- 3 

SKN1 00/08 

♦ SEKG 

307 

- 16 

SKN100/12 

♦SEKG 

407 

-174 

SKN100/14 

♦SEKG 

410 

- 23 

SKN100/16 

♦SEKG 

413 

- 2 

SKN 130/02 

♦SEKG 

308 

-117 

SKM1 30/04 

♦SEKG 

308 

•119 

SKN1 30/08 

♦SEKG 

308 

-121 

SKN130/12 

♦SEKG 

407 

-209 

SKN130/14 

♦SEKG 

410 

- 39 


TY PE No. 

130/16 
SKN240/02 
SKN240/04 
SKN240/08 
SKN240/12 
SKN240/14 
SKN240/16 
SKN320/02 
SKN320/04 
SKN320/08 
SKN320/12 
SKN320/14 
SKN320/16 
SKN400/18 
SKN400/24 
SKN400/27 
SKN400/30 
SKN500/02 
SKN500/04 
SKN500/08 
SKN500/12 
SKN500/14 
SKN500/16 
SKN870/04 
SKN870/12 
SKN870/16 
SKN870/24 
SKN870/30 
SKN 1500/04 
SKN1500/12 
SKN1500/16 
SKN1 500/20 
SKN 1500/29 
SKN2000/06 
SKN2000/12 
SKN2000/16 
SKN2000/20 
SKN2000/24 
SKN4000/01 
SKN4000/02 
SKN4000/04 
SKN4000/06 
SKNA2/13 
SKNA2/17 
SKNA4/13 
SKNA4/17 
SKNA20/13 
SKNA20/17 
SKND20/02 
SKND20/04 
SKND20/06 
SKND20/08 
SKND20/10 
SKND20/12 
SKR1M20/08 
SKR1M20/10 
SKR1M20/12 
SKR1M40/08 
SKR1M40/10 
SKR1M40/12 
SKR1M40/14 
SKR2F17/04 
SKR2F17/06 
SKR2F17/08 
SKR2F17/10 
SKR2F50/04 
SKR2F50/06 
SKR2F50/08 
SKR2F50/10 
SKR2M 100/04 
SKR2M 100/06 
SKR2M 100/08 
SKR2M100/10 
SKR2M100/12 
SKR2M100/14 
SKR2M240/02 
SKR2M240/04 
SKR2M240/06 
SKR2M240/08 
SKR2M240/10 
SKR2M240/12 
SKR3F2/10 
SKR3F2/12 
SKR3F20/06 
SKR3F20/08 
SKR3F20/10 
SKR3F20/12 
SKR4F20/02 
SKR4F20/04 
SKR4F20/06 
SKR4F40/02 
SKR4F40/04 
SKR4F40/06 
SKR4F40/08 
SKR20/02 
SKR20/04 
SKR20/08 
SKR20/12 
SKR20/14 
SKR20/16 
SKR26/02 
SKR26/04 
SKR26/08 
SKR26/12 
SKR26/14 
SKR26/16 
SKR45/02 
SKR45/04 
SKR45/08 
SKR45/12 
SKR45/14 
SKR45/16 
SKR46/02 
SKR46/04 


TYPE 

MFRS 


CROSS INDEX 


SKR46/08 

SKR46/12 

SKR46/14 

SKR46/16 

SKR70/02 

SKR70/04 

SKR70/08 

SKR70/12 

SKR70/14 

SKR70/16 

SKR71/02 

SKR71/04 

SKR71/08 

SKR71/12 

SKR71/14 

SKR71/16 

SKR1 00/02 

SKR1 00/04 

SKR1 00/08 

SKR100/12 

SKR100/14 

SKR100/16 

SKR1 30/02 

SKR1 30/04 

SKR1 30/08 

SKR130/12 

SKR130/14 

SKR130/16 

SKR240/02 

SKR240/04 

SKR240/08 

SKR240/12 

SKR240/14 

SKR240/16 

SKR320/02 

SKR320/04 

SKR320/08 

SKR320/12 

SKR320/14 

SKR320/16 

SKS1/01 

SKS1/04 

SKS1/08 

SKS1/12 

SKS1/16 

SKSA1/13 

SKSA1/17 


HMSe 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


303 
♦SEKG 407 
♦SEKG 409 
♦SEKG 412 

♦ SEKG 305 
♦SEKG 305 
♦SEKG 305 
♦SEKG 407 
♦SEKG 409 
♦SEKG 412 
♦SEKG 305 
♦SEKG 305 
♦SEKG 305 
♦SEKG 407 
♦SEKG 409 
♦SEKG 412 
♦SEKG 306 
♦SEKG 306 
♦SEKG 306 
♦SEKG 407 
♦SEKG 410 
♦SEKG 412 
♦SEKG 308 
♦SEKG 308 
♦SEKG 308 
♦SEKG 407 
♦SEKG 410 
♦SEKG 413 
♦SEKG 310 
♦SEKG 310 
♦SEKG 310 
♦SEKG 408 
♦SEKG 410 
♦SEKG 413 
♦SEKG 311 
♦SEKG 310 
♦SEKG 310 
♦SEKG 408 
♦SEKG 410 
♦SEKG 413 
♦SEKG 283 
♦SEKG 283 

♦ SEKG 283 
♦SEKG 406 
♦SEKG 412 

♦ SEKG 408 
♦SEKG 413 


SKV1/2B3000/2700-1.2 

SEKG 1 425 

SKV1/2B6000/5400-0.5 


26 

54 SL15360FR 
166 SL15380 
154 SL30305HE 

165 SL30310HE 

169 SL30315HE 

173 SL30320 

122 SL30320FR 

210 SL30340 
196 SL30340FR 

166 SL30360 

170 SL30360FR 

174 SL30380 

123 , 

211 SL303100 



SEKG 

428 

-214 

SKVA14A150 

♦SEKG 

443 

- 9 

SKVA14A250 

♦SEKG 

443 

- 10 

SKVA14A420 

♦SEKG 

443 

- 11 

SKVA20B130 

♦SEKG 

443 

- 12 

SKVA20B250 

♦SEKG 

443 

- 13 

SKVA20B275 

♦SEKG 

443 

- 14 

SKVA20B420 

♦SEKG 

443 

- 15 

SKVA20B460 

♦SEKG 

443 

- 16 

SKVA20B510 

♦SEKG 

443 

- 17 

SKVA20B550 

♦SEKG 

443 

- 18 

SKVA20B1000 

♦SEKG 

443 

- 19 

SKWD1 500/01 

♦SEKG 

312 

-201 

SKWD1 500/02 

♦SEKG 

312 

-204 

SKWD1 500/04 

♦SEKG 

312 

-209 

SKWD5000/01 

♦SEKG 

313 

-170 

SKWD5000/02 

♦SEKG 

313 

-173 

SKWD5000/04 

♦SEKG 

313 

-178 

SKWD5000/06 

♦SEKG 

313 

-183 

SKWD7000/02 

♦SEKG 

313 

-198 

SKWD7000/04 

♦SEKG 

313 

-199 

SKWD7000/06 

♦SEKG 

313 

-200 

SKXA75M 

♦SEKG 

433 

-118 

SKXA75N 

♦SEKG 

433 

-119 

SKXA100M 

♦SEKG 

433 

-156 

SKXA100N 

♦SEKG 

433 

-157 

SKXA125M 

♦SEKG 

433 

-189 

SKXA125N 

♦SEKG 

433 

-190 

SKXA150M 

♦SEKG 

433 

-198 

SKXA150N 

♦SEKG 

433 

-199 

SKXA75000 

♦SEKG 

433 

-120 

SL8 

CODI 

425 

-219 

SL10 

CODI 

427 

- 22 

SL15 

CODI 

429 

- 24 

SL20 

CODI 

430 

-116 

SL25 

CODI 

431 

- 90 

SL30 

CODI 

432 

- 33 

SL45 

CODI 

432 

•216 

SL1505HE 

♦SEN 

367 

-125 

SL1510FR 

♦SEN 

368 

-122 

SL1510HE 

♦SEN 

367 

-158 

SL1515HE 

♦SEN 

367 

•160 

SL1520 

♦SEN 

369 

- 25 

SL1520FR 

♦SEN 

368 

-138 

SL1540 

♦SEN 

368 

- 99 

SL1540FR 

♦SEN 

368 

-158 

SL1560 

♦SEN 

369 

- 77 

SL1560FR 

♦SEN 

368 

-173 

SL1580 

♦SEN 

369 

- 98 

SL6305HE 

♦SEN 

287 

-171 

SL6310HE 

♦ SEN 

288 

- 9 

SL6315HE 

♦ SEN 

288 

- 57 

SL6320 

♦ SEN 

372 

-120 

SL6320FR 

♦ SEN 

372 

-112 

SL6340 

♦ SEN 

372 

-121 

SL6340FR 

♦ SEN 

372 

-113 

SL6360 

♦ SEN 

372 

-122 

SL6360FR 

♦ SEN 

372 

-114 

SL6380 

♦ SEN 

372 

-123 

SL15100 

♦ SEN 

368 

-100 

SL15320 

♦SEN 

372 

-164 

SL15320FR 

♦ SEN 

372 

-165 

SL15340 

♦ SEN 

372 

-171 

SL15340FR 

♦ SEN 

372 

-172 


nadr 



A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 


Line ITYPE No. MFRS 1 

Pg&Line 1 

-180 

1 

354 

22 

-181 

SLCE11 

♦SCN 

354 

23 

-183 

SLCE11A 

♦SCN 

354 

24 

-19^1 

SLCE12 

♦SCN 

354 

25 

-195 

SLCE12A 

♦SCN 

354 

26 

-196 

SLCE13 

♦SCN 

354 

27 

- 37 

SLCE13A 

♦SCN 

354 

28 

-212 

SLCE14 

♦SCN 

354 

29 

- 3S 

SLCE14A 

♦SCN 

354 

30 

-213 

SLCE15 

♦SCN 

354 

31 

- 42 

SLCE15A 

♦ SCN 

354 

32 

‘2^A 

SLCE16 

♦SCN 

354 

33 

- 43 

SLCE16A 

♦SCN 

354 

34 

^ 19 

SLCE17 

♦SCN 

354 

35 

-211 

SLCE17A 

♦SCN 

354 

36 

- 33 

SLCE18 

♦SCN 

354 

37 

- 34 

SLCE18A 

♦SCN 

354 

38 

- 35 

SLCE20 

♦SCN 

354 

39 

- 36 

SLCE20A 

♦SCN 

354 

40 

- 37 

SLCE22 

♦ SCN 

354 

41 

- 38 

SLCE22A 

♦SCN 

354 

42 

- 39 

SLCE24 

♦SCN 

354 

43 

- 40 

SLCE24A 

♦SCN 

354 

44 

- 41 

SLCE26 

♦SCN 

354 

45 

- 42 

SLCE26A 

♦SCN 

354 

46 

- 43 

SLCE28 

♦SCN 

354 

47 

- 44 

SLCE28A 

♦SCN 

354 

48 

- 45 

SLCE30 

♦ SCN 

354 

49 

- 46 

SLCE30A 

♦SCN 

354 

50 

- 47 

SLCE33 

♦SCN 

354 

51 

- 48 

SLCE33A 

♦SCN 

354 

52 

- 49 

SLCE36 

♦SCN 

354 

53 

- 50 

SLCE36A 

♦SCN 

354 

54 

- 51 

SLCE40 

♦SCN 

354 

55 

- 52 

SLCE40A 

♦SCN 

354 

56 

- 53 

SLCE43 

♦SCN 

354 

57 

- 54 

SLCE43A 

♦SCN 

354 

58 

- 55 

SLCE45 

♦SCN 

354 

59 

- 56 

SLCE45A 

♦SCN 

354 

60 

- 57 

SLCE48 

♦SCN 

354 

61 

- 58 

SLCE48A 

♦SCN 

354 

62 

- 59 

SLCE51 

♦SCN 

354 

63 

- 60 

SLCE51A 

♦SCN 

354 

64 

- 61 

SLCE54 

♦SCN 

354 

65 

- 62 

SLCE54A 

♦SCN 

354 

66 

- 63 

SLCE58 

♦SCN 

354 

67 

- 64 

SLCE58A 

♦SCN 

354 

68 

- 65 

SLCE60 

♦SCN 

354 

69 

- 66 

SLCE60A 

♦SCN 

354 

70 

- 67 

SLCE64 

♦SCN 

354 

71 

- 68 

SLCE64A 

♦SCN 

354 

72 

- 69 

SLCE70 

♦SCN 

354 

73 

- 7C 

SLCE70A 

♦SCN 

354 

74 

- 71 

SLCE75 

♦SCN 

354 

75 

- 72 

SLCE75A 

♦SCN 

354 

76 

- 73 

SLCE80 

♦SCN 

354 

77 

- 74 

SLCE80A 

♦SCN 

354 

78 

- 75 

SLCE90 

♦SCN 

354 

79 

- 76 

SLCE90A 

♦SCN 

354 

80 

- 77 

SLCE100 

♦SCN 

354 

81 

- 78 

SLCE100A 

♦SCN 

354 

82 

- 79 

SLCE110 

♦SCN 

354 

83 

- 80 

SLCE110A 

♦SCN 

354 

84 

- 81 

SLCE120 

♦SCN 

354 

85 

- 82 

SLCE120A 

♦ SCN 

354 

86 

- 83 

SLCE130 

♦SCN 

354 

87 

- 84 

SLCE130A 

♦SCN 

354 

88 

- 85 

SLCE150 

♦SCN 

354 

89 

- 86 

SLCE150A 

♦SCN 

354 

90 

- 87 

SLCE160 

♦SCN 

354 

91 

- 88 

SLCE160A 

♦SCN 

354 

92 

- 89 

SLCE170 

♦SCN 

354 

93 

- 90 

SLCE170A 

♦SCN 

354 

94 

- 91 

SLD1 

♦SOD 

412 

51 

- 92 

SLD1U 

♦SOD 

401 

131 

- 93 

SLD1V 

♦SOD 

401 

138 

- 94 

SLD1.2S 

♦SOD 

406 

1 

- 95 

SLD1.5S 

♦SOD 

411 

46 

- 96 

SLD1.5TS 

♦SOD 

411 

47 

- 97 

SLD1.5U 

♦SOD 

411 

53 

- 98 

SLD1.5V 

♦SOD 

411 

48 

- 99 

SLD1.6S 

♦ SOD 

412 

23 

-100 

SLD1.8T 

♦SOD 

413 

205 

-101 

SLD1.8TS 

♦SOD 

413 

206 

-102 

SLD2 

♦SOD 

415 

56 

-103 

SLD2S 

♦SOD 

415 

21 

-104 

SLD2U 

♦SOD 

415 

27 

-105 

SLD2V 

♦SOD 

415 

22 

-106 

SLD2.4S 

♦SOD 

417 

1 

-107 

SLD2.4T 

♦SOD 

417 

2 

-108 

SLD2.4TS 

♦SOD 

417 

3 

-109 

SLD2.4V 

♦SOD 

417 

4 

-110 

SLD2.8S 

♦SOD 

418 

161 

- 1 

SLD3 

♦SOD 

419 

139 

- 2 

SLD3U 

♦SOD 

419 

111 

- 3 

SLD3V 

♦SOD 1 

419 

97 

- 4 

SLD3.6T 

♦SOD I 

421 

10 

- 5 

SLD3.6TS 

♦SOD 

421 

11 

- 6 

SLD4 

SOD 

421 

220 

- 7 

SLD4V 

♦SOD 

421 

183 

- 8 

SLD4VS 

♦SOD 

421 

170 

- 9 

SLD4.8T 

♦SOD 

423 

25 

- 10 

SLD4.8TS 

♦SOD 

423 

26 

- 11 

SLD5 

♦SOD 

423 

194 

- 12 

SLD5U 

♦SOD 

423 

136 

- 13 

SLD6 

SOD 

424 

214 

- 14 

SLD6T 

♦SOD 

424 

169 

- 15 

SLD6V 

♦SOD 

424 

180 

- 16 

SLD6VS 

♦SOD 

424 

170 

- 17 

SLD7 

SOD 

425 

99 

- 18 

SLD7.2T 

♦SOD 

425 

127 

- 19 

SLD7.2TS 

♦SOD 

425 

128 

• 20 

SLD8 

SOD 

426 

88 

• 21 

SL D8T 

♦SOD 

426 

39 


144 










1. TYPE No. CROSS INDEX IN TYPE NUi'.IBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 



S 

■I 

n 



■yiiasta 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

SLD8V 

♦ SOD 

426 

- 40 

SM04PCN026 

WESB 

263 

-102 


ORIJ 

282 

- 59 

SNR-D100K3 

mmsm 

359 

- 24 

SDDTPF50 

♦SOD 


- 45 

SLD9 

SOD 

426 

-177 

SM04PCN046 

WESB 

263 

-181 

SMB10 

ORIJ 

401 

-186 

SNR-D100K15 

♦SAKJ 

359 

- 25 

SODTPF60 

♦ SOD 

425 

- 21 

SLD10 

SOD 

427 

-145 

SM04PCN074 

WESB 

263 

-183 

SN113 

♦SEKG 

412 

- 45 

SNR-D120K1 

♦ SAKJ 

359 

- 26 

SODTPF70 

♦SOD 

425 

-120 

SLD10V 

♦ SOD 

427 

- 87 

SM04PCN076 

WESB 

263 

-182 

SNR.7A75K 

SAKJ 

440 

- 87 

SNR-D120K6 

♦ SAKJ 

359 

- 27 

SODTPF80 

♦ SOD 

426 

-117 

SLD10VS 

♦ SOD 

427 

- 76 

SM04PHN170 

WESB 

266 

- 2 

SNR-7A95K 

SAKJ 

440 

- 88 

SNR-D150K1 

♦ SAKJ 

359 

- 28 

SODTPF90 

♦ SOD 

426 

-194 

SLD11 

SOD 

428 

- 19 

SM05-16FR 

ORIJ 

251 

- 33 

SNR-7A115K 

SAKJ 

440 

- 89 

SNR-D150K8 

♦ SAKJ 

359 

- 29 

SODTPF100 

♦SOD 

427 

-206 

SLD12 

♦ SOD 

428 

-124 

SM05A16FR 

ORIJ 

251 

- 31 

SNR-7A130K 

SAKJ 

440 

- 90 

SNR-D180K1 

♦ SAKJ 

359 

- 30 

SODTPF150 

♦ SOD 

429 

-160 

SLD12T 

♦ SOD 

428 

- 84 

SM06CXC170 

WESB 

266 

- 3 

SNR-7A150K 

SAKJ 

440 

- 91 

SNR-D180K10 

♦ SAKJ 

359 

- 31 

SODTPF200 

♦SOD 

430 

-210 

SLD12U 

♦ SOD 

428 

- 75 

SM06CXC220 

♦WESB 

268 

- 3 

SNR-7A175K 

SAKJ 

440 

- 92 

SODSLD1 

SOD 

412 

- 77 

SODTPF250 

♦ SOD 

431 

-174 

SLD14T 

♦SOD 

428 

-206 

SM06CXC724 

♦WESB 

268 

- 84 

SNR-7A250K 

SAKJ 

440 

- 93 

SODSLD2 

SOD 

415 

- 76 

SODTPF300 

♦SOD 

432 

-102 

SLD14U 

♦ SOD 

428 

-201 

SM06PCN024 

♦WESB 

263 

-106 

SNR-7A275K 

SAKJ 

440 

- 94 

SODSLD3 

SOD 

419 

-159 

SODTPF350 

♦SOD 

432 

-147 

SLD15 

SOD 

429 

-111 

SM06PCN074 

WESB 

263 

-196 

SNR-7A300K 

SAKJ 

440 

- 95 

SODSLD3FS 

SOD 

256 

-179 

SODTPF400 

♦SOD 

432 

-206 

SLD16T 

♦ SOD 

429 

-202 

SM06PHN170 

WESB 

266 

- 4 

SNR-7D18L 

SAKJ 

440 

- 96 

SODSLD4 

SOD 

422 

- 22 

SODTPF450 

♦SOD 

433 

- 31 

SLD16U 

♦ SOD 

429 

-197 

SM08CXC170 

♦WESB 

266 

- 6 

SNR-7D22L 

SAKJ 

440 

- 97 

SODSLD4FS 

SOD 

256 

-200 

SODTPF500 

♦SOD 

433 

- 80 

SLD18U 

♦SOD 

430 

- 54 

SM08CXC220 

WESB 

268 

- 11 

SNR-7D24L 

SAKJ 

440 

- 98 

SODSLD5 

♦SOD 

424 

- 19 

SODTPF750 

♦SOD 

433 

-114 

SLD20 

♦ SOD 

430 

-179 

SM08CXC724 

♦WESB 

268 

- 85 

SNR-7D27L 

SAKJ 

440 

- 99 

SODSLD5FS 

♦SOD 

256 

-219 

SODTPF1000 

♦SOD 

433 

-153 

SLD20U 

♦SOD 

430 

-142 

SM08PCN024 

♦WESB 

263 

-109 

SNR-7D33K 

SAKJ 

440 

-100 

SODSLD6 

♦SOD 

425 

- 9 

SODTPF1200 

♦SOD 

433 

-180 

SLD22U 

♦SOD 

431 

- 22 

SM08PCN074 

WESB 

263 

-199 

SNR-7D39K 

SAKJ 

440 

-101 

SODSLD6FS 

♦SOD 

257 

- 16 

SODTPH16 

♦SOD 

412 

- 99 

SLD24U 

♦SOD 

431 

- 55 

SM08PHN170 

WESB 

266 

- 5 

SNR-7D47K 

SAKJ 

440 

-102 

SODSLD7 

♦SOD 

425 

-111 

SODTPH20 

♦SOD 

415 

-110 

SLD25 

SOD 

431 

-143 

SM8 

CODI 

426 

- 26 

SNR-7D56K 

SAKJ 

440 

-103 

SODSLD7FS 

♦SOD 

257 

- 22 

SODTPH30 

♦ SOD 

419 

-183 

SLD26U 

♦SOD 

431 

-183 

SM10#C 

CODI 

427 

- 52 

SNR-7D68K 

SAKJ 

440 

-104 

SODSLD8 

♦SOD 

426 

-106 

SODTPH40 

♦SOD 

422 

- 40 

SLD28U 

♦SOD 

431 

-212 

SM10CXC170 

♦ WESB 

266 

- 8 

SNR-7D82K 

SAKJ 

440 

-105 

SODSLD8FS 

♦SOD 

257 

- 38 

SODTPH50 

♦ SOD 

424 

- 46 

SLD30 

♦SOD 

432 

- 75 

SM10CXC220 

WESB 

268 

- 19 

SNR-7D100K 

SAKJ 

440 

-106 

SODSLD9 

♦SOD 

426 

-185 

SODTPH60 

♦SOD 

425 

- 22 

SLD30U 

♦SOD 

432 

- 49 

SM10CXC724 

♦WESB 

268 

- 86 

SNR-14A75I< 

SAKJ 

440 

-107 

SODSLD9FS 

♦SOD 

257 

- 44 

SODTPH70 

♦SOD 

425 

-121 

SLD35 

SOD 

432 

-130 

SM10PCN024 

♦WESB 

263 

-113 

SNR-1 4A95K 

SAKJ 

440 

-108 

SODSLD10 

♦SOD 

427 

-186 

SODTPH80 

♦SOD 

426 

-118 

SLD40 

SOD 

432 

-184 

SM10PCN074 

WESB 

263 

-201 

SNR-14A115K 

SAKJ 

440 

-109 

SODSLD10FS 

♦SOD 

257 

- 56 

SODTPH90 

♦SOD 

426 

-195 

SLD45 

SOD 

433 

- 14 

SM10PHN170 

WESB 

266 

- 7 

SNR-14A130K 

SAKJ 

440 

-110 

SODSLD11, 

♦SOD 

428 

- 21 

SODTPH100 

♦SOD 

427 

-207 

SLD50 

SOD 

433 

- 60 

SM12CXC170 

WESB 

266 

- 9 

SNR-14A150K 

SAKJ 

441 

- 1 

SODSLD12 

♦SOD 

428 

-145 

SODTPH150 

♦SOD 

429 

-161 

SLD75 

SOD 

429 

- 84 

SM12CXC174 

WESB 

266 

- 10 

SNR-14A175K 

SAKJ 

441 

- 2 

SODSLD15 

♦ SOD 

429 

-146 

SODTPH200 

♦SOD 

430 

-211 

SLD100 

SOD 

433 

-137 

SM12CXC220 

WESB 

268 

- 27 

SNR-14A250K 

SAKJ 

441 

- 3 

SODSLD15FS 

♦ SOD 

257 

- 70 

SODTPH250 

♦SOD 

431 

-175 

SLD120 

SOD 

433 

-164 

SM12CXC724 

♦WESB 

268 

- 87 

SNR-14A275K 

SAKJ 

441 

- 4 

SODSLD20 

♦ SOD 

430 

-194 

SODTPH300 

♦ SOD 

432 

-103 

SLDHV1 

SOD 

412 

- 20 

SM12PHN174 

♦WESB 

266 

- 11 

SNR-1 4A300K 

SAKJ 

441 

- 5 

SODSLD20FS 

♦ SOD 

257 

- 74 

SODTPH350 

♦SOD 

432 

-148 

SLDHV2 

SOD 

415 

- 28 

SM14CXC174 

WESB 

266 

- 12 

SNR-14A320K 

SAKJ 

441 

- 6 

SODSLD25 

♦ SOD 

431 

-163 

SODTPH400 

♦ SOD 

432 

-207 

SLDHV3 

SOD 

419 

-112 

SM14CXC220 

WESB 

268 

- 34 

SNR-1 4A420K 

SAKJ 

441 

- 7 

SODSLD25FS 

♦ SOD 

257 

- 76 

SODTPH450 

♦SOD 

433 

- 32 

SLDHV4 

SOD 

421 

-195 

SM14CXC224 

WESB 

268 

- 37 

SNR-1 4A460K 

SAKJ 

441 

- 8 

SODSLD30 

♦ SOD 

432 

- 90 

SODTPH500 

♦SOD 

433 

- 81 

SLDHV5 

SOD 

423 

-137 

SM14CXC724 

♦WESB 

268 

- 88 

SNR-1 4A480K 

SAKJ 

441 

- 9 

SODSLD30FS 

♦ SOD 

257 

- 78 

SODTPH750 

♦SOD 

433 

-115 

SLDHV6 

SOD 

424 

-185 

SM14PHN174 

WESB 

266 

- 13 

SNR-1 4A51 OK 

SAKJ 

441 

- 10 

SODSLD35 

♦SOD 

432 

-139 

SODTPH1000 

♦ SOD 

433 

-154 

SLDHV7 

SOD 

425 

- 83 

SM15 

CODI 

429 

- 39 

SNR-1 4A550K 

SAKJ 

441 

- 11 

SODSLD35FS 

♦SOD 

257 

- 79 

SODTPH1200 

♦ SOD 

433 

-181 

SLDHV8 

SOD 

426 

- 55 

SM16CXC174 

WESB 

266 

- 14 

SNR-1 4A575K 

SAKJ 

441 

- 12 

SODSLD40 

♦ SOD 

432 

-197 

SP5 

CODI 

423 

- 72 

SLDHV9 

SOD 

426 

-165 

SM16CXC220 

WESB 

268 

- 42 

SNR-14D18L 

SAKJ 

441 

- 13 

SODSLD40FS 

♦ SOD 

257 

- 80 

SP5F 

CODI 

241 

-210 

SLDHV10 

SOD 

427 

- 90 

SM16CXC224 

WESB 

268 

- 47 

SNR-1 4D22L 

SAKJ 

441 

- 14 

SODSLD45 

♦SOD 

433 

- 23 

SP6 

CODI 

424 

-125 

SLDHV15 

SOD 

429 

- 66 

SM16CXC724 

♦WESB 

268 

- 89 

SNR-1 4D24L 

SAKJ 

441 

- 15 

SODSLD45FS 

♦ SOD 

257 

- 81 

SP6F 

CODI 

242 

- 4 

SLDHV20 

SOD 

430 

-156 

SM16CXC924 

♦WESB 

268 

- 90 

SNR-1 4D27L 

SAKJ 

441 

- 16 

SODSLD50 

♦SOD 

433 

- 72 

SP7 

CODI 

425 

- 62 

SLDHV25 

SOD 

431 

-119 

SM16PHN174 

WESB 

266 

- 15 

SNR-1 4D33K 

SAKJ 

441 

- 17 

SODSLD50FS 

♦SOD 

257 

- 82 

SP7F 

CODI 

242 

- 15 

SLDHV30 

SOD 

432 

- 60 

SM18CXC174 

WESB 

266 

- 16 

SNR-1 4D39K 

SAKJ 

441 

- 18 

SODSLD75 

SOD 

433 

-107 

SP8 

CODI 

426 

- 5 

SLDHV35 

SOD 

432 

-125 

SM18CXC224 

WESB 

268 

- 54 

SNR-1 4D47K 

SAKJ 

441 

- 19 

SODSLD100 

SOD 

433 

-146 

SP8F 

CODI 

242 

- 28 

SLDHV40 

SOD 

432 

-173 

SM18CXC724 

♦WESB 

268 

- 92 

SNR-1 4D56K 

SAKJ 

441 

- 20 

SODSLD120 

SOD 

433 

-173 

SP9 

CODI 

426 

-154 

SLDHV45 

SOD 

433 

- 5 

SM18CXC924 

♦WESB 

268 

- 93 

SNR-1 4D68K 

SAKJ 

441 

- 21 

SODSPC1 

SOD 

412 

- 94 

SP9F 

CODI 

242 

- 34 

SLDHV50 

SOD 

433 

- 51 

SM18PHN174 

WESB 

266 

- 17 

SNR-1 4D82K 

SAKJ 

441 

• 22 

SODSPC2 

SOD 

415 

-106 

SP10 

CODI 

427 

- 29 

SLDHV75 

SOD 

433 

- 90 

SM20#C 

CODI 

430 

-131 

SNR-1 4D100K 

SAKJ 

441 

- 23 

SODSPC3 

SOD 

419 

-178 

SP10F 

CODI 

242 

- 52 

SLDHV100 

SOD 

433 

-128 

SM20CXC174 

WESB 

266 

- 18 

SNR-20A130K 

SAKJ 

441 

- 24 

SODSPC4 

SOD 

422 

- 36 

SP11 

CODI 

428 

- 2 

SLDHV120 

SOD 

433 

-158 

SM20CXC224 

WESB 

268 

- 61 

SNR-20A150K 

SAKJ 

441 

- 25 

SODSPC5 

SOD 

424 

- 42 

SP11F 

CODI 

242 

- 60 

SLDV 

♦SOD 

279 

-113 

SM20CXC924 

♦WESB 

268 

- 96 

SNR-20A175K 

SAKJ 

441 

- 26 

SODSPC6 

SOD 

425 

- 15 

SP12 

CODI 

428 

- 49 

SLD.8S 

♦SOD 

279 

-126 

SM20PHN174 

WESB 

266 

- 19 

SNR-20A250K 

SAKJ 

441 

- 27 

SODSPC7 

SOD 

425 

-117 

SP12F 

CODI 

242 

- 75 

SLF8 

CODI 

242 

- 27 

SM21CXC224 

WESB 

268 

- 64 

SNR-20A275K 

SAKJ 

441 

- 28 

SODSPC8 

SOD 

426 

-112 

SP13 

CODI 

428 

-161 

SLF10 

CODI 

242 

- 51 

SM22CXC924 

♦WESB 

268 

-104 

SNR-20A300K 

SAKJ 

441 

- 29 

SODSPC9 

SOD 

426 

-189 

SP15 

CODI 

429 

-167 

SLF15 

CODI 

242 

- 94 

SM24CXC924 

♦WESB 

268 

-114 

SNR-20A320K 

SAKJ 

441 

- 30 

SODSPC10 

SOD 

427 

-195 

SP20 

CODI 

430 

-214 

SLF20 

CODI 

242 

-119 

SM25 

CODI 

431 

-103 

SNR-20A420K 

SAKJ 

441 

- 31 

SODSPC15 

SOD 

429 

-152 

SP25 

CODI 

431 

-178 

SLF25 

CODI 

242 

-130 

SM25CXC924 

♦WESB 

268 

-120 

SNR-20A460K 

SAKJ 

441 

- 32 

SODSPC20 

SOD 

430 

-203 

SP25F 

♦VMI 

417 

-138 

SLF30 

CODI 

242 

-138 

SM30 

♦SET 

278 

-111 

SNR-20A480K 

SAKJ 

441 

- 33 

SODSPC25 

SOD 

431 

-168 

SP50F 

♦VMI 

423 

-160 

SLF40 

CODI 

242 

-147 

SM30#C 

CODI 

432 

- 43 

SNR-20A510K 

SAKJ 

441 

- 34 

SODSPC30 

SOD 

432 

- 97 

SP50S 

♦VMI 

423 

-161 

SLF45 

CODI 

242 

-151 

SM40 

♦SET 

421 

-219 

SNR-20A550K 

SAKJ 

441 

- 35 

SODSPC35 

SOD 

432 

-144 

SP75F 

♦VMI 

425 

-163 

SM01PCN013 

WESB 

263 

- 91 

SM45 

CODI 

433 

- 2 

SNR-20A575K 

SAKJ 

441 

- 36 

SODSPC40 

SOD 

432 

-203 

SP75S 

♦VMI 

425 

■164 

SM01PCN026 

WESB 

263 

- 92 

SM50 

♦SET 

423 

-193 

SNR-A95L8 

♦SAKJ 

358 

- 85 

SODSPC45 

SOD 

433 

- 28 

SP100F 

♦VMI 

427 

-121 

SM01PCN046 

WESB 

263 

-167 

SM75 

♦SET 

425 

-183 

SNR-A130L2 

♦SAKJ 

358 

- 86 

SODSPC50 

SOD 

433 

- 76 

SP100S 

♦VMI 

427 

-122 

SM01PCN076 

WESB 

263 

-168 

SMI 00 

♦SET 

427 

-152 

SNR-A130L10 

♦SAKJ 

358 

- 87 

SODSPC75 

SOD 

433 

-111 

SP125F 

♦VMI 

428 

-111 

SMI -02 

ORIJ 

280 

-156 

SM205A 

SELI 

236 

- 35 

SNR-A130L20 

♦SAKJ 

358 

- 88 

SODSPC100 

SOD 

433 

-150 

SP125S 

♦VMI 

428 

-112 

SM1-02FR 

ORIJ 

250 

-155 

SM210A 

SELI 

236 

- 36 

SNR-A150L2 

♦SAKJ 

358 

- 89 

SODSPC120 

SOD 

433 

-177 

SP150F 

. ♦VMI 

429 

- 92 

SM1-04FR 

ORIJ 

250 

-189 

SM215A 

SELI 

236 

- 37 

SNR-A150L10 

♦SAKJ 

358 

- 90 

SODSPF16 

♦SOD 

412 

- 95 

SP150S 

♦VMI 

429 

- 93 

SMI -08 

ORIJ 

282 

- 48 

SM4001 

♦ Dll 

279 

-219 

SNR-A150L20 

♦SAKJ 

358 

- 91 

SODSPF20 

♦SOD 

415 

-107 

SP200F 

♦VMI 

430 

-173 

SM1-08FR 

ORIJ 

251 

- 14 

SM4002 

♦ Dll 

280 

- 59 

SNR-A250L4 

♦SAKJ 

358 

- 92 

SODSPF30 

♦SOD 

419 

-179 

SP200S 

♦VMI 

430 

-174 

SM1-10FR 

ORIJ 

251 

- 20 

SM4003 

♦ Dll 

280 

-147 

SNR-A250L20 

♦SAKJ 

358 

- 93 

SODSPF40 

♦SOD 

422 

- 37 

SP250F 

♦VMI 

431 

-136 

SMI-12 

ORIJ 

406 

- 50 

SM4004 

♦ Dll 

281 

- 55 

SNR-A250L40 

♦SAKJ 

358 

- 94 

SODSPF50 

♦ SOD 

424 

- 43 

SP250S 

♦VMI 

431 

-137 

SM1A01Z 

ORIJ 

280 

- 67 

SM4005 

♦ Dll 

281 

-172 

SNR-A275L4 

♦SAKJ 

358 

- 95 

SODSPF60 

♦SOD 

425 

- 16 

SPA25(M) 

♦ UNI 

272 

-183 

SM1A02FR 

ORIJ 

250 

-156 

SM4006 

♦ Dll 

282 

- 44 

SNR-A275L20 

♦SAKJ 

358 

- 96 

SODSPF70 

♦SOD 

425 

-118 

SPB25(M) 

♦ UNI 

272 

-186 

SM1A04FR 

ORIJ 

250 

-190 

SM4007 

♦ Dll 

401 

-170 

SNR-A275L40 

♦SAKJ 

358 

- 97 

SODSPF80 

♦ SOD 

426 

-113 

SPC1 

SOD 

412 

- 69 

SM1A04Z 

ORIJ 

281 

- 62 

SM4933 

♦ Dll 

257 

-178 

SNR-A300L4 

♦SAKJ 

358 

- 98 

SODSPF90 

♦SOD 

426 

-190 

SPC2 

SOD 

415 

■ 69 

SM1A06 

ORIJ 

281 

-178 

SM4934 

♦ Dll 

258 

-100 

SNR-A320L20 

♦SAKJ 

358 

- 99 

SODSPF100 

♦ SOD 

427 

-196 

SPC3 

SOD 

419 

-151 

SM1A06FR 

ORIJ 

250 

-218 

SM4935 

♦ Dll 

259 

- 99 

SNR-A320L40 

♦SAKJ 

358 

-100 

SODSPF150 

♦SOD 

429 

-153 

SPC4 

SOD 

422 

- 13 

SM1A08 

ORIJ 

282 

- 49 

SM4936 

♦ Dll 

260 

- 68 

SNR-A420L20 

♦SAKJ 

358 

-101 

SODSPF200 

♦SOD 

430 

-205 

SPC5 

SOD 

424 

- 2 

SM1A08FR 

ORIJ 

251 

- 10 

SM4937 

♦ Dll 

260 

-199 

SNR-A420L40 

♦SAKJ 

358 

-102 

SODSPF250 

♦SOD 

431 

-169 

SPC6 

SOD 

425 

- 6 

SM1A10 

ORIJ 

401 

-175 

SM-1-01Z 

ORIJ 

280 

- 77 

SNR-A460L20 

♦SAKJ 

358 

-103 

SODSPF300 

♦SOD 

432 

- 98 

SPC7 

SOD 

425 

-107 

SM1A10FR 

ORIJ 

251 

- 18 

SM-1-02FRA 

ORIJ 

241 

- 81 

SNR-A460L40 

♦SAKJ 

358 

-104 

SODSPF350 

♦SOD 

432 

-145 

SPC8 

SOD 

426 

- 99 

SM1A12 

ORIJ 

406 

- 51 

SM-1-02Z 

ORIJ 

280 

-171 

SNR-A480L40 

♦SAKJ 

358 

-105 

SODSPF400 

♦SOD 

432 

-204 

SPC9 

SOD 

426 

-182 

SM1A12FR 

ORIJ 

251 

- 22 

SM-1-04FRA 

ORIJ 

241 

- 90 

SNR-A480L80 

♦SAKJ 

358 

- 84 

SODSPF450 

♦SOD 

433 

- 29 

SPC10 

SOD 

427 

-174 

SMI. 5-02 

ORIJ 

283 

-203 

SM-1-04Z 

ORIJ 

281 

- 77 

SNR-A510L40 

♦SAKJ 

358 

-106 

SODSPF500 

♦SOD 

433 

- 77 

SPC15 

SOD 

429 

-133 

SM1.5-02FR 

ORIJ 

250 

-157 

SM-1-06FRA 

ORIJ 

241 

- 99 

SNR-A510L80 

♦SAKJ 

358 

-107 

SODSPF750 

♦SOD 

433 

-112 

SPC20 

SOD 

430 

-188 

SMI. 5-04 

ORIJ 

284 

- 90 

SM-1-08FRA 

ORIJ 

241 

-107 

SNR-A550L40 

♦SAKJ 

358 

-108 

SODSPF1000 

♦SOD 

433 

-151 

SPC25 

SOD 

431 

-155 

SM1.5-04FR 

ORIJ 

250 

-191 

SM-1-10FRA 

ORIJ 

241 

-125 

SNR-A550L80 

♦SAKJ 

358 

-109 

SODSPF1200 

♦ SOD 

433 

-178 

SPC25#B(M) 

♦ UNI 

272 

-187 

SMI. 5-08 

ORIJ 

285 

- 54 

SM-1A-01Z 

ORIJ 

280 

- 68 

SNR-A575L40 

♦SAKJ 

358 

-110 

SODSPS16 

♦ SOD 

412 

-112 

SPC30 

SOD 

432 

- 85 

SM1.5-08FR 

ORIJ 

251 

- 15 

SM-1A-02 

ORIJ 

280 

-172 

SNR-A575L80 

♦SAKJ 

359 

- 1 

SODSPS20 

♦SOD 

415 

-122 

SPC35 

SOD 

432 

-134 

SMI. 5-10 

ORIJ 

402 

- 57 

SM-1A-02FR 

ORIJ 

250 

-139 

SNR-A1000L80 

♦SAKJ 

359 

- 2 

SODSPS30 

♦ SOD 

419 

-188 

SPC40 

SOD 

432 

-191 

SM1.5-10FR 

ORIJ 

251 

- 21 

SM-1A-02Z 

ORIJ 

280 

-157 

SNR-A1000L160 


359 

- 3 

SODSPS40 

♦ SOD 

422 

- 43 

SPC45 

SOD 

433 

- 19 

SM02CXC170 

WESB 

265 

-182 

SM-1A-04 

ORIJ 

281 

- 78 


♦SAKJ 



SODSPS50 

♦ SOD 

424 

- 50 

SPC50 

SOD 

433 

- 67 

SM02CXC220 

♦WESB 

267 

-151 

SM-1A-04FR 

ORIJ 

250 

-193 

SNR-D18M1 

♦SAKJ 

359 

- 4 

SODSPS60 

♦ SOD 

425 

- 27 

SPC75 

SOD 

433 

-100 

SM02CXC724 

♦WESB 

268 

- 82 

SM-1A-04Z 

ORIJ 

281 

- 63 

SNR-D18M3 

♦SAKJ 

359 

- 5 

SODSPS70 

♦ SOD 

425 

-123 

SPC100 

SOD 

433 

-141 

SM02PCN013 

♦WESB 

263 

- 94 

SM-1A-06 

ORIJ 

281 

-194 

SNR-D22L1 

♦SAKJ 

359 

- 6 

SODSPS80 

♦ SOD 

426 

-121 

SPC120 

SOD 

433 

-168 

SM02PCN024 

♦WESB 

263 

- 96 

SM-1A-06FR 

ORIJ 

250 

-220 

SNR-D22L3 

♦SAKJ 

359 

- 7 

SODSPS90 

♦ SOD 

426 

-197 

SPCHV1 

SOD 

412 

- 43 

SM02PCN026 

WESB 

263 

- 95 

SM-1A-08 

ORIJ 

282 

- 50 

SNR-D24K1 

♦SAKJ 

359 

- 8 

SODSPS100 

♦ SOD 

427 

-211 

SPCHV2 

SOD 

415 

- 49 

SM02PCN046 

WESB 

263 

-173 

SM-1A-08FR 

ORIJ 

251 

- 11 

SNR-D24K4 

♦SAKJ 

359 

- 9 

SODSPS150 

♦ SOD 

429 

-165 

SPCHV3 

SOD 

419 

-131 

SM02PCN074 

WESB 

263 

-175 

SM-1A-10 

ORIJ 

401 

-176 

SNR-D27L1 

♦SAKJ 

359 

- 10 

SODSPS200 

♦ SOD 

430 

-213 

SPCHV4 

SOD 

421 

-212 

SM02PCN076 

♦WESB 

263 

-174 

SM-1A-10FR 

ORIJ 

251 

- 19 

SNR-D27L4 

♦SAKJ 

359 

- 11 

SODSPS250 

♦ SOD 

431 

-177 

SPCHV5 

SOD 

423 

-165 

SM02PHN170 

WESB 

265 

-183 

SM-1A-12 

ORIJ 

406 

- 52 

SNR-D33K1 

♦SAKJ 

359 

- 12 

SODSPS300 

♦ SOD 

432 

-106 

SPCHV6 

SOD 

424 

-205 

SM3-02 

ORIJ 

288 

- 84 

SM-1A-12FR 

ORIJ 

251 

- 23 

SNR-D33K5 

♦SAKJ 

359 

- 13 

SODSPS350 

♦ SOD 

432 

-150 

SPCHV7 

SOD 

425 

- 93 

SM3-02FR 

ORIJ 

250 

-158 

SM-3-02 

ORIJ 

288 

- 85 

SNR-D39K1 

♦SAKJ 

359 

- 14 

SODSPS400 

♦ SOD 

432 

-209 

SPCHV8 

SOD 

426 

- 75 

SM3-04 

ORIJ 

288 

-182 

SM-3-02FR 

ORIJ 

250 

-159 

SNR-D39K6 

♦SAKJ 

359 

- 15 

SODSPS450 

♦ SOD 

433 

- 34 

SPCHV9 

SOD 

426 

-171 

SM3-04FR 

ORIJ 

250 

-192 

SM-3-04 

ORIJ 

288 

-183 

SNR-D47K1 

♦SAKJ 

359 

- 16 

SODSPS500 

♦ SOD 

433 

- 82 

SPCHV10 

SOD 

427 

-129 

SM3-06 

ORIJ 

289 

- 47 

SM-3-04FR 

ORIJ 

250 

-194 

SNR-D47K7 

♦SAKJ 

359 

- 17 

SODSPS750 

♦SOD 

433 

-116 

SPCHV15 

SOD 

429 

- 85 

SM3-06FR 

ORIJ 

250 

-219 

SM-3-06 

ORIJ 

289 

- 48 

SNR-D56K2 

♦SAKJ 

359 

- 18 

SODSPS1000 

♦ SOD 

433 

-155 

SPCHV20 

SOD 

430 

-167 

SM04CXC170 

WESB 

266 

- 1 

SM-3-06FR 

ORIJ 

251 

- 1 

SNR-D56K8 

♦SAKJ 

359 

- 19 

SODSPS1200 

♦ SOD 

433 

-182 

SPCHV25 

SOD 

431 

-129 

SM04CXC220 

♦WESB 

267 

-159 

SM-05A-16FR 

ORIJ 

251 

- 32 

SNR-D68K2 

♦SAKJ 

359 

- 20 

SODTPF16 

♦SOD 

412 

- 98 

SPCHV30 

SOD 

432 

- 69 

SM04CXC724 

♦WESB 

268 

- 83 

SMB01 

ORIJ 

280 

- 78 

SNR-D68K10 

♦SAKJ 

359 

- 21 

SODTPF20 

♦ SOD 

415 

-109 

SPCHV35 

SOD 

432 

-126 

SM04PCN013 

WESB 

263 

-101 

SMB02 

ORIJ 

280 

-173 

SNR-D82K2 

♦SAKJ 

359 

- 22 

SODTPF30 

♦SOD 

419 

-182 

SPCHV40 

SOD 

432 

-178 

SM04PCN024 

♦WESB 

263 

-103 

SMB04 

ORIJ 

281 

- 79 

SNR-D82K12 

♦ SAKJ 

359 

- 23 

SODTPF40 

♦SOD 

422 

- 39 

SPCHV45 

SOD 

433 

- 10 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

lABER SEQUENCE 

ITYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 





T T1 


mi 



♦SON 

328 

■ 67 

SRT54 

--7 T 5 J 1 

^4 - 42 

SR802 

♦Dll 

374 -127 


(3R1J 

354 -103 

SPCHV75 

SOD 

433 

• 92 

SPIP440 

♦SON 

328 

■ 68 


♦ RECT 



♦ RECT 


SRF.4 

ORIJ 

354 -104 

SPCHV100 

SOD 

433 

■130 

SPIP500 

♦SON 

328 

■ 69 

SRI 05 

♦ Dll 

374 - 48 

SR803 

♦Dll 

374 -131 

SRM10A 

♦SSEI 

367 -127 

SPCHV120 

SOD 

433 

■159 

SPS16 

♦SOD 

412 

■ 97 


♦ RECT 



♦RECT 


SRM10B 

♦SSEI 

367 -162 

SPD1F 

SSI 

258 

■ 73 

SPS20 

♦SOD 

415 

■108 

SR106 

♦ Dll 

374 ■ 53 

SR804 

♦Dll 

374 .134 

SRM10D 

♦SSEI 

367 -204 

SPD2F 

SSI 

259 

■ 69 

SPS30 

♦SOD 

419 

■181 


♦ RECT 



♦ RECT 


SRM10F 

♦SSEI 

367 ■ 99 

SPD4F 

SSI 

260 

■ 36 

SPS40 

♦SOD 

422 

■ 38 

SRI 08 

♦ Dll 

374 ■ 56 

SR805 

♦Dll 

374 -138 

SRM10M 

♦SSEI 

368 . 24 

SPD05F 

♦SSI 

257 

■158 

SPS50 

♦SOD 

424 

■ 44 

SR130L-2R 

MITJ 

307 . 21 


♦ RECT 


SRM25A 

♦SSEI 

369 -195 

SPD6F 

♦SSI 

260 

■163 

SPS60 

♦SOD 

425 

■ 20 

SR130L-2S 

MITJ 

307 ■ 22 

SR806 

♦ Dll 

374 -139 

SRM25B 

♦SSEI 

370 . 3 

SPD25(M) 

♦ UNI 

272 

•188 

SPS70 

♦SOD 

425 

-119 

SR130L-4R 

MITJ 

307 ■ 24 


♦RECT 


SRM25D 

♦SSEI 

370 ■ 40 

SPD546A 

♦SSI 

254 

■108 

SPS80 

♦SOD 

426 

■116 

SR130L-4S 

MITJ 

307 ■ 25 

SR808 

♦ Dll 

374 -140 

SRM25F 

♦SSEI 

369 -172 

SPD547A 

♦SSI 

255 

■ 25 

SPS90 

♦SOD 

426 

■193 

SR130L-6R 

MITJ 

307 . 26 

SR1002 

♦Dll 

374 -141 

SRM25M 

♦SSEI 

370 ■ 75 

SPD548A 

♦SSI 

255 

■148 

SPS100 

♦SOD 

427 

■205 

SR130L.6S 

MITJ 

307 ■ 27 


♦ RECT 


SRM35A 

♦SSEI 

371 . 28 

SPD549A 

♦SSI 

256 

■ 6 

SPS150 

♦SOD 

429 

■156 

SR130L-8R 

MITJ 

307 ■ 31 

SRI 003 

♦ Dll 

374 -143 

SRM35B 

♦SSEI 

371 ■ 49 

SPD550A 

♦SSI 

256 

■ 80 

SPS200 

♦SOD 

430 

■204 

SR130L-8S 

MITJ 

307 . 32 


♦ RECT 


SRM35D 

♦SSEI 

371 . 66 

SPD605 

♦SOD 

257 

■179 

SPS250 

♦SOD 

431 

■170 

SR130L-10R 

MITJ 

307 ■ 33 

SRI 004 

♦ Dll 

374 -146 

SRM35F 

♦SSEI 

371 ■ 9 

SPD605T 

♦SOD 

257 

■180 

SPS300 

♦SOD 

432 

- 99 

SR130L.10S 

MITJ 

307 ■ 34 


♦RECT 


SRM35M 

♦SSEI 

371 ■ 82 

SPD610 

♦SOD 

256 

■101 

SPS350 

♦SOD 

432 

■146 

SR170L.2R 

MITJ 

308 -123 

SRI 005 

♦ Dll 

374 -149 

SRM1220 

♦Dll 

375 -204 

SPD610T 

♦SOD 

258 

■102 

SPS400 

♦SOD 

432 

■205 

SR170L.2S 

MITJ 

308 -124 


♦ RECT 


SRM1230 

♦Dll 

375 -206 

SPD620 

♦SOD 

259 

■100 

SPS450 

♦SOD 

433 

■ 30 

SR170L.4R 

MITJ 

308 -125 

SRI 006 

♦ Dll 

374 -151 

SRM1245 

♦ Dll 

375 -209 


♦SSI 



SPS500 

♦SOD 

433 

■ 78 

SR170L-4S 

MITJ 

308 -126 


♦ RECT 


SRM1255 

♦Dll 

375 -211 

SPD620T 

♦SOD 

259 

■101 

SPS750 

♦SOD 

433 

•110 

SR170L-6R 

MITJ 

308 -127 

SR1212 

♦SSEI 

406 -175 

SRM2020 

♦Dll 

375 -216 

SPD630 

♦SOD 

259 

■201 

SPS1000 

♦SOD 

433 

■147 

SR170L-6S 

MITJ 

308 -128 

SR1214 

♦SSEI 

401 . 1 

SRM2030 

♦ Dll 

375 -218 


♦SSI 



SPS1200 

♦SOD 

433 

•176 

SR170L-8R 

MITJ 

308 -130 

SR1214A 

♦SSEI 

409 -113 

SRM2045 

♦Dll 

376 . 7 

SPD630T 

♦SOD 

259 

■202 

SPSHV16 

♦SOD 

412 

• 76 

SR170L.8S 

MITJ 

308 -131 

SR 1602 

♦ Dll 

374 -189 

SRM2055 

♦Dll 

376 . 13 

SPD1205 

♦SOD 

257 

•181 

SPSHV20 

♦SOD 

415 

• 75 

SR170L-10R 

MITJ 

308 -132 


♦ RECT 


SRP100A 

GIC 

252 ■ 88 

SPD1205T 

♦SOD 

257 

•182 

SPSHV30 

♦SOD 

419 

■155 

SR170L-10S 

MITJ 

308 -133 

SR 1603 

♦ Dll 

374 -195 

SRP100B 

GIC 

253 - 53 

SPD1210 

♦SOD 

258 

■103 

SPSHV40 

♦SOD 

422 

• 18 

SR200DL12R 

MITJ 

309 . 72 


♦ RECT 


SRP100D 

GIC 

254 ■ 46 

SPD1210T 

♦ SOD 

258 

■104 

SPSHV50 

♦SOD 

423 

•212 

SR200DL16R 

MITJ 

309 ■ 83 

SR 1604 

♦ Dll 

374 -201 

SRP100G 

GIC 

254 -175 

SPD1220 

♦SOD 

259 

-102 

SPSHV60 

♦SOD 

425 

■ 4 

SR200DL20R 

MITJ 

404 -137 


♦ RECT 


SRP100J 

GIC 

255 -103 

SPD1220T 

♦SOD 

259 

■103 

SPSHV70 

♦SOD 

425 

■106 

SR200DL24R 

MITJ 

408 ■ 11 

SR 1605 

♦ Dll 

374 -207 

SRP100K 

GIC 

255 -181 

SPD1230 

♦SOD 

259 

■203 

SPSHV80 

♦SOD 

426 

■ 98 

SR200DL-12S 

MITJ 

309 ■ 73 


♦ RECT 


SRP300A 

♦GIC 

252 ■ 89 

SPD1230T 

♦SOD 

259 

■204 

SPSHV90 

♦SOD 

426 

■181 

SR200DL-16S 

MITJ 

309 ■ 84 

SR 1606 

♦ Dll 

374 -209 

SRP300B 

♦GIC 

253 ■ 54 

SPD2005 

♦SOD 

257 

■193 

SPSHV100 

♦SOD 

427 

■172 

SR200DL.20S 

MITJ 

404 -138 


♦ RECT 


SRP300D 

♦GIC 

254 ■ 68 

SPD2005T 

♦SOD 

262 

■ 23 

SPSHV150 

♦SOD 

429 

■127 

SR200DL.24S 

MITJ 

408 ■ 12 

SR1612 

♦SSEI 

406 -185 

SRP300G 

♦GIC 

254 -196 

SPD2010 

♦SOD 

258 

•126 

SPSHV200 

♦ SOD 

430 

■190 

SR200DM28R 

MITJ 

410 ■ 56 

SR1614 

♦SSEI 

409 -114 

SRP300J 

♦GIC 

255 -104 

SPD2010T 

♦SOD 

262 

■ 24 

SPSHV250 

♦SOD 

431 

■157 

SR200DM32R 

MITJ 

413 - 27 

SR2508 

♦SSEI 

299 -149 

SRP300K 

♦ GIC 

255 -182 

SPD2020 

♦SOD 

262 

■ 25 

SPSHV300 

♦SOD 

432 

■ 87 

SR200DM36R 

MITJ 

414 . 32 

SR2510 

♦SSEI 

403 -125 

SRP600A 

GIC 

252 ■ 90 

SPD2020T 

♦SOD 

262 

■ 26 

SPSHV350 

♦SOD 

432 

■136 

SR200DM40R 

MITJ 

415 -141 

SR2512 

♦SSEI 

406 -212 

SRP600B 

GIC 

253 ■ 55 

SPD2030 

♦SOD 

262 

■ 27 

SPSHV400 

♦SOD 

432 

■186 

SR200DM-28S 

MITJ 

410 ■ 57 

SR2514 

♦SSEI 

409 -128 

SRP600D 

GIC 

254 ■ 69 

SPD2030T 

♦SOD 

262 

■ 28 

SPSHV450 

♦SOD 

433 

■ 16 

SR200DM-32S 

MITJ 

413 - 28 

SR3512 

♦SSEI 

407 - 17 

SRP600G 

GIC 

254 -197 

SPD5063 

♦SSI 

256 

■ 81 

SPSHV500 

♦SOD 

433 

■ 62 

SR200DM-36S 

MITJ 

414 ■ 33 

SR3514 

♦SSEI 

409 -146 

SRP600J 

GIC 

255 -105 

SPD5191 

♦SSI 

272 

■ 44 

SPSHV750 

♦SOD 

433 

- 97 

SR200DM-40S 

MITJ 

415 -142 

SR4008 

♦SSEI 

302 . 19 

SRP600K 

GIC 

255 -183 

SPD5192 

♦SSI 

272 

■ 54 

SPSHV1000 

♦SOD 

433 

■138 

SR200L-4R 

MITJ 

308 -162 

SR4010 

♦SSEI 

403 -174 

SRS105 

SEN 

280 ■ 26 

SPD5628 

♦SSI 

256 

■ 82 

SPSHV1200 

♦SOD 

433 

■165 

SR200L-6R 

MITJ 

308 -171 

SR4012 

♦SSEI 

407 ■ 28 

SRS105FR 

SEN 

252 -119 

SPD5817 

♦SSI 

251 

■160 

SR1FM2 

MITJ 

279 

■ 71 

SR200L-8R 

MITJ 

308 -182 

SR4014 

♦SSEI 

409 -151 

SRS110 

♦SEN 

280 ■ 84 

SPD5818 

♦SSI 

251 

■177 

SR1FM4 

MITJ 

279 

■ 81 

SR200L-10R 

MITJ 

308 -191 

SR5005 

♦Dll 

302 -131 

SRS110FR 

SEN 

253 ■ 87 

SPD5819 

♦ SSI 

251 

-199 

SR1FM8 

MITJ 

279 

■ 97 

SR201 

SELI 

275 - 25 


♦SCN 


SRS120 

♦SEN 

280 -179 

SPD9000 

♦SSI 

290 

■144 

SR1FM12 

MITJ 

279 

■109 

SR202 

SELI 

275 ■ 26 

SR5010 

♦SCN 

302 -146 

SRS120FR 

SEN 

253 -107 

SPD9001 

♦SSI 

290 

■180 

SR1G4 

♦ MITJ 

283 

■ 42 

SR203 

SELI 

275 • 29 

SR5020 

♦SCN 

302 -176 

SRS130FR 

SEN 

254 -141 

SPD9002 

♦SSI 

291 

■ 11 

SR1G8 

♦ MITJ 

283 

■ 46 

SR204 

SELI 

275 ■ 30 

SR5030 

♦SCN 

302 -186 

SRS140 

♦SEN 

281 ■ 83 

SPD9003 

♦SSI 

291 

■ 50 

SR1G12 

♦ MITJ 

283 

■ 50 

SR250L-2R 

MITJ 

309 ■ 96 

SR5040 

♦SCN 

302 -211 

SRS140FR 

SEN 

254 -217 

SPD9004 

♦SSI 

291 

■ 73 

SR1G16 

♦ MITJ 

283 

■ 55 

SR250L-2S 

MITJ 

309 ■ 97 

SR6000 

♦SSEI 

303 ■ 72 

SRS150FR 

SEN 

255 ■ 54 

SPD9005 

♦SSI 

402 

■210 

SR10A8 

MITJ 

295 

■ 79 

SR250L-4R 

MITJ 

309 -116 

SR6001 

♦SSEI 

303 ■ 82 

SRS160 

♦SEN 

281 -199 

SPDA6205 

♦SOD 

272 

■ 69 

SR10A10 

MITJ 

295 

■100 

SR250L-4S 

MITJ 

309 -117 

SR6002 

♦SSEI 

303 -102 

SRS160FR 

SEN 

255 -115 

SPDA6210 

♦SOD 

272 

■ 83 

SR10A12 

MITJ 

295 

■127 

SR250L-6R 

MITJ 

309 -137 

SR6004 

♦SSEI 

303 .141 

SRS160HE 

♦SEN 

279 ■ 7 

SPDA6220 

♦SOD 

272 

■103 

SR10A16 

MITJ 

295 

■163 

SR250L-6S 

MITJ 

309 -138 

SR6006 

♦SSEI 

303 -177 

SRS170HE 

♦SEN 

279 . 26 

SPDA6230 

♦SOD 

272 

■108 

SR10A20 

MITJ 

403 

■ 65 

SR250L-8R 

MITJ 

309 -155 

SR6008 

♦SSEI 

303 -197 

SRS180 

♦SEN 

282 ■ 64 

SPDA12205 

♦SOD 

257 

■183 

SR10A24 

MITJ 

406 

■177 

SR250L-8S 

MITJ 

309 -156 

SR6010 

♦SSEI 

403 -213 

SRS180FR 

SEN 

255 -189 

SPDA12210 

♦SOD 

258 

■105 

SR10C2S 

MITJ 

262 

■ 54 

SR250L-10R 

MITJ 

309 -176 

SR6012 

♦SSEI 

407 ■ 63 

SRS180HE 

♦SEN 

279 ■ 49 

SPDA12220 

♦SOD 

259 

■104 

SR10C4S 

MITJ 

262 

■ 64 

SR250L-10S 

MITJ 

309 -177 

SR6014 

♦SSEI 

409 -170 

SRS190HE 

♦SEN 

279 ■ 56 

SPDA12230 

♦SOD 

259 

-205 

SR10C8S 

MITJ 

262 

■ 79 

SR302 

♦ Dll 

374 ■ 69 

SR7000 

♦SSEI 

304 ■ 17 

SRS205 

SEN 

286 ■ 2 

SPDA20205 

♦SOD 

272 

■ 68 

SR10L1S 

MITJ 

294 

■183 


♦ RECT 


SR7001 

♦SSEI 

304 . 31 

SRS205FR 

SEN 

252 -120 

SPDA20210 

♦SOD 

272 

■ 79 

SR10L2S 

MITJ 

294 

■213 

SR303 

♦ Dll 

374 ■ 73 

SR7002 

♦SSEI 

304 ■ 59 

SRS210 

♦SEN 

286 . 34 

SPDA20220 

♦SOD 

272 

■ 99 

SR10L4S 

MITJ 

295 

■ 27 


♦ RECT 


SR7004 

♦SSEI 

304 -104 

SRS210FR 

SEN 

253 ■ 88 

SPDA20230 

♦SOD 

272 

■104 

SR10L6S 

MITJ 

295 

■ 53 

SR304 

♦ Dll 

374 ■ 78 

SR7006 

♦SSEI 

304 -143 

SRS220 

♦SEN 

286 ■ 75 

SPF16 

♦ SOD 

412 

■ 70 

SR10L8S 

MITJ 

295 

- 80 


♦RECT 


SR7008 

♦SSEI 

304 -177 

SRS220FR 

SEN 

254 - 84 

SPF20 

♦SOD 

415 

■ 70 

SR10L10S 

MITJ 

295 

■101 

SR305 

♦ Dll 

374 ■ 83 

SR7010 

♦SSEI 

404 ■ 4 

SRS230FR 

SEN 

254 -142 

SPF30 

♦SOD 

419 

■152 

SR15D 

♦Dll 

374 

-164 


♦ RECT 


SR7012 

♦SSEI 

407 - 82 

SRS240 

♦SEN 

286 -124 


♦SOD 

422 

■ 14 

SR15F 

♦ Dll 

374 

■169 

SR306 

♦ Dll 

374 ■ 86 

SR7014 

♦SSEI 

409 -185 

SRS240FR 

SEN 

254 -218 


♦SOD 

423 

■216 

SR15H 

♦ Dll 

374 

■179 


♦ RECT 


SRI 5001 

♦SSEI 

307 . 54 

SRS250FR 

SEN 

255 ■ 55 


♦SOD 

425 

■ 7 

SR25B2S 

MITJ 

298 

■148 

SR0308 

♦SSEI 

289 -110 

SRI 5002 

♦SSEI 

307 - 83 

SRS260 

♦SEN 

286 -173 


♦SOD 

425 

■108 

SR25B4S 

MITJ 

298 

-207 

SR308 

♦ Dll 

374 - 90 

SRI 5003 

♦SSEI 

307 -120 

SRS260FR 

SEN 

255 -116 

SPF80 

♦SOD 

426 

■100 

SR25B6S 

MITJ 

299 

■ 17 

SR0310 

♦SSEI 

402 -149 

SRI 5004 

♦SSEI 

307 -147 

SRS280 

♦SEN 

286 -208 

SPF90 

♦SOD 

426 

■183 

SR25B8S 

MITJ 

299 

■ 60 

SR0312 

♦SSEI 

406 -116 

SRI 5006 

♦ SSEI 

307 -195 

SRS280FR 

SEN 

255 -190 

SPF100 

♦SOD 

427 

■175 

SR25B10S 

MITJ 

299 

■ 91 

SR0314 

♦SSEI 

409 - 90 

SR 15008 

♦ SSEI 

308 - 20 

SRS305 

SEN 

287 -172 

SPF150 

♦SOD 

429 

-134 

SR30D-8R 

MITJ 

301 

■183 

SR400EL-10 

MITJ 

311 - 15 

SR15010 

♦SSEI 

308 . 57 

SRS305FR 

SEN 

252 -117 

SPF200 

♦SOD 

430 

■189 

SR30D.8S 

MITJ 

301 

■185 

SR400EL-12 

MITJ 

311 ■ 30 

SR20001 

♦SSEI 

308 -156 

SRS310 

♦SEN 

288 ■ 33 

SPF250 

♦SOD 

431 

■156 

SR30D.16R 

MITJ 

302 

■ 27 

SR400EL-16 

MITJ 

311 ■ 51 

SR20002 

♦SSEI 

308 -158 

SRS310FR 

SEN 

253 ■ 85 

SPF300 

♦SOD 

432 

■ 86 

SR30D.16S 

MITJ 

302 

■ 31 

SR400EL.20 

MITJ 

404 -189 

SR20003 

♦SSEI 

308 -170 

SRS320 

♦SEN 

288 -113 

SPF350 

♦SOD 

432 

■135 

SR30D.24R 

MITJ 

407 

■ 31 

SR400EL-24 

MITJ 

408 ■ 69 

SR20004 

♦SSEI 

308 -173 

SRS320FR 

SEN 

254 ■ 83 

SPF400 

♦SOD 

432 

■192 

SR30D.24S 

MITJ 

407 

■ 32 

SR400FH-28 

MITJ 

410 - 93 

SR20006 

♦SSEI 

308 -192 

SRS330FR 

SEN 

254 -140 

SPF450 

♦SOD 

433 

■ 20 

SR60L-2R 

MITJ 

303 

■ 90 

SR400FH-32 

MITJ 

413 - 54 

SR20008 

♦SSEI 

308 -210 

SRS340 

♦SEN 

288 -211 

SPF500 

♦SOD 

433 

- 68 

SR60L.2S 

MITJ 

303 

- 91 

SR400FH-36 

MITJ 

414 - 58 

SR20010 

♦SSEI 

309 - 4 

SRS340FR 

SEN 

254 -216 

SPF750 

♦SOD 

433 

■101 

SR60L-4R 

MITJ 

303 

■109 

SR400FH-40 

MITJ 

415 -158 

SR20012 

♦SSEI 

309 - 5 

SRS350FR 

SEN 

255 ■ 50 

SPF1000 

♦SOD 

433 

■142 

SR60L.4S 

MITJ 

303 

-110 

SR400FH-50 

MITJ 

417 -214 

SR-2 

SAKJ 

354 - 95 

SRS360 

♦SEN 

289 ■ 75 

SPF1200 

♦SOD 

433 

■169 

SR60L.6R 

MITJ 

303 

-127 

SR400FH-60 

MITJ 

419 -197 

SR-4 

SAKJ 

354 - 96 

SRS360FR 

SEN 

255 -106 

SPFHV16 

♦SOD 

412 

■ 44 

SR60L-6S 

MITJ 

303 

-128 

SR400FV-70 

MITJ 

420 -198 

SRB2 

ORIJ 

354 - 97 

SRS380 

♦SEN 

289 -143 

SPFHV20 

♦SOD 

415 

- 50 

SR60L-8R 

MITJ 

303 

-155 

SR400FV-80 

MITJ 

422 - 60 

SRB4 

ORIJ 

354 - 98 

SRS1100 

♦SEN 

401 -196 

SPFHV30 

♦SOD 

419 

■132 

SR60L.8S 

MITJ 

303 

-156 

SR502 

♦Dll 

374 -103 

SRB0705 

♦SSEI 

315 - 20 

SRS1100FR 

SEN 

256 ■ 39 

SPFHV40 

♦SOD 

421 

■213 

SR60L.10R 

MITJ 

303 

-169 


♦RECT 


SRB0710 

♦SSEI 

315 - 21 

SRS1100HE 

♦SEN 

401 -125 

SPFHV50 

♦SOD 

423 

■176 

SR60L.10S 

MITJ 

303 

-170 

SR503 

♦Dll 

374 -106 

SRB0720 

♦SSEI 

315 - 22 

SRS2100 

♦SEN 

402 -122 

SPFHV60 

♦SOD 

424 

■206 

SR65D 

♦Dll 

375 

- 84 


♦RECT 


SRB0740 

♦SSEI 

315 - 23 

SRS2100FR 

SEN 

256 ■ 40 

SPFHV70 

♦SOD 

425 

■ 94 

SR65F 

♦ Dll 

375 

- 85 

SR504 

♦Dll 

374 -110 

SRB0760 

♦SSEI 

315 - 24 

SRS3100 

♦SEN 

402 -177 

SPFHV80 

♦SOD , 

426 

- 76 

SR65H 

♦ Dll 

375 

- 87 


♦RECT 


SRB0780 

♦SSEI 

315 - 25 

SRSHE05 

♦SEN 

252 ■ 21 

SPFHV90 

♦SOD 

426 

■172 

SR65K 

♦ Dll 

375 

- 89 

SR505 

♦Dll 

374 -114 

SRB1505 

♦SSEI 

315 - 27 

SRSHE10 

♦SEN 

252 -206 

SPFHV100 

♦SOD 

427 

-130 

SR75D 

♦ Dll 

375 

■ 97 


♦RECT 


SRB1510 

♦SSEI 

315 - 28 

SRSHE15 

♦SEN 

253 -174 

SPFHV150 

♦SOD 

429 

- 99 

SR75F 

♦ Dll 

375 

■ 99 

SR506 

♦Dll 

374 -117 

SRB1520 

♦SSEI 

315 - 29 

SRSHED05 

♦SEN 

271 -135 

SPFHV200 

♦SOD 

430 

■168 

SR75H 

♦ Dll 

375 

-102 


♦ RECT 


SRB1540 

♦SSEI 

315 - 30 

SRSHED10 

♦SEN 

271 -152 

SPFHV250 

♦SOD 

431 

-130 

SR75K 

♦ Dll 

375 

-106 

SR508 

♦Dll 

374 -120 

SRB1560 

♦SSEI 

315 - 31 

SRSHED15 

♦SEN 

271 -169 

SPFHV300 

♦SOD 

432 

■ 70 

SR 100AM 10 

MITJ 

306 

- 80 

SR0608 

♦SSEI 

292 -153 

SR B 1580 

♦SSEI 

315 - 32 

SRSHEN05 

♦SEN 

271 -136 

SPFHV350 

♦SOD 

432 

-127 

SR 100AM 12 

MITJ 

306 

-112 

SR710 

♦SCN 

296 - 30 

SRB3005 

♦SSEI 

315 - 34 

SRSHEN10 

♦SEN 

271 -153 

SPFHV400 

♦SOD 

432 

-179 

SR 100 AM 16 

MITJ 

306 

-165 

SR710F 

♦SCN 

296 - 31 

SRB3010 

♦SSEI 

315 - 35 

SRSHEN15 

♦SEN 

271 -170 

SPFHV450 

♦SOD 

433 

■ 11 

SR100AM20 

MITJ 

404 

- 70 

SR711 

♦SCN 

296 - 46 

SRB3020 

♦SSEI 

315 - 36 

SRSHEP05 

♦SEN 

271 -137 

SPFHV500 

♦ SOD 

433 

. 56 

SR100AM24 

MITJ 

407 

-156 

SR711F 

♦SCN 

296 - 47 

SRB3040 

♦SSEI 

315 . 37 

SRSHEP10 

♦SEN 

271 -154 

SPFHV750 

♦SOD 

433 

■ 93 

SR100AM28 

MITJ 

410 

- 10 

SR712 

♦SCN 

257 -209 1 

SRB3060 

♦SSEI 1 

315 - 38 

SRSHEP15 

♦SEN 

271 -171 

SPFHV1000 

♦SOD 

433 

-131 

SR100AM32 

MITJ 

412 

-211 

SR712F 

♦SCN 

296 - 79 1 

SRB3080 

♦SSEI 

315 - 39 

SSI 

SCH 

444 - 73 

SPFHV1200 

♦SOD 

433 

■160 

SR100AM36 

MITJ 

414 

- 21 

SR713 

♦SCN 

296 -102 

SRB07100 

♦SSEI 

315 . 26 

SS1.5J4 

ORIJ 

250 - 80 

SPIP8.4 

♦SON 

328 

- 61 

SR100AM40 

MITJ 

415 

-130 

SR713F 

♦SCN 

296 -103 

SRB15100 

♦SSEI 

315 - 33 

SS2J4 

ORIJ 

250 - 81 

SPIP24 

♦SON 

328 

■ 62 

SR 102 

♦ Dll 

374 

- 27 

SR714 

♦SCN 

296 -117 

SRB30100 

♦SSEI 

315 - 40 

SS3J4 

ORIJ 

250 - 82 

SPIP30 

♦SON 

328 

- 63 


♦ RECT 



SR714F 

♦SCN 

296 -118 

SRB-2 

ORIJ 

354 - 99 

SS7 

SAKJ 

293 - 10 

SPIP60 

♦ SON 

328 

- 64 

SRI 03 

♦ Dll 

374 

- 34 

SR716 

♦SCN 

296 -152 

SRB-4 

ORIJ 

354 -100 

SS7R 

SAKJ 

293 - 11 

SPIP120 

♦SON 

328 

■ 65 


♦ RECT 



SR716F 

♦SCN 

296 -153 

SRF2 

ORIJ 

354 -101 

SS-3 

♦SAKJ 

289 -187 

SPIP208 

♦ SON 

328 

- 66 








SRF4 

ORIJ 

354 -102 

SS-5 

♦ SAKJ 

290 -182 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 




[sMilSi 

SSCDAl 


293 -138 

SSiB0610 

M 11 1 ■ 

282 -116 

SSIF3983A 


411 -144 

SSiT60100 

SIEG 

414 -139 



165 -188 

SSCDA1FR 

♦SEN 

293 - 1 

SSiB0620 

SIEG 

282 -121 

SSiG3825 

♦SIEG 

306 -187 

SSiT60120 

SIEG 

416 -159 


♦ EAS 


SSCDA2 

♦SEN 

293 -145 

SSiB0640 

SIEG 

282 -135 

SSiG3840 

♦SIEG 

306 -189 

SSM20 

♦SCN 

415 -134 

STB1 

♦APD 

163 - 22 

SSCDA2FR 


293 - 7 

SSiB0680 

SIEG 

402 - 11 

SSiG3860 

♦SIEG 

405 -106 

SSM30 

♦SCN 

419 -192 

STB2 

♦APD 

163 - 65 

SSCDA4 


293 -157 

SSiB9860A 

♦SIEG 

405 - 68 

SSiG3860A 

♦SIEG 

405 -107 

SSM40 

♦SCN 

422 - 55 

STB4 

♦APD 

164 -109 

SSCDA4FR 

♦SEN 

293 - 16 

SSiB9880A 

♦SIEG 

409 - 76 

SSiG3883 

♦SIEG 

411 -158 

SSM50A 

♦SCN 

424 - 55 

STB7 

APD 

169 -120 

SSCDA05 

♦SEN 

293 -132 

SSiB9890A 

♦SIEG 

412 - 54 

SSiG3883A 

♦SIEG 

411 -159 

SSM60A 

♦SCN 

425 - 28 

STB 12 

APD 

181 - 43 

SSCDA05FR 

♦SEN 

292 -215 

SSiC0810 

♦SIEG 

285 -108 

SSiG3925 

♦SIEG 

306 -188 

SSP820 

♦SOD 

436 - 69 

STB567 

♦APD 

231 -119 

SSCDA05HE 

♦SEN 

297 -102 

SSiC0820 

♦SIEG 

285 -126 

SSiG3940 

♦SIEG 

306 -190 

SSP830 

♦SOD 

436 - 70 


UNI 


SSCDA6 

♦SEN 

293 -162 

SSiC0840 

♦SIEG 

285 -150 

SSiG3960 

♦SIEG 

405 -108 

SSP840 

♦SOD 

436 - 71 

STB568 

♦APD 

231 -123 

SSCDA6FR 

♦SEN 

293 - 22 

SSiC0860 

♦SIEG 

285 -170 

SSiG3960A 

♦SIEG 

405 -109 

SSP1520 

♦SOD 

436 - 72 


UNI 


SSCDA8 

♦SEN 

297 - 54 

SSiC0880 

♦SIEG 

402 - 84 

SSiG3983 

♦SIEG 

411 -160 

SSP1530 

♦SOD 

436 - 73 

STB569 

♦APD 

231 -127 

SSCDAl 0 

♦SEN 

403 -105 

SSiC1120 

♦SIEG 

285 -187 

SSiG3983A 

♦SIEG 

411 -161 

SSP1540 

♦SOD 

436 - 74 


UNI 


SSCDAl OHE 

♦SEN 

297 -117 

SSiC1140 

♦SIEG 

285 -188 

SSiK44-40 

SIEG 

264 - 73 

SSP3020 

♦SOD 

436 - 75 

STV2H 

SAKJ 

442 - 75 

SSCDAl SHE 

♦SEN 

297 -131 

SSiC1160 

♦SIEG 

285 -190 

SSiK44-65 

SIEG 

264 - 79 

SSP3030 

♦SOD 

436 - 76 

STV3H 

SAKJ 

442 - 76 

SSCF2500 

♦SEN 

256 -160 

SSiC1180 

♦SIEG 

402 - 92 

SSiK44-83 

SIEG 

264 - 81 

SSP3040 

♦SOD 

436 - 77 

STV4H 

SAKJ 

442 - 77 

SSCF5000 

♦SEN 

256 -214 

SSiC1220 

♦SIEG 

288 -147 


♦SIEG 

310 - 42 

SSP6020 

♦SOD 

375 - 56 

SUES501 

♦SCN 

293 -204 

SSCF7500 

♦SEN 

257 - 27 

SSiC1240 

♦SIEG 

289 - 54 

SSiK2840 

♦SIEG 

310 - 43 

SSP6030 

♦SOD 

375 - 59 

SUES502 

♦SCN 

293 -215 

SSCF10000 

♦SEN 

257 - 54 

SSiC1260 

♦SIEG 

289 -167 

SSiK2860 

♦SIEG 

405 -130 

SSP6040 

♦SOD 

375 - 64 

SUES503 

♦SCN 

302 -135 

SSCF12500 

♦SEN 

257 - 66 

SSiC1280 

♦SIEG 

402 -164 

SSiK2883 

♦SIEG 

411 -183 

SSPD3020 

♦SOD 

299 -188 

SUES504 

♦SCN 

302 -148 

SSCH5000 

♦SEN 

423 -162 

SSiC1310 

♦SIEG 

290 - 36 

SSiK3825 

♦SIEG 

308 - 97 

SSPD3030 

♦SOD 

299 -194 

SUES505 

♦SCN 

302 -150 

SSCH7500 

♦SEN 

425 -165 

SSiC1320 

♦SIEG 

290 - 50 

SSiK3840 

♦SIEG 

308 -111 

SSPD3040 

♦SOD 

299 -208 

SUES601 

♦SCN 

300 - 11 

SSCH 10000 

♦SEN 

427 -123 

SSiC1340 

♦SIEG 

290 - 71 

SSiK3860 

♦SIEG 

405 -118 

ST2-10 

SAR 

294 -207 

SUES602 

♦SCN 

300 - 39 

SSCH 12500 

♦SEN 

428 -113 

SSiC1360 

♦SIEG 

290 - 80 

SSiK3883 

♦SIEG 

411 -171 

ST2-20 

SAR 

295 - 20 

SUES603 

♦SCN 

300 - 59 

SSCH15000 

♦SEN 

429 - 94 

SSiC1380 

♦SIEG 

402 -200 

SSiK3883A 

♦SIEG 

411 -172 

ST2-30 

SAR 

295 - 48 

SUES604 

♦SCN 

300 - 72 

SSCH20000 

♦SEN 

430 -175 

SSiC1560A 

♦SIEG 

283 • 39 

SSiK3925 

SIEG 

308 - 98 

ST2-40 

SAR 

295 - 72 

SUES605 

♦SCN 

300 - 97 

SSCH25000 

♦SEN 

431 -138 

SSiC1580A 

♦SIEG 

406 - 75 

SSiK3940 

SIEG 

308 -112 

ST2-50 

SAR 

295 - 97 

SUES606 

♦SCN 

300 -111 

SSCHE4000 

♦SEN 

256 -193 

SSiC1660A 

♦SIEG 

285 - 87 

SSiK3960 

SIEG 

405 -119 

ST2-60 

SAR 

295 -121 

SUES607 

♦SCN 

255 - 33 

SSCHE6000 

♦SEN 

257 - 9 

SSiC1680A 

♦SIEG 

406 - 93 

SSiK3983 

SIEG 

411 -173 

ST2-80 

SAR 

295 -159 

SUES608 

♦SCN 

255 - 71 

SSCHE8000 

♦SEN 

257 - 33 

SSiC1710 

♦SIEG 

282 -117 

SSiK3983A 

SIEG 

411 -174 

ST2-100 

SAR 

403 - 60 

SUES609 

♦SCN 

255 -149 

SSCHE10000 

♦SEN 

257 - 48 

SSiC1720 

♦SIEG 

282 -122 

SSiK4440 

SIEG 

264 - 74 

ST4-10 

SAR 

300 -209 

SUES610 

♦SCN 

255 -158 

SSCHE11000 

♦SEN 

257 - 61 

SSiC1740 

♦SIEG 

282 -136 

SSiK4465 

SIEG 

264 - 80 

ST4-20 

SAR 

301 - 5 

SUES611 

♦SCN 

256 - 10 

SSCHE15000 

♦SEN 

257 - 69 

SSiC1760 

♦SIEG 

285 -189 

SSiK4483 

SIEG 

264 - 82 

ST4-30 

SAR 

301 - 13 

SUES701 

♦SCN 

299 - 81 

SSCHE20000 

♦SEN 

257 - 73 

SSiC1780 

♦SIEG 

402 - 12 

SSiK24120 

♦SIEG 

416 - 86 

ST4-40 

SAR 

301 - 20 

SUES702 

♦SCN 

298 -135 

SSCNA1 

♦SEN 

293 -139 

SSiC1960A 

♦SIEG 

286 -214 

SSiK24135 

♦SIEG 

417 -201 

ST4-50 

SAR 

301 - 25 

SUES703 

♦SCN 

298 -164 

SSCNA1FR 

♦SEN 

293 - 2 

SSiC1980A 

♦SIEG 

406 -106 

SSIK25120 

♦SIEG 

416 - 87 

ST4-60 

SAR 

301 - 32 

SUES704 

♦SCN 

298 -174 

SSCNA2 

♦SEN 

293 -146 

SSiC2060A 

♦SIEG 

290 - 79 

SSiK25135 

♦SIEG 

417 -202 

ST5A10 

SAR 

302 -137 

SUES705 

♦SCN 

299 - 5 

SSCNA2FR 

♦SEN 

293 - 8 

SSiC2080A 

♦SIEG 

406 -131 

SSiL44-40 

SIEG 

265 -137 

ST5A20 

SAR 

302 -157 

SUES706 

♦SCN 

299 - 29 

SSCNA4 

♦SEN 

293 -158 

SSiC9960A 

♦SIEG 

405 - 71 

SSiL44-65 

SIEG 

265 -154 

ST5A30 

SAR 

302 -180 

SUES707 

♦SCN 

255 - 34 

SSCNA4FR 

♦SEN 

293 - 17 

SSiC9980A 

♦SIEG 

409 - 82 

SSiL44-83 

SIEG 

265 -162 

ST5A40 

SAR 

302 -193 

SUES708 

♦SCN 

255 - 72 

SSCNA05 

♦SEN 

293 -133 

SSiC9990A 

♦SIEG 

412 - 64 


♦SIEG 

311 -201 

ST5A50 

SAR 

302 -214 

SUES709 

♦SCN 

255 -150 

SSCNA05FR 

♦SEN 

292 -216 

SSiD0440 

♦SIEG 

294 -132 

SSiL2840 

♦SIEG 

311 -202 

ST5A60 

SAR 

303 - 1 

SUES710 

♦SCN 

255 -159 

SSCNA6 

♦SEN 

293 -163 

SSiD0460 

♦SIEG 

294 -156 


♦SIEG 

405 -154 

ST6-10 

SAR 

305 -190 

SUES711 

♦SCN 

256 - 11 

SSCNA6FR 

♦SEN 

293 - 23 

SSiD0460A 

♦SIEG 

294 -157 


♦SIEG 

411 -204 

ST6-20 

SAR 

305 -205 

SUES801 

♦SCN 

304 - 18 

SSCPA1 

♦SEN 

293 -140 

SSID0480 

♦SIEG 

406 -167 

i:?:! Ik • 

♦SIEG 

310 -185 

ST6-30 

SAR 

306 - 13 

SUES802 

♦SCN 

304 - 32 

SSCPA1FR 

♦SEN 

293 - 3 

SSiD0480A 

♦SIEG 

406 -168 

isjcj Ik : f 

♦SIEG 

310 -187 

ST6-40 

SAR 

306 - 30 

SUES803 

♦SCN 

304 - 52 

SSCPA2 

♦SEN 

293 -147 

SSiD04100 

♦SIEG 

411 -124 

i^Ik : 

♦SIEG 

405 -137 

ST6-50 

SAR 

306 - 74 

SUES804 

♦SCN 

304 - 60 

SSCPA2FR 

♦SEN 

293 - 9 

SSiD04100A 

♦SIEG 

411 -125 


♦SIEG 

411 -189 

ST6-60 

SAR 

306 - 87 

SUES805 

♦SCN 

304 - 88 

SSCPA4 

♦SEN 

293 -159 

SSiD9960A 

♦SIEG 

405 - 82 

SSiL3883A 

♦SIEG 

411 -190 

ST7-10 

SAR 

308 - 64 

SUES806 

♦SCN 

304 -105 

SSCPA4FR 

♦SEN 

293 - 18 

SSiD9980A 

♦SIEG 

409 - 95 

SSiL3925 

SIEG 

310 -186 

ST7-20 

SAR 

308 - 74 

SUES807 

♦SCN 

255 - 35 

SSCPA05 

♦SEN 

293 -134 

SSiD9990A 

♦SIEG 

412 - 85 

SSiL3940 

SIEG 

310 -188 

ST7-30 

SAR 

308 - 82 

SUES808 

♦SCN 

255 - 73 

SSCPA05FR 

♦SEN 

292 -217 

SSiE1102 

♦COO 

300 -190 

SSiL3960 

SIEG 

405 -138 

ST7-40 

SAR 

308 - 90 

SUES809 

♦SCN 

255 -151 

SSCPA6 

♦SEN 

293 -164 


♦SIEG 


SSiL3983 

SIEG 

411 -191 

ST7-50 

SAR 

308 - 99 

SUES810 

♦SCN 

255 -160 

SSCPA6FR 

♦SEN 

293 - 24 

SSiE1105 

♦COO 

300 -203 

SSiL3983A 

SIEG 

310 -184 

ST7-60 

SAR 

308 -105 

SUES81 1 

♦SCN 

256 - 12 

SSD41 

♦SOD 

375 - 23 


♦SIEG 


SSiL4040 

♦SIEG 

274 - 32 

ST8-10 

SAR 

309 - 93 

SUES1101 

♦SCN 

289 -176 

SSD51 

♦SOD 

375 -120 

SSiEIIIO 

♦COO 

300 -214 


♦SIEG 

264 - 30 

ST8-20 

SAR 

309 -113 

SUES1102 

♦SCN 

289 -180 

SSD241 

♦SOD 

375 -172 


♦SIEG 


SSiL4440 

SIEG 

265 -138 

ST8-30 

SAR 

309 -134 

SUES1103 

♦SCN 

289 -182 

SSF15 

♦SCN 

411 -145 

SSiE1120 

♦COO 

301 - 11 

SSiL4465 

SIEG 

265 -155 

ST8-40 

SAR 

309 -152 

SUES1104 

♦SCN 

287 -143 

SSF20 

♦SCN 

415 -128 


♦SIEG 


SSiL4483 

SIEG 

265 -163 

ST8-50 

SAR 

309 -173 

SUES1105 

♦SCN 

287 -144 

SSF25 

♦SCN 

417 -195 

SSiE1130 

♦COO 

301 - 23 

SSiL20100 

SIEG 

413 -155 

ST8-60 

SAR 

309 -186 

SUES1106 

♦SCN 

287 -145 

SSF30 

♦SCN 

419 -191 


♦SIEG 


SSiL20100A 

SIEG 

410 - 62 

ST9-10 

SAR 

309 - 94 

SUES1107 

♦SCN 

255 - 36 

SSF40A 

♦SCN 

422 - 48 

SSiE1140 

♦COO 

301 - 34 

SSIL20120 

SIEG 

416 - 89 

ST9-20 

SAR 

309 -114 

SUES1108 

♦SCN 

255 - 74 

SSF50A 

♦SCN 

424 - 53 


♦SIEG 


SSiL24100 

♦SIEG 

414 - 73 

ST9-30 

SAR 

309 -135 

SUES1109 

♦SCN 

255 -152 

SSF60A 

♦SCN 

424 - 54 

SSiE1202 

♦COO 

300 -191 

SSiL24120 

♦SIEG 

416 -107 

ST9-40 

SAR 

309 -153 

SUES1110 

♦SCN 

255 -161 

SSH1A020 

♦SCN 

374 - 30 


SIEG 


SSiL30100 

SIEG 

414 - 35 

ST9-50 

SAR 

309 -174 

SUES1111 

♦SCN 

256 - 13 

SSH1A040 

♦SCN 

374 - 45 

SSiE1205 

♦COO 

300 -204 

SSiL30100A 

♦SIEG 

309 - 88 

ST9-60 

SAR 

309 -187 

SUES1301 

♦SCN 

291 -121 

SSH1A060 

♦SCN 

374 - 54 


SIEG 


SSiL30120 

SIEG 

416 - 88 

ST10-10 

SAR 

308 - 65 

SUES1302 

♦SCN 

291 -163 

SSH1A080 

♦SCN 

374 - 57 

SSiE1210 

♦COO 

300 -215 


♦SIEG 

405 -150 

ST10-20 

SAR 

308 - 75 

SUES1303 

♦SCN 

291 -187 

SSH1A100 

♦SCN 

374 - 60 


SIEG 



♦SIEG 

411 -199 

ST10-30 

SAR 

308 - 83 

SUES1304 

♦SCN 

290 -184 

SSH1A120 

♦SCN 

374 - 61 

SSiE1220 

♦COO 

301 - 12 

SSiN3160 

SIEG 

405 -151 

ST10-40 

SAR 

308 - 91 

SUES1305 

♦SCN 

290 -206 

SSH3A020 

♦SCN 

287 -150 


SIEG 


SSiN3183 

SIEG 

411 -200 

ST10-50 

SAR 

308 -100 

SUES1306 

♦SCN 

291 - 13 

SSH3A030 

♦SCN 

287 -155 

SSiE1230 

♦COO 

301 - 24 

SSiN4240 

♦SIEG 

274 - 38 

ST10-60 

SAR 

308 -106 

SUES1307 

♦SCN 

255 - 37 

SSH3A040 

♦SCN 

287 -159 


SIEG 


SSiN4260 

♦SIEG 

405 - 60 

ST11-10 

SAR 

304 - 33 

SUES1308 

♦SCN 

255 - 75 

SSH3A050 

♦SCN 

287 -167 

SSiE1240 

♦COO 

301 - 35 


♦SIEG 

410 -200 

ST11-20 

SAR 

304 - 61 

SUES1309 

♦SCN 

255 -153 

SSH3A060 

♦SCN 

287 -209 


SIEG 


SSiN4283A 

SIEG 

312 - 79 

ST11-30 

SAR 

304 - 89 

SUES1310 

♦SCN 

255 -162 

SSH5A020 

♦SCN 

290 -101 

SSiE1305 

♦SIEG 

298 -130 

SSiN6610 

SIEG 

264 - 90 

ST11-40 

SAR 

304 -109 

SUES1311 

♦SCN 

256 - 14 

SSH5A030 

♦SCN 

290 -102 

SSiE1310 

♦SIEG 

298 -168 


♦SIEG 

264 - 77 

ST11-50 

SAR 

304 -132 

SUES2601 

♦SCN 

300 - 12 

SSH5A040 

♦SCN 

290 -104 

SSiE1320 

♦SIEG 

299 - 18 


♦SIEG 

264 - 83 

ST11-60 

SAR 

304 -146 

SUES2602 

♦SCN 

300 - 40 

SSH5A050 

♦SCN 

290 -110 

SSiE1330 

♦SIEG 

299 - 77 

SSiN30100 

♦SIEG 

414 - 75 

ST11-80 

SAR 

304 -180 

SUES2603 

♦SCN 

300 - 60 

SSH5A060 

♦SCN 

290 -130 

SSIE1340 

♦SIEG 

299 -125 

SSiN30120 

♦SIEG 

416 -108 

ST12 

♦SAR 

279 -190 

SUES2604 

♦SCN 

300 - 73 

SSH30A020D 

♦SCN 

299 -185 

SSiE1405 

SIEG 

300 -201 

SSiN31100 

SIEG 

414 - 76 

STM 

♦SAR 

279 -191 

SUES2605 

♦SCN 

300 - 98 

SSH30A020S 

♦SCN 

299 -186 

SSiE1410 

SIEG 

300 -212 

SSiN31100A 

SIEG 

311 -165 

ST16 

♦SAR 

429 -132 

SUES2606 

♦SCN 

300 -112 

SSH30A020T 

♦SCN 

299 -187 

SSiE1420 

SIEG 

301 - 8 

SSiN31120 

SIEG 

416 -109 

ST16-10 

♦SAR 

307 - 76 

SUES2607 

♦SCN 

255 - 38 

SSH30A030D 

♦SCN 

299 -191 

SSiE1440 

SIEG 

301 - 33 

SSiN31120A 

SIEG 

311 -166 

ST16-20 

♦SAR 

307 -113 

SUES2608 

♦SCN 

255 - 76 

SSH30A030S 

♦SCN 

299 -192 

SSiE2040 

♦SIEG 

297 -211 

SSiN42100 

♦SIEG 

413 -191 

ST16-30 

♦SAR 

307 -140 

SUES2609 

♦SCN 

255 -154 

SSH30A030T 

♦SCN 

299 -193 

SSiE2060 

♦SIEG 

403 -112 

SSiN42100A 

SIEG 

312 - 80 

ST16-40 

♦SAR 

307 -178 

SUES2610 

♦SCN 

255 -163 

SSH30A040D 

♦SCN 

299 -205 

SSiE2080A 

♦SIEG 

409 -120 

SSiN42120 

♦SIEG 

416 - 69 

ST16-50 

♦SAR 

307 -194 

SUES2611 

♦SCN 

256 - 15 

SSH30A040S 

♦SCN 

299 -206 

SSiE4360 

♦COO 

405 - 91 

SSiN42120A 

SIEG 

312 - 81 

ST16-60 

♦SAR 

308 - 6 

SV1 

♦SCH 

228 - 53 

SSH30A040T 

♦SCN 

299 -207 


SIEG 


SSiN66110 

♦SIEG 

264 - 91 

ST16-70 

♦SAR 

308 - 18 

SV1LR 

♦SCH 

163 - 6 

SSH30A050D 

♦SCN 

300 - 8 

SSiE4360A 

♦COO 

415 -123 

SSiP6060 

♦SIEG 

405 -182 

ST16-80 

♦SAR 

308 - 49 

SV03 

SAKJ 

442 - 78 

SSH30A050S 

♦SCN 

300 - 9 

SSiE4383 

♦COO 

411 -131 

SSiP6083 

♦SIEG 

412 - 5 

ST16-100 

♦SAR 

404 -113 

SV03S 

SAKJ 

442 - 79 

SSH30A050T 

♦SCN 

300 - 10 


SIEG 


SSiP32175 

♦SIEG 

420 - 88 

ST16-120 

♦SAR 

407 -204 

SV04S 

SAKJ 

442 - 80 

SSH30A060D 

♦SCN 

300 - 28 

SSiE4383A 

♦COO 

417 - 21 

SSiP32200 

♦SIEG 

421 - 41 

ST16-140 

♦SAR 

410 - 36 

SV10-16RK 

♦THEF 

412 -217 

SSH30A060S 

♦SCN 

300 - 29 

SSiE4460 

♦COO 

405 - 92 

SSiP60100 

♦SIEG 

414 -124 

ST18 

SAR 

279 -192 

SV10-16RM 

♦THEF 

412 -218 

SSH30A060T 

♦SCN 

300 - 30 


SIEG 


SSiP60120 

♦SIEG 

416 -144 

ST20-10 

SAR 

310 -148 

SV10-18RK 

♦THEF 

414 - 22 

SSH75A020 

♦SCN 

375 - 98 

SSiE4460A 

♦COO 

415 -124 

SSiP62135 

♦SIEG 

418 - 26 

ST20-20 

SAR 

310 -149 

SV10-18RM 

♦THEF 

414 - 23 

SSH75A020V 

♦SCN 

304 -213 

SSiE4483 

♦COO 

411 -132 

SSiP62150 

SIEG 

420 - 96 

ST20-40 

SAR 

310 -150 

SV10-20RK 

♦THEF 

415 -132 

SSH75A030 

♦SCN 

375 -101 


SIEG 



♦SIEG 

420 - 97 

ST20-60 

SAR 

310 -151 

SV10-20RM 

♦THEF 

415 -133 

SSH75A030V 

♦SCN 

304 -215 

SSiE4483A 

♦COO 

417 - 22 

SSiP62200 

♦SIEG 

421 - 46 

ST20-80 

SAR 

310 -152 

SV10-22RK 

♦THEF 

416 - 84 

SSH75A040 

♦SCN 

375 -104 

SSiE4560 

SIEG 

405 - 89 


♦SIEG 

422 - 72 

ST20-100 

SAR 

404 -171 

SV10.22RM 

♦THEF 

416 - 85 

SSH75A040V 

♦SCN 

304 -218 

SSiE4583 

SIEG 

411 -129 


♦SIEG 

414 -172 

ST20-120 

SAR 

408 - 51 

SV10-24RK 

♦THEF 

417 - 23 

SSH75A050 

♦SCN 

375 -108 

SSiE4660 

SIEG 

405 - 90 

SSiP67120 

♦SIEG 

416 - 67 

ST20-140 

SAR 

410 - 85 

SV10-24RM 

♦THEF 

417 - 24 

SSH75A050V 

♦SCN 

305 - 4 

SSiE4683 

SIEG 

411 -130 

SSiP67135 

♦SIEG 

417 -100 

ST22 

♦APD 

163 - 21 

SV10-25RK 

♦THEF 

417 -198 

SSH75A060 

♦SCN 

375 -109 

SSiE20100 

♦SIEG 

413 -151 


♦SIEG 

412 - 8 


♦ EAS 


SV10-25RM 

♦THEF 

417 -199 

SSH75A060V 

♦SCN 

305 - 7 

SSiE20100A 

♦SIEG 

413 -152 

SSiR60100 

♦SIEG 

414 -134 

ST23 

♦APD 

163 - 11 

SV15-15FK 

♦THEF 

411 -166 

SSiBOIIO 

♦SIEG 

283 - 26 

SSiF3825 

♦SIEG 

305 -130 

SSiR60120 

♦SIEG 

416 -154 


♦ EAS 


SV15-15FM 

♦THEF 

411 -167 

SSiB0120 

♦SIEG 

283 - 29 

SSiF3840 

♦SIEG 

305 -132 


♦SIEG 

418 - 46 

ST24 

♦ EAS 

231 - 36 

SV15-15FRK 

♦THEF 

411 -168 

SSiB0140 

♦SIEG 

283 - 35 

SSiF3860 

♦SIEG 

405 -101 

SSiR62175 

♦SIEG 

420 -110 

ST37 

♦APD 

163 - 46 

SV15-15FRM 

♦THEF 

411 -169 

SSiB0160 

♦SIEG 

283 - 38 

SSiF3883 

♦SIEG 

411 -141 

SSiR62200 

♦SIEG 

421 - 58 


♦ EAS 


SV100A1 

♦VEC 

442 -100 

SSiB0180 

♦SIEG 

402 - 32 

SSiF3883A 

♦SIEG 

411 -142 

LSdl=l.4>»J»M 

♦SIEG 

422 - 85 

ST38 

♦APD 

163 - 97 

SV100A3 

♦VEC 

442 -101 

SSiBOSIO 

♦SIEG 

279 -141 

SSiF3925 

♦SIEG 

305 -131 

SSiR67110 

♦SIEG 

414 -173 


♦ EAS 


SV100A 

♦VEC 

442 -102 

SSiB0520 

♦SIEG 

279 -154 

SSiF3940 

♦SIEG 

305 -133 

SSiR67120 

♦SIEG 

416 - 68 

ST39 

♦APD 

164 - 91 

SV100D 

♦VEC 

442 -103 

SSiB0540 

♦SIEG 

279 -173 

SSiF3960 

♦SIEG 

405 -102 

SSiR67135 

♦SIEG 

417 -101 


♦ EAS 


SV300A2 

VEC 

442 -104 

SSiBOSeO 

♦SIEG 

401 -147 

SSiF3983 

♦SIEG 

411 -143 



SIEG 

413 -141 




SV300A5 

VEC 

442 -105 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

{ IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 



SV800 


299 -175 

SW02PCN030 

Ml I I 1 1 

300 

- 91 

SW14CXC805 

WESB 

237 -177 



297 -186 

SZI -5.6-1 0-25 


173 

- 79 

SV1000 

♦SCN 

403 -147 

SW02PCN040 

WESB 

304 

- 66 

SW14HHN300 

WESB 

410 - 89 

SW36KBN595 

WESB 

421 - 34 


♦SSX 



SV1502F 

♦THEF 

263 - 97 

SW02PCN055 

WESB 

305 

- 16 

SW14HHN400 

WESB 

410 -101 

SW36KBR595 

♦WESB 

421 - 35 

SZ1 -5.6-20-25 


173 

- 82 

SV1504F 

♦THEF 

263 -104 

SW02PCN075 

WESB 

305 

- 17 

SW14KBN805 

WESB 

410 -144 

SW38CXC515 

WESB 

237 -157 


♦SSX 



SV1506F 

♦THEF 

263 -107 

SW02PHN151 

♦WESB 

307 

-101 

SW14KBR805 

♦WESB 

410 -145 

SW38CXC680 

WESB 

237 -165 

SZ1 -5.6-5-25 

♦SSX 

173 

- 68 

SV1508F 

♦THEF 

263 -110 

SW02PHN201 

♦WESB 

308 

-167 

SW14PCN012 

WESB 

409 -116 

SW38KBN515 

WESB 

421 - 95 

SZ1 -6.2-1 0-25 


175 

-142 

SV1510F 

♦THEF 

263 -112 

SW02PHN300 

WESB 

310 

-163 

SW14PCN030 

WESB 

409 -136 

SW38KBR515 

♦WESB 

421 - 96 


♦SSX 



SV1512F 

♦THEF 

263 -116 

SW02PHN400 

WESB 

310 

-206 

SW14PCN040 

WESB 

409 -187 

SW40CXC515 

WESB 

237 -158 

SZ1 -6.2-20-25 


175 

-145 

SV1514F 

♦THEF 

263 -117 

SW04CXC14C 

WESB 

237 

-190 

SW14PCN075 

WESB 

409 -194 

SW40CXC680 

WESB 

237 -166 


♦SSX 



SV2002 

♦THEF 

308 -161 

SW04CXC300 

WESB 

237 

-142 

SW14PHN151 

♦WESB 

410 - 34 

SW40KBN515 

WESB 

422 - 64 

SZ1 -6.2-5-25 

♦SSX 

175 

-131 

SV2004 

♦THEF 

308 -181 

SW04CXC400 

WESB 

237 

-149 

SW14PHN201 

♦WESB 

410 - 52 

SW40KBR515 

♦WESB 

422 - 65 

SZ1 -6.8-1 0-25 


178 

-136 

SV2006 

♦THEF 

308 -198 

SW04CXC805 

WESB 

237 

-172 

SW14PHN300 

WESB 

410 - 90 

SW42CXC515 

WESB 

237 -159 


♦SSX 



SV2008 

♦THEF 

308 -216 

SW04CXC935 

WESB 

237 

-187 

SW14PHN400 

WESB 

410 -102 

SW42CXC680 

WESB 

237 -167 

SZ1 -6.8-20-25 


178 

-146 

SV2010 

♦THEF 

404 -124 

SW04HHN300 

WESB 

310 

-168 

SW15CXC14C 

WESB 

237 -196 

SW42KBN515 

WESB 

422 -120 


♦SSX 



SV2012 

♦THEF 

407 -217 

SW04HHN400 

WESB 

311 

- 6 

SW15CXC300 

WESB 

237 -148 

SW42KBR515 

♦WESB 

422 -121 

SZ1 -6.8-5-25 

♦SSX 

178 

-116 

SV2014 

♦THEF 

410 - 47 

SW04KBN805 

WESB 

312 

- 14 

SW15CXC400 

WESB 

237 -156 

SW44CXC515 

WESB 

237 -160 

SZ1 -7.1 -10-25 


179 

- 69 

SV2016 

♦THEF 

413 - 23 

SW04KBN935 

WESB 

312 

- 73 

SW15HHN300 

WESB 

411 -187 

SW44CXC680 

WESB 

237 -168 


♦SSX 



SV2018 

♦THEF 

414 - 28 

SW04KBR805 

♦WESB 

312 

- 15 

SW15HHN400 

WESB 

411 -194 

SW44KBN515 

WESB 

422 -167 

SZ1 -7.1 -20-25 


179 

- 70 

SV2020 

♦THEF 

415 -138 

SW04KBR935 

♦WESB 

312 

- 69 

SW15KBR805 

♦WESB 

411 -208 

SW44KBR515 

♦WESB 

422 -168 


♦SSX 



SV3140 

♦PDE 

163 - 56 

SW04PCN012 

WESB 

297 

- 52 

SW15PCN012 

WESB 

411 -126 

SWH10 

ORIJ 

427 -116 

SZ 1-7. 1-5-25 

♦SSX 

179 

- 68 

SV3140A 

♦PDE 

163 - 55 

SW04PCN020 

WESB 

300 

-127 

SW15PCN030 

WESB 

411 -128 

SX10#B 

♦UNI 

401 -187 

SZ1-7.7.10-25 


181 

- 33 

SV3140B 

♦PDE 

163 - 54 

SW04PCN030 

WESB 

300 

-129 

SW15PCN040 

WESB 

411 -135 

SX15#B 

♦UNI 

411 - 76 


♦SSX 



SV3141 

♦PDE 

163 - 92 

SW04PCN040 

WESB 

304 

-113 

SW15PCN055 

WESB 

411 -137 

SX20#B 

♦UNI 

415 - 52 

SZ1.7.7-20-25 


181 

- 34 

SV3141A 

♦PDE 

163 - 91 

SW04PCN055 

WESB 

305 

- 21 

SW15PCN075 

WESB 

411 -138 

SX25 

♦UNI 

417 -156 


♦SSX 



SV3141B 

♦PDE 

163 - 90 

SW04PCN075 

WESB 

305 

- 22 

SW15PHN300 

WESB 

411 -188 

SX30#B 

♦UNI 

419 -125 

SZ1 -7.7-5-25 

♦SSX 

181 

- 32 

SV3142 

♦PDE 

163 -126 

SW04PHN151 

♦WESB 

307 

-167 

SW15PHN400 

WESB 

411 -195 

SX40 

♦UNI 

421 -206 

SZ1.8.2-10-25 


182 

-117 

SV3142A 

♦PDE 

163 -125 

SW04PHN201 

♦WESB 

308 

-187 

SW16CXC320 

WESB 

237 - 49 

SX50 

♦UNI 

423 -167 


♦SSX 



SV3142B 

♦PDE 

163 -124 

SW04PHN300 

WESB 

310 

-169 

SW16CXC380 

WESB 

237 -140 

SX60 

♦UNI 

424 -194 

SZ1 -8.2-20-25 


182 

-127 

SV3143 

♦PDE 

164 - 7 

SW04PHN400 

WESB 

311 

- 7 

SW16CXC805 

WESB 

237 -178 

SX80 

♦UNI 

426 - 65 


♦SSX 



SV3143A 

♦PDE 

164 - 6 

SW06CXC14C 

WESB 

237 

-191 

SW16CXC950 

WESB 

413 -136 

SX100#B 

♦UNI 

427 -103 

SZ1 -8.2-5-25 

♦SSX 

182 

- 93 

SV3143B 

♦PDE 

164 - 5 

SW06CXC300 

WESB 

237 

-143 

SW16CXC990 

♦WESB 

413 -132 

SX751 

♦MULB 

293 - 81 

SZ1-9.1-10-1 

♦SSX 

185 

-155 

SV3144 

♦PDE 

164 -125 

SW06CXC400 

WESB 

237 

-150 

SW16HHN320 

WESB 

413 - 45 

♦ PHIN 

♦RTCF 


SZ1 -9.1 -10-25 


185 

-145 

SV3144A 

♦PDE 

164 -123 

SW06CXC805 

WESB 

237 

-173 

SW16HHN380 

WESB 

413 - 49 


♦VALG 



♦SSX 



SV3144B 

♦ PDE 

164 -122 

SW06CXC935 

WESB 

237 

-188 

SW16KBN805 

WESB 

413 - 88 

SX752 

♦MULB 

293 - 94 

SZ1 -9.1 -20-25 


185 

-156 

SV3145 

♦PDE 

165 -110 

SW06HHN300 

WESB 

310 

-175 

SW16KBR805 

♦WESB 

413 - 89 

♦ PHIN 

♦RTCF 



♦SSX 



SV3145A 

♦PDE 

165 - 95 

SW06HHN400 

WESB 

311 

- 27 

SW16PCN012 

WESB 

412 -111 


♦VALG 


SZ1-9.1-5-1 

♦SSX 

185 

-125 

SV3145B 

♦ PDE 

165 - 92 

SW06KBN805 

WESB 

312 

- 21 

SW16PCN020 

WESB 

412 -128 

SX753 

♦MULB 

293 -100 

SZ1 -9. 1-5-25 

♦SSX 

185 

-126 

SV3173 

PDE 

183 - 55 

SW06KBN935 

WESB 

312 

- 74 

SW16PCN030 

WESB 

412 -130 

♦PHIN 

♦RTCF 


SZ1 -10-1 0-1 

♦SSX 

188 

- 3 

SV3174 

PDE 

183 - 56 

SW06KBR805 

♦WESB 

312 

- 22 

SW16PCN040 

WESB 

412 -173 


♦VALG 


SZ1 -10-1 0-25 

♦SSX 

188 

- 4 

SV3175 

PDE 

183 - 57 

SW06KBR935 

♦WESB 

312 

- 70 

SW16PCN055 

WESB 

412 -180 

SX754 

♦MULB 

293 -112 

SZ1-1 0-20-1 

♦SSX 

188 

- 14 

SV3176 

PDE 

183 - 58 

SW06PCN012 

WESB 

297 

- 53 

SW16PCN075 

WESB 

412 -181 

♦PHIN 

♦RTCF 


SZ1 -10-20-25 

♦SSX 

188 

- 15 

SV-1 

SHEJ 

232 - 61 

SW06PCN020 

WESB 

300 

-148 

SW16PHN151 

♦WESB 

413 - 9 


♦VALG 


SZ1 -10-5-1 

♦SSX 

187 

-185 

SV.1#B 

SAKJ 

442 - 81 

SW06PCN030 

WESB 

300 

-151 

SW16PHN201 

♦WESB 

413 - 24 

SXS10 

♦UNI 

401 -188 

SZ1 -10-5-25 

♦SSX 

187 

-186 

SV-02 

SAKJ 

442 - 82 

SW06PCN040 

WESB 

304 

-150 

SW16PHN320 

WESB 

413 - 46 

SXS15 

♦UNI 

411 - 77 

SZ1-11-10-1 

♦SSX 

189 

-118 

SV-2#B 

SAKJ 

442 - 83 

SW06PCN055 

WESB 

305 

- 23 

SW16PHN380 

WESB 

413 - 50 

SXS20 

♦UNI 

415 - 53 

SZ1-1 1-1 0-25 

♦SSX 

189 

-119 

SV.2#C 

SHEJ 

232 - 23 

SW06PCN075 

WESB 

305 

- 24 

SW18CXC320 

WESB 

237 - 50 

SXS25 

♦UNI 

417 -157 

SZ1 -11-20-1 

♦SSX 

189 

-128 

SV-3#B 

SAKJ 

442 - 84 

SW06PHN151 

♦WESB 

307 

-212 

SW18CXC380 

WESB 

237 -141 

SXS30 

♦UNI 

419 -126 

SZ1 -11-20-25 

♦SSX 

189 

-129 

SV-3#C 

SHEJ 

232 - 43 

SW06PHN201 

♦WESB 

308 

-203 

SW18CXC805 

WESB 

237 -179 

SXS40 

♦ UNI 

421 -207 

SZ1-1 1-5-1 

♦SSX 

189 

- 98 

SV-04 

SAKJ 

442 - 85 

SW06PHN300 

WESB 

310 

-176 

SW18CXC950 

WESB 

414 -132 

SXS50 

♦UNI 

423 -168 

SZ1-1 1-5-25 

♦SSX 

189 

- 99 

SV-05 

SAKJ 

442 - 86 

SW06PHN400 

WESB 

311 

- 28 

SW18CXC990 

♦WESB 

414 -127 

SXS60 

♦UNI 

424 -195 

SZ1 -12-1 0-1 

♦SSX 

191 

- 92 

SV-06 

SAKJ 

442 - 87 

SW08CXC14C 

WESB 

237 

-192 

SW18HHN320 

WESB 

414 - 51 

SXS80 

♦ UNI 

426 - 66 

SZ1 -12-1 0-25 

♦SSX 

191 

- 93 

SV-1 00-1 

♦QIC 

442 - 88 

SW08CXC300 

WESB 

237 

-144 

SW18HHN380 

WESB 

414 - 55 

SXS100 

♦ UNI 

427 -104 

SZ1 -12-20-1 

♦SSX 

191 

-103 

SVD50-2 

♦TRWO 

257 - 99 

SW08CXC400 

WESB 

237 

-151 

SW18KBN805 

WESB 

414 - 89 

SY-23 

SAKJ 

281 - 4 

SZI-1 2-20-25 

♦SSX 

191 

-104 


♦TRWS 


SW08CXC805 

WESB 

237 

-174 

SW18KBR805 

♦WESB 

414 - 90 

SY-24 

♦SAKJ 

281 - 31 

SZ1 -12-5-1 

♦SSX 

191 

- 67 

SVD50-3 

♦TRWO 

257 -100 

SW08CXC935 

WESB 

237 

-189 

SW18PHN320 

WESB 

414 - 52 

SZ1 -1.8-10-25 


163 -113 

SZI-1 2-5-25 

♦SSX 

191 

- 68 


TRWS 


SW08HHN300 

WESB 

310 

-182 

SW18PHN380 

WESB 

414 - 56 


♦SSX 


SZI-1 3-1 0-1 

♦SSX 

193 

- 36 

SVD50-6#B 

♦TRWS 

257 -128 

SW08HHN400 

WESB 

311 

- 48 

SW20CXC320 

WESB 

237 - 51 

SZ1 -1.8-20-25 


163 -114 

SZI-1 3-1 0-25 

♦SSX 

193 

- 37 

SVD50-6#C 

♦TRWS 

257 -129 

SW08KBN805 

WESB 

312 

- 31 

SW20CXC380 

WESB 

237 -136 


♦SSX 


SZI-1 3-20-1 

♦SSX 

193 

- 47 

SVD50-12#B 

♦TRWS 

257 -130 

SW08KBN935 

WESB 

312 

- 75 

SW20CXC805 

WESB 

237 -137. 


♦SSX 

163 -112 

SZI-1 3-20-25 

♦SSX 

193 

- 48 

SVD50-12#C 

♦TRWS 

257 -131 

SW08KBR805 

♦WESB 

312 

- 32 

SW20CXC950 

WESB 

416 - 18 

SZ1 -2.0-1 0-25 


163 -146 

SZI-1 3-5-1 

♦SSX 

193 

- 15 

SVD50-12I 

♦TRWO 

257 -132 

SW08KBR935 

♦WESB 

312 

- 71 

SW20CXC990 

♦WESB 

416 - 11 


♦SSX 


SZI-1 3-5-25 

♦SSX 

193 

- 16 

SVD50-30#B 

♦TRWS 

257 -144 

SW08PCN012 

WESB 

297 

- 55 

SW20HHN320 

WESB 

415 -151 

SZ1 -2.0-20-25 


163 -147 

SZI-1 4-1 0-1 

♦SSX 

194 

- 15 

SVD50-30#C 

♦TRWS 

257 -145 

SW08PCN020 

WESB 

300 

-165 

SW20HHN380 

WESB 

415 -155 


♦SSX 


SZI-1 4-1 0-25 

♦SSX 

194 

- 16 

SVD50-61 

♦TRWO i 

257 -133 

SW08PCN030 

WESB 

300 

-167 

SW20KBN805 

WESB 

415 -188 


♦SSX 

163 -145 

SZI-1 4-20-1 

♦SSX 

194 

- 18 

SVD100-2 

♦TRWO 1 

258 - 2 

SW08PCN040 

WESB 

304 

-182 

SW20KBR805 

♦WESB 

415 -189 

SZ1 -2.2-1 0-25 


163 -193 

SZI-1 4-20-25 

♦SSX 

194 

- 19 


♦TRWS 


SW08PCN055 

WESB 

305 

- 25 

SW20PHN320 

WESB 

415 -152 


♦SSX 


SZI-1 4-5-1 

♦SSX 

194 

- 9 

SVD100-3 

♦TRWO 

258 - 3 

SW08PCN075 

WESB 

305 

- 26 

SW20PHN380 

WESB 

415 -156 

SZ1 -2.2-20-25 


163 -194 

SZI-1 4-5-25 

♦SSX 

194 

- 10 


♦TRWS 


SW08PHN151 

♦WESB 

308 

- 37 

SW22CXC320 

WESB 

237 - 52 


♦SSX 


SZI-1 5-1 0-1 

♦SSX 

195 

- 91 

SVD100-6#B 

♦TRWS 

258 - 35 

SW08PHN201 

♦WESB 

309 

- 1 

SW22CXC380 

WESB 

237 -138 


♦SSX 

163 -192 

SZI-1 5-1 0-25 

♦SSX 

195 

- 92 

SVD100-6#C 

♦TRWS 

258 - 36 

SW08PHN300 

WESB 

310 

-183 

SW22CXC805 

WESB 

237 -180 

SZ1 -2.4-1 0-25 


164 - 73 

SZI-1 5-20-1 

♦SSX 

195 

-102 

SVD100-12#B 

♦TRWS 

258 - 37 

SW08PHN400 

WESB 

311 

- 49 

SW22CXC950 

WESB 

416 -152 


♦SSX 


SZI-1 5-20-25 

♦SSX 

195 

-103 

SVD100-12#C 

♦TRWS 

258 - 38 

SW10 

WESB 

237 

-152 

SW22CXC990 

♦WESB 

416 -147 

SZ1 -2.4-20-25 


164 - 74 

SZI-1 5-5-1 

♦SSX 

195 

- 65 

SVD100-12I 

♦TRWO 

258 - 39 

SW10CXC14C 

WESB 

237 

-193 

SW22HHN320 

WESB 

416 - 95 


♦SSX 


SZI-1 5-5-25 

♦SSX 

195 

- 66 

SVD100-30#B 

♦TRWS 

258 - 53 

SW10CXC300 

WESB 

237 

-145 

SW22HHN380 

WESB 

416 - 97 


♦SSX 

164 - 72 

SZI-1 6-1 0-1 

♦SSX 

196 

-180 

SVD100.30#C 

♦TRWS 

258 - 54 

SW10CXC400 

WESB 

237 

-153 

SW22KBN805 

WESB 

416 -119 

SZ1 -2.7-1 0-25 


164 -197 

SZI-1 6-1 0-25 

♦SSX 

196 

-181 

SVD100-30I 

♦TRWO 

258 - 55 

SW10CXC805 

WESB 

237 

-175 

SW22KBR805 

♦WESB 

416 -120 


♦SSX 


SZ 1-1 6-20-1 

♦SSX 

196 

-191 

SVD1 00-61 

♦TRWO 

258 - 40 

SW10HHN400 

WESB 

404 

-186 

SW22PHN320 

WESB 

416 - 96 

SZ1 -2.7-20-25 


164 -198 

SZI-1 6-20-25 

♦SSX 

196 

-192 

SVD150-2 

♦TRWO 

258 -163 

SW10KBN805 

WESB 

405 

- 3 

SW22PHN380 

WESB 

416 - 98 


♦SSX 


SZI-1 6-5-1 

♦SSX 

196 

-158 


♦TRWS 


SW10KBN935 

WESB 

405 

- 15 

SW24CXC320 

WESB 

237 - 53 


♦SSX 

164 -194 

SZI-1 6-5-25 

♦SSX 

196 

-159 

SVD150-3 

♦TRWO 

258 -164 

SW10KBR805 

♦WESB 

405 

- 4 

SW24CXC380 

WESB 

237 -139 

SZ1 -3.0-1 0-25 


165 -138 

SZI-1 7-1 0-1 

♦SSX 

197 

-134 


♦TRWS 


SW10KBR935 

♦WESB 

405 

- 14 

SW24CXC635 

WESB 

237 -169 


♦SSX 


SZI-1 7-1 0-25 

♦SSX 

197 

-135 

SVD200-2 

♦TRWO 

258 -212 

SW10PCN012 

WESB 

403 

-107 

SW24CXC950 

WESB 

417 - 94 

SZ1 -3.0-20-25 


165 -140 

SZI-1 7-20-1 

♦SSX 

197 

-136 


♦TRWS 


SW10PCN020 

WESB 

403 

-161 

SW24CXC990 

♦WESB 

417 - 89 


♦SSX 


SZI-1 7-20-25 

♦SSX 

197 

-137 

SVD200-3 

♦TRWO 

259 - 1 

SW10PCN030 

WESB 

403 

-164 

SW24HHN320 

♦WESB 

417 - 29 


♦SSX 

165 -134 

SZI-1 7-5-1 

♦SSX 

197 

-130 


♦TRWS 


SW10PCN040 

WESB 

404 

- 9 

SW24HHN380 

WESB 

417 - 31 

SZ1 -3.3-1 0-25 


166 - 86 

SZI-1 7-5-25 

♦SSX 

197 

-131 

SVD200-12 

♦TRWO 

259 - 23 

SW10PCN055 

WESB 

404 

- 27 

SW24KBN635 

WESB 

417 - 47 


♦SSX 


SZI-1 8-1 0-1 

♦SSX 

198 

-199 

SVD200-12I 

♦TRWO 

259 - 24 

SW10PCN075 

WESB 

404 

- 29 

SW24KBR635 

♦WESB 

417 - 48 

SZ1 -3.3-20-25 


166 - 88 

SZI-1 8-1 0-25 

♦SSX 

198 

-200 

SVD200-30 

♦TRWO 

259 - 40 

SW10PHN151 

♦WESB 

404 

-102 

SW24PHN320 

WESB 

417 - 30 


♦SSX 


SZI-1 8-20-1 

♦SSX 

199 

- 1 

SVD200-30I 

♦TRWO 

259 - 41 

SW10PHN201 

♦WESB 

404 

-129 

SW24PHN380 

WESB 

417 - 32 


♦SSX 

166 - 78 

SZI-1 8-20-25 

♦SSX 

199 

- 2 

SVD300-12#B 

♦TRWS 

259 -170 

SW10PHN300 

WESB 

404 

-176 

SW26CXC635 

WESB 

237 -170 

SZ1 -3.6-1 0-25 


167 - 53 

SZ1 -18-5-1 

♦SSX 

198 

-174 

SVD300-12#C 

♦TRWS 

259 -171 

SW10PHN400 

WESB 

404 

-187 

SW26CXC820 

WESB 

237 -181 


♦SSX 


SZI-1 8-5-25 

♦SSX 

198 

-175 

SVD300-12I 

♦TRWO 

259 -172 

SW12CXC14C 

WESB 

237 

-194 

SW26KBR635 

♦WESB 

418 - 83 

SZ1 -3.6-20-25 


167 - 56 

SZ1 -20-1 0-1 

♦SSX 

200 

-189 

SVD350-12#B 

♦TRWS 

259 -210 

SW12CXC300 

WESB 

237 

-146 

SW28CXC635 

WESB 

237 -171 


♦SSX 


SZ1 -20-1 0-25 

♦SSX 

200 

-190 

SVD350-12#C 

♦TRWS 

259 -211 

SW12CXC400 

WESB 

237 

-154 

SW28CXC820 

WESB 

237 -182 


♦SSX 

167 - 46 

SZ1 -20-20-1 

♦SSX 

200 

-200 

SVD350-12I 

♦TRWO 

259 -212 

SW12CXC805 

WESB 

237 

-176 

SW28KBN635 

WESB 

418 -189 

SZ1 -3.9-1 0-25 


168 - 34 

SZ1 -20-20-25 

♦SSX 

200 

-201 

SVD400-12#B 

♦TRWS 

260 - 8 

SW12HHN300 

WESB 

404 

-177 

SW28KBR635 

♦WESB 

418 -190 


♦SSX 


SZ1 -20-5-1 

♦SSX 

200 

-164 

SVD400-12#C 

♦TRWS 

260 - 9 

SW12HHN400 

WESB 

408 

- 66 

SW30CXC13C 

WESB 

420 - 27 

SZ1 -3.9-20-25 


168 - 37 

SZ1 -20-5-25 

♦SSX 

200 

-165 

SVD400-12I 

♦TRWO 

260 - 10 

SW12KBN805 

WESB 

408 

-111 

SW30CXC820 

WESB 

237 -183 


♦SSX 


SZ1 -22-1 0-1 

♦SSX 

202 

- 89 

SVD450-12#B 

♦TRWS 

260 -116 

SW12KBN935 

WESB 

408 

-128 

SW30KBN635 

WESB 

419 -210 


♦SSX 

168 - 25 

SZ1 -22-1 0-25 

♦SSX 

202 

- 90 

SVD450-12#C 

♦TRWS 

260 -117 

SW12KBR805 

♦WESB 

408 

-112 

SW30KBR595 

♦WESB 

419 -202 

SZ1 -4.3-1 0-25 


169 - 54 

SZ1 -22-20-1 

♦SSX 

202 

-100 

SVD450-12I 

♦TRWO 

260 -118 

SW12KBR935 

♦WESB 

408 

-127 

SW30KBR635 

♦WESB 

419 -211 


♦SSX 


SZ1 -22-20-25 

♦SSX 

202 

-101 

SW02CXC14C 

WESB 

313 -151 

SW12PCN012 

WESB 

406 

-192 

SW32CXC13C 

WESB 

420 -114 

SZ1 -4.3-20-25 


169 - 57 

SZ1 -22-5-1 

♦SSX 

202 

- 65 

SW02CXC300 

WESB 

312 ■ 86 

SW12PCN020 

WESB 

407 

- 4 

SW32CXC595 

WESB 

237 -161 


♦SSX 


SZ1 -22-5-25 

♦SSX 

202 

- 66 

SW02CXC400 

WESB 

312 -154 

SW12PCN030 

WESB 

407 

- 8 

SW32CXC820 

WESB 

237 -184 


♦SSX 

169 - 47 

SZ1 -24-1 0-1 

♦SSX 

203 

-184 

SW02CXC805 

WESB 

313 - 93 

SW12PCN040 

WESB 

407 

- 86 

SW32KBN595 

WESB 

420 - 83 

SZ1 -4.7-1 0-25 


170 -110 

SZ1 -24-1 0-25 

♦SSX 

203 

-185 

SW02CXC935 

WESB 

313 -114 

SW12PCN055 

WESB 

407 

-102 

SW32KBR595 

♦ WESB 

420 - 84 


♦SSX 


SZ1 -24-20-1 

♦SSX 

203 

-195 

SW02HHN300 

WESB 

310 -162 

SW12PCN075 

WESB 

407 

-104 

SW34CXC13C 

WESB 

420 -168 

SZ1 -4.7-20-25 


170 -113 

SZ1 -24-20-25 

♦SSX 

203 

-196 

SW02HHN400 

WESB 

310 -205 

SW12PHN151 

♦WESB 

407 

-194 

SW34CXC595 

WESB 

237 -162 


♦SSX 


SZ1 -24-5-1 

♦SSX 

203 

-163 

SW02KBN805 

WESB 

312 - 6 

SW12PHN201 

♦WESB 

408 

- 2 

SW34CXC820 

WESB 

237 -185 


♦SSX 

170 -101 

SZ1 -24-5-25 

♦SSX 

203 

-164 

SW02KBN935 

WESB 

312 - 72 

SW12PHN300 

WESB 

408 

- 56 

SW34KBN595 

WESB 

420 -149 

SZ1 -5.1 -10-25 


171 -191 

SZ1 -27-1 0-1 

♦SSX 

205 

-127 

SW02KBR805 

♦WESB 

312 - 7 

SW12PHN400 

WESB 

408 

- 67 

SW34KBR595 

♦WESB 

420 -150 


♦SSX 


SZ1 -27-1 0-25 

♦SSX 

205 

-128 

SW02KBR935 

♦WESB 

312 - 68 

SW14CXC14C 

WESB 

237 

-195 

SW36CXC13C 

WESB 

421 - 59 

SZ1 -5. 1-20-25 


171 -194 

SZ1 -27-20-1 

♦SSX 

205 

-138 

SW02PCN012 

WESB 

297 - 51 

SW14CXC300 

WESB 

237 

-147 

SW36CXC595 

WESB 

237 -163 


♦SSX 


SZ1 -27-20-25 

♦SSX 

205 

-139 

SW02PCN020 

WESB 

300 - 87 

SW14CXC400 

WESB 

237 

-155 

SW36CXC680 

WESB 

237 -164 


♦ SSX 

171 -184 

mm 

♦SSX 

205 

-101 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. MFRS Pg&Line TYPE No. 





IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 




SZi .5-75-1 0-1 

♦SSX 

218 

- 48 

SZ1 .5-75-20-1 

♦SSX 

218 

- 51 

SZI. 5-75-5-1 

♦SSX 

218 

- 45 

SZI. 5-82-1 0-1 

♦SSX 

219 

- 24 

SZI. 5-82-20-1 

♦SSX 

219 

- 27 

SZI. 5-82-5-1 

♦SSX 

219 

- 21 

SZI. 5-91 -10-1 

♦SSX 

220 

- 3 

SZI. 5-91 -20-1 

♦SSX 

220 

- 6 

SZI .5-91-5-1 

♦SSX 

219 

-199 

SZI .5-9. 1-1 0-1 

♦SSX 

185 

-180 

SZI .5-9.1-20-1 

♦SSX 

185 

-183 

SZI. 5-9. 1-5-1 

♦SSX 

185 

-177 

SZ2.4 

♦SCH 

164 

- 70 

SZ2.7 

♦SCH 

164 

-192 

SZ3-1 .8-1 0-25 

♦SSX 

163 

-116 

SZ3-1 .8-20-25 

♦SSX 

163 

-117 

SZ3-1 .8-5-25 

♦SSX 

163 

-115 

SZ3-2.0-10-25 

♦SSX 

163 

-150 

SZ3-2.0-20.25 

♦SSX 

163 

-151 

SZ3.2.0-5.25 

♦SSX 

163 

-149 

SZ3-2.2.10.25 

♦SSX 

164 

- 2 

SZ3-2.2-20-25 

♦SSX 

164 

- 3 

SZ3-2.2-5-25 

♦SSX 

164 

- 1 

SZ3-2.4-10-25 

♦SSX 

164 

- 76 

SZ3-2.4-20-25 

♦SSX 

164 

- 77 

SZ3-2.4-5-25 

♦SSX 

164 

- 75 

SZ3.2.7-10-25 

♦SSX 

165 

- 2 

SZ3-2.7-20-25 

♦SSX 

165 

- 3 

S23-2.7-5-25 

♦SSX 

165 

- 1 

SZ3-3.0.10-25 

♦SSX 

165 

-144 

SZ3-3.0.20-25 

♦SSX 

165 

-145 

SZ3.3.0-5.26 

♦SSX 

165 

■143 

SZ3-3.3.10-25 

♦SSX 

166 

-112 

SZ3.3.3.20-25 

♦SSX 

166 

-113 

SZ3.3.3.5.25 

♦SSX 

166 

-111 

SZ3.3.6.10.25 

♦SSX 

167 

- 83 

SZ3.3.6.20.25 

♦SSX 

167 

- 84 

SZ3-3.6.5-25 

♦SSX 

167 

- 82 

SZ3-3.9-10-25 

♦SSX 

168 

- 77 

SZ3-3.9.20-25 

♦SSX 

168 

- 78 

SZ3.3.9-5.25 

♦SSX 

168 

- 76 

SZ3-4.3-10.25 

♦SSX 

169 

- 95 

SZ3-4.3-20.25 

♦SSX 

169 

- 96 

SZ3-4.3.5.25 

♦SSX 

169 

- 94 

SZ3.4.7-10-25 

♦SSX 

170 

-154 

S23-4.7.20-25 

♦SSX 

170 

-155 

SZ3.4.7-5-25 

♦SSX 

170 

-153 

SZ3-5. 1-1 0-25 

♦SSX 

172 

- 26 

SZ3-5. 1-20-25 

♦SSX 

172 

- 27 

SZ3.5.1-5-25 

♦SSX 

172 

- 25 

SZ3-5.6-10-25 

♦SSX 

173 

-126 

SZ3-5.6-20-25 

♦SSX 

173 

-127 

SZ3.5.6-5-25 

♦SSX 

173 

-125 

S23-6.2-10.25 

♦SSX 

175 

-190 

SZ3.6.2-20-25 

♦SSX 

175 

-191 

SZ3.6.2.5.25 

♦SSX 

175 

-189 

SZ3.6.8.10.25 

♦SSX 

178 

-203 

SZ3-6.8-20-25 

♦SSX 

178 

-204 

SZ3.6.8-5-25 

♦SSX 

178 

-202 

SZ3-7.1 -10-25 

♦SSX 

179 

- 73 

SZ3-7. 1-20-25 

♦SSX 

179 

- 74 

SZ3.7.1-5-25 

♦SSX 

179 

- 72 

SZ3-7.7-10-25 

♦SSX 

181 

- 36 

SZ3.7.7.2O.25 

♦SSX 

181 

- 37 

SZ3-7.7.5-25 

♦SSX 

181 

- 35 

S23-8.2.10.25 

♦SSX 

182 

-187 

SZ3-8.2.20.25 

accv 

182 

-188 

S23-8.2-5-25 

♦ OOA 

♦SSX 

182 

-186 

SZ3-9.1-10-1 

♦SSX 

186 

- 19 





















1. TYPE No. CROSS INDE X 

TYPE No. MFR 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





















1 . ■ 


TYPE No. MFRS 




TYPE No. 


0-150-5-25 

SZ40-1 60-1 0-25 

SZ40-1 60-20-25 

SZ40-1 60-5-25 

SZ40-1 70-1 0-25 

SZ40-1 70-20-25 

SZ40-1 70-5-25 

SZ40-1 80-1 0-25 

SZ40-1 80-20-25 

SZ40-1 80-5-25 

SZ40-200-10-25 

SZ40-200-20-25 

SZ40-200-5-25 

SZ102/0V8 

SZ102/1V5 

SZ102/2V2 

SZ102/3V0 

SZ102/3V7 

I fk 


.0 
11 
12 

SZP5-9.1-10-1 

SZP5-9. 1-20-1 

SZP5-9.1-5.1 

SZP5-10-10-1 

SZP5-1 0-20-1 

SZP5-1 0-5-1 

SZP5-1 1-10-1 

SZP5-1 1-20-1 

SZP5-1 1-5-1 

SZP5-12-10-1 

SZP5-1 2-20-1 

SZP5-1 2-5-1 

SZP5-13-10-1 

SZP5-1 3-20-1 

SZP5-1 3-5-1 

SZP5-14-10-1 

SZP5-1 4-20-1 

SZP5-1 4-5-1 

SZP5.15-10-1 

SZP5-1 5-20-1 

SZP5-1 5-5-1 

SZP5-16-10-1 

SZP5-1 6-20-1 

SZP5-1 6-5-1 

SZP5-17-10-1 

SZP5-1 7-20-1 

SZP5-1 7-5-1 

SZP5-18-10-1 

SZP5-1 8-20-1 

SZP5-1 8-5-1 

SZP5-20-10-1 

SZP5-20-20-1 

SZP5-20-5-1 

SZP5-22-10-1 

SZP5-22-20-1 

SZP5-22-5-1 

SZP5-24-10-1 

SZP5-24-20-1 

SZP5-24-5-1 

SZP5-27-10-1 

SZP5-27-20-1 

SZP5-27-5-1 

SZP5-30-10-1 

SZP5-30-20.1 

SZP5-30-5-1 

SZP5-33-10-1 

SZP5-33.20-1 

SZP5-33-5-1 

SZP5-36-10-1 

SZP5-36-20-1 

SZP5-36-5-1 

SZP5-39-10-1 

SZP5-39-20-1 

SZP5-39-5-1 

SZP5-43-10-1 

SZP5-43-20-1 

SZP5-43-5-1 

SZP5-47-10-1 

SZP5-47-20-1 

SZP5-47-5-1 

SZP5-51-10-1 

SZP5-51-20-1 

SZP5-51-5-1 

SZP5-56-10-1 

SZP5-56-20-1 

SZP5-56-5-1 

SZP5-62-10-1 

SZP5.62-20-1 

SZP5-62-5-1 

SZP5-68-10-1 

SZP5-68-20-1 

SZP5-68-5-1 

SZP5-75-10-1 

SZP 5 . 75 . 20 -I 


MFRS 

Pq&Line 

♦SSX 

m 

- 26 

♦SSX 

398 

-106 

♦SSX 

398 

•107 

♦SSX 

398 

-103 

♦ SSX 

398 

-146 

♦ SSX 

398 

-147 

♦ SSX 

398 

•145 

♦SSX 

399 

- 32 

♦SSX 

399 

• 33 

♦SSX 

399 

- 29 

♦SSX 

399 

-127 

♦SSX 

399 

-128 

♦SSX 

399 

-125 

♦ PIHS 

163 

- 45 

♦ PIHS 

163 

- 95 

♦ PIHS 

163 

-170 

♦ PIHS 

165 

- 56 

♦ PIHS 

167 

- 88 

SIEG 

174 

- 23 

SIEG 

179 

- 25 

SIEG 

181 

- 85 

SIEG 

184 

- 96 

SIEG 

188 

- 27 

SIEG 

189 

-141 

SIEG 

191 

-114 

♦SSX 

185 

- 66 

♦SSX 

185 

• 72 

♦SSX 

185 

• 47 

♦SSX 

187 

-113 

♦SSX 

187 

-119 

♦SSX 

187 

- 93 

♦SSX 

189 

- 50 

♦SSX 

189 

- 56 

♦SSX 

189 

- 34 

♦SSX 

191 

- 9 

♦SSX 

191 

• 15 

♦SSX 

190 

-206 

♦SSX 

192 

-184 

♦SSX 

192 

-190 

♦SSX 

192 

-171 

♦SSX 

193 

-196 

♦SSX 

194 

- 1 

♦SSX 

193 

•189 

♦SSX 

195 

- 12 

♦SSX 

195 

• 19 

♦SSX 

194 

-191 

♦SSX 

196 

-115 

♦SSX 

196 

-121 

♦SSX 

196 

-101 

♦SSX 

197 

•120 

♦SSX 

197 

•125 

♦ SSX 

197 

•113 

♦SSX 

198 

-124 

♦SSX 

198 

-130 

♦SSX 

198 

-105 

♦SSX 

200 

-121 

♦SSX 

200 

-127 

♦SSX 

200 

-104 

♦SSX 

202 

- 16 

♦SSX 

202 

- 22 

♦SSX 

201 

-209 

♦SSX 

203 

-120 

♦SSX 

203 

-126 

♦SSX 

203 

-106 

♦SSX 

205 

- 54 

♦SSX 

205 

- 60 

♦SSX 

205 

- 38 

♦SSX 

206 

-190 

♦SSX 

206 

-197 

♦SSX 

206 

-174 

♦SSX 

208 

- 78 

♦SSX 

208 

- 84 

♦SSX 

208 

- 62 

♦SSX 

209 

-150 

♦SSX 

209 

-155 

♦SSX 

209 

-138 

♦SSX 

210 

-187 

♦SSX 

210 

-192 

♦SSX 

210 

-174 

♦SSX 

211 

-203 

♦SSX 

212 

- 5 

♦SSX 

211 

-191 

♦SSX 

213 

. 14 

♦SSX 

213 

- 19 

♦SSX 

212 

-202 

♦SSX 

214 

- 17 

♦SSX 

214 

- 22 

♦ SSX 

214 

- 7 

♦SSX 

215 

- 2 

♦SSX 

215 

- 7 

♦SSX 

214 

-192 

♦SSX 

216 

- 9 

♦SSX 

216 

- 14 

♦SSX 

215 

-202 

♦SSX 

216 

-184 

♦SSX 

216 

-189 

♦SSX 

216 

-174 

♦SSX 
♦ SSX 

217 

217 

-171 

-176 


MFRS Pq&Line 


218 

•151 

218 

•157 

218 

■144 

219 

-135 

219 

-140 

220 

• 92 

220 

- 96 

220 

- 86 

























1. 

TYPE 

No. 

CROSS iNDE] 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


isiitdiiiyi 


mmm 


TYPE No. 

MFRS 

l;ff^iriTtl 




SZ.5-4.3-20-25 


169 

- 17 

SZ.5-27-20-25 


205 

- 61 

SZ.5.1 80-1 0-25 


225 -137 

T-LVA468A 

♦THEF 

177 

-193 

TJ132.2A 


298 

-186 


♦SSX 




♦SSX 




♦SSX 


T-LVA471A 

♦THEF 

179 

- 55 

TJ1 32-20 

SOD 

298 

-187 

SZ.5-4.7-10-25 


170 

- 59 

SZ.5-27-5-25 

♦SSX 

205 

- 39 

SZ.5-1 80-20-25 


225 -141 

T-LVA474A 

♦THEF 

179 

-108 

TJ132-2D 

SOD 

298 

-188 


♦SSX 



SZ.5-30-10-25 


206 

-191 


♦ SSX 


T-LVA477A 

♦THEF 

181 

- 22 

TJ132-3A 

SOD 

299 

- 14 

SZ.5-4.7-20-25 


170 

- 64 


♦SSX 



SZ.5-1 80-5-25 


225 -131 

T-LVA480A 

♦THEF 

181 

- 75 

TJ 132-30 

SOD 

299 

- 15 


♦SSX 



SZ.5-30-20-25 


206 

-198 


♦SSX 


T-LVA483A 

♦THEF 

182 

-205 

TJ132-3D 

SOD 

299 

- 16 

SZ.5-5.1 -10-25 


171 

-139 


♦SSX 



SZ.5-200-10-25 


226 -141 

T-LVA486A 

♦THEF 

183 

-121 

TJ132-4A 

SOD 

299 

- 42 


♦SSX 



SZ.5-30-5-25 

♦SSX 

206 

-175 


♦SSX 


T-LVA489A 

♦THEF 

184 

- 4 

TJ 132-40 

SOD 

299 

- 43 

SZ.5-5. 1-20-25 


171 

-144 

SZ.5-33-10-25 


208 

- 79 

SZ.5-200-20-25 


226 -145 

T-LVA492A 

♦THEF 

186 

- 33 

TJ132-4D 

SOD 

299 

- 44 


♦SSX 




♦SSX 




♦SSX 


T-LVA495A 

♦THEF 

186 

-105 

TJ 132-5 A 

SOD 

299 

- 88 

SZ.5-5.6-10-25 


173 

- 19 

SZ.5-33-20.25 


208 

- 85 

SZ.5.200-5-25 


226 -136 

T-LVA498A 

♦THEF 

186 

-147 

TJ 132-50 

SOD 

299 

- 89 


♦SSX 




♦SSX 




♦SSX 


T-LVA3100A 

♦THEF 

187 

- 61 

TJ132-5D 

SOD 

299 

- 90 

SZ.5-5.6-20-25 


173 

- 24 

SZ.5-33-5-25 

♦SSX 

208 

- 63 

S.75-050 

♦SSX 

277 -216 

TA3 

SOD 

283 

- 68 

TJ132-6A 

SOD 

299 

-106 


♦SSX 



SZ.5-36-10-25 


209 

-151 

S.75-100 

♦SSX 

278 - 29 

TA5 

SOD 

283 

-112 

TJ 132-60 

SOD 

299 

-107 

SZ.5-5.6-5-25 


173 

- 1 


♦SSX 



S.75.200 

♦SSX 

278 - 70 

TA10 

SOD 

283 

-167 

TJ132-6D 

SOD 

299 

-108 


♦SSX 



SZ.5-36-20-25 


209 

-156 

S.75-400 

♦SSX 

278 -151 

TA20 

SOD 

284 

- 15 

TJ132-7A 

SOD 

299 

-144 

SZ.5-6.2-10-25 


175 

- 83 


♦SSX 



S.75-600 

♦SSX 

279 - 3 

TA30 

SOD 

284 

- 58 

TJ 132-70 

SOD 

299 

-145 


♦SSX 



SZ.5-36-5-25 

♦SSX 

209 

-139 

S.75-800 

♦SSX 

279 - 48 

TA40 

SOD 

284 

-122 

TJ132-7D 

SOD 

299 

-146 

SZ.5-6.2-20-25 


175 

- 88 

SZ.5-39-10-25 


210 

-188 

S.75-1000 

♦SSX 

279 - 57 

TA50 

SOD 

284 

-165 

TJ132-8A 

SOD 

299 

-158 


♦SSX 




♦SSX 



S.75-1200 

♦ SSX 

279 - 58 

TA60 

SOD 

285 

- 6 

TJ 132-80 

SOD 

299 

-159 

SZ.5-6.2-5-25 


175 

- 66 

SZ.5-39-20-25 


210 

-193 

T7KV 

♦SOD 

425 - 84 

TA80 

SOD 

285 

- 79 

TJ132-8D 

SOD 

299 

-160 


♦SSX 




♦SSX 



T10KV 

SOD 

427 - 91 

TA100 

SOD 

402 

- 81 

TJ132-9A 

SOD 

299 

-179 

SZ.5-6.8-10-25 


178 

- 54 

SZ. 5-39-5-25 

♦SSX 

210 

-175 

T12A6F 

♦SON 

295 -116 

TA120 

SOD 

406 

- 95 

TJ1 32-90 

SOD 

299 

-180 


♦SSX 



SZ.5-43-10-25 


212 

• 1 

T20A6F 

♦SON 

297 -195 

TAV 

SOD 

283 

- 67 

TJ132-9D 

SOD 

299 

-181 

SZ.5-6.8-20-25 


178 

- 59 


♦SSX 



T30A6F 

♦SON 

300 -140 

TD-13 

SAKJ 

408 

-183 

TJ132-10A 

SOD 

403 

-134 


♦ SSX 



SZ.5-43-20-25 


212 

• 6 

T51A 

♦HITJ 

263 • 9 

TD.15 

SAKJ 

411 

- 82 

TJ132-100 

SOD 

403 

-135 

SZ.5-6.8-5-25 


178 

- 35 


♦SSX 



T51B 

♦ HITJ 

263 - 12 

TD.15H 

SAKJ 

411 

- 88 

TJ132.10D 

SOD 

403 

•136 


♦SSX 



SZ.5-43-5-25 

♦SSX 

211 

-192 

T51C 

♦ HITJ 

263 - 15 

TFR1N 

TOSJ 

248 

-144 

TMPD914 

SPR 

231 

■101 

SZ,5-7.1 -10-25 


179 

- 61 

SZ.5-47-10-25 


213 

- 15 

T52A 

♦ HITJ 

263 - 10 

TFR1Q 

IMTM 

248 

-146 

TMPD2835 

SPR 

231 

-102 


♦SSX 




♦SSX 



T52B 

♦ HITJ 

263 - 13 


TOSJ 



TMPD2836 

SPR 

231 

-103 

SZ.5-7. 1-20-25 


179 

- 64 

SZ.5-47-20-25 


213 

- 20 

T52C 

♦ HITJ 

263 - 16 

TFR1T 

IMTM 

248 

-155 

TMPD2837 

SPR 

231 

-104 


♦SSX 




♦SSX 



T53A 

♦HITJ 

291 -135 


TOSJ 



TMPD2838 

SPR 

231 

-105 

SZ.5-7. 1-5-25 


179 

- 59 

SZ.5-47-5-25 

♦SSX 

213 

- 1 

T53B 

♦HITJ 

291 -180 

TG4 

♦VARO 

281 

- 56 

TMPD6050 

SPR 

232 

- 12 


♦SSX 



SZ.5-51 -10-25 


214 

- 18 

T53T 

♦ HITJ 

291 -138 

TG6 

♦VARO 

281 

-173 

TMPD6100 

SPR 

232 

- 13 

SZ.5-7.7-10-25 


181 

- 29 


♦SSX 



T54A 

♦ HITJ 

291 -136 

TG8 

♦VARO 

282 

- 45 

TMPZ5230 

♦SPR 

169 

-150 


♦SSX 



SZ.5-51 -20-25 


214 

- 23 

T54B 

♦ HITJ 

291 -181 

TG10 

♦VARO 

401 

-171 

TMPZ5231 

♦SPR 

171 

- 30 

SZ.5-7.7-20-25 


181 

- 30 


♦SSX 



T54T 

♦HITJ 

291 -139 

TG24 

♦VARO 

286 

-104 

TMPZ5232 

♦SPR 

172 

- 96 


♦SSX 



SZ.5-51 -5-25 

♦SSX 

214 

- 8 

T481A 

GTN 

302 -160 

TG26 

♦VARO 

286 

-153 

TMPZ5233 

♦SPR 

173 

-197 

SZ.5-7.7-5-25 


181 

- 27 

SZ.5-56-10-25 


215 

- 3 

T481B 

GTN 

302 -196 

TG28 

♦VARO 

286 

-195 

TMPZ5234 

♦SPR 

174 

- 78 


♦SSX 




♦SSX 



T481C 

GTN 

303 - 5 

TG80 

♦VARO 

403 

- 37 

TMPZ5235 

♦SPR 

177 

-135 

SZ.5-8.2-10-25 


182 

- 32 

SZ.5-56-20-25 


215 

- 8 

T481D 

GTN 

303 - 18 

TG84 

♦VARO 

293 

-106 

TMPZ5236 

♦SPR 

179 

-134 


♦SSX 




♦SSX 



T481E 

GTN 

403 -204 

TG86 

♦VARO 

293 

-117 

TMPZ5237 

♦SPR 

181 

-106 

SZ.5-8.2-20-25 


182 

- 37 

SZ.5-56-5-25 

♦SSX 

214 

-193 

T481F 

GTN 

407 - 47 

TG88 

♦VARO 

293 

-125 

TMPZ5238 

♦SPR 

183 

-127 


♦SSX 



SZ.5-62-10-25 


216 

- 10 

T482A 

GTN 

305 -218 

TG210 

♦VARO 

402 

-104 

TMPZ5239 

♦SPR 

184 

-128 

SZ.5-8.2-5-25 


182 

- 12 


♦SSX 



T482B 

GTN 

306 - 45 

TG280 

♦VARO 

403 

- 95 

TMPZ5240 

♦SPR 

186 

-185 


♦SSX 



SZ.5-62-20-25 


216 

- 15 

T482C 

GTN 

306 -102 

TG284 

♦VARO 

297 

- 7 

TMPZ5241 

♦SPR 

188 

-155 

SZ.5-9.1 -10-25 


185 

- 67 


♦SSX 



T482D 

GTN 

306 -146 

TG286 

♦VARO 

297 

- 21 

TMPZ5242 

♦SPR 

190 

- 99 


♦SSX 



SZ.5-62-5-25 

♦SSX 

216 

- 1 

T482E 

GTN 

404 - 59 

TG288 

♦VARO 

297 

- 36 

TMPZ5243 

♦SPR 

192 

- 94 

SZ. 5-9. 1-20-25 


185 

- 73 

SZ.5-68- 10-25 


216 

-185 

T482F 

GTN 

407 -141 

TH6952 

SPR 

436 

- 43 

TMPZ5244 

♦SPR 

193 

-163 


♦SSX 




♦SSX 



T483A 

GTN 

301 - 2 

THD3600 

SPR 

237 

- 31 

TMPZ5245 

♦SPR 

194 

-108 

SZ.5-9.1 -5-25 


185 

- 48 

SZ.5-68-20-25 


216 

-190 

T483B 

♦GTN 

302 -197 

THD6916 

♦SPR 

436 

- 44 

TMPZ5246 

♦SPR 

196 

- 24 


♦SSX 




♦SSX 



T483C 

GTN 

301 - 30 

THD6919 

♦SPR 

436 

- 45 

TMPZ5247 

♦SPR 

197 

- 95 

SZ.5-1 0-1 0-25 


187 

-114 

SZ.5-68-5-25 

♦SSX 

216 

-175 

T483D 

GTN 

303 - 19 

THD6924 

♦SPR 

436 

- 46 

TMPZ5248 

♦SPR 

198 

- 16 


♦SSX 



SZ.5-75-10-25 


217 

-172 

T483E 

GTN 

403 -168 

THZ016B10 

SPR 

384 

- 87 

TMPZ5249 

♦SPR 

199 

-109 

SZ.5-1 0-20-25 


187 

-120 


♦SSX 



T483F 

GTN 

407 - 18 

THZ821 

SPR 

174 

- 46 

TMPZ5250 

♦SPR 

200 

- 29 


♦SSX 



SZ.5-75-20-25 


217 

-177 

T484A 

GTN 

302 -161 

THZ823 

SPR 

174 

- 47 

TMPZ5251 

♦SPR 

201 

-121 

SZ.5-1 0-5-25 

♦SSX 

187 

- 94 


♦SSX 



T484B 

GTN 

302 -198 

THZ825 

SPR 

174 

- 48 

TMPZ5252 

♦SPR 

203 

- 41 

SZ.5-1 1-1 0-25 


189 

- 51 

SZ.5-75-5-25 

♦ SSX 

217 

-163 

T484C 

GTN 

303 - 6 

THZ827 

SPR 

174 

- 49 

TMPZ5253 

♦SPR 

204 

- 92 


♦SSX 



SZ.5-82-10-25 


218 

-152 

T484D 

GTN 

303 - 20 

THZ829 

SPR 

174 

- 50 

TMPZ5254 

♦SPR 

204 

-173 

SZ.5-1 1-20-25 


189 

- 57 


♦SSX 



T484E 

GTN 

403 -205 

THZ4565 

SPR 

176 

- 63 

TMPZ5255 

♦SPR 

206 

- 25 


♦ SSX 



SZ.5-82-20-25 


218 

-158 

T484F 

GTN 

407 - 48 

THZ4566 

SPR 

176 

- 64 

TMPZ5256 

♦SPR 

206 

-112 

SZ.5-1 1-5-25 

♦SSX 

189 

- 35 


♦SSX 



T485A 

GTN 

302 -162 

THZ4567 

SPR 

176 

- 65 

TMPZ5257 

♦SPR 

207 

-193 

SZ.5-1 2-1 0-25 


191 

- 10 

SZ.5-82-5-25 

♦SSX 

218 

-145 

T485B 

GTN 

302 -199 

THZ4568 

SPR 

176 

- 66 

TND903 

SPR 

315 

- 7 


♦ SSX 



SZ.5-91 -10-25 


219 

-136 

T485C 

GTN 

303 - 7 

THZ4569 

SPR 

176 

- 67 

TND905 

SPR 

315 

- 8 

SZ.5-1 2-20-25 


191 

- 16 


♦SSX 



T485D 

GTN 

303 - 21 

THZ4570 

SPR 

176 

- 68 

TND908 

SPR 

315 

- 9 


♦SSX 



SZ.5-91 -20-25 


219 

-141 

T485E 

GTN 

403 -206 

THZ4571 

SPR 

176 

- 69 

TND918 

SPR 

315 

- 10 

SZ.5-1 2-5-25 

♦SSX 

190 

-207 


♦SSX 



T485F 

GTN 

407 - 49 

THZ4572 

SPR 

176 

- 70 

TND921 

SPR 

315 

- 11 

SZ.5-1 3-1 0-25 


192 

-185 

SZ.5-91 -5-25 

♦SSX 

219 

-130 

T3889 

♦ SON 

294 -175 

THZ4573 

SPR 

176 

- 71 

TND933 

SPR 

315 

- 3 


♦SSX 



SZ.5-1 00-1 0-25 


220 

- 93 

T3890 

♦ SON 

294 -203 

THZ4574 

SPR 

176 

- 72 

TND938 

SPR 

315 

- 4 

SZ.5-1 3-20-25 


192 

-191 


♦SSX 



T3891 

♦SON 

295 - 16 

THZ4575 

SPR 

176 

- 73 

TND939 

SPR 

315 

- 5 


♦ SSX 



SZ.5-1 00-20-25 


220 

- 97 

T3892 

♦ SON 

295 - 45 

THZ4576 

SPR 

176 

- 74 

TND940 

SPR 

315 

- 6 

SZ.5-1 3-5-25 

♦SSX 

192 

-172 


♦SSX 



T3893 

♦SON 

295 - 67 

THZ4577 

SPR 

176 

- 75 

TND942 

SPR 

315 

- 12 

SZ.5-1 4-1 0-25 


193 

-197 

SZ.5-1 00-5-25 


220 

- 87 

T3899 

♦SON 

297 - 96 

THZ4578 

SPR 

176 

- 76 

TPA62A12 

♦THEF 

328 

- 73 


♦SSX 




♦SSX 



T3900 

♦SON 

297 -109 

THZ4579 

SPR 

176 

- 77 

TPA62A18 

♦THEF 

328 

- 74 

SZ.5-1 4-20-25 


194 

- 2 

SZ.5-1 10-20-25 


221 

- 63 

T3901 

♦ SON 

297 -135 

TI51 

♦ UNI 

232 

- 30 

TPA62B12 

♦THEF 

328 

- 75 


♦SSX 




♦SSX 



T3902 

♦SON 

297 -151 

TI52 

♦ UNI 

232 

- 31 

TPA62B18 

♦THEF 

328 

- 76 

SZ.5-1 4-5-25 

♦ SSX 

193 

-190 

SZ.5-1 10-5-25 


221 

- 55 

T3903 

♦ SON 

297 -161 

TI53 

♦ UNI 

232 

- 32 

TPA68A12 

♦THEF 

328 

- 77 

SZ.5-1 5-1 0-25 


195 

- 13 


♦SSX 



T3909 

♦ SON 

300 - 13 

TI58 

♦ UNI 

232 

- 54 

TPA68A18 

♦THEF 

328 

- 78 


♦SSX 



SZ.5-1 20-1 0-25 


222 

- 10 

T3910 

♦ SON 

300 - 41 

TI59 

♦ UNI 

232 

- 55 

TPA68B12 

♦THEF 

328 

- 79 

SZ.5-1 5-20-25 


195 

- 20 


♦SSX 



T3911 

♦ SON 

300 - 74 

TI60 

♦ UNI 

232 

- 56 

TPA68B18 

♦THEF 

328 

- 80 


♦SSX 



SZ.5-1 20-20-25 


222 

- 14 

T3912 

♦ SON 

300 - 99 

TI71 

♦ UNI 

245 

-109 

TPA75A12 

♦THEF 

328 

- 81 

SZ.5-1 5-5-25 

♦SSX 

194 

-192 


♦SSX 



T3913 

♦SON 

300 -113 

TI72 

♦ UNI 

245 

-112 

TPA75A18 

♦THEF 

328 

- 82 

SZ.5-1 6-1 0-25 


196 

-116 

SZ.5-1 20-5-25 


222 

- 4 

T-FM50(A) 

♦THEF 

243 -102 

T173 

♦ UNI 

245 

-113 

TPA75B12 

♦THEF 

328 

- 83 


♦SSX 




♦SSX 



T-FM75(A) 

♦THEF 

243 -104 

TI74 

♦ UNI 

245 

-114 

TPA75B18 

♦THEF 

328 

- 84 

SZ.5-1 6-20-25 


196 

-122 

SZ.5-1 30-1 0-25 


222 

-154 

T-FM 100(A) 

♦THEF 

243 -105 

TI75 

♦ UNI 

245 

-117 

TPA82A12 

♦THEF 

328 

- 85 


♦SSX 




♦SSX 



T-FM 150(A) 

♦THEF 

243 -106 

TID31 

♦ UNI 

251 

-106 

TPA82A18 

♦THEF 

328 

- 86 

SZ.5-1 6-5-25 

♦SSX 

196 

-102 

SZ.5-1 30-20-25 


222 

■158 

T-FM200(A) 

♦THEF 

243 -107 

TID32 

♦ UNI 

251 

-112 

TPA82B12 

♦THEF 

328 

- 87 

SZ.5-1 7-1 0-25 


197 

-121 


♦SSX 



T-FM250(A) 

♦THEF 

243 -108 

TID33 

♦ UNI 

251 

-108 

TPA82B18 

♦THEF 

328 

- 88 


♦SSX 



SZ.5-1 30-5-25 


222 

-149 

T.GMP5 

♦THEF 

328 - 70 

TID34 

♦ UNI 

251 

-113 

TPA91A12 

♦THEF 

328 

- 89 

SZ.5-1 7-20-25 


197 

-126 


♦SSX 



T.GMP5A 

♦THEF 

328 - 71 

TID35 

♦ UNI 

251 

-109 

TPA91A18 

♦THEF 

328 

- 90 


♦SSX 



SZ.5.1 40-1 0-25 


223 

■ 91 

T.GMP5B 

♦THEF 

328 - 72 

TID36 

♦ UNI 

251 

-114 

TPA91B12 

♦THEF 

328 

- 91 

SZ.5-1 7-5-25 

♦SSX 

197 

-114 


♦SSX 



T-LVA47A 

♦THEF 

170 - 10 

TID37 

♦ UNI 

251 

-107 

TPA91B18 

♦THEF 

328 

• 92 

SZ.5-1 8-1 0-25 


198 

-125 

SZ.5-1 40-20-25 


223 

- 94 

T.LVA51A 

♦THEF 

171 - 93 

TID38 

♦ UNI 

246 

-141 

TPA100A12 

♦THEF 

328 

- 93 


♦SSX 




♦SSX 



T.LVA56A 

♦THEF 

172 -181 

TID39 

♦ UNI 

246 

-164 

TPA100A18 

♦THEF 

328 

- 94 

SZ.5-1 8-20-25 


198 

-131 

SZ.5-1 40-5-25 


223 

- 87 

T.LVA62A 

♦THEF 

174 -210 

TID40 

♦ UNI 

247 

-144 

TPA100B12 

♦THEF 

328 

- 95 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA68A 

♦THEF 

178 - 2 

TID41 

♦ UNI 

247 

-118 

TPA100B18 

♦THEF 

328 

- 96 

SZ.5-1 8-5-25 

♦SSX 

198 

-106 

SZ.5-1 50-1 0-25 


223 

-181 

T-LVA75A 

♦THEF 

180 - 1 

TID42 

♦ UNI 

247 

-106 

TPA110A12 

♦THEF 

328 

- 97 

SZ.5-20-10.25 


200 

-122 


♦ SSX 



T-LVA82A 

♦THEF 

181 -184 

TID43 

♦ UNI 

247 

-107 

TPA110A18 

♦THEF 

328 

- 98 


♦SSX 



SZ.5-1 50-20-25 


224 

- 2 

T-LVA91A 

♦THEF 

185 - 16 

TID44 

♦ UNI 

247 

- 69 

TPA110B12 

♦THEF 

328 

- 99 

SZ.5-20-20-25 


200 

-128 


♦ SSX 



T-LVA100A 

♦THEF 

187 - 60 

TID778 

♦ UNI 

244 

-201 

TPA110B18 

♦THEF 

328 

-100 


♦SSX 



SZ.5-1 50-5-25 


223 

-174 

T.LVA347A 

♦THEF 

170 - 11 

TJ 118-0 

♦ SOD 

367 

-100 

TPA120A12 

♦THEF 

328 

-101 

SZ.5-20-5-25 

♦SSX 

200 

-105 


♦SSX 



T-LVA351A 

♦THEF 

171 - 94 

TJ 118-1 

♦ SOD 

367 

-128 

TPA120A18 

♦THEF 

328 

-102 

SZ.5-22-10-25 


202 

- 17 

SZ.5-1 60-1 0-25 


224 

-132 

T-LVA356A 

♦THEF 

172 -182 

TJ118-2 

♦SOD 

367 

-163 

TPA120B12 

♦THEF 

328 

-103 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA362A 

♦THEF 

174 -211 

TJ118-3 

♦SOD 

367 

-199 

TPA120B18 

♦THEF 

328 

-104 

SZ.5-22-20.25 


202 

- 23 

SZ.5-1 60-20-25 


224 

-136 

T.LVA368A 

♦THEF 

178 - 3 

TJ118-4 

♦SOD 

367 

-205 

TPA130A12 

♦THEF 

328 

-105 


♦SSX 




♦ SSX 



T-LVA375A 

♦THEF 

180 - 2 

TJ118-5 

♦SOD 

368 

- 19 

TPA130A18 

♦THEF 

328 

-106 

SZ.5-22-5-25 

♦SSX 

202 

- 1 

SZ.5-1 60-5-25 


224 

-127 

T-LVA382A 

♦THEF 

181 -185 

TJ118-6 

♦SOD 

368 

- 25 

TPA130B12 

♦THEF 

328 

-107 

SZ.5-24-10-25 


203 

-121 


♦ SSX 



T-LVA391A 

♦THEF 

185 - 17 

TJ118-8 

♦SOD 

368 

- 59 

TPA130B18 

♦THEF 

328 

-108 


♦SSX 



SZ.5-1 70-1 0-25 


225 

- 59 

T.LVA450A 

♦THEF 

171 - 2 

TJ132-0A 

SOD 

298 

-113 

TPA150A12 

♦THEF 

328 

-109 

SZ.5-24-20-25 


203 

-127 


♦SSX 



T-LVA453A 

♦THEF 

172 - 48 

TJ132-0C 

SOD 

298 

-114 

TPA150A18 

♦THEF 

328 

-110 


♦SSX 



SZ.5-1 70-20-25 


225 

- 62 

T-LVA456A 

♦THEF 

172 -156 

TJ132-0D 

SOD 

298 

-115 

TPA150B12 

♦THEF 

329 

- 1 

SZ.5-24-5-25 

♦SSX 

203 

-107 


♦ SSX 



T-LVA459A 

♦THEF 

173 -179 

TJ 132-1 A 

SOD 

298 

-142 

TPA150B18 

♦THEF 

329 

- 2 

SZ.5-27-10-25 


205 

- 55 

SZ.5-1 70-5-25 


225 

- 55 

T-LVA462A 

♦THEF 

174 -168 

TJ132-1C 

SOD 

298 

-143 

TPA160A18 

♦THEF 

329 

- 3 


♦SSX 




♦ SSX 



T.LVA465A 

♦THEF 

177 - 5 

TJ132.1D 

SOD 

298 

-144 

TPA160B12 

♦THEF 

329 

- 4 
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TPA160B18 


3^ 








172 

-134 



^202 


TZCsoC' 

♦SCN 

388 

- 53 

TPA180A12 

♦THEF 

329 

- 6 

TS3 

♦SOD 

251 

-196 

RHMJ 

174 

-146 

TZB24A 

♦ SCN 

203 

-186 

TZC30E 

♦ SCN 

388 

- 55 

TPA180A18 

♦THEF 

329 

- 7 

TS5 

♦SOD 

252 

-107 

TZ6.8 

RHMJ 

177 

-171 

TZB24B 

♦ SCN 

203 

-165 

TZC33,A,B,D 

♦ SCN 

388 

-171 

TPA180B12 

♦THEF 

329 

- 8 

TS10 

♦ SOD 

253 

- 74 

TZ7.5 

RHMJ 

179 

-165 

TZB27A 

♦ SCN 

205 

-129 

TZC33C 

♦ SCN 

388 

-158 

TPA180B18 

♦THEF 

329 

- 9 

TS20 

♦SOD 

254 

- 70 

TZ8.2 

RHMJ 

181 

-146 

TZB27B 

♦SCN 

205 

-103 

TZC33E 

♦SCN 

388 

-160 

TPA200A12 

♦THEF 

329 

- 10 

TS30 

♦SOD 

254 

-143 

TZ9.1 

RHMJ 

184 

-193 

TZB30A 

♦ SCN 

207 

- 53 

TZC36,A.B.D 

♦ SCN 

389 

- 85 

TPA200A18 

♦THEF 

329 

- 11 

TS40 

♦SOD 

254 

-219 

TZ10 

RHMJ 

187 

- 17 

TZB30B 

♦ SCN 

207 

- 28 

TZC36C 

♦ SCN 

389 

- 72 

TPA200B12 

♦THEF 

329 

- 12 

TS50 

♦SOD 

255 

- 56 

TZ11 

RHMJ 

188 

-182 

TZB33A 

♦SCN 

208 

-146 

TZC36E 

♦ SCN 

389 

- 74 

TPA200B18 

♦THEF 

329 

- 13 

TS60 

♦SOD 

255 

-117 

TZ12 

RHMJ 

190 

-140 

TZB33B 

♦SCN 

208 

-122 

TZC39,A,B,D 

♦ SCN 

389 

-187 

TPA220A12 

♦THEF 

329 

- 14 

TS80 

♦SOD 

255 

-205 

TZ13 

RHMJ 

192 

-117 

TZB36A 

♦SCN 

209 

-202 

TZC39C 

♦SCN 

389 

-176 

TPA220A18 

♦THEF 

329 

- 15 

TS0600 

♦ MSC 

174 

- 4 

TZ16 

RHMJ 

196 

- 46 

TZB36B 

♦SCN 

209 

-186 

TZC39E 

♦SCN 

389 

-178 

TPA220B12 

♦THEF 

329 

- 16 

TS04700 

♦ MSC 

170 

- 43 

TZ17 

SAR 

329 

- 48 

TZB39A 

♦SCN 

211 

- 37 

TZC43.A,B,D 

♦SCN 

390 

- 98 

TPA220B18 

♦THEF 

329 

- 17 

TS05100 

♦ MSC 

171 

-124 

TZ17A 

SAR 

329 

- 49 

TZB39B 

♦SCN 

211 

- 21 

TZC43C 

♦SCN 

390 

- 87 

TPA240A12 

♦THEF 

329 

- 18 

TS05600 

♦ MSC 

173 

- 2 

TZ18 

RHMJ 

198 

- 49 

TZB43A 

♦SCN 

212 

- 46 

TZC43E 

♦SCN 

390 

- 89 

TPA240A18 

♦THEF 

329 

- 19 

TS06000 

♦ MSC 

174 

- 5 


SAR 



TZB43B 

♦SCN 

212 

■ 31 

TZC45,A,B.D 

♦SCN 

390 

-177 

TPA240B12 

♦THEF 

329 

- 20 

TS06200 

♦ MSC 

175 

- 67 

TZ18A 

SAR 

329 

- 50 

TZB47A 

♦SCN 

213 

- 62 

TZC45C 

♦SCN 

390 

-170 

TPA240B18 

♦THEF 

329 

- 21 

TS06800 

♦ MSC 

178 

- 36 

TZ20 

RHMJ 

200 

- 51 

TZB47B 

♦SCN 

213 

- 46 

TZC45E 

♦SCN 

390 

-172 

TPA270A12 

♦THEF 

329 

- 22 

TS07100 

♦ MSC 

179 

- 60 


SAR 



TZB51A 

♦SCN 

214 

- 57 

TZC47,A.B.D 

♦SCN 

391 

- 30 

TPA270A18 

♦THEF 

329 

- 23 

TS07500 

♦ MSC 

180 

- 34 

TZ20A 

SAR 

329 

- 51 

TZB51B 

♦SCN 

214 

- 43 

TZC47C 

♦SCN 

391 

- 18 

TPA270B12 

♦THEF 

329 

- 24 

TS08200 

♦ MSC 

182 

- 13 

TZ22 

RHMJ 

201 

-154 

TZB56A 

♦SCN 

215 

- 46 

TZC47E 

♦SCN 

391 

- 20 

TPA270B18 

♦THEF 

329 

- 25 

TS08700 

♦ MSC 

183 

-175 


SAR 



TZB56B 

♦SCN 

215 

- 29 

TZC50,A,B.D 

♦SCN 

391 

-117 

TPF16 

♦ SOD 

412 

- 78 

TS09100 

♦ MSC 

185 

- 49 

TZ22A 

SAR 

329 

- 52 

TZB62A 

♦SCN 

216 

- 51 

TZC50C 

♦SCN 

391 

-110 

TPF20 

♦SOD 

415 

- 79 

TS10000 

♦MSC 

187 

- 95 

TZ24 

RHMJ 

203 

- 59 

TZB62B 

♦SCN 

216 

- 36 

TZC50E 

♦SCN 

391 

-112 

TPF30 

♦SOD 

419 

-161 

TS-7 

♦ MSC 

354 

-105 


SAR 



TZB68A 

♦SCN 

217 

- 32 

TZC51AB.D 

♦SCN 

391 

-168 

TPF40 

♦SOD 

422 

- 23 

TSC4728CHIP 

TSN 

166 

- 67 

TZ24A 

SAR 

329 

- 53 

TZB68B 

♦SCN 

217 

- 16 

TZC51C 

♦SCN 

391 

-157 

TPF50 

♦SOD 

424 

- 17 

TSC4729CHIP 

TSN 

167 

- 32 

TZ26 

SAR 

329 

- 54 

TZB75A 

♦SCN 

218 

- 14 

TZC51E 

♦SCN 

391 

-159 

TPF60 

♦SOD 

425 

- 10 

TSC4730CHIP 

TSN 

168 

- 11 

TZ26A 

SAR 

329 

- 55 

TZB75B 

♦SCN 

217 

-198 

TZC52,A.B,D 

♦SCN 

392 

- 39 

TPF70 

♦SOD 

425 

-112 

TSC4731CHIP 

TSN 

169 

- 32 

TZ28 

SAR 

329 

- 56 

TZB82A 

♦SCN 

218 

-194 

TZC52C 

♦SCN 

392 

- 35 

TPF80 

♦SOD 

426 

-103 

TSC4732CHIP 

TSN 

170 

- 83 

TZ28A 

SAR 

329 

- 57 

TZB82B 

♦SCN 

218 

-178 

TZC52E 

♦SCN 

392 

- 37 

TPF90 

♦SOD 

426 

-186 

TSC4733CHIP 

TSN 

171 

-165 

TZ30 

SAR 

329 

- 58 

TZB91A 

♦SCN 

219 

-173 

TZC56,A,B.D 

♦SCN 

392 

- 78 

TPF100 

♦ SOD 

427 

-189 

TSC4734CHIP 

TSN 

173 

- 48 

TZ30A 

SAR 

329 

- 59 

TZB91B 

♦SCN 

219 

-158 

TZC56C 

♦SCN 

392 

- 65 

TPF150 

♦SOD 

429 

-139 

TSC4735CHIP 

TSN 

175 

-110 

TZ33 

SAR 

329 

- 60 

TZB100A 

♦SCN 

220 

-134 

TZC56E 

♦SCN 

392 

- 67 

TPF200 

♦SOD 

430 

-192 

TSC4736CHIP 

TSN 

178 

- 88 

TZ33A 

SAR 

329 

- 61 

TZB100B 

♦SCN 

220 

-117 

TZC62,A.B,D 

♦SCN 

393 

- 3 

TPF250 

♦SOD 

431 

-161 

TSC4737CH1P 

TSN 

180 

- 82 

TZ36 

SAR 

329 

- 62 

TZB110A 

♦SCN 

221 

- 96 

TZC62C 

♦SCN 

392 

-191 

TPF300 

♦SOD 

432 

- 88 

TSC4738CHIP 

TSN 

182 

- 65 

TZ36A 

SAR 

329 

- 63 

TZB110B 

♦SCN 

221 

- 80 

TZC62E 

♦SCN 

392 

-193 

TPF350 

♦SOD 

432 

-137 

TSC4739CHIP 

TSN 

185 

- 99 

TZ40 

SAR 

329 

- 64 

TZB120A 

♦SCN 

222 

- 47 

TZC68,A,B,D 

♦SCN 

393 

- 92 

TPF400 

♦SOD 

432 

-195 

TSC4740CHIP 

TSN 

187 

-153 

TZ40A 

SAR 

329 

- 65 

TZB120B 

♦SCN 

222 

- 30 

TZC68C 

♦SCN 

393 

- 81 

TPF450 

♦SOD 

433 

- 21 

TSC6082CHIP 

TSN 

168 

-125 

TZ43 

SAR 

329 

- 66 

TZB130A 

♦SCN 

223 

- 2 

TZC68E 

♦SCN 

393 

- 83 

TPF500 

♦SOD 

433 

- 70 

TSC6083CH1P 

TSN 

169 

-151 

TZ43A 

SAR 

329 

- 67 

TZB130B 

♦SCN 

222 

-175 

TZC75.A,B.D 

♦SCN 

394 

- 7 

TPF750 

♦SOD 

433 

-104 

TSC6084CHIP 

TSN 

171 

- 31 

TZ45 

SAR 

329 

- 68 

TZB150A 

♦SCN 

224 

- 35 

TZC75C 

♦SCN 

393 

-192 

TPF1000 

♦SOD 

433 

-144 

TSC6085CHIP 

TSN 

172 

- 97 

TZ45A 

SAR 

329 

- 69 

TZB150B 

♦SCN 

224 

- 19 

TZC75E 

♦SCN 

393 

-194 

TPF1200 

♦SOD 

433 

-171 

TSC6086CHIP 

TSN 

174 

- 79 

TZ48 

SAR 

329 

- 70 

TZB160A 

♦SCN 

224 

-165 

TZC82,A,B.D 

♦SCN 

394 

-120 

TPFHV16 

♦SOD 

412 

- 60 

TSC6087CHIP 

TSN 

177 

-136 

TZ48A 

SAR 

329 

- 71 

TZB160B 

♦SCN 

224 

-151 

TZC82C 

♦SCN 

394 

-109 

TPFHV20 

♦SOD 

415 

- 59 

TSC6088CHIP 

TSN 

179 

-135 

TZ51 

SAR 

329 

- 72 

TZB170A 

♦SCN 

225 

- 71 

TZC82E 

♦SCN 

394 

-111 

TPFHV30 

♦SOD 

419 

-140 

TSC6089CHIP 

TSN 

181 

-107 

TZ51A 

SAR 

329 

- 73 

TZB170B 

♦SCN 

225 

- 66 

TZC91AB,D 

♦SCN 

395 

- 31 

TPFHV40 

♦SOD 

422 

- 1 

TSC6090CHIP 

TSN 

184 

-129 

TZ54 

SAR 

329 

- 74 

TZB180A 

♦SCN 

225 

-174 

TZC91C 

♦SCN 

395 

- 20 

TPFHV50 

♦SOD 

423 

-180 

TSC6091CHIP 

TSN 

186 

-186 

TZ54A 

SAR 

329 

- 75 

TZB180B 

♦SCN 

225 

-157 

TZC91E 

♦SCN 

395 

- 22 

TPFHV60 

♦SOD 

424 

-210 

TSD6100 

SPR 

231 

- 37 

TZ58 

SAR 

329 

- 76 

TZB200A 

♦SCN 

226 

-176 

TZC100,A.B.D 

♦SCN 

395 

-123 

TPFHV70 

♦SOD 

425 

- 96 

TSD7000 

SPR 

231 

- 38 

TZ58A 

SAR 

329 

- 77 

TZB200B 

♦SCN 

226 

-161 

TZC100C 

♦SCN 

395 

-110 

TPFHV80 

♦SOD 

426 

- 82 

TSV 

SOD 

251 

-158 

TZ60 

SAR 

329 

- 78 

TZB220A 

♦SCN 

227 

- 73 

TZC100E 

♦SCN 

395 

-112 

TPFHV90 

♦SOD 

426 

-174 

TSZ5.1 

♦SELI 

171 

-158 

TZ60A 

SAR 

329 

- 79 

TZB220B 

♦SCN 

227 

- 72 

TZCIOSAB.D 

♦SCN 

396 

- 20 

TPFHV100 

♦SOD 

427 

-141 

TSZ5.6 

♦SELI 

173 

- 40 

TZ64 

SAR 

329 

- 80 

TZB250A 

♦SCN 

227 

- 92 

TZC105C 

♦SCN 

396 

- 16 

TPFHV150 

♦SOD 

429 

-105 

TSZ6.2 

♦SELI 

175 

-103 

TZ64A 

SAR 

329 

- 81 

TZB250B 

♦SCN 

227 

- 91 

TZC105E 

♦SCN 

396 

- 18 

TPFH\/200 

♦SOD 

430 

-177 

TSZ6.8 

♦SELI 

178 

- 77 

TZ70 

SAR 

329 

- 82 

TZB300A 

♦SCN 

227 

•121 

TZC110,A,B.D 

♦SCN 

396 

- 57 

TPFHV250 

♦SOD 

431 

-141 

TSZ7.6 

♦SELI 

180 

- 72 

TZ70A 

SAR 

329 

- 83 

TZB300B 

♦SCN 

227 

-120 

TZC110C 

♦SCN 

396 

- 47 

TPFHV300 

♦SOD 

432 

- 73 

TSZ8.2 

♦SELI 

182 

- 55 

TZ75 

SAR 

329 

- 84 

TZB350A 

♦SCN 

227 

-157 

TZC110E 

♦SCN 

396 

- 49 

TPFHV350 

♦ SOD 

432 

-128 

TSZ9.1 

♦SELI 

185 

- 90 

TZ75A 

SAR 

329 

- 85 

TZB350B 

♦SCN 

227 

-156 

TZC120,A,B,D 

♦SCN 

396 

-143 

TPFHV400 

♦SOD 

432 

-181 

TSZ10 

♦SELI 

187 

■140 

TZ78 

SAR 

329 

- 86 

TZB400A 

♦SCN 

227 

-185 

TZC120C 

♦SCN 

396 

-133 

TPFHV450 

♦SOD 

433 

- 12 

TSZ11 

♦SELI 

189 

- 64 

II 

SAR 

329 

- 87 

TZB400B 

♦SCN 

227 

-184 

TZC120E 

♦SCN 

396 

-135 

TPFHV500 

♦SOD 

433 

- 58 

TSZ12 

♦SELI 

191 

- 26 


SAR 

329 

- 88 

TZC6.8AB.D 

♦SCN 

379 

- 19 

TZC130AB,D 

♦SCN 

397 

- 32 

TPFHV750 

♦SOD 

433 

- 94 

TV9Si 

♦AEGG 

429 

- 11 


SAR 

329 

- 89 

TZC6.8C 

♦SCN 

379 

- 7 

TZC130C 

♦SCN 

397 

. 22 

TPFHV1000 

♦SOD 

433 

-135 

TV13Si 

♦AEGG 

430 

- 69 

TZ90 

SAR 

329 

- 90 

TZC6.8E 

♦SCN 

379 

- 9 

TZC130E 

♦SCN 

397 

- 24 

TPFHV1200 

♦SOD 

433 

-162 

TV16Si 

♦AEGG 

431 

- 15 

TZ90A 

SAR 

329 

- 91 

TZC7.5.A,B.D 

♦SCN 

379 

-131 

TZC140,A,B,D 

♦SCN 

397 

-116 

TPH16 

♦SOD 

412 

- 79 

TV18Si 

♦AEGG 

432 

-107 

TZ100 

SAR 

329 

- 92 

TZC7.5C 

♦SCN 

379 

-119 

TZC140C 

♦SCN 

397 

-108 

TPH20 

♦SOD 

415 

- 80 

TV2202F 

♦THEF 

263 

-215 

TZ100A 

SAR 

329 

- 93 

TZC7.5E 

♦SCN 

379 

-121 

TZC140E 

♦SCN 

397 

-110 

TPH30 

♦SOD 

419 

-162 

TV2204F 

♦THEF 

264 

- 2 

TZ110 

SAR 

329 

- 94 

TZC8.2,A,B.D 

♦SCN 

380 

- 52 

TZC150AB,D 

♦SCN 

397 

-169 

TPH40 

♦SOD 

422 

- 24 

TV2206F 

♦THEF 

264 

- 12 

TZ110A 

SAR 

329 

- 95 

TZC8.2C 

♦SCN 

380 

- 39 

TZC150C 

♦SCN 

397 

-159 

TPH50 

♦SOD 

424 

- 18 

TV2208F 

♦THEF 

264 

- 18 

TZ120 

SAR 

329 

- 96 

TZC8.2E 

♦SCN 

380 

- 41 

TZC150E 

♦SCN 

397 

-161 

TPH60 

♦SOD 

425 

- 11 

TV2210F 

♦THEF 

264 

- 26 

TZ120A 

SAR 

329 

- 97 

TZC9.1AB,D 

♦SCN 

380 

-180 

TZCieOAB.D 

♦SCN 

398 

- 59 

TPH70 

♦SOD 

425 

-113 

TV2212F 

♦THEF 

264 

- 34 

TZ130 

SAR 

329 

- 98 

TZC9.1C 

♦SCN 

380 

-168 

TZC160C 

♦SCN 

398 

- 49 

TPH80 

♦SOD 

426 

-104 

TV2214F 

♦THEF 

264 

- 39 

TZ130A 

SAR 

329 

- 99 

TZC9.1E 

♦SCN 

380 

-170 

TZC160E 

♦SCN 

398 

- 51 

TPH90 

♦SOD 

426 

-187 

TV2215F 

♦THEF 

264 

- 42 

TZ150 

SAR 

329 

-100 

TZCIOAB.D 

♦SCN 

381 

- 79 

TZC180AB,D 

♦SCN 

398 

-172 

TPH100 

♦SOD 

427 

-190 

TV3002 

♦THEF 

310 

- 57 

TZ150A 

SAR 

329 

-101 

TZC10C 

♦SCN 

381 

- 67 

TZC180C 

♦SCN 

398 

-162 

TPH150 

♦SOD 

429 

-140 

TV3004 

♦THEF 

310 

- 75 

TZ160 

SAR 

329 

-102 

TZC10E 

♦SCN 

381 

- 69 

TZC180E 

♦SCN 

398 

-164 

TPH200 

♦SOD 

430 

-193 

TV3006 

♦THEF 

310 

- 90 

TZ160A 

SAR 

329 

-103 

TZC11AB.D 

♦SCN 

381 

-189 

TZC200,A.B.D 

♦SCN 

399 

- 81 

TPH250 

♦SOD 

431 

-162 

TV3008 

♦ THEF 

310 

-107 

TZ170 

SAR 

329 

-104 

TZC11C 

♦SCN 

381 

-180 

TZC200C 

♦SCN 

399 

- 71 

TPH300 

♦SOD 

432 

- 89 

TV3010 

♦THEF 

404 

-160 

TZ170A 

SAR 

329 

-105 

TZC11E 

♦SCN 

381 

-182 

TZC200E 

♦SCN 

399 

- 73 

TPH350 

♦SOD 

432 

-138 

TV3012 

♦THEF 

408 

- 36 

TZ180 

SAR 

329 

-106 

TZC12AB,D 

♦ SCN 

382 

- 87 

TZPD2.7 

♦ MSC 

164 

-127 

TPH400 

♦SOD 

432 

-196 

TV3014 

♦THEF 

410 

- 77 

TZ180A 

SAR 

329 

-107 

TZC12C 

♦ SCN 

382 

- 74 

TZPD3 

♦ MSC 

165 

- 51 

TPH450 

♦SOD 

433 

- 22 

TV3016 

♦THEF 

413 

- 37 

TZ200 

SAR 

329 

-108 

TZC12E 

♦SCN 

382 

- 76 

TZPD3.3 

♦MSC 

165 

-177 

TPH500 

♦SOD 

433 

- 71 

TV3018 

♦THEF 

414 

- 45 

TZ200A 

SAR 

329 

-109 

TZC13AB,D 

♦ SCN 

383 

- 4 

TZPD3.6 

♦ MSC 

166 

-149 

TPH750 

♦SOD 

433 

-105 

TV3020 

♦THEF 

415 

-146 

TZ220 

SAR 

329 

-110 

TZC13C 

♦SCN 

382 

-190 

TZPD3.9 

♦MSC 

167 

-108 

TPH1000 

♦SOD 

433 

-145 

TVR1B 

IMTM 

248 

-112 

TZ220A 

SAR 

330 

- 1 

TZC13E 

♦SCN 

382 

-192 

TZPD4.3 

♦ MSC 

168 

-119 

TPH1200 

♦SOD 

433 

-172 


TOSJ 



TZ240 

SAR 

330 

- 2 

TZC14AB,D 

♦SCN 

383 

-100 

TZPD4.7 

♦MSC 

169 

-143 

TPHHV16 

♦SOD 

412 

- 61 

TVR1D 

IMTM 

248 

-117 

TZ240A 

SAR 

330 

- 3 

TZC14C 

♦SCN 

383 

- 91 

TZPD5.1 

♦ MSC 

171 

- 23 

TPHHV20 

♦SOD 

415 

- 60 


TOSJ 



TZ260 

SAR 

330 

- 4 

TZC14E 

♦SCN 

383 

- 93 

TZPD5.6 

♦ MSC 

172 

- 89 

TPHHV30 

♦SOD 

419 

-141 

TVR1G 

IMTM 

248 

-124 

TZ260A 

SAR 

330 

- 5 

TZC15AB,D 

♦SCN 

383 

-167 

TZPD6.2 

♦ MSC 

174 

- 51 

TPHHV40 

♦SOD 

422 

- 2 


TOSJ 



TZ280 

SAR 

330 

- 6 

TZC15C 

♦SCN 

383 

-154 

TZPD6.8 

♦ MSC 

177 

-125 

TPHHV50 

♦SOD 

423 

-181 

TVR1J 

IMTM 

248 

■132 

TZ280A 

SAR 

330 

- 7 

TZC15E 

♦SCN 

383 

-156 

TZPD7.5 

♦ MSC 

179 

-125 

TPHHV60 

♦SOD 

424 

-211 


TOSJ 



TZB6.8A 

♦SCN 

178 

-137 

TZC17AB.D 

♦SCN 

384 

-173 

TZPD8.2 

♦ MSC 

181 

- 98 

TPHHV70 

♦SOD 

425 

- 97 

TVS5-1(M) 

♦ UNI 

329 

- 26 

TZB6,8B 

♦SCN 

178 

-117 

TZC17C 

♦SCN 

384 

-167 

TZPD9.1 

♦ MSC 

184 

-119 

TPHHV80 

♦SOD 

426 

- 83 

TVS5-2(M) 

♦ UNI 

329 

- 27 

TZB7.5A 

♦SCN 

180 

-129 

TZC17E 

♦SCN 

384 

-169 1 

TZPD10 

♦MSC 

186 

-171 

TPHHV90 

♦SOD 

426 

-175 

TVS5-3(M) 

♦ UNI 

329 

- 28 

TZB7.5B 

♦SCN 

180 

-110 

TZC18.A.B.D 

♦SCN 

385 

- 33 

TZPD11 

♦ MSC 

188 

-147 

TPHHV100 

♦SOD 

427 

-142 

TVS305 

♦ UNI 

329 

- 29 

TZB8.2A 

♦ SCN 

182 

-118 

TZC18C 

♦SCN 

385 

- 20 

TZPD12 

♦ MSC 

190 

- 90 

TPHHV150 

♦SOD 

429 

-106 

TVS310 

♦ UNI 

329 

- 30 

TZB8.2B 

♦SCN 

182 

- 94 

TZC18E 

♦SCN 

385 

- 22 

TZPD13 

♦ MSC 

192 

- 86 

TPHHV200 

♦SOD 

430 

-178 

TVS312 

♦ UNI 

329 

- 31 

TZB9.1A 

♦SCN 

185 

-146 

TZC19AB.D 

♦SCN 

385 

-138 

TZPD15 

♦MSC 

194 

- 99 

TPHHV250 

♦SOD 

431 

-142 

TVS315 

♦ UNI 

329 

- 32 

TZB9.1B 

♦SCN 1 

185 

-127 

TZC19C 

♦SCN 

385 

-132 

TZPD16 

♦MSC 

196 

- 16 

TPHHV300 

♦SOD 

432 

- 74 

TVS318 

♦ UNI 

329 

- 33 

TZB10A 

♦SCN 

188 

- 5 

TZC19E 

♦SCN 

385 

-134 

TZPD18 

♦ MSC 

198 

- 8 

TPHHV350 

♦SOD 

432 

-129 

TVS324 

♦ UNI 

329 

- 34 

TZB10B 

♦SCN 

187 

-188 

TZC20.A.B,D 

♦SCN 

385 

-187 

TZPD20 

♦MSC 

200 

- 21 

TPHHV400 

♦SOD 

432 

-182 

TVS328 

♦ UNI 

329 

- 35 

TZB11A 

♦SCN 

189 

-120 

TZC20C 

♦SCN 

385 

-174 

TZPD22 

♦ MSC 

201 

-113 

TPHHV450 

♦SOD 

433 

- 13 

TVS348 

♦ UNI 

329 

- 36 

TZB11B 

♦SCN 

189 

-100 

TZC20E 

♦SCN 

385 

-176 

TZPD24 

♦MSC 

203 

- 33 

TPHHV500 

♦SOD 

433 

- 59 

TVS360 

♦ UNI 

329 

- 37 

TZB12A 

♦SCN 

191 

- 94 

TZC22,A,B,D 

♦SCN 

386 

- 92 

TZPD27 

♦ MSC 

204 

-166 

TPHHV750 

♦SOD 

433 

- 95 

TVS410 

♦ UNI 

329 

- 38 

TZB12B 

♦SCN 

191 

- 69 

TZC22C 

♦SCN 

386 

- 79 

TZPD30 

♦ MSC 

206 

-104 

TPHHV1000 

♦SOD 

433 

-136 

TVS420 

♦ UNI 

329 

- 39 

TZB13A 

♦SCN 

193 

- 38 

TZC22E 

♦SCN 

386 

- 81 

TZPY3.9 

♦ MSC 

167 

-109 

TPHHV1200 

♦SOD 

433 

-163 

TVS430 

♦ UNI 

329 

- 40 

TZB13B 

♦SCN 

193 

- 17 

TZC24.A.B.D 

♦ SCN 

387 

- 8 

TZPY4.3 

♦ MSC 

168 

-120 

TR15 

♦ EDI 

242 

- 99 

TVS505 

♦ UNI 

329 

- 41 

TZB15A 

♦SCN 

195 

- 93 

TZC24C 

♦ SCN 

386 

-195 

TZPY4.7 

♦MSC 

169 

-144 

TR18 

♦ EDI 

242 

-109 

TVS510 

♦ UNI 

329 

- 42 

TZB15B 

♦SCN 

195 

- 67 

TZC24E 

♦ SCN 

386 

-197 

TZPY5.1 

♦ MSC 

171 

- 24 

TR20 

♦ EDI 

242 

-123 

TVS512 

♦ UNI 

329 

- 43 

TZB16A 

♦SCN 

196 

-182 

TZC25,A,B,D 

♦SCN 

387 

-105 

TZPY5.6 

♦ MSC 

172 

- 90 

TR22 

♦ EDI 

242 

-124 

TVS515 

♦ UNI 

329 

- 44 

TZB16B 

♦SCN 

196 

-160 

TZC25C 

♦ SCN 

387 

- 99 

TZPY6.2 

♦ MSC 

174 

- 52 

TRA1102 

♦SSEI 

300 

-189 

TVS518 

♦ UNI 

329 

- 45 

TZB18A 

♦SCN 

198 

-201 

TZC25E 

♦SCN 

387 

-101 

TZPY6.8 

♦ MSC 

177 

-126 

TRAM 05 

♦SSEI 

300 

-202 

TVS524 

♦ UNI 

329 

- 46 

TZB18B 

♦SCN 

198 

■176 

TZC27.A.B.D 

♦SCN 

387 

-146 

TZPY7.5 

♦ MSC 

179 

-126 

TRA1110 

♦SSEI 

300 

-213 

TVS528 

♦ UNI 

329 

- 47 

TZB20A 

♦SCN 

200 

-191 

TZC27C 

♦SCN 

387 

-133 

TZPY8.2 

♦ MSC 

181 

- 99 

TRA1120 

♦SSEI 

300 

-218 

TZ4.7 

RHMJ 

169 

-177 

TZB20B 

♦SCN 

200 

-166 

TZC27E 

♦SCN 

387 

-135 

TZPY9.1 

♦MSC 

184 

-120 

TRA1 1 30 

♦ SSEI 

301 

- 22 

TZ5.1 

RHMJ 

171 

- 54 

TZB22A 

♦SCN 

202 

- 91 

TZC30.A.B.D 


388 

- 66 

TZPY10 

♦ MSC 

186 

-172 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

K 


MM 1 1 1 





TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 



188 

-148 

Lir<U 


241 

-139 

mriiii— 

♦UNl 

392 

-173 

UES1501(M) 

TZPY12 

♦ MSG 

190 

- 91 

U15B 

♦ HITJ 

288 

-129 

UDZ7110 

UNI 

395 

-147 

UES1502(M) 

TZPY13 

♦MSG 

192 

- 87 

U15G 

♦ HITJ 

288 

-161 

UDZ7210 

♦ UNI 

395 

-150 

UES1503(M) 

TZPY15 

♦ MSG 

194 

-100 

U15E 

♦ HITJ 

289 

- 27 

UDZ7707 

UNI 

379 

-151 

UES1504(M) 

TZPY16 

♦ MSG 

196 

- 17 

U15G 

♦ HITJ 

289 

-158 

UDZ7708 

UNI 

380 

- 75 

UES2401 

TZPY18 

♦ MSG 

198 

- 9 


♦ HITJ 

402 

-190 

UDZ7709 

UNI 

380 

-202 

UES2402 

TZPY20 

♦ MSG 

200 

- 22 

U17B 

♦ HITJ 

444 

- 74 

UDZ7710 

UNI 

381 

-100 

UES2403 

TZPY22 

♦ MSG 

201 

-114 

U17G 

♦ HITJ 

444 

- 75 

UDZ7712 

UNI 

382 

-109 

UES2404(M) 

TZPY24 

♦MSG 

203 

- 34 

U17D 

♦HITJ 

444 

- 76 

UDZ7715 

UNI 

383 

-190 

UES2601 

TZPY27 

♦ MSG 

204 

-167 

U17E 

♦ HITJ 

444 

- 77 

UDZ7718 

UNI 

385 

- 56 

UES2602 

TZPY30 

♦ MSG 

206 

-105 

U19B 

♦HITJ 

241 

- 69 

UDZ7720 

UNI 

386 

- 9 

UES2603 

TZPY33 

♦ MSG 

207 

-187 

U19G 

♦ HITJ 

241 

- 74 

UDZ7724 

UNI 

387 

- 31 

UES2604 

TZPY36 

♦ MSG 

209 

- 81 

U19E 

♦HITJ 

241 

- 84 

UDZ7727 

UNI 

387 

-170 

UES2605 

TZPY39 

♦ MSG 

210 

-117 

U30J 

♦HITJ 

401 

-218 

UDZ7730 

UNI 

388 

- 89 

UES2606 

TZPY43 

♦ MSG 

211 

-145 

U30L 

♦HITJ 

408 

-185 

UDZ7733 

UNI 

388 

-195 

UF1 

TZPY47 

♦ MSG 

212 

-151 

U30M 

♦HITJ 

412 

- 48 

UDZ7736 

UNI 

389 

-108 

UF1A 

TZPY51 

♦ MSG 

213 

-175 

U30N 

♦HITJ 

413 

-213 

UDZ7740 

UNI 

390 

- 78 

UF1B 

TZPY56 

♦MSG 

214 

-150 

U31J 

♦HITJ 

401 

-220 

UDZ7745 

UNI 

390 

-192 

UF1G 

TZPY62 

♦ MSG 

215 

-164 

U31L 

♦ HITJ 

408 

-186 

UDZ7760 

UNI 

392 

-182 

UF4001 

TZPY68 

♦MSG 

216 

-137 

U31M 

♦HITJ 

412 

- 49 

UDZ7807 

♦ UNI 

379 

-174 

UF4002 

TZPY75 

♦ MSG 

217 

-133 

U31N 

♦HITJ 

413 

-214 

UDZ7808 

♦ UNI 

380 

- 77 

UF4003 

TZPY82 

♦ MSG 

218 

-114 

U32J 

♦ HITJ 

402 

- 8 

UDZ7809 

♦UNI 

380 

-204 

UF4004 

TZPY91 

♦MSG 

219 

-106 

U32L 

♦HITJ 

408 

-188 

UDZ7810 

♦ UNI 

381 

-103 

UF5400 

TZPY100 

♦MSG 

220 

- 54 

U32M 

♦ HITJ 

412 

- 50 

UDZ7812 

♦ UNI 

382 

-111 

UF5401 

TZV6.2 

♦SGN 

354 

-106 

U32N 

♦ HITJ 

413 

-215 

UDZ7815 

♦ UNI 

383 

-192 

UF5402 

TZV6.2A 

♦SGN 

354 

-107 

UBS430 

♦ UNI 

301 

- 87 

UDZ7818 

♦ UNI 

385 

- 58 

UF5403 

TZV6.8 

♦SGN 

354 

-108 

UG1610(M) 

♦ UNI 

315 

- 13 

UDZ7820 

♦UNI 

386 

- 11 

UF5404 

TZV6.8A 

♦SGN 

354 

-109 

UC3610(M) 

♦ UNI 

315 

- 18 

UDZ7824 

♦ UNI 

387 

- 33 

UF-01 

TZV7.5 

♦SGN 

354 

-110 

UDG5 

♦UNI 

261 

-186 

UDZ7827 

♦UNI 

387 

-172 

UF-2 

TZV7.5A 

♦SGN 

355 

- 1 

UDG7.5 

♦ UNI 

261 

-195 

UDZ7830 

♦UNI 

388 

- 91 

UF-3 

TZV8.2 

♦SGN 

355 

- 2 

UDG10 

♦ UNI 

261 

-202 

UDZ7833 

♦UNI 

388 

-197 

UFB2.5 

TZV8.2A 

♦SGN 

355 

- 3 

UDG15 

♦ UNI 

261 

-205 

UDZ7836 

♦UNI 

389 

-110 

UFB5 

TZV9.1 

♦SGN 

355 

- 4 

UDD2.5 

♦ UNI 

261 

-179 

UDZ7840 

♦UNI 

390 

- 79 

UFB7.5 

TZV9.1A 

♦SGN 

355 

- 5 

UDD5 

♦ UNI 

261 

-187 

UDZ7845 

♦UNI 

390 

-193 

UFS5 

TZV10 

♦SGN 

355 

- 6 

UDD7.5 

♦ UNI 

261 

-196 

UDZ7860 

♦ UNI 

392 

-184 

UFS7.5 

TZV10A 

♦SGN 

355 

- 7 

UDE2.5 

♦ UNI 

417 

-190 

UDZ8707 

♦UNI 

228 

-100 

UFS10 

TZV11 

♦SGN 

355 

- 8 

UDE5 

♦ UNI 

424 

- 29 

UDZ8708 

♦UNI 

228 

-109 

UGB5 

TZV11A 

♦SGN 

355 

- 9 

UDF2.5 

♦UNI 

261 

-180 

UDZ8709 

♦UNI 

228 

-117 

UGB7.5 

TZV12 

♦SGN 

355 

- 10 

UDF5 

♦ UNI 

261 

-188 

UDZ8710 

♦ UNI 

228 

-125 

UGB10 

TZV12A 

♦SGN 

355 

- 11 

UDZ110 

UNI 

229 

-118 

UDZ8712 

♦UNI 

228 

-136 

UGB3132AD 

TZV13 

♦SGN 

355 

- 12 

UDZ122 

UNI 

230 

- 9 

UDZ8715 

♦ UNI 

228 

-148 

UGB6124ADa 

TZV13A 

♦SGN 

355 

- 13 

UDZ130 

UNI 

227 

-124 

UDZ8718 

♦UNI 

228 

-160 

UGB6124AG 

TZV15 

♦SGN 

355 

- 14 

UDZ210 

♦ UNI 

221 

- 1 

UDZ8720 

♦ UNI 

228 

-168 

UGD5 

TZV15A 

♦SGN 

355 

- 15 

UDZ222 

♦ UNI 

227 

- 78 

UDZ8724 

♦UNI 

228 

-180 

UGD7.5 

TZV16 

♦SGN 

355 

- 16 

UDZ230 

♦ UNI 

227 

-127 

UDZ8727 

♦ UNI 

229 

- 3 

UGD10 

TZV16A 

♦SGN 

355 

- 17 

UDZ707 

♦ UNI 

180 

-183 

UDZ8730 

♦UNI 

229 

- 14 

UGE0221AY4 

TZV18 

♦SGN 

355 

- 18 

UDZ708 

♦UNI 

182 

-173 

UDZ8733 

♦UNI 

229 

- 21 

UGE0421AY4 

TZV18A 

♦SGN 

355 

- 19 

UDZ709 

♦ UNI 

186 

- 4 

UDZ8736 

♦ UNI 

229 

- 31 

UGE0501NY4B 

TZV20 

♦SGN 

355 

- 20 

UDZ710 

♦UNI 

188 

- 73 

UDZ8740 

♦UNI 

229 

- 42 

UGE1112AY4 

TZV20A 

♦SGN 

355 

- 21 

UDZ712 

♦ UNI 

191 

-161 

UDZ8745 

♦UNI 

229 

- 52 

UGE3126AY4 

TZV22 

♦SGN 

355 

- 22 

UDZ715 

♦UNI 

195 

-157 

UDZ8760 

♦ UNI 

229 

- 76 

UGF2.5 

TZV22A 

♦SGN 

355 

- 23 

UDZ718 

♦UNI 

199 

- 56 

UDZ8807 

♦ UNI 

228 

-102 

UGF5 

TZV24 

♦SGN 

355 

- 24 

UDZ720 

♦UNI 

201 

- 49 

UDZ8808 

♦ UNI 

228 

-111 

UGF7.5 

TZV24A 

♦SGN 

355 

- 25 

UDZ724 

♦UNI 

204 

- 42 

UDZ8809 

♦ UNI 

228 

-119 

UHV100 

TZV27 

♦SGN 

355 

- 26 

UDZ727 

♦ UNI 

205 

-197 

UDZ8810 

♦ UNI 

228 

-127 

UHV125 

TZV27A 

♦SGN 

355 

- 27 

UDZ730 

♦UNI 

207 

-122 

UDZ8812 

♦ UNI 

228 

-138 

UHV150 

TZV30 

♦SGN 

355 

- 28 

UDZ733 

♦UNI 

209 

- 8 

UDZ8815 

♦ UNI 

228 

-150 

UHV175 

TZV30A 

♦SGN 

355 

- 29 

UDZ736 

♦UNI 

210 

- 62 

UDZ8818 

♦UNI 

228 

-162 

UHV200 

TZV33 

♦SGN 

355 

- 30 

UDZ740 

♦UNI 

211 

-128 

UDZ8820 

♦ UNI 

228 

-170 

UHV225 

TZV33A 

♦SGN 

355 

- 31 

UDZ745 

♦UNI 

212 

-140 

UDZ8824 

♦UNI 

228 

-182 

UHV250 

TZV36 

♦SGN 

355 

- 32 

UDZ760 

♦UNI 

215 

-157 

UDZ8827 

♦ UNI 

229 

- 5 

UHV275 

TZV36A 

♦SGN 

355 

- 33 

UDZ807 

♦UNI 

228 

-104 

UDZ8830 

♦ UNI 

229 

- 16 

UHV300 

TZV39 

♦SGN 

355 

- 34 

UDZ808 

♦UNI 

228 

-113 

UDZ8833 

♦ UNI 

229 

- 23 

UPI2069 

TZV39A 

♦SGN 

355 

- 35 

UDZ809 

♦UNI 

228 

-121 

UDZ8836 

♦ UNI 

229 

- 33 

UPI2069A 

TZV43 

♦SGN 

355 

- 36 

UDZ810 

♦UNI 

228 

-129 

UDZ8840 

♦ UNI 

229 

- 43 

UPI2070 

TZV43A 

♦SGN 

355 

- 37 

UDZ812 

♦UNI 

228 

-140 

UDZ8845 

♦ UNI 

229 

- 53 

UPI2070A 

TZV47 

♦SGN 

355 

- 38 

UDZ815 

♦UNI 

228 

-152 

UDZ8860 

♦ UNI 

229 

- 77 

UPI2071 

TZV47A 

♦ SGN 

355 

- 39 

UDZ818 

♦ UNI 

228 

-164 

UES101 

♦ UNI 

252 

- 22 

UPI2071A 

TZV51 

♦SGN 

355 

- 40 

UDZ820 

♦UNI 

228 

-172 

UES102 

♦UNI 

252 

-181 

UR105 

TZV51A 

♦SGN 

355 

- 41 

UDZ824 

♦ UNI 

228 

-185 

UES103 

♦ UNI 

252 

-207 

UR110 

TZV56 

♦SGN 

355 

- 42 

UDZ827 

♦UNI 

229 

- 8 

UES104 

♦UNI 

253 

-124 

UR115 

TZV56A 

♦SGN 

355 

- 43 

UDZ830 

♦ UNI 

229 

- 19 

UES201 

♦ UNI 

257 

-104 

UR120 

TZV62 

♦SGN 

355 

- 44 

UDZ833 

♦ UNI 

229 

- 26 

UES202 

♦UNI 

257 

-211 

UR125 

TZV62A 

♦SGN 

355 

- 45 

UDZ836 

♦ UNI 

229 

- 36 

UES203 

♦UNI 

258 

- 5 

UR205 

TZV68 

♦SGN 

355 

- 46 

UDZ840 

♦ UNI 

229 

- 44 

UES204 

♦ UNI 

258 

-156 

UR210 

TZV68A 

♦SGN 

355 

- 47 

UD2845 

♦UNI 

229 

- 54 

UES501 

♦UNI 

257 

-134 

UR215 

TZV75 

♦SGN 

355 

- 48 

UDZ860 

♦ UNI 

229 

- 78 

UES502 

♦ UNI 

257 

-213 

UR220 

TZV75A 

♦SGN 

355 

- 49 

UDZ5110 

UNI 

395 

-124 

UES503 

♦UNI 

258 

- 41 

UR225 

TZV82 

♦SGN 

355 

- 50 

UDZ5122 

UNI 

399 

-147 

UES504 

♦ UNI 

258 

-158 

UR710 

TZV82A 

♦SGN 

355 

- 51 

UDZ5130 

UNI 

399 

-185 

UES505 

♦ UNI 

258 

-192 

US12 

TZV91 

♦SGN 

355 

- 52 

UDZ5210 

♦ UNI 

395 

-134 

UES601 

♦ UNI 

252 

- 67 

US15 

TZV91A 

♦SGN 

355 

- 53 

UDZ6222 

♦ UNI 

399 

-150 

UES602 

♦ UNI 

253 

- 33 

US18 

TZV100 

♦SGN 

355 

- 54 

UDZ5230 

♦UNI 

399 

-188 

UES603 

♦ UNI 

253 

-214 

US20 

TZV100A 

♦SGN 

355 

- 55 

UDZ5707 

♦ UNI 

379 

-132 

UES701 

♦ UNI 

252 

- 43 

US25 

TZV110 

♦SGN 

355 

- 56 

UDZ5708 

♦ UNI 

380 

- 53 

UES702 

♦ UNI 

253 

- 10 

US30 

TZV110A 

♦SGN 

355 

- 57 

UDZ5709 

♦ UNI 

380 

-181 

UES703 

♦ UNI 

253 

-193 

US35 

TZV120 

♦SGN 

355 

- 58 

UDZ5710 

♦UNI 

381 

- 80 

UES704 

♦UNI 

298 

-175 

US40 

TZV120A 

♦SGN 

355 

- 59 

UDZ5712 

♦ UNI 

382 

- 88 

UES705 

♦ UNI 


- 6 

US45A 

TZV130 

♦SGN 

355 

- 60 

UDZ5715 

♦ UNI 

383 

-168 

UES706 

♦UNI 

299 

- 30 

US50A 

TZV130A 

♦SGN 

355 

- 61 

UDZ5718 

♦ UNI 

385 

- 34 

UES801 

♦ UNI 

252 

- 68 

US60A 

TZV150 

♦SGN 

355 

- 62 

UDZ5720 

♦UNI 

385 

-188 

UES802 

♦ UNI 

253 

• 34 

US70A 

TZV150A 

♦SGN 

355 

- 63 

UDZ5724 

♦ UNI 

387 

- 9 

UES803 

♦ UNI 

253 

-215 

US80A 

TZV160 

♦SGN 

355 

- 64 

UDZ5727 

♦UNI 

387 

-147 

UES804 

♦ UNI 

254 

• 36 

US100A 

TZV160A 

♦SGN 

355 

- 65 

UDZ5730 

♦UNI 

388 

- 67 

UES805 

♦ UNI 

254 

-119 

US120A 

TZV170 

♦SGN 

355 

- 66 

UDZ5733 

♦UNI 

388 

-172 

UES806 

♦ UNI 

254 

-164 

US150A 

TZV170A 

♦SGN 

355 

- 67 

UDZ5736 

♦UNI 

389 

- 86 

UES1001 

♦ UNI 

252 

- 23 

US180A 

TZV180 

♦SGN 

355 

- 68 

UDZ5740 

♦UNI 

390 

- 67 

UES1002 

♦ UNI 

252 

-208 

US200A 

TZV180A 

♦SGN 

355 

- 69 

UDZ5745 

♦UNI 

390 

-178 

UES1003 

♦UNI 

253 

-175 

USB2.5 

TZV200 

♦SGN 

355 

- 70 

UDZ5760 

♦UNI 

392 

-168 

UES1101 

♦ UNI 

252 

- 24 

USB5 

TZV200A 

♦SGN 

355 

- 71 

UDZ5807 

♦UNI 

379 

-141 

UES1102 

♦ UNI 

252 

-209 

USB7.5 

UPA54H 

♦ NEGJ 

314 

- 23 

UDZ5808 

♦UNI 

380 

- 63 

UES1103 

♦ UNI 

253 

-176 

USB10 

UPA64H 

♦ NEGJ 

314 

- 24 

UDZ5809 

♦UNI 

380 

-191 

UES1104 

♦ UNI 

254 

- 37 

USD245 

U05B 

♦ HITJ 

287 

- 21 

UDZ5810 

♦UNI 

381 

- 89 

UES1105 

♦ UNI 

254 

-120 

USD320G 

U05C 

♦ HITJ 

287 

- 42 

UDZ5812 

♦UNI 

382 

- 98 

UES1106 

♦ UNI 

254 

-165 

USD335G 

U05E 

♦ HITJ 

287 

- 71 

UDZ5815 

♦UNI 

383 

-178 

UES1301 

♦ UNI 

252 

- 31 

USD345G 

U05G 

♦ HITJ 

287 

- 98 

UDZ5818 

♦ UNI 

385 

- 44 

UES1302 

♦ UNI 

252 

-217 

USD420 

U05J 

♦ HITJ 

287 

-126 

UDZ5820 

♦ UNI 

385 

-198 

UES1303 

♦ UNI 

253 

-182 

USD435 

U06C 

♦ HITJ 

241 

- 78 

UDZ5824 

♦ UNI 

387 

- 19 

UES1304 

♦ UNI 

254 

- 38 

USD445 

U06E 

♦ HITJ 

241 

- 88 

UDZ5827 

♦ UNI 

387 

-157 

U ESI 305 

♦ UNI 

254 

-121 

USD520 

U06G 

♦ HITJ 

241 

- 97 

UDZ5830 

♦ UNI 

388 

- 77 

UES1306 

♦ UNI 

254 

-166 

USD535 

U06J 

HITJ 

241 

-103 

UDZ5833 

♦ UNI 

388 

-182 

UES1401 

♦ UNI 

252 

- 44 

USD545 

U07J 

♦ HITJ 

241 

-104 

UDZ5836 

♦ UNI 

389 

- 96 

UES1402 

♦ UNI 

KMcj 

- 11 

USD545HR2 

U07L 

♦ HITJ 

241 

-122 

UDZ5840 

♦ UNI 

390 

- 71 

UES1403 

♦ UNI 

253 

-194 

USD550(M) 

U07M 

♦ HITJ 

241 

-129 

UDZ5845 


390 

-184 

UES1404fM1 

♦ UNI 

254 

- 26 

USD620(M1 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


MFRS 



TUT^l 

252 

- 45 

USD620C(M) 

■ 2 !U[ni 

374 

-153 

♦UNI 

253 

- 12 

USD635(M) 

♦ UNI 

374 

-124 

♦UNI 

253 

-195 

USD635C(M) 

♦ UNI 

374 

-155 

♦UNI 

254 

- 27 

USD640(M) 

♦ UNi 

374 

-125 

♦UNI 

252 

- 46 

USD640C(M) 

♦ UNI 

374 

-157 

♦UNI 

253 

- 13 

USD645(M) 

♦ UNI 

374 

-126 

♦UNI 

253 

-196 

USD645C(M) 

♦ UNI 

374 

-159 

♦UNI 

254 

- 28 

USD720(M) 

♦ UNI 

374 

-128 

♦UNI 

252 

- 47 

USD720C(M) 

♦ UNI 

374 

-191 

♦UNI 

253 

- 14 

USD735(M) 

♦ UNI 

374 

-129 

♦UNI 

253 

-197 

USD735C(M) 

♦ UNI 

374 

-197 

♦UNI 

254 

- 39 

USD740(M) 

♦ UNI 

374 

-130 

♦ UNI 

254 

-122 

USD740C(M) 

♦ UNI 

374 

-203 

♦UNI 

254 

-167 

USD745(M) 

♦ UNI 

374 

-137 

♦SAKJ 

239 

-184 

USD745C(M) 

♦UNI 

374 

-205 

♦SAKJ 

240 

- 35 

USD820 

♦UNI 

294 

-170 

♦SAKJ 

240 

- 70 

USD835 

♦UNI 

294 

-171 

♦SAKJ 

240 

-115 

USD840 

♦ UNI 

294 

-172 

♦GIG 

280 

- 10 

USD845 

♦UNI 

294 

-173 

♦GIG 

280 

- 85 

USD920 

♦UNI 

296 

-176 

♦GIG 

280 

-180 

USD935 

♦UNI 

296 

-177 

♦GIG 

281 

- 84 

USD940 

♦UNI 

296 

-179 

♦GIG 

287 

-195 

USD945 

♦UNI 

296 

-180 

♦GIG 

288 

- 34 

USD1120(M) 

♦UNI 

374 

- 29 

♦GIG 

288 

-114 

USD1130(M) 

♦ UNI 

374 

- 37 

♦GIG 

288 

-159 

USD1140(M) 

♦UNI 

374 

. 44 

♦GIG 

288 

-212 

USM140C(MA) 

♦UNI 

375 

-200 

♦SAKJ 

274 

-160 

USM145C(MA) 

♦ UNI 

375 

-202 

♦SAKJ 

241 

- 96 

USM150C(MA) 

♦UNI 

375 

-203 

♦SAKJ 

284 

-159 

USM20040C(A) 

♦ UNI 

376 

- 3 

♦UNI 

261 

-181 

USM20045C(A) 

♦UNI 

376 

- 6 

♦ UNI 

261 

-189 

USM20050C(A) 

♦ UNI 

376 

- 11 

♦ UNI 

261 

-197 

USR12 

♦UNI 

247 

-205 

♦ UNI 

261 

-190 

USR15 

♦ UNI 

247 

-209 

♦ UNI 

261 

-198 

USR20 

♦ UNI 

247 

-219 

♦ UNI 

261 

-203 

USR25 

♦ UNI 

248 

- 2 

♦ UNI 

424 

- 26 

USR30 

♦ UNI 

248 

- 4 

♦ UNI 

425 

-201 

USR35 

♦ UNI 

248 

- 5 

♦ UNI 

427 

-184 

USR40A 

♦ UNI 

248 

- 8 

BBGG 

361 

-124 

USR45A 

♦ UNi 

248 

- 9 

BBCG 

360 

- 8 

USR50A 

♦ UNI 

248 

- 12 

BBGG 

372 

- 81 

USR60A 

♦UNI 

248 

- 15 

♦UNI 

261 

-191 

USR70A 

♦ UNi 

248 

- 16 

♦UNI 

261 

-199 

USR80A 

♦UNI 

248 

- 18 

♦ UNI 

261 

-204 

USR100A 

♦UNI 

248 

- 21 

BBCG 

423 

- 43 

USR120A 

♦ UNI 

248 

- 23 

BBCG 

420 

- 71 

USR150A 

♦ UNI 

248 

- 26 

BBCG 

420 

- 70 

USR180A 

♦ UNI 

248 

- 27 

BBCG 

426 

-109 

USR931 

♦MSG 

186 

- 41 

BBCG 

431 

- 70 


♦SIEG 



♦UNI 

261 

-182 

USR932 

♦MSG 

186 

- 42 

♦UNI 

261 

-192 


♦SIEG 



♦UNI 

261 

-200 

USR933 

♦MSG 

186 

- 43 

CSD 

433 

-134 


♦SIEG 



CSD 

433 

-188 

USR934 

♦MSG 

186 

- 44 

CSD 

433 

-196 


♦SIEG 



CSD 

433 

-200 

USR1171 

♦MSG 

189 

- 4 

CSD 

433 

-205 


♦SIEG 



CSD 

433 

-206 

USR1172 

♦MSG 

189 

- 5 

CSD 

433 

-208 


♦SIEG 



CSD 

433 

-209 

USR1173 

♦MSG 

189 

- 6 

CSD 

433 

-210 


♦SIEG 



UPl 

278 

- 53 

USR1174 

♦MSG 

189 

- 7 

UPl 

278 

- 54 


♦SIEG 



UPl 

278 

-134 

USS5 

♦UNI 

423 

-166 

UPl 

278 

-135 

USS7.5 

♦UNI 

425 

-155 

UPl 

278 

-205 

USS10 

♦UNI 

427 

- 95 

UPl 

278 

-206 

USS15 

♦UNI 

429 

- 67 

♦UNI 

279 

-220 

UT111 

UNI 

277 

-205 

♦ UNI 

280 

- 60 

UT112 

UNI 

278 

- 15 

♦UNI 

280 

-121 

UT113 

UNI 

278 

- 55 

♦ UNI 

280 

-148 

UT114 

UNI 

278 

-100 

♦ UNI 

281 

- 2 

UT115 

UNI 

278 

-136 

♦ UNI 

285 

-203 

UT117 

UNI 

278 

-174 

♦ UNI 

286 

- 14 

UT118 

UNI 

278 

-207 

♦ UNI 

286 

- 39 

UT119 

UNI 

279 

- 39 

♦ UNI 

286 

- 54 

UT120 

UNI 

401 

-119 

♦ UNI 

286 

- 80 

UT211 

UNI 

278 

- 84 

♦ UNI 

446 

- 34 

UT212 

UNI 

278 

-101 

♦ UNI 

406 

- 48 

UT213 

UNI 

278 

-137 

♦ UNI 

411 

- 63 

UT214 

UNI 

278 

-175 

♦ UNI 

413 

-207 

UT215 

UNI 

278 

-208 

♦ UNI 

415 

- 37 

UT221 

UNI 

276 

-150 

♦ UNI 

417 

-140 

UT234 

♦ UNI 

280 

-149 

♦ UNI 

419 

-117 

UT235 

♦ UNI 

281 

- 57 

♦ UNI 

420 

-189 

UT236 

♦ UNI 

280 

- 61 

♦ UNI 

421 

-191 

UT237 

♦ UNI 

281 

-140 

♦ UNI 

422 

-203 

UT238 

♦ UNI 

281 

-174 

♦UNI 

423 

-141 

UT242 

♦ UNi 

283 

- 28 

♦UNI 

424 

-186 

UT244 

♦ UNI 

283 

- 31 

♦UNI 

425 

- 85 

UT245 

♦UNI 

283 

- 32 

♦UNI 

426 

- 48 

UT247 

♦ UNI 

283 

- 34 

♦UNI 

427 

- 83 

UT249 

♦ UNI 

283 

- 25 

♦ UNI 

428 

- 83 

UT251 

♦ UNI 

283 

-133 

♦UNI 

429 

- 58 

UT252 

♦ UNI 

283 

-197 

♦UNI 

430 

- 56 

UT254 

♦ UNI 

284 

- 85 

♦UNI 

430 

-145 

UT255 

♦ UNI 

284 

■148 

♦UNI 

417 

-161 

UT257 

♦ UNI 

284 

-188 

♦UNI 

423 

-170 

UT258 

♦ UNI 

285 

- 49 

♦UNI 

425 

-166 

UT261 

♦UNI 

286 

- 15 

♦ UNI 

427 

-107 

UT262 

♦ UNI 

286 

■ 55 

♦ UNI 

374 

- 92 

UT264 

♦UNI 

286 

-105 

♦UNI 

299 

-189 

UT265 

♦ UNI 

286 

■135 

♦UNI 

299 

-199 

UT267 

♦ UNI 

286 

-154 

♦ UNI 

299 

-215 

UT268 

♦ UNI 

286 

-196 

UNI 

301 

- 79 

UT347 

♦ UNI 

401 

-172 

UNI 

301 

- 85 

UT361 

♦ UNI 

282 

- 46 

UNI 

301 

- 89 

UT362 

♦UNI 

283 

- 37 

♦ UNI 

304 

-214 

UT363 

♦UNI 

402 

- 31 

♦ UNI 

304 

-217 

UT364 

♦UNI 

402 

- 51 

♦ UNI 

304 

-220 

UT2005 

♦UNI 

285 

-204 

♦ UNI 

305 

- 1 

UT2010 

♦ UNI 

286 

- 16 

♦ UNI 

375 

-107 

UT2020 

♦ UNI 

286 

- 56 

♦ UNI 

374 

-123 

UT2040 

♦ UNI 

286 

-106 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No 


U2936 

UZ940 

UZ945 

UZ950 

UZ956 

UZ960 

UZ970 

UZ975 

UZ980 

UZ990 

UZ4110 

UZ4111 

UZ4112 

UZ4113 

UZ4115 

UZ4116 

UZ4118 

UZ4120 

UZ4210 

UZ421 1 

UZ4212 

UZ4213 

UZ4215 

UZ4216 

UZ4218 

UZ4220 

UZ4706 

UZ4707 

UZ4708 

UZ4709 

UZ4710 

UZ4712 

UZ4713 

UZ4715 

UZ4716 

UZ4718 

UZ4720 

UZ4722 

UZ4724 

UZ4727 

UZ4730 

UZ4733 

UZ4736 

UZ4739 

UZ4743 

UZ4747 

UZ4751 

UZ4756 

UZ4762 

UZ4768 

UZ4775 

UZ4782 

UZ4791 

UZ4806 

UZ4807 

UZ4808 

UZ4809 

UZ4810 

UZ4812 

UZ4813 

UZ4815 

UZ4816 

UZ4818 

UZ4820 

UZ4822 

UZ4824 

UZ4827 

UZ4830 

UZ4833 

UZ4836 

UZ4839 

UZ4843 

UZ4847 

UZ4851 

UZ4856 

UZ4862 

UZ4868 

UZ4875 

UZ4882 

UZ4891 

UZ5110 

UZ51 1 1 

UZ5112 

UZ5113 

UZ5114 

UZ5115 

UZ5116 

UZ5117 

UZ511B 

UZ5119 

UZ5120 

UZ5122 

UZ5124 

UZ5126 

UZ5128 

UZ5130 

UZ5132 

UZ5134 

UZ5136 

UZ5138 

UZ5140 

UZ5210 

UZ521 1 

UZ5212 

UZ5213 

UZ5214 

UZ5215 

UZ5216 

UZ5217 

UZ5218 

UZ5219 

UZ5220 

UZ5222 

UZ5224 


A-Register@d with JEDEC 
by this manufacturer 


210 

♦ UNI 211 

♦ UNI 212 

♦ UNI 213 

♦ UNI 215 

♦ UNI 215 

♦ UNI 217 

♦ UNI 218 

♦ UNI 218 

♦ UNI 219 

♦ UNI 395 

♦ UNI 396 

♦ UNI 396 

♦ UNI 397 

♦ UNI 397 

♦ UNI 398 

♦ UNI 398 

♦ UNI 399 

♦ UNI 395 

♦ UNI 396 

♦ UNI 396 

♦ UNI 397 

♦ UNI 397 

♦ UNI 398 

♦ UNI 398 

♦ UNI 399 

♦ UNI 379 

♦ UNI 379 

♦ UNI 380 

♦ UNI 380 

♦ UNI 381 

♦ UNI 382 

♦ UNI 383 

♦ UNI 383 

♦ UNI 384 

♦ UNI 385 

♦ UNI 385 

♦ UNI 386 

♦ UNI 387 

♦ UNI 387 

♦ UNI 388 

♦ UNI 388 

♦ UNI 389 

♦ UNI 389 

♦ UNI 390 

♦ UNI 391 

♦ UNI 391 

♦ UNI 392 

♦ UNI 393 

♦ UNI 393 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 395 

♦UNI 379 

♦ UNI 379 

♦ UNI 380 

♦ UNI 380 

♦ UNI 381 

♦ UNI 382 

♦ UNI 383 

♦ UNI 383 

♦ UNI 384 

♦ UNI 385 

♦ UNI 385 

♦ UNI 386 

♦ UNI 387 

♦ UNI 387 

♦ UNI 388 

♦ UNI 388 

♦ UNI 389 

♦ UNI 389 

♦ UNI 390 

♦UNI 391 

♦ UNI 391 

♦ UNI 392 

♦ UNI 393 

♦ UNI 393 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 395 

♦ UNI 395 

♦ UNI 396 

♦ UNI 396 

♦ UNI 397 

♦ UNI 397 

♦ UNI 397 

♦ UNI 398 

♦ UNI 398 

♦ UNI 398 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 400 

♦ UNI 400 

♦ UNI 400 

♦UNI 400 

♦ UNI 395 

♦ UNI 396 

♦ UNI 396 

♦ UNI 397 

♦ UNI 397 

♦ UNI 397 

♦ UNI 398 

♦ UNI 398 

♦ UNI 398 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 

♦ UNI 399 


TYPE No. MF RS 

- 73 UZ5226 TO 

-133 UZ5228 ♦UNI 399 

-148 UZ5230 ♦UNI 399 

-171 UZ5232 ♦UNI 399 

-120 UZ5234 ♦UNI 400 

-162 UZ5236 ♦UNI 400 

-122 UZ5238 ♦UNI 400 

- 88 UZ5240 ♦UNI 400 

-111 UZ5310 ♦UNI 395 

-103 UZ5311 ♦UNI 396 

-125 UZ5312 ♦UNI 396 

- 58 UZ5313 ♦UNI 397 

-144 UZ5314 ♦UNI 397 

- 33 UZ5315 ♦UNI 397 

-170 UZ5316 ♦UNI 398 

- 60 UZ5317 ♦UNI 398 

-173 UZ5318 ♦UNI 398 

- 87 UZ5319 ♦UNI 399 

-135 UZ5320 ♦UNI 399 

- 63 UZ5322 ♦UNI 399 

-150 UZ5324 ♦UNI 399 

- 39 UZ5326 ♦UNI 399 

-176 UZ5328 ♦UNI 399 

- 66 UZ5330 ♦UNI 399 

-179 UZ5332 ♦UNI 400 

- 88 UZ5334 ♦UNI 400 

- 20 UZ5336 ♦UNI 400 

-133 UZ5338 ♦UNI 400 

- 54 UZ5340 ♦UNI 400 

-182 UZ5706 ♦UNI 379 

- 81 UZ5707 ♦UNI 379 

- 89 UZ5708 ♦UNI 380 

- 5 UZ5709 ♦UNI 380 

-169 UZ5710 ♦UNI 381 

- 80 UZ5712 ♦UNI 382 

- 35 UZ5713 ♦UNI 383 

-189 UZ5714 ♦UNI 383 

- 93 UZ5715 ♦UNI 383 

- 10 UZ5716 ♦UNI 384 

-148 UZ5718 ♦UNI 385 

- 68 UZ5720 ♦UNI 385 

-173 UZ5722 fUNI 386 

- 87 UZ5724 tUNI 387 

-188 UZ5727 ♦UNI 387 

- 99 UZ5730 ♦UNI 388 

- 31 UZ5733 ♦UNI 388 

-169 UZ5736 ♦UNI 389 

- 79 UZ5740 ♦UNI 390 

- 4 UZ5745 ♦UNI 390 

- 93 UZ5750 ♦UNI 391 

- 8 UZ5756 ♦UNI 392 

-121 UZ5760 ♦UNI 392 

- 32 UZ5770 ♦UNI 393 

- 28 UZ5775 ♦UNI 394 

-142 UZ5780 ♦UNI 394 

- 64 UZ5790 ♦UNI 395 

-192 UZ5806 ♦UNI 379 

- 90 UZ5807 ♦UNI 379 

- 99 UZ5808 ♦UNI 380 

- 14 UZ5809 ♦UNI 380 

-179 UZ5810 ♦UNI 381 

- 88 UZ5812 ♦UNI 382 

- 45 UZ5813 ♦UNI 383 

-199 UZ5814 ♦UNI 383 

-102 UZ5815 ♦UNI 383 

- 20 UZ5816 ♦UNI 384 

-158 UZ5818 ♦UNI 385 

- 78 UZ5820 ♦UNI 385 

-183 UZ5822 ♦UNI 386 

- 97 UZ5824 ♦UNI 387 

-194 UZ5827 ♦UNI 387 

-106 UZ5830 ♦UNI 388 

- 38 UZ5833 ♦UNI 388 

-176 UZ5836 ♦UNI 389 

- 88 UZ5840 ♦UNI 390 

- 10 UZ5845 ♦UNI 390 

-100 UZ5850 ♦UNI 391 

- 17 UZ5856 ♦UNI 392 

-128 UZ5860 ♦UNI 392 

- 39 UZ5870 ♦UNI 393 

-126 UZ5875 ♦UNI 394 

- 59 UZ5880 ♦UNI 394 

-145 UZ5890 ♦UNI 395 

- 34 UZ5906 ♦UNI 379 

-117 UZ5907 ♦UNI 379 

-171 UZ5908 ♦UNI 380 

- 61 UZ5909 ♦UNI 380 

-129 UZ5910 ♦UNI 381 

-174 UZ5912 ♦UNI 382 

- 54 UZ5913 ♦UNI 383 

- 82 UZ5914 ♦UNI 383 

-148 UZ5915 ♦UNI 383 

-158 UZ5916 ♦UNI 384 

-167 UZ5918 ♦UNI 385 

-178 UZ5920 ♦UNI 386 

-186 UZ5922 ♦UNI 386 

-194 UZ5924 ♦UNI 387 

- 6 UZ5927 ♦UNI 387 

- 13 UZ5930 ♦UNI 388 

- 20 UZ5933 ♦UNI 388 

- 29 UZ5936 ♦UNI 389 

-136 UZ5940 ♦UNI 390 

- 64 UZ5945 ♦UNI 390 

-151 UZ5950 ♦UNI 391 

- 40 UZ5956 ♦UNI 392 

-122 UZ5960 ♦UNI 392 

-177 UZ5970 ♦UNI 393 

- 67 UZ5975 ♦UNI 394 

-132 UZ5980 ♦UNI 394 

-180 UZ5990 ♦UNI 395 

- 57 UZ7110 ♦UNI 395 

- 89 UZ7110L ♦UNI 395 

-151 UZ7210 ♦UNI 395 

-160 IUZ7210L ♦UNI |395 

♦-Mfrs data sheet available 
in microfilm service 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 
MFRS IPq&Line ITYPE No 
TDRl 399 -169 U27310 

♦ UNI 399 -180 UZ7310L 

♦ UNI 399 -189 UZ7706 

♦ UNI 399 -196 UZ7706L 

♦ UNI 400 - 8 UZ7707 

♦ UNI 400 - 15 UZ7707L 

♦ UNI 400 - 22 UZ7708 

♦ UNI 400 - 31 UZ7708L 

♦ UNI 395 -142 UZ7709 

♦ UNI 396 - 69 UZ7709L 

♦ UNI 396 -156 UZ7710 

♦ UNI 397 - 45 UZ7710L 

♦ UNI 397 -126 UZ7712 

♦ UNI 397 -182 UZ7712L 

♦ UNI 398 - 71 UZ7713 

♦ UNI 398 -135 UZ7713L 

♦ UNI 398 -185 UZ7714 

♦ UNI 399 - 60 UZ7714L 

♦ UNI 399 - 93 UZ7715 

♦ UNI 399 -153 UZ7715L 

♦ UNI 399 -162 UZ7716 

♦ UNI 399 -171 UZ7716L 

♦ UNI 399 -182 UZ7718 

♦UNI 399 -191 UZ7718L 

♦ UNI 400 - 1 UZ7720 

♦UNI 400 - 10 UZ7720L 

♦ UNI 400 - 17 UZ7722 

♦ UNI 400 - 24 UZ7722L 

♦ UNI 400 - 33 UZ7724 

♦ UNI 379 - 21 UZ7724L 

♦ UNI 379 -134 UZ7727 

♦ UNI 380 - 55 UZ7727L 

♦ UNI 380 -183 UZ7730 

♦ UNI 381 - 82 UZ7730L 

♦ UNI 382 - 90 UZ7733 

♦ UNI 383 - 6 UZ7733L 

♦ UNI 383 -101 UZ7736 

♦ UNI 383 -170 UZ7736L 

♦ UNI 384 - 81 UZ7740 

♦ UNI 385 - 36 UZ7740L 

♦UNI 385 -190 UZ7745 
♦UNI 386 - 94 UZ7745L 

♦UNI 387 - 11 UZ7750 

♦ UNI 387 -149 UZ7750L 

♦ UNI 388 - 69 UZ7756 

♦ UNI 388 -174 UZ7756L 

♦ UNI 389 - 88 UZ7760 

♦ UNI 390 - 68 UZ7760L 

♦ UNI 390 -179 UZ7770 

♦ UNI 391 -118 UZ7770L 

♦ UNI 392 - 80 UZ7775 

♦ UNI 392 -169 UZ7775L 

♦ UNI 393 -171 UZ7780 . 

♦ UNI 394 - 9 UZ7780L 

♦ UNI 394 - 94 UZ7790 

♦ UNI 395 - 6 UZ7790L 

♦ UNI 379 - 29 UZ7806 

♦ UNI 379 -143 UZ7806L 

♦ UNI 380 - 65 UZ7807 

♦ UNI 380 -193 UZ7807L 

♦ UNI 381 - 91 UZ7808 

♦UNI 382 -100 UZ7808L 

♦ UNI 383 - 15 UZ7809 

♦ UNI 383 -107 UZ7809L 

♦ UNI 383 -180 UZ7810 

♦UNI 384 - 89 UZ7810L 

♦ UNI 385 - 46 UZ7812 

♦ UNI 385 -200 UZ7812L 

♦ UNI 386 -103 UZ7813 

♦ UNI 387 - 21 UZ7813L 

♦ UNI 387 -159 UZ7814 

♦ UNI 388 - 79 UZ7814L 

♦ UNI 388 -184 UZ7815 

♦ UNI 389 - 98 UZ7815L 

♦ UNI 390 - 72 UZ7816 

♦ UNI 390 -185 UZ7816L 

♦ UNI 391 -123 UZ7818 

♦ UNI 392 - 89 UZ7818L 

♦ UNI 392 -174 UZ7820 

♦ UNI 393 -174 UZ7820L 

♦ UNI 394 - 18 UZ7822 

♦ UNI 394 - 97 UZ7822L 

♦ UNI 395 - 9 UZ7824 

♦ UNI 379 - 33 UZ7824L 

♦ UNI 379 -147 UZ7827 

♦ UNI 380 - 70 UZ7827L 

♦ UNI 380 -197 UZ7830 

♦UNI 381 - 95 UZ7830L 

♦ UNI 382 -104 UZ7833 

♦UNI 383 - 20 UZ7833L 

♦ UNI 383 -111 UZ7836 

♦ UNI 383 -185 UZ7836L 

♦ UNI 384 - 93 UZ7840 

♦ UNI 385 - 51 UZ7840L 

♦ UNI 386 - 4 UZ7845 

♦ UNI 386 -109 UZ7845L 

♦ UNI 387 - 26 UZ7850 

♦ UNI 387 -165 UZ7850L 

♦ UNI 388 - 84 UZ7856 

♦ UNI 388 -190 UZ7856L 

♦ UNI 389 -103 UZ7860 

♦ UNI 390 - 74 UZ7860L 

♦ UNI 390 -188 UZ7870 

♦ UNI 391 -126 UZ7870L 

♦ UNI 392 - 95 UZ7875 

♦UNI 392 -177 UZ7875L 

♦ UNI 393 -176 UZ7880 

♦ UNI 394 - 23 UZ7880L 

♦ UNI 394 - 99 UZ7890 

♦UNI 395 - 11 UZ7890L 

♦ UNI 395 -165 UZ7906 

♦ UNI 395 -143 UZ7906L 

♦UNI 395 -181 UZ7907 

♦ UNI 395 -144 UZ7907L 







TYPE No. 


UZ7908 

UZ7908L 

UZ7909 

UZ7909L 

UZ7910 

UZ7910L 

UZ7912 

UZ7912L 

UZ7913 

UZ7913L 

UZ7914 

UZ7914L 

UZ7915 

UZ7915L 

UZ7916 

UZ7916L 

UZ7918 

UZ7918L 

UZ7920 

UZ7920L 

UZ7922 

UZ7922L 

UZ7924 

UZ7924L 

UZ7927 

UZ7927L 

UZ7930 

UZ7930L 

UZ7933 

UZ7933L 

UZ7936 

UZ7936L 

UZ7940 

UZ7940L 

UZ7945 

UZ7945L 

UZ7950 

UZ7950L 

UZ7956L 

UZ7960 

UZ7960L 

UZ7970 

UZ7970L 

UZ7975 

UZ7975L 

UZ7980 

UZ7980L 

UZ7990 

UZ7990L 

UZ8110 

UZ8111 

UZ8112 

UZ8113 

UZ8114 

UZ8115 

UZ8116 

UZ8117 

UZ8118 

UZ8119 

UZ8120 

UZ8210 

UZ82i1 

UZ8212 

UZ8213 

UZ8214 

UZ8215 

UZ8216 

UZ8217 

UZ8218 

UZ8219 

UZ8220 

UZ8706 

UZ8707 

UZ8708 

UZ8709 

UZ8710 

UZ8712 

UZ8713 

UZ8714 

UZ8715 

UZ8716 

UZ8718 

UZ8720 

UZ8722 

UZ8724 

UZ8727 

UZ8730 

UZ8733 

UZ8736 

UZ8740 

UZ8745 

UZ8750 

UZ8756 

UZ8760 

UZ8770 

UZ8775 

UZ8780 

UZ8790 

UZ8806 

UZ8807 

UZ8808 

UZ8809 

UZ8810 

UZ8812 

UZ8813 

UZ8814 

UZ8815 

UZ8816 

UZ8818 

UZ8820 

UZ8822 

UZ8824 

UZ8827 

UZ8830 


MFRS 


380 

♦ UNI 380 

♦ UNI 381 

♦ UNI 380 

♦ UNI 381 

♦UNI 381 

♦ UNI 382 

♦ UNI 382 

♦ UNI 383 

♦UNI 383 

♦ UNI 383 
♦UNI 383 

♦ UNI 384 

♦ UNI 383 

♦ UNI 384 

♦ UNI 384 

♦ UNI 385 

♦ UNI 385 

♦ UNI 386 

♦ UNI 386 

♦ UNI 386 

♦ UNI 386 

♦ UNI 387 

♦ UNI 387 

♦UNI 388 

♦ UNI 387 
♦UNI 388 
♦UNI 388 

♦ UNI 389 

♦ UNI 388 

♦UNI 389 

♦ UNI 389 

♦ UNI 390 

♦ UNI 390 

♦ UNI 391 

♦ UNI 390 

♦ UNI 391 

♦ UNI 391 

♦ UNI 392 

♦ UNI 392 

♦ UNI 392 

♦ UNI 393 

♦ UNI 393 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 394 

♦ UNI 395 

♦ UNI 395 

♦ UNI 220 

♦ UNI 221 

♦ UNI 222 

♦UNI 222 
♦UNI 223 

♦ UNI 224 

♦UNI 224 

♦ UNI 225 

♦ UNI 225 

♦ UNI 226 

♦ UNI 226 

♦ UNI 220 

♦ UNI 221 

♦ UNI 222 

♦ UNI 223 

♦ UNI 223 

♦ UNI 224 

♦ UNI 224 

♦ UNI 225 

♦ UNI 225 

♦ UNI 226 

♦ UNI 226 

♦ UNI 178 

♦ UNI 180 

♦ UNI 182 

♦ UNI 185 

♦ UNI 187 

♦UNI 191 

♦ UNI 193 

♦ UNI 194 

♦ UNI 195 

♦UNI 196 

♦ UNI 198 

♦ UNI 200 

♦ UNI 202 

♦ UNI 203 

♦ UNI 205 

♦ UNI 207 

♦ UNI 208 

♦ UNI 209 

♦ UNI 211 

♦ UNI 212 

♦ UNI 213 

♦ UNI 215 

♦UNI 215 

♦ UNI 217 

♦ UNI 217 

♦ UNI 218 

♦ UNI 219 

♦ UNI 178 

♦UNI 180 

♦ UNI 182 

♦UNI 185 

♦ UNI 188 

♦ UNI 191 

♦ UNI 193 

♦ UNI 194 

♦ UNI 195 

♦ UNI 196 

♦ UNI 198 

♦ UNI 200 

♦ UNI 202 

♦ UNI 203 

♦ UNI 205 

207 


TYPE No. CROSS INDEX 


8833 
73 UZ8836 
32 UZ8840 
200 UZ8845 
143 UZ8850 
98 UZ8856 
153 UZ8860 
107 UZ8870 
60 UZ8875 
23 UZ8880 
136 UZ8890 
114 

38 
188 
135 

96 
101 

54 
48 

7 |V( 

155 
112 
70 
29 
12 

168 V08J 

128 V8CH8(A) 

87 V8CP22(A) 

37 V8SC1812(A) 

193 V8SM8(A) 

146 V8ZA1 
106 V8ZA2 

82 V8ZA05 
77 V09C 

4 V09E 

191 V09G 
143 VI 1J 

129 V11L 
98 VI 1M 

188 V11N 

180 V12CH8(A) 

182 V12SC1812(A) 
179 V12SM8(A) 

65 V12ZA1 
26 V12ZA2 
105 V12ZA05 

102 V17A 
18 V17B 
14 VI 7C 

118 V17D 
81 V17E 
31 V18CH8(A) 

176 V18MA1B 

98 V18SC1812(A) 
20 V18SM8(A) 

152 V18SM16(A) 

67 V18Z-1 
158 V18Z-3 

83 V18ZA2 
162 V18ZA05 
135 V18ZA40 

97 VI 9B 
48 V19C 

3 V19E 

103 V19G 

36 V22CH8(A) 

166 V22MA1B 

72 V22SC1812(A) 
175 V22SM8(A) 

86 V22SM16(A) 

177 V22Z-1 

118 V22Z-3 
111 V22ZA2 

95 V22ZA05 
128 V24Z.1 

189 V24Z-4 
70 V24ZA50 
18 V27A-1 

11 V27CH8(A) 

68 V27SC1812(A) 
161 V27SM8(A) 

177 V27SM16(A) 

167 V27Z-1 
68 V27Z^ 

166 V27ZA05 

104 V27ZA60 

29 V30J 

123 V30L 
187 V30M 

124 V30N 

130 V31J 

153 V31L 

30 V31M 
153 V31N 
114 V33A-2 
199 V33CH8(A) 

101 V33MA1A 

91 V33MA1B 
138 V33SC1812(A) 
130 V33SM8(A) 

119 V33SM 16(A) 

147 V33Z-1 
6 V33Z-5 

95 V33ZA05 

39 V33ZA70 
17 V36ZA80 
94 V39A.2 

183 V39CH8(A) 

202 V39CP20(A) 

192 V39MA2A 

92 V39MA2B 

187 V39SC1812(A) 
130 V39SM8(A) 

54 V39SM16(A) 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 




































































































1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



■Xldskl 



■k^iiastgi 



■K2I£gl 




KiMiura 



ismisai 

V750HE700 


443 -109 

VG2X 

♦VARO 

241 -154 

VM68 

♦VARO 

361 

- 18 

VSK3020S 

♦ VARO 

375 - 6 

W02M 

♦ Dll 

361 -188 

V751BA60 

♦GESY 

438 - 35 

VG3 

♦VARO 

419 - 65 

VM88 

♦VARO 

361 

- 45 

VSK3020T 

♦ VARO 

375 -168 

♦ FEC 

♦ GIC 


V751DA40 

♦GESY 

438 - 36 

VG3X 

♦VARO 

241 -175 

VM108 

♦VARO 

361 

- 67 

VSK3030S 

♦VARO 

375 - 9 

W02MA 

♦ GIC 

361 -189 

V765R-70 

VEC 

442 - 6 

VG4 

♦VARO 

421 -148 

VR5.6AB 

SAR 

173 

- 69 

VSK3030T 

♦VARO 

375 -169 

W02MG 

♦ Dll 

362 - 5 

V800R-80 

VEC 

442 - 7 

VG4X 

♦VARO 

241 -191 

VR6,A.B 

SAR 

174 

- 20 

VSK3040S 

♦VARO 

375 - 17 

W03A 

♦ HITJ 

280 - 27 

V850R-80 

VEC 

442 - 8 

VG5 

♦VARO 

423 - 92 

VR6.2.A.B 

SAR 

175 

-132 

VSK3040T 

♦VARO 

375 -175 

W03B 

♦ HITJ 

280 -105 

V881BA60 

♦ GESY 

438 - 37 

VG5X 

♦ VARO 

241 -212 

VR6.8,A.B 

SAR 

178 

-119 

VSK4020 

♦VARO 

375 - 44 

W03C 

♦ HITJ 

280 -202 

V1000LA80A 

♦ GESY 

438 - 38 

VG7 

♦ VARO 

425 - 65 

VR7.A,B 

SAR 

179 

- 23 

VSK4030 

♦VARO 

375 - 46 

W04 

♦ GIC 

362 - 22 

V1000LA160B(A) 


359 - 68 

VG7X 

♦ VARO 

242 - 17 

VR7.5,A,B 

SAR 

180 

-112 

VSK4040 

♦VARO 

375 - 49 


♦ RFE 



♦ GESY 


VG10 

♦ VARO 

427 - 36 

VR8.2,A,B 

SAR 

182 

- 96 

VT200 

♦VARO 

370 - 31 

W04F 

♦ FGRS 

284 - 86 

V1000R-100 

VEC 

442 - 9 

VG10X 

♦VARO 

242 - 55 

VR8.5,A,B 

SAR 

183 

-103 

VT400 

♦VARO 

370 - 69 

W04L 

♦ Dll 

362 - 41 

V1400R-100 

VEC 

442 - 10 

VG12 

♦ VARO 

428 - 38 

VR9.1AB 

SAR 

185 

-129 

VT600 

♦VARO 

370 -102 

W04M 

♦ Dll 

362 - 23 

V3310 

VARO 

402 -162 

VG12X 

♦VARO 

242 - 77 

VR10AB 

SAR 

187 

-190 

VTA200 

♦VARO 

298 -189 

♦ FEC 

♦ GIC 


V3510 

VARO 

402 -163 

VG15 

♦VARO 

429 - 21 

vriiab 

SAR 

189 

-101 

VTA200S 

♦ VARO 

298 -190 

W04MA 

♦GIC 

362 - 24 

V-1 

CODI 

248 -183 

VG15X 

♦VARO 

242 - 97 

VR12AB 

SAR 

191 

- 71 

VTA200T 

♦ VARO 

298 -191 

W04MG 

♦Dll 

362 - 42 

VA10 

♦VARO 

401 - 17 

VG20 

♦VARO 

430 -111 

VR13AB 

SAR 

193 

- 19 

VTA400 

♦ VARO 

299 - 45 

WOOS 

♦GIC 

361 -132 

VA10X 

♦VARO 

241 -119 

VG20X 

♦VARO 

242 -121 

VR14AB 

SAR 

194 

- 12 

VTA400S 

♦VARO 

299 - 46 


♦RFE 


VA15 

♦VARO 

410 -206 

VGBOIOICAa 

BBCG 

372 - 6 

VR15AB 

SAR 

195 

- 69 

VTA400T 

♦VARO 

299 - 47 

W005F 

♦FGRS 

283 - 84 

VA15X 

♦VARO 

241 -137 

VGB0102CAa 

BBCG 

372 - 8 

VR16AB 

SAR 

196 

-162 

VTA600 

♦VARO 

299 -109 

W005L 

♦ Dll 

361 -146 

VA20 

♦VARO 

414 -186 

VGB0103AAa 

BBCG 

364 - 86 

VR18AB 

SAR 

198 

-178 

VTA600S 

♦VARO 

299 -110 

W005M 

♦ Dll 

361 -133 

VA20X 

♦VARO 

241 -155 

VGB0103CAa 

BBCG 

364 - 87 

VR20.A.B 

SAR 

200 

-168 

VTA600T 

♦VARO 

299 -111 

♦ FEC 

♦GIC 


VA25 

♦VARO 

417 -106 

VGB0104AAa 

BBCG 

364 - 88 

VR22,A.B 

SAR 

202 

- 69 

VTB200 

♦VARO 

298 -192 

W005MG 

♦ Dll 

361 -147 

VA25X 

♦VARO 

241 -162 

VGB0104CAa 

BBCG 

364 - 89 

VR24,A.B 

SAR 

203 

-167 

VTB200S 

♦VARO 

298 -193 

W06 

♦GIC 

362 - 58 

VA30 

♦VARO 

419 - 46 

VGB0124AY7A 

BBCG 

409 ■ 72 

VR27.A.B 

SAR 

205 

-105 

VTB200T 

♦VARO 

298 -194 


♦ FIFE 


VA30X 

♦VARO 

241 -177 

VGB0491MY7 

BBCG 

372 - 68 

VR28.A.B 

SAR 

206 

- 54 

VTB400 

♦VARO 

299 - 48 

W06A 

♦ HITJ 

277 -220 

VA35 

♦VARO 

420 -171 

VGB0492MY7 

BBCG 

371 -159 

VR30,A,B 

SAR 

207 

- 30 

VTB400S 

♦VARO 

299 - 49 

W06B 

♦ HITJ 

278 - 34 

VB10 

♦VARO 

401 - 31 

VGB0493MY7 

BBCG 

371 -160 

VR33,A,B 

SAR 

208 

-124 

VTB400T 

♦VARO 

299 - 50 

W06C 

♦ HITJ 

278 - 82 

VB10X 

♦ VARO 

241 -120 

VGB0494MY7 

BBCG 

371 -161 

VR36,A.B 

SAR 

209 

-188 

VTB600 

♦ VARO 

299 -112 

W06F 

♦ FGRS 

284 -189 

VB20 

♦ VARO 

414 -204 

VGB0501MY7 

BBCG 

372 - 69 

VR39,A.B 

SAR 

211 

- 22 

VTB600S 

♦VARO 

299 -113 

W06L 

♦ Dll 

362 - 75 

VB20X 

♦VARO 

241 -156 

VGB0502MY7 

BBCG 

371 -169 

VR43.A.B 

SAR 

212 

- 32 

VTB600T 

♦ VARO 

299 -114 

W06M 

♦ Dll 

362 - 59 

VB30 

♦VARO 

419 - 64 

VGB0503MY7 

BBCG 

371 -170 

VR47.A.B 

SAR 

213 

- 47 

VTC200 

♦ VARO 

298 -195 

♦ FEC 

♦ GIC 


VB30X 

♦VARO 

241 -178 

VGB0504MY7 

BBCG 

371 -171 

VR51AB 

SAR 

214 

- 44 

VTC200S 

♦ VARO 

298 -196 

W06MA 

♦ GIC 

362 - 60 

VB40 

♦VARO 

421 -147 

VGF0136AB 

BBCG 

362 -127 

VR56AB 

SAR 

215 

- 31 

VTC200T 

♦ VARO 

298 -197 

W06MG 

♦ Dll 

362 - 76 

VB40X 

♦VARO 

241 -194 

VH048 

VARO 

366 - 40 

VR60 

♦ Dll 

442 

- 90 

VTC400 

♦ VARO 

299 - 51 

W08 

♦ GIC 

362 - 84 

VB50 

MAL 

287 -187 

VH048X 

♦VARO 

365 -163 

VR60B 

♦ RFE 

442 

- 91 

VTC400S 

♦VARO 

299 - 52 


♦ RFE 



♦VARO 


VH148 

♦VARO 

366 - 64 

VR60T 

♦ SAKJ 

442 

- 92 

VTC400T 

♦VARO 

299 - 53 

W08F 

♦ FGRS 

285 - 50 

VB50X 

♦VARO 

241 -215 

VH148X 

♦VARO 

365 -173 

VR61T 

SAKJ 

442 

- 93 

VTC600 

♦VARO 

299 -115 

W08L 

♦ Dll 

362 -102 

VB60 

♦VARO 

424 -145 

VH247 

♦ VARO 

366 - 90 

VR62,A.B 

SAR 

216 

- 37 

VTC600S 

♦VARO 

299 -116 

W08M 

♦ Dll 

362 - 85 

VB100 

MAL 

283 -168 

VH248 

♦ VARO 

366 - 91 

VR67,A,B 

SAR 

216 

-131 

VTC600T 

♦VARO 

299 -117 

♦ FEC 

♦ GIC 


VB100X 

♦VARO 

242 - 53 

VH248X 

♦ VARO 

365 -185 

VR68,A,B 

SAR 

217 

- 17 

VTD200 

♦VARO 

298 -198 

W08MA 

♦ GIC 

362 - 86 

VB150X 

♦VARO 

242 - 95 

VH447 

♦ VARO 

366 -119 

VR75,A.B 

SAR 

217 

-200 

VTD200S 

♦VARO 

298 -199 

W08MG 

♦ Dll 

362 -103 

VB200 

MAL 

284 - 16 

VH448 

♦ VARO 

366 -120 

VR80,A.B 

SAR 

218 

-102 

VTD200T 

♦VARO 

298 -200 

W09A 

♦ HITJ 

241 - 68 

VB400 

MAL 

284 -123 

VH448X 

♦ VARO 

365 -198 

VR82,A.B 

SAR 

218 

-179 

VTD400 

♦VARO 

299 - 54 

W09B 

♦ HITJ 

241 - 73 

VB600 

MAL 

285 - 7 

VH647 

♦VARO 

366 -147 

VR90,A,B 

SAR 

219 

- 92 

VTD400S 

♦VARO 

299 - 55 

W09C 

♦ HITJ 

241 - 80 

VBO2.2-14N02 

BBCG 

409 - 86 

VH648 

♦VARO 

366 -148 

VR91AB 

SAR 

219 

-159 

VTD400T 

♦VARO 

299 - 56 

W10 

♦GIC 

402 - 52 

VBO2.2-14N04 

BBCG 

409 - 87 

VH648X 

♦VARO 

366 - 3 

VR10b,A,B 

SAR 

220 

-119 

VTD600 

♦ VARO 

299 -118 


♦ RFE 


VBO2.2-14N05 

BBCG 

409 - 88 

VH847 

♦VARO 

366 -174 

VR105AB 

SAR 

221 

- 21 

VTD600S 

♦ VARO 

299 -119 

W10F 

♦ FGRS 

402 - 53 

VBO2.2-14N06 

BBCG 

409 - 89 

VH848 

♦VARO 

366 -175 

VR110AB 

SAR 

221 

- 82 

VTD600T 

♦ VARO 

299 -120 

W10L 

♦ Dll 

362 -119 

VB013-04N01 

BBCG 

300 -118 

VH1048 

♦VARO 

366 -193 

VR120AB 

SAR 

222 

- 32 

VTE200 

♦VARO 

295 -199 

W10M 

♦ Dll 

362 -110 

VB013-08N01 

BBCG 

300 -159 

VHE701 

♦VARO 

300 - 23 

VR130,A.B 

SAR 

222 

-177 

VTH200 

♦VARO 

370 - 32 

♦ FEC 

♦GIC 


VB013-10N01 

BBCG 

403 -152 

VHE702 

♦VARO 

300 - 54 

VR150AB 

SAR 

224 

• 21 

VTH400 

♦VARO 

370 - 70 

W10MG 

♦ Dll 

362 -120 

VBO13-12N01 

BBCG 

407 - 2 

VHE703 

♦VARO 

300 - 67 

VR160AB 

SAR 

224 

-153 

VTH600 

♦VARO 

370 -103 

WHO 

♦VARO 

360 - 82 

VBO13.14N01 

BBCG 

409 -135 

VHE704 

♦VARO 

300 - 88 

VR180AB 

SAR 

225 

-159 

VY100X 

♦VARO 

369 -220 

WAC1 

♦ SELI 

442 - 11 

VBO13-16N01 

BBCG 

412 -127 

VHE801 

♦VARO 

304 - 19 

VR182A 

♦DTL 

164 

- 23 

VY200X 

♦VARO 

370 - 33 

WAC2 

♦SELI 

442 - 12 

VB020.04N01 

BBCG 

301 -178 

VHE802 

♦VARO 

304 - 35 

VR182B 

♦DTL 

164 

- 24 

VY400X 

♦VARO 

370 - 71 

WAC3 

♦SELI 

442 - 13 

VB020.08N01 

BBCG 

302 - 22 

VHE803 

♦VARO 

304 - 53 

VR182C 

♦DTL 

164 

- 25 

VYA100X 

♦VARO 

272 -207 

WB100 

♦ DIX 

360 - 89 

VB020-10N01 

BBCG 

403 -175 

VHE804 

♦VARO 

304 - 67 

VR200.A,B 

SAR 

226 

-163 

VYA100XL 

♦VARO 

272 -208 

WB101 

♦ DIX 

360 -117 

VB020.12N01 

BBCG 

407 - 29 

VHE1401 

♦VARO 

293 -211 

VR-60 

SAKJ 

442 

- 94 

VYA100XS 

♦VARO 

258 -108 

WB102 

♦ DIX 

360 -150 

VB020-14N01 

BBCG 

409 -152 

VHE1402 

♦VARO 

294 - 16 

VR.60B 

ORIJ 

442 

- 95 

VYA100XT 

♦VARO 

272 -209 

WB104 

♦ DIX 

360 -185 

VB020.16N01 

BBCG 

412 -141 

VHE1403 

♦VARO 

294 - 26 

VR-61 

SAKJ 

442 

- 96 

VYA200X 

♦VARO 

273 • 20 

WB106 

♦ DIX 

361 - 8 

VC20 

♦VARO 

415 - 67 

VHE1404 

♦VARO 

294 - 49 

VR-61B 

ORIJ 

442 

- 97 

VYA200XL 

♦VARO 

273 - 21 

WB108 

♦ DIX 

361 - 36 

VC20X 

♦VARO 

261 -174 

VHE2401 

♦VARO 

297 -105 

VS048 

♦VARO 

362 

-192 

VYA200XS 

♦VARO 

259 -107 

WB110 

♦ DIX 

361 - 59 

VC30 

♦VARO 

419 -150 

VHE2402 

♦VARO 

297 -121 

VS048X 

♦VARO 

272 

-201 

VYA200XT 

♦ VARO 

273 - 22 

WB150 

♦ DIX 

361 -134 

VC30X 

♦VARO 

261 -183 

VHE2403 

♦VARO 

297 -133 

VS 148 

♦VARO 

363 

- 22 

VYA400X 

♦VARO 

273 - 42 

WB151 

♦ DIX 

361 -159 

VC40 

♦VARO 

422 - 11 

VHE2404 

♦VARO 

297 -145 

VS148X 

♦VARO 

272 

-206 

V/YA400XL 

♦VARO 

273 - 43 

WB152 

♦ DIX 

361 -190 

VC40X 

♦VARO 

261 -184 

VHE2601 

♦VARO 

302 -124 

VS247 

♦VARO 

363 

- 64 

VYA400XS 

♦VARO 

260 - 71 

WB154 

♦ DIX 

362 - 25 

VC50 

♦VARO 

423 -207 

VHE2602 

♦VARO 

302 -139 

VS248 

♦VARO 

363 

- 65 

VYA400XT 

♦VARO 

273 - 44 

WB156 

♦ DIX 

362 - 61 

VC50X 

♦VARO 

261 -185 

VHE2603 

♦VARO 

302 -151 

VS248X 

♦VARO 

273 

- 19 

VYB100X 

♦VARO 

272 -210 

WB158 

♦ DIX 

362 - 87 

VC60 

♦VARO 

424 -218 

VHE2604 

♦VARO 

302 -168 

VS447 

♦VARO 

363 

-111 

VYB100XL 

♦VARO 

273 - 1 

WB200 

♦ DIX 

362 -165 

VC60X 

♦VARO 

261 -193 

VJ048 

VARO 

367 -124 

VS448 

♦VARO 1 

363 

-112 

VYB100XS 

♦VARO 

258 -109 

WB201 

♦ DIX 

362 -199 

VC70 

♦VARO 

425 -103 

VJ048X 

♦VARO 

367 -116 

VS448X 

♦VARO 

273 

- 41 

VYB100XT 

♦VARO 

273 - 2 

WB202 

♦ DIX 

363 - 31 

VC70X 

♦VARO 

261 -194 

VJ148 

VARO 

367 -155 

VS647 

♦VARO 1 

363 

-156 

VYB200X 

♦VARO 

273 - 23 

WB204 

♦ DIX 

363 ■ 79 

VC80 

♦VARO 

426 - 89 

VJ148X 

♦ VARO 

367 -147 

VS648 

♦VARO 

363 

-157 

VYB200XL 

♦VARO 

273 - 24 

WB206 

♦ DIX 

363 -126 

VC80X 

♦VARO 

261 -201 

VJ247 

♦VARO 

367 -193 

VS648X 

♦VARO 

286 

-158 

VYB200XS 

♦VARO 

259 -108 

WB208 

♦ DIX 

363 -166 

VE08 

♦VARO 

360 -107 

VJ248 

♦VARO 

367 -194 

VS847 

♦VARO 

363 

-194 

VYB200XT 

♦VARO 

273 - 25 

WB210 

♦ DIX 

363 -199 

VE08X 

♦VARO 

272 -200 

VJ248X 

♦VARO 

367 -185 

VS848 

♦VARO 

363 

-195 

VYB400X 

♦VARO 

273 - 45 

WBC1 

♦ SELI 

442 - 14 

VE18 

♦ VARO 

360 -137 

VJ447 

♦VARO 

368 - 13 

VS1048 

♦VARO 

364 

- 5 

VYB400XL 

♦VARO 

273 - 46 

WBC2 

♦SELI 

442 - 15 

VE18X 

♦ VARO 

272 -205 

VJ448 

♦VARO 

368 - 14 

VSB51 . 

♦VARO 

360 

- 48 

VYB400XS 

♦ VARO 

260 - 72 

WBC3 

♦SELI 

442 - 16 

VE27 

♦ VARO 

360 -172 

VJ448X 

♦VARO 

368 - 5 

VSB52 

♦VARO 

360 

- 49 

VYB400XT 

♦ VARO 

273 - 47 

WBC4 

♦SELI 

442 - 17 


♦ VARO 

360 -173 

VJ647 

♦VARO 

368 - 52 

VSB53 

♦VARO 

360 

- 50 

VYC100X 

♦ VARO 

273 - 3 

WBC5 

♦SELI 

442 - 18 

VE28X 

♦VARO 

273 - 18 

VJ648 

♦VARO 

368 - 53 

VSB54 

♦VARO 

360 

- 51 

VYC100XL 

♦ VARO 

273 - 4 

WBC6 

♦ SELI 

442 - 19 

VE47 

♦VARO 

360 -207 

VJ648X 

♦VARO 

368 - 43 

VSH200A 

♦SELI 

235 

-166 

VYC100XS 

♦ VARO 

258 -110 

WBC7 

♦ SELI 

442 - 20 

VE48 

♦VARO 

360 -208 

VJ847 

♦VARO 

368 - 78 

VSH202A 

♦SELI 

235 

-167 

VYC100XT 

♦VARO 

273 - 5 

WBC8 

♦ SELI 

442 - 21 

VE48X 

♦VARO 

273 - 40 

VJ848 

♦VARO 

368 - 79 

VSH212A 

♦SELI 

235 

-168 

VYC200X 

♦VARO 

273 - 26 

WBC9 

♦ SELI 

442 - 22 

VE67 

♦VARO 

361 - 28 

VJ1048 

♦VARO 

368 - 92 

VSH222A 

♦SELI 

235 

-169 

VYC200XL 

♦VARO 

273 - 27 

WCN02 

GIC 

361 -191 

VE68 

♦VARO 

361 - 29 

VK048 

♦VARO 

370 -156 

VSH242A 

♦ SELI 1 

235 

-170 

VYC200XS 

♦VARO 

259 -109 

WCN04 

GIC 

362 ■ 26 

VE68X 

♦VARO 

273 - 58 

VK048X 

♦VARO 

370 -154 

VSH252A 

♦ SELI j 

235 

-171 

VYC200XT 

♦VARO 

273 - 28 

WCN005 

GIC 

361 -135 

VE87 

♦VARO 

361 - 52 

VK148 

♦VARO 

370 -164 

VSK12 

♦VARO 

294 

-169 

VYC400X 

♦VARO 

273 - 48 

WCN06 

GIC 

362 - 62 

VE88 

♦VARO 

361 - 53 

VK148X 

♦ VARO 

370 -162 

VSK13 

♦VARO 

375 

-153 

VYC400XL 

♦VARO 

273 - 49 

WCN08 

GIC 

362 - 88 

VE108 

♦VARO 

401 -199 

VK247 

♦ VARO 

370 -177 

VSK14 

♦VARO 

375 

-154 

VYC400XS 

♦VARO 

260 - 73 

WCN10 

GIC 

402 - 54 

VF5 

♦VARO 

423 -109 

VK248 

♦ VARO 

370 -178 

VSK31 

♦VARO 

375 

- 79 

VYC400XT 

♦VARO 

273 - 50 

WG713 

♦ ITTG 

234 -142 

VF5-30 

♦VARO 

432 - 20 

VK248X 

♦ VARO 

370 -175 

VSK32 

♦VARO 

375 

- 76 

VYD100X 

♦VARO 

273 - 6 

WG1010A 

♦ ITTG 

232 -112 

VF5X 

♦VARO 

241 -211 

VK447 

♦VARO 

370 -196 

VSK41 

♦VARO 

375 

- 24 

VYD100XL 

♦VARO 

273 - 7 

WL01F 

♦ FGRS 

280 - 79 

VF7 

♦VARO 

425 - 74 

VK448 

♦VARO 

370 -197 

VSK51 

♦VARO 

375 

- 66 

VYD100XS 

♦ VARO 

258 -111 

WL02F 

♦ FGRS 

280 -174 

VF7X 

VARO 

242 - 16 

VK448X 

♦VARO 

370 -194 

VSK51B 

♦VARO 1 

375 

- 67 

VYD100XT 

♦ VARO 

273 - 8 

WL02M 

♦GIC 

360 -167 

VF10 

♦ VARO 

427 - 59 

VK647 

♦VARO 

370 -213 

VSK62 

♦VARO 

291 

- 95 

VYD200X 

♦ VARO 

273 - 29 

WL04F 

♦ FGRS 

281 - 80 

VF10X 

♦VARO 

242 - 54 

VK648 

♦VARO 

370 -214 

VSK63 

♦VARO 

291 

- 97 

VYD200XL 

♦ VARO 

273 - 30 

WL04M 

♦ GIC 

360 -202 

VF12 

♦VARO 

428 - 72 

VK848 

♦VARO 

371 - 2 

VSK64 

♦VARO 

291 

- 98 

VYD200XS 

♦ VARO 

259 -110 

WL005F 

FGRS 

280 - 5 

VF12X 

♦VARO 

242 - 76 

VK1048 

♦VARO 

371 - 5 

VSK71 

♦VARO 

375 

-126 

VYD200XT 

♦ VARO 

273 - 31 

WL005M 

♦ GIC 

360 -105 

VF15 

♦VARO 

429 - 47 

VL048 

♦VARO 

368 -209 

VSK72 

♦VARO 

375 

-125 

VYD400X 

♦VARO 

273 - 51 

WL06F 

♦ FGRS 

281 -195 

VF15X 

♦VARO 

242 - 96 

VL148 

♦VARO 

369 - 6 

VSK120 

♦VARO 

374 

- 23 

VYD400XL 

♦VARO 

273 - 52 

WL06M 

♦GIC 

361 - 24 

VF20 

♦VARO 

430 -135 

VL247 

♦VARO 

369 - 32 

VSK130 

♦ VARO 

374 

- 31 

VYD400XS 

♦VARO 

260 - 74 

WL08F 

♦ FGRS 

282 - 60 

VF20X 

♦VARO 

242 -120 

VL248 

♦VARO 

369 - 33 

VSK140 

♦VARO 

374 

- 38 

VYD400XT 

♦VARO 

273 - 53 

WL08M 

♦ GIC 

361 - 50 

VF25 

♦VARO 

431 -106 

VL447 

♦VARO 

369 - 59 

VSK231 

♦VARO 

375 

- 80 

VYH100X 

♦VARO 

370 - 1 

WL10F 

♦ FGRS 

401 -189 

VF25X 

♦VARO 

242 -131 

VL448 

♦ VARO 

369 - 60 

VSK232 

♦VARO 

375 

- 77 

VYH200X 

♦VARO 

370 - 34 

WL10M 

♦ GIC 

361 - 70 

VF30 

♦VARO 

432 - 45 

VL647 

♦ VARO 

369 - 84 

VSK320 

♦VARO 

374 

- 68 

VYH400X 

♦VARO 

370 - 72 

WO-01 

♦ MEHK 

283 -135 

VF30X 

♦VARO 

242 -139 

VL648 

♦ VARO 

369 - 85 

VSK330 

♦VARO 

374 

- 72 

W01F 

♦ FGRS 

283 -134 

WO-02 

♦ MEHK 

283 -199 

VF40 

♦VARO 

432 -212 

VL848 

♦ VARO 

369 -103 

VSK340 

♦VARO 

374 

- 77 

W01L 

♦ Dll 

361 -171 

WO-04 

♦ MEHK 

284 - 87 

VF40X 

♦VARO 

242 -148 

VL1048 

♦ VARO 

369 -115 

VSK520 

♦VARO 

374 

-101 

W01MG 

♦ Dll 

361 -172 

WO-005 

♦ MEHK 

283 - 85 

VF50 

♦VARO 

433 - 47 

VM08 

♦ VARO 

360 -100 

VSK530 

♦VARO 

374 

-104 

W02 

♦ GIC 

361 -187 

WO-06 

♦ MEHK 

284 -190 

VF50X 

♦VARO 

242 -156 

VM18 

♦VARO 

360 -127 

VSK540 

♦VARO 

374 

-108 


♦ RFE 


WO-08 

♦ MEHK 

285 - 51 

VG1 

♦VARO 

401 - 32 

VM25 

♦VARO 

360 - 81 

VSK1520 

♦VARO 

374 

-160 

W02F 

♦ FGRS 

283 -198 

X04FG 

♦VMI 

254 -198 

VG1X 

♦VARO 

241 -118 


♦VARO 

360 -160 

VSK1530 

♦VARO 

374 

-165 

W02L 

♦ Dll 

362 - 4 

X06FG 

♦VMI 

255 - 92 

VG2 

♦VARO 

414 -205 

VM48 

♦VARO 

360 -195 

VSK1540 

♦VARO 

374 

-173 




X08FG 

♦VMI 

255 -177 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

USER SEQUENCE 







TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


mssm 



256 . 32 



182 - 14 



378 -112 


♦SLCB 


ZeAiOO 


397 - 99 

X15F 

♦VMI 

236 • 24 

Z0B9.1 

♦SLCB 

185 - 50 

Z3B6.2 

♦SLCB 

378 -166 

Z4B39 

♦SLCB 

211 - 23 

Z6A150 

SLCB 

398 - 42 

X15FG 

♦VMI 

249 -163 

Z0B10 

♦SLCB 

187 - 96 

Z3B6.8 

♦SLCB 

379 - 53 

Z4B43 

♦SLCB 

212 - 33 

Z6A160 

SLCB 

398 -119 

XI 5S 

♦VMI 

236 - 25 

Z0B11 

♦ SLCB 

189 - 36 

Z3B7.5 

♦SLCB 

379 -185 

Z4B47 

♦SLCB 

213 - 48 

Z6A180 

SLCB 

399 - 45 

X15SG 

♦VMI 

249 -170 

Z0B12 

♦SLCB 

190 -208 

Z3B8.2 

♦SLCB 

380 - 93 

Z4B51 

♦SLCB 

214 - 45 

Z6A200 

SLCB 

399 -140 

X15UF 

♦VMI 

236 - 30 

Z0B13 

♦SLCB 

192 -173 

Z3B9.1 

♦SLCB 

381 - 15 

Z4B56 

♦SLCB 

215 - 32 

Z6B3.6 

♦SLCB 

377 - 89 

X15UFG 

♦VMI 

249 -161 

Z0B15 

♦SLCB 

194 -193 

Z3B10 

♦SLCB 

381 -121 

Z4B62 

♦SLCB 

216 - 38 

Z6B3.9 

♦SLCB 

377 -127 

X20F 

♦VMI 

236 - 26 

Z0B16 

♦SLCB 

196 -103 

Z3B11 

♦SLCB 

382 - 11 

Z4B68 

♦SLCB 

217 - 18 

Z6B4.3 

♦SLCB 

378 - 3 

X20FG 

♦VMI 

249 -177 

Z0B18 

♦SLCB 

198 -107 

Z3B12 

♦SLCB 

382 -130 

Z4B75 

♦SLCB 

218 - 1 

Z6B4.7 

♦SLCB 

378 - 48 

X20S 

♦VMI 

236 - 27 

Z0B20 

♦SLCB 

200 -106 

Z3B13 

♦SLCB 

383 - 39 

Z4B82 

♦SLCB 

218 -180 

Z6B5.1 

♦SLCB 

378 - 91 

X20SG 

♦VMI 

249 -184 

Z0B22 

♦SLCB 

202 - 2 

Z3B15 

♦SLCB 

384 - 14 

Z4B91 

♦SLCB 

219 -160 

Z6B5.6 

♦SLCB 

378 -138 

X20UF 

♦VMI 

236 - 31 

Z0B24 

♦SLCB 

203 -108 

Z3B16 

♦SLCB 

384 -113 

Z4B100 

♦SLCB 

220 -120 

Z6B6.2 

♦SLCB 

378 -192 

X20UFG 

♦VMI 

249 -175 

Z0B27 

♦SLCB 

205 - 40 

Z3B18 

♦SLCB 

385 - 76 

Z4B110 

♦SLCB 

221 - 83 

Z6B6.8 

♦SLCB 

379 - 99 

X25F 

♦VMI 

236 - 28 


♦SLCB 

206 -176 

Z3B20 

♦SLCB 

386 - 26 

Z4B120 

♦SLCB 

222 - 33 

Z6B7.5 

♦SLCB 

380 - 23 

X25FG 

♦VMI 

249 -190 


♦SLCB 

208 - 64 

Z3B22 

♦SLCB 

386 -131 

Z4B130 

♦SLCB 

222 -178 

Z6B8.2 

♦SLCB 

380 -134 

X25S 

♦VMI 

236 - 29 

Z2B3.0 

♦SLCB 

165 -142 

Z3B24 

♦SLCB 

387 - 48 

Z4B150 

♦ SLCB 

224 - 22 

Z6B9.1 

♦SLCB 

381 - 56 

X25SG 

♦VMI 

249 -197 

Z2B3.3 

♦SLCB 

166 -105 

Z3B27 

♦SLCB 

387 -190 

Z4B160 

♦SLCB 

224 -154 

Z6B10 

♦SLCB 

381 -165 

X25UF 

♦VMI 

236 - 32 

Z2B3.6 

♦SLCB 

167 - 76 

Z3B30 

♦SLCB 

388 -107 

Z4B180 

♦SLCB 

225 -160 

Z6B11 

♦ SLCB 

382 - 53 

X25UFG 

♦VMI 

249 -188 

Z2B3.9 

♦SLCB 

168 - 61 

Z3B33 

♦SLCB 

389 - 14 

Z4B200 

♦SLCB 

226 -164 

Z6B12 

♦SLCB 

382 -176 

X30F 

♦VMI 

235 - 64 

Z2B4.3 

♦SLCB 

169 - 81 

Z3B36 

♦SLCB 

389 -124 

Z4.3 

SCH 

169 - 49 

Z6B13 

♦SLCB 

383 - 83 

X30FG 

♦VMI 

249 -203 

Z2B4.7 

♦SLCB 

170 -138 

Z3B39 

♦SLCB 

390 - 16 

Z4.7 

SCH 

170 -103 

Z6B15 

♦SLCB 

384 - 62 

X30S 

♦VMI 

235 • 65 

Z2B5.1 

♦SLCB 

172 - 11 

Z3B43 

♦SLCB 

390 -124 

Z5A3.0 

SLCB 

165 - 66 

Z6B16 

♦SLCB 

384 -159 

X30SG 

♦VMI 

249 -208 

Z2B5.6 

♦SLCB 

173 -109 

Z3B47 

♦SLCB 

391 - 58 

Z5A3.3 

SLCB 

165 -200 

Z6B18 

♦SLCB 

385 -124 

X30UF 

♦VMI 

235 - 70 

Z2B6.2 

♦SLCB 

175 -174 

Z3B51 

♦SLCB 

391 -194 

Z5A3.6 

SLCB 

166 -170 

Z6B20 

♦SLCB 

386 - 71 

X30UFG 

♦VMI 

249 -201 

Z2B6.8 

♦SLCB 

178 -179 

Z3B56 

♦SLCB 

392 -115 

Z5A3.9 

SLCB 

167 -136 

Z6B22 

♦SLCB 

386 -178 

X40F 

♦VMI 

235 - 66 

Z2B7.5 

♦SLCB 

180 -172 

Z3B62 

♦SLCB 

393 - 29 

Z5A4.3 

SLCB 

168 -147 

Z6B24 

♦SLCB 

387 - 91 

X40FG 

♦VMI 

249 -214 

Z2B8.2 

♦SLCB 

182 -161 

Z3B68 

♦SLCB 

393 -122 

Z5A4,7 

SLCB 

169 -184 

Z6B27 

♦SLCB 

388 - 33 

X40S 

♦VMI 

235 - 67 

Z2B9.1 

♦SLCB 

185 -196 

Z3B75 

♦SLCB 

394 - 43 

Z5A5.1 

SLCB 

171 - 60 

Z6B30 

♦SLCB 

388 -149 

X40SG 

♦VMI 

249 -219 

Z2B10 

♦SLCB 

188 - 61 

Z3B82 

♦SLCB 

394 -149 

Z5A5.6 

SLCB 

172 -142 

Z6B33 

♦SLCB 

389 - 58 

X40UF 

♦VMI 

235 - 71 

Z2B11 

♦SLCB 

189 -175 

Z3B91 

♦SLCB 

395 - 58 

Z5A6.2 

SLCB 

174 -155 

Z6B36 

♦SLCB 

389 -167 

X40UFG 

♦VMI 

249 -212 

Z2B12 

♦SLCB 

191 -150 

Z3B100 

♦SLCB 

395 -166 

Z5A6.8 

SLCB 

177 -180 

Z6B39 

♦SLCB 

390 - 58 

X50F 

♦VMI 

235 - 68 

Z2B13 

♦SLCB 

193 - 91 

Z3B110 

♦SLCB 

396 - 85 

Z5A7.5 

SLCB 

179 -171 

Z6B43 

♦SLCB 

390 -164 

X50FG 

♦VMI 

250 - 4 

Z2B15 

♦SLCB 

195 -146 

Z3B120 

♦SLCB 

396 -172 

Z5A8.2 

SLCB 

181 -152 

Z6B47 

♦SLCB 

391 -100 

X50S 

♦VMI 

235 - 69 

Z2B16 

♦SLCB 

197 - 25 

Z3B130 

♦SLCB 

397 - 61 

Z5A9.1 

SLCB 

184 -199 

Z6B51 

♦SLCB 

392 - 30 

X50SG 

♦VMI 

250 - 9 

Z2B18 

♦SLCB 

199 - 44 

Z3B150 

♦SLCB 

398 - 4 

Z5A10 

SLCB 

187 - 24 

Z6B56 

♦SLCB 

392 -157 

X50UF 

♦VMI 

235 - 72 

Z2B20 

♦SLCB 

201 - 37 

Z3B160 

♦SLCB 

398 - 85 

Z5A11 

SLCB 

188 -185 

Z6B62 

♦SLCB 

393 - 70 

X50UFG 

♦VMI 

250 - 2 

Z2B22 

♦SLCB 

202 -144 

Z3B180 

♦SLCB 

399 - 10 

Z5A12 

SLCB 

190 -144 

Z6B68 

♦SLCB 

393 -164 

X60F 

♦VMI 

234 -160 

M 1 1 f 

♦SLCB 

204 - 31 

Z3B200 

♦SLCB 

399 -107 

Z5A13 

SLCB 

192 -120 

Z6B75 

♦SLCB 

394 - 86 

X60FG 

♦VMI 

250 - 15 

Z2B27 

♦SLCB 

205 -185 

Z3.0 

SCH 

165 -135 

Z5A15 

SLCB 

194 -143 

Z6B82 

♦SLCB 

394 -188 

X60S 

♦VMI 

234 -161 

Z2B30 

♦SLCB 

207 -109 

Z3.3#B 

SCH 

166 - 79 

Z5A16 

SLCB 

196 - 49 

Z6B91 

♦SLCB 

395 - 97 

X60SG 

♦VMI 

250 - 19 

Z2B33 

♦SLCB 

208 -202 

Z3.6#B 

SCH 

167 - 47 

Z5A18 

SLCB 

198 - 53 

Z6B100 

♦SLCB 

396 - 9 

X60UF 

♦VMI 

234 -166 

Z2B36 

♦SLCB 

210 - 51 

Z3.9 

SCH 

168 - 26 

Z5A20 

SLCB 

200 - 54 

Z6B110 

♦SLCB 

396 -124 

X60UFG 

♦VMI 

250 - 13 

Z2B39 

♦SLCB 

211 - 88 

Z04FG 

♦VMI 

254 -199 

Z5A22 

SLCB 

201 -158 

Z6B120 

♦SLCB 

397 - 14 

X80F 

♦VMI 

234 -162 

Z2B43 

♦SLCB 

212 - 99 

Z4A3.0 

SLCB 

165 -131 

Z5A24 

SLCB 

203 - 62 

Z6B130 

♦SLCB 

397 -100 

X80FG 

♦VMI 

250 - 26 

Z2B47 

♦SLCB 

213-116 

Z4A3.3 

SLCB 

166 - 68 

Z5A27 

SLCB 

204 -203 

Z6B150 

♦SLCB 

398 - 43 

X80S 

♦VMI 

234 -163 

Z2B51 

♦SLCB 

214 -111 

Z4A3.6 

SLCB 

167 - 33 

Z5A30 

SLCB 

206 -129 

Z6B160 

♦SLCB 

398 -120 

X80SG 

♦VMI 

250 - 28 

Z2B56 

♦SLCB 

215 -100 

Z4A3.9 

SLCB 

168 - 12 

Z5A33 

SLCB 

208 - 16 

Z6B180 

♦SLCB 

399 - 46 

X80UF 

♦VMI 

234 -167 

Z2B62 

♦SLCB 

216 -104 

Z4A4.3 

SLCB 

169 - 34 

Z5B3.0 

♦SLCB 

165 - 85 

Z6B200 

♦SLCB 

399 -141 

X80UFG 

♦VMI 

250 - 24 

Z2B68 

♦SLCB 

217 - 85 

Z4A4.7 

SLCB 

170 - 85 

Z5B3.3 

♦SLCB 

166 - 15 

Z6.2 

SCH 

175 -134 

XI OOF 

♦VMI 

234 -164 

Z2B75 

♦SLCB 

218 - 68 

Z4A5.1 

SLCB 

171 -167 

Z5B3.6 

♦SLCB 

166 -192 

Z6.8 

SCH 

178 -121 

X100FG 

♦VMI 

250 - 33 

Z2B82 

♦SLCB 

219 - 42 

Z4A5.6 

SLCB 

173 - 50 

Z5B3.9 

♦SLCB 

167 -157 

Z7A3.0 

SLCB 

377 - 40 

X100S 

♦VMI 

234 -165 

Z2B91 

♦SLCB 

220 - 21 

Z4A6.2 

SLCB 

175 -112 

Z5B4.3 

♦SLCB 

168 -175 

Z7A3.3 

SLCB 

377 - 60 

X100SG 

♦VMI 

250 - 37 

Z2B100 

♦SLCB 

220 -183 

Z4A6.8 

SLCB 

178 - 90 

Z5B4,7 

♦SLCB 

170 - 12 

Z7A3.6 

SLCB 

377 - 82 

X100UF 

♦VMI 

234 -168 

Z2B110 

♦SLCB 

221 -142 

Z4A7.5 

SLCB 

180 - 84 

Z5B5.1 

♦SLCB 

171 - 95 

Z7A3.9 

SLCB 

377 -110 

X100UFG 

♦VMI 

250 - 31 

Z2B120 

♦SLCB 

222 - 96 

Z4A8.2 

SLCB 

182 - 67 

Z5B5.6 

♦SLCB 

172 -183 

Z7A4.3 

SLCB 

377 -148 

X120FG 

♦VMI 

250 - 40 

Z2B130 

♦SLCB 

223 - 49 

Z4A9.1 

SLCB 

185 -101 

Z5B6.2 

♦SLCB 

174 -212 

Z7A4.7 

SLCB 

378 - 31 

X120SG 

♦VMI 

250 - 41 

Z2B150 

♦SLCB 

224 - 83 

Z4A10 

SLCB 

187 -156 

Z5B6.8 

♦SLCB 

178 - 4 

Z7A5.1 

SLCB 

378 - 74 

X120UFG 

♦VMI 

250 - 39 

Z2B160 

♦SLCB 

225 - 20 

Z4A11 

SLCB 

189 - 73 

Z5B7.5 

♦SLCB 

180 - 3 

Z7A5.6 

SLCB 

378 -121 

X150FG 

♦VMI 

250 - 44 

Z2B180 

♦SLCB 

226 - 42 

Z4A12 

SLCB 

191 - 37 

Z5B8.2 

♦SLCB 

181 -186 

Z7A6.2 

SLCB 

378 -174 

X150SG 

♦VMI 

250 - 46 

Z2B200 

♦SLCB 

227 - 37 

Z4A13 

SLCB 

192 -206 

Z5B9.1 

♦SLCB 

185 - 18 

Z7A6.8 

SLCB 

379 - 74 

X150UFG 

♦VMI 

250 - 42 

Z2B400 

♦SLCB 

227 -187 

Z4A15 

SLCB 

195 - 38 

Z5B10 

♦SLCB 

187 - 62 

Z7A7.5 

SLCB 

379 -204 

Y10EA 

♦ HITJ 

237 - 77 

Z2.7 

SCH 

164 -195 

Z4A16 

SLCB 

196 -135 

Z5B11 

♦SLCB 

189 - 8 

Z7A8.2 

SLCB 

380 -114 

Y10GA 

♦HITJ 

237 - 78 

Z3A3.0 

SLCB 

377 - 34 

Z4A18 

SLCB 

198 -149 

Z5B12 

♦SLCB 

190 -174 

Z7A9.1 

SLCB 

381 - 36 

Z0A0.7 

SLCB 

163 - 32 

Z3A3.3 

SLCB 

377 - 54 

Z4A20 

SLCB 

200 -142 

Z5B13 

♦SLCB 

192 -143 

Z7A10 

SLCB 

381 -146 

Z0A1.3 

SLCB 

163 - 67 

Z3A3.6 

SLCB 

377 - 76 

Z4A22 

SLCB 

202 - 41 

Z5B15 

♦SLCB 

194 -166 

Z7A11 

SLCB 

382 - 33 

Z0A1.4 

SLCB 

163 - 80 

Z3A3.9 

SLCB 

377 - 99 

Z4A24 

SLCB 

203 -142 

Z5B16 

♦SLCB 

196 - 72 

Z7A12 

SLCB 

382 -156 

Z0A2.0 

SLCB 

163 -135 

Z3A4.3 

SLCB 

377 -139 

Z4A27 

SLCB 

205 - 77 

Z5B18 

♦SLCB 

198 - 77 

Z7A13 

SLCB 

383 - 63 

Z0A2.2 

SLCB 

163 -181 

Z3A4.7 

SLCB 

378 - 19 

Z4A30 

SLCB 

207 - 5 

Z5B20 

♦SLCB 

200 - 75 

Z7A15 

SLCB 

384 - 41 

Z0A2.4 

SLCB 

164 - 43 

Z3A5.1 

SLCB 

378 - 65 

Z4A33 

SLCB 

208 - 97 

Z5B22 

♦SLCB 

201 -181 

Z7A16 

SLCB 

384 -138 

Z0A2.7 

SLCB 

164 -161 

Z3A5.6 

SLCB 

378 -107 

Z4A36 

SLCB 

209 -164 

Z5B24 

♦SLCB 

203 - 81 

Z7A18 

SLCB 

385 -104 

Z0A3.0 

SLCB 

165 - 93 

Z3A6.2 

SLCB 

378 -160 

Z4A39 

SLCB 

210 -201 

Z5B27 

♦SLCB 

205 - 15 

Z7A20 

SLCB 

386 - 51 

Z0A3.3 

SLCB 

166 - 29 

Z3A6.8 

SLCB 

379 - 41 

Z4A43 

SLCB 

212 - 13 

Z5B30 

♦SLCB 

206 -150 

Z7A22 

SLCB 

386 -158 

Z0A3.6 

SLCB 

166 -204 

Z3A7.5 

SLCB 

379 -175 

Z4A47 

SLCB 

213 - 29 

Z5B33 

♦SLCB 

208 - 38 

Z7A24 

SLCB 

204 - 28 

Z0A3.9 

SLCB 

167 -169 

Z3A8.2 

SLCB 

380 - 80 

Z4A51 

SLCB 

214 - 28 

Z5.1 

SCH 

171 -186 

Z7A27 

SLCB 

205 -182 

Z0A4.3 

SLCB 

168 -194 

Z3A9.1 

SLCB 

381 - 3 

Z4A56 

SLCB 

215 - 13 

Z5.6 

SCH 

173 - 71 

Z7A30 

SLCB 

207 -106 

Z0A4.7 

SLCB 

170 - 28 

Z3A10 

SLCB 

381 -106 

Z4A62 

SLCB 

216 - 20 

Z06FG 

♦VMI 

255 - 93 

Z7A33 

SLCB 

208 -199 

Z0A5.1 

SLCB 

171 -109 

Z3A11 

SLCB 

381 -199 

Z4A68 

SLCB 

216 -195 

Z6A3.6 

SLCB 

377 - 88 

Z7A36 

SLCB 

210 - 48 

Z0A5.6 

SLCB 

172 -198 

Z3A12 

SLCB 

382 -114 

Z4A75 

SLCB 

217 -183 

Z6A3.9 

SLCB 

377 -126 

Z7A39 

SLCB 

211 - 85 

Z0A6.2 

SLCB 

175 - 50 

Z3A13 

SLCB 

383 - 27 

Z4A82 

SLCB 

218 -162 

Z6A4.3 

SLCB 

378 -2 

Z7A43 

SLCB 

212 - 96 

Z0A6.8 

SLCB 

178 - 19 

Z3A15 

SLCB 

383 -195 

Z4A91 

SLCB 

219 -145 

Z6A4.7 

SLCB 

378 - 47 

Z7A47 

SLCB 

213 -113 

Z0A7.5 

SLCB 

180 - 17 

Z3A16 

SLCB 

384 -100 

Z4A100 

SLCB 

220 -102 

Z6A5.1 

SLCB 

378 - 90 

Z7A51 

SLCB 

214 -108 

Z0A8.2 

SLCB 

181 -201 

Z3A18 

SLCB 

385 - 61 

Z4A110 

SLCB 

221 - 67 

Z6A5.6 

SLCB 

378 -137 

Z7A56 

SLCB 

215 - 97 

ZOA9.1 

SLCB 

185 - 31 

Z3A20 

SLCB 

386 - 13 

Z4A120 

SLCB 

222 - 18 

Z6A6.2 

SLCB 

378 -191 

Z7A62 

SLCB 

216 -101 

Z0A10 

SLCB 

187 - 76 

Z3A22 

SLCB 

386 -116 

Z4A130 

SLCB 

222 -162 

Z6A6.8 

SLCB 

379 - 98 

Z7A68 

SLCB 

217 - 82 

Z0A11 

SLCB 

189 - 17 

Z3A24 

SLCB 

387 - 35 

Z4A150 

SLCB 

224 - 6 

Z6A7.5 

SLCB 

380 - 21 

Z7A75 

SLCB 

218 - 65 

Z0A12 

SLCB 

190 -187 

Z3A27 

SLCB 

387 -174 

Z4A160 

SLCB 

224 -140 

Z6A8.2 

SLCB 

380 -132 

Z7A82 

SLCB 

219 - 40 

Z0A13 

SLCB 

192 -152 

Z3A30 

SLCB 

388 - 93 

Z4A180 

SLCB 

225 -145 

Z6A9.1 

SLCB 

381 - 55 

Z7A91 

SLCB 

220 - 19 

Z0A15 

SLCB 

194 -175 

Z3A33 

SLCB 

388 -199 

Z4A200 

SLCB 

226 -149 


SLCB 

381 -163 

Z7A100 

SLCB 

220 -181 

Z0A16 

SLCB 

196 - 80 

Z3A36 

SLCB 

389 -112 

Z4B3.0 

♦SLCB 

165 -136 


SLCB 

382 - 51 

Z7A110 

SLCB 

221 -141 

Z0A18 

SLCB 

198 - 87 

Z3A39 

SLCB 

390 - 4 

Z4B3.3 

♦SLCB 

166 - 80 

Z6A12 

SLCB 

382 -174 

Z7A120 

SLCB 

222 - 95 

Z0A20 

SLCB 

200 - 82 

Z3A43 

SLCB 

390 -113 

Z4B3.6 

♦SLCB 

167 - 48 

Z6A13 

SLCB 

383 - 81 

Z7A130 

SLCB 

223 - 46 

Z0A22 

SLCB 

201 -192 

Z3A47 

SLCB 

391 - 46 

Z4B3.9 

♦SLCB 

168 - 27 

Z6A15 

SLCB 

384 - 60 

Z7A150 

SLCB 

224 - 80 

Z0A24 

SLCB 

203 - 89 

Z3A51 

SLCB 

391 -183 

Z4B4.3 

♦SLCB 

169 - 48 

Z6A16 

SLCB 

384 -157 

Z7A160 

SLCB 

225 - 19 

Z0A27 

SLCB 

205 - 22 

Z3A56 

SLCB 

392 -102 

Z4B4.7 

♦SLCB 

170 -102 

Z6A18 

SLCB 

385 -122 

Z7A180 

SLCB 

226 - 41 

Z0A30 

SLCB 

206 -159 

Z3A62 

SLCB 

393 - 18 

Z4B5.1 

♦SLCB 

171 -185 

Z6A20 

SLCB 

386 - 69 

Z7A200 

SLCB 

227 - 34 

Z0A33 

SLCB 

208 - 46 

Z3A68 

SLCB 

393 -109 

Z4B5.6 

♦SLCB 

173 - 70 

Z6A22 

SLCB 

386 -176 

Z7A400 

SLCB 

227 -186 

Z0B0.7 

♦SLCB 

163 - 33 

u e. S 

SLCB 

394 - 31 

Z4B6.2 

♦SLCB 

175 -133 

Z6A24 

SLCB 

387 - 89 

Z7B3.0 

♦SLCB 

377 - 41 

Z0B1.3 

♦SLCB 

163 - 68 


SLCB 

394 -137 

Z4B6.8 

♦ SLCB 

178 -120 

Z6A27 

SLCB 

388 - 31 

Z7B3.3 

♦SLCB 

377 - 62 

Z0B1.4 

♦SLCB 

163 - 81 


SLCB 

395 - 47 

Z4B7.5 

♦SLCB 

180 -113 

Z6A30 

SLCB 

388 -147 

Z7B3.6 

♦SLCB 

377 - 84 

Z0B2.0 

♦SLCB 

163 -140 

Z3A100 

SLCB 

395 -152 

Z4B8.2 

♦SLCB 

182 - 97 

Z6A33 

SLCB 

389 - 56 

Z7B3.9 

♦SLCB 

377 -112 

Z0B2.2 

♦SLCB 

163 -186 

Z3A110 

SLCB 

396 - 74 

Z4B9.1 

♦SLCB 

185 -130 

Z6A36 

SLCB 

389 -165 

Z7B4.3 

♦SLCB 

377 -150 

Z0B2.4 

♦SLCB 

164 - 56 

Z3A120 

SLCB 

396 -161 

Z4B10 

♦SLCB 

187 -191 

Z6A39 

SLCB 

390 - 56 

Z7B4.7 

♦ SLCB 

378 - 33 

Z0B2.7 

♦SLCB 

164 -172 

Z3A130 

SLCB 

397 - 50 

Z4B11 

♦SLCB 

189 -102 

Z6A43 

SLCB 

390 -162 

Z7B5.1 

♦ SLCB 

378 - 76 

Z0B3.0 

♦SLCB 

165 -112 

Z3A150 

SLCB 

397 -187 

Z4B12 

♦SLCB 

191 - 72 

Z6A47 

SLCB 

391 - 98 

Z7B5.6 

♦ SLCB 

378 -123 

Z0B3.3 

♦SLCB 

166 - 43 

Z3A160 

SLCB 

398 - 76 

Z4B13 

♦SLCB 

193 - 20 

Z6A51 

SLCB 

392 - 28 

Z7B6.2 

♦ SLCB 

378 -176 

Z0B3.6 

♦SLCB 

167 - 8 

Z3A180 

SLCB 

399 - 1 

Z4B15 

♦ SLCB 

195 - 70 

Z6A56 

SLCB i 

392 -155 

Z7B6.8 

♦ SLCB 

379 - 76 

Z0B3.9 

♦SLCB 

167 -185 

Z3A200 

SLCB 

399 - 98 

Z4B16 

♦SLCB 

196 -163 

Z6A62 

SLCB 

393 - 68 

Z7B7.5 

♦ SLCB 

380 - 1 

Z0B4.3 

♦SLCB 

168 -209 

Z3B3.0 

♦ SLCB 

377 - 36 

Z4B18 

♦SLCB 

198 -179 

Z6A68 

SLCB 

393 -162 

Z7B8.2 

♦SLCB 

380 -116 

Z0B4.7 

♦SLCB 

170 - 44 

Z3B3.3 

♦ SLCB 

377 - 56 

Z4B20 

♦SLCB 

200 -169 

Z6A75 

SLCB 

394 - 84 

Z7B9.1 

♦SLCB 

381 - 38 

Z0B5.1 

♦ SLCB 

171 -125 

Z3B3.6 

♦ SLCB 

377 - 78 

Z4B22 

♦SLCB 

202 - 70 

Z6A82 

SLCB 

394 -187 

Z7B10 

♦ SLCB 

381 -147 

Z0B5.6 

♦SLCB 

173 - 3 

Z3B3.9 

♦ SLCB 

377 -103 

Z4B24 

♦ SLCB 

203 -168 

Z6A91 

SLCB 

395 - 96 

Z7B11 

♦SLCB 

382 - 35 

Z0B6.2 

♦SLCB 

175 - 68 

Z3B4.3 

♦ SLCB 

377 -142 

Z4B27 

♦ SLCB 

205 -106 

Z6A100 

SLCB 

396 - 8 

Z7B12 

♦SLCB 

382 -158 

Z0B6.8 

♦SLCB 

178 - 37 

Z3B4.7 

♦ SLCB 

378 - 24 

Z4B30 

♦ SLCB 

207 - 31 

Z6A110 

SLCB 

396 -123 

Z7B13 

♦SLCB 

383 - 65 

Z0B7.5 

♦SLCB 

180 - 35 

Z3B5.1 

♦SLCB 

378 - 68 


♦ SLCB 

208 -125 

Z6A120 

SLCB 

397 - 13 

Z7B15 

♦SLCB 

384 - 44 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 






■iSSsS 


TYPE No. 

MFRS 






MFRS 


Z7B16 


384 -140 

2150 


224 - 37 

2B39B 

♦Mal 

211 - 25 



195 -137 


♦SCN ■ 

377 -138 

27B18 

♦SLCB 

385 -106 


♦RECT 



♦ SCN 


ZBC15A 

♦SCN 

195 -141 

ZC4.3A 

♦SCN 

377 -136 

Z7B20 

♦ SLCB 

386 - 53 

2160 

♦ Dll 

224 -167 

2B43 

♦ SCN 

212 - 34 

ZBC15B 

♦SCN 

195 -138 

ZC4.3B 

♦SCN 

377 -134 

Z7B22 

♦ SLCB 

386 -160 


RECT 


ZB43A 

♦SCN 

212 - 47 

ZBC17 

♦SCN 

197 -142 

ZC4.7 

♦SCN 

378 - 17 

Z7B24 

♦SLCB 

387 - 74 

2170 

♦ Dll 

225 - 48 

2B43B 

♦ MAL 

212 - 35 

ZBC17A 

♦ SCN 

197 -145 

ZC4.7A 

♦SCN 

378 - 15 

Z7B27 

♦SLCB 

388 - 16 


♦RECT 



♦SCN 


ZBC17B 

♦SCN 

197 -143 

ZC4.7B 

♦SCN 

378 - 13 

Z7B30 

♦SLCB 

388 -132 

2180 

♦Dll 

225 -176 

2B47 

♦SCN 

213 - 49 

ZBC18 

♦SCN 

199 - 35 

ZC5.1 

♦SCN 

378 - 64 


♦SLCB 

389 - 41 


RECT 


2B47A 

♦SCN 

213 - 63 

ZBC18A 

♦SCN 

199 - 39 

ZC5.1A 

♦SCN 

378 - 62 

Z7B36 

♦SLCB 

389 -150 

2190 

♦Dll 

226 - 81 

ZB47B 

♦SCN 

213 - 50 

ZBC18B 

♦SCN 

199 - 36 

ZC5.1B 

♦SCN 

378 - 60 


♦SLCB 

390 - 41 


RECT 


ZB51 

♦SCN 

214 - 46 

ZBC19 

♦SCN 

199 -145 

ZC5.6 

♦ SCN 

378 -104 


♦SLCB 

390 -148 

2200 

♦ Dll 

226 -178 

ZB51A 

♦SCN 

214 - 58 

ZBC19A 

♦SCN 

199 -148 

ZC5.6A 

♦SCN 

378 -102 

Z7B47 

♦SLCB 

391 - 83 


RECT 


2B51B 

♦ MAL 

214 - 47 

ZBC19B 

♦SCN 

199 -146 

2C5.6B 

♦SCN 

378 -100 

Z7B51 

♦SLCB 

392 - 14 

2300 

♦ Dll 

227 -119 


♦SCN 


ZBC20 

♦SCN 

201 - 28 

ZC6.2 

♦SCN 

378 -159 

Z7B56 

♦SLCB 

392 -141 


♦ RECT 


2B56 

♦SCN 

215 - 33 

ZBC20A 

♦SCN 

201 - 32 

ZC6.2A 

♦SCN 

378 -157 

Z7B62 

♦SLCB 

393 - 53 

2330 

♦ Dll 

227 -144 

2B56A 

♦SCN 

215 - 48 

ZBC20B 

♦SCN 

201 - 29 

ZC6.2B 

♦SCN 

378 -155 

Z7B68 

♦SLCB 

393 -147 


RECT 


ZB56B 

♦SCN 

215 - 34 

ZBC22 

♦SCN 

202 -135 

ZC6.8 

♦SCN 

379 - 22 

Z7B75 

♦SLCB 

394 - 69 

ZAG100A1 

♦ HITJ 

330 - 76 

ZB62 

♦SCN 

216 - 39 

ZBC22A 

♦SCN 

202 -139 

2C6.8A 

♦SCN 

379 - 30 

Z7B82 

♦SLCB 

394 -172 

ZAG100A2 

♦ HITJ 

330 - 77 

ZB62A 

♦SCN 

216 - 52 

ZBC22B 

♦SCN 

202 -136 

ZC6.8B 

♦SCN 

379 - 23 

27B91 

♦SLCB 

395 - 81 

ZAG100A3 

♦HITJ 

330 - 78 

ZB62B 

♦MAL 

216 - 40 

ZBC24 

♦SCN 

204 - 21 

ZC7.5 

♦SCN 

379 -135 

Z7B100 

♦SLCB 

395 -191 

ZAG100A4 

♦ HITJ 

330 - 79 


♦SCN 


ZBC24A 

♦SCN 

204 - 25 

ZC7.5A 

♦SCN 

379 -144 

Z7B110 

♦SLCB 

396 -108 

ZAG100A05 

♦ HITJ 

330 - 80 

ZB68 

♦SCN 

217 - 19 

ZBC24B 

♦SCN 

204 - 22 

ZC7.5B 

♦SCN 

379 -136 

Z7B120 

♦ SLCB 

396 -195 


♦SCN 

166 - 89 

ZB68A 

♦SCN 

217 - 33 

ZBC25 

♦SCN 

204 -122 

ZC8.2 

♦SCN 

380 - 56 

Z7B130 

♦SLCB 

397 - 84 

ZB3.3A 

♦SCN 

166 - 87 

2B68B 

♦ MAL 

217 - 20 

ZBC25A 

♦SCN 

204 -124 

2C8.2A 

♦SCN 

380 - 66 

27B150 

♦SLCB 

398 - 27 

ZB3.3B 

♦SCN 

166 - 81 


♦SCN 


ZBC25B 

♦ SCN 

204 -123 

ZC8.2B 

♦SCN 

380 - 57 

Z7B160 

♦SLCB 

398 -104 


♦SCN 

167 - 57 

ZB75 

♦SCN 

218 - 2 

ZBC27 

♦SCN 

205 -175 

ZC9.1 

♦SCN 

380 -184 

Z7B180 

♦SLCB 

399 - 30 

ZB3.6A 

♦SCN 

167 - 54 

2B75A 

♦SCN 

218 - 16 

ZBC27A 

♦SCN 

205 -179 

ZC9.1A 

♦ SCN 

380 -194 

Z7B200 

♦SLCB 

399 -126 

ZB3.6B 

♦SCN 

167 - 49 

2B75B 

♦SCN 

218 - 3 

2BC27B 

♦SCN 

205 -176 

ZC9.1B 

♦SCN 

380 -185 

Z7B400 

♦SLCB 

400 - 34 


♦SCN 

168 - 38 

ZB82 

♦SCN 

218 -181 

ZBC30 

♦SCN 

207 - 99 

ZC10 

♦ SCN 

381 - 83 

Z7.5 

SCH 

180 -114 

iZB3.9A 

♦SCN 

168 - 35 

ZB82A 

♦SCN 

218 -195 

ZBC30A 

♦SCN 

207 -103 

ZC10A 

♦SCN 

381 - 92 

Z08FG 

♦VMI 

255 -178 

ZB3.9B 

♦SCN 

168 - 28 

ZB82B 

MAL 

218 -182 

ZBC30B 

♦SCN 

207 -100 

ZC10B 

♦ SCN 

381 - 84 

Z8.2 

SCH 

182 - 98 


♦SCN 

169 - 58 


SCN 


ZBC33 

♦SCN 

208 -192 

ZC11 

♦ SCN 

381 -190 

Z9.1 

SCH 

185 -131 

ZB4.3A 

♦SCN 

169 - 55 

ZB91 

♦SCN 

219 -161 

ZBC33A 

♦SCN 

208 -196 

ZC11A 

♦SCN 

381 -194 

Z10FG 

♦VMI 

256 - 33 

ZB4.3B 

♦SCN 

169 - 50 

2B91A 

♦SCN 

219 -174 

ZBC33B 

♦SCN 

208 -193 

2C11B 

♦SCN 

381 -191 

Z10.0 

SCH 

187 -192 


♦SCN 

170 -114 

ZB91B 

♦SCN 

219 -162 

ZBC36 

♦SCN 

210 - 41 

ZC12 

♦SCN 

382 - 91 

Z11.0 

SCH 

189 -103 

ZB4.7A 

♦SCN 

170 -111 

ZB100 

♦SCN 

220 -121 

ZBC36A 

♦SCN 

210 - 45 

ZC12A 

♦SCN 

382 -101 

Z12.0 

SCH 

191 - 73 

ZB4.7B 

♦SCN 

170 -104 

ZB100A 

♦SCN 

220 -136 

ZBC36B 

♦SCN 

210 - 42 

ZC12B 

♦SCN 

382 - 92 

Z13.0 

SCH 

193 - 21 


♦SCN 

171 -195 

ZB100B 

MAL 

220 -122 

ZBC39 

♦SCN 

211 - 78 

ZC13 

♦SCN 

383 - 7 

Z15F 

♦VMI 

411 - 93 

ZB5.1A 

♦SCN 

171 -192 


♦SCN 


ZBC39A 

♦SCN 

211 - 82 

ZC13A 

♦SCN 

383 - 16 

Z15FG 

♦VMI 

256 -112 

ZB5.1B 

♦SCN 

171 -187 

ZB110 

♦SCN 

221 - 84 

ZBC39B 

♦SCN 

211 - 79 

ZC13B 

♦ SCN 

383 - 8 

Z15S 

♦VMI 

411 - 94 


♦SCN 

173 - 83 

ZB110A 

♦SCN 

221 - 98 

ZBC43 

♦SCN 

212 - 89 

ZC14 

♦SCN 

383 -102 

Z15SG 

♦VMI 

256 -116 

ZB5.6A 

♦SCN 

173 - 80 

ZB110B 

MAL 

221 - 85 

ZBC43A 

♦SCN 

212 - 93 

ZC14A 

♦SCN 

383 -108 

Z15UF 

♦VMI 

411 - 81 

ZB5.6B 

MAL 

173 - 72 


♦SCN 


ZBC43B 

♦SCN 

212 - 90 

ZC14B 

♦SCN 

383 -103 

Z15UFG 

♦VMI 

256 -108 


♦SCN 


ZB120 

♦SCN 

222 - 34 

ZBC45 

♦SCN 

212 -133 

ZC15 

♦SCN 

383 -171 

Z15.0 

SCH 

195 - 71 

ZB6.2 

♦SCN 

175 -146 

2B120A 

♦SCN 

222 - 50 

ZBC45A 

♦SCN 

212 -135 

ZC15A 

♦SCN 

383 -181 

Z16.0 

SCH 

196 -164 

ZB6.2A 

♦SCN 

175 -143 

2B120B 

♦SCN 

222 - 35 

ZBC45B 

♦SCN 

212 -134 

ZC15B 

♦SCN 

383 -172 

Z18.0 

SCH 

198 -180 

ZB6.2B 

♦SCN 

175 -135 

2B130 

♦SCN 

222 -179 

ZBC47 

♦SCN 

213 -106 

ZC17 

♦ SCN 

384 -174 

Z20F 

♦VMI 

415 - 61 


♦SCN 

178 -122 

ZB130A 

♦SCN 

223 - 5 

ZBC47A 

♦SCN 

213 -110 

2C17A 

♦SCN 

384 -177 

Z20FG 

♦VMI 

256 -138 

ZB6.8A 

♦SCN 

178 -139 

2B130B 

MAL 

222 -180 

ZBC47B 

♦SCN 

213 -107 

ZC17B 

♦ SCN 

384 -175 

Z20S 

♦VMI 

415 - 63 

ZB6.8B 

♦ MAL 

178 -123 


♦SCN 


ZBC50 

♦SCN 

213 -156 

ZC18 

♦SCN 

385 - 37 

Z20SG 

♦VMI 

256 -144 


♦SCN 


ZB150 

♦SCN 

224 - 23 

ZBC50A 

♦SCN 

213 -158 

ZC18A 

♦SCN 

385 - 47 

Z20UF 

♦VMI 

415 - 54 

ZB7.5 

♦SCN 

180 -115 

ZB150A 

♦SCN 

224 - 38 

ZBC50B 

♦SCN 

213 -157 

2C18B 

♦SCN 

385 - 38 

Z20UFG 

♦VMI 

256 -133 

ZB7.5A 

♦SCN 

180 -131 

ZB150B 

MAL 

224 - 24 

ZBC51 

♦SCN 

214 -101 

2C19 

♦SCN 

385 -139 

Z20.0 

SCH 

200 -170 

ZB7.5B 

♦MAL 

180 -133 


♦SCN 


ZBC51A 

♦SCN 

214 -105 

ZC19A 

♦SCN 

385 -142 

Z22.0 

SCH 

202 - 71 


♦SCN 


2B160 

♦SCN 

224 -155 

ZBC51B 

♦SCN 

214 -102 

ZC19B 

♦SCN 

385 -140 

Z24.0 

SCH 

203 -169 

ZB8.2 

♦SCN 

182 - 99 

ZB160A 

♦SCN 

224 -168 

ZBC52 

♦SCN 

214 -139 

ZC20 

♦SCN 

385 -191 

Z25F 

♦VMI 

417 -168 

ZB8.2A 

♦SCN 

182 -120 

ZB160B 

♦SCN 

224 -156 

ZBC52A 

♦SCN 

214 -141 

ZC20A 

♦SCN 

385 -201 

Z25FG 

♦VMI 

256 -161 

ZB8.2B 

SCN 

182 -100 

ZB180 

♦SCN 

225 -161 

ZBC52B 

♦SCN 

214 -140 

ZC20B 

♦SCN 

385 -192 

Z25S 

♦VMI 

417 -170 


♦SCN 

185 -132 

ZB180A 

♦SCN 

225 -177 

ZBC56 

♦SCN 

215 - 90 

ZC22 

♦SCN 

386 - 95 

Z25SG 

♦VMI 

256 -164 

ZB9.1A 

♦SCN 

185 -148 

2B180B 

MAL 

225 -162 

ZBC56A 

♦SCN 

215 - 94 

ZC22A 

♦SCN 

386 -104 

Z25UF 

♦VMI 

417 -159 

ZB9.1B 

♦MAL 

185 -133 


♦SCN 


ZBC56B 

♦SCN 

215 - 91 

ZC22B 

♦SCN 

386 - 96 

Z25UFG 

♦VMI 

256 -153 


♦SCN 


ZB200 

♦SCN 

226 -165 

ZBC62 

♦SCN 

216 - 94 

2C24 

♦SCN 

387 - 12 

Z27.0 

SCH 

205 -107 

ZB10 

♦SCN 

187 -193 

ZB200A 

♦SCN 

226 -179 

ZBC62A 

♦SCN 

216 - 98 

ZC24A 

♦SCN 

387 - 22 

Z30F 

♦VMI 

419 -133 

ZB10A 

♦SCN 

188 - 7 

ZB200B 

♦SCN 

226 -166 

ZBC62B 

♦SCN 

216 - 95 

2C24B 

♦ SCN 

387 - 13 

Z30FG 

♦VMI 

256 -177 

ZB10B 

♦SCN 

187 -194 

ZBC3.3 

♦SCN 

166 -103 

ZBC68 

♦SCN 

217 - 75 

ZC25 

♦ SCN 

387 -106 

Z30S 

♦VMI 

419 -136 

ZB11 

♦SCN 

189 -104 

ZBC3.3A 

♦SCN 

166 -102 

ZBC68A 

♦SCN 

217 - 79 

ZC25A 

♦SCN 

387 -109 

Z30SG 

♦VMI 

256 -181 

ZB11A 

♦SCN 

189 -121 

ZBC3.3B 

♦SCN 

166 -100 

ZBC68B 

♦SCN 

217 - 76 

ZC25B 

♦ SCN 

387 -107 

Z30UF 

♦VMI 

419 -128 

ZB11B 

♦MAL 

189 -105 

ZBC3.6 

♦SCN 

167 - 74 

ZBC75 

♦SCN 

218 - 58 

2C27 

♦ SCN 

387 -150 

Z30UFG 

♦VMI 

256 -172 


♦SCN 


ZBC3.6A 

♦SCN 

167 - 72 

ZBC75A 

♦SCN 

218 - 62 

2C27A 

♦SCN 

387 -160 

Z30.0 

SCH 

207 - 32 

ZB12 

♦SCN 

191 - 74 

ZBC3.6B 

♦SCN 

167 - 69 

ZBC75B 

♦SCN 

218 - 59 

2C27B 

♦SCN 

387 -151 


SCH 

208 -126 

ZB12A 

♦SCN 

191 - 96 

ZBC3.9 

♦SCN 

168 - 59 

ZBC82 

♦SCN 

219 - 34 

2C30#B 

♦SCN 

388 - 70 

Z40F 

♦VMI 

421 -214 

ZB12B 

♦ MAL 

191 - 75 

2BC3.9A 

♦SCN 

168 - 57 

ZBC82A 

♦SCN 

219 - 38 

2C30A 

♦SCN 

388 - 80 

Z40FG 

♦VMI 

256 -198 


♦SCN 


ZBC3.9B 

♦SCN 

168 - 54 

ZBC82B 

♦SCN 

219 - 35 

ZC30B 

♦SCN 

388 - 71 

Z40S 

♦VMI 

421 -215 

ZB13 

♦SCN 

193 - 22 

ZBC4.3 

♦SCN 

169 - 79 

ZBC91 

♦SCN 

220 - 13 

ZC33 

♦SCN 

388 -175 

Z40SG 

♦VMI 

256 -201 

ZB13A 

♦SCN 

193 - 40 

ZBC4.3A 

♦SCN 

169 - 77 

ZBC91A 

♦SCN 

220 - 17 

2C33A 

♦SCN 

388 -185 

Z40UF 

♦VMI 

421 -210 

ZB13B 

♦SCN 

193 - 23 

ZBC4.3B 

♦SCN 

169 - 74 

ZBC91B 

♦SCN 

220 - 14 

ZC33B 

♦SCN 

388 -176 

Z40UFG 

♦VMI 

256 -194 

ZB15 

♦SCN 

195 - 72 

ZBC4.7 

♦SCN 

170 -136 

ZBC100 

♦SCN 

220 -175 

2C36 

♦SCN 

389 - 89 


♦VMI 

423 -177 

ZB15A 

♦SCN 

195 - 95 

ZBC4.7A 

♦SCN 

170 -134 

ZBC100A 

♦SCN 

220 -179 

ZC36A 

♦SCN 

389 - 99 


♦VMI 

256 -216 

ZB15B 

♦ MAL 

195 - 73 

ZBC4.7B 

♦SCN 

170 -131 

ZBC100B 

♦SCN 

220 -176 

ZC36B 

♦SCN 

389 - 90 


♦VMI 

423 -183 


♦SCN 


ZBC5.1 

♦SCN 

172 - 9 

ZBC105 

♦SCN 

221 - 26 

2C39 

♦SCN 

389 -189 

Z50SG 

♦VMI 

257 - 1 

ZB16 

♦SCN 

196 -165 

ZBC5.1A 

♦SCN 

172 - 7 

ZBC105A 

♦SCN 

221 - 28 

ZC39A 

♦SCN 

389 -195 


♦VMI 

423 -174 

ZB16A 

♦SCN 

196 -184 

2BC5.1B 

♦SCN 

172 - 4 

ZBC105B 

♦SCN 

221 - 27 

ZC39B 

♦SCN 

389 -190 

Z50UFG 

♦VMI 

256 -208 

ZB16B 

♦MAL 

196 -166 

ZBC5.6 

♦SCN 

173 -107 

ZBC110 

♦SCN 

221 -135 

2C43 

♦SCN 

390 -100 

Z60F 

♦VMI 

424 -203 


♦SCN 


2BC5.6A 

♦SCN 

173 -105 

ZBC110A 

♦SCN 

221 -139 

ZC43A 

♦SCN 

390 -107 

Z60FG 

♦VMI 

257 - 13 

ZB18 

♦SCN 

198 -181 

2BC5.6B 

♦SCN 

173 -102 

ZBC110B 

♦SCN 

221 -136 

2C43B 

♦SCN 

390 -101 

Z60S 

♦VMI 

424 -207 

ZB18A 

♦SCN 

198 -203 

2BC6.2 

♦SCN 

175 -172 

ZBC120 

♦SCN 

222 - 89 

ZC45 

♦SCN 

390 -180 

Z60SG 

♦VMI 

257 - 17 

ZB18B 

♦SCN 

198 -182 

2BC6.2A 

♦SCN 

175 -170 

ZBC120A 

♦SCN 

222 - 93 

ZC45A 

♦SCN 

390 -186 

Z60UF 

♦VMI 

424 -196 

ZB20 

♦SCN 

200 -171 

ZBC6.2B 

♦SCN 

175 -167 

ZBC120B 

♦SCN 

222 - 90 

2C45B 

♦SCN 

390 -181 

Z60UFG 

♦VMI 

257 - 10 

ZB20A 

♦SCN 

200 -193 

2BC6.8 

♦SCN 

178 -172 

ZBC130 

♦SCN 

223 - 40 

2C47 

♦ SCN 

391 - 32 

Z80F 

♦VMI 

426 - 73 

ZB20B 

♦ MAL 

200 -172 

ZBC6.8A 

♦SCN 

178 -176 

ZBC130A 

♦SCN 

223 - 44 

ZC47A 

♦SCN 

391 - 39 

Z80FG 

♦VMI 

257 - 37 


♦SCN 


ZBC6.8B 

♦SCN 

178 -173 

ZBC130B 

♦SCN 

223 - 41 

ZC47B 

♦SCN 

391 - 33 

Z80S 

♦VMI 

426 - 77 

ZB22 

♦SCN 

202 - 72 

ZBC7.5 

♦SCN 

180 -164 

ZBC140 

♦SCN 

223 -111 

2C50 

♦SCN 

391 -119 

Z80SG 

♦VMI 

257 - 40 

2B22A 

♦SCN 

202 - 93 

ZBC7.5A 

♦SCN 

180 -168 

ZBC140A 

♦SCN 

223 -114 

2C50A 

♦SCN 

391 -124 

Z80UF 

♦VMI 

426 - 67 

ZB22B 

♦SCN 

202 - 73 

ZBC7.5B 

♦SCN 

180 -165 

ZBC140B 

♦SCN 

223 -112 

ZC50B 

♦SCN 

391 -120 

Z80UFG 

♦VMI 

257 - 34 

ZB24 

♦SCN 

203 -170 

2BC8.2 

♦SCN 

182 -153 

ZBC150 

♦ SCN 

224 - 74 

2C51 

♦SCN 

391 -170 

Z100 

♦Dll 

220 - 55 

ZB24A 

♦SCN 

203 -188 

ZBC8.2A 

♦SCN 

182 -157 

ZBC150A 

♦SCN 

224 - 78 

ZC51A 

♦SCN 

391 -177 


♦RECT 


ZB24B 

♦ MAL 

203 -171 

ZBC8.2B 

♦SCN 

182 -154 

ZBC150B 

♦SCN 

224 - 75 

ZC51B 

♦SCN 

391 -171 

Z100F 

♦VMI 

427 -124 


♦SCN 


ZBC9.1 

♦SCN 

185 -188 

ZBC160 

♦SCN 

225 - 13 

ZC52 

♦SCN 

392 - 40 

Z100FG 

♦VMI 

257 - 55 

ZB27 

♦SCN 

205 -108 

ZBC9.1A 

♦SCN 

185 -192 

ZBC160A 

♦SCN 

225 - 17 

ZC52A 

♦SCN 

392 - 42 


♦VMI 

427 -133 

ZB27A 

♦SCN 

205 -131 

ZBC9.1B 

♦SCN 

185 -189 

ZBC160B 

♦SCN 

225 - 14 

ZC52B 

♦SCN 

392 - 41 

Z100SG 

♦VMI 

257 - 57 

ZB27B 

♦MAL 

205 -109 

ZBC10 

♦SCN 

188 - 52 

ZBC180 

♦SCN 

226 - 35 

ZC56 

♦SCN 

392 - 81 

Z100UF 

♦VMI 

427 -105 


♦SCN 


ZBC10A 

♦SCN 

188 - 56 

ZBC180A 

♦SCN 

226 - 39 

ZC56A 

♦SCN 

392 - 90 

Z100UFG 

♦VMI 

257 - 49 

ZB30 

♦SCN 

207 - 33 

ZBC10B 

♦SCN 

188 - 53 

ZBC180B 

♦SCN 

226 - 36 

ZC56B 

♦SCN 

392 - 82 

Z110 

♦ Dll 

221 - 34 

ZB30A 

♦SCN 

207 - 55 

ZBC11 

♦SCN 

189 -165 

ZBC200 

♦SCN 

227 - 28 

ZC62 

♦SCN 

393 - 5 


♦ RECT 


ZB30B 

♦SCN 

207 - 34 

ZBC11A 

♦SCN 

189 -169 

ZBC200A 

♦SCN 

227 - 32 

ZC62A 

♦SCN 

393-11 

2115 

♦ Dll 

221 -169 

ZB33 

♦SCN 

208 -127 

ZBC11B 

♦SCN 

189 -166 

ZBC200B 

♦SCN 

227 - 29 

ZC62B 

♦SCN 

393 - 6 


RECT 


ZB33A 

♦SCN 

208 -148 

ZBC12 

♦SCN 

191 -140 

ZC3.3 

♦SCN 

377 - 53 

ZC68 

♦ SCN 

393 - 94 

Z120 

♦ Dll 

222 - 49 

ZB33B 

♦MAL 

208 -128 

2BC12A 

♦SCN 

191 -144 

ZC3.3A 

♦SCN 

377 - 51 

ZC68A 

♦ SCN 

393 -101 


♦ RECT 

1 


♦SCN 


ZBC12B 

♦SCN 

191 -141 

ZC3.3B 

♦SCN 

377 - 49 

ZC68B 

♦ SCN 

393 - 95 

2130 

♦Dll 

223 - 4 

ZB36 

♦SCN 

209 -190 

ZBC13 

♦SCN 

193 - 82 

ZC3.6 

♦SCN 

377 - 75 

ZC75 

♦SCN 

394 - 10 


♦ RECT 


ZB36A 

♦SCN 

210 - 1 

ZBC13A 

♦SCN 

193 - 86 

ZC3.6A 

♦SCN 

377 - 73 

2C75A 

♦ SCN 

394 - 19 

2135 

♦ Dll 

223 - 76 

ZB36B 

♦SCN 

209 -191 

ZBC13B 

♦SCN 

193 - 83 

ZC3.6B 

♦SCN 

377 - 71 

ZC75B 

♦ SCN 

394 - 11 


RECT 


ZB39 

♦SCN 

211 - 24 

ZBC14 

♦SCN 

194 - 26 

ZC3.9 

♦SCN 

377 - 98 

ZC82 

♦ SCN 

394 -122 

2140 

♦Dll 

223 - 79 

ZB39A 

♦SCN 

211 - 38 

2BC14A 

♦SCN 

194 - 30 

iZC3.9A 

♦SCN 

377 - 96 

ZC82A 

♦SCN 

394 -129 


♦ RECT 





ZBC14B 

♦SCN 

194 - 27 

ZC3.9B 

♦ SCN 

377 - 94 

ZC82B 

♦ SCN 

394 -123 
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1. 

TYPE 

No. 

CROSS INDE] 

( IN TYPE NUMBER SEQUENCE 















Pa&Line 

ZC91 


395 - 33 



189 -190 



227 - 53 

ZM4748 

♦TTTG 

202 - 94 

ZMM5240A 

♦ ITTG 

187 -115 

ZC91A 

♦SCN 

395 - 40 

ZCC11B 

♦SCN 

189 -187 

ZCC200B 

♦SCN 

227 - 48 

ZM4748A 

♦ ITTG 

202 - 74 

ZMM5240B 

♦ ITTG 

187 - 97 

ZC91B 

♦SCN 

395 - 34 

ZCC12 

♦SCN 

191 -163 

ZD3.9 

♦ ITTG 

168 - 42 

ZM4749 

♦ITTG 

203 -189 

ZMM5241 

♦ ITTG 

189 - 58 

ZC100 

♦SCN 

395 -127 

ZCC12A 

♦SCN 

191 -168 

ZD4.3 

♦ITTG 

169 - 60 

ZM4749A 

♦ITTG 

203 -172 

ZMM5241A 

♦ ITTG 

189 - 52 

ZC100A 

♦SCN 

395 -137 

ZCC12B 

♦SCN 

191 -164 

ZD4.7 

♦ITTG 

170 -116 

ZM4750 

♦ITTG 

205 -132 

ZMM5241B 

♦ ITTG 

189 - 38 

ZC100B 

♦SCN 

395 -128 

ZCC13 

♦SCN 

193 -103 

ZD5.1 

♦ITTG 

171 -198 

ZM4750A 

♦ITTG 

205 -110 

ZMM5242 

♦ ITTG 

191 - 17 

ZC105 

♦SCN 

396 - 21 

ZCC13A 

♦SCN 

193 -108 

ZD5.6 

♦ ITTG 

173 - 86 

ZM4751 

♦ITTG 

207 - 56 

ZMM5242A 

♦ ITTG 

191 - 11 

ZC105A 

♦SCN 

396 - 23 

ZCC13B 

♦SCN 

193 -104 

ZD6.2 

♦ ITTG 

175 -149 

ZM4751A 

♦ITTG 

207 - 35 

ZMM5242B 

♦ ITTG 

190 -209 

ZC105B 

♦SCN 

396 - 22 

ZCC14 

♦SCN 

194 - 42 

ZD6.8 

♦ ITTG 

178 -150 

ZM4752 

♦ITTG 

208 -149 

ZMM5243 

♦ITTG 

192 -192 

ZC110 

♦FERB 

396 • 60 

ZCC14A 

♦SCN 

194 - 47 

ZD7.5 

♦ ITTG 

180 -142 

ZM4752A 

♦ITTG 

208 -129 

ZMM5243A 

♦ITTG 

192 -186 


♦SCN 


ZCC14B 

♦SCN 

194 - 43 

ZD8.2 

♦ ITTG 

182 -131 

ZMM1 

♦ITTG 

163 - 39 

ZMM5243B 

♦ ITTG 

192 -174 

ZC110A 

♦SCN 

396 - 65 

ZCC15 

♦SCN 

195 -159 

ZD9.1 

♦ITTG 

185 -163 

ZMM2.7 

♦ITTG 

164 -176 

ZMM5244 

♦ ITTG 

194 - 3 

ZC110B 

♦SCN 

396 • 66 

ZCC15A 

♦SCN 

195 -164 

ZD10 

♦ITTG 

188 - 23 

ZMM3 

♦ITTG 

165 -114 

ZMM5244A 

♦ITTG 

193 -198 

ZC120 

♦SCN 

396 -146 

ZCC15B 

♦SCN 

195 -160 

ZD11 

♦ ITTG 

189 -139 

ZMM3.3 

♦ ITTG 

166 - 49 

ZMM6244B 

♦ITTG 

193 -191 

ZC120A 

♦SCN 

396 -152 

ZCC17 

♦SCN 

197 -154 

ZD12 

♦ ITTG 

191 -115 

ZMM3.6 

♦ITTG 

167 - 9 

ZMM5245 

♦ ITTG 

195 - 21 

ZC120B 

♦SCN 

396 -147 

ZCC17A 

♦SCN 

197 -157 

ZD13 

♦ ITTG 

193 - 58 

ZMM3.9 

♦ITTG 

167 -186 

ZMM5245A 

♦ITTG 

195 - 14 

ZC130 

♦SCN 

397 - 35 

ZCC17B 

♦SCN 

197 -155 

ZD15 

♦ ITTG 

195 -111 

ZMM4.3 

♦ ITTG 

169 - 3 

ZMM5245B 

♦ITTG 

194 -194 

ZC130A 

♦SCN 

397 - 41 

ZCC18 

♦SCN 

199 - 58 

ZD16 

♦ ITTG 

196 -202 

ZMM4.7 

♦ ITTG 

170 - 49 

ZMM5246 

♦ITTG 

196 -123 

ZC130B 

♦SCN 

397 - 36 

ZCC18A 

♦SCN 

199 - 64 

ZD18 

♦ ITTG 

199 - 10 

ZMM5.1 

♦ ITTG 

171 -131 

ZMM5246A 

♦ITTG 

196 -117 

ZC140 

♦SCN 

397 -118 

ZCC18B 

♦SCN 

199 - 59 

ZD20 

♦ITTG 

201 - 1 

ZMM5.6 

♦ ITTG 

173 - 9 

ZMM5246B 

♦ ITTG 

196 -105 

ZC140A 

♦SCN 

397 -123 

ZCC19 

♦SCN 

199 -158 

ZD22 

♦ITTG 

202 -111 

ZMM6.2 

♦ ITTG 

175 - 74 

ZMM5247 

♦ ITTG 

197 -127 

ZC140B 

♦SCN 

397 -119 

ZCC19A 

♦SCN 

199 -161 

ZD24 

♦ITTG 

203 -206 

ZMM6.8 

♦ ITTG 

178 - 43 

ZMM5247A 

♦ ITTG 

197 -122 

ZC150 

FERB 

397 -172 

ZCC19B 

♦SCN 

199 -159 

ZD27 

♦ITTG 

205 -147 

ZMM7.5 

♦ ITTG 

180 - 36 

ZMM5247B 

♦ ITTG 

197 -115 


♦SCN 


ZCC20 

♦SCN 

201 - 51 


♦ ITTG 

207 - 71 

ZMM8.2 

♦ITTG 

182 - 20 

ZMM5248 

♦ ITTG 

198 -132 

ZC150A 

♦SCN 

397 -178 

ZCC20A 

♦SCN 

201 - 57 

ZD33 

♦ITTG 

208 -164 

ZMM9.1 

♦ITTG 

185 - 51 

ZMM5248A 

♦ ITTG 

198 -126 

ZC150B 

♦SCN 

397 -173 

ZCC20B 

♦SCN 

201 - 52 

ZD36 

♦ITTG 

210 - 15 

ZMM10 

♦ ITTG 

187 -102 

ZMM5248B 

♦ ITTG 

198 -108 

ZC160 

♦SCN 

398 • 62 

ZCC22 

♦SCN 

202 -156 

ZD39 

♦ ITTG 

211 - 54 

ZMM11 

♦ ITTG 

189 - 37 

ZMM5249 

♦ITTG 

199 -137 

ZC160A 

♦SCN 

398 - 68 

ZCC22A 

♦SCN 

202 -161 

ZD43 

♦ ITTG 

212 - 61 

ZMM12 

♦ITTG 

191 - 1 

ZMM5249A 

♦ ITTG 

199 -134 

ZC160B 

♦SCN 

398 - 63 

ZCC22B 

♦SCN 

202 -157 

ZD47 

♦ ITTG 

213 - 78 

ZMM13 

♦ITTG 

192 -178 

ZMM5249B 

♦ ITTG 

199 -129 

ZC180 

♦SCN 

398 -175 

ZCC24 

♦SCN 

204 - 44 

ZD51 

♦ ITTG 

214 - 73 

ZMM15 

♦ITTG 

194 -198 

ZMM5250 

♦ ITTG 

200 -129 

ZC180A 

♦SCN 

398 -181 

ZCC24A 

♦SCN 

204 - 49 

ZD56 

♦ ITTG 

215 - 64 

ZMM16 

♦ ITTG 

196 -104 

ZMM5250A 

♦ ITTG 

200 -123 

ZC180B 

♦SCN 

398 -176 

ZCC24B 

♦SCN 

204 - 45 

ZD62 

♦ ITTG 

216 - 68 

ZMM18 

♦ITTG 

198 -112 

ZMM5250B 

♦ ITTG 

200 -107 

ZC200#B 

♦SCN 

399 - 83 

ZCC25 

♦SCN 

204 -127 

ZD68 

♦ ITTG 

217 - 49 

ZMM20 

♦ITTG 

200 -111 

ZMM5251 

♦ ITTG 

202 - 24 

ZC200A 

♦SCN 

399 - 90 

ZCC25A 

♦SCN 

204 -129 

ZD75 

♦ ITTG 

218 - 32 

ZMM22 

♦ ITTG 

202 - 8 

ZMM5251A 

♦ITTG 

202 - 18 

ZC200B 

♦SCN 

399 - 84 

ZCC25B 

♦SCN 

204 -128 

ZD82 

♦ ITTG 

219 - 10 

ZMM24 

♦ ITTG 

203 -109 

ZMM5251B 

♦ITTG 

202 - 3 

ZC708 

♦ LUCB 

380 -137 

ZCC27 

♦SCN 

205 -199 

ZD91 

♦ ITTG 

219 -188 

ZMM27 

♦ ITTG 

205 - 44 

ZMM5252 

♦ITTG 

203 -128 

ZC709 

♦ LUCB 

381 - 58 

ZCC27A 

♦SCN 

205 -205 

ZD100 

♦ ITTG 

220 -150 

ZMM30 

♦ ITTG 

206 -179 

ZMM5252A 

♦ITTG 

203 -122 

ZC710 

♦ LUCB 

381 -168 

ZCC27B 

♦SCN 

205 -200 

ZD110 

♦ITTG 

221 -114 

ZMM33 

♦ ITTG 

208 - 68 

ZMM5252B 

♦ITTG 

203 -110 

ZC711 

♦ LUCB 

382 - 55 

ZCC30 

♦SCN 

207 -124 

ZD120 

♦ITTG 

222 - 66 

ZMM36 

♦ ITTG 

209 -140 

ZMM5253 

♦ ITTG 

204 -116 


♦LUCB 

382 -179 

ZCC30A 

♦SCN 

207 -129 

ZD130 

♦ITTG 

223 - 21 

ZMM39 

♦ ITTG 

210 -176 

ZMM5253A 

♦ITTG 

204 -113 

'’i h 

♦ LUCB 

383 - 85 

ZCC30B 

♦SCN 

207 -125 

ZD150 

♦ ITTG 

224 - 53 

ZMM43 

♦ITTG 

211 -195 

ZMM5253B 

♦ITTG 

204 -108 


♦LUCB 

384 - 65 

ZCC33 

♦SCN 

209 - 10 

ZD160 

♦ ITTG 

224 -181 

ZMM47 

♦ITTG 

213-4 

ZMM5254 

♦ ITTG 

205 - 62 


♦LUCB 

384 -161 

ZCC33A 

♦SCN 

209 - 16 

ZD180 

♦ ITTG 

226 - 9 

ZMM51 

♦ ITTG 

214 - 10 

ZMM5254A 

♦ ITTG 

205 - 56 


♦LUCB 

385 -127 

ZCC33B 

♦SCN 

209 - 11 

ZD200 

♦ITTG 

227 - 5 

ZMM746 

♦ ITTG 

166 - 23 

ZMM5254B 

♦ ITTG 

205 - 41 


♦LUCB 

386 - 73 

ZCC36 

♦SCN 

210 - 64 

ZDX1F 

♦FERB 

435 - 78 

ZMM746A 

♦ITTG 

166 - 16 

ZMM5255 

♦ ITTG 

206 - 51 

ZC722 

♦LUCB 

386 -181 

ZCC36A 

♦SCN 

210 - 70 

ZDX1R 

♦FERB 

435 - 79 

ZMM747 

♦ITTG 

166 -199 

ZMM5255A 

♦ ITTG 

206 - 48 

ZC724 

♦LUCB 

387 - 93 

ZCC36B 

♦SCN 

210 - 65 

ZDX2F 

♦FERB 

435 - 80 

ZMM747A 

♦ITTG 

166 -193 

ZMM5255B 

♦ ITTG 

206 - 43 

ZC727 

♦LUCB 

388 - 36 

ZCC39 

♦SCN 

211 - 99 

ZDX2R 

♦FERB 

435 - 81 

ZMM748 

♦ITTG 

167 -164 

ZMM5256 

♦ ITTG 

206 -199 

ZC730 

♦LUCB 

388 -151 

ZCC39A 

♦SCN 

211 -103 

ZDX3F 

♦FERB 

435 - 82 

ZMM748A 

♦ITTG 

167 -158 

ZMM5256A 

♦ ITTG 

206 -192 

ZC733 

♦LUCB 

389 - 61 

ZCC39B 

♦SCN 

211 -100 

ZDX3R 

♦FERB 

435 - 83 

ZMM749 

♦ITTG 

168 -183 

ZMM5256B 

♦ ITTG 

206 -177 

ZC736 

♦LUCB 

389 -169 

ZCC43 

♦SCN 

212 -110 

ZDX4F 

♦ FERB 

435 ■ 84 

ZMM749A 

♦ITTG 

168 -176 

ZMM5257 

♦ITTG 

208 - 86 

ZC739 

♦LUCB 

390 - 61 

ZCC43A 

♦SCN 

212 -114 

ZDX4R 

♦ FERB 

435 - 85 

ZMM750 

♦ITTG 

170 - 22 

ZMM5257A 

♦ ITTG 

208 - 80 

ZC743 

♦LUCB 

390 -166 

ZCC43B 

♦SCN 

212 -111 

ZDX5 

♦FERB 

435 - 86 

ZMM750A 

♦ITTG 

170 - 13 

ZMM5257B 

♦ITTG 

208 - 65 

ZC747 

♦ LUCB 

391 -103 

ZCC45 

♦SCN 

212 -142 

ZDX6 

♦ FERB 

435 - 87 

ZMM751 

♦ITTG 

171 -104 

ZMU100 

♦ITTG 

220 - 48 

ZC751 

♦LUCB 

392 - 32 

ZCC45A 

♦SCN 

212 -146 

ZGP10-100 

GIC 

396 - 12 

ZMM751A 

♦ ITTG 

171 - 96 

ZMU120 

♦ITTG 

222 - 69 

ZC756 

♦ LUCB 

392 -160 

ZCC45B 

♦SCN 

212 -143 

ZGP10-110 

GIC 

396 -127 

ZMM752 

♦ITTG 

172 -193 

ZMU150 

♦ITTG 

223 -151 

ZC762 

♦ LUCB 

393 - 72 

ZCC47 

♦SCN 

213 -127 

ZGP10-120 

GIC 

397 - 17 

ZMM752A 

♦ ITTG 

172 -184 

ZMU180 

♦ITTG 

226 - 13 

ZC768 

♦ LUCB 

393 -166 

ZCC47A 

♦SCN 

213 -131 

ZGP10-130 

GIC 

397 -103 

ZMM753 

♦ ITTG 

175 - 45 

ZMY1 

♦ITTG 

163 - 35 

ZC775 

♦ LUCB 

394 - 88 

ZCC47B 

♦SCN 

213 -128 

ZGP10-140 

GIC 

397 -156 

ZMM753A 

♦ITTG 

174 -213 

ZMY3.9 

♦ITTG 

168 - 43 

ZC782 

♦LUCB 

394 -190 

ZCC50 

♦SCN 

213 -164 

ZGP10-150 

GIC 

398 - 46 

ZMM754 

♦ ITTG 

178 - 13 

ZMY4.3 

♦ITTG 

169 - 64 

ZC791 

♦LUCB 

395 - 99 

ZCC50A 

♦SCN 

213 -169 

ZGP10-160 

♦GIC 

225 - 8 

ZMM754A 

♦ ITTG 

178 - 5 

ZMY4.7 

♦ITTG 

170 -120 

ZC799 

♦ LUCB 

396 - 11 

ZCC50B 

♦SCN 

213 -165 

ZGP10-160A 

GIC 

225 - 4 

ZMM755 

♦ ITTG 

180 - 11 

ZMY5.1 

♦ ITTG 

171 -202 

ZC2800 

♦FERB 

437 - 26 


♦SCN 

214 -122 

ZGP10-160B 

GIC 

224 -190 

ZMM755A 

♦ ITTG 

180 - 4 

ZMY5.6 

♦ ITTG 

173 - 90 

ZC2800E 

♦FERB 

437 - 27 

ZCC51A 

♦SCN 

214-126 

ZGP10-170 

♦GIC 

225 - 81 

ZMM756 

♦ITTG 

181 -195 

ZMY6.2 

♦ ITTG 

175 -153 

ZC2800H 

♦FERB 

437 - 28 

ZCC51B 

♦SCN 

214 -123 

ZGP10-170A 

GIC 

225 - 79 

ZMM756A 

♦ ITTG 

181 -187 

ZMY6.8 

♦ ITTG 

178 -154 

ZC2810 

♦FERB 

437 - 29 

ZCC52 

♦SCN 

214 -144 

ZGP10-170B 

GIC 

225 - 77 

ZMM757 

♦ ITTG 

185 - 25 

ZMY7.5 

♦ ITTG 

180 -144 

ZC2810E 

♦FERB 

437 - 30 

ZCC52A 

♦SCN 

214 -146 

ZGP10-180 

♦GIC 

226 - 30 

ZMM757A 

♦ ITTG 

185 - 19 

ZMY8.2 

♦ ITTG 

182 -135 

ZC2810H 

♦FERB 

437 - 31 

ZCC52B 

♦SCN 

214 -145 

ZGP10-180A 

GIC 

226 - 26 

ZMM758 

♦ITTG 

187 - 70 

ZMY9.1 

♦ ITTG 

185 -165 

ZC2811 

♦FERB 

437 - 32 

ZCC56 

♦SCN 

215 -112 

ZGP10-180B 

GIC 

226 - 22 

ZMM758A 

♦ITTG 

187 - 63 

ZMY10 

♦ ITTG 

188 - 28 

ZC2811E 

♦FERB 

437 - 33 

ZCC56A 

♦SCN 

215 -117 

ZGP10-190 

♦GIC 

226 - 94 

ZMM759 

♦ITTG 

190 -182 

ZMY11 

♦ITTG 

189 -142 

ZC2811H 

♦FERB 

437 - 34 

ZCC56B 

♦SCN 

215 -113 

ZGP10-190A 

GIC 

226 - 93 

ZMM759A 

♦ITTG 

190 -175 

ZMY12 

♦ ITTG 

191 -117 

ZC5800 

♦FERB 

437 - 35 

ZCC62 

♦SCN 

216 -115 

ZGP10.190B 

GIC 

226 - 91 

ZMM5226 

♦ITTG 

166 - 63 

ZMY13 

♦ ITTG 

193 -129 

ZC5800E 

♦FERB 

437 - 36 

ZCC62A 

♦SCN 

216 -119 

ZGP1 0-200 

♦GIC 

227 - 23 

ZMM5226A 

♦ITTG 

166 - 58 

ZMY15 

♦ ITTG 

194 - 97 

ZC5800H 

♦FERB 

437 - 37 

ZCC62B 

♦SCN 

216 -116 

ZGP10-200A 

GIC 

227 - 20 

ZMM5226B 

♦ITTG 

166 - 44 

ZMY16 

♦ ITTG 

197 - 65 

ZCC3.3 

♦SCN 

166 -110 

ZCC68 

♦SCN 

217 - 96 

ZGP10-200B 

GIC 

227 - 16 

ZMM5227 

♦ITTG 

167 - 27 

ZMY18 

♦ITTG 

198 - 4 

ZCC3.3A 

♦SCN 

166 -109 

ZCC68A 

♦SCN 

217 -100 

ZJ4B41 

TOSJ 

362 -141 

ZMM5227A 

♦ITTG 

167 - 22 

ZMY20 

♦ITTG 

200 - 5 

ZCC3.3B 

♦SCN 

166 -108 

2CC68B 

♦SCN 

217 - 97 

ZM4729 

♦ ITTG 

167 - 55 

ZMM5227B 

♦ ITTG 

167 - 10 

ZMY22 

♦ITTG 

202 -113 

ZCC3.6 

♦SCN 

167 - 81 

ZCC75 

♦SCN 

218 - 80 

ZM4729A 

♦ITTG 

167 - 50 

ZMM5228 

♦ ITTG 

167 -204 

ZMY24 

♦ITTG 

204 - 74 

ZCC3.6A 

♦SCN 

167 - 80 

ZCC75A 

♦SCN 

218 - 85 

ZM4730 

♦ ITTG 

168 - 36 

ZMM5228A 

♦ ITTG 

167 -199 

ZMY27 

♦ITTG 

205 -151 

ZCC3.6B 

♦SCN 

167 - 79 

ZCC75B 

♦SCN 

218 - 81 

ZM4730A 

♦ ITTG 

168 - 29 

ZMM5228B 

♦ ITTG 

167 -187 

ZMY30 

♦ITTG 

207 - 73 

ZCC3.9 

♦SCN 

168 - 73 

ZCC82 

♦SCN 

219 - 53 

ZM4731 

♦ ITTG 

169 - 56 

ZMM5229 

♦ ITTG 

169 - 18 

ZMY33 

♦ ITTG 

208 -168 

ZCC3.9A 

♦SCN 

168 - 71 

ZCC82A 

♦SCN 

219 - 57 

ZM4731A 

♦ITTG 

169 - 51 

ZMM5229A 

♦ ITTG 

169 - 13 

ZMY36 

♦ ITTG 

210 - 19 

ZCC3.9B 

♦SCN 

168 - 69 

ZCC82B 

♦SCN 

219 - 54 

ZM4732 

♦ ITTG 

170 -112 

ZMM5229B 

♦ ITTG 

168 -210 

ZMY39 

♦ ITTG 

211 - 55 

ZCC4.3 

♦SCN 

169 - 93 

ZCC91 

♦SCN 

220 - 32 

ZM4732A 

♦ ITTG 

170 -105 

ZMM5230 

♦ITTG 

170 - 65 

ZMY43 

♦ ITTG 

212 - 65 

ZCC4.3A 

♦SCN 

169 - 91 

ZCC91A 

♦SCN 

220 - 36 

ZM4733 

♦ITTG 

171 -193 

ZMM5230A 

♦ITTG 

170 - 60 

ZMY47 

♦ITTG 

213 - 82 

ZCC4.3B 

♦SCN 

169 - 89 

ZCC91B 

♦SCN 

220 - 33 

ZM4733A 

♦ITTG 

171 -188 

ZMM5230B 

♦ ITTG 

170 - 45 

ZMY51 

♦ ITTG 

214 - 78 

ZCC4.7 

♦SCN 

170 -150 

ZCC100 

♦SCN 

220 -195 

ZM4734 

♦ ITTG 

173 - 81 

ZMM5231 

♦ ITTG 

171 -145 

ZMY56 

♦ ITTG 

215 - 67 

ZCC4.7A 

♦SCN 

170 -148 

ZCC100A 

♦SCN 

221 - 3 

ZM4734A 

♦ITTG 

173 - 73 

ZMM5231A 

♦ ITTG 

171 -140 

ZMY62 

♦ ITTG 

216 - 71 

ZCC4.7B 

♦SCN 

170 -146 

ZCC100B 

♦SCN 

220 -196 

ZM4735 

♦ITTG 

175 -144 

ZMM5231B 

♦ ITTG 

171 -126 

ZMY68 

♦ ITTG 

217 - 52 

ZCC5.1 

♦SCN 

172 - 24 

ZCC105 

♦SCN 

221 - 29 

ZM4735A 

♦ITTG 

175 -136 

ZMM5232 

♦ITTG 

173 - 25 

ZMY75 

♦ ITTG 

218 - 33 

ZCC5.1A 

♦SCN 

172 - 22 

ZCC105A 

♦SCN 

221 - 31 

ZM4736 

♦ITTG 

178 -140 

ZMM5232A 

♦ITTG 

173 - 20 

ZMY82 

♦ ITTG 

219 - 68 

ZCC5.1B 

♦SCN 

172 - 20 

ZCC105B 

♦SCN 

221 • 30 

ZM4736A 

♦ ITTG 

178 -124 

ZMM5232B 

♦ITTG 

173 - 4 

ZMY91 

♦ ITTG 

219 -104 

ZCC5.6 

♦SCN 

173 -122 

ZCC110 

♦SCN 

221 -152 

ZM4737 

♦ ITTG 

180 -132 

ZMM5233 

♦ITTG 

174 - 15 

ZMY100 

♦ ITTG 

220 -153 

ZCC5.6A 

♦SCN 

173 -120 

ZCC110A 

♦SCN 

221 -157 

ZM4737A 

♦ ITTG 

180 -116 

ZMM5233A 

♦ITTG 

174 - 11 

ZP1009 

♦LUCB 

355 - 72 

ZCC5.6B 

♦SCN 

173 -118 

ZCC110B 

♦SCN 

221 -153 

ZM4738 

♦ ITTG 

182 -121 

ZMM5233B 

♦ ITTG 

174 - 6 

ZP1009A 

♦ LUCB 

355 - 73 

ZCC6.2 

♦SCN 

175 -187 

ZCC120 

♦SCN 

222 -108 

ZM4738A 

♦ ITTG 

182 -101 

ZMM5234 

♦ITTG 

175 - 89 

ZP1010 

♦ LUCB 

355 - 74 

ZCC6.2A 

♦SCN 

175 -185 

ZCC120A 

♦SCN 

222 -114 

ZM4739 

♦ ITTG 

185 -149 

ZMM5234A 

♦ ITTG 

175 - 84 

ZP1010A 

♦ LUCB 

355 - 75 

ZCC6.2B 

♦SCN 

175 -183 

ZCC120B 

♦SCN 

222 -109 

ZM4739A 

♦ ITTG 

185 -134 

ZMM5234B 

♦ITTG 

175 - 69 

ZP1011 

♦ LUCB 

355 - 76 

ZCC6.8 

♦SCN 

178 -191 

ZCC130 

♦SCN 

223 - 59 

ZM4740 

♦ ITTG 

188 - 8 

ZMM5235 

♦ ITTG 

178 - 60 

ZP1011A 

♦ LUCB 

355 - 77 

ZCC6.8A 

♦SCN 

178 -196 

ZCC130A 

♦SCN 

223 - 64 

ZM4740A 

♦ ITTG 

187 -195 

ZMM5235A 

♦ ITTG 

178 - 55 

ZP1012 

♦ LUCB 

355 - 78 

ZCC6.8B 

♦SCN 

178 -192 

ZCC130B 

♦SCN I 

223 - 60 

ZM4741 

♦ ITTG 

189 -122 

ZMM5235B 

♦ ITTG 

178 . 38 

ZP1012A 

♦LUCB 

355 - 79 

ZCC7.5 

♦SCN 

180 -185 

ZCC140 

♦SCN 

223 -127 

ZM4741A 

♦ ITTG 

189 -106 

ZMM5236 

♦ ITTG 

180 - 56 

ZP1013 

♦ LUCB 

355 - 80 

ZCC7.5A 

♦SCN 

180 -190 

ZCC140A 

♦SCN 

223 -132 

ZM4742 

♦ ITTG 

191 - 97 

ZMM5236A 

♦ ITTG 

180 - 52 

ZP1013A 

♦LUCB 

355 - 81 

ZCC7.5B 

♦SCN 

180 -186 

ZCC140B 

♦SCN 

223 -128 

ZM4742A 

♦ ITTG 

191 - 76 

ZMM5236B 

♦ ITTG 

180 - 37 

ZP1015 

♦LUCB 

355 - 82 

ZCC8.2 

♦SCN 

182 -175 

ZCC150 

♦SCN 

224 - 92 

ZM4743 

♦ ITTG 

193 - 41 

ZMM5237 

♦ ITTG 

182 - 38 

ZP1015A 

♦LUCB 

355 - 83 

ZCC8.2A 

♦SCN 

182 -180 

ZCC150A 

♦SCN 

224 - 97 

ZM4743A 

♦ ITTG 

193 - 24 

ZMM5237A 

♦ ITTG 

182 - 33 

ZP1016 

♦LUCB i 

355 - 84 

ZCC8.2B 

♦SCN 

182 -176 

ZCC150B 

♦SCN 

224 - 93 

ZM4744 

♦ ITTG 

195 - 96 

ZMM5237B 

♦ ITTG 

182 - 15 

ZP1016A 

♦ LUCB 

355 . 85 

ZCC9.1 

♦SCN 

186 - 6 

ZCC160 

♦SCN 

225 - 30 

ZM4744A 

♦ITTG 

195 - 74 

ZMM5238 

♦ ITTG 

183 -183 

ZP1018 

♦ LUCB 

355 - 86 

ZCC9.1A 

♦SCN 

186 - 11 

ZCC160A 

♦SCN 

225 - 35 

ZM4745 

♦ ITTG 

196 -185 

ZMM5238A 

♦ ITTG 

183 -180 

ZP1018A 

♦ LUCB 

355 - 87 

ZCC9.1B 

♦SCN 

186 - 7 

ZCC160B 

♦SCN 

225 - 31 

ZM4745A 

♦ ITTG 

196 -167 

ZMM5238B 

♦ ITTG 

183 -176 

ZP1020 

♦ LUCB 

355 - 88 

ZCC10 

♦SCN 

188 - 75 

ZCC180 

♦SCN 

226 - 52 

ZM4746 

♦ ITTG 

198 -204 

ZMM5239 

♦ ITTG 

185 - 74 

ZP1020A 

♦ LUCB 

355 - 89 

ZCC10A 

♦SCN 

188 - 80 

ZCC180A 

♦SCN 

226 - 58 

ZM4746A 

♦ ITTG 

198 -183 

ZMM5239A 

♦ ITTG 

185 - 68 

ZP1022 

♦ LUCB 

355 - 90 

ZCC10B 

♦SCN 

188 - 76 

ZCC180B 

♦SCN 

226 - 53 

ZM4747 

♦ ITTG 

200 -194 

ZMM5239B 

♦ ITTG 

185 - 52 

ZP1022A 

♦ LUCB 

355 - 91 

ZCC11 

♦SCN 

189 -186 

ZCC200 

♦SCN 

227 - 47 

ZM4747A 

♦ ITTG 

200 -173 

ZMM5240 

♦ ITTG 

187 -121 

ZP1024 

♦ LUCB 

355 - 92 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 



wmsistsai 

rg«r:!iiiTa 


M|||| 1 1 1 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

2P1024A 



- 93 

ZP2250 

♦LUCB 

356 - 97 

ZPD13 


192 -175 

ZR936-100 

M II 1 ■ 

184 - 46 


♦ITTG'" 

384 - 45 

ZP1027 

♦ LUCB 

355 

- 94 

ZP2250A 

♦ LUCB 

356 - 98 


♦ITTG 


ZR936-120 

SLCB 

184 - 47 

ZX16 

♦ ITTG 

384 -141 

ZP1027A 

♦LUCB 

355 

- 95 

ZP2275 

♦ LUCB 

356 - 99 

ZPD13V 

♦FGRS 

192 -176 

ZR936.150 

SLCB 

184 - 48 

ZX18 

♦ ITTG 

385 -107 

ZP1030 

♦ LUCB 

355 

- 96 

ZP2275A 

♦ LUCB 

356 -100 

ZPD15 

♦FGRS 

194 -195 

ZR937.20 

SLCB 

184 - 49 


♦ ITTG 

386 - 54 

ZP1030A 

♦LUCB 

355 

- 97 

ZP3009 

♦ LUCB 

356 -101 


♦ITTG 


ZR937-50 

SLCB 

184 - 50 


♦ ITTG 

386 -161 

ZP1033 

♦LUCB 

355 

- 98 

ZP3009A 

♦ LUCB 

356 -102 

ZPD16V 

♦ FGRS 

194 -196 

ZR937-75 

SLCB 

184 - 51 

ZX24 

♦ ITTG 

387 - 75 

ZP1033A 

♦ LUCB 

355 

- 99 

ZP3010 

♦ LUCB 

356 -103 

ZPD16 

♦ FGRS 

196 -106 

ZR937.100 

SLCB 

184 - 52 

ZX27 

♦ ITTG 

388 - 17 

ZP1036 

♦LUCB 

355 

-100 

ZP3010A 

♦ LUCB 

356 -104 


♦ ITTG 


ZR937-120 

SLCB 

184 - 53 


♦ ITTG 

388 -133 

ZP1036A 

♦LUCB 

355 

-101 

ZP3011 

♦ LUCB 

356 -105 

ZPD16V 

♦ FGRS 

196 -107 

ZR937-150 

SLCB 

184 - 54 


♦ ITTG 

389 - 42 

ZP1039 

♦ LUCB 

355 

-102 

ZP3011A 

♦ LUCB 

356 -106 

ZPD18 

♦ FGRS 

198 -109 

ZR938.50 

SLCB 

184 - 55 

ZX36 

♦ ITTG 

389 -151 

ZP1039A 

♦ LUCB 

355 

-103 

ZP3012 

♦ LUCB 

356 -107 


♦ ITTG 


ZR938-75 

SLCB 

184 - 56 

ZX39 

♦ ITTG 

390 - 42 

ZP1043A 

♦ LUCB 

355 

-104 

ZP3012A 

♦ LUCB 

356 -108 

ZPD18V 

♦ FGRS 

198 -110 

ZR938.100 

SLCB 

184 - 57 

ZX43 

♦ ITTG 

390 -149 

ZP1047 

♦ LUCB 

355 

-105 

ZP3013 

♦ LUCB 

356 -109 

ZPD20 

♦FGRS 

200 -108 

ZR938-120 

SLCB 

184 - 58 

ZX47 

♦ ITTG 

391 - 84 

ZP1047A 

♦LUCB 

355 

-106 

ZP3013A 

♦ LUCB 

356 -110 


♦ ITTG 


ZR939-50 

SLCB 

184 - 59 

ZX51 

♦ ITTG 

214 - 74 

ZP1051 

♦ LUCB 

355 

-107 

ZP3015 

♦ LUCB 

357 - 1 

ZPD20V 

♦ FGRS 

200 -109 

ZR939-75 

SLCB 

184 - 60 

ZX56 

♦ITTG 

392 -142 

ZP1051A 

♦ LUCB 

355 

-108 

ZP3015A 

♦ LUCB 

357 - 2 

ZPD22 

♦FGRS 

202 - 4 

ZR939-100 

SLCB 

184 - 61 

ZX62 

♦ ITTG 

393 - 54 

ZP1056 

♦ LUCB 

355 

-109 

ZP3016 

♦LUCB 

357 - 3 


♦ ITTG 


ZR939-120 

SLCB 

184 - 62 

ZX68 

♦ITTG 

393 -148 

ZP1056A 

♦ LUCB 

355 

-110 

ZP3016A 

♦ LUCB 

357 - 4 

ZPD22V 

♦ FGRS 

202 - 25 

ZS6 

♦SLCB 

175 - 30 

ZX75 

♦ITTG 

394 - 70 

ZP1062 

♦ LUCB 

356 

- 1 

ZP3018 

♦ LUCB 

357 - 5 

ZPD24 

♦ FGRS 

203 -111 

ZS7 

♦SLCB 

177 - 34 

ZX82 

♦ITTG 

394 -173 

ZP1062A 

♦ LUCB 

356 

- 2 

ZP3018A 

♦LUCB 

357 - 6 


♦ ITTG 


ZS8.5 

♦SLCB 

183 - 54 

ZX91 

♦ITTG 

395 - 82 

ZP1068 

♦ LUCB 

356 

- 3 

ZP3020 

♦ LUCB 

357 - 7 

ZPD24V 

♦ FGRS 

203 -129 

ZS9 

♦SLCB 

184 - 63 

ZX100 

♦ ITTG 

395 -192 

ZP1068A 

♦ LUCB 

356 

- 4 

ZP3020A 

♦ LUCB 

357 - 8 

ZPD27 

♦FGRS 

205 - 42 

ZS11 

♦SLCB 

189 - 41 

ZX110 

♦ITTG 

396 -109 

ZP1075 

♦LUCB 

356 

- 5 

ZP3022 

♦ LUCB 

357 - 9 


♦ITTG 


ZS11.2 

♦SLCB 

190 - 14 

ZX120 

♦ ITTG 

396 -196 

ZP1075A 

♦LUCB 

356 

- 6 

ZP3022A 

♦ LUCB 

357 - 10 

ZPD27V 

♦FGRS 

205 - 63 

ZS11.4 

♦SLCB 

190 - 27 

ZX130 

♦ITTG 

397 - 85 

ZP1082 

♦LUCB 

356 

- 7 

ZP3024 

♦ LUCB 

357 - 11 

ZPD30 

♦ FGRS 

206 -178 

ZS12 

♦SLCB 

190 -108 

ZX150 

♦ ITTG 

398 - 28 

ZP1082A 

♦LUCB 

356 

- 8 

ZP3024A 

♦LUCB 

357 - 12 


♦ ITTG 


ZS12.4 

♦SLCB 

192 - 3 

ZX160 

♦ ITTG 

398 -105 

ZP1091 

♦ LUCB 

356 

- 9 

ZP3027 

♦ LUCB 

357 - 13 

ZPD30V 

♦ FGRS 

206 -200 

ZS14 

♦ SLCB 

193 -157 

ZX180 

♦ITTG 

226 - 10 

ZP1091A 

♦ LUCB 

356 

- 10 

ZP3027A 

♦ LUCB 

357 - 14 

ZPD33 

♦ FGRS 

208 - 66 

ZS17 

♦SLCB 

197 - 84 

ZX200 

♦ ITTG 

399 - 31 

ZP1100 

♦ LUCB 

356 

- 11 

ZP3030 

♦LUCB 

357 - 15 


♦ITTG 


ZS18.6 

♦SLCB 

199 -102 

ZY1 

♦ ITTG 

163 - 37 

ZP1100A 

♦ LUCB 

356 

- 12 

ZP3030A 

♦ LUCB 

357 - 16 


♦FGRS 

208 - 87 

ZS23 

♦SLCB 

202 -192 

ZY3.9 

♦ ITTG 

168 - 45 

ZP1110 

♦ LUCB 

356 

- 13 

ZP3033 

♦ LUCB 

357 - 17 


♦ITTG 

209 -141 

ZS24.8 

♦SLCB 

204 - 81 

ZY4.3 

♦ ITTG 

169 - 61 

ZP1110A 

♦ LUCB 

356 

- 14 

ZP3033A 

♦ LUCB 

357 - 18 


♦ITTG 

210 -177 

ZS31 

♦SLCB 

207 -149 

ZY4.7 

♦ ITTG 

170 -117 

ZP1120 

♦ LUCB 

356 

- 15 

ZP3036 

♦ LUCB 

357 - 19 

ZPD43 

♦ ITTG 

211 -193 

ZS37 

♦SLCB 

210 - 99 

ZY5.1 

♦ ITTG 

171 -199 

ZP1120A 

♦ LUCB 

356 

- 16 

ZP3036A 

♦ LUCB 

357 - 20 

ZPD47 

♦ ITTG 

213 - 2 

ZS43 

♦SLCB 

212 -125 

ZY5.6 

♦ ITTG 

173 - 87 

ZP1130 

♦ LUCB 

356 

- 17 

ZP3039 

♦LUCB 

357 - 21 

ZPD51 

♦ITTG 

214 - 9 

ZS50#C 

♦ SLCB 

213 -152 

ZY6.2 

♦ ITTG 

175 -150 

ZP1130A 

♦ LUCB 

356 

- 18 

ZP3039A 

♦LUCB 

357 - 22 


♦ ITTG 

220 -154 


♦SLCB 

215 -151 

ZY6.8 

♦ ITTG 

178 -151 

ZP1140 

♦ LUCB 

356 

- 19 

ZP3043 

♦LUCB 

357 - 23 


♦ ITTG 

222 - 68 


♦SLCB 

175 - 31 

ZY7.5 

♦ITTG 

180 -143 

ZP1150 

♦ LUCB 

356 

- 20 

ZP3043A 

♦LUCB 

357 - 24 

ZPU150 

♦ITTG 

224 - 56 

ZS75 

♦ SLCB 

217 -179 

ZY8.2 

♦IITG 

182 -132 

ZP1150A 

♦ LUCB 

356 

- 21 

ZP3047 

♦ LUCB 

357 - 25 

ZPU180 

♦ ITTG 

226 - 14 

ZS91#C 

♦ SLCB 

184 - 64 

ZY9.1 

♦ ITTG 

185 -164 

ZP1160 

♦ LUCB 

356 

- 22 

ZP3047A 

♦LUCB 

357 - 26 

ZPY1 

♦ITTG 

163 - 36 

ZS100 

♦ FERB 

236 -146 

ZY10 

♦FGRS 

188 - 24 

ZP1160A 

♦ LUCB 

356 

- 23 

ZP3051 

♦LUCB 

357 - 27 

ZPY3.9 

♦ITTG 

168 - 44 

ZS101 

♦ FERB 

236 -147 


♦ ITTG 


ZP1170 

♦LUCB 

356 

- 24 

ZP3051A 

♦ LUCB 

357 - 28 

ZPY4.3 

♦ITTG 

169 - 65 

ZS102 

♦ FERB 

236 -148 

ZY11 

♦FGRS 

189 -140 

ZP1170A 

♦LUCB 

356 

- 25 

ZP3056 

♦ LUCB 

357 - 29 

ZPY4.7 

♦ITTG 

170 -121 

ZS103 

♦ FERB 

236 -149 


♦ ITTG 


ZP1180 

♦LUCB 

356 

- 26 

ZP3056A 

♦ LUCB 

357 - 30 

ZPY5.1 

♦ITTG 

171 -203 

ZS104 

♦ FERB 

236 -150 

ZY12 

♦ FGRS 

191 -116 

ZP1180A 

♦LUCB 

356 

- 27 

ZP3062 

♦ LUCB 

357 - 31 

ZPY5.6 

♦ITTG 

173 - 91 

ZS106 

♦ FERB 

236 -151 


♦ ITTG 


ZP1200 

♦LUCB 

356 

- 28 

ZP3062A 

♦ LUCB 

357 - 32 

ZPY6.2 

♦ITTG 

175 -154 

ZS108 

♦ FERB 

236 -152 

ZY13 

♦ FGRS 

193 - 59 

ZP1200A 

♦LUCB 

356 

- 29 

ZP3068 

♦ LUCB 

357 - 33 

ZPY6.8 

♦ITTG 

178 -155 

ZS120 

♦ FERB 

236 - 40 


♦ ITTG 


ZP1220 

♦LUCB 

356 

- 30 

ZP3068A 

♦ LUCB 

357 - 34 

ZPY7.5 

♦ ITTG 

180 -147 

ZS121 

♦FERB 

236 - 41 

ZY15 

♦ FGRS 

195 -112 

ZP1220A 

♦LUCB 

356 

- 31 

ZP3091 

♦ LUCB 

357 - 35 

ZPY8.2 

♦ ITTG 

182 -136 

ZS122 

♦ FERB 

236 - 42 


♦ ITTG 


ZP1250 

♦LUCB 

356 

- 32 

ZP3091A 

♦ LUCB 

357 - 36 

ZPY9.1 

♦ITTG 

185 -168 

ZS123 

♦ FERB 

236 - 43 

ZY16 

♦ FGRS 

196 -203 

ZP1250A 

♦LUCB 

356 

- 33 

ZP3100 

♦ LUCB 

357 - 37 

ZPY10 

♦ITTG 

188 - 29 

ZS124 

♦ FERB 

236 - 44 


♦ ITTG 


ZP1275A 

♦ LUCB 

356 

- 34 

ZP3100A 

♦ LUCB 

357 - 38 

ZPY11 

♦ITTG 

189 -143 

ZS150 

♦FERB 

257 - 84 

ZY18 

♦FGRS 

199 - 11 

ZP2009 

♦LUCB 

356 

- 35 

ZP3110 

♦ LUCB 

357 - 39 

ZPY12 

♦ITTG 

191 -118 

ZS151 

♦ FERB 

257 - 87 


♦ITTG 


ZP2009A 

♦LUCB 

356 

- 36 

ZP3110A 

♦ LUCB 

357 - 40 

ZPY13 

♦ITTG 

193 - 60 

ZS152 

♦ FERB 

257 - 85 

ZY20 

♦FGRS 

201 - 2 

ZP2010 

♦ LUCB 

356 

- 37 

ZP3120 

♦ LUCB 

357 • 41 

ZPY15 

♦ITTG 

195 -115 

ZS153 

♦ FERB 

257 - 88 


♦ITTG 


ZP2010A 

♦ LUCB 

356 

- 38 

ZP3120A 

♦ LUCB 

357 - 42 

ZPY16 

♦ITTG 

196 -204 

ZS154 

♦ FERB 

257 - 86 

ZY22 

♦FGRS 

202 -112 

ZP2011 

♦LUCB 

356 

- 39 

ZP3130 

♦LUCB 

357 ■ 43 

ZPY18 

♦ITTG 

199 - 14 

ZS155 

♦ FERB 

257 - 89 


♦ITTG 


ZP2011A 

♦ LUCB 

356 

- 40 

ZP3130A 

♦ LUCB 

357 - 44 

ZPY20 

♦ITTG 

201 - 5 

ZS170 

♦ FERB 

277 -206 

ZY24 

♦FGRS 

203 -207 

ZP2012A 

♦LUCB 

356 

- 41 

ZP3140 

♦ LUCB 

357 - 45 j 

ZPY22 

♦ ITTG 

202 -114 

ZS171 

♦FERB 

278 - 16 


♦ITTG 


ZP2013 

♦ LUCB 

356 

- 42 

ZP3150 

♦LUCB 

357 - 46 

ZPY24 

♦ITTG 

203 -208 

ZS172 

♦ FERB 

278 - 56 

ZY27 

♦FGRS 

205 -148 

ZP2013A 

♦ LUCB 

356 

- 43 

ZP3150A 

♦ LUCB 

357 - 47 

ZPY27 

♦ ITTG 

205 -152 

ZS174 

♦FERB 

278 -138 


♦ ITTG 


ZP2015 

♦LUCB 

356 

- 44 

ZP3160 

♦LUCB 

357 - 48 

ZPY30 

♦ ITTG 

207 - 76 

ZS176 

♦FERB 

278 -209 

ZY30 

♦FGRS 

207 - 72 

ZP2015A 

♦ LUCB 

356 

- 45 

ZP3160A 

♦LUCB 

357 - 49 

ZPY33 

♦ITTG 

208 -169 

ZS178 

♦ FERB 

279 - 40 


♦ ITTG 


ZP2016 

♦LUCB 

356 

- 46 

ZP3170 

♦ LUCB 

357 - 50 

ZPY36 

♦ ITTG 

210 - 20 

ZS270 

FERB 

283 - 86 

ZY33 

♦ FGRS 

208 -165 

ZP2016A 

♦LUCB 

356 

- 47 

ZP3170A 

♦ LUCB 

357 - 51 

ZPY39 

♦ITTG 

211 - 57 

ZS271 

FERB 

283 -136 


♦ ITTG 


ZP2018A 

♦LUCB 

356 

- 48 

ZP3180 

♦ LUCB 

357 - 52 

ZPY43 

♦ITTG 

212 - 66 

ZS272 

FERB 

283 -200 

ZY36 

♦ FGRS 

210 - 16 

ZP2020 

♦LUCB 

356 

- 49 

ZP3180A 

♦ LUCB 

357 - 53 

ZPY47 

♦ ITTG 

213 - 83 

ZS274 

FERB 

284 - 88 


♦ ITTG 


ZP2020A 

♦ LUCB 

356 

- 50 

ZP3200 

♦ LUCB 

357 - 54 

ZPY51 

♦ ITTG 

214 - 79 

ZS276 

FERB 

284 -191 

ZY39 

♦FGRS 

211 - 56 

ZP2022 

♦LUCB 

356 

- 51 

ZP3200A 

♦ LUCB 

357 - 55 

ZPY56 

♦ITTG 

215 - 68 

ZS278 

FERB 

285 - 52 


♦ ITTG 


ZP2022A 

♦LUCB 

356 

- 52 

ZP3220 

♦ LUCB 

357 - 56 

ZPY62 

♦ ITTG 

216 - 72 

ZS605 

SLCB 

175 - 32 

ZY43 

♦FGRS 

212 - 62 

ZP2024 

♦LUCB 

356 

- 53 

ZP3220A 

♦ LUCB 

357 - 57 I 

ZPY68 

♦ ITTG 

217 - 53 

ZS901 

SLCB 

184 - 65 


♦ ITTG 


ZP2024A 

♦ LUCB 

356 

- 54 

ZP3250 

♦ LUCB 

357 - 58 

ZPY75 

♦ITTG 

218 - 36 

ZS902 

SLCB 

184 - 66 

ZY47 

♦FGRS 

213 - 79 

ZP2027A 

♦LUCB 

356 

- 55 

ZP3250A 

♦ LUCB 

357 - 59 

ZPY82 

♦ITTG 

219 - 13 

ZS905 

SLCB 

184 - 67 


♦ ITTG 


ZP2030 

♦LUCB 

356 

- 56 

ZP3275 

♦ LUCB 

357 - 60 

ZPY91 

♦ ITTG 

219 -191 

ZS6010 

SLCB 

175 - 33 

ZY51 

♦FGRS 

214 - 75 

ZP2030A 

♦ LUCB 

356 

- 57 

ZP3275A 

♦ LUCB 

357 - 61 


♦ITTG 

220 -155 

ZS601 1 

SLCB 

175 - 34 


♦ITTG 


ZP2033 

♦LUCB 

356 

- 58 

ZPD1 

♦ ITTG 

163 - 52 

ZR821-10 

SLCB 

174 -214 

ZS6020 

SLCB 

175 - 35 

ZY56 

♦FGRS 

215 - 65 

ZP2033A 

♦ LUCB 

356 

- 59 

ZPD2V7 

♦ FGRS 

164 -173 

ZR821-20 

SLCB 

175 - 1 

ZS6021 

SLCB 

175 - 36 


♦ITTG 


ZP2036A 

♦ LUCB 

356 

- 60 

ZPD2.7 

♦ ITTG 

164 -174 

ZR821-50 

SLCB 

175 - 2 

ZSA7 

SLCB 

176 -201 

ZY62 

♦FGRS 

216 - 69 

ZP2039 

♦ LUCB 

356 

- 61 

ZPD3 

♦FGRS 

165 -113 

ZR821-75 

SLCB 

175 - 3 

ZSA11 

♦SLCB 

190 - 13 


♦ ITTG 


ZP2039A 

♦LUCB 

356 

- 62 


♦ ITTG 


ZR821-100 

SLCB 

175 - 4 

ZTE1.5 

♦ ITTG 

163 - 87 

ZY68 

♦FGRS 

217 - 50 

ZP2043 

♦ LUCB 

356 

- 63 

ZPD3V3 

♦FGRS 

166 - 45 

ZR821-120 

SLCB 

175 - 5 

ZTE2 

♦ ITTG 

163 -130 


♦ITTG 


ZP2043A 

♦ LUCB 

356 

- 64 

ZPD3V6 

♦FGRS 

167 - 11 

ZR821-150 

SLCB 

175 - 6 

ZTE2.4 

♦ ITTG 

164 - 26 

ZY75 

♦FGRS 

218 - 34 

ZP2047 

♦ LUCB 

356 

- 65 

ZPD3V9 

♦FGRS 

167 -188 

ZR823-10 

SLCB 

175 - 7 

ZTE2.7 

♦ ITTG 

164 -140 


♦ ITTG 


ZP2047A 

♦ LUCB 

356 

- 66 

ZPD3.3 

♦ITTG 

166 - 46 

ZR823-20 

SLCB 

175 - 8 

ZTE3 

♦ ITTG 

165 - 64 

ZY82 

♦ FGRS 

219-11 

ZP2051 

♦ LUCB 

356 

- 67 

ZPD3.6 

♦ITTG 

167 - 12 

ZR823-50 

SLCB 

175 - 9 

ZTE3.3 

♦ ITTG 

165 -197 


♦ ITTG 


ZP2051A 

♦ LUCB 

356 

- 68 

ZPD3.9 

♦ ITTG 

167 -189 

ZR823-75 

SLCB 

175 - 10 

ZTE3.6 

♦ ITTG 

166 -167 

ZY91 

♦ FGRS 

219 -189 

ZP2056A 

♦ LUCB 

356 

- 69 

ZPD4V3 

♦FGRS 

169 - 1 

ZR823-100 

SLCB 

175 - 11 

ZTE3.9 

♦ ITTG 

167 -133 


♦ ITTG 


ZP2062A 

♦ LUCB 

356 

- 70 

ZPD4V7 

♦FGRS 

170 - 46 

ZR823-120 

SLCB 

175 - 12 

ZTE4.3 

♦ ITTG 

168 -140 

ZY100 

♦ FGRS 

220 -151 

ZP2068A 

♦ LUCB 

356 

- 71 

ZPD4.3 

♦ITTG 

169 - 2 

ZR823-150 

SLCB 

175 - 13 

ZTE4.7 

♦ ITTG 

169 -174 


♦ ITTG 


ZP2075 

♦ LUCB 

356 

- 72 

ZPD4.7 

♦ ITTG 

170 - 47 

ZR825-20 

SLCB 

175 - 14 

ZTE5.1 

♦ ITTG 

171 - 51 

ZY110 

♦ FGRS 

221 -115 

ZP2075A 

♦ LUCB 

356 

- 73 

ZPD5V1 

♦FGRS 

171 -127 

ZR825-50 

SLCB 

175 - 15 

ZTK6.8 

♦ ITTG 

177 -137 


♦ ITTG 


ZP2082 

♦LUCB 

356 

- 74 

ZPD5V6 

♦ FGRS 

173 - 5 

ZR825-75 

SLCB 

175 - 16 

ZTK9 

♦ ITTG 

186 - 91 

ZY120 

♦ FGRS 

222 - 67 

ZP2082A 

♦LUCB 

356 

- 75 

ZPD5.1 

♦ ITTG 

171 -128 

ZR825-100 

SLCB 

175 - 17 

ZTK11 

♦ ITTG 

188 -156 


♦ITTG 


ZP2091 

♦LUCB 

356 

- 76 

ZPD5.6 

♦ ITTG 

173 - 6 

ZR825-120 

SLCB 

175 - 18 

ZTK18 

♦ ITTG 

198 - 18 

ZY130 

♦ FGRS 

223 - 22 

ZP2091A 

♦LUCB 

356 

- 77 

ZPD6V2 

♦ FGRS 

175 - 70 

ZR825-150 

SLCB 

175 - 19 

ZTK22 

♦ ITTG 

201 -123 


♦ ITTG 


ZP2100 

♦LUCB 

356 

- 78 

ZPD6V8 

♦ FGRS 

178 - 39 

ZR827-20 

SLCB 

175 - 20 

ZTK27 

♦ ITTG 

204 -175 

2Y150 

♦FGRS 

224 - 54 

ZP2100A 

♦LUCB 

356 

- 79 

ZPD6.2 

♦ ITTG 

175 - 71 

ZR827-50 

SLCB 

175 - 21 

ZTK33 

ITTG 

207 -195 


♦ ITTG 


ZP2110 

♦LUCB 

356 

- 80 

ZPD6.8 

♦ ITTG 

178 - 40 

ZR827-75 

SLCB 

175 - 22 

ZTK33A 

ITTG 

206 -106 

ZY160 

♦FGRS 

224 -182 

ZP2110A 

♦LUCB 

356 

- 81 

ZPD7V5 

♦ FGRS 

180 - 38 

ZR827-100 

SLCB 

175 - 23 

ZTK33B 

ITTG 

207 -168 


♦ITTG 


ZP2120A 

♦ LUCB 

356 

- 82 

ZPD7.5 

♦ ITTG 

180 - 39 

ZR827-120 

SLCB 

175 - 24 

ZTK33C 

ITTG 

209 - 41 

ZY180 

♦FGRS 

226 - 11 

ZP2130 

♦LUCB 

356 

- 83 

ZPD8V2 

♦ FGRS 

182 - 16 

ZR827-150 

SLCB 

175 - 25 

ZX3.9 

♦ ITTG 

377 -113 


♦ITTG 


ZP2130A 

♦ LUCB 

356 

- 84 

ZPD8.2 

♦ ITTG 

182 - 17 

ZR829-50 

SLCB 

175 - 26 

ZX4.3 

♦ ITTG 

377 -151 

ZY200 

♦FGRS 

227 - 6 

ZP2150 

♦ LUCB 

356 

- 85 

ZPD9V1 

♦ FGRS 

185 - 53 

ZR829-75 

SLCB 

175 - 27 

ZX4.7 

♦ ITTG 

378 - 34 


♦ITTG 


ZP2150A 

♦ LUCB 

356 

- 86 

ZPD9.1 

♦ ITTG 

185 - 54 

ZR829-100 

SLCB 

175 - 28 

ZX5.1 

♦ ITTG 

378 - 77 

ZZ12 

♦FGRS 

357 - 62 

ZP2160 

♦ LUCB 

356 

- 87 

ZPD10 

♦ FGRS 

187 - 98 

ZR829-120 

SLCB 

175 - 29 

ZX5.6 

♦ ITTG 

378 -124 

ZZ16 

♦FGRS 

330 - 81 

ZP2160A 

♦ LUCB 

356 

- 88 


♦ ITTG 


ZR935-20 

SLCB 

184 - 37 

ZX6.2 

♦ ITTG 

378 -177 


♦ ITTG 


ZP2170 

♦ LUCB 

356 

- 89 

ZPD10V 

♦FGRS 

187 - 99 

ZR935-50 

SLCB 

184 - 38 

ZX6.8 

♦ ITTG 

379 - 77 

ZZ22 

♦FGRS 

357 - 63 

ZP2170A 

♦ LUCB 

356 

- 90 

ZPD11 

♦FGRS 

189 - 39 

ZR935-75 

SLCB 

184 - 39 

ZX7.5 

♦ ITTG 

380 - 2 


♦ITTG 


ZP2180 

♦ LUCB 

356 

- 91 


♦ ITTG 


ZR935-100 

SLCB 

184 - 40 

ZX8.2 

♦ ITTG 

380 -117 

ZZ36 

♦FGRS 

330 - 82 

ZP2180A 

♦ LUCB 

356 

- 92 

ZPD11V 

♦FGRS 

189 - 40 

ZR935-120 

SLCB 

184 - 41 

ZX9.1 

♦ ITTG 

381 - 39 


♦ ITTG 


ZP2200 

♦ LUCB 

356 

- 93 

ZPD12 

♦ FGRS 

190 -210 

ZR935-150 

SLCB 

184 - 42 

ZX10 

♦ ITTG 

381 -148 

ZZ62 

♦ FGRS 

330 - 83 

ZP2200A 

♦ LUCB 

356 

- 94 


♦ ITTG 


ZR936-20 

SLCB 

184 - 43 

ZX11 

♦ ITTG 

382 - 36 


♦ ITTG 


ZP2220 

♦ LUCB 

356 

- 95 

ZPD12V 

♦FGRS 

190 -211 

ZR936-50 

SLCB 

184 - 44 

ZX12 

♦ ITTG 

382 -159 

ZZ75 

♦ FGRS 

357 - 64 

ZP2220A 

♦ LUCB 

356 

- 96 




ZR936-75 

SLCB 

184 - 45 

2X13 

♦ ITTG 

383 - 66 


♦ ITTG 
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1. TYPE 

No. CROSS inde: 

( IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



TYPE No. MFRS 



Iz/.KaiifJ 

TYPE No. MFRS 

l5g!:^lliTJi 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

ZZ91 ♦FGRS 

♦ ITTG 

ZZ110 fFGRS 

♦ITTG 

ZZ160 ♦FGRS 

♦ ITTG 

ZZY16 ♦ITTG 

ZZY22 ♦ITTG 

ZZY36 ♦ITTG 

ZZY62 ♦ITTG 

ZZY75 ♦ITTG 

ZZY91 ♦ITTG 

ZZY110 ♦ITTG 

ZZY160 ♦ITTG 

357 - 65 

357 - 66 

330 - 84 

330 - 85 
357 . 67 
330 - 86 
330 - 87 
357 - 68 
357 - 69 
357 - 70 
330 - 88 




1 



1 



♦ -Mfr’s data sheet available 
in microfilm service 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Low Voltage 





1N3287$’> 

1N3287W$* 



250m 

1.0m 

60 


750m 

lOu 

4.0k 

730r 

400m 

300m 

800 


400m 

300m 

800 


400m 

300m 

800 



1.0m 




1.0m 

45 

33 

250m 

3.0m 

.12 t 


400m 

3.0m 

12 t 


.50 

1.0m 

60 

.32 

.50 

1.0m 

60 

.32 

.60 

1.0m 

60 

.32 

.60 

1.0m 

60 

.32 

400m 

10m 







700m 

250m 

5.0m 

10 

23 

.70 

.25 

5.0m 

8.0 t 

35 

.70 

.25 

10m 

10 

22 

700m 

400m 

3.0m 

12 t 


700m 

400m 

3.0m 

12 t 


700m 

500m 

5.0m 

10 t 

26 

700m 

500m 

5.0m 

10 f 

26 

700m 

1.3 

5.0m 

8.0 

26 

0.7 

1.3 

5.0m 

8.0 

24 

700m 

1.3 

5.0m 

8.0 

23 

700m 

1.3 

100m 

8.0 

16 

725m 

250m 

10m 

1 

27 

0.75 

500m 

5.0m 

8.0 

24 

.775 

.25 

50m 

2.5 

20 

.78 


5.0m 

8.0 

-24 

780m 

500m 

5.0m 

8.0 


780m 

500m 

5.0m 

10 

9.0 

780m 

500m 

5.0m 

8.0 

22 


949 1AJ 
9491AM 


9491 BJ 
9491 BM 
C6046M^ 


76 

77 

78 

COD16043 

CODI6047 

CODI6051 

1 

1 

1 

1.4 

1.4 

1.4 

400m 

400m 

400m 

300m 

300m 

300m 

800 

800 

800 


79 

BZX75C1V4 

5 

1.4 

400m§ 

10m 

10 

23 

80 

Z0A1.4* 

1t 

1.4 

500m 

5.0m 

20 t 

26 

81 

Z0B1.4 

5t 

1.4 

500m 

5.0m 

20 t 

26 

82 

PS1171.A 

5t 

1.4 

1.0 

10m 

20 

23 

83 

PLE1.5 


1.45 


5.0m 

20 


84 

BZV46-1V5 

6.9 

1.45 

250m5 

5.0m 

20 

3.6 V 

85 

BZV46-C1V5* 









7 

1.45 

250m 


20 

3.6mV 

86 

1N3897 

5 

1.5 

.25 

30m 

5.0 

22 

87 

ZTE1.5* 

13 

1.5 

350m 

5.0m 

20 

26 

88 

K150A 

5 

1.5 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

89 

K150 

10 

1.5 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

90 

SV3141B* 

1 

1.50 

500m 

10m 

20 

33 

91 

SV3141A* 

2 

1.50 

500m 

10m 

20 

33 

92 

SV3141 

5 

1.5 

500m 

10m 

20 

33 

93 

1 N3392 

10 

1.5 

500m 

50m 

8.0 

10 

94 

1.25AGD 


1.5 

2.5 

2.5 


20 

95 

SZ102/1V5* 

10 

1.55 

200m 

5.0m 



96 

PS1172.A 

5f 

1.55 

1.0 

10m 

28 

21 

97 

ST38* 


1.65 

.25 

100m 

30 t 


98 

PS1173.A 

5t 

1.7 

1.0 

10m 

36 

19 

99 

HZ2LLA 


1.8 

250m 

500u 

350 


100 

1N4614 

5 

1.8 

.25 

.25m 

1.2k 


101 

1N4678 

5 

1.8 

.25 

.05m 



102 

MZ4678 

5 

1.8 

250m§ 

50u 



103 

APD303* 


1.80 

400m 

10m 



104 

CD4614 

5 

1.8 

400m 

250u 

1.2k 

7.5 

105 

CH4614 

5 

1.8 

400m 

250u 

1.2k 

7.5 

106 

K180A 

5 

1.8 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

107 

K180 

10 

1.8 

400mS 

10m 

17 

3.2mV 

108v 

SZ.5-1 .8-5-25 








I 

5.0 

1.8 

500m 

25M 





IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


HZ2HB1 
RD2.0EB I 

SZ.5-2.0-5.25 

Z0B2.0 I 

SZ.5-2.0-10-25 

SZ.5-2.0-20-25 

■ HZ2.0PB 
RD2.0FB 
SZ1-2.0-5-25 

f 

SZ1.2.0.10-25 

I 

SZ1 -2.0-20-25 

AW03-02 I 

■ SZ3-2.0-5.25 

SZ3-2.0- 10-25 

SZ3-2.0-20.25 

■PLE2 

C6043M* 

C6051M* 

■ HZ2LLB 
BZ102-2V1 
C6043* 

"06051* 

BZX75C2V1 

K210A 

■K210 

HZ2B2 

HZ2HB2 

■ HZ2.0PC 
PS1174,A 
RD2.0EC 

■ RD2.0FC 
BZV46-2V0 
BZV46-C2V0* 

SZ102/2V2* 

1 N3477A 

■ 1N4616 
1N4680 
1N3477 

■ 02BZ2.2 
CD4616 
CH4616 

' 05Z2.2 
GZA2.2 
RD2.2EK 

■ Z0A2.2 
HZ2B3 
HZ2HB3 

■ RD2.2EB 
SZ.5-2.2-5-25 


10 

2.0 

500m 

25m 

20 

2.0 

500m 

25m 


2.0 

800m 

40m 

5 

2.0 

1.0 

40m 

>.o 

2.0 

1.0 

25m 

10 

2.0 

1.0 

25m 

20 

2.0 

1.0 

25m 

30 

2.0 

1.0 

60 m 

i.O 

2.0 

5.0 

25m 

10 

2.0 

5.0 

“25m 

10 

2.0 

5.0 

25m 


9.0 

1.5mV 

175J 

200J 

175J 

D035 

D029 

D035 

1.5mV 

175J 

175J 

D035 

D035 

9.0 

175 

200J 

u5a 

D029 


175 

u5a 


175 

u5a 


175J 

175J 

D041 

A297C 


175 u5b 

M 150J A277n 


5.0m 

3.0m 

3.0m 

30 

36 t 

36 t 


500u 

350 


5.0m 

30 

23 

3.0m 

36 t 


3.0m 

36 t 


10m 

15 

23 

10m 

17 

3.2mV 

10m 

17 

3.2mV 

5.0m 

100 

1.5mV 

5.0m 

100 

1.5mV 

40m 

25 


10m 

30 

23 

20m 

140 


40m 

25 


5.0m 

30 

5.6 V 

5.0m 

30 

5.6mV 

5.0m 

60 


.25m 

.05m 

1.3k 


5.0m 

60 


10m 

30 

8.8 

250u 

1.3k 

7.5 

250u 

1.3k 

7.5 

10m 

180 

10 


48 t 

10 

20m 

120 


5.0m 

50 t 

9.0 

5.0m 

100 

1.5mV 

5.0m 

100 

1.5mV 

20m 

120 




200J p029 
200S P5 


175J p041 
175J A297C 

























2. 

VOLTAC 

HE 

REFEREN( 

:e c 

IIODE 

S - Low Voltage | 

Cont’d 

X IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 

) (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


4J 

3| 

ri 

21 

TEST 


TEMP. 





^m\ 

mmM 


TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 


No. 

No. 

± 

REF. 

® 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 





VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 






VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m) 


rc) 




(%) 

(V) 

JW) 

(A) 

(ft) 


(’C)^ 



823-2.2-5-25 









98 

1N5222B 

5 

2.5 


KilnM 

30 

8.5 


A398a 


15.0 

2.2 

5.0 

25m 



175 

u5c 

99 

MLL5222B 

5.0 

2.5 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

200J 

FMO 

2y 

SZ3-2.2.10-25 









100 

1N5222A 

10 

2.5 

500m 

20m 

30 

8.5 

200A 

A398a 



10 

2.2 

5.0 

25m 



175 

u5c 

101 

1N5838A 

10 

2.5 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

3t 

SZ3-2.2-20-25 









102 

MLL5222A 

10 

2.5 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

200J 

FMO 



10 

2.2 

5.0 

25m 



175 

u5c 

103 

1 N5222 

20t 

2.5 

.50 

20m 



200A 

A398a 

4 

1N3198 

2 

2.25 

.40 

10m 

30 


1258 

Alha 

104 

MLL5222 

20 

2.5 

500m§ 

20m 

30 


200J 

FMO 

5 

SV3143B* 

1 

2.25 

500m 

10m 

30 

22 

150A 

Alhd 

105 

HZ2.4PC 


2.5 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

6 

SV3143A* 

2 

2.25 

500m 

10m 

30 

22 

150A 

Alhd 

106 

PS1176.A 

5t 

2.5 

1.0 

10m 

54 

19 

150A 

Alad 

7 

SV3143 

5 

2.25 

500m 

10m 

30 

22 

150A 

Alhd 

107 

RD2.4EC 


2.55 

500m 

20m 

100 


175J 

A277b 

8 

HZ2C1 

6 

2.3 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

108 

RD2.4FC 


2.55 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

9 

HZ2HC1 

6 

2.3 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

109 

STB4* 

10 

2.6 


10m 



175A 

Alfa 

10 

HZ2.2PC 


2.3 

800m 

40m 

20 


175J 

D041 

110 

1N465B 

1 

2.6 

200m 

5.0m 

60 t 


1508 

Cl 

11 

PS1175,A 

5t 

2.3 

1.0 

10m 

42 

21 

150A 

Algd 

111 

1N465A 

5 

2.6 

200m 

5.0m 

60 t 


1508 

Cl 

12 

RD2.2EC 


2.32 

500m 

20m 

120 


175J 

A277b 

112 

RD2.7MB1 

5 

2.6 

200m 

5.0m 

110 


150 


13 

RD2.2FC 


2.32 

1.0 

40m 

20 


175J 

A277r 

113 

1N465 

10 

2.6 

250m 

5.0m 

60 t 


200A 

Cl 

14 

1N371 

15 

2.35 


20m 



150A 

Aler 

114 

1N702A 

11. 

2.6 

.25 

5.0m 

60 


200A 

A398 

15 

BZV49C2V4 

5 

2.4 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 

115 

1N702 

23 

2.6 

.25 

10m 

60 


200A 

A398 

16 

RD2.4MB 


2.4 

200m 

5.0m 

100 


150J 

M500C 

116 

HZ3A1 

4 

2.6 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

17 

BZX84C2V4 

5 

2.4 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 

117 

HZ3HA1 

4 

2.6 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

18 

HZ2LLC 


2.4 

250m 

500u 

350 


175J 

D035 

118 

PS6465 

13 

2.6 

.50 

10m 

60 


200J 

Algd 

19 

1N4360 

5 

2.4 

.25 

10m 

60 


175J 

D07 

119 

RD2.7EB1 


2.64 

500m 

20m 

100 


175J 

A277b 

20 

1N4617 

5 

2.4 

.25 

.25m 

1.4k 


200 

DOM 

120 

RD2.7EL1 


2.64 

500m 

1.0m 

100 


175J 

A277b 

21 

1N4681 

5 

2.4 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

121 

RD2.7EN1 


2.64 

500m 

5.0m 

100 


175J 

A277b 

22 

1/4M2.4AZ10 









122 

SV3M4B* 

1 

2.65 

500m 

10m 

40 

19 

150A 

Alhd 



lot 

2.4 

250m 

10m 

60 


175J 

E204h 

123 

SV3M4A* 

2 

2.65 

500m 

10m 

40 

19 

150A 

Alhd 

23 

VR182A 

1 

2.4 

300m 

120m 

200m 

100 

1508 

T018 

124 

HZ2.7EB1 

4.8 

2.65 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 

24 

VR182B 

1 

2.4 

300m 

120m 

200m 

50 

1508 

T018 

125 

SV3M4 

5 

2.65 

500m 

10m 

40 

19 

150A 

Alhd 

25 

VR182C 

1 

2.4 

300m 

120m 

200m 

30 

1508 

T018 

126 

RD2.7FB1 


2.65 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

26 

ZTE2.4 

11 

2.4 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 

127 

TZPD2.7 


2.7 


5.0m 

83 

7.0 


D035 

27 

BZX79B2V4 

2 

2.4 

400m§ 

5.0m 

100 

1.6mV 

200J 

D035 

128 

BZV49C2V7 

5 

2.7 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 

28 

1N4370A 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 


175 

D07 

129 

ND2V7 

10 

2.7 


5.0m 

120 

7.0 


u48 

29 

BZX79C2V4 

5 

2.4 

400m§ 

5.0m 

100 

1.6mV 

200J 

D035 

130 

RD2.7MB 


2.7 

200m 

5.0m 

110 


150J 

M500C 

30 

CD4370A 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u39a 

131 

BZX84C2V7 

5 

2.7 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 

31 

CD4617 

5 

2.4 

400m 

250u 

1.4k 

7.5 

200J 

u39a 

132 

HZ3LLA 


2.7 

250m 

500u 

360 


175J 

D035 

32 

CD5221B 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u39a 

133 

1N4618 

5 

2.7 

.25 

.25m 

1.5k 


200 

DOM 

33 

CH4370 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

ulO 

134 

1N4682 

5 

2.7 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

34 

CH4617 

5 

2.4 

400m 

250u 

1.4k 

7.5 

200J 

ulO 

135 

PD6000,A 

5t 

2.7 

.25 

10m 

60 


150 

A109 

35 

CH5221 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

ulO 

136 

PD6041 

5 

2.7 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 

36 

K240A 

5 

2.4 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

137 

1/4M2.7AZ10 









37 

1N4370 

10 

2.4 

400m 

20m 

30 


175 

D07 



lot 

2.7 

250m 

10m 

60 


175J 

E204h 

38 

l<240 

10 

2.4 

400m 5 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

138 

02BZ2.7 

15 

2.7 

250m 

10m 

30 

7.8 

175J 

D035 

39 

05Z2.4 


2.4 

500m 

10m 

150 

10 

175J 

D035 

139 

BZX88C2V7 

5 

2.7 

300m 

5.0m 

120 

7.0 

1758 

A412 

40 

GZA2.4 


2.4 

500m 


46 t 

10 


A159 

140 

ZTE2.7 

14 

2.7 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 

41 

RD2.4EK 


2.4 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 

141 

BZX79B2V7 

2 

2.7 

400m§ 

5.0m 

100 

2.0mV 

200J 

D035 

42 

1N5985D 

1 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

9.0 

200J 

D035 

142 

HZ3A2 

4 

2.7 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

43 

Z0A2.4 

It 

2.4 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

143 

1N4371A 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 


175J 

D07 

44 

1N5985C 

2 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

9.0 

200J 

D035 

144 

BZX79C2V7 

5 

2.7 

400m§ 

5.0m 

100 

2.0mV 

200J 

D035 

45 

HZ2C2 

4 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

145 

BZX96C2V7 

5 

2.7 

400m 

5.0m 

80 

7.0 

150J 

D07 

46 

HZ2HC2 

4 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

146 

CD4371A 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

u39a 

47 

1N5221B 

5 

2.4 

500m 

20m 

30 

8.5 

200A 

A398a 

147 

CD4618 

5 

2.7 

400m 

250u 

1.5k 

7.5 

200J 

u39a 

48 

1N5837B 

5 

2.4 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

148 

CD5223B 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

u39a 

49 

1N5985B 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

149 

CH4371 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

UlO 

50 

BZX55C2V4 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

80 

8.0 

175A 

D035 

150 

CH4618 

5 

2.7 

400m 

250u 

1.5k 

7.5 

200J 

UlO 

51 

BZX83C2V4 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

90 

8.0 

175A 

D035 

151 

CH5223 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

UlO 

52 

BZX97C2V4 

5 

2.4 

500m 

5.0m 

85 

8.0 

175J 

D035 

152 

GSZ2.7A 

5 

2.7 

400m 

20m 

30 



A69a 

53 

MLL5221B 

5.0 

2.4 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

200J 

FMO 

153 

K270A 

5 

2.7 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

54 

RD2.4EB 

5 

2.4 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 

154 

1N4371 

10 

2.7 

400m 

20m 

30 


175J 

D07 

55 ▼ 

SZ.5-2.4-5-25 









155 

GSZ2.7 

10 

2.7 

400m 

20m 

30 



A69a 



5.0 

2.4 

500m 

25M 



175 

u5a 

156 

K270 

10 

2.7 

400m5 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

56 

Z0B2.4 

5t 

2.4 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

157 

05Z2.7 


2.7 

500m 

10m 

150 

10 

175J 

D035 

57 

BZV55C2V4 

8.3 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.6 

200J 

FI 39 

158 

BZY88C2V7 


2.7 

500m 

5.0m 

83 

-6 

175J 

D035 

58 

BZV60C2V4 

8.3 

2.4 

500m 

5.0m 

100 

1.6 

200J 

D034 

159 

GZA2.7 


2.7 

500m 


45 t 

10 


A159 

59 

1N5221A 

10 

2.4 

500m 

20m 

30 

8.5 

200A 

A398a 

160 

1N5986D 

1 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

7.5 

200J 

D035 

60 

1N5837A 

10 

2.4 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

161 

Z0A2.7 

1t 

2.7 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

61 

1N5985A 

10 

2.4 

500m 

5.0m 

110 


200J 

D035 

162 

1N5986C 

2 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

7.5 

200J 

D035 

62 

MLL5221A 

10 

2.4 

500m§ 

20m 

30 

8.5 

200J 

FMO 

163 

HZ3HA2 

4 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

63 ▼ 

SZ.5-2.4-10-25 









164 

1N5223B 

5 

2.7 

500m 

20m 

30 

8.0 

200A 

A398a 



10 

2.4 

500m 

25m 



175 

u5a 

165 

1N5986B 

5 

2.7 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

64 

1N5221 

20t 

2.4 

.50 

20m 



200A 

A398a 

166 

BZX46C2V7 

5 

2.7 

500m 

20m 

30 

8.0 

175A 

D035 

65 

1N5985 

20 

2.4 

500m 

5.0m 

110 


200J 

D035 

167 

BZX55C2V7 

5 

2.7 

500m 

5.0m 

75 

7.0 

175A 

D035 

66 

MLL5221 

20 

2.4 

500m§ 

20m 

30 


200J 

FMO 

168 

BZX83C2V7 

5 

2.7 

500m 

5.0m 

90 

7.0 

175A 

D035 

67 T 

SZ.5-2.4-20-25 









169 

MLL5223B 

5.0 

2.7 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

200J 

FMO 



20 

2.4 

500m 

25m 



175 

u5a 

170 

RD2.7EB 

5 

2.7 

500m 

20m 

100 

6.2 

175J 

D035 

68 

MLV4370A 

5 

2.4 

750m 

20m 

30 


175A 

A2i 

171t 

SZ.5-2.7-5-25 









69 

HZ2.4PB 


2.4 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 



5.0 

2.7 

500m 

25M 



175 

u5a 

70 

SZ2.4 

2t 

2.4 

1.0 

20m 

14 t 

5.4 

150A 

A3g 

172 

Z0B2.7 

5t 

2.7 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

71 

RD2.4FB 

5 

2.4 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

173 

ZPD2V7 

5t 

2.7 

500m 

5.0m 

500 

1.8mV 

175J 

D035 

72y 

SZ1 -2.4-5-25 









174 

ZPD2.7 

5 

2.7 

.50 

5.0m 

83 

6.5 

175J 

D035 



|5.0 

2.4 

1.0 

25m 



175 

u5b 

175 

BZX97C2V7 

7 

2.7 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175J 

D035 

73t 

SZ1 -2.4-1 0-25 









176 

ZMM2.7 

7t 

2.7 

500m 

5.0m 

83 

6.5 

175J 

F135 



1 10 

2.4 

1.0 

25m 



175 

u5b 

177 

BZV55C2V7 

7.4 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

2.0 

200J 

FI 39 

74t 

SZ1 -2.4-20-25 









178 

BZV60C2V7 

7.4 

2.7 

500m 

5.0m 

100 

2.0 

200J 

D034 



1 20 

2.4 

1.0 

25m 



175 

u5b 

179 

1N3395 

10 

2.7 

500m 

50m 

10 

10 

2008 

P5 

75t 

SZ3-2.4-5-25 









180 

1N5223A 

10 

2.7 

500m 

20m 

30 

8.0 

200A 

A398a 



|5.0 

2.4 

5.0 

25m 



175 

u5c 

181 

1N5839A 

10 

2.7 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

76v 

SZ3-2.4-10-25 









182 

1N5986A 

10 

2.7 

500m 

5.0m 

110 


200J 

D035 



1 10 

2.4 

5.0 

25m 



175 

u5c 

183 

MLL5223A 

10 

2.7 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

200J 

FMO 

77 ▼ 

SZ3-2.4-20-25 









184t 

SZ.5-2.7-10-25 











I 10 

2.4 

5.0 

25m 



175 

u5c 



10 

2.7 

500m 

25m 



175 

u5a 

78 

C6048M* 

10 

2.45 

250m 

3.0m 

48 t 


175A 

A2 

185 

1N5223 

20t 

2.7 

.50 

20m 



200A 

A398a 

79 

C6048* 

1 10 

2.45 

400m 

3.0m 

48 t 


175A 

D07 

186 

1N5986 

20 

2.7 

500m 

5.0m 

110 


200J 

D035 











187 

MLL5223 

20 

2.7 

500ml5 

20m 

30 


200J 

FMO 

V: 

7 > ’Z.h V 








188t 

SZ.5-2.7.20-25 










In 











20 

2.7 

500m 

25m 



175 

u5a 

83 

LM136AH 

1 

2.5 


1.0m 

.60 

20 D 

150 

T046 

189 

BZV41C2V7 

5 

2.7 

750m 

5.0m 

120 

7.0 

1758 

A412 

84 

LM236AH 

1 

2.5 


1.0m 

.60 

20 p 

125J 

T046 

190 

MLV4371A 

5 

2.7 

750m 

20m 

30 


175A 

A2j 

85 

LM136H 

2 

2.5 


1.0m 

.60 

20 p 

150 

T046 

191 

HZ2.7PB 


2.7 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

86 

LM236H 

2 

2.5 


1.0m 

.60 

20 D 

125J 

T046 

192 

SZ2.7 

2t 

2.7 

1.0 

20m 

16 t 

5.5 

150A 

A3a 

87 

LM336BH 

2 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 p 

70 

T046 

193 

BZX85C2V7 

5 

2.7 

1.0 § 

80m 

15 

8.0 

150A 

D041 

88 

LM336BZ 

2 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 p 

70 

T092 

194t 

SZ1 -2.7-5-25 









89 

LM336H 

4 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 D 

70 

T046 



5.0 

2.7 

1.0 

25m 



175 

u5b 

90 

LM336Z 

4 

2.5 


1.0m 

1.0 

20 p 

70 

T092 

195 

Z2.7 

5t 

2.7 

1.0 

20m 

18 t 

7.5 

150A 

D041 

91 

ST39* 


2.5 

.25 

100m 

45 t 


150 

D07 

196 

RD2.7FB 

7 

2.7 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

92 

1N5670A 

10 

2.5 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

197t 

SZ1 -2.7-1 0-25 









93 

CD5222B 

5 

2.5 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u39a 



1 10 

2.7 

1.0 

25m 



175 

u5b 

94 

CH5222 

5 

2.5 

400m 

20m 

30 

8.5 

200J 

u10 

198t 

SZ1 -2.7-20-25 









95 

MZC2.5A10 

5t 

2.5 

400m§ 

20m 

53 

8.5 

175J 

u5 



20 

2.7 

1.0 

25m 



175 

u5b 

96 

HZ2C3 

4 

2.5 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 

199 

BZW22C2V7 

5 

2.7 

1.3 

100m 

20 


1758 

D041 

97 

HZ2HC3 

4 

2.5 

500m 

5.0m 

100 

1.5mV 

175J 

D035 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 2.5 v (Cont’d) 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

H 

TOL 

± 

{%) 

n — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25V 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25'C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

It 

SZ3-2.7-5-25 










107 

M2303,A.B,C 










|5.0 

2.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 




5 

3.0 

500m 

10m 

50 

3.1 

175J 

D035 

2t 

SZ3-2.7- 10-25 










108 

PS8900 

5 

3.0 

.50 

20m 

24 

7.5 

150 

A60d 



10 

2.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


109 

RD3.0EB 

5 

3.0 

500m 

20m 

80 

5.5 

175J 

D035 

3t 

SZ3-2.7-20-25 










110 

SV3145 

5 

3.0 

500m 

10m 

40 

16 

150A 

Alhd 



10 

2.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


11lT 

SZ.5-3.0-5.25 









4 

RD2.7EL 


2.72 

500m 

1.0m 

100 


175J 

A277b 




5.0 

3.0 

500m 

25M 



175 

u5a 

5 

RD2.7EN 


2.72 

500m 

5.0m 

100 


175J 

A277b 


112 

Z0B3.0 

5t 

3.0 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 

6 

BZY88C3V3 

5 

2.75 

400m 

5.0m 

110 

7.2 

200J 

D07 


113 

ZPD3 

5 

3.0 

.50 

5.0m 

90 

6.0 

175J 

D035 

7 

RD2.7MB2 

5 

2.8 

200m 

5.0m 

110 


150 



114 

ZMM3 

6t 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

6.0 

175J 

FI 35 

8 

C6044M* 


2.80 

250m 

3.0m 

48 t 


175A 

A2 


115 

BZV55C3V0 

6.6 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

2.1 

200J 

FI 39 

9 

C6052M* 


2.80 

250m 

3.0m 

48 t 


175A 

A2 


116 

BZX97C3V0 

7 

3.0 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175J 

D035 

10 

BZ102-2V8 

7 

2.8 

250m 

5.0m 

40 

23 

150J 

D07 


117 

BZV60C3V0 

7.1 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

2.1 

200J 

D034 

11 

C6044* 


2.80 

400m 

3.0m 

48 t 


175A 

D07 


118 

1N5225A 

10 

3.0 

500m 

20m 

29 

7.5 

200A 

A398a 

12 

C6052* 


2.80 

400m 

3.0m 

48 t 


175A 

D07 


119 

1N5841A 

10 

3.0 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 

13 

HZ3A3 

4 

2.8 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


120 

1N5987A 

10 

3.0 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

14 

BZX75C2V8 

5 

2.8 

400m§ 

10m 

20 

23 

175J 

D07 


121 

CTZ3.0 

10 

3.0 

500m 

20m 

240 

660 

200 

D035 

15 

CD5224B 

5 

2.8 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

u39a 


122 

MLL5225A 

10 

3.0 

500m§ 

20m 

29 

7.5 

200J 

FI 40 

16 

CH5224 

5 

2.8 

400m 

20m 

30 

8.0 

200J 

ulO 


123t 

SZ.5-3.0-10-25 









17 

RD2.7EB2 


2.80 

500m 

20m 

100 


175J 

A277b 




10 

3.0 

500m 

25m 



175 

u5a 

18 

RD2.7EL2 


2.80 

500m 

1.0m 

100 


175J 

A277b 


124 

1N5225 

20t 

3.0 

.50 

20m 



200A 

A398a 

19 

RD2.7EN2 


2.80 

500m 

5.0m 

100 


175J 

A277b 


125 

1N5987 

20 

3.0 

500m 

5.0m 

100 


200J 

D035 

20 

HZ3HA3 

4 

2.8 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


126 

MLL5225 

20 

3.0 

500m§ 

20m 

29 


200J 

F140 

21 

1N5224B 

5 

2.8 

500m 

20m 

30 

8.0 

200A 

A398a 


127t 

SZ.5.3. 0-20-25 









22 

CD28 

5 

2.8 

500m 

20m 

50 


200J 

D07 




20 

3.0 

500m 

25m 



175 

u5a 

23 

MLL5224B 

5.0 

2.8 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

200J 

FI 40 


128 

BZV41C3V0 

5 

3.0 

750m 

5.0m 

120 

7.0 

175S 

A412 

24 

1N5224A 

10 

2.8 

500m 

20m 

30 

8.0 

200A 

A398a 


129 

MLV4372A 

5 

3.0 

750m 

20m 

30 


175A 

A2i 

25 

1N5840A 

10 

2.8 

500m 

20m 

50 


150C 

M859 


130 

HZ3.0PB 


3.0 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

26 

MLL5224A 

10 

2.8 

500m§ 

20m 

30 

8.0 

200J 

FI 40 


131 

Z4A3.0 

1t 

3.0 

1.0 

100m 

4.0 

8.0 

200J 

D029 

27 

1N5224 

20t 

2.8 

.50 

20m 



200A 

A398a 


132 

SZ3.0 

2t 

3.0 

1.0 

20m 

17 t 

5.5 

150A 

A3a 

28 

MLL5224 

20 

2.8 

500m§ 

20m 

30 


200J 

FI 40 


133 

BZX85C3V0 

5 

3.0 

1.0 § 

80m 

20 

8.0 

150A 

D041 

29 

LNA328B 

2 

2.8 

600m 

20m 

50 


175A 

D07 


134t 

SZ1 -3.0-5-25 









30 

GLA28.A.B 

5t 

2.8 

600m 

20m 

50 

6,5 

175 

D07 




5.0 

3.0 

1.0 

25m 



175 

u5b 

31 

LNA328A 

5 

2.8 

600m 

20m 

50 


175A 

D07 


135 

Z3.0 

5t 

3.0 

1.0 

20m 

18 t 

7.0 

150A 

D041 

32 

LNA328 

10 

2.8 

600m 

20m 

50 


175A 

D07 


136 

Z4B3.0 

5t 

3.0 

1.0 

100m 

4.0 

8.0 

200J 

D029 

33 

MLNA328B 

2 

2.8 

750m 

20m 

50 


175A 

A249e 


137 

RD3.0FB 

6 

3.0 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

34 

MGLA28AB 

5t 

2.8 

750m 

20m 

50 

6.5 

175 A 

A249e 


138t 

SZ1 -3.0-1 0-25 









35 

MLNA328A 

5 

2.8 

750m 

20m 

50 


175A 

A249e 




10 

3.0 

1.0 

25m 



175 

u5b 

36 

MLNA328 

10 

2.8 

750m 

20m 

50 


175A 

A249e 


139 

AW03-03 

20 

3.0 

1.0 

60m 

15 

7.0 

150J 

A277n 

37 

RD2.7FB2 


2.80 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


140t 

SZ1 -3.0-20-25 









38 

HZ2.7EB2 

4.8 

2.81 

500m 

20m 

100 


175J 

D035 




20 

3.0 

1.0 

25m 



175 

u5b 

39 

PS1177.A 

5t 

2.85 

1.0 

10m 

40 

23 

150A 

Alad 


141 

BZW22C3V0 

5 

3.0 

1.3 

100m 

20 


175S 

D041 

40 

1N372 

15 

2.9 


15m 



150A 

Aler 


142 

Z2B3.0 

5t 

3.0 

2.5 

100m 

4.0 

8.0 

200J 

D01 

41 

RD3.0MB1 

4 

2.9 

200m 

5.0m 

120 


150 



143t 

SZ3-3.0-5-25 









42 

HZ3B1 

3 

2.9 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 



IM 

3.0 

5.0 

25m 



175 

u5c 

43 

HZ3HB1 

3 

2.9 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


144t 

SZ3-3.0-10-25 









44 

RD2.7EC 

5 

2.9 

500m 

20m 

100 

6.0 

175J 

D035 




10 

3.0 

5.0 

25m 



175 

u5c 

45 

HZ2.7PC 


2.9 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 


145t 

SZ3-3.0-20.25 









46 

RD2.7FC 

6 

2.9 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 




10 

3.0 

5.0 

25m 



175 

u5c 

47 

RD3.0FB1 


2.95 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


146 

RD3.0EL 


3.04 

500m 

1.0m 

80 


175J 

A277b 

48 

RD3.0EB1 


2.96 

500m 

20m 

80 


175J 

A277b 


147 

RD3.0EN 


3.04 

500m 

5.0m 

80 


175J 

A277b 

49 

RD3.0EL1 


2.96 

500m 

1.0m 

80 


175J 

A277b 


148 

RD3.0FB2 


3.09 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

50 

HZ3.0EB1 

4.0 

2.96 

500m 

20m 

80 


175J 

D035 


149 

RD3.0MB2 

4 

3.1 

200m 

5.0m 

120 


150 


51 

TZPD3 


3.0 


5.0m 

90 

6.0 


D035 


150 

HZ3B3 

3 

3.1 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

52 

BZV49C3V0 

5 

3.0 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 


151 

HZ3HB3 

3 

3.1 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

53 

ND3V0 

10 

3.0 


5.0m 

120 

7.0 


u48 


152 

CD31 

5 

3.1 

500m 

20m 

30 


200J 

D07 

54 

BZX84C3V0 

5 

3.0 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 


153 

LNA331B 

2 

3.1 

600m 

20m 

30 


175A 

D07 

55 

RD3.0MB 

5.0 

3.0 

200m 

5.0m 

120 


150J 

M500C 


154 

GLA31AB 

5t 

3.1 

600m 

20m 

30 

6.3 

175 

D07 

56 

SZ102/3V0* 

7 

3.0 

200m 

5.0m 



150J 

M901 


155 

LNA331A 

5 

3.1 

600m 

20m 

30 


175A 

D07 

57 

HZ3LLB 


3.0 

250m 

500u 

360 


175J 

D035 


156 

LNA331 

10 

3.1 

600m 

20m 

30 


175A 

D07 

58 

1N4619 

5 

3.0 

.25 

.25m 

1.6k 


200 

D014 


157 

MLNA331B 

2 

3.1 

750m 

20m 

30 


175A 

A249e 

59 

1N4683 

5 

3.0 

.25 

.05m 



200A 

D014 


158 

MGLA31,A,B 

5t 

3.1 

750m 

20m 

30 

6.3 

175A 

A249e 

60 

PD6001.A 

5t 

3.0 

.25 

10m 

60 


150 

A109 


159 

MLNA331A 

5 

3.1 

750m 

20m 

30 


175A 

A249e 

61 

PD6042 

5 

3.0 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 


160 

MLNA331 

10 

3.1 

750m 

20m 

30 


175A 

A249e 

62 

1/4M3.0AZ10 










161 

RD3.0EB2 


3.11 

500m 

20m 

80 


175J 1 

A277b 



lot 

3.0 

250m 

10m 

55 


175J 

E204h 


162 

RD3.0EL2 


3.11 

500m 

1.0m 

80 


175J 

A277b 

63 

BZX88C3V0 

5 

3.0 

300m 

5.0m 

120 

7.0 

175S 

A412 


163 

RD3.0EN2 


3.11 

500m 

5.0m 

80 


175J 

A277b 

64 

ZTE3 

13 

3.0 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 


164 

HZ3.0EB2 

4.3 

3.12 

500m 

20m 

80 


175J 

D035 

65 

MA4030 

5 

3.0 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 


165 

RD3.3MB1 

4 

3.2 

200m 

5.0m 

130 


150 


66 

Z5A3.0 

1t 

3.0 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 

"1 

166 

BZX79B3V3 

2 

3.2 

400m§ 

5.0m 

95 

2.4mV 

200J 

D035 

67 

BZX79B3V0 

2 

3.0 

400m§ 

5.0m 

95 

2.1 mV 

200J 

D035 


167 

HZ3C1 

3 

3.2 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

68 

HZ3B2 

3 

3.0 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


168 

HZ3HC1 

3 

3.2 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

69 

1N4372A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 


175J 

D07 


169 

RD3.0EC 

5 

3.2 

500m 

20m 

80 

5.3 

175J 

D035 

70 

1S2030A 

5 

3.0 

.40 

5.0m 

200 

7.0 

150A 

A1 


170 

HZ3.0PC 


3.2 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

71 

1S7030A 

5 

3.0 

.40 

5.0m 

200 

7.0 

175A 

A1 


171 

RD3.0FC 

6 

3.2 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

72 

BZX79C3V0 

5 

3.0 

400m§ 

5.0m 

95 

2.1 mV 

200J 

D035 


172 

RD3.3FB1 


3.25 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

73 

BZX96C3 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

80 

6.5 

150J 

D07 


173 

RD3.3EB1 


3.27 

500m 

20m 

70 


175J 

A277b 

74 

BZY88C3V0 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

120 

8.0 

200J 

D07 


174 

RD3.3EL1 


3.27 

500m 

1.0m 

70 


175J 

A277b 

75 

BZY88C3V6 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

105 

5.5 

200J 

D07 


175 

RD3.3EN1 


3.27 

500m 

5.0m 

70 


175J 

A277b 

76 

CD4372A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

u39a 


176 

HZ3.3EB1 

3.6 

3.27 

500m 

20m 

70 


175J 

D035 

77 

CD4619 

5 

3.0 

400m 

250u 

1.6k 

7.5 

200J 

u39a 


177 

TZPD3.3 


3.3 


5.0m 

90 

6.0 


D035 

78 

CD5225B 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

u39a 


178 

BZV49C3V3 

5 

3.3 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 

79 

CH4372 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

ulO 


179 

CD4728A 

5.0 

3.3 


76m 

10 


200 

u52 

80 

CH4619 

5 

3.0 

400m 

250u 

1.6k 

7.5 

200J 

ulO 


180 

CD5333B 

5 

3.3 


380m 

3.0 

6.7 

200J 

u39b 

81 

CH5225 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7.5 

200J 

UlO 


181 

ND3V3 

10 

3.3 


5.0m 

110 

6.0 


u48 

82 

GSZ3.0A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 



A69a 


182 

RD3.3MB 


3.3 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 

83 

K300A 

5 

3.0 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 


183 

1N466B 

1 

3.3 

200m 

5.0m 

55 t 


150S 

Cl 

84 

MAI 030 

5 

3.0 

400m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

A24D 


184 

1N466A 

5 

3.3 

200m 

5.0m 

55 t 


150S 

Cl 

85 

Z5B3.0 

5t 

3.0 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 


185 

1N471A 

5 

3.3 

200m 

5.0m 

65 t 


150S 

Cl 

86 

1N4372 

10 

3.0 

400m 

20m 

29 


175J 

D07 


186 

BZX84C3V3 

5 

3.3 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 

87 

GSZ3.0 

10 

3.0 

400m 

20m 

29 



A69a 


187 

HZ3LLC 


3.3 

250m 

500u 

360 


175J 

D035 

88 

K300 

10 

3.0 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 


188 

ST41* 


3.3 

.25 

100m 

6 t 


150 

D07 

89 

05Z3.0 


3.0 

500m 

10m 

120 

9.5 

175J 

D035 


189 

1N4620 

5 

3.3 

250m 

250u 

1.6k 


200A 

D014 

90 

GZA3.0 


3.0 

500m 


43 t 

9.5 


A159 


190 

1N4684 

5 

3.3 

.25 

.05m 



200A 

D014 

91 

1N5987D 

1 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

7.0 

200J 

D035 

i 

191 

PD6002,A 

5t 

3.3 

.25 

10m 

55 


150 

A109 

92 

SV3145B* 

1 

3.00 

500m 

10m 

40 

16 

150A 

Alhd 


192 

PD6043 

5 

3.3 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 

93 

Z0A3.0 

1t 

3.0 

500m 

5.0m 

50 t 

9.0 

200J 

D029 


193 
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94 

1N5987C 

2 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

7.0 

200J 

D035 




lot 

3.3 

250m 

10m 

55 


175J 

E204h 

95 

SV3145AT 

2 

3.00 

500m 

10m 

40 

16 

150A 

Alhd 


194 

02BZ3.3 

15 

3.3 

250m 

10m 

30 

7.0 

175J 

D035 

96 

HZ3HB2 

3 

3.0 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 


195 

BZX88C3V3 

5 

3.3 

300m 

5.0m 

110 

6.0 

175S 

A412 

97 

1N5225B 

5 

3.0 

500m 

20m 

29 

7.5 

200A 

A398a 


196 

C5D5226 

10 

3.3 

320m 

20m 



150S 

M713a 

98 

1N5987B 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 


197 

ZTE3.3 

12 

3.3 

350m 

5.0m 

20 

30 

150J 

D035 

99 

BZX46C3V 

5 

3.0 

500m 

20m 

28 

6.0 

175A 

D035 


198 

MA4033 

5 

3.3 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 

100 

BZX46C3V0 

5 

3.0 

500m 

20m 

29 

8.0 

175A 

D035 


199 

1N5518D 

1 

3.3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

101 

BZX55C3V 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175A 

D035 


200 

Z5A3.3 

It 

3.3 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 

102 

BZX55C3V0 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

80 

7.0 

175A 

D035 


201 

1N5518C 

2 

3.3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

103 

BZX79C3V 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

95 

35 

200J 

D035 


202 

HZ3C2 

3 

3.3 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

104 

BZX83C3V0 

5 

3.0 

500m 

5.0m 

90 

-7 

175A 

D035 


203 

1N746A 

5 

3.3 

400m 

20m 

28 

6.2 

175A 

A1 

105 

CTZ3.0A 

5 

3.0 

500m 

20m 

240 

660 

200 

D035 


204 

1N3506 

5 

3.3 

.40 

20m 

24 

6.2 

200A 

D07 

106 

MLL5225B 

5.0 

3.0 

500m5 

20m 

29 

7.5 

200J 

FI 40 


205 

1N5518B 

5 

3.3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 2.5 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(31 TOLERANCE & (41 TYPE NUMBER 


PD CUF 
i 25*C Izt 


1S7033A 

BZX79C3V3 


BZX96C3V3 

BZY88C3V9 

CD746A 



1N5988D 

Z0A3.3 

1N5988C 


HZ3HC2 

1N5226B 

1N5842B 


1N5988B 

BZX46C3V3 

BZX55C3V3 



BZV41C3V3 

MLV746A 

AP3.3A.B 


TSC4728CHIP 

Z4A3.3 


Z3. 

1N3821A 
1N4649 
1N4728A 
APD3.3A.B 
BZX85C3V3 


CD4728 

CH4728 

PL3V3Z 


SZ1 -3.3-5-25 




5.0m 

100 

7.0 

5.0m 

95 

2.4mV 


80 

6.0 

5.0m 

20m 

100 

28 

5.2 

7.0 

250u 

1.6k 

7.5 

20m 

28 

7.0 

20m 

24 

7.0 

250u 

1.6k 

7.5 

20m 

28 

7.0 

20m 

24 


10m 

17 

3.2mV 

5.0m 

100 

3.5 

5.0m 

80 

7.0 

20m 

28 

6.2 

20m 

28 

6.2 

20m 



5.0m 

150 

\ 7 ^ 

5.0m 

150 

7.0 

20m 

24 


10m 

17 

3.2mV 

20m 

28 

6.2 

5.0m 

200 

7.0 

20m 



10m 

100 

9.0 


41_t .. 

9.0 

5.0m 

95 


5.0m 

50 t 

9.0 

5.0m 

95 


5.0m 

100 

2.0mV 

20m 

24 

7.0 

20m 

50 


5.0m 

95 


20m 

28 

8.0 

5.0m 

85 

6.0 

5.0m 

90 

-6 

20m 

220 

660 

20m 

28 

7.0 

20m 

24 

7.3 

20m 

70 

5.1 

25M 



5.0m 

50 t 

9.0 

20m 

28 

7.0 

5.0m 

500 

1.8mV 

5.0m 

90 

5.5 

5.0m 

95 

2.4 

5.0m 

85 

6.0 

5.0m 

95 

5.5 

5.0m 

95 

2.4 

30m 

25 

10 

20m 

24 

7.0 

20m 

50 


5.0m 

100 


20m 

220 

660 

20m 

28 

7.0 


4.0 

7.0 

200J 

17 t 

5.4 

150A 

10 

7.5 

175A 

400 

7.5 

200A 

10 


200A 

15 



20 

-6 

150A 

10 

6.6 

200J 

10 

6.6 

200J 

10 

6.0 

150J 

19 t 

6.0 

175 

150A 

4.0 

7.0 

200J 

400 



15 


175J 

10 

7.5 

175A 

10 


200A 

25 t 

5.0 

100C 



175 

400 





175 

400 



10 

10 


10 

10 


10 

10 


10 


200J 

10 


200J 

10 


200J 

10 


200J 

10 


200J 

10 

6.0 

175J 


DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3J 

TOL 

± 

(%) 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

. M-. 

PD 

% 25“C 
MAX 



TEST 

CUR. 

Izt 

JAJ .. . 

DYN. 

IMP. 

MAX 



TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

i!CL_ 

DWG. 

NO. 

A1 

A1 

D035 

104 

105 

106 

1N5008A 

Z2B3.3 

1N5008 

5 

5t 

10 

3.3 

3.3 

3.3 

2.5 

2.5 

2.5 

189m 

100m 

189m 

6.0 

4.0 

6.0 

6.6 

7.0 

6.6 

150 

200J 

150 

Aign 

D01 

Alan 

D07 

107 

BZV16C3V3 

5 

3.3 

3.0 

150m 

10 

6.0 

175J 

D013 

D07 

108 

ZCC3.3B 

5 

3.3 

3.0 

230m 

4.0 



A1ey 

u39a 

109 

ZCC3.3A 

10 

3.3 

3.0 

230m 

4.0 



A1ev 

u39a 

110 

ZCC3.3 

20 

3.3 

3.0 

230m 

4.0 



Aley 

u39a 

11lT 

SZ3-3.3-5-25 









ulO 




5.0 

3.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

ulO 

112v 

SZ3-3 .3-1 0-25 









ulO 



10 

3.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

A69a 

113t 

SZ3-3.3.20-25 









D07 



10 

3.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 

A24D 

114 

RD3.3EL 


3.34 

500m 

1.0m 

70 


175J 

A277b 

D07 

115 

RD3.3EN 


3.34 

500m 

5.0m 

70 


175J 

A277b 

FI 39 

116 

RD3.3FB2 


3.39 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

A1 

117 

RD3.3MB2 

4 

3.4 

200m 

5.0m 

130 


150 


D07 

118 

HZ3C3 

3 

3.4 

400m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

A1 

119 

HZ3HC3 

3 

3.4 

500m 

5.0m 

100 

2.0mV 

175J 

D035 

A1 

120 

=^D3.3EB2 


3.42 

500m 

20m 

70 


175J 

A277b 

A69a 

121 

RD3.3EL2 


3.42 

500m 

1.0m 

70 


175J 

A277b 

D07 

122 

RD3.3EN2 


3.42 

500m 

5.0m 

70 


175J 

A277b 

FI 39 

123 

HZ3.3EB2 

3.6 

3.43 

500m 

20m 

70 


175J 

D035 

A1 

124 

BZ102.3V4 

7 

3.45 

250m 

5.0m 

50 

23 

150J 

D07 

D07 

125 

PS6466 

13 

3.45 

.50 

10m 

55 


200J 

Algd 

D035 

126 

1N373 

10 

3.5 


10m 



150A 

Aler 

A159 

127 

RD3,6MB1 

4 

3.5 

200m 

5.0m 

130 


150 


D035 

128 

1N703A 

6.5 

3.5 

250m 

5.0m 

55 


200A 

A398 

D029 

129 

1N466 

10 

3.5 

250m 

5.0m 

55 t 


200A 

Cl 

D035 

130 

1N703 

13 

3.5 

.25 

10m 

55 


200A 

A398 

D035 

131 

HZ4A1 

3 

3.5 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

A398a 

132 

HZ4HA1 

3 

3.5 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

M859 

133 

CD35 

5 

3.5 

500m 

20m 

20 


200J 

D07 

D035 

134 

RD3.3EC 

5 

3.5 

500m 

20m 

70 

5.0 

175J 

D035 

D035 

135 

LNA335B 

2 

3.5 

600m 

20m 

20 


175A 

D07 

D035 

136 

GLA35.A.B 

5t 

3.5 

600m 

20m 

20 

5.8 

175 

D07 

D035 

137 

LNA335A 

5 

3.5 

600m 

20m 

20 


175A 

D07 

D035 

138 

LNA335 

10 

3.5 

600m 

20m 

20 


175A 

D07 

FI 40 

139 

MLNA335B 

2 

3.5 

750m 

20m 

20 


175A 

A249e 

A60p 

140 

MGLA35,A,B 

5t 

3.5 

750m 

20m 

20 

5.8 

175A 

A249e 

D035 

141 

MLNA335A 

5 

3.5 

750m 

20m 

20 


175A 

A249e 


142 

MLNA335 

10 

3.5 

750m 

20m 

20 


175A 

A249e 

u5a 

143 

RD3.3FC 

5 

3.5 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

D029 

144 

RD3.6FB1 


3.55 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

F139 

145 

RD3.6EB1 


3.57 

500m 

20m 

60 


175J 

A277b 

D035 

146 

RD3.6EL1 


3.57 

500m 

1.0m 

60 


175J 

A277b 

D035 

147 

RD3.6EN1 


3.57 

500m 

5.0m 

60 


175J 

A277b 

FI 39 

148 

HZ3.6EB1 

3.5 

3.58 

500m 

20m 

60 


175J 

D035 

D035 

149 

TZPD3.6 


3.6 


5.0m 

90 

6.0 


D035 

FI 35 

150 

BZV49C3V6 

5 

3.6 


5.0m 

85 

-8 

150J 

Ml 008 

D034 

151 

CD4729A 

5.0 

3.6 


69m 

10 


200 

u52 

P5 

152 

CD5334B 

5 

3.6 


350m 

2.5 

6.2 

200J 

u39b 

A398a 

153 

MMBZ5227 

5 

3.6 


20m 

24 



M500 

M859 

154 

ND3V6 

10 

3.6 


5.0m 

105 

7.0 


u48 

D035 

155 

BZ3.6 

5 

3.6 

.15 

5.0m 

110 


170A 

D07 

D035 

156 

RD3.6MB 


3.6 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 

FI 40 

157 

BZX84C3V6 

5 

3.6 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 


158 

PTC501 

10 

3.6 

248mt 

69m 

10 



Albc 

u5a 

159 

HZ4LLA 


3.6 

250m 

500u 

370 


175J 

D035 

FI 39 

160 

1N4621 

5 

3.6 

.25 

.25m 

1.7k 


200 

D014 

A398a 

161 

1N4685 

5 

3.6 

.25 

.05m 



200A 

D014 

D035 

162 

PD6003,A 

5t 

3.6 

.25 

10m 

55 


150 

A109 

FI 40 

163 

PD6044 

5 

3.6 

.25 

10m 

44 


150 

A2c 


164 
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u5a 



lot 

3.6 

250m 

10m 

50 


175J 

E204h 

FI 39 

165 

BZX88C3V6 

5 

3.6 

300m 

5.0m 

105 

7.0 

175S 

A412 

A412 

166 

C5D5227 

10 

3.6 

320m 

20m 



150S 

M713a 

A2i 

167 

ZTE3.6 

11 

3.6 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 

D035 

168 

MA4036 

5 

3.6 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 


169 

1N5519D 

1 

3.6 

400m§ 

20m 

24 


175A 

D07 

u46 

170 

Z5A3.6 

It 

3.6 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 

D029 

171 

1N5519C 

2 

3.6 

400m§ 

20m 

24 


175A 

D07 

A3g 

172 

BZX79B3V6 

2 

3.6 

400m§ 

5.0m 

90 

2.4mV 

200J 

D035 

A31a 

173 

HZ4A2 

3 

3.6 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

D015 

174 

1N747A 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

5.5 

175A 

A1 

D041 

175 

1N3507 

5 

3.6 

:40 

20m 

22 

5.5 

200A 

D07 

Alrx 

176 

1N5519B 

5 

3.6 

400m§ 

20m 

24 


175A 

D07 

D041 

177 

1S2036A 

5 

3.6 

.40 

5.0m 

110 

6.0 

150A 

A1 

u39a 

178 

1S7036.B 

5t 

3.6 

.40 

5 : 0 m 

120 

6.0 

150A 

A1 

UlO 

179 

1S7036A 

5 

3.6 

.40 

5.0m 

95 

6.0 

175A 

A1 


180 

BZX75C3V6 

5 

3.6 

400m5 

10m 

25 

22 

175J 

D07 


181 

BZX79C3V6 

5 

3.6 

400m§ 

5.0m 

90 

2.4mV 

200J 

D035 

u5b 

182 

BZY88C4V3 

5 

3.6 

400m 

5.0m 

90 

4.1 

200J 

D07 

D041 

183 

CD747A 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

6.0 

200J 

u39a 

D029 

184 

CD4621 

5 

3.6 

400m 

250u 

1.7k 

6.5 

200J 

u39a 

Ally 

185 

CD5227B 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

6.5 

200J 

u39a 

A297C 

186 

CH747 

5 

3.6 

400m 

20m 

22 

6.5 

200J 

UlO 

Albx 

187 

CH4621 

5 

3.6 

400m 

250u 

1.7k 

6.5 

200J 

UlO 

D041 

188 

CH5227 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 

6.5 

200J 

UlO 

A378 

189 

GSZ3.6A 

5 

3.6 

400m 

20m 

24 



A69a 


190 

K360A 

5 

3.6 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

u5b 

191 

MAI 036 

5 

3.6 

400m 

5.6m 

100 

3.5 

200J 

A24D 

A1tv 

192 

Z5B3.6 

5t 

3.6 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 

200J 

D07 


193 

ZMM747A 

5.0 

3.6 

400m§ 

20m 

24 

5.5 

175J 

F139 

u5b 

194 

1N747 

10 

3.6 

400m 

20m 

24 

5.5 

175A 

A1 

Altv 

195 

1N5519A 

10 

3.6 

400m8 

20m 



175A 

D07 

Alrx 

196 

1S2036 

10 

3.6 

.40 

5.0m 

120 

6.0 

150A 

A1 

D013 

197 

GSZ3.6 

10 

3.6 

400m 

20m 

24 



A69a 

D041 

198 

K360 

10 

3.6 

400m6 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

D041 

199 

ZMM747 

10 

3.6 

400m§ 

20m 

24 

5.5 

175J 

F139 

D041 

200 

1N5519 

20 

3.6 

400m§ 

20m 



175A 

D07 

D041 

201 

05Z3.6 


3.6 

500m 

10m 

90 

8.5 

175J 

D035 

D041 

202 

GZA3.6 


3.6 

500m 


39 t 

8.5 


A159 

D041 

203 

1N5989D 

1 

3.6 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

A344r 

204 

Z0A3.6 

It 

3.6 

500m 

5.0m 

45 t 

9.0 

200J 

D029 

D041 

205 

1N5989C 

2 

3.6 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

Alty 

206 

HZ4HA2 

3 

3.6 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

D041 

207 

1N5227B 

5 

3.6 

500m 

20m 

22 

6.5 

200A 

A398a 

Alty 

208 

1N5843B 

5 

3.6 

500m 

20m 

48 


150C 

M859 

Altv 

209 

1N5989B 

5 

3.6 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

















2. 

VOLTAC 

HE 1 



:e c 

IIODE 

S-v 

z ^ 

2.5 V (Coin’d) 




IN ORDEI 
(3) TOLEI 

1 OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
)ANCE & (4) TYPE NUMBER 


4j 


lj 

2 ] 

TEST 


TEMP. 





4 ] 

3 | 

TT 

n 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25‘’C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 







VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

( n ) 


rc)^ 





(%) 

mssm 


(A) 

( a ) 




1 

BZX46C3\/6 

5 

3.6 

500m 

20m 

24 

8.0 

175A 

D035 


102 

RD3.9ESI 


3.86 

30Um 


50 


175U^ 

'A277b 

2 

BZX55C3V6 

5 

3.6 

500m 

5.0m 

85 

7.0 

175A 

1^35 


103 

RD3.9EL1 


3.86 

500m 

1.0m 

50 


175J 

A277b 

3 

BZX83C3V6 

5 

3.6 

500m 

5.0m 

90 

-6 

175A 

D035 


104 

RD3.9EN1 


3.86 

500m 

5.0m 

50 


175J 

A277b 

4 

CTZ3.6A 

5 

3.6 

500m 

20m 

210 

650 

200 

[0035 


105 

RD3.9FB1 


3.86 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

5 

MLL5227B 

5.0 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 40 


106 

HZ3.9EB1 

3.6 

3.88 

500m 

20m 

50 


175J 

D035 

6 

PS8902 

5 

3.6 

.50 

20m 

22 

6.5 

150 

A60d 


107 

1C3993 


3.9 


640m 

2.0 



u36 

7 

RD3.6EB 

5 

3.6 

500m 

20m 

60 

4.5 

175J 

D035 


108 

TZPD3.9 


3.9 


5.0m 

90 

5.0 


D035 

8 

Z0B3.6 

5t 

3.6 

500m 

5.0m 

45 t 

9.0 

200J 

D029 


109 

TZPY3.9 


3.9 


100m 

7.0 

3.0 


D041 

9 

ZMM3.6 

5t 

3.6 

500m 

5.0m 

95 

5.5 

175J 

FI 35 


110 

BZV49C3V9 

5 

3.9 


5.0m 

85 

-7 

150J 

Ml 008 

10 

ZMM5227B 

5.0 

3.6 

500m§ 

20m 

^24 

6.5 

200J 

FI 39 


111 

CD4730A 

5.0 

3.9 


64m 

9.0 


200 

u52 

11 

ZPD3V6 

5t 

3.6 

500m 

5.0m 

500 

2.0mV 

175J 

D035 


112 

CD5335B 

5 

3.9 


320m 

2.0 

5.7 

200J 

u39b 

12 

ZPD3.6 

5 

3.6 

.50 

5.0m 

90 

5.5 

175J 

D035 


113 

MMBZ5228 

5 

3.9 


20m 

23 



M500 

13 

BZV55C3V6 

5.8 

3.6 

500m 

5.0m 

90 

2.4 

200J 

F139 


114 

ND3V9 

10 

3.9 


5.0m 

100 

5.5 


u48 

14 

BZV60C3V6 

5.8 

3.6 

500m 

5.0m 

90 

2.4 

200J 

D034 


115 

INI 981 B 

1 

3.9 

150m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

Cl 

15 

BZX97C3V6 

6 

3.6 

500m 

5.0m 

85 

6.0 

175J 

D035 


116 

1N1981A 

5 

3.9 

150m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

Cl 

16 

1N5227A 

10 

3.6 

500m 

20m 

22 

6.5 

200A 

A398a 


117 

BZ3.9 

5 

3.9 

.15 

5.0m 

100 


170A 

D07 

17 

1N5843A 

10 

3.6 

500m 

20m 

48 


150C 

M859 


118 

1N1981 

10 

3.9 

150m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

Cl 

18 

1N5989A 

10 

3.6 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 


119 

RD3.9MB 


3.9 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 

19 

CTZ3.6 

10 

3.6 

500m 

20m 

210 

650 

200 

D035 


120 

1N1927B 

1 

3.9 

200m 

5.0m 

11 

6.0 

150A 

A82e 

20 

MLL5227A 

10 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 40 


121 

1N1927A 

5 

3.9 

200m 

5.0m 

11 

6.0 

150A 

A82e 

21 V 

SZ.5-3.6-10.25 










122 

BZX84C3V9 

5 

3.9 

200m 

5.0m 

85 

6.0 

150J 

M500d 



10 

3.6 

500m 

25 m 



175 

u5a 


123 

1N1927 

10 

3.9 

200m 

5.0m 

11 

6.0 

150A 

A82e 

22 

ZMM5227A 

10 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 39 


124 

HZ4LLB 


3.9 

250m 

500u 

370 


175J 

D035 

23 

1N5227 

20t 

3.6 

.50 

20m 



200A 

A398a 


125 

1N4622 

5 

3.9 

250m 

250u 

1.6k 


200A 

D014 

24 

1N5989 

20 

3.6 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 


126 

1N4686 

5 

3.9 

.25 

.05m 



200A 

D014 

25 

MLL5227 

20 

3.6 

500m§ 

20m 

24 


200J 

FI 40 


127 

PD6004,A 

5t 

3.9 

:25 

10m 

50 


150 

A109 

26 ▼ 

SZ.5-3.6-20-25 










128 

PD6045 

5 

3.9 

.25 

10m 

42 


150 

A2c 



20 

3.6 

500m 

25m 



175 

u5a 


129 

1/4M3.9AZ10 









27 

ZMM5227 

20 

3.6 

500m§ 

20m 

24 

6.5 

200J 

FI 39 




lot 

3.9 

250m 

10m 

50 


175J 

E204h 

28 

BZV41C3V6 

5 

3.6 

750m 

5.0m 

105 

7.0 

175S 

A412 


130 

02BZ3.9 

15 

3.9 

250m 

10m 

30 

6.3 

175J 

D035 

29 

MLV747A 

5 

3.6 

750m 

20m 

22 


175A 

A2j 


131 

BZX88C3V9 

5 

3.9 

300m 

5.0m 

100 

5.5 

175S 

A412 

30 

HZ3.6PB 


3.6 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 


132 

C5D5228 

10 

3.9 

320m 

20m 



150S 

M713a 

31 

AP3.6A.B 


3.6 

1.0 t 

20m 

40 



D035 


133 

ZTE3.9 

11 

3.9 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 

32 

TSC4729CHIP 










134 

MA4039 

5 

3.9 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 




3.6 

1.0 

69m 

10 



u46 


135 

1N5520D 

1 

3.9 

400m§ 

20m 

22 


175A 

D07 

33 

Z4A3.6 

If 

3.6 

1.0 

100m 

4.0 

6.0 

200J 

D029 


136 

Z5A3.9 

It 

3.9 

400m§ 

5.0m 

80 

5.0 

200J 

D07 

34 

SZ3.6 

2 t 

3.6 

1.0 

20m 

17 t 

5.0 

150A 

A3g 


137 

1N5520C 

2 

3.9 

400m§ 

20m 

“22 


175A 

D07 

35 

1N3822A 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 

6.5 

175A 

A31a 


138 

BZX79B3V9 

2 

3.9 

400m§ 

5.0m 

90 

2.5mV 

200J 

D035 

36 

1N4650 

5 

3.6 

1.0 

69m 

400 

7.0 

200A 

D015 


139 

HZ4B2 

3 

3.9 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

37 

1N4729A 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 


200A 

D041 


140 

1N748A 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

4.9 

175A 

A1 

38 

APD3.6A.B 

5t 

3.6 

1.0 t 

69m 

15 



Alrx 


141 

1N3508 

5 

3.9 

.40 

20m 

20 

4.9 

200A 

D07 

39 

BZV85C3V6 

5 

3.6 

1.0 

60 

15 

2.4mV 

200J 

Alir 


142 

1N5520B 

5 

3.9 

400m§ 

20m 

22 


175A 

D07 

40 

BZX85C3V6 

5 

3.6 

1.0 

60m 

15 

-6 

150A 

D015 


143 

1S2039A 

5 

3.9 

.40 

5.0m 

100 

5.0 

150A 

A1 

41 

CD4729 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 

6.0 

200J 

u39a 


144 

1S7039.B 

5t 

3.9 

.40 

5.0m 

110 

5.0 

150A 

A1 

42 

CH4729 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 

5.8 

200J 

ulO 


145 

1S7039A 

5 

3.9 

.40 

5.0m 

100 

5.0 

150A 

A1 

43 

PL3V6Z 

5 

3.6 

1.0 

100m 

10 

5.5 

150J 

Albg 


146 

BZX79C3V9 

5 

3.9 

400m§ 

5.0m 

90 

2.5mV 

200J 

D035 

44 

PR233.RT 

5 

3.6 

1.0 

6.9m 

10 t 



D07 


147 

BZX96C3V9 

5 

3.9 

400m 

5.0m 

80 

5.0 

150J 

D07 

45 

RD3.6FB 

5 

3.6 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 


148 

CD748A 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

5.0 

200J 

u39a 

46 ▼ 

SZ1 -3.6-5-25 










149 

CD4622 

5 

3.9 

400m 

250u 

1 . 6 k 

6.0 

200J 

u39a 



5.0 

3.6 

1.0 

25m 



175 

u5b 


150 

CD5228B 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

6.0 

200J 

u39a 

47 

Z3.6#B 

5t 

3.6 

1.0 

20m 

18 t 

5.0 

150A 

D041 


151 

CH748 

5 

3.9 

400m 

20m 

20 

6.0 

200J 

ulO 

48 

Z4B3.6 

5t 

3.6 

1.0 

100m 

4.0 

6.0 

200J 

D029 


152 

CH4622 

5 

3.9 

400m 

250u 

1 . 6 k 

6.0 

200J 

ulO 

49 

ZB3.6B 

5 

3.6 

1.0 

69m 

10 


100c 

Albc 


153 

CH5228 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

6.0 

200J 

UlO 

50 

ZM4729A 

5.0 

3.6 

1.0 § 

69m 

10 


200J 

FI 39 


154 

GSZ3.9A 

5 

3.9 

400m 

20m 

20 



A69a 

51 

1N3822 

10 

3.6 

1.0 

69m 

10 

6.5 

175A 

A31a 


155 

K390A 

5 

3.9 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

52 

1N4729 

10 

3.6 

1.0 

69m 

10 


200A 

D041 


156 

MAI 039 

5 

3.9 

400m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

A24D 

53 ▼ 

SZ1 -3.6-1 0-25 










157 

Z5B3.9 

5t 

3.9 

400m5 

5.0m 

80 

5.0 

200J 

D07 



10 

3.6 

1.0 

25m 



175 

u5b 


158 

ZMM748A 

5.0 

3.9 

400m§ 

20m 

23 

4.9 

175J 

FI 39 

54 

ZB3.6A 

10 

3.6 

1.0 

69m 

10 


100c 

A1ty 


159 

1N748 

10 

3.9 

400m 

20m 

23 

4.9 

175A 

A1 

55 

ZM4729 

10 

3.6 

1.0 § 

69m 

10 


200J 

FI 39 


160 

1N5520A 

10 

3.9 

400m§ 

20m 



175A 

D07 

56 T 

SZ1 -3.6-20-25 










161 

1S2039 

10 

3.9 

.40 

5.0m 

110 

5.0 

150A 

A1 



20 

3.6 

1.0 

25m 



175 

u5b 


162 

GSZ3.9 

10 

3.9 

400m 

20m 

20 



A69a 

57 

ZB3.6 

20 

3.6 

1.0 

69m 

10 


100c 

Altv 


163 

K390 

10 

3.9 

400m§ 

10m 

17 

3.2mV 

175A 

D07 

58 

BZY97C3V6 

5 

3.6 

1.3 

100m 

10 

8.0 


Alrx 


164 

ZMM748 

10 

3.9 

400m§ 

20m 

23 

4.9 

175J 

F139 

59 

BZD10C3V6 

6 

3.6 

1.3 

100m 

10 

8.0 


D013 


165 

1N5520 

20 

3.9 

400m§ 

20m 



175A 

D07 

60 

BZW22C3V6 

6 

3.6 

1.3 

100m 

10 

8.0 


D041 


166 

05Z3.9 


3.9 

500m 

10m 

80 

8.0 

175J 

D035 

61 

1N5914D 

1 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


167 

GZA3.9 


3.9 

500m 


38 t 

8.0 


A159 

62 

1N5914C 

2 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


168 

1N5990D 

1 

3.9 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

63 

1N5914B 

5 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


169 

Z0A3.9 

n 

3.9 

500m 

5.0m 

40 t 

6.0 

200J 

D029 

64 

1N5914A 

10 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


170 

1N5990C 

2 

3.9 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

65 

1N5914 

20 

3.6 

1.5 

104m 

9.0 


200J 

D041 


171 

HZ4HB2 

3 

3.9 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

66 

2EZ3.6D5 

5 

3.6 

2.0 

139m 

5.0 


200J 

Alav 


172 

HZ4HB3 

3 

3.9 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

67 

BZV47C3V6 

5 

3.6 

2.0 

100m 

10 

5.5 

175J 

A344r 


173 

1N5228B 

5 

3.9 

500m 

20m 

20 

6.0 

200A 

A398a 

68 

LMZ3.6A 

5 

3.6 

2.0 

139m 

5.5 

7.0 

150A 

D041 


174 1 

1N5844B 

5 

3.9 

500m 

20m 

40 


150C 

M859 

69 

ZBC3.6B 

5 

3.6 

2.0 

138m 

10 



Altv 


175 

1N5990B 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 

70 

2EZ3.6D10 

10 

3.6 

2.0 

139m 

5.0 


200J 

Alay 


176 ! 

BZX46C3V9 

5 

3.9 

500m 

20m 

23 

7.0 

175A 

D035 

71 

LMZ3.6 

10 

3.6 

2.0 

139m 

5.5 

7.0 

150A 

D041 


177 1 

BZX55C3V9 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

80 

5.5 

175A 

D035 

72 

ZBC3.6A 

10 

3.6 

2.0 

138m 

10 



Altv 


178 

BZX83C3V9 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

85 

-6 

175A 

D035 

73 

2EZ3.6D 

20 

3.6 

2.0 

139m 

5.0 


200J 

Alay 


179 

BZX97C3V9 

5 

3.9 

500m 

5.0m 

85 

5.5 

175J 

D035 

74 

ZBC3.6 

20 

3.6 

2.0 

138m 

10 



Alty 


180 

CD39 

5 

3.9 

500m 

20m 

15 


200J 

D07 

75 

1N5009A 

5 

3.6 

2.5 

173m 

5.5 

5.8 

150 

Alan 


181 

CTZ3.9A 

5 

3.9 

500m 

20m 

200 

500 

200 

D035 

76 

Z2B3.6 

5t 

3.6 

2.5 

100m 

4.0 

6.0 

200J 

D01 


182 1 

MLL5228B 

5.0 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 40 

77 

1N5009 

10 

3.6 

2.5 

173m 

5.5 

5.8 

150 

Aign 


183 1 

PS8903 

5 

3.9 

.50 

20m 

20 

5.5 

150 

A60p 

78 

BZV16C3V6 

5 

3.6 

3.0 

140m 

10 

5.5 

175J 

D013 


184 

RD3.9EB 

5 

3.9 

500m 

20m 

50 

4.2 

175J 

D035 

79 

ZCC3.6B 

5 

3.6 

3.0 

210m 

3.0 



Aley 


185 

Z0B3.9 

5t 

3.9 

500m 

5.0m 

40 t 

6.0 

200J 

D029 

80 

ZCC3.6A 

10 

3.6 

3.0 

210m 

3.0 



Aley 


186 

ZMM3.9 

5t 

3.9 

500m 

5.0m 

95 

5.0 

175J 

FI 35 

81 

ZCC3.6 

20 

3.6 

3.0 

210m 

M 



Alev 


187 

ZMM5228B 

5.0 

3.9 

500m5 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 39 

82 ▼ 

SZ3-3.6-5-25 










188 

ZPD3V9 

5t 

3.9 

500m 

5.0m 

500 

2.0mV 

175J 

D035 


15.0 

3.6 

5.0 

25m 



175 

u5c 


189 < 

ZPD3.9 

5 

3.9 

.50 

5.0m 

90 

5.0 

175J 

D035 

83 ▼ 

SZ3-3.6-10-25 










190 ! 

BZV55C3V9 

5.4 

3.9 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

FI 39 



10 

3.6 

5.0 

25m 



175 

u5c 


191 

BZV60C3V9 

5.4 

3.9 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

D034 

84 ▼ 

SZ3-3.6-20-25 










192 ! 

1N3397 

10 

3.9 

500m 

30m 

30 

9.0 

200s 

P5 



20 

3.6 

5.0 

25m 



175 

u5c 


193 : 

1N5228A 

10 

3.9 

500m 

20m 

20 

6.0 

200A 

A398a 

85 

RD3.6EL 


3.64 

500m 

1.0m 

60 


175J 

A277b 


194 

1N5844A 

10 

3.9 

500m 

20m 

40 


150C 

M859 

86 

RD3.6EN 


3.64 

500m 

5.0m 

60 


175J 

A277b 


195 

1N5990A 

10 

3.9 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

87 

RD3.6MB2 

3 

3.7 

200m 

5.0m 

130 


150 



196 1 

CTZ3.9 

10 

3.9 

500m 

20m 

200 

500 

200 

D035 

68 

SZ102/3V7* 

6 

3.7 

200m 

5.0m 



150J 

M901 


197 

MLL5228A 

10 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 40 

89 

HZ4A3 

3 

3.7 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


198v 1 

SZ.5-3.9. 10-25 









90 

HZ4HA3 

3 

3.7 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 




10 

3.9 

500m 

25m 



175 

u5a 

91 

RD3.6FB2 


3.70 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


199 i 

ZMM5228A 

10 

3.9 

500m§ 

20m 

23 

6.0 

200J 

FI 39 

92 

RD3.6EB2 


3.72 

500m 

20m 

60 


175J 

A277b 


200 

1N5228 

20 t 

3.9 

.50 

20m 



200A 

A398a 

93 

RD3.6EL2 


3.72 

500m 

1.0m 

60 


175J 

A277b 


201 

1N5990 

20 

3.9 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

94 

RD3.6EN2 


3.72 

500m 

5.0m 

60 


175J 

A277b 


202 

MLL5228 

20 

3.9 

500m§ 

20m 

23 


200J 

FI 40 

95 

HZ3.6EB2 

3.3 

3.72 

500m 

20m 

60 


175J 

D035 


203 v 

SZ.5.3.9-20-25 









96 

RD3.9MB1 

3 

3.8 

200m 

5.0m 

130 


150 





20 

3.9 

500m 

25m 



175 

u5a 

97 

HZ4B1 

3 

3.8 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


204 

ZMM5228 

20 

3.9 

500m§ 

20m I 

23 

6.0 

200J 

FI 39 

98 

HZ4HB1 

3 

3.8 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


205 

LNA339B 

2 

3.9 

600m 

20m 

15 


175A 

D07 

99 

RD3.6EC 

5 

3.8 

500m 

20m 

60 

4.4 

175J 

D035 


206 

GLA39.A.B 

5t 

3.9 

600m 

20m 

15 

5.0 

175 

D07 

100 

HZ3.6PC 


3.8 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 


207 

LNA339A 

5 

3.9 

600m 

20m 

15 


175A 

D07 

101 

RD3.6FC 

5 

3.8 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 


208 

LNA339 

10 

3.9 

600m 

20m 

15 


175A 

D07 


167 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


167 



2.5 V (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

if - " ■ " 

TYPE 

No. 

1 

■ 1 ^ ■ 

2J 

PD 

® 25"C 
MAX 
(W) 

■■ 

M A — 

BMm 

iSSM 

ISMi 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

1 

B 

9 

g 


1 

I 

DWG. 

NO. 

1 

1 1 1 1 M 

Kfl 

m^m 



15 


iwr 

^^249e 

ifnmi 


5 

4.1 

400m 


^5 


200J 

D07 

2 

1N1507A 

mm 


.75 

35m 

15 

4.0 

200S 

D012 

104 

HZ4HC1 

2 

4.1 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

3 

BZV41C3V9 


iiM 

750m 

5.0m 

100 

5.5 

175S 


105 

HZ3.9PC 


4.1 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

4 

MGLA39,A,B 

5t 

3.9 

750m 

20m 

15 

5.0 


A249e 

106 

RD3.9EC 

5 

4.15 

500m 

20m 

50 

2.2 

175J 

D035 

5 

MLNA339A 

5 

3.9 

750m 

20m 

15 


175A 

A249e 

107 

RD4.3FB1 


4.15 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

6 

MLV748A 

5 

3.9 

750m 

20m 

20 


175A 

A2i 

108 

RD3.9FC 

6 

4.15 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

7 

1N1507 



.75 

35m 

15 

4.0 

200S 

D012 

109 

RD4.3EB1 


4.16 

500m 

20m 

40 


175J 

A277b 

8 

MLNA339 


EEM 

750m 

20m 

15 


175A 

A249e 

110 

RD4.3EL1 


4.16 

500m 

1.0m 

40 


175J 

A277b 

9 

HZ3.9PB 



800m 

40m 

15 


175J 

D041 

111 

RD4.3EN1 


4.16 

500m 

5.0m 

40 


175J 

A277b 

10 



IMl 

1.0 t 

20m 

40 



D035 

112 

HZ4.3EB1 

3,0 

4.17 

500m 

20m 

40 


175J 

D035 

11 

1 nctifwlilil 


■H 







113 

HZ4LLC 


4.2 

250m 

500u 

370 


175J 

D035 




EEM 

1.0 

64m 

9.0 



u46 

114 

HZ4C2 

2 

4.2 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 





1.0 

100m 

4.0 

5.0 

200J 

D029 

115 

HZ4HC2 

2 

4.2 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 





1.0 

20m 

17 t 

4.5 

150A 

A3g 

116 

HZ4.3PB 


4.2 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 




EEM 

1.0 

50m 

10 

4.0 

200S 

D03 

117 

RD4.3FB 

5 

4.25 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 


1N3823A 



1.0 

64m 

9.0 

5.5 

175A 

A31a 

118 

RD4.3FB2 


4.28 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 


1N4651 


EEM 

1.0 

64m 

400 

6.0 

200A 

D015 

119 

TZPD4.3 


4.3 


5.0m 

90 

4.0 


D035 


1N4730A 


EMI 

1.0 

64m 

9.0 


200A 

D041 

120 

TZPY4.3 


4.3 


100m 

7.0 

2.0 


D041 


APD3.9A.B 


■cjMi 

1.0 t 

64m 

15 



Alrx 

121 

BZV49C4V3 

5 

4.3 


5.0m 

75 

-4 

150J 

Ml 008 


BZV85C3V9 


EEM 

1.0 

60 

15 

2.2mV 

200J 

Aljr 

122 

CD4731A 

5,0 

4.3 


58m 

9.0 


200 

u52 


BZX85C3V9 


EMI 

1.0 § 

60m 

15 

-5 

150A 

D041 

123 

CD5336B 

5 

4.3 


290m 

2.0 

5.2 

200J 

u39b 




EIM 

1.0 

64m 

9.0 

5.0 

200J 

u39a 

124 

MMBZ5229 

5 

4.3 


20m 

22 



M500 




EEM 

1.0 

64m 

9.0 

4.6 

200J 

ulO 

125 

TSC6082CHIP 












EeM 

1.0 

100m 

7.0 

4.0 

150J 




5 

4.3 


20m 




u46 




|ciM 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

126 

ND4V3 

10 

4.3 


5.0m 

90 

4.5 


u48 




HH 







127 

BZ4.3 

5 

4.3 

.15 

5.0m 

90 


170A 

D07 




wmm 

1.0 

25m 



175 

u5b 

128 

RD4.3MB 


4.3 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 

26 

Z3.9 

5t 

3.9 

1.0 

20m 

15 t 

4.0 

150A 

D041 

129 

RD4.3MB2 

3 

4.3 

200m 

5.0m 

130 


150 


27 

Z4B3.9 

5t 

3.9 

1.0 

100m 

4.0 

5.0 

200J 

D029 

130 

BZX84C4V3 

5 

4.3 

200m 

5.0m 

80 

5.0 

150J 

M500d 

28 

ZB3.9B 

5 

3.9 

1.0 

58m 

400 



Altv 

131 

1N4623 

5 

4.3 

.25 

.25m 

1.6k 


200 

D014 

29 

ZM4730A 

5.0 

3.9 

1.0 § 

64m 

9.0 


200J 

F139 

132 

1N4687 

5 

4.3 

.25 

.05m 



200A 

D014 

30 

1N1518 

10 

3.9 

1.0 

50m 

10 

4.0 

200S 

D03 

133 

CLVA43A 

5 

4.3 

250m 

20m 

100 t 


175 

u20j 

31 

1N3823 

10 

3.9 

1.0 

64m 

9.0 

5.5 

175A 

A31a 

134 

PD6005.A 

5t 

4.3 

.25 

10m 

50 


150 

A109 





1.0 

64m 

9.0 


200A 

D041 

135 

PD6046 

5 

4.3 

.25 

10m 

38 


150 

A2c 





1.0 

30m 

25 t 

5.0 

100C 

A378 

136 

PD6201 

5 

4.3 

250m 

20m 

18 


175A 

A109 











137 

1/4M4.3AZ10 











10 


1.0 

25m 



175 

u5b 



lot 

4.3 

250m 

10m 

45 


175J 

E204h 


ZB3.9A 

10 

E^M 

1.0 

64m 

400 



A1ty 

138 

BZX88C4V3 

5 

4.3 

300m 

5.0m 

90 

4.5 

175S 

A412 


ZM4730 

10 

EMI 

1.0 § 

64m 

9.0 


200J 

FI 39 

139 

C5D5229 

10 

4.3 

320m 

20m 



150S 

M713a 




■Mi 







140 

ZTE4.3 

13 

4.3 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 





1.0 

25m 



175 

u5b 

141 

MA4043 

5 

4.3 

370m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

D034 





1.0 

64m 

400 



Altv 

142 

1N5521D 

1 

4.3 

400m5 

20m 

18 


175A 

D07 




■cliE 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


D013 

143 

1N6082D 

1 

4.3 

400m§ 

2.0m 

18 

5.5 

175L 

D07 




»£■ 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


D041 

144 

KZ43C 

1 

4.3 

400m§ 

20m 

12 


175J 

D07 




ESM 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


Alrx 

145 

LVA43C 

1 

4.3 

400m 

20m 

18 


175A 

D07 





1.3 

100 

7.0 

2.0 

150J 

D013 

146 

LVA343C 

1 

4.3 

400m 

20m 

18 


175 

D07 




■■ 

1.3 

100m 

7.0 

4 

200J 

F149 

147 

Z5A4.3 

1t 

4.3 

400m§ 

5.0m 

75 

5.0 

200J 

D07 




ISM 

1.3 

100m 

7.0 

2.0 

200J 

D041 

148 

1N5521C 

2 

4.3 

400m5 

20m 

18 


175A 

D07 




eh 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 

150J 

Albg 

149 

1N6082C 

2 

4.3 

400m § 

2.0m 

18 

5.5 

175L 

D07 




eEH 

1.5 

96m 

7.5 


200J 

D041 

150 

BZX79B4V3 

2 

4.3 

400m § 

5.0m 

90 

2.5mV 

200J 

D035 




■m 

1.5 

96m 

7.5 


200J 

D041 

151 

HZ4C3 

2 

4.3 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


1N5915B 

■Qi 


1.5 

96m 

7.5 


200J 

D041 

152 

KZ43B 

2 

4.3 

400m§ 

20m 

12 


175A 

D07 


1N5915A 

mm 

■■ 

1.5 

96m 

7.5 


200J 

D041 

153 

LVA43B 

2 

4.3 

400m 

20m 

18 



D07 


1N5915 

KM 

kMM 

1.5 

96m 

7.5 


200J 

D041 

154 

LVA343B 

2 

4.3 

400m 

20m 

18 


175 

D07 




m^m 

2.0 

128m 

5.0 


200J 

Alay 

155 

1N749A 

5 

4.3 

400m 

20m 

27 

3.6 

175A 

A1 




■M 

2.0 

100m 

7.0 

5.0 

175J 

A344r 

156 

1N3509 

5 

4.3 

.40 

20m 

18 

3.6 

200A 

D07 




mEm 

2.0 

128m 

5.0 

6.0 

150A 

D041 

157 

1N5521B 

5 

4.3 

400m§ 

20m 

18 


175A 

D07 


ZBC3.9B 

mm 


2.0 

128m 

9.0 



Alty 

158 

1N6082B 

5 

4.3 

400m§ 

2.0m 

18 

5.5 

175L 

D07 


2EZ3.9D10 

In 

■■ 

2.0 

128m 

5.0 


200J 

Alay 

159 

1S2043A 

5 

4.3 

.40 

5.0m 

90 

4.0 

150A 

A1 


LMZ3.9 


keM 

2.0 

128m 

5.0 

6.0 

150A 

D041 

160 

1S7043.B 

5t 

4.3 

.40 

5.0m 

100 

4.0 

150A 

A1 

57 

ZBC3.9A 

10 

3.9 

2.0 

128m 

9.0 



Alty 

161 

1S7043A 

5 

4.3 

.40 

5.0m 

90 

4.0 

150A 

A1 

58 

2EZ3.9D 

20 

3.9 

2.0 

128m 

5.0 


200J 

Alay 

162 

BZX79C4V3 

5 

4.3 

400m§ 

5.0m 

90 

2.5mV 

200J 

D035 

59 

ZBC3.9 

20 

3.9 

2.0 

128m 

9.0 



Altv 

163 

BZX96C4V3 

5 

4.3 

400m 

5.0m 

75 

4.0 

150J 

D07 


1N5010A 

m 


2.5 

160m 

5.0 

4.6 

150 

Aign 

164 

CD749A 

5 

4.3 

400m 

20m 

22 

3.5 

200J 

u39a 


Z2B3.9 

mm 


2,5 

100m 

4.0 

5.0 

200J 

D01 

165 

CD4623 

5 

4.3 

400m 

250u 

1.6k 

5,0 

200J 

u39a 


1N5010 

mm 

EeH 

2.5 

160m 

5.0 

4.6 

150 

Aign 

166 

CD5229B 

5 

4.3 

400m 

20m 

22 

5.5 

200J 

u39a 

63 

3EZ3.9D1 

1.0 


3.0 

192m 

4.5 


150J 

Alay 

167 

CH749 

5 

4.3 

400m 

20m 

18 

3.3 

200J 

ulO 

64 

3EZ3.9D2 

2.0 

EeM 

3.0 

192m 

4.5 


150J 

Alay 

168 

CH4623 

5 

4.3 

400m 

250u 

1.6k 

5.0 

200J 

ulO 

65 

3EZ3.9D3 

3.0 

EMI 

3.0 

192m 

4.5 


150J 

Alav 

169 

CH5229 

5 

4.3 

400m 

20m 

22 

5.5 

200J 

UlO 

66 

3EZ3.9D4 

Em 

3.9 

3.0 

192m 

4.5 


150J 

Alay 

170 

GSZ4.3A 

5 

4.3 

400m 

20m 

20 



A69a 

67 

3EZ3.9D5 

■9 

3.9 

3.0 

192m 

4.5 


200J 

Alay 

171 

K430A 

5 

4.3 

400m§ 

10m 

20 

3.2mV 

175A 

D07 

68 

BZV16C3V9 

mm 

3.9 

3.0 

123m 

9.0 

5.0 

175J 

D013 

172 

KZ43A 

5 

4.3 

400m§ 

20m 

12 


175A 

D07 

69 

ZCC3.9B 


3.9 

3.0 

195m 

2.5 



Aley 

173 

KZ343A 

5t 

4.3 

400m 

20m 

18 


175A 

D07 

70 

3EZ3.9D10 

10 

3.9 

3.0 

192m 

4.5 


200J 

Alay 

174 

MAI 043 

5 

4.3 

400m 

5.0m 

100 

3.5 

200J 

A24D 

71 

ZCC3.9A 

10 

3.9 

3.0 

195m 

2.5 



Alev 

175 

Z5B4.3 

5t 

4.3 

400m§ 

5.0m 

75 

5.0 

200J 

D07 

72 

3EZ3.9D 

EM 


3::o 

192m 

4.5 


200J 

Alay 

176 

ZMM749A 

5.0 

4.3 

400m§ 

20m 

22 

3.6 

175J 

FI 39 

73 

ZCC3.9 

w^sm 

eEM 

3.0 

195m 

2.5 



Aley 

177 

1N749 

10 

4.3 

400m 

20m 

27 

3.6 

175A 

A1 

74 

1N1588A 


EMi 

3.5 

150m 

4.5 

4.0 

200S 

D04 

178 

1N5521A 

10 

4.3 

400m8 

20m 



175A 

D07 

75 



m^m 

3.5 

150m 

4.5 

4.0 

200S 

D04 

179 

1N6082A 

10 

4.3 

400m§ 

2.0m 

18 

5.5 

175L 

D07 

76t 



■fl 







180 

1S2043 

10 

4.3 

.40 

5.0m 

100 

4.0 

150A 

A1 




^^M 

5.0 

25m 



175 

u5c 

181 

GSZ4.3 

10 

4.3 

400m 

20m 

20 



A69a 

77 ▼ 

SZ3-3.9-10-25 









182 

K430 

10 

4.3 

400m§ 

10m 

20 

3.2mV 

175A 

D07 



10 


5.0 

25m 



175 

u5c 

183 

ZMM749 

10 

4.3 

400m§ 

20m 

22 

3.6 

175J 

FI 39 

78 ▼ 

SZ3-3.9.20-25 









184 

1N5521 

20 

4.3 

400m§ 

20m 



175A 

D07 



'EM 


5.0 

25m 



175 

u5c 

185 

1N6082 

20 

4.3 

400m§ 

2.0m 

18 

5.5 

175L 

D07 

79 

1N1954B 

mm 


400m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

D07 

186 

05Z4.3 


4.3 

500m 

10m 

70 

7.5 

175J 

D035 

80 

1N1954A 

iH 


400m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

D07 

187 

GZA4.3 


4.3 

500m 


35 t 

7.5 


A159 

81 

INI 954 

10 

3.95 

400m 

5.0m 

11 

6.0 

150 

D07 

188 

RD4.3EB2 


4.30 

500m 

20m 

40 


175J 

A277b 

82 

RD3.9EL 


3.95 

500m 

1.0m 

50 


175J 

A277b 

189 

RD4.3EL 


4.30 

500m 

1.0m 

40 


175J 

A277b 

83 

RD3.9EN 


3.95 

500m 

5.0m 

50 


175J 

A277b 

190 

RD4.3EL2 


4.30 

500m 

1.0m 

40 


175J 

A277b 

84 

RD3.9MB2 

3 


200m 

5.0m 

130 


150 


191 

RD4.3EN 


4.30 

500m 

5.0m 

40 


175J 

A277b 

85 

HZ4B3 

3 


400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

192 

RD4.3EN2 


4.30 

500m 

5.0m 

40 


175J 

A277b 

86 

MZ304.A.B.C 









193 

1N5991D 

1 

4.3 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 



\wm 

KSM 

500m 

10m 

50 

2.5 

175J 

D035 

194 

Z0A4.3 

n 

4.3 

500m 

5.0m 

35 t 

6.0 

200J 

D029 

87 

AW03.04 

19 


1.0 

60m 

15 

5.0 

150J 

A277n 

195 

1N5991C 

2 

4.3 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 

88 

RD3.9EB2 

■Mi 

Efim 

500m 

20m 

50 


175J 

A277b 

196 

HZ4HC3 

2 

4.3 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

89 

RD3.9EL2 

IMM 


500m 

1.0m 

50 


175J 

A277b 

197 

HZ4.3EB2 

3.0 

4.3 

500m 

20m 

40 


175J 

D035 

90 

RD3.9EN2 



500m 

5.0m 

50 


175J 

A277b 

198 

1N5229B 

5 

4.3 

500m 

20m 

18 

5.5 

200A 

A398a 

91 

RD3.9FB2 

\mm 

EMM 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 

199 

1N5845B 

5 

4.3 

500m 

20m 

25 


150C 

M859 

92 

HZ3.9EB2 

3.6 

□QMi 

500m 

20m 

50 


175J 

D035 

200 

1N5991B 

5 

4.3 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 

93 

1N375 

5 

4.1 


5.0m 

17 


150A 

Aler 

201 

BZX46C4V3 

5 

4.3 

500m 

20m 

22 

4.0 

175A 

D035 

94 

1N374 

HIGH 

IKSlill 


5.0m 

20 


150A 

Aler 

202 

BZX55C4V3 

5 

4.3 

500m 

5.0m 

70 

4.5 

175A 

D035 

95 

1N467B 

■n 

■SM 

200m 

5.0m 

45 t 


150S 

Cl 

203 

BZX83C4V3 

5 

4.3 

500m 

5.0m 

80 

•5 

175A 

D035 

96 

RD4.3MB1 



200m 

5.0m 

130 


150 


204 

CD43 

5 

4.3 

500m 

20m 

12 


200J 

D07 

97 

1N467A 

m 


200m 

5.0m 

45 t 


150S 

Cl 

205 

CTZ4.3A 

5 

4.3 

500m 

20m 

180 

400 

200 

D035 

98 

1N472A 

5 

HM 

200m 

5.0m 

60 t 


150S 

Cl 

206 

MLL5229B 

5.0 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

FI 40 

99 

1N704A 

4.9 

■9 

.25 

5.0m 

45 


200A 

A398 

207 

PS8904 

5 

4.3 

.50 

20m 

18 

4.0 

150 

A60p 


lilt M*f BBWBi 



.25 

10m 

45 


200A 

A398 

208 

RD4.3EB 

5 

4.3 

500m 

20m 

40 

1.4 

175J 

D035 

llPH 



B8M 

250m 

5.0m 

45 t 


200A 

Cl 

209 

Z0B4.3 

5t 

4.3 

500m 

5.0m 

35 t 

6.0 

200J 

D029 



mm 

IBM 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

210 

ZMM5229B 

5.0 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

F139 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 2.5 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

li 

TOL 

± 

(%) . 

IJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25'C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

ET" 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25‘C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C), 

DWG. 

NO. 

1 

ZPD4V3 

5t 

4.3 

500m 

5.0m 

500 

1.5mV 

175J 

15035 


102 

RD4.3EB3 


4.43 

500m 

20m 

40 


175J 

A277b 

2 

ZPD4.3 

5 

4.3 

.50 

5.0m 

90 

3.5 . 

175J 

D035 


103 

RD4.3EL3 


4.43 

500m 

1.0m 

40 


175J 

A277b 

3 

ZMM4.3 

6t 

4.3 

500m 

5.0m 

95 

3.5 

175J 

FI 35 


104 

RD4.3EN3 


4.43 

500m 

5.0m 

40 


175J 

A277b 

4 

BZV55C4V3 

6.9 

4.3 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

FI 39 


105 

1N2041A 

5 

4.5 


1.0 

1.0 


150A 

SI 9a 

5 

BZX97C4V3 

7 

4.3 

500m 

5.0m 

75 

4.5 

175J 

D035 


106 

RD4.7MB1 

3 

4.5 

200m 

5.0m 

130 


150 


6 

BZV60C4V3 

7.5 

4.3 

500m 

5.0m 

90 

2.5 

200J 

D034 


107 

HZ5LLA 


4.5 

250m 

500u 

380 


175J 

D035 

7 

1N5229A 

10 

4.3 

500m 

20m 

18 

5.5 

200A 

A398a 


108 

RD5AL 


4.5 

250m 

10m 

40 

— 

175J 

A277b 

8 

1N5845A 

10 

4.3 

500m 

20m 

25 


150C 

M859 


109 

1N5676A 

10 

4.5 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

9 

1N5991A 

10 

4.3 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 


110 

HZ5A2 

2 

4.5 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

10 

CTZ4.3 

10 

4.3 

500m 

20m 

180 

400 

200 

D035 


111 

HZ5HA2 

2 

4.5 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

11 

MLL5229A 

10 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

F140 


112 

PS6467 

13 

4.5 

.50 

10m 

45 


200J 

Alqd 

12v 

SZ.5-4.3-10-25 










113 

1N2032A 

5 

4.5 

.75 

10m 

55 

2.0 

150J 

Ddl2 



10 

4.3 

500m 

25m 



175 

u5a 


114 

HZ4.3PC 


4.5 

800m 

40m 

15 


175J 

D041 

13 

ZMM5229A 

10 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

F139 


115 

RD5BL 


4.5 

1.0 

40m 

15 


150J 

A427 

14 

1N5229 

20t 

4.3 

.50 

20m 



200A 

A398a 


116 

1S220 

10 

4.5 

1.0 

50m 

17 

2.2 

150J 

A56a 

15 

1N5991 

20 

4.3 

500m 

5.0m 

90 


200J 

D035 


117 

RD5CL 


4.5 

3.0 

120m 

10 


150J 

S547 

16 

MLL5229 

20 

4.3 

500m§ 

20m 

22 


200J 

FI 40 


118 

RD4.7JSB1(A) 









17t 

SZ.5-4.3-20-25 












2.5 

4.51 

400m 

5.0m 

100 

1.3 

175J 

D034 



20 

4.3 

500m 

25m 



175 

u5a 


119 

RD4.7FB1 


4.53 

1.0 

40m 

10 


175J 

A277r 

18 

ZMM5229 

20 

4.3 

500m§ 

20m 

22 

5.5 

200J 

F139 


120 

STB7* 

10 

4.55 


10m 



175A 

Albs 

19 

LNA343B 

2 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D07 


121 

RD4.3EC 

5 

4.55 

500m 

20m 

40 

1.0 

175J 

D035 

20 

GLA43.A,B 

5t 

4.3 

600m 

20m 

12 

2.5 

175 

D07 


122 

RD4.3FC 

5 

4.55 

1.0 

40m 

15 


175J 

A297C 

21 

LNA343A 

5 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D07 


123 

HZ4.7EB1 

2.6 

4.56 

500m 

20m 

25 


175J 

D035 

22 

LVA43A 

5 

4.3 

600m 

20m 

12 



D014 


124 

RD4.7EB1 


4.58 

500m 

20m 

25 


175J 

A277b 

23 

LVA343A 

5 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D014 


125 

RD4.7EL1 


4.58 

500m 

1.0m 

25 


175J 

A277b 

24 

LNA343 

10 

4.3 

600m 

20m 

12 


175A 

D07 


126 

RD4.7EN1 


4.58 

500m 

5,0m 

25 


175J 

A277b 

25 

MLNA343B 

2 

4.3 

750m 

20m 

12 


175A 

A249e 


127 

RD4.7MB2 

3 

4.6 

200m 

5.0m 

130 


150 


26 

BZV41C4V3 

5 

4.3 

750m 

5.0m 

90 

4.5 

175S 

A412 


128 

HZ5A3 

2 

4.6 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

27 

MGLA43,A,B 

5t 

4.3 

750m 

20m 

12 

2.5 

175A 

A249e 


129 

HZ5HA3 

2 

4.6 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

28 

MLNA343A 

5 

4.3 

750m 

20m 

12 


175A 

A249e 


130 

RD4.7JSB2fA1 









29 

MLV749A 

5 

4.3 

750m 

20m 

18 


175A 

A2i 




2.5 

4.65 

400m 

5.0m 

100 

1.3 

175J 

D034 

30 

MLNA343 

10 

4.3 

750m 

20m 

12 


175A 

A249e 


131 

BZY88C5V1 

5 

4.65 

400m 

5.0m 

75 

2.3 

200J 

D07 

31 

AP4.3A.B 


4.3 

1.0 t 

20m 

40 



D035 


132 

RD4.7FB2 


4.65 

1.0 

40m 

10 


175J 

A277r 

32 

TSC4731CHIP 







— 



133 

RD4.7FB 

5 

4.65 

1.0 

40m 

10 


175J 

A297C 




4.3 

1.0 

58m 

9.0 



u46 


134 

RD4.7EB2 


4.67 

500m 

20m 

25 


175J 

A277b 

33 

LVA1043C 

1 

4.3 

1.0 

20m 

18 


175 

A266C 


135 

RD4.7EL2 


4.67 

500m 

1.0m 

25 


175J 

A277b 

34 

Z4A4.3 

n 

4.3 

1.0 

100m 

4.0 

4.0 

200J 

D029 


136 

RD4.7EN2 


4.67 

500m 

5,0m 

25 


175J 

A277b 

35 

LVA1043B 

2 

4.3 

1.0 

20m 

18 


175 

A266C 


137 

RD4.7EL 


4.68 

500m 

1.0m 

25 


175J 

A277b 

36 

SZ4.3 

2t 

4.3 

1.0 

20m 

17 t 

3.7 

150A 

A3 a 


138 

RD4.7EN 


4.68 

500m 

5.0m 

25 


175J 

A277b 

37 

1N3824A 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

4.0 

175A 

A31a 


139 

HZ4.7EB2 

2.8 

4.68 

500m 

20m 

25 


175J 

D035 

38 

1N4652 

5 

4.3 

1.0 

58m 

400 

5.0 

200A 

D015 












39 

1N4731A 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 


200A 

D041 


Mr, > a.7 V 








40 

APD4.3A.B 

5t 

4.3 

1.0 t 

58m 

15 



Alrx 


- < 










41 

BZV85C4V3 

5 

4.3 

1.0 

50 

13 

1.4mV 

200J 

A1jr 


143 

TZPD4.7 


4.7 


5.0m 

178 

2.0 


D035 

42 

BZX85C4V3 

5 

4.3 

1.0 § 

50m 

12 

-3 

150A 

D041 


144 

TZPY4.7 


4.7 


100m 

7.0 

2.0 


D041 

43 

CD4731 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

3.5 

200J 

u39a 


145 

BZV49C4V7 

5 

4.7 


5.0m 

60 

-3 

150J 

Ml 008 

44 

CH4731 

5 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

3.3 

200J 

ulO 


146 

CD4732A 

5.0 

4.7 


53m 

8.0 


200 

u52 

45 

LVA1043A 

5 

4.3 

1.0 

20m 

18 


175 

A266C 


147 

CD5337B 

5 

4.7 


260m 

2.0 

2.9 

200J 

u39b 

46 

PL4V3Z 

5 

4.3 

1.0 

100m 

7.0 

2.0 

150J 



148 

MMBZ5230 

5 

4.7 


20m 

19 



M500 

47 V 

SZ1 -4.3-5-25 










149 

NC4V7 

5 

4.7 


5.0m 

80 

2.5 


u48 



5.0 

4.3 

1.0 

25m 



175 

u5b 


150t 

TMPZ5230 

5.0 

4.7 


20m 

19 



TO2360 

48 

Z4B4.3 

5t 

4.3 

1.0 

100m 

4.0 

4.0 

200J 

D029 


151 

TSC6083CHIP 









49 

Z4.3 

5t 

4.3 

1.0 

20m 

9.5 t 

3.0 

150A 

D041 




5 

4.7 


10m 




u46 

50 

ZB4.3B 

5 

4.3 

1.0 

58m 

400 



Altv 


152 

1N1982B 

1 

4.7 

150m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

Cl 

51 

ZM4731A 

5.0 

4.3 

1.0 § 

58m 

9.0 


200J 

FI 39 


153 

1N1982A 

5 

4.7 

150m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

Cl 

52 

1N3824 

10 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 

4.0 

175 A 

A31a 


154 

BZ4.7 

5 

4.7 

.15 

5.0m 

80 


170A 

D07 

53 

1N4731 

10 

4.3 

1.0 

58m 

9.0 


200A 

D041 


155 

MA3047 

5.0 

4.7 

150m 

5.0m 

80 

3.5 

125J 

M713b 

54 ▼ 

SZ1 -4.3-1 0-25 










156 

INI 982 

10 

4.7 

150m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

Cl 



10 

4.3 

1.0 

25m 



175 

u5b 


157 

1N1928B 

1 

4.7 

200m 

5.0m 

10 

5.0 

150A 

A82e 

55 

ZB4.3A 

10 

4.3 ! 

1.0 

58m 

400 



A1tv 


158 

1N1928A 

5 

4.7 

200m 

5.0m 

10 

5.0 

150A 

A82e 

56 

ZM4731 1 

10 

4.3 

1.0 § 

58m 

9.0 


200J 

FI 39 


159 

BZX84C4V7 

5 

4.7 

200m 

5.0m 

80 

3.0 

150J 

M500d 

57t 

SZ 1-4.3-20-25 










160 

RD4.7MB 

5.0 

4.7 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 



20 

4.3 

1.0 

25m 



175 

u5b 


161 

INI 928 

10 

4.7 

200m 

5.0m 

10 

5.0 

150A 

A82e 

58 

ZB4.3 

20 

4.3 

1.0 

58m 

400 


1 

Ally 


162 

1N4624 

5 

4.7 

.25 

250u 

1.5k 


200 

D014 

59 

BZY97C4V3 

5 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


Alrx 


163 

1N4688 

5 

4.7 

.25 

50u 



200A 

D014 

60 

ZD4.3 

5 

4.3 

1.3 

100 

7.0 

2.0 

150J 

D013 


164 

BZY83C4V7 

5 

4.7 

.25 

5.0m 

90 

1.0 

150J 

Clq 

61 

ZY4.3 

5 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 

150J 

Albg 


165 

CLVA47A 

5 

4.7 

250m 

10m 

5.0 t 


175 

u20j 

62 

BZD10C4V3 

7 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


D013 


166 

PD6006.A 

5t 

4.7 

.25 

10m 

45 


150 

A109 

63 

BZW22C4V3 

7 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

7.0 


D041 


167 

PD6047 

5 

4.7 

.25 

10m 

32 


150 

A2c 

64 

ZMY4.3 

7 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

5 

200J 

FI 49 


168 

PD6202 

5 

4.7 

250m 

10m 

15 


175A 

A109 

65 

ZPY4.3 

13 

4.3 

1.3 

100m 

7.0 

3.0 

200J 

D041 
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66 

1N5916D 

1 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 




lot 

4.7 

250m 

10m 

35 


175J 

E204h 

67 

1N5916C 

2 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 


170 

BZY83D4V7 

10 

4.7 

.25 

5.0m 

90 


150J 

Cig 

68 

1N5916B 

5 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 


171 

02BZ4.7 

15 

4.7 

250m 

10m 

35 

5.5 

175J 

D035 

69 

1N5916A 

10 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 


172 

C5D5230 

10 

4.7 

320m 

20m 



150S 

M713a 

70 

1N5916 

20 

4.3 

1.5 

87m 

6.0 


200J 

D041 


173 

BZX88C4V7 

5 

4.7 

350m 

5.0m 

80 

2.5 

175J 

A412 

71 

2EZ4.3D5 

5 

4.3 

2.0 

116m 

4.5 


200J 

Alay 


174 

ZTE4.7 

12 

4.7 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 

72 

BZV47C4V3 

5 

4.3 

2.0 

100m 

7.0 

4.0 

175J 

A344r 


175 

MA4047 

5 

4.7 

370m 

5.0m 

80 

3.5 

200J 

D034 

73 

LMZ4.3A 

5 

4.3 

2.0 

116m 

5.0 

5.0 

150A 

D041 


176 

MTZ4.7 


4.7 

400m 

20m 

35 


175J 

D034 

74 

ZBC4.3B 

5 

4.3 

2.0 

116m 

9.0 



Ally 


177 

TZ4.7 


4.7 

400m 

20m 

35 


175J 

D035 

75 

2EZ4.3D10 

10 

4.3 

2.0 

116m 

4.5 


200J 

Alav 


178 

1N1955B 

1 

4.7 

400m 

5.0m 

10 

5.0 

150 

D07 

76 

LMZ4.3 

10 

4.3 

2.0 

116m 

5.0 

5.0 

150A 

D041 


179 

1N5522D 

1 

4.7 

400m§ 

10m 

22 


175A 

D07 

77 

ZBC4.3A 

10 

4.3 

2.0 

116m 

9.0 



Alty 


180 

1N5728D 

1 

4.7 

400m§ 

10m 

70 

2.1 

200A 

D035 

78 

2EZ4.3D 

20 

4.3 

2.0 

116m 

4.5 


200J 

Alav 


181 

1N6083D 

1 

4.7 

400m§ 

1.0m 

10 

43 

175L 

D07 

79 

ZBC4.3 

20 

4.3 

2.0 

116m 

9.0 



Alty 


182 

KZ47C 

1 

4.7 

400m§ 

10m 

15 


175J 

D07 

80 

1N5011A 

5 

4.3 

2.5 

145m 

4.0 

3.3 

150 

Aign 


183 

LVA47C 

1 

4.7 

400m 

10m 

15 


175A 

D07 

81 

Z2B4.3 

5t 

4.3 

2.5 

100m 

4.0 

4.0 

200J 

D01 


184 

Z5A4.7 

1t 

4.7 

400m§ 

5.0m 

70 

5.0 

200J 

D07 

82 

1N5011 

10 

4.3 

2.5 

145m 

4.0 

3.3 

150 

Aign 


185 

1N5522C 

2 

4.7 

400m§ 

10m 

22 


175A 

D07 

83 

3EZ4.3D1 

1.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alay 


186 

1N5728C 

2 

4.7 

400m§ 

10m 

70 

2.1 

200A 

D035 

84 

3EZ4.3D2 

2.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alav 


187 

1N6083C 

2 

4.7 

400m§ 

1.0m 

10 

43 

175L 

D07 

85 

3EZ4.3D3 

3.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alay 


188 

BZX79B4V7 

2 

4.7 

400m§ 

5.0m 

80 

1.4mV 

200J 

D035 

86 

3EZ4.3D4 

4.0 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


150J 

Alay 


189 

HZ5B1 

2 

4.7 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

87 

3EZ4.3D5 

5 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


200J 

Alav 


190 

KZ47B 

2 

4.7 

400m§ 

10m 

15 


175A 

D07 

88 

BZV16C4V3 

5 

4.3 

3.0 

116m 

9.0 

4.0 

175J 

D013 


191 

LVA47B 

2 

4.7 

400m 

10m 

15 


175A 

D07 

89 

ZCC4.3B 

5 

4.3 

3.0 

175m 

2.5 



Aley 


192 

1N674 

5 

4.7 

.40 

20m 

16 

3.0 

200S 

A31b 

90 

3EZ4.3D10 

10 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


200J 

A1av 


193 

1N750A 

5 

4.7 

400m 

20m 

19 

1.8 

175A 

A1 

91 

ZCC4.3A 

10 

4.3 

3.0 

175m 

2.5 



Aley 


194 

INI 955 A 

5 

4.7 

400m 

5,0m 

10 

5.0 

150 

D07 

92 

3EZ4.3D 

20 

4.3 

3.0 

174m 

4.5 


200J 

Alay 


195 

1N3510 

5 

4.7 

.40 

20m 

16 

1.8 

200A 

D07 

93 

ZCC4.3 

20 

4.3 

3.0 

175m 

2.5 



Alev 


196 

1N5522B 

5 

4.7 

400m§ 

10m 

22 


175A 

D07 

94 ▼ 

SZ3-4.3-5-25 










197 

1N5728 

5 

4.7 

400m 

10m 

70 t 

1.0 V 

200 

D035 


|5.0 

4.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 


198 

1N5728B 

5 

4.7 

400m§ 

10m 

70 

2.1 

200A 

D035 

95 V 

SZ3-4.3-10-25 










199 

1N6083B 

5 

4.7 

400m§ 

1.0m 

10 

43 

175L 

D07 



10 

4.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 



1S2047A 

5 

4.7 

.40 

5.0m 

85 

2.5 

150A 

A1 

96 T 

SZ3-4.3-20-25 











1S7047A 

5 

4.7 

.40 

5.0m 

85 

2.5 

150A 

A1 



20 

4.3 

5.0 

25m 



175 

u5c 



BZX79C4V7 

5 

4.7 

400m§ 

5.0m 

80 

1.4mV 

200J 

D035 

97 

RD4.3MB3 

3 

4.4 

200m 

5.0m 

130 


150 



K!»^m 

BZX96C4V7 

5 

4.7 

400m 

5.0m 

70 

2.0 

150J 

D07 

98 

HZ5A1 

2 

4.4 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


204 

CD750A 

5 

4.7 

400m 

20m 

19 

1.5 

200J 

u39a 

99 

HZ5HA1 

2 

4.4 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


205 

CD4624 

5 

4.7 

400m 

250u 

1.5k 

2.0 

200J 

u39a 

100 

HZ4.3EB3 

3.3 

4.4 

500m 

20m 

40 


175J 

D035 



CD5230B 

5 

4.7 

400m 

20m 

19 

3.0 

200J 

u39a 

101 

RD4.3FB3 


4.41 

1.0 

40m 

15 


175J 

A277r 



CH750 

5 

4.7 

400m 

20m 

16 

1.5 

200J 

ulO 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz > 4.7 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 




30 

.01 

30m 

30 

8.0 

20m 

16 

Kin 

20m 

19 

■ 

5.0m 

90 

m 

20m 

160 


20m 

19 


25m 



20m 

19 

3.0 

20m 




175J JD035 


|175J FI 35 
200J F139 

I2OOJ D034 
A1ac 
200s P5 
200A A398a 
“150C M859 
200J D035 
200 D035 

' 200J F140 

175 u5a 
■2OOJ FI 39 
200A A398a 
200J D035 


ZMM5230 
LVA347C 
LNA347B 
' LVA347B 
GLA47.A,B 
LNA347A 
' LVA347A 
LNA347 
MLNA347B 
' 1N1508A 
BZV41C4V7 
MGLA47.A.B 

■ MLNA347A 
MLV750A 
INI 508 

' MLNA347 
HZ4.7PB 
AP4.7A.B 

■ TSC4732CHIP 

LVA1047C 
' Z4A4.7 
LVA1047B 
SZ4.7 

■ INI 484 
1N1519A 
1N3825A 

' 1N4653 
1N4732A 
APD4.7A.B 
' BZV85C4V7 
BZX85C4V7 
CD4732 
" CH4732 
LVA1047A 
PL4V7Z 

■ RD4.7P(A) 

SZ1 -4.7-5-25 

" Z4B4.7 
Z4.7 
ZB4.7B 
" ZM4732A 
1N1519 


5t 

4.7 

750m 

10m 

10 

1.0 

5 

4.7 

756m 

10m 

10 


5 

4.7 

750m 

20m 

16 


10 

4.7 

.75 

30m 

13 

0.0 

10 

4.7 

750m 

10m 

10 



4.7 

800m 

40m 

10 



4.7 

1.0 t 

20m 

35 



4.7 

1.0 

53m 

8.0 


1 

4.7 

1.0 

10m 

15 


1t 

4.7 

1.0 

100m 

4.0 

3.0 

2 

4.7 

1.0 

10m 

15 


2t 

4.7 

1.0 

20m 

12 t 

2.9 

5 

4.7 

1.0 

50m 

5.0 t 

4.0 

5 

4.7 

1.0 

40m 

13 

0.0 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 

2.0 

5 

4.7 

1.0 

53m 

500 

2.5 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 


— 5i. 

4.7 

IAJl 

53m 

10 


5 

4.7 

1.0 

45 

13 

0.7mV 

5 

4.7 

1.0 § 

45m 

13 

-1 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 

1.5 

5 

4.7 

1.0 

53m 

8.0 

1.5 

5 

4.7 

1.0 

10m 

15 


5 

4.7 

1.0 

100m 

7.0 

1.0 

5.0 

4.7 

1.0 

6.0m 

80 

1.3 

5.0 

4.7 

1.0 

25m 



5t 

4.7 

1.0 

100m 

4.0 

3.0 

5t 

4.7 

1.0 

20m 

4.7 t 

2.0 

5 

4.7 

1.0 

53m 

500 


5.0 

4.7 

1.0 § 

53m 

8.0 


10 

4.7 

1.0 

40m 

13 

0.0 



D.A.T.A. 


$Z3-4.7-10-25 

SZ3-4.7-20-25 

' RD4.7JSB3(A) 

RD4.7FB3 I 
' RD4.7JSB(A) 

RD4.7MB3 

■ HZ5LLB 
RD5AK 
RD5AM 

' 1N705A 
1N705 

HZ5B2 

" RD4.7EB3 
RD4.7EL3 
RD4.7EN3 
' HZ5HB2 
EQA01-05R 
RD5BK 
" RD5BM 
RD5CK 
RD5CM 
" HZ4.7EB3 
1N468B 
1N468A 

■ 1N473A 
1N761 
PS6468 

" 1N2032 
RD5C 
RD5.1MB1 
' HZ5LLC 
1N761A 

1N468 

' HZ5B3 
HZ5HB3 
RD4.7EC 
" HZ4.7PC 
RD5.1JSB1(A) 

"RD5.1FB1 

RD5.1EB1 

RD5.1EL1 

"RD5.1EN1 

HZ5.1EB1 

1N376 

RD4.7FC 

1N2041B 

SZ5 

1N4095 

HZ5C1 

KZ450C 

"LVAISOC 

LVA450C 

KZ450B 

■ LVA150B 
KZ450A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


1.3 175J D034 

175J A277r 

1.3 175J D034 

:150 

175J D035 
175J A277b 

175J A277b 

200A A398 
200A A398 
2.1 mV 175J D035 

175J A277b 

175J A277b 

175J A277b 

"2.1 mV 175J D035 

.01 125J A387 


10 

4.85 

250m 

10m 

40 


13 

4.85 

.50 

10m 

35 


10 

4.85 

750m 

10m 

55 


10 

4.85 

3.0 

120m 

10 

0.0 

3 

4.9 

200m 

5.0m 

130 



4.9 

250m 

500u 

380 


5t 

4.9 

250m 

10m 

40 

0.0 

10 

4.9 

250m 

5.0m 

35 t 


2 

4.9 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

2 

4.9 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

5 

4.9 

500m 

20m 

35 

0.0 


4.9 

800m 

40m 

10 


>.5 

4.92 

400m 

5.0m 

80 

2.0 


4.92 

1.0 

40m 

8.0 



4.94 

500m 

20m 

20 



4.94 

500m 

1.0m 

20 



4.94 

500m 

5.0m 

20 


;.5 

4.94 

500m 

20m 

20 


5 

4.95 


5.0m 

15 


5 

4.95 

1.0 

40m 

10 


5 

5.0 


1.0 

1.0 


10 

5.0 

.25 

20m 

30 

.28 

10 

5.0 

.33 

5.0m 


3.4 

2 

5.0 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

2 

5.0 

400m§ 

250u 

700 

1.5 

2 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

2 

5.0 

400m 

250u 

700 

1.5 

3 

5.0 

400m8 

250u 

700 

1.5 

3 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

4 

5.0 

400m8 

250u 

700 

1.5 


175J 

■ 175J 
175J 
175J 

■ 175J 
175J 
150A 
175J 
150A 
150J 

■ 175 

































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 4.7 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

jJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25V 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

£J 

TYPE 

No. 

U 

TOL 

± 

(%) 

iJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

® 25'C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 

DWG. 

NO. 

1 

LVA150A 

4 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

150A 

TOT4 


106 

1N6084 

20 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

■UD7 

2 

T-LVA450A 

4t 

5.0 

400m 

250u 

700 

750uV 

175J 

D035 


107 

GZA5.1 


5.1 

500m 


15 t 

5.0 


A159 

3 

KZ450 

5t 

5.0 

400m 


700 

0.7 

175A 

D07 


108 

1N5993D 

1 

5.1 

500m 

5.0m 

50 


200J 

D035 

4 

LVA150 

10 

5.0 

400m 

250u 

900 

1.5 

150A 

D014 


109 

Z0A5.1 

1t 

5.1 

500m 

5.0m 

25 t 

6.0 

200J 

D029 

5 

LVA450 

10 

5.0 

400m 

250u 

700 

1.5 

150A 

D014 


110 

1N5993C 

2 

5.1 

500m 

5.0m 

50 


200J 

D035 

6 

HZ5HC1 

2 

5.0 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


111 

HZ5HC2 

2 

5.1 

500m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 

7 

MZ305,A,B,C 










112 

1N5231B 

5 

5.1 

rsoOm 

20m 

14 

3.0 

200A 

A398a 



5 

5.0 

500m 

10m 

50 

2.0 

175J 

D035 


113 

1N5847B 

5 

5.1 

500m 

20m 

17 


150C 

M859 

8 

EQA02-05CD 

7 

5.0 

500m 

20m 

30 

.01 

175J 

Alac 


114 

1N5993B 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

50 


200J 

D035 

9 

EQA01-05S 

11 

5.0 

500m 

15m 

25 

.01 

125J 

A387 


115 

BZX46C5V1 

5 

5.1 

500m 

20m 

17 

5.0 

175A 

D035 

10 

EQA01-05 

22 

5.0 

500m 

15m 

25 

.01 

125J 

A387 


116 

BZX55C5V1 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

50 

2.0 

175A 

D035 

11 

LVA450B 

3 

5.0 

600m 

250u 

700 

1.5 

150A 

D07 


117 

BZX83C5V1 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

2.0 

175A 

D035 

12 

LVA450A 

4 

5.0 

600m 

250u 

700 

1.5 

150A 

D07 


118 

CD51 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

10 


200J 

D07 

13 

BZ050 

5 

5.0 

1.0 

30m 

20 

0.7 

175J 

D041 


119 

CTZ5.1A 

5 

5.1 

500m 

20m 

140 

100 

200 

D035 

14 

AW03.05 

10 

5.0 

1.0 

60m 

15 

.50 

150J 

A277n 


120 

MA5051 

5 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

2.5 

125J 

M990 

15 

EQB01-05 

21 

5.0 

1.0 

30m 

23 

.01 

140J 

A21b 


121 

MLL5231B 

5.0 

5.1 

500m§ 

20m 

17 

3.0 

200J 

FI 40 

16 

RD5.1EB2 


5.07 

500m 

20m 

20 


175J 

A277b 


122 

PS8906 

5 

5.1 

.50 

20m 

14 

.50 

150 

A60p 

17 

RD5.1EL2 


5.07 

500m 

1.0m 

20 


175J 

A277b 


123 

RD5.1EB 

5 

5.1 

500m 

20m 

30 

1.0 

175J 

D035 

18 

RD5.1EN2 


5.07 

500m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 


124 

TS05100 

5 

5.1 

500m 

250u 



200J 

D035 

19 

HZ5.1EB2 

2.5 

5.07 

500m 

20m 

20 


175J 

D035 


125 

Z0B5.1 

5t 

5.1 

500m 

5.0m 

25 t 

6.0 

200J 

D029 

20 

RD5.1FB2 


5.08 

1.0 

40m 

8.0 


175J 

A277r 


126 

ZMM5231B 

5.0 

5.1 

500m§ 

20 m 

17 

3.0 

200J 

F139 

21 

RD5.1EL 


5.09 

500m 

1.0m 

20 


175J 

A277b 


127 

ZPD5V1 

5t 

5.1 

500m 

5.0m 

480 

.30mV 

175J 

D035 

22 

RD5.1EN 


5.09 

500m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 


128 

ZPD5.1 

5 

5.1 

.50 

5.0m 

60 

500m 

175J 

D035 

23 

TZPD5.1 


5.1 


5.0m 

60 

1.0 


D035 


129 

05Z5.1 

6 

5.1 

500m 

5.0m 

50 

3.0 

175J 

D035 

24 

TZPY5.1 


5.1 


100m 

5.0 

1.0 


D041 


130 

BZX97C5V1 

6 

5.1 

500m 

5.0m 

35 

2.0 

175J 

D035 

25 

BZV49C5V1 

5 

5.1 


5.0m 

35 

-2 

150J 

Ml 008 


131 

ZMM5.1 

6t 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

0.5 

175J 

F135 

26 

CD4733A 

5.0 

5.1 


49m 

7.0 


200 

u52 


132 

BZV55C5V1 

6.2 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

0.8 

200J 

F139 

27 

CD5338B 

5 

5.1 


240m 

1.5 

2.9 

200J 

u39b 


133 

BZV60C5V1 

6.2 

5.1 

500m 

5.0m 

60 

0.8 

200J 

D034 

28 

MMBZ5231 

5 

5.1 


20m 

17 



M500 


134 

1N5231A 

10 

5.1 

500m 

20m 

14 

3.0 

200A 

A398a 

29 

NC5V1 

5 

5.1 


5.0m 

60 

2.0 


u48 


135 

1N5847A 

10 

5.1 

500m 

20m 

17 


150C 

M859 

30 V 

TMPZ5231 

5.0 

5.1 


20m 

17 



T02362( 


136 

1N5993A 

10 

5.1 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 

31 

TSC6084CHIP 










137 

CTZ5.1 

10 

5.1 

500m 

20m 

140 

100 

200 

D035 



5 

5.1 


5.0m 




u46 


138 

MLL5231A 

10 

5.1 

500m5 

20m 

17 

3.0 

200J 

FI 40 

32 

BZ5.1 

5 

5.1 

.15 

5.0m 

60 


170A 

D07 


139t 

SZ.5-5. 1-1 0-25 









33 

MA3051 

5.0 

5.1 

150m 

5.0m 

60 

2.7 

125J 

M713b 




10 

5.1 

500m 

25m 



175 

u5a 

34 

RD5.1MB 


5.1 

200m 

5.0m 

130 


150J 

M500C 


140 

ZMM5231A 

10 

5.1 

500m5 

20m 

17 

3.0 

200J 

F139 

35 

RD5.1MB2 

3 

5.1 

200m 

5.0m 

130 


150 



141 

1N5231 

20t 

5.1 

.50 

20m 



200A 

A398a 

36 

BZX84C5V1 

5 

5.1 

200m 

5.0m 

60 

2.0 

150J 

M500d 


142 

1N5993 

20 

5.1 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 

37 

ESZ5.1 

5 

5.1 

200m 

10m 

8.0 t 



TO106 


143 

MLL5231 

20 

5.1 

500m§ 

20m 

17 


200J 

FI 40 

38 

RD5AN 


5.1 

250m 

10m 

40 


175J 

A277b 


144y 

SZ.5-5. 1-20-25 









39 

1N4625 

5 

5.1 

.25 

250u 

1.5 


200 

D014 




20 

5.1 

500m 

25m 



175 

u5a 

40 

1N4689 

5 

5.1 

.25 

50u 



200A 

D014 


145 

ZMM5231 

20 

5.1 

500m5 

20m 

17 

3.0 

200J 

F139 

41 

BZY83C5V1 

5 

5.1 

.25 

5.0m 

75 

3.0 

150J 

Cig 


146 

LVA351C 

1 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

0014 

42 

CLVA51A 

5 

5.1 

250m 

5.0m 

7.0 t 


175 

u20j 


147 

LNA351B 

2 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D07 

43 

K511A 

5 

5.1 

250mS 

250u 

50 

2.0mV 

175A 

D07 


148 

LVA351B 

2 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D014 

44 

PD6007.A 

5t 

5.1 

.25 

10m 

40 


150 

A109 


149 

GLA51.A,B 

5t 

5.1 

600m 

5.0m 

10 

2.5 

175 

D07 

45 

PD6048 

5 

5.1 

.25 

10m 

25 


150 

A2c 


150 

LNA351A 

5 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D07 

46 

PD6203 

5 

5.1 

250m 

5.0m 

15 


175A 

A109 


151 

LVA351A 

5 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

0014 

47 

1/4M5.1AZ10 










152 

LNA351 

10 

5.1 

600m 

5.0m 

10 


175A 

D07 



lot 

5.1 

250m 

10m 

25 


175J 

E204h 


153 

MLNA351B 

2 

5.1 

750m 

5.0m 

10 


175A 

A249e 

48 

K511 

10 

5.1 

250m§ 

250u 

50 

2.0mV 

175A 

D07 


154 

BZV41C5V1 

5 

5.1 

750m 

5.0m 

60 

2.0 

175S 

A412 

49 

C5D5231 

10 

5.1 

320m 

20m 



150S 

M713a 


155 

MGLA51AB 

5t 

5.1 

750m 

5.0m 

10 

2.5 

175A 

A249e 

50 

BZX88C5V1 

5 

5.1 

350m 

5.0m 

60 

2.0 

175J 

A412 


156 

MLNA351A 

5 

5.1 

750m 

5.0m 

10 


175A 

A249e 

51 

ZTE5.1 

11 

5.1 

350m 

5.0m 

25 

30 

150J 

D035 


157 

MLV751A 

5 

5.1 

750m 

20m 

14 


175A 

A2j 

52 

MA4051 

5 

5.1 

370m 

5.0m 

60 

2.7 

200J 

D035 


158 

TSZ5.1 

5 

5.1 

750m 

10m 

12 



T039 

53 

MTZ5.1 


5.1 

400m 

20m 

30 


175J 

D034 


159 

MLNA351 

10 

5.1 

750m 

5.0m 

10 


175A 

A249e 

54 

TZ5.1 


5.1 

400m 

20m 

30 


175J 

D035 


160 

HZ5.1PB 


5.1 

800m 

40m 

8.0 


175J 

D041 

55 

1N5523D 

1 

5.1 

400m§ 

5.0m 

26 


175A 

D07 


161 

AP5.1A.B 


5.1 

1.0 t 

20m 

35 



D035 

56 

1N5729D 

1 

5.1 

400m§ 

10m 

50 

2.3 

200A 

D035 


162 

BZX78C5V1 


5.1 

1.0 

50m 

10 




57 

1N6084D 

1 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


163 

MA2051 


5.1 

1.0 

40m 

10 


200J 

A277r 

58 

KZ51C 

1 

5.1 

400m§ 

5.0m 

15 


175J 

D07 


164 

RD5BN 


5.1 

1.0 

40m 

15 


150J 

A427 

59 

LVA51C 

1 

5.1 

400m 

5.0m 

15 


175A 

D07 


165 

TSC4733CHIP 









60 

Z5A5.1 

If 

5-1 

400m§ 

5.0m 

60 

5.0 

200J 

D07 





5.1 

1.0 

49m 

7.0 



u46 

61 

1N5523C 

2 

5.1 

400m§ 

5.0m 

26 


175A 

D07 


166 

LVA1051C 

1 

5.1 

1.0 

5.0m 

15 


175 

A266C 

62 

1N5729C 

2 

5.1 

400m§ 

10m 

50 

2.3 

200A 

D035 


167 

Z4A5.1 

n 

5.1 

1.0 

100m 

4.0 

2.0 

200J 

D029 

63 

1N6084C 

2 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


168 

LVA1051B 

2 

5.1 

1.0 

5.0m 

15 


175 

A266C 

64 

BZX79B5V1 

2 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

800uV 

200J 

D035 


169 

SZ5.1 

2t 

5.1 

1.0 

20m 

10 t 

1.9 

150A 

A3g 

65 

HZ5C2 

2 

5.1 

400m 

5.0m 

100 

2.1 mV 

175J 

D035 


170 

1N3732 

5 

5.1 

1.0 

40m 

8.5 


175 

D01 

66 

KZ51B 

2 

5.1 

400m§ 

5m 

15 


175A 

D07 


171 

1N3826A 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

500m 

175A 

A31a 

67 

LVA51B 

2 

5.1 

400m 

5.0m 

15 


175A 

D07 


172 

1 N4654 

5 

5.1 

1.0 

49m 

550 

3.0 

200A 

D015 

68 

RD5.1JSB2(A) 










173 

1N4733A 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 


200A 

D041 



2.5 

5.10 1 

400m 

5.0m 

80 

2.0 

175J 

D034 


174 

APD5.1A.B 

5t 

5.1 

1.0 t 

49m 

10 



Alrx 

69 

1N751A 

5 

5.1 

400m 

20m 

17 

800m 

175A 

A1 


175 

BZV85C5V1 

5 

5.1 

1.0 

45m 

10 

1.4mV 

200J 

D041 

70 

1N3511 

5 

5.1 

.40 

20m 

14 

.80 

200A 

D07 


176 

BZX85C5V1 

5 

5.1 

1.0 § 

45m 

10 

4.0 

150A 

D041 

71 

1N5523B 

5 

5.1 

400m§ 

5.0m 

26 


175A 

D07 ! 


177 

CD4733 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

1.0 

200J 

u39a 

72 

1N5729 

5 

5.1 

400m 

10m 

50 t 

.20mV 

200 

D035 


178 

CH4733 

5 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

1.0 

200J 

UlO 

73 

1N5729B 

5 

5.1 

400m§ 

10m 

50 

2.3 

200A 

D035 


179 

LVA1051A 

5 

5.1 

1.0 

5.0m 

15 


175 

A266C 

74 

1N6084B 

5 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


180 

PL5V1Z 

5 

5.1 

1.0 

100m 

5.0 

2.5 

150J 


75 

1S2051A 

5 

5.1 

.40 

5.0m 

80 

1.0 

150A 

A1 


181 

PR234.RT 

5 

5.1 

1.0 

4.9m 

7.0 t 



D07 

76 

1S7051A 

5 

5.1 

.40 

5.0m 

80 

1.0 

150A 

A1 


182 

RD5.1FB 

5 

5.1 

1.0 

40m 

8.0 


175J 

A297C 

77 

BZX79C5V1 

5 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

800uV 

200J 

D035 


183 

RD5.1P 

5.0 

5.1 

1.0 

5.0m 

60 

0. 

150J 

Ml 008 

78 

BZX96C5V1 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

60 

1.0 

150J 

D07 


184t 

SZ1 -5.1 -5-25 









79 

CD751A 

5 

5.1 

400m 

20m 

17 

1.0 

200J 

u39a 




5.0 

5.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 

80 

CD4625 

5 

5.1 

400m 

250u 

1.5k 

3.0 

200J 

u39a 


185 

Z4B5.1 

5t 

5.1 

1.0 

100m 

4.0 

2.0 

200J 

D029 

81 

CD5231B 

5 

5.1 

400m 

20m 

17 

3.0 

200J 

u39a 


186 

Z5.1 

5t 

5.1 

1.0 

20m 

2.6 t 

1.0 

150A 

D041 

82 

CH751 

5 

5.1 

400m 

20m 

14 

1.0 

200J 

ulO 


187 

ZB5.1B 

5 

5.1 

1.0 

49m 

550 



Alty 

83 

CH4625 

5 

5.1 

400m 

250u 

1.5k 

3.0 

200J 

ulO 


188 

ZM4733A 

5.0 

5.1 

1.0 § 

49m 

7.0 


200J 

F139 

84 

CH5231 

5 

5.1 

400m 

20m 

17 

3.0 

200J 

ulO 


189 

1N3826 

10 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 

500m 

175A 

A31a 

85 

GSZ5.1A 

5 

5.1 

400m 

20m 

18 



A69a 


190 

1N4733 

10 

5.1 

1.0 

49m 

7.0 


200A 

D041 

86 

K510A 

5 

5.1 

400m§ 

10m 

20 

3.2mV 

175A 

D07 


191 ▼ 

SZ1-5.1-10-25 









87 

KZ51A 

5 

5.1 

400m§ 

5m 

15 


175A 

D07 




10 

5.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 

88 

KZ351A 

5t 

5.1 

400m 

5.0m 

10 


175A 

D07 


192 

ZB5.1A 

10 

5.1 

1.0 

49 m 

550 



Alty 

89 

LVA51A 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

15 


175A 

D07 


193 

ZM4733 

10 

5.1 

1.0 § 

49m 

7.0 


200J 

FI 39 

90 

MAI 051 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

60 

2.7 

200J 

A24d 


194y 

SZ1 -5. 1-20-25 









91 

RD5.1JB 

5 

5.1 

400m 

5.0m 

80 


175J 

D035 




20 

5.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 

92 

RD5.1JSB(A1 










195 

ZB5.1 

20 

5.1 

1.0 

49m 

550 



Altv 



5.0 

5.1 

400m 

5.0m 

80 

2.0 

175J 

D034 


196 

BZX87C5V1 

5 

5.1 

1.3 

50m 

10 

980m 

200J 

A60al 

93 

T-LVA51A 

5t 

5.1 

400m 

5m 

15 


175J 

D035 


197 

BZY97C5V1 

5 

5.1 

1.3 

100m 

5.0 

6.0 


Alrx 

94 

T-LVA351A 

5t 

5.1 

400m 

5m 

10 


175J 

D035 


198 

ZD5.1 

5 

5.1 

1.3 

100 

5.0 

1.0 

150J 

D013 

95 

Z5B5.1 

5t 

5.1 

400m§ 

5.0m 

60 

5.0 

200J 

D07 


199 

ZY5.1 

5 

5.1 

1.3 

100m 

5.0 

6.0 

150J 

Albg 

96 

ZMM751A 

5.0 

5.1 

400m§ 

20m 

17 

0.8 

175J 

FI 39 


200 

BZD10C5V1 

6 

5.1 

1.3 

100m 

5.0 

6.0 


D013 

97 

1N751 

10 

5.1 

400m 

20m 

17 

800m 

175A 

A1 


201 

BZW22C5V1 

6 

5.1 

1.3 

100m 

5.0 

6.0 


D041 

98 

1 N5523A 

10 

5.1 

400m§ 

5.0m 



175A 

D07 


202 

ZMY5.1 

6 

5.1 

1.3 

100m 

5.0 

5 

200J 

FI 49 

99 

1 N6084A 

10 

5.1 

400m§ 

250u 

10 

3.0 

175L 

D07 


203 

ZPY5.1 

11 

5.1 

1.3 

100m 

5.0 

5.0 

200J 

D041 

100 

1S2051 

10 

5.1 

.40 

5.0m 

85 

1.0 

150A 

A1 


204 

1N5918D 

1 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

101 

1S7051,B 

lot 

5.1 

.40 

5.0m 

“85 

1.0 

150A 

A1 


205 

1N5918C 

2 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

102 

GSZ5.1 

10 

5.1 

400m 

20m 

18 



A69a 


206 

1N5918B 

5 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

103 

K510 

10 

5.1 

400m8 

10m 

20 

3.2mV 

175A 

D07 


207 

BZY96C5V1 

5 

5.1 

1.5 

100m 

5.0 

784m 

175J 

D01 

104 

ZMM751 

10 

5.1 

400m§ 

20m 

17 

0.8 

175J 

F139 


208 

1N5918A 

10 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 

105 

1N5523 

20 

5.1 

400m5 

5.0m 

1 

i 

175A 

D07 


209 

1N5918 

20 

5.1 

1.5 

73m 

4.0 


200J 

D041 


171 
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SYMBOLS AND COOES 
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IMi 
LVA356C 
LNA356B 

" LVA356B 
GLA56.A,B 
LNA356A 

' LVA356A 
LNA356 
MLNA356B 

"1N1509A 

BZV41C5V6 

MC6107.A 

■ MGLA56AB 
MLNA356A 
MLV752A 

■ TSZ5.6 
1N1509 
MLNA356 

" HZ5.6PB 
AP5.6A.B 
BZX78C5V6 

■ MA2056 
RD5.6FB2 
TSC4734CHIP 

LVA1056C 

Z4A5.6 

“ LVA1056B 
SZ5.6 
1N1520A 

■ 1N1765A 

1N3827A 
1N4655 
1N4734A 
APD5.6A.B 
BZ056 

■ BZV85C5V6 
BZX85C5V6 
CD4734 

■ CH4734 
LVA1056A 
PL5V6Z 

■ PR235.RT 
RD5.6P 
SZ1 .5.6-5-25 

VR5.6.A,B 
Z4B5.6 

■Z5.6 

ZB5.6B 

ZM4734A 


1N1520 
1N1765 
1N3827 
"1N4734 
KS456A 
SZ1 -5.6-1 0-25 

ZB5.6A 
ZM4734 
" SZ1 -5.6-20-25 

ZB5.6 

■ BZX87C5V6 

BZY97C5V6 
ZD5.6 

" ZY5.6 
BZD10C5V6 
BZW22C5V6 

■ ZMY5.6 
ZPY5.6 
1N5919D 
1N5919C 
1N5919B 
BZY96C5V6 

"1N5919A 

1N5919 

2EZ5.6D5 

■ 2VR5.6.A.B 
BZV47C5V6 
LMZ5.6A 

■ ZBC5.6B 
2EZ5.6D10 


45m 

45m 

5.0 

5.0 


25m 

45m 

5.0 


50m 

5.0 

2.7 

100m 

2.0 

5.0 

100 

2.0 

1.0 

100m 

2.0 

5.0 

100m 

2.0 

5.0 

100m 

2.0 

5.0 

100m 

2.0 


100m 

2.0 

5.0 

66m 

2.0 


66m 

2.0 


66m 

2.0 


100m 

4.0 

1.7 

66m 

2.0 


66m 

2.0 


89m 

2.5 


89m 

3.0 


100m 

2.0 

2.5 

89m 

4.0 

4.0 

90m 

5.0 


89m 

2.5 



LVA459A 

3 

5.9 

400m 


100 

3.8 

150A 

rrrM 

T-LVA459A 

4t 

5.9 

400m 

250u 

100 

2.3mV 

175J 

D035 

BZY88C6V2 

5 

5.9 

lEMSlH 

5.0m 

27 

3.2 

200J 

D07 

KZ459 

5t 

5.9 

400m 


100 

2.3 

175A 

D07 

LVA159 

8 

5.9 

400m 

250u 

200 

3.8 

150A 

D014 

LVA459 

8 

5.9 

400m 

250u 

100 

3.8 

150A 

D014 

HZ5.6PC 


5.9 

800m 

40m 

8.0 


175J 

D041 

RD6.2EB1 


5.93 

500m 

20m 

10 


175J 

A277b 

RD6.2EL1 


5.93 

500m 

1.0m 

10 


175J 

A277b 

RD6.2EN1 


5.93 

500m 

5.0m 

10 


175J 

A277b 

HZ6.2EB1 

2.5 

5.94 

500m 

20m 

10 


175J 

D035 

HZ6C1 

3 

5.95 

400m 

5.0m 

35 

400uV 

175J 

D035 

HZ6C1L 

3 

5.95 

400m 

500u 

60 


175J 

D035 

HZ6HC1 

3 

5.95 

500m 

5.0m 

35 

400uV 

175J 

D035 

RD6.2FB1 


5.95 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A277r 

RD5.6FC 

5 

5.95 

1.0 

40m 

8.0 


175J 

A297C 

1N2042B 

5 

6.0 


1.0 

.70 


150A 

SI 9a 

CD5340B 

5 

6.0 


200m 

1.0 


200J 

u39b 

MMBZ5233 

5 

6.0 


20m 

7.0 



M500 

TMPZ5233 

5.0 

6.0 


20m 

7.0 



T0236I 

RD6.2MB1 

3 

6.0 

200m 

5.0m 

50 


150 


SZ6 

10 

6.0 

.25 

20m 

20 

.50 

150J 

Clf 

C5D5233 

10 

6.0 

320m 

20m 



150S 

M713a 

HZS6.2JB1 

2.4 

6.00 

400m 

5.0m 

20 


200J 

A380d 

RD6.2JSB1(A) 










2.5 

6.00 

400m 

5.0m 

60 

3.3 

175J 

D034 

CD5233B 

5 

6.0 

400m 

20m 

7.0 

3.8 

200J 

u39a 

CH5233 

5 

6.0 

400m 

20m 

7.0 

3.8 

200J 

ulO 

MZL306 

5 

6.0 

400m 

500u 

60 

3.2 

175J 

D035 

1N5233B 

5 

6.0 

500m 

20m 

6.0 

3.8 

200A 

A398a 

1N5849B 

5 

6.0 

500m 

20m 

13 


150C 

M859 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


















































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 4.7 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



81 

MA3062 

5.0 6.2 

iiLiiJi'iyi 

82 

MRD821 

5 6.2 

150m 

83 

MRD823 

5 6.2 

150m 

84 

MRD825 

5 6.2 

150m 

85 

MRD827 

5 6.2 

150m 

86 

MRD829 

5 6.2 

150m 

87 

MRD921 

5 6.2 

150m 

88 

MRD923 

5 6.2 

150m 

89 

MRD925 

5 6.2 

150m 

90 

MRD927 

5 6.2 

150m 

91 

MRD929 

5 6.2 

150m 

92 

RD6.2MB 

6.2 

200m 

93 

RD6.2MB2 

3 6.2 

200m 

94 

1N429 

5 6.2 

.20 

95 

INI 735 

5 6.2 

.20 

96 

02Z6.2A 

5 6.2 

200m 

97 

BZX84C6V2 

5 6.2 

200m 

98 

ESZ6.2 

5 6.2 

20Cm 

99 

PTC503 

10 6.2 

248mt 

100 

1N709A 

5 6.2 

250m 

101 

1N821 

5 6.2 

.25 

102 

1N823 

5 6.2 

.25 

103 

1N825 

5 6.2 

.25 

104 

1N827 

5 6.2 

.25 

105 

1N829 

5 6.2 

.25 

106 

1N829A 

5 6.2 

.25 


7.5m 

20 

1.0 

7.5m 

20 

80 

10m 

20 

4.2 

6.0m 

10 

4,0 

10m 

8.0 t 


40m 

3.0 


25m 

4.1 

3.2 

7.5m 

15 

1 

7.5m 

15 

.5 

7.5m 

15 

.2 

7.5m 

15 

.1 

7.5m 

15 

.05 

7.5m 

10 

.05 



191 CD825 

192 CD825A 

CD827 
CD827A 

CD829 

CD829A 
CD4627 

CD5234B 

CD5235B 
CH753 

CH4627 

CH5234 
KZ62A 

KZ362A 

KZ462 
LVA62A 

MAI 062 

RD6.2JB 
RD6.2JSB(A) 

T.LVA62A 

1 T.LVA362A 

2 Z5B6.2 

3 ZMM753A 

4 ZR821-10 


5.0 6.2 

5t 6.2 


7.5m 

10 

IRltTiliil 

7.5m 

15 

200m 

7.5m 

10 

200m 

7.5m 

15 

100m 

7.5m 

10 

100m 

7.5m 

15 

50m 

7.5m 

10 

50m 

250u 

1.2k 

5.0 

20m 

7.0 

4.5 

20m 

5.0 

5.0 

20m 

3.0 

4.5 

250u 

1.2k 

5.0 

20m 

7.0 

4.5 

1.0m 

50 


1.0m 

45 



100 

2.6 

1.0m 

50 


5.0m 

10 

400m 

5.0m 

60 


5.0m 

60 

3.3 

1.0m 

50 


1.0m 

45 


5.0m 

25 

7.0 

20m 

7.0 

2.2 

1.0m 

90 

1.0 


200J u37b 
200J u37b 
' 200J u37b 
200J u37b 
200J u37b 

■ 200J u37b 
200J u39a 
200J u39a 
200J u39a 
200 J ulO 
200 J ulO 

■200J u10 

175A D07 
175A D07 
■175A D07 
175A D07 
200J A24d 
■175J D035 

175J D034 

■175J D035 

175J D035 

200J D07 

■ 175J FI 39 
175A Id07 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






























































2 . VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz 2: 6.2 v (Cont’d) 



ZMM5234 

LVA362C 

LNA362B 

LVA362B 

GLA62.A.B 

LNA362A 

LVA362A 

LNA362 

MLNA362B 

BZV41C6V2 

MC6108.A 

MGLA62,A.B 

MLNA362A 

MLV753A 

TSZ6.2 

MLNA362 

HZ6.2PB 

AP6.2A,B 

DZB6.2 


20 6.2 500m§ 

1 6.2 600m 

2 6.2 600m 

2 6.2 600m 

5t 6.2 600m 

5 6.2 600m 

5 6.2 600m 

10 6.2 600m 

2 6.2 750m 

5 6.2 750m 

5t 6.2 .75 

5t 6.2 750m 

5 6.2 750m 

5 6.2 750m 

5 6.2 750m 

10 6.2 750m 

6.2 800m 

6.2 1.0 t 


1.0m 

45 


1.0m 

40 


1.0m 

45 


1.0m 

40 

4.5 

1.0m 

40 


1.0m 

45 


1.0m 

40 


1.0m 

40 


5.0m 

10 

4.0 

25m 

10 


1.0m 

40 

4.5 

1.0m 

40 


20m 

3.0 


10m 

12 


1.0m 

40 


40m 

6.0 


20 m 

10 



ll.5mV I150J 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


COEFF TEMP DWG. 



Dm Am TmAm 


HZ6C3 2 6.25 400m 

HZ6C3L 2 6.25 400m 

■ HZ6HC3 2 6.25 500m 

MC6400A 5t 6.28 .25 

MC6400B 5t 6.28 .25 

■MC6401A 5t 6.28 .25 

MC6401B 5t 6.28 .25 

MC6402A 5t 6.28 .25 

'MC6402B 5t 6.28 .25 

MC6403A 5t 6.28 .25 

MC6403B 5t 6.28 .25 

'MC6404A 5t 6.28 .25 

MC6404B 5t 6.28 .25 

MC6405A 5t 6.28 .25 

'MC6405B 5t 6.28 .25 

MC6406A 5t 6.28 .25 

MC6406B 5t 6.28 .25 

■MC6407A 5t 6.28 .25 

MC6407B 5t 16.28 1.25 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


























































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 6 2 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


MC6425C 

RD6.2EB3 

RD6.2EN3 

HZ6.2EB3 

1N3553 

■EQA01-06T 

BZ063 

RD6.2FB3 

1N3503A 

1N3504A 

1S2452 

1S2453 

1S2454 

1N3501 

■ 1N3502 
1N3503 
1N3504 
1N4890 

1 N4890A 

1N4891 

1N4891A 

1N4892 

1N4892A 

1N4893 

1N4893A 

1N4894 

1N4894A 

1N4895 

1N4895A 

■ 1N4565B 
1N4566B 
1N4567B 

■ 1N4568B 
1N4569B 
1N4570B 
1N4571B 
1N4572B 
1N4573B 

■ 1N4574B 
1N4575B 
1N4576B 

■ 1N4577B 
1N4578B 
1N4579B 

■ 1N4580B 
1N4581B 
1N4582B 

' 1N4583B 
1N4584B 
THZ4565 
THZ4566 
THZ4567 
THZ4568 
THZ4569 
THZ4570 
THZ4571 

■ THZ4572 
THZ4573 
THZ4574 
THZ4575 
THZ4576 
THZ4577 
THZ4578 
THZ4579 
CH4565A 
CH4566A 
CH4567A 
CH4568A 
CH4569A 
CH4570A 

_ CH4571A 
CH4572A 
CH4573A 
CH4574A 
CH4575A 
CH4576A 
CH4577A 
CH4578A 
CH4579A 
CH4580A 
CH4581A 
CH4582A 
CH4583A 
CH4584A 
MCLTC6010 
MCLTC6025 


6.28 

400m 

7.5m 

15 

6.28 

500m 

20m 

10 

6.28 

500m 

5.0m 

10 

6.28 

500m 

20m 

10 

6.3 

.25 

7.5m 

15 

6.3 

500m 

15m 

8.0 

6.3 

1.0 

30m 

6.0 

6.34 

1.0 

40m 

6.0 

6.35 


7.5m 

12 

6.35 


7.5m 

12 

6.35 

250m 

10m 

15 

6.35 

250m 

10m 

15 

6.35 

250m 

10m 

15 

6.35 

250m 

7.5m 

12 

6.35 

250m 

^:5m 

12 

6.35 

250m 

7.5m 

12 

6.35 

250m 

7.5m 

12 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


.50m 

200 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


0.5m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


1.0m 

200 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


500u 

200 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


1.0m 

100 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


2.0m 

50 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 


4.0m 

25 

6.4 

180m 

4.0m 

50 




100R A188 
75R Alas 
100R Alas 


Alas 

Alas 

Alas 


I EEgnRggQH 


140 1N4580 

141 |lN4580A 
1N4581 



CD4582 

CD4582A 

CD4583 


CD4583A 

CD4584 

CD4584A 


RD6.8EB1 

RD6.8EL1 


RD6.8EN1 

HZ6.8EB1 

1N2043A 



.40 2.0m 

.40 2.0m 

.40 2.0m 


400m§ 7.5m 





400m 

400m 

400m 


400m 

400m 

400m 





.40 


.40 


.40 


.40 

.50m 

.40 

.50m 


.50m 





75R 

D07 

100R 

D07 

75R 

D07 


.40 

1.0m 

.40 

1.0m 

.40 

1.0m 




.40 

4.0m 

.40 

4.0m 

.40 

4.0m 



100R 

D07 

75R 

D07 

100R 

D07 


75R 

D07 

100R 

D07 

75R 

D07 


200J u37b 
200J u37b 
200J u37b 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. 

VOLTAC 

jE I 

FtEFEREN( 

ZE D 


S-V 

'z2: 

6.2 V (Cont’d] 

IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PO MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



3 1 

T1 


TEST 


TEMP. 





a 

3| 

T| 

2J 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

® 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

No. 

± 

REF. 

® ZS'C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 








mmjm 

HH 



Wm 




(%) 

(V) 

JV^„ 

■ -LA)__ 




jra 





mM 

■SH 

K5H 

IBH 

m 




1 

1N3784 

3 

6.5 

.40 

7.5m 

10 

.05 

200 

DDT 



HZTtBi 



200m 



BBBi 


T5035 

2 

KZ465A 

3 

6.5 

400m§ 

250u 

100 

4.7 

175A 

DOT 



HZT7B2 

SB 

waSM 

200m 





D035 

3 

LVA165A 

3 

6.5 

400m 

250u 

200 

4.7 

150A 

D014 



HZT7B3 


msM 

200m 





D035 

4 

LVA465A 

3 

6.5 

400m 

250u 

100 

4.7 

150A 

DOT 



HZT7C1 


EH 






1^35 

5 

T-LVA465A 

4t 

6.5 

400m 

250u 

100 

3.0mV 

175J 

D035 



HZT7C2 








D035 

6 

BZV10 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

1.0 

70 

D035 


ueHI 

BZY88C6V8 

■Si 

BW 

cfi&liiBI 





DOT 

7 

BZV11 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

500m 

70 

D035 


116 

EQA01-07R 

10 

6.7 

500m 

15m 

8.0 

.04 

125J 

A387 

8 

BZV12 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

200m 

70 

D035 


117 

BZ067 

5 

6.7 

1.0 

30m 

6.0 

3.9 

175J 

D041 

9 

BZV13 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

100m 

70 

D035 


118 

RD6.8FB2 


6.72 

1.0 

40m 



175J 

A277r 

10 

BZV14 

5 

6.5 

400m 

2.0m 

50 

50m 

70 

D035 




m 





2.2mV 

EU9 

D035 

11 

BZV37 

5 

6.5 

400m 

5.0m 

20 



D035 









2.2mV 

nmM 

D035 

12 

BZX90 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

1.0 

100A 

D035 




Hi 





2.2mV 

eEqB 

D035 

13 

BZX91 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

500m 

100A 

D035 


122 

3KZ7.5 

lot 

6.75 

3.0 § 

175m 



Mi 

A3ak§ 

14 

BZX92 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

200m 

100A 

D035 


123 

HZS6.8JB2 

2.5 

6.79 

400m 

5.0m 




A380d 

15 

BZX93 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

100m 

100A 

D035 


124 

RD6.8JSB2fA1 







mm 


16 

BZX94 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

50m 

100A 

D035 




2.5 

6.79 

400m 

5.0m 

40 


175J 

D034 

17 

C8000 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

1.0 

175A 

DOT 


125 

TZPD6.8 


6.8 


5.0m 

8.0 

5.0 


D035 

18 

C8000A 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

500m 

175A 

DOT 


126 

TZPY6.8 


6.8 


100m 

2.0 

4.0 


D041 

19 

C8000B 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

200m 

175A 

DOT 


127 

1N2765 

5 

6.8 


7.5m 

20 

.50 

175A 

Algd 

20 

C8000C 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

100m 

175A 

DOT 


128 

1N2765A 

5 

6.8 


7.5m 

20 

.25 

175A 

Algd 

21 

C8000D 

5 

6.5 

400m 

lOOu 

750 

50m 

175A 

DOT 


129 

BZV49C6V8 

5 

6.8 


5.0m 

8.0 

1.0 

150J 

Ml 008 

22 

C8001 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

1.0 

175A 

DOT 


130 

BZW03C6V8 

5 

6.8 


175m 

0.5 

7. 

175C 

A333d 

23 

C8001A 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

500m 

175A 

DOT 


131 

CD4736A 

5.0 

6.8 


37m 

3.5 


200 

u52 

24 

C8001B 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

200m 

175A 

DOT 


132 

CD5342B 

5 

6.8 


175m 

1.0 

4.8 

200J 

u39b 

25 

C8001C 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

100m 

175A 

DOT 


133 

MMBZ5235 

5 

6.8 


20m 

5.0 



M500 

26 

C8001D 

5 

6.5 

400m 

250u 

400 

50m 

175A 

DOT 


134 

NC6V8 

5 

6.8 


5.0m 

15 

4.5 


u48 

27 

C8002 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

1.0 

175A 

DOT 


135t 

TMPZ5235 

5.0 

6.8 


20m 

5.0 



TO2360 

28 

C8002A 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

500m 

175A 

DOT 


136 

TSC6087CHIP 









29 

C8002B 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

200m 

175A 

DOT 




5 

6.8 


1.0m 




u46 

30 

C8002C 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

100m 

175A 

DOT 


137 

ZTK6.8 

5 

6.8 


5.0m 

25 

200m 

150J 

D035 

31 

C8002D 

5 

6.5 

400m 

500u 

200 

50m 

175A 

DOT 


138 

BZX55D6V8 

10 

6.8 


5.0m 

15 



Aid 

32 

CD826 

5 

6.5 

400m 

7.5m 

15 

200m 

200J 

u37b 


139 

DSZ3006 

10 

6.8 


75m 

2.0 

4.0 


A266 

33 

KZ465 

5t 

6.5 

400m 


100 

3.0 

175A 

DOT 


140 

1N1984B 

1 

6.8 

150m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

C1 

34 

ZS7 

5t 

6.5 

400m 

5.0m 

15 

500m 

150A 

C3h 


141 

INI 984 A 

5 

6.8 

150m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

Cl 

35 

LVA165 

8 

6.5 

400m 

250u 

200 

4.7 

150A 

D014 


142 

BZ6.8 

5 

6.8 

.15 

5.0m 

25 


170A 

DOT 

36 

LVA465 

8 

6.5 

400m 

250u 

100 

4.7 

150A 

D014 


143 

1N1984 

10 

6.8 

150m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

Cl 

37 

MTZ609,A 

5t 

6.5 

.50 

10m 

12 


175A 

A60e 


144 

1N1930B 

1 

6.8 

200m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150A 

A82e 

38 

PS1300 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

1.0 

75A 

A372 


145 

RD6.8MB2 

3 

6.8 

200m 

5.0m 

30 


150 


39 

PS1300A 

5 

6.5 

500m5 

50u 

1.2k 

1.0 

100A 

A372 


146 

1N1930A 

5 

6.8 

200m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150A 

A82e 

40 

PS1301 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

500m 

75A 

A372 


147 

02Z6.8A 

5 

6.8 

200m 

8.0m 

15 

4.0 

175J 

D035 

41 

PS1301A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

500m 

100 A 

A372 


148 

BZX84C6V8 

5 

6.8 

200m 

5.0m 

15 

5.0 

150J 

MSOOd 

42 

PS1302 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

200m 

75A 

A372 


149 

ESZ6.8 

5 

6.8 

200m 

10m 

8.0 t 



TO106 

“43 

PS1302A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

200m 

100 A 

A372 


150 

INI 930 

10 

6.8 

200m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150A 

A82e 

44 

PS1303 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

100m 

75A 

A372 


151 

CZ6 

10 

6.8 

200m 

5.0m 




TO106 

45 

PS1303A 

5 

6.5 

500m5 

50u 

1.2k 

100m 

100A 

A372 


152 

1N710A 

5 

6.8 

250m 

25m 

4.7 

3.8 

175A 

DOT 

46 

PS1304 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

50m 

75A 

A372 


153 

1N4692 

5 

6.8 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

47 

PS1304A 

5 

6.5 

500m§ 

50u 

1.2k 

50m 

100A 

A372 


154 

BZX58C6V8 

5 

6.8 

250m 

10m 

7.0 

3.0 

150A 

DOT 

48 

PS1305 

5 

6.5 

500m6 

lOOu 

750 

1.0 

75A 

A372 


155 

BZY83C6V8 

5 

6.8 

.25 

5.0m 

8.0 

7 

150J 

Cl a 

49 

PS1305A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

1.0 

100A 

A372 


156 

BZY85C6V8 

5 

6.8 

T25l 

5.0m 

8.0 

7 

150J 

A171f 

50 

PS 1306 

5 

6.5 

500m§ 

100u 

750 

500m 

75A 

A372 


157 

CLVA68A 

5 

6.8 

250m 

1.0m 

15 t 


175 

u20j 

51 

PS1306A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

500m 

100A 

A372 


158 

K681A 

5 

6.8 

250m5 

250u 

25 

2.0mV 

175A 

DOT 

52 

PS1307 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

200m 

75A 

A372 


159 

PD6010,A 

5t 

6.8 

.25 

5.0m 

25 


150 

A109 

53 

PS1307A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

200m 

100A 

A372 


160 

PD6051 

5 

6.8 

.25 

10m 

4.0 


150 

A2c 

54 

PS 1308 

5 

6.5 

500m § 

lOOu 

750 

100m 

75A 

A372 


161 

PD6206 

5 

6.8 

250m 

1.0m 

50 


175A 

A109 

55 

PS1308A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

100m 

100A 

A372 


162 

1/4M6.8Z10 

lOt 

6.8 

250m 

9.2m 

7.0 


175J 

E204h 

56 

PS1309 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

50m 

75A 

A372 


163 

1N710 

10 

6.8 

250m 

25m 

4.7 

3.8 

175A 

DOT 

57 

PS1309A 

5 

6.5 

500m§ 

lOOu 

750 

50m 

100A 

A372 


164 

BZY83D6V8 

10 

6.8 

.25 

5.0m 

15 

7 

150J 

Cl a 

58 

PS1310 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

1.0 

75A 

A372 


165 

K681 

10 

6.8 

250m§ 

250u 

25 

2.0mV 

175A 

DOT 

59 

PS1310A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

1.0 

100 A 

A372 


166 

1N710B 

20 

6.8 

.25 

25m 

4.7 



DOT 

60 

PS1311 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

500m 

75A 

A372 


167 

MC6010.A 

5t 

6.8 

.30 

10m 

14 


175 

A2m 

61 

PS1311A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

500m 

100A 

A372 


168 

BZX88C6V8 

5 

6.8 

350m 

5.0m 

15 

4.5 

175J 

A412 

62 

PS1312 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

200m 

75A 

A372 


169 

MA4068 

5 

6.8 

370m 

5.0m 

15 

1.2 

200J 

D034 

63 

PS1312A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

200m 

100A 

A372 


170 

MTZ6.8 


6.8 

400m 

20m 

10 


175J 

D034 

64 

PS1313 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

100m 

75A 

A372 


171 

TZ6.8 


6.8 

400m 

20m 

10 


175J 

D035 

65 

PS1313A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

100m 

100A 

A372 


172 

1N5526D 

1 

6.8 

400m§ 

1.0m 

30 


175A 

DOT 

66 

PS1314 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

50m 

75A 

A372 


173 

1N5732D 

1 

6.8 

400m§ 

10m 

10 

4.4 

200A 

D035 

67 

PS1314A 

5 

6.5 

500m§ 

250u 

400 

50m 

100A 

A372 


174 

1N6087D 

1 

6.8 

400m§ 

lOu 

50 

6.0 

175L 

DOT 

68 

1N2034A 

5 

6.5 

.75 

10m 

8.0 

4.0 

150J 

D012 


175 

KZ68C 

1 

6.8 

400m§ 

1.0m 

50 


175J 

DOT 

69 

MC6109.A 

5t 

6.5 

.75 

25m 

12 


175 

A2d 


176 

KZ468C 

1 

6.8 

400m§ 

250u 

100 

5.0 

175A 

DOT 

70 

RD7BL 


6.5 

1.0 

40 m 

5.0 


150J 

A427 


177 

LVA68C 

1 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

DOT 

71 

BZ065 

5 

6.5 

1.0 

30m 

6.0 

3.7 

175J 

D041 


178 

LVA168C 

1 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

D014 

72 

1S222 

10 

6.5 

1.0 

35m 

3.5 

3.0 

150J 

A56a 


179 

LVA468C 

1 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

DOT 

73 

MC6309.A 

5t 

6.5 

1.5 • 

100m 

10 



Alq 


180 

Z5A6.8 

1t 

6.8 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

DOT 

74 

RD7CL 


6.5 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 


181 

1N5526C 

2 

6.8 

400m§ 

1.0m 

30 


175A 

DOT 

75 

RD6.8FB1 


6.53 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A277r 


182 

1N5732C 

2 

6.8 

400m§ 

10m 

10 

4.4 

200A 

D035 

76 

1N826 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.20 

150S 

DOT 


183 

1N6087C 

2 

6.8 

400m§ 

lOu 

50 

6.0 

175L 

DOT 

77 

1N826A 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.20 

175 

DOT 


184 

BZX79B6V8 

2 

6.8 

400m§ 

5.0m 

15 

3.0mV 

200J 

D035 

78 

1N828 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.10 

150S 

DOT 


185 

KZ68B 

2 

6.8 

400m§ 

1.0m 

50 


175A 

DOT 

79 

1N828A 

5 

6.55 

.25 

7.5m 

15 

.10 

175 

DOT 


186 

KZ468B 

2 

6.8 

400m§ 

250u 

100 

5.0 

175A 

DOT 

80 

HZ7A2 

2 

6.55 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


187 

LVA68B 

2 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

DOT 

81 

HZ7A2L 

2 

6.55 

400m 

500u 

60 

1.5 

175J 

D035 


188 

LVA168B 

2 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

0014 

82 

CD828 

5 

6.55 

400m 

7.5m 

15 

100m 

200J 

U37b 


189 

LVA468B 

2 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

DOT 

83 

HZ7HA2 

2 

6.55 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175 

D035 


190 

KZ468A 

3 

6.8 

400m§ 

250u 

100 

5.0 

175A 

DOT 

84 

RD6.8MB1 

3 

6.6 

200m 

5.0m 

30 


150 



191 

LVA168A 

3 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

0014 

85 

1N4611 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.50 

175A 

DOT 


192 

LVA468A 

3 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

DOT 

86 

1N4611A 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.20 

175A 

DOT 


193 

T-LVA468A 

3t 

6.8 

400m 

250u 

100 

3.4mV 

175J 

D035 

87 

1N4611B 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.10 

175A 

DOT 


194 

1N754A 

5 

6.8 

400m 

20m 

5.0 

3.5 

175A 

A1 

88 

1N4611C 

5 

6.6 

.25 

2.0m 

75 

.05 

175A 

DOT 


195 

1N957B 

5 

6.8 

400m 

18m 

4.5 


175S 

A398a 

89 

1N4612 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.50 

175A 

DOT 


196 

1N3514 

5 

6.8 

.40 

20m 

3.0 

3.5 

200A 

DOT 

90 

1N4612A 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.20 

175A 

DOT 


197 

1N4099 

5 

6.8 

400m 

.25m 

200 


200J 

DOT 

91 

1N4612B 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.10 

175A 

DOT 


198 

1N5526B 

5 

6.8 

400m§ 

1.0m 

30 


175A 

DOT 

92 

1N4612C 

5 

6.6 

.25 

5.0m 

25 

.05 

175A 

DOT 


199 

1N5732B 

5 

6.8 

400m § 

10m 

10 

4.4 

200A 

D035 

93 

1N4613 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.50 

175A 

DOT 


200 

1N6087B 

5 

6.8 

400m§ 

lOu 

50 

6.0 

175L 

DOT 

94 

1N4613A 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.21 

175A 

DOT 


201 

1S2068A 

5 

6.8 

.40 

5.0m 

15 

4.5 

150A 

A1 

95 

1N4613B 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.10 

175A 

DOT 


202 

1S7068.B 

5t 

6.8 

.40 

5.0m 

40 

4.5 

150A 

A1 

96 

1N4613C 

5 

6.6 

.25 

10m 

15 

.05 

175A 

DOT 


203 

1S7068A 

5 

6.8 

.40 

5.0m 

15 

4.5 

150A 

A1 

97 

HZ6.2PC 


6.6 

800m 

40m 

6.0 


175J 

D041 


204 

BZX79C6V8 

5 

6.8 

400m§ 

5.0m 

15 

3.0mV 

200J 

D035 

98 

RD6.2FC 

6 

6.6 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A297C 


205 

BZX96C6V8 

5 

6.8 

400m 

5.0m 

8.0 

4.0 

150J 

DOT 

99 

HZS6.8JB1 



400m 

5.0m 

20 


200J 

A380d 


206 

CD754A 

5 

6.8 

400m 

20m 

5.0 

5.3 

200J 

u39a 

100 











207 

CD4099 

5 

6.8 

400m 

250u 

200 

4.0 

200J 

u39a 





400m 

5.0m 

40 

3.9 

175J 

D034 


208 

CH754 

5 

6.8 

400m 

20m 

3.0 

5.0 

200J 

ulO 

101 


mM 


500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


209 

CH4099 

5 

6.8 

400m 

250u 

200 

6.0 

200J 

ulO 

102 

RD6.8EN 


6.65 

500m 

5.0m 

8.0 





210 

CH5235 

5 

“eie 

400m 

20m 

5.0 

5.0 

200J 

ulO 

103 

RD6.8EB2 


6.66 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


211 ' 

GSZ6.8A 

5 

6.8 

400m 

20m 

10 



A69a 

104 

RD6.8EL2 


6.66 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


212 

KZ68A 

5 

6.8 

400m§ 

1.0m 

50 


175A 

DOT 


RD6.8EN2 


6.66 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


213 

KZ368A 

5t 

6.8 

400m ' 

1.0m 

50 


175A 

DOT 


HZ6.8EB2 

2.5 

6.66 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


214 

KZ468 

5t 

6.8 

400m 


100 

3.4 

175A 

DOT 


HZT7A1 

2.9 

6.7 

200m 

10m 

20 

1.0 

75 

D035 


215 

LVA68A 

5 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175A 

DOT 


HZT7A2 

Wm 

6.7 

200m 

10m 

20 

.05 

75 

D035 


216 

MAI 068 

5 

6.8 

400m 

5.0m 

15 

1.2 

200J 

A24d 


HZT7A3 



200m 

10m 

20 

.02 

75 

D035 


217 

RD6.8JB 

5 

6.8 

400m 

5.0m 

40 


175J 

D035 
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2. 

VOLTAC 

iE REFE 

IRENCE D 

IIODE 

S-Vz^ 

6.2 V (Cont’d) 




IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


a 

3 1 

T1 


TEST 


TEMP. 




a 

3| 

a 


TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

® 25‘C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 

No. 

No. 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 






VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


rc) 




(%) 

W 

m 

(A) 

(H) 




1 

fiD6.8JSB(A) 









1^6 

B2X85C6V8 

5 

6.8 

tSi 

35m 

3.5 

6.0 

156 a 

T5041 



5.0 

6.8 

400m 

5.0m 

40 

3.9 

175J 

D034 

107 

CD4736 

5 

6.8 

1.0 

37m 

3.5 

5.3 

200J 

u39a 

2 

T-LVA68A 

5t 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175J 

D035 

108 

CH4736 

5 

6.8 

1.0 

37m 

3.5 

5.3 

200J 

ulO 

3 

T-LVA368A 

5t 

6.8 

400m 

1.0m 

50 


175J 

D035 

109 

CZ6.8,A,B.D 









4 

Z5B6.8 

5t 

6.8 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

D07 



5t 

6.8 

1.0 

40m 

12 

4.0 

175 

D015 

5 

ZMM754A 

5.0 

6.8 

400m§ 

20m 

5.0 

3.5 

175J 

FI 39 

110 

LVA1068A 

5 

6.8 

1.0 

1.0m 

50 


175 

A266C 

6 

LVA168 

7 

6.8 

400m 

250u 

200 

5.0 

150A 

DOM 

111 

PL6V8Z 

5 

6.8 

1.0 

100m 

2.0 

4.5 

150J 


7 

LVA468 

7 

6.8 

400m 

250u 

100 

5.0 

150A 

DOM 

112 

PS10016B 

5 

6.8 

1.0 

37m 

3.5 


175A 

A60p 

8 
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200A 

A60ac 

205 

RD6.8EB3 


6.83 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 

103 

APD6.8A.B 

5t 

6.8 

1.0 t 

37m 

10 



Alrx 

206 

RD6.8EL3 


6.83 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 

104 

BZV85C6V8 

5 

6.8 

1.0 

35m 

3.5 

2.8mV 

200J 

D041 

207 

RD6.8EN3 


6.83 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 

105 

BZX78C6V8 

5 

6.8 

1.0 

20m 

3.0 

3.1 mV 

200J 


208 

HZ6.8EB3 

2.6 

6.84 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


178 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND COOES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


178 


2. 

VOLTAC 

HE 1 

REFERENI 

3E C 

>IODES-'i 

M 

IV 

6.2 V (Coin’d) 

IN ORDE 
(3) TOLE 

^ OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 

RANGE & (4) TYPE NUMBER 




11 


TEST 


TEMP. 





a 

3| 

T1 


TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

+ 

REF. 

® 25'’C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

No. 

± 

REF. 

® 25'’C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 







VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) . 


("C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(“C) 


1 

1N1957B 

1 

6.85 

400m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

1507 


98 

LVA174C 

1 

7.4 

400m 

250u 

350 

5.5 

150A 

DOT 4 

2 

HZ7B1 

2 

6.85 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


99 

LVA474C 

1 

7.4 

400m 

250u 

175 

5.5 

150A 

D07 

3 

HZ7B1L 

2 

6.85 

400m 

500u 

60 

1.8 

175J 

D035 


100 

KZ474B 

2 

7.4 

400m6 

250u 

175 

5.5 

175A 

D07 

4 

INI 957 A 

5 

6.85 

400m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

D07 


101 

LVA174B 

2 

7.4 

400m 

250u 

350 

5.5 

150A 

□014 

5 

INI 957 

10 

6.85 

400m 

5.0m 

7.0 

3.0 

150 

D07 


102 

LVA474B 

2 

7.4 

400m 

250u 

175 

5.5 

150A 

D07 

6 

HZ7HB1 

2 

6.85 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175 

D035 


103 

HZ7C1 

3 

7.4 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

□035 

7 

RD6.8MB 


6.88 

200m 

5.0m 

30 


150J 

M500C 


104 

HZ7C1L 

3 

7.4 

400m 

500u 

60 

3.0 

175J 

□035 

8 

RD7AM 


6.9 

250m 

10m 

12 


175J 

A277b 


105 

KZ474A 

3 

7.4 

400m§ 

250u 

175 

5.5 

175A 

□07 

9 

EQA01-07 

17 

6.9 

500m 

15m 

8.0 

.04 

125J 

A387 


106 

LVA174A 

3 

7.4 

400m 

250u 

350 

5.5 

150A 

□014 

10 

RD7BM 


6.9 

1.0 

40m 

5.0 


150J 

A427 


107 

LVA474A 

3 

7.4 

400m 

250u 

175 

5.5 

150A 

□07 

11 

BZ069 

5 

6.9 

1.0 

30m 

6.0 

4.1 

175J 

D041 


108 

T-LVA474A 

3t 

7.4 

400m 

250u 

175 

4.0mV 

175J 

□035 

12 

EQB01.07 

17 

6.9 

1.0 

30m 

5.0 

.04 

140J 

A21b 


109 

KZ474 

5t 

7.4 

400m 


175 

4.0 

175A 

□07 

13 

RD7CM 


6.9 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 


110 

LVA174 

6 

7.4 

400m 

250u 

350 

5.5 

150A 

□014 

14 

RD6.8FB3 


6.92 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A277r 


111 

LVA474 

6 

7.4 

400m 

250u 

175 

5.5 

150A 

□014 

15 

1N2043B 

5 

7.0 


1 

.80 


150A 

SI 9a 


112 

HZ7HC1 

3 

7.4 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

□035 

16 

RD6.8MB3 

3 

7.0 

200m 

5.0m 

30 


150 



113 

RD7BN 


7.4 

1.0 

40m 

5.0 


150J 

A427 

17 

1N4501 

5 

7.0 

.21 

10m 

10 

1.0 

150S 

Alhd 


114 

RD7CN 


7.4 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 

18 

SZ7 

9 

7.0 

.25 

20m 

15 

.49 

150J 

Clf 


115 

HZS7.5JB2 

2.5 

7.44 

400m 

5.0m 

25 


200J 

A380d 

19 

RD6.8JSB3(A) 










116 

RD7.5JSB2(A) 











2.5 

7.00 

400m 

5.0m 

40 

3.9 

175J 

D034 




2.5 

7.44 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

175J 

□034 

20 

MZL307 

5 

7.0 

400m 

500u 

60 

4.2 

175J 

D035 


117 

BZY88C7V5 

5 

7.45 

400m 

5.0m 

15 

5.6 

200J 

□07 

21 

MZ307,A,B,C 










118 

RD7.5FB 

6 

7.45 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A297C 



5 

7.0 

500m 

10m 

15 

4.3 

175J 

D035 


119 

RD7.5EL3 


7.48 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 

22 

MZ407.A.B.C 










120 

RD7.5EN3 


7.48 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 



5 

7.0 

1.0 

20 

6.0 

4.0 

175J 

D041 


121 

HZ7.5EB3 

2.5 

7.48 

500m 

20m 

6.0 


175J 

□035 

23 

VR7AB 

5t 

7.0 

1.0 

25m 

5.0 



Aibn 


_ _ 

_ _ 









24 

AW01-07 

12 

7.0 

1.0 

25m 

7.0 

3.5 

150J 

A333 


V-T ^ /.a V 








25 

SZL7 

9 

7.0 

1.3 

50m 

2.5 


150J 

S442 












26 

2VR7.A.B 

5t 

7.0 

2.0 

250u 

5.0 



A3e 


125 

TZPD7.5 


7.5 


5.0m 

7.0 

5.0 


1^35 

27 

AU01-07 

12 

7.0 

2.5 

65m 

7.0 

3.5 

165J 

A333b 


126 

TZPY7.5 


7.5 


100m 

2.0 

4.0 


□041 

28 

HZS6.8JB3 

2.6 

7.01 

400m 

5.0m 

20 


200J 

A380d 


127 

1N2043C 

5 

7.5 


1 

.80 


150A 

SI 9a 

29 

RD7.5EB1 


7.03 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


128 

BZV49C7V5 

5 

7.5 


5.0m 

7.0 

1.0 

150J 

Ml 008 

30 

RD7.5EL1 


7.03 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


129 

CD4737A 

5.0 

7.5 


34m 

4.0 


200 

u52 

31 

RD7.5EN1 


7.03 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


130 

CD5343B 

5 

7.5 


175m 

1.5 

5.5 

200J 

u39b 

32 

HZ7.5EB1 

2.5 

7.04 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


131 

MC71 

5t 

7.5 


10m 

15 



u4b 

33 

HZ7B2 

2 

7.05 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


132 

MMBZ5236 

5 

7.5 


20m 

6.0 



M500 

34 

HZ7B2L 

2 

7.05 

400m 

500u 

60 

2.2 

175J 

D035 


133 

NC7V5 

5 

7.5 


5.0m 

15 

5.0 


u48 

35 

HZ7HB2 

2 

7.05 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


134t 

TMPZ5236 

5.0 

7.5 


20m 

6.0 



TO2360 

36 

1N470B 

1 

7.1 

200m 

5.0m 

10 t 


150S 

Cl 


135 

TSC6088CHIP 









37 

1N470A 

5 

7.1 

200m 

5.0m 

10 t 


150S 

Cl 




5 

7.5 


1.0m 




u46 

38 

1N475A 

5 

7.1 

200m 

5.0m 

25 t 


150S 

Cl 


136 

DSZ3007 

10 

7.5 


75m 

2.0 

4.0 


A266 

39 

RD7A 

10 

7.1 

.20 

10m 

15 

4.0 

150S 

Aldw 


137 

BZ7.5 

5 

7.5 

.15 

5.0m 

35 


170A 

□07 

40 

RD7AK 


7.1 

250m 

10m 

12 


175J 

A277b 


138 

RD7.5MB 


7.5 

200m 

5.0m 

30 


150J 

M500C 

41 

1N763A 

5t 

7.1 

250m 

10m 

7.0 

4.0 

150 

D07 


139 

RD7.5MB2 

3 

7.5 

200m 

5.0m 

30 


150 


42 

1N707A 

6.3 

7.1 

.25 

5.0m 

10 


200A 

A398 


140 

BZX84C7V5 

5 

7.5 

200m 

5.0m 

15 

5.0 

150J 

M500d 

43 

1N470 

10 

7.1 

250m 

5.0m 

10 t 


200A 

Cl 


141 

ESZ7.5 

5 

7.5 

200m 

10m 

8.0 t 



TO106 

44 

1N763 

10 

7.1 

250m 

10m 

7.0 


150A 

A398 


142 

MSZ7.5 

5 

7.5 

200m 

5m 

10 t 



C202 

45 

1N707 

12. 

7.1 

.25 

10m 

10 


200A 

A398 


143 

CZ7 

10 

7.5 

200m 

5.0m 




TO106 

46 

KZ471C 

1 

7.1 

400m§ 

250u 

175 

5.3 

175A 

D07 


144 

1N711A 

5 

7.5 

250m 

25m 

5.3 

4.8 

175A 

□07 

47 

LVA171C 

1 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


145 

1N4693 

5 

7.5 

.25 

.05m 



200A 

□014 

48 

LVA471C 

1 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D07 


146 

02Z7.5A 

5 

7.5 

250m 

8.0m 

15 

5.5 

175J 

□035 

49 

KZ471B 

2 

7.1 

400m§ 

250u 

175 

5.3 

175A 

D07 


147 

BZX58C7V5 

5 

7.5 

250m 

10m 

7.0 

5.0 

150A 

□07 

50 

LVA171B 

2 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


148 

BZY83C7V5 

5 

7.5 

.25 

5.0m 

6.0 

7 

150J 

Cig 

51 

LVA471B 

2 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D07 


149 

BZY85C7V5 

5 

7.5 

.25 5 

5.0m 

7.0 

7 

150J 

A171f 

52 

KZ471A 

3 

7.1 

400m§ 

250u 

175 

5.3 

175A 

D07 

1 

150 

CLVA75A 

5 

7.5 

250m 

1.0m 

20 t 


175 

u20j 

53 

LVA171A 

3 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


151 

PD6011,A 

5t 

7.5 

.25 

5.0m 

7.0 


150 

A109 

54 

LVA471A 

3 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D07 


152 

PD6052 

5 

7.5 

.25 

10m 

3.0 


150 

A2c 

55 

T-LVA471A 

3t 

7.1 

400m 

250u 

175 

3.7mV 

175J 

D035 


153 

PD6207 

5 

7.5 

250m 

1.0m 

100 


175A 

A109 

56 

KZ471 

5t 

7.1 

400m 


175 

3.7 

175A 

D07 


154 

1/4M7.5Z10 

lot 

7.5 

250m 

8.3m 

8.0 


175J 

E204h 

57 

LVA171 

7 

7.1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


155 

1N711 

10 

7.5 

250m 

25m 

5.3 

4.8 

175A 

□07 

58 

LVA471 

7 

7.1 

400m 

250u 

175 

5.2 

150A 

D014 


156 

BZ147 

10 

7.5 

250m 

5.0m 

40 


125J 

Ml 234 

59 ▼ 

SZ.5.7.1-5.25 










157 

1N711B 

20 

7.5 

.25 

25m 

5.3 



□07 



1 5.0 

7.1 

500m 

25m 



175 

u5a 


158 

PTC504 

10 

7.5 

255mt 

34m 

4.0 



Albc 

60 

TS07100 

I 5 

7.1 

500m 

I.Ou 



200J 

D035 


159 

1S1716 


7.5 

.30 

10m 

15 


125J 


61 ▼ 

SZ.5-7.1 -10-25 










160 

MC6011.A 

5t 

7.5 

.30 

10m 

15 


175 

A2m 



10 

7.1 

500m 

25m 



175 

u5a 


161 

C5D5236 

10 

7.5 

320m 

20m 



150S 

M713a 

62 

EQA01-07S 

11 

7.1 

500m 

15m 

8.0 

.04 

125J 

A387 


162 

BZX88C7V5 

5 

7.5 

350m 

5.0m 

15 

5.0 

175J 

A412 

63 

PS6470 ! 

13 

7.1 

.50 

10m 

10 


200J 

Algd 


163 

MA4075 

5 

7.5 

370m 

5.0m 

15 

2.5 

200J 

□034 

64v 

SZ.5.7. 1-20-25 










164 

MTZ7.5 


7.5 

400m 

20m 

10 


175J 

□034 



20 

7.1 

500m 

25m 



175 

u5a 


165 

TZ7.5 


7.5 

400m 

20m 

10 


175J 

□035 

65 

1N2034 

10 

7.1 

750m 

10m 

8.0 


150A 

D012 


166 

1N5527D 

1 

7.5 

400m§ 

1.0m 

35 


175A 

□07 

66 

RD7BK 


7.1 

1.0 

40m 

5.0 


150J 

A427 


167 

1N5733D 

1 

7.5 

400m§ 

10m 

10 

5.3 

200A 

□035 

67 

BZ071 

5 

7.1 

1.0 

30m 

6.0 

4.0 

175J 

A60t 


168 

1N6088D 

1 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

□07 

68 ▼ 

SZ1 -7.1-5-25 










169 

KZ75C 

1 

7.5 

400m§ 

1.0m 

100 


175J 

□07 


15.0 

7.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 


170 

LVA75C 

1 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175A 

□07 

69 V 

SZ1 -7.1 -10-25 










171 

Z5A7.5 

n 

7.5 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

□07 



10 

7.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 


172 

1N5527C 

2 

7.5 

400m§ 

1.0m 

35 


175A 

□07 

70 ▼ 

SZ 1-7. 1-20-25 










173 

1N5733C 

2 

7.5 

400m§ 

10m 

10 

5.3 

200A 

□035 



20 

7.1 

1.0 

25m 



175 

u5b 


174 

1N6088C 

2 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

□07 

71 

RD7CK 


7.1 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 


175 

BZX79B7V5 

2 

7.5 

400m§ 

5.0m 

15 

4.0mV 

200J 

□035 

72 T 

SZ3-7. 1-5-25 










176 

KZ75B 

2 

7.5 

400m6 

1.0m 

100 


175A 

□07 

1 

15.0 

7.1 

5.0 

25m 



175 

u5c 


177 

LVA75B 

2 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175A 

□07 

73 T 

SZ3-7.1 -10-25 










178 

HZ7C2 

3 

7.5 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV ! 

175J 

□035 



10 

7.1 

5.0 

25m 



175 

u5c 


179 

HZ7C2L 

3 

7.5 

400m 

500u 

60 

3.0 

175J 

□035 

74 ▼ 

SZ3-7. 1-20-25 










180 

1 N755A 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

4.5 

175A 

A1 



20 

7.1 

5.0 

25m 



175 

u5c 


181 

1N958B 

5 

7.5 

400m 

16m 

5.5 


175S 

A398a 

75 

RD7.5FB1 


7.13 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 


182 

1N3515 

5 

7.5 

.40 

10m 

4.0 

4.5 

200A 

□07 

76 

1N378 

5 

7.15 


.20m 

20 


150A 

Aler 


183 

1N4100 

5 

7.5 

400m 

.25m 

200 


200J 

□07 

77 

HZ7B3 

2 

7.15 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


184 ! 

1N5527B 

5 

7.5 

400m§ 

1.0m 

35 


175A 

□07 

78 

HZ7B3L 

2 

7.15 

400m 

500u 

60 

2.5 

175J 

D035 


185 ; 

1N5733B 

5 

7.5 

400m§ 

10m 

10 

5.3 

200A 

□035 

79 

HZ7HB3 

2 

7.15 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


186 

1N6088B 

5 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

□07 

80 

RD7.5MB1 

3 

7.2 

200m 

5.0m 

30 


150 



187 

1S2075A 

5 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

81 

RD6.8EC 

5 

7.2 

500m 

20m 

10 

4.8 

175J 

D035 


188 

1S7075.B 

5t 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

82 

EQA02-07CD 

8 

7.2 

500m 

20m 

15 

.04 

175J 

Alac 


189 

1S7075A 

5 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

83 

HZ6.8PC 


7.2 

800m 

40m 

6.0 


175J 

D041 


190 

BZX79C7V5 

5 

7.5 

400m§ 

5.0m 

15 

4.0mV 

200J 

□035 

84 

HZS7.5JB1 

2.4 

7.21 

400m 

5.0m 

25 


200J 

A380d 


191 

BZX96C7V5 

5 

7.5 

400m 

5.0m 

7.0 

4.5 

150J 

□07 

85 

RD7.5JSB1(A) 










192 

CD755A 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

5.7 

200J 

u39a 



2.5 

7.21 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

175J 

D034 


193 

CD4100 

5 

7.5 

400m 

250u 

200 

4.5 

200J 

u39a 

86 

RD7.5EL 


7.21 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


194 

CD5236B 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

u39a 

87 

RD7.5EN 


7.21 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


195 

CH755 

5 

7.5 

400m 

20m 

4.0 

5.8 

200J 

ulO 

88 

RD6.8FC 

6 

7.25 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A297C 


196 

CH4100 

5 

7.5 

400m 

250u 

200 

6.5 

200J 

ulO 

89 

RD7.5EB2 


7.26 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


197 

CH5236 

5 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

ulO 

90 

RD7.5EL2 


7.26 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


198 

GSZ7.5A 

5 

7.5 

400m 

20m 

10 



A69a 

91 

RD7.5EN2 


7.26 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


199 

KZ75A 

5 

7.5 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

□07 

92 

HZ7.5EB2 

2.5 

7.26 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


200 

KZ375A 

51_ 

7.5 

400m 

1.0m 

50 


175A 

□07 

93 

BZ073 

5 

7.3 

|T6 ' 

30m 

6.0 

4.5 

175J 

D041 


201 

LVA75A 

5 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175A 

□07 

94 

RD7.5FB2 


7.36 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 


202 

MAI 075 

5 

7.5 

400m 

5.0m 

15 

2.5 

200J 

A24d 

95 

3KZ8.2 

10t 

7.38 

3.0 § 

150m 


.06 


A3ak6 


203 

RD7.5JB 

5 

7.5 

400m 

5.0m 

30 


175J 

□035 

96 

RD7AN 


7.4 

250m 

10m 

12 


175J 

A277b 


204 

RD7.5JSB(A) 









97 

KZ474C 

1 

7.4 

400m5 

250u 

175 

5.5 

175A 

D07 

_ 


15.0 

7.5 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

175J 

□034 


179 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 7 5 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

s 

TYPE 

No. 

U 

TOL 

± 

(%) , 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25‘C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 

DWG. 

NO. 


a 

TYPE 

No. 

U- 

TOL 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

n 

PD 

@ 25‘C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

R. 

DWG. 

NO. 

1 

T-L\/A75A 

5t 

7.5 

400m 

1.0m 

100 


175J 

T5D35 

mmm 

RD7.5P 

5.0 

7.5 

1.0 

5.0m 

15 

4.4 

150J 

Ml 008 

2 

T-LVA375A 

5t 

7.5 

400m 

1.0m 

50 


175J 

D035 

110 

TZB7.5B 

5 

7.5 

1.0 § 

10m 


6.1 

175A 

Alty 

3 

Z5B7.5 

5t 

7.5 

400m§ 

5.0m 

10 

7.0 

200J 

D07 

111 

UZ8707 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.0 

175 

A380 

4 

ZMM755A 

5.0 

7.5 

400m§ 

20m 

6.2 

4.5 

175J 

FI 39 


VR7.5.A,B 

5t 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


125A 

Alb 

5 

1N755 

10 

7.5 

400m 

20m 

6.0 

4.5 

175A 

A1 


Z4B7.5 

5t 

7.5 

1.0 

50m 

1.0 

5.0 

200J 

D029 

6 

1N958A 

10 

7.5 

400m 

16m 

5.5 



175S 

A398a 


Z7.5 

5t 

7.5 

1.0 

20m 

1-2 t 

5.0 

150A 

D041 

7 

1N5527A 

10 

7.5 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

115 

ZB7.5 

5t 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


150A 

Albc 

8 

1N6088A 

10 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

116 

ZM4737A 

5.0 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200J 

FI 39 

9 

1S2075 

10 

7.5 

.40 

5.0m 

15 

5.0 

150A 

A1 

117 

AW08-7.5B 

5.6 

7.5 

1.0 

25m 

3.0 

4.0 

175J 

A60au 

10 

GSZ7.5 

10 

7.5 

400m 

20m 

10 



A69a 

118 

AW08-7.5A 

8.6 

7.5 

1.0 

25m 

3.0 

4.0 

175J 

A60au 

11 

ZMM755 

10 

7.5 

400m§ 

20m 

6.0 

4.5 

175J 

FI 39 

119 

INI 768 

10 

7.5 

1.0 

100m 

2.1 


175A 

DO130 

12 

1N958 

20 

7.5 

400m 

16m 

5.5 


175S 

A398a 

120 

1N3017A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A31a 

13 

1N5527 

20 

7.5 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

121 

1N3830 

10 

7.5 

1.0 

34m 

1.5 

4.5 

175A 

A31a 

14 

1N6088 

20 

7.5 

400m§ 

lOu 

50 

6.4 

175L 

D07 

122 

1N4159A 

10 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200S 

D029 

15 

GZA7.5 


7.5 

500m 


8.0 t 

7.0 


A159 

123 

1N4324A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.5 

300S 

D07 

16 

1N5997D 

1 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 


200J 

D035 

124 

1N4401A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 

4.5 

175A 

Alcm 

17 

Z0A7.5 

It 

7.5 

500m 

5.0m 

4.0 t 

7.0 

200J 

D029 

125 

1N4737 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


200A 

D041 

18 

1N5997C 

2 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 


200J 

D035 

126 

1N5560A 

10 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200A 

A60ac 

19 

HZ7HC2 

3 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 

127 

1S223 

10 

7.5 

1.0 

35m 

3.0 

4.0 

150J 

A56a 

20 

1N5236B 

5 

7.5 

500m 

20m 

4.0 

5.8 

200A 

A398a 

128 

1Z7.5 

10 

7.5 

1.0 

10m 

30 

5.3 

150J 

D015 

21 

1N5852B 

5 

7.5 

500m 

20m 

23 


150C 

M859 

129 

TZB7.5A 

10 

7.5 

1.0 6 

10m 


6.1 

175A 

Altv 

22 

1N5997B 

5 

7.5 

500m 

50m 

7.0 


200J 

D035 

130 

UZ8807 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.0 

175 

A380 

23 

BZX46C7V5 

5 

7.5 

500m 

16m 

5.5 

9.0 

175A 

D035 

131 

ZB7.5A 

10 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


100C 

Albc 

24 

BZX55C7V5 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175A 

D035 

132 

ZM4737 

10 

7.5 

1.0 5 

34m 

4.0 


200J 

FI 39 

25 

BZX83C7V5 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175A 

D035 

133 

ZB7.5B 

15 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


100C 

Albc 

26 

CD75 

5 

7.5 

500m 

1.0m 

50 


200J 

D07 

134 

1N3017 

20 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A31a 

27 

CTZ7.5A 

5 

7.5 

500m 

10m 

40 

450 

200 

D035 

135 

1N4159 

20 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200S 

D029 

28 

MA3075L 

5.0 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

2.5 

125J 

M990 

136 

1N4324 

20 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.5 

300S 

D07 

29 

MA5075 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

2.5 

125J 

M990 

137 

1N4401 

20 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 


175S 

A266a 

30 

MLL5236B 

5.0 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 40 

138 

1N5560 

20 

7.5 

1.0 § 

34m 



200A 

A60ac 

31 

MTZ611,A 

5t 

7.5 

.50 

10m 

15 


175A 

A60e 

139 

BZX61C7V5 

5 

7.5 

1.3 

20m 

6.0 

4.0 

175J 

D015 

32 

PS8910 

5 

7.5 

.50 

20m 

2.0 

5.5 

150 

A60p 

140 

BZX87C7V5 

5 

7.5 

1.3 

20m 

3.0 

5.3 

200J 

A60al 

33 

RD7.5EB 

5 

7.5 

500m 

20m 

10 

5.0 

175J 

D035 

141 

BZY97C7V5 

5 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 


Alrx 

34 

TS07500 

5 

7.5 

500m 

I.Ou 



200J 

D035 

142 

ZD7.5 

5 

7.5 

1.3 

100 

2.0 

4.0 

150J 

D013 

35 

Z0B7.5 

5t 

7.5 

500m 

5.0m 

4.0 t 

7.0 

200J 

D029 

143 

ZY7.5 

5 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 

150J 

Albg 

36 

ZMM7.5 

5t 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175J 

FI 35 

144 

ZMY7.5 

6 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

3.5 

200J 

FI 49 

37 

ZMM5236B 

5.0 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 39 


BZD10C7V5 

7 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 


D013 

38 

ZPD7V5 

5t 

7.5 

500m 

5.0m 

50 

3,8mV 

175J 

D035 


BZW22C7V5 

7 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 


D041 

39 

ZPD7.5 

5 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175J 

D035 


ZPY7.5 

12 

7.5 

1.3 

100m 

2.0 

7.0 

200J 

D041 

40 

05Z7.5 

6.0 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

5.5 

175J 

D035 

148 

1N5922D 

1 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

41 

BZX97C7V5 

7 

7.5 

500m 

5.0m 

7.0 

5.0 

175J 

D035 

149 

1N5922C 

2 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

42 

BZV55C7V5 

7.1 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

4.0 

200J 

FI 39 

150 

1N3786B 

5 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 

6.1 

175S 

Cl 40 

43 

BZV60C7V5 

7.1 

7.5 

500m 

5.0m 

15 

4.0 

200J 

D034 

151 

1N4462 

5 

7.5 

1.5 

34m 

2.5 


175A 

A60y 

44 

1N3413 

10 

7.5 

.50 

1.0m 

150 

1,0 

200A 

P5 

152 

1N5922B 

5 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

45 

1N5236A 

10 

7.5 

500m 

20m 

4.0 

5.8 

200A 

A398a 

153 

1S4007.A 

5t 

7.5 

1.5 

50m 

1.2 

4.5 

150A 

D01 

46 

1N5852A 

10 

7.5 

500m 

20m 

23 


150C 

M859 

154 

BZY96C7V5 

5 

7.5 

1.5 

50m 

3.5 

5.3 

175J 

D01 

47 

1N5997A 

10 

7.5 

500m 

5.0m 

10 


200J 

D035 

155 

MC6311,A 

5t 

7.5 

1.5 

100m 

14 



Alq 

48 

CTZ7.5 

10 

7.5 

500m 

10m 

40 

450 

200 

D035 

156 

1N3786A 

10 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 

6.1 

175S 

Cl 40 

49 

CV7 

10 

7.5 

500m 

5.0m 




TO105 

157 

1N5922A 

10 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

50 

EQA01-08R 

10 

7.5 

500m 

15m 

8.0 

.05 

125J 

A387 

158 

1N3786 

20 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 

6.1 

175S 

Cl 40 

51 

MLL5236A 

10 

7.5 

500m8 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 40 

159 

1N5922 

20 

7.5 

1.5 

50m 

3.0 


200J 

D041 

52 

ZMM5236A 

10 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 39 


2EZ7.5D5 

5 

7.5 

2.0 

66m 

2.0 


200J 

Alay 

53 

1N5236 

20t 

7.5 

.50 

20m 



200A 

A398a 

161 

2VR7.5AB 

5t 

7.5 

2.0 

67m 

3.0 



A3e 

54 

1N5997 

20 

7.5 

500m 

5.0m 

10 


200J 

D035 

162 

BZV47C7V5 

5 

7.5 

2.0 

100m 

2.0 

4.5 

175J 

A344r 

55 

MLL5236 

20 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 


200J 

F140 

163 

LMZ7.5A 

5 

7.5 

2.0 

66m 

5.5 

6.1 

150A 

D041 

56 

ZMM5236 

20 

7.5 

500m§ 

20m 

6.0 

5.8 

200J 

FI 39 

164 

ZBC7.5 

5t 

7.5 

2.0 § 

68m 

2.0 


150A 

Albc 

57 

LVA375C 

1 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

0014 

165 

ZBC7.5B 

5 

7.5 

2.0 

68m 

2.0 



Altv 

58 

LNA375B 

2 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D07 

166 

2EZ7.5D10 

10 

7.5 

2.0 

66m 

2.0 


200J 

Alay 

59 

LVA375B 

2 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D014 

167 

LMZ7.5 

10 

7.5 

2.0 

66m 

5.5 

6.1 

150A 

D041 

60 

1N4629 

5 

7.5 

.60 

17m 

700 

6.6 

200A 

D014 

168 

ZBC7.5A 

10 

7.5 

2.0 

68m 

2.0 



Altv 

61 

GLA75AB 

5t 

7.5 

600m 

1.0m 

50 

5.5 

175 

D07 

169 

2EZ7.5D 

20 

7.5 

2.0 

66m 

2.0 


200J 

Alay 

62 

LNA375A 

5 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D07 


1N5017A 

5 

7.5 

2.5 

83m 

1.8 

4.5 

150 

Aign 

63 

LVA375A 

5 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D014 

171 

BZX70C7V5 

5 

7.5 

2.5 

50m 

3.5 

3.0mV 

150J 

A171b 

64 

LNA375 

10 

7.5 

600m 

1.0m 

50 


175A 

D07 

172 

Z2B7.5 

5t 

7.5 

2.5 

50m 

2.0 

5.0 

200J 

D01 

65 

MLNA375B 

2 

7.5 

750m 

1.0m 

50 


175A 

A249e 

173 

1N5017 

10 

7.5 

2.5 

83m 

1.8 

4.5 

150 

Aign 

66 

1N3676B 

5 

7.5 

750m8 

17m 

5.5 


175S 

Aiaz 

174 

3EZ7.5D1 

1.0 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


150J 

Alav 

67 

BZV41C7V5 

5 

7.5 

750m 

5.0m 

15 

5.0 

175S 

A412 

175 

3EZ7.5D2 

2.0 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


150J 

Alay 

68 

MC6111,A 

5t 

7.5 

.75 

25m 

15 


175A 

A2d 

176 

3EZ7.5D3 

3.0 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


150J 

Alay 

69 

MGLA75.A.B 

5t 

7.5 

750m 

1.0m 

50 

5.5 

175A 

A249e 

177 

3EZ7.5D4 

4.0 

7.5 

3.0 

100 

2.0 


150J 

Alav 

70 

MLNA375A 

5 

7.5 

750m 

1.0m 

50 


175A 

A249e 

178 

1N5064 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 


175A 

A146U 

71 

MLV755A 

5 

7.5 

750m 

20m 

4.0 


175A 

A2j 

179 

3EZ7.5D5 

5 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


200J 

Alay 

72 

TSZ7.5 

5 

7.5 

750m 

10m 

12 



T039 

180 

3VR7.5.A.B 

5t 

7.5 

3.0 

.10 

2.0 



A3al 

73 

1N3676A 

10 

7.5 

750m§ 

17m 

5.5 


175S 

Aiaz 

\fSMi 

BZV16C7V5 

5 

7.5 

3.0 

68m 

4.0 

4.5 

175 

D03 

74 

MLNA375 

10 

7.5 

750m 

1.0m 

50 


175A 

A249e 


MZ707 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A146j 

75 

1N3676 

20 

7.5 

750mS 

17m 

5.5 


175S 

Aiaz 


UDZ707 

5 

7.5 

3.0 

75m 

3.0 


175A 

A356a 

76 

HZ7.5PB 


7.5 

800m 

40m 

4.0 


175J 

D041 

184 

UZ707 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A380 

77 

AP7.5A.B 


7.5 

1.0 t 

20m 

10 



D035 

1185 

ZCC7.5 

5t 

7.5 

3.0 § 

75m 

2.0 


150A 

Aley 

78 

DZB7.5 


7.5 

1.0 

10m 

30 

4.0mV 

150J 

A298aD 

ECaB 

ZCC7.5B 

5 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 



Alev 

79 

GZB7.5 


7.5 

1.0 

10m 

30 

4.0mV 

150J 

A298ap 

cnoBi 

3EZ7.5D10 

10 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


200J 

Alay 

80 

GZB7.5C 


7.5 

1.0 


30 

4.0mV 


A298ap 


MZ807 

10 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A146j 

81 

MA2075 


7.5 

1.0 

40m 

5.0 

3.8 

200J 

A277r 


UZ807 

10 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A380 

82 

TSC4737CHIP 










ZCC7.5A 

10 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 



Aley 




7.5 

1.0 

34m 

4.0 



u46 


3EZ7.5D 

20 

7.5 

3.0 

100m 

2.0 


200J 

Alay 

83 

LVA1075C 

1 

7.5 

1.0 

1.0m 

100 


175 

A266C 


MZ907 

20 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A146i 

84 

Z4A7.5 

It 

7.5 

1.0 

50m 

1.0 

5.0 

200J 

D029 

193 

UZ907 

20 

7.5 

3.0 

75m 

2.0 

4.0 

175A 

A380 

85 

LVA1075B 

2 

7.5 

1.0 

1.0m 

100 


175 

A266C 

194 

3T7.5,A,B 

5t 

7.5 

3.5 

100m 

2.1 



D04 

86 

SZ7.5 

2t 

7.5 

1.0 

20m 

1.5 t 

4.4 

150A 

A3g ^ 

195 

RD7.5FB3 


7.59 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 

87 

INI 768 A 

5 

7.5 

1.0 

100m 

2.1 


175A 

D013iZl 

196 

MC6408A 

51 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

F133e 

88 

1N3017B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A31a 

197 

MC6408B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

A188 

89 

1N3830A 

5 

7.5 

1.0 

34m 

1.5 

4.5 

175A 

A31a 

198 

MC6409A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

100R 

F133e 

90 

1N4159B 

5 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200S 

D029 

199 

MC6409B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

1.0 

100R 

A188 

91 

1N4324B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

4.5 

300S 

D07 

200 

MC6410A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

75R 

F133e 

92 

1N4401B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 

4.5 

175A 

Alcm 

201 

MC6410B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

75R 

A188 

93 

1N4658 

5 

7.5 

1.0 

34m 

200 

6.1 

200A 

D015 

202 

MC6411A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

100R 

F133e 

94 

1N4737A 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


200A 

D041 

203 

MC6411B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.50 

100R 

A188 

95 

1N5560B 

5 

7.5 

1.0 $ 

34m 

4.0 


200A 

A60ac 

204 

MC6412A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

75R 

F133e 

96 

APD7.5A,B 

5t 

7.5 

1.0 t 

34m 

10 



Alrx 

205 

MC6412B 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

75R 

A188 

97 

BZ075 

5 

7.5 

1.0 

30m 

6.0 

4.7 

175J 

A60t 

206 

MC6413A 

5- 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

100R 

F133e 

98 

BZV85C7V5 

5 

7.5 

1.0 

35m 

3.0 

4,0mV 

200J 

D041 

207 

MC6413B 

' 5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.20 

100R 

A188 

99 

BZX78C7V5 

5 

7.5 

1.0 

20m 

3.0 

3.8mV 

200J 


208 

MC6414A 

5 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

F133e 

100 

BZX85C7V5 

5 

7.5 

1.0 § 

35m 

3.0 

6.5 

150A 

D041 

209 

MC6414B 

5- 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

A188 

101 

CD4737 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

5.7 

200J 

u39a 

210 

MC6415A 

51 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

F133e 

102 

CH4737 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 

5.7 

200J 

ulO 

211 

■MC6415B 

■ 51 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

A188 

103 

CZ7.5AB,D 









212 

MC6426A 

5^ 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.05 

75R 

F133e 



5t 

7.5 

1.0 

40m 

12 

4.5 

175 

D015 

ISEH 

MC6426B 

5i 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

A188 

104 

LVA1075A 

5 

7.5 

1.0 

1,0m 

100 


175 

A266C 

IBEH 

MC6427A 

5^ 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.05 

100R 

F133e 

105 

PL7V5Z 

5 

7.5 

1.0 

100m 

2.0 

4.8 

150J 


215 

MC6427B 

5- 


7.65 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

A188 

106 

PR237.RT 

5 

7.5 

1.0 

30m 

6.0 t 



D07 

216 

MC6408C 

5i 


7.65 

.40 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

Alas 

107 

PS10017B 

5 

7.5 

1.0 

34m 

4.0 


175A 

A60p 

ImU 

MC6409C 

5- 


7.65 

.40 

7.5m 

15 

1.0 

100R 

Alas 

108 

PS10061 

5 

7.5 

1.0 

34m 

2.0 

6.1 

150 

A60d 


MC6410C 

5^ 


7.65 

.40 

7.5m 

15 

.50 

75R 

Alas 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


180 



l. 

VULiAlat 1 



L 

nuuc 

w 

z ^ 

/.D V (uoni aj 




(3) TOLERANCE & 

(4) TYPE NUMBER' 




41 

U 

1 I 


TEST 


TEMP. 





4l 

3 1 

T1 

2J 

TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

® 25"C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

No. 

± 

REF. 

® 25‘’C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 







VOLT. 

MAX 


MAX 

MAX 





{%) ^ 

(V) 

. (W) 

(A) 

(n) 







(%) . 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


rc) 


1 

MC6411C 

St 

7.65 

C40 

7.5m 

15 

rso 

I^OFT 

Alas 


97 

3KZ91 

lot 

8.19 

3.0 § 

150m 


.06 


MaR§ 

2 

MC6412C 

St 

7.65 

.40 

7.5m 

15 

.20 

75R 

Alas 


98 

TZPD8.2 


8.2 


5.0m 

7.0 

6.0 


□035 

3 

MC6413C 

St 

7.65 

.40 

7.5m 

15 

.20 

100R 

Alas 


99 

TZPY8.2 


8.2 


100m 

2.0 

6.0 


□041 

4 

MC6414C 

St 

7.65 

.40 

7.5m 

15 

.10 

75R 

Alas 


100 

BZV49C8V2 

5 

8.2 


5.0m 

7.0 

1.0 

150J 

Ml 008 

5 

MC6415C 

St 

7.65 

.40 

7.5m 

15 

.10 

100R 

Alas 


101 ♦ 

BZX78C8V2 

5 

8.2 



4.0 


200J 


6 

MC6426C 

St 

7.65 

400m 

7.5m 

15 

50m 

75R 

Alas 


102 

C^4738A 

5.0 

8.2 


31m 

4.5 


200 

u52 

7 

MC6427C 

St 

7.65 

400m 

7.5m 

15 

50m 

100R 

Alas 


103 

CD5344B 

5 

8.2 


150m 

1.5 

5.9 

200J 

u39b 

8 

HZS7.5JB3 

2.5 

7.68 

400m 

5.0m 

25 


200J 

A380d 


104 

MMBZ5237 

5 

8.2 


20m 

8.0 



M500 

9 

RD7.5JSB3(A) 










105 

NC8V2 

5 

8.2 


5.0m 

15 

5.5 


u47 



2.5 

7.68 

400m 

5.0m 

30 

4.4 

175J 

D034 


106y 

TMPZ5237 

5.0 

8.2 


20m 

8.0 



T02361Zi 

10 

RD7.5MB3 

3 

7.7 

200m 

5.0m 

30 


150 



107 

TSC6089CHIP 









11 

KZ477C 

1 

7.7 

400m§ 

250u 

175 

5.8 

175A 

D07 




5 

8.2 


1.0m 




u46 

12 

LVA177C 

1 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

150A 

D014 


108 

BZX55^8V2 

10 

8.2 


5.0m 

10 



Alct 

13 

LVA477C 

1 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

150A 

D07 


109 

DSZ3008 

10 

8.2 


75m 

3.0 

5.0 


A266 

14 

KZ477B 

2 

7.7 

400m§ 

250u 

175 

5.8 

175A 

D07 


110 

1N1985B 

1 

8.2 

150m 

5.0m 

15 

6.0 

150 

Cl 

15 

LVA177B 

2 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

150A 

D014 


111 

1N1985A 

5 

8.2 

150m 

5.0m 

15 

6.0 

150 

C1 

16 

LVA477B 

2 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

150A 

D07 


112 

BZ8.2 

5 

8.2 

.15 

5.0m 

50 


170A 

D07 

17 

HZ7C3 

3 

7.7 

400m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


113 

MA3082 

5.0 

8.2 

150m 

5.0m 

15 

3.2 

125J 

M713b 

18 

HZ7C3L 

3 

7.7 

400m 

500u 

60 

3.2 

175J 

D035 


114 

INI 985 

10 

8.2 

150m 

5.0m 

15 

6.0 

150 

Cl 

19 

KZ477A 

3 

7.7 

400m§ 

250u 

175 

5.8 

175A 

D07 


115 

RD8.2MB 


8.2 

200m 

5.0m 

30 


150J 

M500C 

20 

LVA177A 

3 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

150A 

D014 


116 

1N1931B 

1 

8.2 

200m 

5.0m 

15 

6.0 

150A 

A82e 

21 

LVA477A 

3 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

150A 

D07 


117 

RD8.2MB2 

3 

8.2 

200m 

5.0m 

30 


150 


22 

T-LVA477A 

3t 

7.7 

400m 

250u 

175 

4.4mV 

175J 

D035 


118 

1N1931A 

5 

8.2 

200m 

5.0m 

15 

6.0 

150A 

A82e 

23 

KZ477 

St 

7.7 

400m 


175 

4.4 

175A 

D07 


119 

BZX84C8V2 

5 

8.2 

200m 

5.0m 

15 

6.0 

150J 

M500d 

24 

LVA177 

6 

7.7 

400m 

250u 

350 

5.8 

150A 

□014 


120 

ESZ8.2 

5 

8.2 

200m 

10m 

8.0 t 



TO106 

25 

LVA477 

6 

7.7 

400m 

250u 

175 

5.8 

150A 

D014 


121 

MSZ8.2 

5 

8.2 

200m 

5m 

10 t 



C202 

26 

HZ7HC3 

3 

7.7 

500m 

5.0m 

15 

2.2mV 

175J 

D035 


122 

INI 931 

10 

8.2 

200m 

5.0m 

15 

6.0 

150A 

A82e 

27 y 

SZ.5-7.7-5-25 










123 

CZ8 

10 

8.2 

200m 

5.0m 




TO106 



5.0 

7.7 

500m 

25m 



175 

u5a 


124 

1S2190 

3 

8.2 

250m 

10m 

20 

1.0 

75A 

C29p 

28 

EQA02-08AB 

8 

7.7 

500m 

20m 

10 

.05 

175J 

Alac 


125 

1S2191 

3 

8.2 

250m 

10m 

20 

500m 

75A 

C29d 

29y 

SZ.5-7. 7-1 0-25 










126 

1S2192 

3 

8.2 

250m 

10m 

20 

200m 

75A 

C29p 



10 

7.7 

500m 

25m 



175 

u5a 


127 

1N712A 

5 

8.2 

250m 

25m 

6.0 

5.3 

175A 

D07 

30 y 

SZ.5-7.7-20-25 










128 

1N4694 

5 

8.2 

.25 

.05m 



200A 

□014 



20 

7.7 

500m 

25m 



175 

u5a 


129 

02Z8.2A 

5 

8.2 

250m 

8.0m 

20 

6.0 

175J 

D035 

31 

BZ077 

5 

7.7 

1.0 

30m 

6.0 

4.8 

175J 

D041 


130 

BZX58C8V2 

5 

8.2 

250m 

10m 

7.0 

6.0 

150A 

□07 

32 y 

SZ1 -7.7-5-25 










131 

BZY83C8V2 

5 

8.2 

.25 

5.0m 

7.0 

7 

150J 

Clq 


15.0 

7.7 

1.0 

25m 



175 

u5b 


132 

CLVA82A 

5 

8.2 

250m 

1.0m 

25 t 


175 

u20j 

33 y 

SZ1 -7.7-1 0-25 










133 

PD6012,A 

St 

8.2 

.25 

5.0m 

8.0 


150 

A109 



10 

7.7 

1.0 

25m 



175 

u5b 


134 

PD6053 

5 

8.2 

.25 

5.0m 

5.0 


150 

A2c 

34 y 

SZ1 -7.7-20-25 










135 

PD6208 

5 

8.2 

250m 

1.0m 

100 


175A 

A109 



20 

7.7 

1.0 

25m 



175 

u5b 


136 

1/4M8.2Z10 

lot 

8.2 

250m 

7.6m 

9.0 


175J 

E204h 

35y 

SZ3-7.7-5-25 










137 

1N712 

10 

8.2 

250m 

25m 

6.0 

5.3 

175A 

D07 


15.0 

7.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


138 

BZ148 

10 

8.2 

250m 

5.0m 

40 


125J 

Ml 234 

36y 

SZ3-7.7-10-25 










139 

BZY83^8V2 

10 

8.2 

.25 

5.0m 

10 

8 

150J 

Cig 



10 

7.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


140 

1N712B 

20 

8.2 

.25 

25m 

6.0 



□07 

37y 

SZ3-7.7.20-25 










141 

MC6012.A 

St 

8.2 

.30 

10m 

16 


175 

A2m 



20 

7.7 

5.0 

25m 



175 

u5c 


142 

C5D5237 

10 

8.2 

320m 

20m 



150S 

M713a 

38 

RD8.2EB1 


7.72 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


143 

BZX88C8V2 

5 

8.2 

350m 

5.0m 

15 

5.5 

175J 

A412 

39 

RD8.2EL1 


7.72 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


144 

MA4082 

5 

8.2 

370m 

5.0m 

15 

3.2 

200J 

□034 

40 

RD8.2EN1 


7.72 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


145 

MTZ8.2 


8.2 

400m 

20m 

10 


175J 

□034 

41 

HZ8.2EB1 

2.4 

7.73 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 


146 

TZ8.2 


8.2 

400m 

20m 

10 


175J 

□035 

42 

D814A 

10 

7.75 

340m 

5.0m 

15 t 

7.0 

100C 

A378 


147 

1N5528^ 

1 

8.2 

400m§ 

1.0m 

40 


175A 

□07 

43 

STB12* 

10 

7.8 


10m 



175A 

Alfg 


148 

1N5734^ 

1 

8.2 

400m§ 

10m 

15 

6.1 

200A 

□035 

44 

EQA01-08 

16 

7.8 

500m 

15m 

8.0 

.05 

125J 

A387 


149 

1N6089D 

1 

8.2 

400m5 

lOu 

60 

6.7 

175L 

□07 

45 

RD8.2FB1 


7.80 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 


150 

KZ82C 

1 

8.2 

400m§ 

1.0m 

100 


175J 

□07 

46 

EQB01-08 

16 

7.8 

1.0 

30m 

5.0 

.05 

140J 

A21b 


151 

LVA82C 

1 

8.2 

400m 

1.0m 

100 


175A 

D07 

47 

HZ9A1 

3 

7.9 

400m 

5.0m 

20 

4.2mV 

175J 

D035 


152 

Z5A8.2 

It 

8.2 

400m§ 

5.0m 

15 

8.0 

200J 

□07 

48 

HZ9A1L 

3 

7.9 

400m 

500u 

60 

3.2 

175J 

D035 


153 

1N5528C 

2 

8.2 

400m§ 

1.0m 

40 


175A 

□07 

49 

HZ9HA1 

3 

7.9 

500m 

5.0m 

20 

4.2mV 

175J 

D035 


154 

1N5734C 

2 

8.2 

400m§ 

10m 

15 

6.1 

200A 

□035 

50 

RD7.5EC 

5 

7.9 

500m 

20m 

10 

5.4 

175J 

D035 


155 

1N6089C 

2 

8.2 , 

400m§ 

lOu 

60 

6.7 

175L 

D07 

51 

HZ7.5PC 


7.9 

800m 

40m 

4.0 


175J 

D041 


156 

BZX79B8V2 

2 

8.2 

400m§ 

5.0m 

15 

4.6mV 

200J 

□035 

52 

BZ079 

5 

7.9 

1.0 

30m 

6.0 

5.0 

175J 

D041 


157 

KZ82B 

2 

8.2 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

□07 

53 

HZS8.2JB1 

2.4 

7.93 

400m 

5.0m 

25 


200J 

A380d 


158 

LVA82B 

2 

8.2 

400m 

1.0m 

100 


175A 

□07 

54 

RD8.2JSB1(A) 










159 

1N664 

5 

8.2 

.40 

10m 

7.0 

5.0 

200S 

A31b 



2.5 

7.93 

400m 

5.0m 

30 

5.0 

175J 

D034 


160 

1N756A 

5 

8.2 

400m 

20m 

8.0 

5.2 

175A 

A1 

55 

RD7.5FC 

5 

7.95 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A297C 


161 

1N959B 

5 

8.2 

400m 

15m 

6.5 

4.8 

175S 

A398a 

56 

RD8.2EB2 


7.98 

500m 

20m 

8 


175J 

A277b 


162 

1N3516 

5 

8.2 

.40 

10m 

5.0 

5.2 

200A 

□07 

57 

RD8.2EL2 


7.98 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


163 

1N4101 

5 

8.2 

400m 

.25m 

200 


200J 

□07 

58 

RD8.2EN2 


7.98 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


164 

1 N5528B 

5 

8.2 

400m§ 

1.0m 

40 


175A 

□07 

59 

RD8.2EL 


7.99 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 


165 

1N5734B 

5 

8.2 

400m§ 

10m 

15 

6.1 

200A 

□035 

60 

RD8.2EN 


7.99 

500m 

5.0m 

8.0 


175J 

A277b 


166 

1N6089B 

5 

8.2 

400m§ 

lOu 

60 

6.7 

175L 

D07 

61 

HZ8.2EB2 

2.5 

7.99 

500m 

20m 

6.0 


175J 

□035 


167 

1S2082A 

5 

8.2 

.40 

5.0m 

15 

6.0 

150A 

A1 

62 

1N2044A 

5 

8.0 


1 

.80 


150A 

SI 9a 


168 

1S7082.A,B 

St 

8.2 

.40 

5.0m 

15 

6.0 

150A 

A1 

63 

RD8.2MB1 

3 

8.0 

200m 

5.0m 

30 


150 



169 

BZX79C8V2 

5 

8.2 

400m§ 

5.0m 

15 

4.6mV 

200J 

□035 

64 

RD9AL 


8.0 

250m 

10m 

10 


175J 

A277b 


170 

BZX96C8V2 

5 

8.2 

400m 

5.0m 

7.0 

4.8 

150J 

□07 

65 

SZ8 

8 

8.0 

.25 

5.0m 

15 

.68 

150J 

Clf 


171 

C^756A 

5 

8.2 

400m 

20m 

8.0 

6.0 

200J 

u39a 

66 1 

KZ480C 

1 

8.0 

400m§ 

250u 

175 

6.0 

175A 

□07 


172 

CD4101 

5 

8.2 

400m 

250u 

200 

4.8 

200J 

u39a 

67 

LVA180C 

1 

8.0 

400m 

250u 

350 

6.0 

150A 

□014 


173 

€□52378 

5 

8.2 

400m 

20m 

8.0 

6.2 

200J 

u39a 

68 

LVA480C 

1 

8.0 

400m 

250u 

175 

6.0 

150A 

□07 


174 

CH756 

5 

8.2 

400m 

20m 

5.0 

6.2 

200J 

ulO 

69 

KZ480B 

2 

8.0 

400m§ 

250u 

175 

6.0 

175A 

□07 


175 

CH4101 

5 

8.2 

400m 

250u 

200 

7.0 

200J 

ulO 

70 

LVA180B 

2 

8.0 

400m 

250u 

350 

6.0 

150A 

□014 


176 

CH5237 

5 

8.2 

400m 

20m 

8.0 

6.2 

200J 

ulO 

71 

LVA480B 

2 

8.0 

400m 

250u 

175 

6.0 

150A 

□07 


177 

GSZ8.2A 

5 

8.2 

400m 

20m 

10 



A69a 

72 

KZ480A 

3 

8.0 

400m§ 

250u 

175 

6.0 

175A 

□07 


178 

KZ82A 

5 

8.2 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

□07 

73 

LVA180A 

3 

8.0 

400m 

250u 

350 

6.0 

150A 

□014 


179 

KZ382A 

St 

8.2 

400m 

1.0m 

60 


175A 

□07 

74 

LVA480A 

3 

8.0 

400m 

250u 

175 

6.0 

150A 

□07 


180 

LVA82A 

5 

8.2 

400m 

1.0m 

100 


175A 

□07 

75 

T-LVA480A 

3t 

8.0 

400m 

250u 

175 

4.8mV 

175J 

□035 


181 

MAI 082 

5 

8.2 

400m 

5.0m 

15 

3.2 

200J 

A24d 

76 

KZ480 

St 

8.0 

400m 


175 

4.8 

175A 

□07 


182 

RB8.2JB 

5 

8.2 

400m 

5.0m 

30 

1 

175J 

□035 

77 

MZL308 

5 

8.0 

400m 

500u 

60 

5.2 

175J 

□035 


183 

RD8.2JSB(A) 









78 

LVA180 

6 

8.0 

400m 

250u 

350 

6.0 

150A 

□014 




5.0 

8.2 

400m 

5.0m 

30 

5.0 

175J 

□034 

79 

LVA480 

6 

8.0 

400m 

250u 

175 

6.0 

150A 

□014 


184 

T-LVA82A 

St 

8.2 

400m 

1.0m 

100 


175J 

□035 

80 

MZ308.A.B.C 










185 

T-LVA382A 

St 

8.2 

400m 

1.0m 

60 


175J 

□035 



5 

8.0 

500m 

10m 

10 

5.0 

175J 

□035 


186 

Z5B8.2 

St 

8.2 

400m§ 

5.0m 

15 

8.0 

200J 

□07 

81 

EQA01-08S 

10 

8.0 

500m 

15m 

8.0 

.05 

125J 

A387 


187 

ZMM756A 

5.0 

8.2 

400m§ 

20m 

8.0 

5.2 

175J 

FI 39 

82 

1N2035A 

5 

8.0 

.75 

10m 

15 

6.0 

150J 

□012 


188 

1N756 

10 

8.2 

400m 

20m 

8.0 

5.2 

175A 

A1 

83 

RD9BL 


8.0 

1.0 

40m 

5.0 


150J 

A427 


189 

1N959A 

10 

8.2 

400m 

15m 

6.5 

4.8 

175S 

A398a 

84 

MZ408,A.B.C 










190 

1N5528A 

10 

8.2 

400m§ 

1.0m 



175A 

□07 



5 

8.0 

1.0 

20 

7.0 

5.0 

175J 

□041 


191 

1N6089A 

10 

8.2 

400m§ 

lOu 

60 

6.7 

175L 

□07 

85 

SZL8 

8 

8.0 

1.3 

50m 

3.5 


150J 

S442 


192 ! 

1S2082 

10 

8.2 

.40 

5.0m 

15 

6.0 

150A 

A1 

86 

RD9CL 


8.0 

3.0 

120m 

3.0 


150J 

S547 


193 

BZY85G8V2 

10 

8.2 

400m 

5.0m 

8.0 

4.7 

150J 

Alsu 

87 

RD8.2FB2 


8.07 

1.0 

40m 

4.0 


175J 

A277r 


194 

GSZ8.2 

10 

8.2 

400m 

20m 

10 



A69a 

88 

BZX85C8V1 


8.1 


25m 

5.0 



□041 


195 

ZMM756 

10 

8.2 

400m§ 

20m 

8.0 

5.2 

175J 

F139 

89 

HZ9A2 

2 

8.1 

400m 

5.0m 

20 

4.2mV 

175J 

□035 


196 

1N959 

20 

8.2 

400m 

15m 

6.5 

4.8 

175S 

A398a 

90 

HZ9A2L 

2 

8.1 

400m 

500u 

60 

3.5 

175J 

□035 


197 

1N5528 

20 

8.2 

400m§ 

1.0m 



175A 

□07 

91 

BZY88C8V2 

5 

8.1 

400m 

5.0m 

20 

6.0 

200J 

□07 


198 

1N6089 

20 

8.2 

400m§ 

lOu 

60 

6.7 

175L 

□07 

92 

HZ9HA2 

2 

8.1 

500m 

5.0m 

20 

4.2mV 

175J 

□035 


199 

GZA8.2 


8.2 

500m 


10 t 

7.7 


A159 

93 

EQA02-08CD 

8 

8.1 

500m 

20m 

10 

.05 

175J 

Alac 


200 

1 N5998G 

1 

8.2 

500m 

5.0m 

7.0 


200J 

□035 

94 

BZ081 

5 

8.1 

1.0 

30 m 

6.0 

5.0 

175J 

A60t 


201 

Z0A8.2 

It 

8.2 

500m 

5.0m 

6.0 t 

8.0 

200J 

□029 

95 

HZS8.2JB2 

2.4 

8.19 

400m 

5.0m 

25 


200J 

A380d 


202 

1N5998C 

2 

8.2 

500m 

5.0m 

7.0 


200J 

□035 

96 

RD8.2JSB2(A) 










203 

1N5237B 

5 

8.2 

500m 

20m 

5.0 

6.2 

200A 

A398a 


las 

8.19 

400m 

5.0m 

30 

5.0 

175J 

□034 


1204 

1N5853B 

5 

8.2 

500m 

20m 

34 


150C 

M859 


I PD MAX 


181 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 7.5 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(31 TOLERANCE A (4) TYPE NUMBER 
































































HZS8.2JB3 

1N4775B 

1N4776B 

■ 1N4777B 
1N4778B 
1N4779B 

■ 1N4780B 
1N4781B 
1N4782B 

■ 1N4783B 
1N4784B 
1N2044B 

" RD8.2MB3 
1N4775 
1N4775A 

" 1N4776 
1N4776A 
1N4777 

" 1N4777A 
1N4778 
1N4778A 

■1N4779 

1N4779A 

1N4780 

■1N4780A 

1N4781 

1N4781A 

■ 1N4782 
1N4782A 
1 N4783 

■ 1N4783A 
1N4784 

1 N4784A 

■ 1S2067 
1S2069 
1S1717 

" HZ9B1 
HZ9B1L 
1N3148 

" HZ9HB1 
EQA01-09R 
1N2790 

■ BZ085 
VR8.5AB 
1S224 

■ 2VR8.5,A,B 
3VR8.5AB 
RD9.1EB1 

■ RD9.1EL1 
RD9.1EN1 


sbou 

200 

1.0 


200 

.50 


200 

.20 

500u 

200 

.10 

500u 

200 

.05 

1.0m 

100 

1.0 

1.0m 

100 

.50 

1.0m 

100 

.20 

1.0m 

100 

.10 

1.0m 

100 

.05 

1 

.80 


5.0m 

30 


.50m 

200 

1.0 

.50m 

200 

1.0 

.50m 

200 

.50 

.50m 

200 

.50 

.50m 

200 

.20 

.50m 

200 

.20 

.50m 

200 

.10 

.50m 

200 

.10 

.50m 

200 

.05 

.50m 

200 

.05 

1.0m 

100 

1.0 

1.0m 

100 

1.0 

1.0m 

100 

.50 

1.0m 

100 

.50 

1.0m 

100 

.20 

1.0m 

100 

.20 

1.0m 

100 

.10 

1.0m 

100 

.10 

1.0m 

100 

.05 

1.0m 

100 

.05 

10m 

20 

1.0 

10m 

20 

200m 

10m 

20 


5.0m 

20 

4.2mV 

500u 

60 

3.8 

10m 

15 

.50 

5.0m 

20 

4.2mV 

15m 

8.0 

.05 

10m 

15 

.20 

30m 

6.0 

5.3 

25m 

6.0 

4.0 

35m 

4.0 

4.7 

250u 

6.0 

4.0 

250m 

1.5 


20m 

8 



5 

5 

8.7 

8.7 

500m 

500m 

20m 

20m 

6.0 

44 

6.5 

200A 

150C 


A398a 

M859 

5.0 

8.7 

500m§ 

20m 

8.0 

6.5 

200J 


F140 

5 

8.7 

500m 

20m 

10 

5.9 

175J 


D035 

5 

8.7 

500m 

I.Ou 



200J 


D035 

5.0 

8.7 

500m§ 

20m 

8.0 

6.5 

200J 


FI 39 

10 

8.7 

500m 

20m 

6.0 

6.5 

200A 


A398a 

10 

8.7 

500m 

20m 

44 


150C 


M859 

10 

8.7 

500m§ 

20m 

8.0 

6.5 

200J 


FI 40 

10 

8.7 

500m§ 

20m 

8.0 

6.5 

200J 


FI 39 

20t 

8.7 

.50 

20m 



200A 


A398a 

20 

8.7 

500m§ 

20m 

8.0 


200J 


FI 40 

20 

8.7 

500m§ 

20m 

8.0 

6.5 

200J 


FI 39 


1.0m 8.0 

5.0m 8.0 


D.A.T.A. 


1N5238B 

1N5854B 

■ MLL5238B 
RD8.2EC 
TS08700 

■ ZMM5238B 
1N5238A 
1N5854A 

■ MLL5238A 
ZMM5238A 
1N5238 

■ MLL5238 
ZMM5238 
HZ8.2PC 

■ RD9BK 
RD9BM 
RD9CK 

■ RD9CM 
1N1313A 
1N1313 

■ RD9A 
1N764 

D814B 

■ HZS9.1JB1 
RD9.1JSB1(A) 

■ 1N2035 
RD8.2FC 
RD9.1EB2 

■ RD9.1EL 
RD9.1EL2 
RD9.1EN 

■ RD9.1EN2 
HZ9.1EB2 
RD9.1MB1 

■ 1N764A 

EQA01-09 
BZ088 

■ 1S2129 
EQB01.09 
RD9.1FB2 

■ KZ489B 
KZ489C 
LVA189B 

■ LVA189C 
LVA489B 
LVA489C 

■ HZ9B3 
HZ9B3L 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


10 

6 

8.75 

8.75 

8.79 

750m 

1.0 

500m 

10m 

40m 

20m 

15 

4.0 

8 



8.79 

500m 

1.0m 

8.0 



8.79 

500m 

1.0m 

8.0 



8.79 

500m 

5.0m 

8.0 



8.79 

500m 

5.0m 

8.0 


.4 

8.79 

500m 

20m 

6.0 


3 

8.8 

200m 

5.0m 

30 


5t 

8.8 

250m 

10m 

12 

5.0 

16 

8.8 

500m 

15m 

8.0 

.05 

5 

8.8 

1.0 

30m 

6.0 

5.5 

15 

8.8 

1.0 

40m 

5.0 


16 

8.8 

1.0 

30m 

5.0 

.05 


8.86 

1.0 

40m 

6.0 


1 

8.9 

400m§ 

250u 

175 

6.6 

1 

8.9 

400m § 

250u 

175 

6.6 

1 

8.9 

400m 

250u 

350 

6.5 

1 

8.9 

400m 

250u 

350 

6.5 

1 

8.9 

400m 

250u 

175 

6.5 

1 

8.9 

400m 

250u 

175 

6.5 

2 

8.9 

400m 

5.0m 

20 

4.2mV 

2 

8.9 

400m 

500u 

60 

3.9 










































































































































































63 

RD10EB1 

64 

RD10EL1 

65 

RD10EN1 

66 

HZ10EB1 

67 

RD9.1MB3 

68 

RD9AN 

69 

RD9BN 

70 

1N2163A 

71 

1N2164A 

72 

1N2165A 

73 

1N2166A 

74 

1N2167A 

75 

1N2168A 

76 

1N2169A 

77 

1N2170A 

78 

1N2171A 

79 

1N2163 

80 

1N2164 

81 

1N2165 

82 

1N2166 

83 

1N2167 

84 

1N2168 

85 

1N2169 

86 

1N2170 

87 

1N2171 

88 

BZ094 

89 

RD10FB1 

90 

RD9CN 

91 

ZTK9 

92 

HZT9 

93 

1S1718 

94 

KZ495B 

95 

KZ495C 

96 

LVA195B 

97 

LVA195C 

98 

LVA495B 

99 

LVA495C 

100 

HZ9C3 

101 

HZ9C3L 

102 

KZ495A 

103 

LVA195A 

186 


D.A.T.A. 



.75 

10m 


.75 

10m 


.75 

10m 

■ 

400m 


■ 





20m 

1.0m 


500m 

5.0m 


500m 

20m 


200m 

5.0m 


250m 

10m 


1.0 

40m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1,0 

10m 


1,0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1,0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 



1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

10m 


1.0 

30m 


1.0 

40m 


3.0 

120m 

5.0m 


200m§ 

5.0m 


.30 

10m 


400m§ 

250u 


400m§ 

250u 


400m 

250u 


400m 

250u 


400m 

250u 


400m 

250u 


400m 

5.0m 


400m 

500u 


400m§ 

250u 


400m 

250u 

4 . 


6.0 

6.0 

5.8 

175J 

175J 

A60t 

A277r 

195 

196 

3.0 


150J 

S547 

liEa 

25 

200m 

150J 

D035 

198 

25 

1.0 

175J 

D035 

199 

30 

175 

6.8 

125J 

175A 

D07 

200 

201 

175 

6.8 

175A 

D07 

202 

350 

6.8 

150A 

D014 

203 

350 

6.8 

150A 

D014 

1^ 

175 

6.8 

150A 

D07 

1^ 

175 

6.8 

150A 

D07 

206 

20 

4.2mV 

175J 

D035 

207 

60 

4.4 

175J 

D035 

1^ 

175 

6.8 

175A 

D07 

H 

350 

6.8 

150A 

D014 


TZPD10 10 

TZPY10 10 

BZV49C10 5 10 

CD4740A 5.0 10 

CD5347B 5 10 

MMBZ5240 5 10 

NCIO 5 10 

PS1511 5 10 

PS1512 5 10 

■PS1513 5 10 

PS1514 5 10 

PS1515 5 10 

PS1516 5 10 

PS1517 5 10 

TMPZ5240 1 5.0 10 

■ TSC6091CHIP 

5 10 

BZX55D10 10 10 

DSZ3010 10 10 

1N1986B 1 10 150m 

INI 986 A 5 10 150m 

MA3100 5.0 10 150m 

1N1986 10 10 150m 

RD10MB 10 200m 

1N1932B 1 10 200m 

RD10MB2 3 10 200m 

1N1932A 5 10 200m 

BZX84C10 5 10 200m 

ESZ10 5 10 200m 

MSZ10 5 10 200m 

1N1932 10 10 200m 

CZ10 10 10 200m 

1N714A 5 10 250m 

1N765A 5t 10 250m 

1N4697 5 10 .25 

02Z10A 5 10 250m 

BZX58C10 5 10 250m 

BZY83C10 5 10 .25 

BZY85C10 5 10 .25 § 

CLVA100A 5 10 250m 

PD6014.A 5t I 10 1.25 

SYMBOLS AND CODES 

EXPLAINED IN INTERPRETER 



5.0m 

50m 

5.0m 

15 

4.0 

15 

7.0 

7.0 

3.0 

150J 


25m 

7.0 


200 


125m 

2.0 

7.1 

200J 


10m 

10 




5.0m 

20 

6.5 



5.0m 

15 

5.0 

150A 


5.0m 

15 

4.0 

150A 


5.0m 

15 

3.0 

150A 


5.0m 

15 

2.0 

150A 


5.0m 

15 

1.0 

150A 


5.0m 

15 

.50 

150A 


5.0m 

15 

.25 

150A 


20m 

22 




1.0m 





5.0m 

15 




75m 

4.0 

6.0 


150m 

5.0m 

22 

6.5 

150 

150m 

5.0m 

22 

6.5 

150 

150m 

5.0m 

20 

4.5 

125J 

150m 

5.0m 

22 

6.5 

150 

200m 

5.0m 

30 


150J 

200m 

5.0m 

22 

6.5 

150A 

200m 

5.0m 

30 


150 

200m 

5.0m 

22 

6.5 

150A 

200m 

5.0m 

20 

7.0 

150J 

200m 

10m 

8.0 t 



200m 

5m 

10 t 



200m 

5.0m 

22 

6.5 

150A 

200m 

5.0m 




250m 

12m 

8.0 

6.1 

175A 

250m 

5.0m 

45 

6.0 

150 

.25 

.05m 



200A 

250m 

6.0m 

35 

7.0 

175J 

250m 

10m 

15 

7.0 

150A 

.25 

5.0m 

15 

8 

150J 

.25 § 

5.0m 

15 

8 

150J 

250m 

1.0m 

40 t 


175 

.25 

5.0m 

10 


150 





































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 10 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



ZMM758A 

1N758 

1N961A 

■ 1N5530A 
1N6091A 
1S2100 

■ GSZ10 
ZMM758 
1N961 

■ 1N5530 
1N6091 
GZA10 

■ 1N6000D 
Z0A10 
1N6000C 

■ 1N5240B 
1N5856B 
1N6000B 

■ BZX46C10 
BZX55C10 
BZX55C10V 

■BZX83C10 

BZY88C10V 

CTZ10A 

■ MA5100 
MLL5240B 
MTZ614.A 

■ MZ310.A,B.C 

PS8913 

■RD10EB 
SZP5.1 0-5-1 


5 10 

5 10 

5 10 



[5.0 

10 

500m 

1.0m 



94 ▼ 

SZ.5-1 0-5-25 









5.0 

10 

500m 

25m 



95 

TS10000 

5 

10 

500m 

I.Ou 



96 

Z0B10 

5t 

10 

500m 

5.0m 

8.0 t 

8.0 

97 

ZMM5240B 

5.0 

10 

500m§ 

20m 

17 

7.5 

98 

ZPD10 

5 

10 

500m 

5.0m 

15 

6.5 

99 

ZPD10V 

5t 

10 

500m 

5.0m 

70 

6.5mV 

100 

05Z10 

6.0 

10 

500m 

5.0m 

25 

7.0 

101 

BZX97C10 

6 

10 

500m 

5.0m 

15 

6.5 

102 

ZMM10 

6t 

10 

500m 

5.0m 

15 

6.5 

103 

BZV55C10 

6.3 

10 

500m 

5.0m 

20 

6.4 

104 

BZV60C10 

6.3 

10 

500m 

5.0m 

20 

6.4 

105 

EQA01-10S 

9 

10 

500m 

15m 

8.0 

.06 

106 

1N3402 

10 

10 

500m 

10m 

15 

4.0 


D.A.T.A. 


1N4327B 5 10 1.0 

1N4404B 5 10 1.0 

■1N4661 5 10 1.0 

1N4740A 5 10 1.0 

1N5563B 5 10 1.0 S 

'ASZIO 5t 10 1.0 

BZ100 5 10 1.0 

BZV85C10 5 10 1.0 

"BZX78C10 5 10 1.0 

BZX85C10 5 10 1.0 § 

CD4740 5 10 1.0 

■CH4740 5 10 1.0 

CZIOAB.D 5t 10 1.0 

LVA10100A Is 10 1.0 

■ MZ410.A,B,C 

5 10 1.0 

PL10Z 5 10 1.0 

■PR240.RT 5 10 1.0 

PS10020B 5 10 1.0 

PS10064 5 10 1.0 

■RDIOP 5.0 10 1.0 

SZ1 -10-5-1 5.0 10 1.0 

SZ1 -10-5-25 

fSiO 10 1.0 

SZ10.0 5t 10 1.0 

TZB10B 5 10 1.0 $ 

■UZ8710 5 10 1.0 

VRIO.A.B 5t 10 1.0 

Z4B10 5t 10 1.0 

"ZIO.O 5t 10 1.0 

ZB10 5t 10 1.0 § 

ZB10B 5 10 1.0 

■ZM4740A 5.0 10 1.0 § 

AW08-10B 5.2 10 1.0 

AW01-10 6 10 1.0 

RD10FB 6 10 1.0 

AW08-10A 8.6 10 1.0 

INI 523 10 10 1.0 

■1N1771 10 10 1.0 

1N1876 10 10 1.0 

1N3020A 10 10 1.0 

■1N4162A 10 10 1.0 § 

1N4327A 10 10 1.0 

1N4404A 10 10 1.0 

'1N4740 10 10 1.0 

1N5563A I 10 I 10 ll.O S 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



7.0 


25m 

7.0 

5.5 

25m 


5.5 

25m 


7.1 

25m 



25m 

7.0 


20m 

10 t 


30m 

7.0 

6.0 

25m 

8.0 

6.6mV 

20m 

5.0 

6.3mV 

25m 

7.0 

8.0 

25m 

7.0 

6.2 

25m 

7.0 

6.2 

40m 

14 

5.5 

1.0m 

100 


20 

8.0 

6.4 

50m 

4.0 

6.0 

30m 

7.0 t 


25m 

7.0 


25m 

4.0 

7.3 

5.0m 

20 

6.3 


5t 

10 

1.0 

20m 

6.0 t 

5.5 

5 

10 

1.0 5 

1.0m 


7.3 

5 

10 

1.0 

25m 

7.0 

6.0 

5t 

10 

1.0 

25m 

7.0 



10 

1.0 

50m 

4.0 

7.0 

5t 

10 

1.0 

20m 

2.0 t 

7.0 

5t 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


5 

10 

1.0 

25m 

7.0 


5.0 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


5.2 

10 

1.0 

25m 

5.0 

5.8 

6 

10 

1.0 

25m 

5.0 

5.8 

6 

10 

1.0 

40m 

6.0 


8.6 

10 

1.0 

25m 

5.0 

5.8 

10 

10 

1.0 

20m 

4.0 

7.0 

10 

10 

1.0 

50m 

3.5 


10 

10 

1.0 

25m 

6.0 

5.8 

10 

10 

1.0 

25m 

7.0 


10 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


10 

10 

1.0 

25m 

7.0 

5.5 

10 

10 

1.0 

25m 

3.0 

5.5 

10 

10 

1.0 

25m 

7.0 


10 

10 

1.0 5 

25m 

7.0 



200A UU1& 
200A D041 
200A A60ac 
A3ah 


150A D041 
200J u39a 
200J ulO 
175 D015 

175 A266C 

175J D041 

150J 

D07 
175A A60p 
150 A60 p 
150J Ml 008 
175 u5b 

175 u5b 
150A A3g 
175A Ally 
175 A380 

125A Alb 
200J D029 

150A D041 
150A Albc 
100C Albc 
200J FI 39 
175J A60au 
150J A333 

175J A297C 

175J A60au 
200S D03 
175A DO130 
200C A41e 
175A A31a 
200S D029 
300S D07 
175A Alcm 
200A D041 
200A lA60ac I 











































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 10 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

TOL 

± 

(%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2] 

PD 

® 25‘C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc). 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%), 

T] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2} 

PD 

® 25"C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C) 

DWG. 

NO. 

1 

TZiO 

10 

10 

1.0 

10m 

30 

6.0 

150J 

15015 

99 

APDIO.OA.B 

5t 

10.1 

1,0 t 

25m 

10 



Alrx 

2 

KS510A 

10 

10 

1.0 § 

5.0m 

25 t 


100A 

A378 

100 

HZ10EC 

2.5 

10.2 

500m 

20m 

6.0 


175J 

D035 

3t 

SZ1 -10-1 0-1 









101 

RD10JSB3fA1 











10 

10 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 



2.5 

10.3 

400m 

5.0m 

30 

6.0 

175J 

D034 

4t 

SZ1 -10-1 0-25 









102 

HZS10JB3 

2.6 

10.3 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 



10 

10 

1.0 

25m 



175 

u5b 

103 

RD10MB3 

3 

10.4 

200m 

5.0m 

30 


150 


5 

TZB10A 

10 

10 

1.0 § 

1.0m 


7.3 

175A 

Ally 

104 

HZ11B1 

2 

10.4 

400m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

6 

UZ8810 

10 

10 

1.0 

25m 

7.0 

6.0 

175 

A380 

105 

HZ11B1L 

2 

10.4 

400m 

500u 

80 

4.9 

175J 

D035 

7 

ZB10A 

10 

10 

1.0 

25m 

7.0 


100C 

Albc 

106 

RD11EB1 


10.4 

500m 

10m 

10 


175J 

A277b 

8 

ZM4740 

10 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


200J 

FI 39 

107 

RD11EL1 


10.4 

500m 

1.0m 

10 


175J 

A277b 

9 

1N3020 

20 

10 

1.0 

25m 

7.0 


175A 

A31a 

108 

RD11EN1 


10.4 

500m 

5.0m 

10 


175J 

A277b 

10 

1N4162 

20 

10 

1.0 § 

25m 

7.0 


200S 

D029 

109 

HZ11HB1 

2 

10.4 

500m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

11 

1N4327 

20 

10 

1.0 

25m 

7.0 

5.5 

300S 

D07 

110 

HZ11EB1 

2.4 

10.4 

500m 

20m 

10 


175J 

D035 

12 

1N4404 

20 

10 

1.0 

25m 

3.0 


175S 

A266a 

111 

RD11BM 


10.4 

1.0 

20m 

6.0 


150J 

A427 

13 

1N5563 

20 

10 

1.0 § 

25m 



200A 

A60ac 

112 

RD11FB1 


10.4 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A277r 

14t 

SZ1 -10-20-1 









113 

RD11CM 


10.4 

3.0 

60m 

4.0 


150J 

S547 



20 

10 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

114 

1N1314A 

5 

10.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 

15t 

SZ1 -10-20-25 









115 

1N1314 

10 

10.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 



20 

10 

1.0 

25m 



175 

u5b 

116 

RD11A 

10 

10.5 

.20 

5.0m 

25 

7.0 

150S 

Aldw 

16 

1N4832B 

5 

10 

1.2 

25m 

9.0 

7.1 

175 

D029 

117 

RD11AK 


10.5 

250m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 

17 

1N4832A 

10 

10 

1.2 

25m 

9.0 

7.1 

175 

D029 

118 

1N765 

10 

10.5 

250m 

5.0m 

45 


150A 

A398 

18 

1N4832 

20 

10 

1.2 

25m 

9.0 

7.1 

175 

D029 

119 

1N2036 

10 

10.5 

750m 

5.0m 

50 


150A 

D012 

19 

BZX61C10 

5 

10 

1.3 

20m 

8.5 

5.0 

175J 

D015 

120 

RD11BK 


10.5 

1.0 

20 m 

6.0 


150J 

A427 

20 

BZX85C10V 

5t 

10 

1.3 

25m 

200 

6.0mV 

175J 

D041 

121 

BZ105 

5 

10.5 

1.0 

20m 

8.0 

6.3 

175J 

D041 

21 

BZX87C10 

5 

10 

1.3 

20m 

5.0 

7.0 

200J 

A60al 

122 

RD11CK 


10.5 

3.0 

60m 

4.0 


150J 

S547 

22 

BZY97C10 

5 

10 

1.3 

50m 

4.0 

9.0 


Alrx 

123 

HZ11B2 

2 

10.6 

400m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

23 

ZD10 

5 

10 

1.3 

50 

4.0 

6.0 

150J 

D013 

124 

HZ11B2L 

2 

10.6 

400m 

500u 

80 

4.9 

175J 

D035 

24 

ZY10 

5 

10 

1.3 

50m 

4.0 

8.0 

150J 

Albg 

125 

RD1 USB 1(A) 









25 

BZD10C10 

6 

10 

1.3 

50m 

4.0 

9.0 


D013 



2.5 

10.6 

400m 

5.0m 

30 

6.3 

175J 

D034 

26 

BZW22C10 

6 

10 

1.3 

50m 

4.0 

9.0 


D041 

126 

HZ11HB2 

2 

10.6 

500m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

27 

SZL10 

6 

10 

1.3 

50m 

3.5 


150J 

S442 

127 

RD10EC 

5 

10.6 

500m 

20m 

10 

6.7 

175J 

D035 

28 

ZMY10 

6 

10 

1.3 

50m 

4 

7 

200J 

FI 49 

128 

EQA02-33AC 

8 

10.6 

500m 

20m 

10 

.06 

175J 

Alac 

29 

ZPY10 

12 

10 

1.3 

50m 

4.0 

9.0 

200J 

D041 

129 

EQA01-11R 

10 

10.6 

500m 

15m 

12 

.06 

125J 

A387 

30 

1N5925D 

1 

10 

1.5 

37m 

4.5 


200J 

D041 

130 

RD10FC 

5 

10.6 

1.0 

40m 

6.0 


175J 

A297C 

31 

1N5925C 

2 

10 

1.5 

37m 

4.5 


200J 

D041 

131 

RD11MB1 

3 

10.7 

200m 

5.0m 

30 


150 


32 

1N3789B 

5 

10 

1.5 

37m 

5.0 

7.1 

175S 

Cl 40 

132 

HZS11JB1 

2.5 

10.7 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 

33 

1N4465 

5 

10 

1.5 

25m 

5.0 


175A 

A60y 

133 

RD11EB2 


10.7 

500m 

10m 

10 


175J 

A277b 

34 

1N5925B 

5 

10 

1.5 

37m 

4.5 


200J 

D041 

134 

RD11EL2 


10.7 

500m 

1.0m 

10 


175J 

A277b 

35 

1S4010.A 

5t 

10 

1.5 

20m 

2.3 

5.5 

150A 

D01 

135 

RD11EL 


10.7 

500m 

1.0m 

10 


175J 

A277b 

36 

BZY95C10 

5 

10 

1.5 

50m 

4.0 

7.0 

175J 

D01 

136 

RD11EN2 


10.7 

fsoom 

5.0m 

10 


175J 

A277b 

37 

BZY96C10 

5 

10 

1.5 

50m 

5.0 

8.0 

175J 

D01 

137 

RD11EN 


10.7 

500m 

5.0m 

10 


175J 

A277b 

38 

BZY97C10V 

5t 

10 

1.5 

50m 

4.0 

7.0mV 

150J 

Alba 

138 

HZ11EB2 

2.5 

10.7 

500m 

20m 

10 


175J 

D035 

39 

MC6314,A 

5t 

10 

1.5 

100m 

20 



Alq 

139 

RD11FB2 


10.8 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A277r 

40 T 

SZ1 .5-1 0-5-1 









140 

3KZ12 

lot 

10.8 

3.0 § 

100m 


.07 


A3ak§ 



5.0 

10 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

141 

HZ11B3 

2 

10.9 

400m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

41 

SZ10C 

5 

10 

1.5 

20m 

20 

6.0 

160A 

A26 

142 

HZ11B3L 

2 

10.9 

400m 

500u 

80 

5.0 

175J 

D035 

42 

1N3789A 

10 

10 

1.5 

37m 

5.0 

7.1 

175S 

Cl 40 

143 

HZ11LHB3 

2 

10.9 

400m 

500u 

80 


175J 

D035 

43 

1N5925A 

10 

10 

1.5 

37m 

4.5 


200J 

D041 

144 

RD11JSB2(A1 









44 T 

SZ1. 5-1 0-1 0-1 











2.5 

10.9 

400m 

5.0m 

30 

6.3 

175J 

D034 



10 

10 

1.5 

1,0m 



175 

u5b 

145 

BZY88C11 

5 

10.9 

400m 

5.0m 

25 

7.9 

200J 

D07 

45 

1N3789 

20 

10 

1.5 

37m 

5.0 

7.1 

175S 

Cl 40 

146 

HZ11HB3 

2 

10.9 

500m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

46 

1N5925 

20 

10 

1.5 

37m 

4.5 


200J 

D041 

147 

TZPD11 


11 


5.0m 

20 

7.0 


D035 

47 T 

SZ1 .5-1 0-20-1 









148 

TZPY11 


11 


50m 

7.0 

8.0 


D041 



20 

10 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

149 

1N2045B 

5 

11 


500m 

1.5 


150A 

SI 9a 

48 

2EZ10D5 

5 

10 

2.0 

50m 

3.5 


200J 

A1ay 

150 

BZV49C11 

5 

11 


5.0m 

20 

3.0 

150J 

Ml 008 

49 

2VR10,A,B 

5t 

10 

2.0 

50m 

5.0 



A3e 

151 

CD4741A 

5.0 

11 


23m 

8.0 


200 

u52 

50 

BZV47C10 

5 

10 

2.0 

50m 

4.0 

5.5 

175J 

A344r 

152 

CD5348B 

5 

11 


125m 

2.5 

7.2 

200J 

u39b 

51 

LMZ10A 

5 

10 

2.0 

50m 

3.5 

7.1 

150A 

D041 

153 

MMBZ5241 

5 

11 


10m 

11 



M500 

52 

ZBC10 

5t 

10 

2.0 § 

50m 

4.0 


150A 

Albc 

154 

NC11 

5 

11 


5.0m 

20 

7.0 


u47 

53 

ZBC10B 

5 

10 

2.0 

50m 

4.0 



Altv 

155v 

TMPZ5241 

5.0 

11 


20m 

30 



TO2360 

54 

2EZ10D10 

10 

10 

2.0 

50m 

3.5 


200J 

Alay 

156 

ZTK11 

5 

11 


5.0m 

25 

200m 

150J 

D035 

55 

LMZ10 

10 

10 

2.0 

50m 

3.5 

7.1 

150A 

D041 

157 

DSZ301 1 

10 

11 


70m 

5.0 

6.0 


A266 

56 

ZBC10A 

10 

10 

2.0 

50m 

4.0 



Altv 

158 

MA3110 

5.0 

11 

150m 

5.0m 

20 

5.4 

125J 

M713b 

57 

2EZ10D 

20 

10 

2.0 

50m 

3.5 


200J 

Alay 

159 

RD11MB 


11 

200m 

5.0m 

30 


150J 

M500C 

58 

BZV15C10 

5 

10 

2.2 

1.0 

500m 

9.0 

150J 

M7540 

160 

RD11MB2 

2 

11 

200m 

5,0m 

30 


150 


59 

1N5020A 

5 

10 

2.5 

62m 

3.0 

5.5 

150 

Alan 

161 

BZX84C11 

5 

11 

200m 

5.0m 

20 

7.0 

150J 

M500d 

60 

BZX70C10 

5 

10 

2.5 

50m 

4.0 

7.0mV 

150J 

A171b 

162 

ESZ11 

5 

11 

200m 

10m 

8.0 t 



T0 106 

61 

Z2B10 

5t 

10 

2.5 

50m 

4.0 

7.0 

200J 

D01 

163 

1N715A 

5 

11 

250m 

12m 

9.0 

6.5 

175A 

D07 

62 

AU01-10 

6 

10 

2.5 

65m 

5.0 

6.7 

165J 

A333b 

164 

1N4105 

5 

11 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

63 

1N5020 

10 

10 

2.5 

62m 

3.0 

5.5 

150 

Aign 

165 

1N4698 

5 

11 

.25 

.05m 



200A 

D014 

64 

3EZ10D1 

1.0 

10 

3.0 

75m 

3.5 


150J 

Alay 

166 

02Z11A 

5 

11 

250m 

6.0m 

40 

7.4 

175J 

D035 

65 

3EZ10D2 

2.0 

10 

3.0 

75m 

3.5 


150J 

Alav 

167 

BZX59C1 1 

5 

11 

250m 

5.0m 

18 

7.0 

150A 

D07 

66 

3EZ10D3 

3.0 

10 

3.0 

75m 

3.5 


150J 

Alay 

168 

BZY83C11 

5 

11 

.25 

5.0m 

20 

8 

150J 

Cig 

67 

3EZ10D4 

4.0 

10 

3.0 

75 

3.5 


150J 

Alay 

169 

BZY85C1 1 

5 

11 

.25 § 

5.0m 

20 

8 

150J 

A171f 

68 

1N5067 

5 

10 

3.0 

75m 

4.0 


175A 

A146U 

170 

PD6015.A 

5t 

11 

.25 

5.0m 

12 


150 

A109 

69 

3EZ10D5 

5 

10 

3.0 

75m 

3.5 


200J 

Alay 

171 

PD6056 

5 

11 

.25 

5.0m 

11 


150 

A2c 

70 

3VR10,A.B 

5t 

10 

3.0 

75m 

4.0 



A3al 

172 

SZ11 

6 

11 

.25 

5.0m 

35 

.82 

150J 

Clf 

71 

BZV16C10 

5 

10 

3.0 

50m 

7.0 

5.5 

175 

D03 

173 

1/4M11Z10 

10t 

11 

250m 

5.7m 

13 


175J 

E204h 

72 

MZ710 

5 

10 

3.0 

75m 

4.0 

6.0 

175A 

A146j 

174 

1N715 

10 

11 

250m 

12m 

9.0 

6.5 

175A 

D07 

73 

UDZ710 

5 

10 

3.0 

75m 

5.0 


175A 

A356a 

175 

1N715B 

20 

11 

.25 

12m 

9.0 



D07 

74 

UZ710 

5 

10 

3.0 

75m 

4.0 

6.0 

175A 

A380 

176 

MC6015.A 

5t 

11 

.30 

10m 

23 


175 

A2m 

75 

ZCC10 

5t 

10 

3.0 § 

75m 

4.0 


150A 

Aley 

177 

C5D5241 

10 

11 

320m 

20m 



150S 

M713a 

76 

ZCC10B 

5 

10 

3.0 

75m 

4.0 



Aley 

178 

D814G 

9 

11 

340m 

5.0m 

30 t 

9.5 

100C 

A378 

77 

3EZ10D10 

10 

10 

3.0 

75m 

3.5 


200J 

Alav 

179 

BZX88C11 

5 

11 

350m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

A412 

78 

MZ810#B 

10 

10 

3.0 

75m 

4.0 

6.0 

175A 

A146j 

180 

MA4110 

5 

11 

370m 

5.0m 

20 

5.4 

200J 

D034 

79 

UZ810 

10 

10 

3.0 

75m 

4.0 

6.0 

175A 

A380 

181 

MTZ11 


11 

400m 

10m 

15 


175J 

D034 

80 

ZCC10A 

10 

10 

3.0 

75m 

4.0 



Alev 

182 

TZ11 


11 

400m 

10m 

15 


175J 

D035 

81 

3EZ10D 

20 

10 

3.0 

75m 

3.5 


200J 

Alay 

183 

1N5531D 

1 

11 

400m§ 

1.0m 

80 


175A 

D07 

82 

MZ910 

20 

10 

3.0 

75m 

4.0 

6.0 

175A 

A146j 

184 

1N5737D 

1 

11 

400m§ 

5.0m 

20 

7.2 

200A 

D035 

83 

UZ910 

20 

10 

3.0 

75m 

4.0 

6.0 

175A 

A380 

185 

Z5A11 

1t 

11 

400m§ 

5.0m 

20 

8.0 

200J 

D07 

84 ▼ 

BZT03/D10 

10 

10 

3.2 

50m 

4.0 

9.0 

175J 

A94g 

186 

1N5531C 

2 

11 

400m§ 

1.0m 

80 


175A 

D07 

85 

INI 593 A 

5 

10 

3.5 

70m 

2.5 

7.0 

200S 

D04 

187 

1N5737C 

2 

11 

400m§ 

5.0m 

20 

7.2 

200A 

D035 

86 

INI 593 

10 

10 

3.5 

70m 

2.5 

7.0 

200S 

D04 

188 

BZX79B11 

2 

11 

400m5 

5.0m 

20 

7.4mV 

200J 

D035 

87 ▼ 

SZ3-1 0-5-1 

5.0 

10 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

189 

HZS11JB2 

2.5 

11 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 

88 ▼ 

SZ3-1 0-5-25 









190 

1N962B 

5 

11 

400m 

11m 

9.5 


175S 

A398a 



15.0 

10 

5.0 

25m 



175 

u5c 

191 

1N3519 

5 

11 

.40 

10m 

8.0 

6.5 

200A 

D07 

89 ▼ 

SZ3-10-10-1 









192 

1N5531B 

5 

11 

400m§ 

1.0m 

80 


175A 

D07 



1 10 

10 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

193 

1N5737B 

5 

11 

400m§ 

5.0m 

20 

7.2 

200A 

D035 

90 ▼ 

SZ3-1 0-1 0-25 









194 

1S2110A 

5 

11 

.40 

5.0m 

40 

7.0 

150A 

A1 



1 10 

10 

5.0 

25m 



175 

u5c 

195 

1S7110,B 

5t 

11 

.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 

91 T 

SZ3-1 0-20-1 









196 

1S7110A 

5 

11 

.40 

5.0m 

40 

7.0 

150A 

A1 



I 20 

10 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

197 

BZX79C11 

5 

11 

400mS 

5.0m 

25 

7.4mV 

200J 

D035 

92 T 

SZ3-1 0-20-25 









198 

BZX96C11 

5 

11 

400m 

5.0m 

20 

6.0 

150J 

D07 



20 

10 

5.0 

25m 



175 

u5c 

199 

CD962B 

5 

11 

400m 

11m 

9.5 

7.6 

200J 

u39a 

93 

RD11AM 


10.1 

250m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 

200 

CD4105 

5 

11 

400m 

250u 

200 

6.0 

200J 

u39a 

94 

HZ11A3 

2 

10.1 

400m 

5.0m 

25 

6.0mV 

175J 

D035 

201 

CD5241B 

5 

11 

400m 

20m 

22 

7.6 

200J 

u39a 

95 

HZ11A3L 

2 

10.1 

400m 

500u 

80 

4.8 

175J 

D035 

202 

CH962 

5 

11 

400m 

11m 

9.5 

7.3 

200J 

ulO 

96 

RD10EL4 


10.1 

500m 

1.0m 

8.0 


175J 

A277b 

203 

CH4105 

5 

11 

400m 

250u 

200 

8.0 

200J 

ulO 

97 

HZ11HA3 

2 

10.1 

500m 

5.0m 

25 

e.omv 

175J 

D035 

204 

CH5241 

5 

11 

400m 

20m 

22 

7.6 

200J 

ulO 

98 

CD100 

5 

10.1 

500m 

1.0m 

75 


200J 

D07 

205 

GSZ11A 

5 

11 

400m 

10m 

15 



A69a 
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2. VOLTAGE REFERENCE DiODES - Vz ^ 10 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

I] 

TYPE 

No. 

U“ 

TOL 

■ 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

i: 

PD 

® 25“C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

._(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

\±\ 

TYPE 

No. 

1 } 

TOL 

± 

{%) 

□ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

n 

PD 

@ 25*0 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 

1 

MAmo 

5 

11 

400m 

5.0m 

20 

5.4 


A24cI 


104 

ZBTi 

5t 

11 

1.0 § 

23 m 

8.0 


150A 

Albc 

2 

RD11JB 

5 

11 

400m 

5.0m 

30 


175J 

D035 


105 

ZB11B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


100C 

Albc 

3 

RDIIJSB(A) 

5.0 

11 

400m 

5.0m 

30 

6.3 

175J 

D034 


106 

ZM4741A 

5.0 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200J 

FI 39 

4 

USR1171 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

D07 


107 

AW08-11B 

5.7 

11 

1.0 

25m 

8.0 

6.3 

175J 

A60au 

5 

USR1172 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

^7 


108 

AW08-11A 

8.9 

11 

1.0 

25m 

8.0 

6.3 

175J 

A60au 

6 

USR1173 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

D07 


109 

INI 772 

10 

11 

1.0 

50m 

4.2 


175A 

DO130 

7 

USR1174 

5 

11 

400m 

7.5m 

30 

50m 

175A 

D07 


110 

1N3021A 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A31a 

8 

Z5B11 

5t 

11 

400m§ 

5.0m 

20 

8.0 

200J 

D07 


111 

1N4163A 

10 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200S 

D029 

9 

1N962A 

10 

11 

400m 

11m 

9.5 


175S 

A398a 


112 

1N4328A 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

300S 

D07 

10 

1N5531A 

10 

11 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 


113 

1N4405A 

10 

11 

1.0 

23m 

3.5 

6.0 

175A 

Alcm 

11 

1S2110 

10 

11 

.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 


114 

1N4741 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 


200A 

D041 

12 

GSZ11 

10 

11 

400m 

10m 

15 



A69a 


115 

1N5564A 

10 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200A 

A60ac 

13 

1N962 

20 

11 

400m 

11m 

9.5 


175S 

A398a 


116 

1S226 

10 

11 

1.0 

25m 

6.5 

6.3 

150J 

A56a 

14 

1N5531 

20 

11 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 


117 

1Z11 

10 

11 

1.0 

10m 

30 

6.4 

150J 

D015 

15 

GZA11 


11 

500m 


20 t 

8.8 


A159 


1184 

SZI-1 1-10-1 









16 

1N6001D 

1 

11 

500m 

5.0m 

18 


200J 

D035 




10 

11 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

17 

Z0A11 

It 

11 

500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 


119t 

SZI-1 1-10-25 









18 

1N6001C 

2 

11 

500m 

5.0m 

18 


200J 

D035 




10 

11 

1.0 

25m 



175 

u5b 

19 

1N5241B 

5 

11 

500m 

20m 

9.5 

7.6 

200A 

A398a 


120 

TZB11A 

10 

11 

1.0 § 

1.0m 


7.5 

175A 

Alty 

20 

1N5857B 

5 

11 

500m 

20m 

68 


150C 

M859 


121 

ZB11A 

10 

11 

1.0 

23m 

8.0 


100C 

A1bc 

21 

1N6001B 

5 

11 

500m 

5.0m 

18 


200J 

D035 


122 

ZM4741 

10 

11 

1.0 5 

23m 

8.0 


200J 

FI 39 

22 

BZX46C11 

5 

11 

500m 

11m 

9.5 

11 

175A 

D035 


123 

1N3021 

20 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A31a 

23 

BZX55C11 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 


124 

1N4163 

20 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200S 

D029 

24 

BZX55C11V 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.5mV 

175J 

D035 


125 

1N4328 

20 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

300S 

D07 

25 

BZX83C11 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 


126 

1N4405 

20 

11 

1.0 

23m 

3.5 


175S 

A266a 

26 

BZX97C1 1 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

D035 


127 

1N5564 

20 

11 

1.0 § 

23m 



200A 

A60ac 

27 

BZY88C11V 

5 

11 

500m 

5.0m 

35 

8.7m 

175 

D035 


128t 

SZI-1 1-20-1 









28 

CTZ11A 

5 

11 

500m 

10m 

80 

650 

200 

D035 



1 20 

11 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

29 

MA5110 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

5.4 

125J 

M990 


129t 

SZI-1 1-20-25 









30 

MLL5241B 

5.0 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 40 




20 

11 

1.0 

25m 



175 

u5b 

31 

MTZ615,A 

5t 

11 

.50 

10m 

23 


175A 

A60e 


130 

1N4833B 

5 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

32 

PS8914 

5 

11 

.50 

20m 

4.0 

7.4 

150 

A60p 


131 

1N4833A 

10 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

33 

RD11EB 

5 

11 

500m 

10m 

15 

6.8 

175J 

D035 


132 

1N4833 

20 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

34 ▼ 

SZP5-1 1-5-1 










133 

BZD10C11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 


D013 


15.0 

11 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


134 

BZW22C11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 


D041 

35v 

SZ.5-1 1-5-25 










135 

BZX61C11 

5 

11 

1.3 

20m 

9.0 

5.0 

175J 

D015 



5.0 

11 

500m 

25m 



175 

u5a 


136 

BZX85C11V 

5t 

11 

1.3 

20m 

300 

6.8mV 

175J 

D041 

36 

Z0B11 

5t 

11 

500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 


137 

BZX87C11 

5 

11 

1.3 

20m 

5.0 

6.3 

200J 

A60al 

37 

ZMM11 

5t 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

FI 35 


138 

BZY97C1 1 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 


Alrx 

38 

ZMM5241B 

5.0 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 39 


139 

ZD11 

5 

11 

1.3 

50 

7.0 

6.0 

150J 

D013 

39 

ZPD11 

5 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

D035 


140 

ZY11 

5 

11 

1.3 

50m 

7.0 

8.0 

150J 

A1bg 

40 

ZPD11V 

5t 

11 

500m 

5.0m 

70 

7.7mV 

175J 

D035 

. 

141 

SZL11 

6 

11 

1.3 

50m 

5.0 


150J 

S442 

41 

ZS11 

5t 

11 

500m 

5.0m 

80 

500m 

150A 

C3h 


142 

ZMY11 

6 

11 

1.3 

50m 

7 

7.5 

200J 

FI 49 

42 

BZV55C1 1 

5.7 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.4 

200J 

F139 


143 

ZPY11 

10 

11 

1.3 

50m 

7.0 

10 

200J 

D041 

43 

BZV60C11 

5.7 

11 

500m 

5.0m 

20 

7.4 

200J 

D034 


144 

1N5926D 

1 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

44 

05Z11 

6.0 

11 

500m 

5.0m 

30 

7.4 

175J 

D035 


145 

1N5926C 

2 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

45 

1N5241A 

10 

11 

500m 

20m 

9.5 

7.6 

200A 

A398a 


146 

1N3790B 

5 

11 

1.5 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

Cl 40 

46 

1N5857A 

10 

11 

500m 

20m 

68 


150C 

M859 


147 

1N4466 

5 

11 

1.5 

23m 

6.0 


175A 

A60v 

47 

1N6001A 

10 

11 

500m 

5.0m 

25 


200J 

D035 

. 

148 

1N5926B 

5 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

48 

CTZ11 

10 

11 

500m 

10m 

80 

650 

200 

D035 


149 

1S4011.A 

5t 

11 

1.5 

20m 

2.4 

6.0 

150A 

D01 

49 

MLL5241A 

10 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 40 


150 

BZY95C11 

5 

11 

1.5 

50m 

4.5 

6.6 

175J 

D01 

50 T 

SZP5-11.10-1 










151 

BZY97C11V 

5t 

11 

1.5 

50m 

7.0 

8.3mV 

150J 

Albg 



10 

11 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


152 

MC6315,A 

5t 

11 

1.5 

75m 

21 



Alq 

51 T 

SZ.5-1 1-1 0-25 










153v 

SZ1 .5-1 1-5-1 


1 









10 

11 

500m 

25m 



175 

u5a 




5.0 

11 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

52 

ZMM5241A 

10 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 39 


154 

SZ11C 

5 

11 

1.5 

20m 

25 

7.0 

160A 

A26 

53 

1N5241 

20t 

11 

.50 

20m 



200A 

A398a 


155 

1N3790A 

10 

11 

1.5 i 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

Cl 40 

54 

1N6001 

20 

11 

500m 

5.0m 

25 


200J 

D035 


156 

1N5926A 

10 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 

55 

MLL5241 

20 

11 

500m§ 

20m 

22 


200J 

FI 40 


157v 

SZ1 .5-1 1-1 0-1 









56 ▼ 

SZP5-1 1-20-1 










1 


10 

11 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 



20 

11 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


158 

1N3790 

20 

11 

1.5 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

Cl 40 

57 V 

SZ.5-1 1-20-25 










159 

1N5926 

20 

11 

1.5 

34m 

5.5 


200J 

D041 



20 

11 

500m 

25m 



175 

u5a 


160t 

SZ1. 5-1 1-20-1 









58 

ZMM5241 

20 

11 

500m§ 

20m 

22 

7.6 

200J 

FI 39 




20 

11 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

59 

BZX83C11V 

5t 

11 

550m 

5.0m 

70 

7.7mV 

175J 

D035 


161 

2EZ11D5 

5 

11 

2.0 

45m 

4.0 


200J 

Alay 

60 

1N4633 

5 

11 

.60 

12m 

700 

7.3 

200A 

D014 


162 

2VR11.A.B 

5t 

11 

2.0 

45m 

6.0 



A3e 

61 

1N3680B 

5 

11 

750m 

12m 

9.5 

6.0 

175S 

Aiaz 


163 

BZV47C1 1 

5 

11 

2.0 

50m 

7.0 

6.0 

175J 

A344r 

62 

BZV41C11 

5 

11 

750m 

5.0m 

20 

7.0 

175S 

A412 


164 

LMZ11A 

5 

11 

2.0 

45m 

4.0 

7.3 

150A 

D041 

63 

MC6115.A 

5t 

11 

.75 

25m 

23 


175A 

A2d 


165 

ZBC11 

5t 

11 

2.0 6 

46m 

5.0 


150A 

Albc 

64 

TSZ11 

5 

11 

750m 

10m 

12 



T039 


166 

ZBC11B 

5 

11 

2.0 

46m 

5.0 



Alty 

65 

1N3680A 

10 

11 

750m 

12m 

9.5 

6.0 

175S 

Aiaz 


167 

2EZ11D10 

10 

11 

2.0 

45m 

4.0 


200J 

Alay 

66 

1N3680 

20 

11 

750m 

12m 

9.5 

6.0 

175S 

Aiaz 


168 

LMZ11 

10 

11 

2.0 

45m 

4.0 

7.3 

150A 

D041 

67 

HZ11PB 


11 

800m 

20m 

8.0 


175J 

D041 


169 

ZBC11A 

10 

11 

2.0 

46m 

5.0 



Alty 

68 

AP11.0A.B 


11 

1.0 t 

20m 

35 



D035 


170 

2EZ11D 

20 

11 

2.0 

45m 

4.0 


200J 

Alay 

69 

DZB11 


11 

1.0 

10m 

30 

7.0mV 

150J 

A298aD 


171 

BZV15C11 

5 

11 

2.2 

1.0 

1.0 

9.0 

150J 

M7540 

70 

GZB11 


11 

1.0 

10m 

30 

7.0mV 

150J 

A298ap 


172 

1N5021A 

5 

11 

2.5 

57m 

3.6 

6.0 

150 

Aign 

71 

GZB11C 


11 

1.0 


30 

7.0mV 


A298ap 


173 

AU01-11 

5 

11 

2.5 

65m 

5.0 

7.0 

165J 

A333b 

72 

MA2110 


11 

1.0 

20m 

8.0 

7.4 

200J 

A277r 


174 

BZX70C11 

5 

11 

2.5 

50m 

4.5 

7.5mV 

150J 

A171b 

73 

Z4A11 

It 

11 

1.0 

25m 

6.0 

7.0 

200J 1 

D029 


175 

Z2B11 

5t 

11 

2.5 

50m 

5.0 1 

7.0 

200J 

D01 

74 

SZ11.0 

2t 

11 

1.0 

20m 

8.0 t 

6.0 

150A 

A3g 


176 

1N5021 

10 

11 

2.5 

57m 

3.6 

6.0 

150 

Aign 

75 

1N1772A 

5 

11 

1.0 

50m 

4.2 


175A 

DO130 


177 

3EZ11D1 

1.0 

11 

3.0 

68m 

4.0 


150J 

Alav 

76 

1N3021B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 1 

A31a 


178 ' 

3EZ11D2 

2.0 

11 

3.0 

68m 

4.0 


150J 

A1ay 

77 

1N4163B 

5 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 


200S 

D029 


179 

3EZ11D3 

3.0 

11 

3.0 

68m 

4.0 


150J 

Alay 

78 

1N4328B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

300S 

D07 


180 

3EZ11D4 

4.0 

11 

3.0 

68 

4.0 


150J 

A1av 

79 

1 N4405B 

5 

11 

1.0 

23m 

3.5 

6.0 

175A 1 

Alcm 


181 

1N5068 

5 

11 

3.0 

70m 

5.0 


175A 

A146U 

80 

1N4662 

5 

11 

1.0 

23m 

350 

7.3 

200A 

D015 


182 1 

3EZ11D5 

5 

11 

3.0 

68m 

4.0 


200J 

Alay 

81 

1N4741A 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


200A 

D041 


183 

3VR11.A.B 

5t 

11 

3.0 

69m 

5.0 



A3al 

82 

1N5564B 

5 

11 

1.0 § 

23m 

8.0 

! 

200A 

A60ac 


184 

BZV16C11 

5 

11 

3.0 

46m 

8.0 

6.0 

175 

D03 

83 

APD11.0A,B 

5t 

11 

1.0 t 

23m 

10 



Alrx 


185 

MZ711 

5 

11 

3.0 

70m 

5.0 

7.0 

175A 

A146j 

84 

AW01-11 

5 

11 

1.0 

25m 

5.0 

6.3 

150J 

A333 


186 

ZCC11 

5t 

11 

3.0 § 

70m 

5.0 


150A 

Alev 

85 

BZ110 

5 

11 

1.0 

20m 

8.0 

6.5 

175J 

A60t 


187 

ZCC11B 

5 

11 

3.0 

70m 

5.0 



Aley 

86 

BZV85C11 

5 

11 

1.0 

20m 

10 

7.3mV 

200J 

D041 


188 

3EZ11D10 

10 

11 

3.0 

68m 

4.0 


200J 

Alay 

87 

BZX78C11 

5 

11 

1.0 

20m 

5.0 

7.4mV 

200J 



189 

MZ811 

10 

11 

3.0 

70m 

5.0 

7.0 

175A 

A146i 

88 

BZX85C1 1 

5 

11 

1.0 § 

20m 

8.0 

8.0 

150A 

D041 


190 

ZCC11A 

10 

11 

3.0 

70m 

5.0 



Aley 

89 

CD4741 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 

7.6 

200J 

u39a 


191 

3EZ11D 

20 

11 

3.0 

68m 

4.0 


200J 

Alay 

90 

CH4741 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 

6.0 

200J 

ulO 


192 

MZ911 

20 

11 

3.0 

70m 

5.0 

7.0 

175A 

A146i 

91 

CZII.A.B.D 

5t 

11 

1.0 

40m 

14 

6.0 

175 

D015 


193t 

BZT03/D1 1 

10 

11 

3.2 

50m 

7.0 

10 

175J 

A94g 

92 

PL11Z 

5 

11 

1.0 

50m 

7.0 

6.5 

150J 



194 

3T11AB 

5t 

11 

3.5 

50m 

4.2 



D04 

93 

PR241-RT 

5 

11 

1.0 

20m 

8.0 t 



D07 


195v 

SZ3-1 1-5-1 

5.0 

11 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

94 

PS10021B 

5 

11 

1.0 

23m 

8.0 


175A 

A60p 


196t 

SZ3.1 1-5-25 









95 

PS10065 

5 

11 

1.0 

23m 

6.0 

7.5 

150 

A60p 



|5.0 

11 

5.0 

25m 



175 

u5c 

96 

RD11FB 

5 

11 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A297C 


197t 

SZ3-1 1-10-1 









97 

RD11P 

5.0 

11 

1.0 

5.0m 

20 

6.8 

150J 

Ml 008 




10 

11 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

98 ▼ 

SZI-1 1-5-1 

5.0 

11 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


198t 

SZ3-1 1-1 0-25 









99t 

SZ1 -11-5-25 












10 

11 

5.0 

25m 



175 

u5c 



5.0 

11 

1.0 

25m 



175 

u5b 


199t 

SZ3- 11-20-1 









100 

TZB11B 

5 

11 

1.0 § 

1.0m 


7.5 

175A 

Alty 




20 

11 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

101 

VR11.A.B 

-_5t_ 

11 

1.0 

23m 

8.0 


125A 

Alb 


200 T 

SZ3-1 1-20-25 









102 

Z4B11 

5t 

11 

1.0 

25m 

6.0 

7.0 

200J 

D029 




20 

11 

5.0 

25m 



175 

u5c 

103 

Z11.0 

Ljj_ 

11 

1.0 

20m 

9.9 t 

7.0 

150A 

D041 


201 

RD11AN 


11.1 

250m 

5.0m 

20 


175J 

A277b 


189 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


189 



2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 10 V (Cont’ci) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

gam 

3j 

TOL 

± 

(%L 


M 

H 

R9 

^^9 

IQQ9 

■99 


[S9 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 


B 

9 

2] 

PD 

® 25"C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 

■nH 


2 

11.1 

400m 

5.0m 

25 

6.0mV 


T5035 

108 

7Si2 

2 

12 

200m 

5.0m 

100 


UOTT 

C74 


HZ11C1L 

2 

11.1 

400m 

500u 

80 

5.1 


D035 

109 

1N1933A 

5 

12 

200m 

1.0m 

30 

8.0 

150A 

A82e 


RD11EB3 


11.1 

500m 

10m 

10 


E^n 

A277b 

110 

BZX84C12 

5 

12 

200m 

5.0m 

25 

7.0 

150J 

M500d 


RD11EL3 



liTiliTiinHi 


■QH 


175J 

A277b 

111 




200m 

10m 

10 t 



TO106 


RD11EN3 







175J 

A277b 

112 




200m 

1.0m 

30 

8.0 

150A 

A82e 


HZ11HC1 









113 




250m 

12m 

10 

6.8 

175A 

D07 


HZ11EB3 






■■■ 

175J 

D035 

114 

1N4106 

5 

12 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 


EQA01-11 






^9 

125J 

A387 

115 

1N4699 

5 

12 

.25 

.05m 



200A 

D014 

HH 

RD11BN 






99 

150J 

A427 

116 

02Z12A 

5 

12 

250m 

5.0m 

50 

7.7 

175J 

D035 


RD11FB3 




20m 

8.0 

■H 

175J 

A277r 

117 

BZX59C12 



250m 

5.0m 

20 

7.0 

150A 

D07 

IH 

EQBOI-II 




30m 

8.0 

^9 

140J 

A21b 

118 

BZY83C12 



.25 

5.0m 

30 

9 

150J 

Cig 


RD11CN 




60m 

4.0 

91 

150J 

S547 

119 

BZY85C12 



.25 8 

5.0m 

20 

9 

150J 

A171f 








500m 

150A 



CD4116 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.20 

125A 

Alcj 

lEfl 






1^9 

500m 

150A 



CD4117 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.50 

125A 

Alcj 







M19 

.06 

125J 


i^m 

CD4118 

5 

12 

.25 

10m 

60 

1.0 

125A 

Aid 

16 

HZ11C2L 

2 

11.3 

400m 

500u 

80 

5.3 

175J 

D035 


CD4121 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.05 

125A 

Alee 

17 

HZS11JB3 

2.5 

11.3 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 


CD4122 

5 

12 

.25 

10m 

60 

.10 

125A 


18 

RD11JSB3(A) 










PD6016.A 

5t 

12 

.25 

5.0m 

15 


150 

A109 



2.5 

11.3 

400m 

5.0m 

30 

6.3 

175J 

D034 

fj^mt 

PD6057 

5 

12 

.25 

5.0m 

12 


150 

A2c 

19 

EQA02-11AB 

7 

11.3 

500m 

10m 

15 

.06 

175J 

Alac 


SZ12 

5 

12 

.25 

5.0m 

40 

.83 

150J 

Clf 

20 

RD11MB3 

2 

11.4 

200m 

5.0m 

30 


150 


mMm 

1/4M12Z10 

lot 

12 

250m 

5.2m 

15 


175J 

E204h 




iiEm 

E&Qijjmi 




f¥sm 

D035 


1N716 

10 


250m 

12m 

10 

6.8 

175A 

D07 



^m 

iiRm 

500m 





A277b 


BZY83D12 

10 


.25 

5.0m 

30 

9 

150J 

Cig 


1 >1 kI d 


iiEm 

500m 





A277b 

tEnm 

1N716B 

20 


.25 

12m 

10 



D07 



■m 

iiRm 

500m 

5.0m 

12 



A277b 


PTC507 

10 

12 

252mt 

21m 

9.0 



Albc 



H9 

REm 

500m 

5.0m 

25 

e.omv 

[Qfl 

D035 


BZ963 

5 

12 

300m 

11m 

12 

7.6 

175S 

M765 



Sm 

iiKm 

500m 

10m 

12 


i¥^(m 

D035 

iE9K 

BZ963F 

5 

12 

300m 

11m 

12 

7.6 

175S 

T086 

27 

ZS11.4 

5t 

EiRm 

500m 

5.0m 

80 

500m 

EI.-1i7;.V 

@0911 


BZ963T 

5 

12 

300m 

11m 

12 

7.6 

175S 

T018 

28 

RD12FB1 


lEKm 

1.0 

20m 

8.0 


in^H 



MC6016,A 

5t 

12 

.30 

10m 

24 


175 

A2m 

29 

BZ115 

5 

iimK 

1.0 

20m 

8.0 

6.7 


ggS9l 


BZX88C12 

5 

12 

350m 

5.0m 

25 

7.5 

175J 

A412 

30 

HZ11C3L 

2 

11.6 

400m 

500u 

80 

5.4 

175J 

D035 





370m 

5.0m 

25 

6.0 

200J 

D034 

31 

RD12JSB1(A) 









EKg^K 




400m 

10m 

20 


175J 

D034 



2.5 

11.6 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 

eE9 

uwaimam 



400m 

10m 

20 


175J 

D035 

32 

1N946 

5 


.50 

7.5m 

30 

.02 

75 

D07 

109 

1N1960B 

1 

12 

400m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

D07 

33 

1N946A 

5 


.50 

7.5m 

30 

.02 

100 

D07 

K^m 

1N5532D 

1 

12 

400m§ 

1.0m 

90 


175A 

D07 

34 

1N946B 

5 


.50 

7.5m 

30 


150 

D07 

ukIK 

1N5738D 

1 

12 

400m§ 

5.0m 

25 

7.5 

200A 

D035 

35 


im 



10m 

15 

6.9 


D035 

iE9 


90 


400m§ 

5.0m 

40 

8.0 

200J 

D07 

36 





20m 

8.0 



D041 



91 


400m§ 

1.0m 

90 


175A 

^7 

37 


■9 



20m 

8.0 



A297C 

eE9 


mm 


400m5 

5.0m 

25 

7.5 

200A 

D035 

38 


im 






|K1« 


147 

BZX79B12 

2 

12 

400m§ 

5.0m 

25 

8.4mV 

200J 

D035 

39 


mM 






ER.n 

D035 

148 

HZS12JB2 

2.5 

12 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 

40 


^m 



HfiiiiH 



m 

A380d 

149 

1N665 

5 

12 

.40 

10m 

10 

6.0 

200S 

A31b 

41 

RD12EB2 


11.7 

500m 






150 

1N759A 

5 

99 

400m 

20m 

30 

6.0 

175A 

A1 

42 

RD12EL2 


11.7 

500m 




irm 


151 

1N963B 

5 

99 

400m 

10m 

11 


175S 

A398a 

43 

RD12EL 


11.7 

500m 






152 

1N1960A 

5 

99 

400m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

D07 

Km 



11.7 

500m 






153 

1N3520 

5 

99 

.40 

10m 

10 

7.0 

200A 

D07 

Km 



11.7 

500m 






154 

1N5532B 

5 

99 

400m§ 

1.0m 

90 


175A 

D07 

Rmi 


2 

11.7 

500m 






155 

1N5738B 

5 

99 

400m8 

5.0m 

25 

7.5 

200A 

D035 





liTiliTiMH 






156 

1S2120A 

5 

12 

.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 



■9 


99 





wl9 

157 

1S7120,B 

5t 

12 

.40 

5.0m 

75 

7.0 

150A 

A1 



mM 


99 





[s!s^9 

158 

1S7120A 

5 

12 

.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 

50 

1N941B 






DB9i 


l£ls9K 

159 

BZX79C12 

5 

12 

400m§ 

5.0m 

30 

8.4mV 

200J 

D035 

51 

1N942 



^^9 

QqiH 





160 

BZX96C12 

5 

12 

400m 

5.0m 

20 

6.5 

150J 

D07 

52 

1N942A 

IH 


Ets^m 

Qq^HIKI 





161 

CD759A 

5 

12 

400m 

20m 

30 

6.2 

200J 

u39a 


1N942B 








|2lS9i 

162 

CD963B 

5 


400m 

10m 

11 

7.7 

200J 

u39a 


1N943 









163 

CD4106 

5 


400m 

250u 

200 

6.5 

200J 

u39a 


1N943A 

Hi 





1^91 



164 

CD5242B 

5 


400m 

20m 

30 

7.7 

200J 

u39a 


1N943B 








I$s91 

165 

CH759 

5 


400m 

20m 

10 

8.0 

200J 

ulO 

57 

1N944 

5 

11.7 

.50 



K9 



166 

CH963 

5 


400m 

10m 

11 

7.6 

200J 

ulO 

58 

1N944A 

5 

111.7 

.50 



99 



167 

CH4106 

5 


400m 

250u 

200 

8.0 

200J 

ulO 

■AH 

1N944B 


lED^H 

i^mH 



1^9 



168 

CH5242 

5 


400m 

20m 

30 

7.7 

200J 

UlO 


1N945 


lil^H 







169 

GSZ12A 

5 


400m 

10m 

18 



A6ga 

Km 

1N945A 


\uSMM 






mMM 

170 

MA1 120 

5 


400m 

5.0m 

25 

6.0 

200J 

A24d 




DBK 

.50 

7.5m 





171 

MZL312 

5 

12 

400m 

500u 

80 

7.1 

175J 

D035 





.75 

7.5m 





172 

RD12JB 

5 

12 

400m 

5.0m 

30 


175J 

D035 




uEm 

.75 

7.5m 





173 

RD12JSB(A1 

5.0 

12 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 

Km 



11.7 







174 

Z5B12 

5t 


400m§ 

5.0m 

40 

8.0 

200J 

D07 




11.7 







175 

ZMM759A 

5.0 


400m§ 

20m 

30 

6.0 

175J 

FI 39 

^m 



11.7 







176 

1N759 

10 


400m 

20m 

30 

6.0 

175A 

A1 

Km 



uwMm 







il9 

1N963A 

10 


400m 

10m 

11 


175S 

A398a 

Km 

1N3582 

5 

lil^H 


QgiiH 





il9 

INI 960 

10 


400m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

D07 

Km 

1N3582A 

5 

uEm 







ltS9 

1N5532A 

10 


400m5 

1.0m 



175A 

D07 

■m 

1N3582B 

5 

Qsm 





iEUfH 

rJcIFH 

180 


10 


.40 

5.0m 

75 

7.0 

150A 

A1 

K^K 

1N3583 

5 

ii^m 




D9 

75 


181 


10 


400m 

10m 

18 



A69a 


1N3583A 

5 

B^m 




KEH 

EEH 


182 


10 


400m5 

20m 

13 

6.0 

175J 

FI 39 

um 

1N3583B 






99 



183 


20 


400m 

10m 

11 


175S 

A398a 


1N3584 



1^9 



e^^K 

K9 


184 


20 


400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

^m 

1N3584A 



99 



E^^K 



185 




500m 


20 t 

9.0 


A159 

77 

1N3584B 

5 

11.7 

.75 

7.5m 

25 

.05 

150 

A31a 

186 

1N6002D 

1 


500m 

5.0m 

22 


200J 

D035 

78 

RD12FB2 


11.7 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A277r 

187 

Z0A12 

1t 


500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 

79 

3KZ13 

lot 

11.7 

3.0 5 

100m 


.08 


A3akS 

188 

1N6002C 

2 


500m 

5.0m 

22 


200J 

D035 


HZ12A1 

2 

11.8 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 


D035 

189 

HZ12EB3 

91 


500m 

10m 

12 


175J 

D035 


HZ12A1L 

2 

11.8 


5.0m 

80 

5.5 


D035 

190 

1N5242B 

■9 


500m 

20m 

10 

7.7 

200A 

A398a 


HZ12HA1 

2 

11.8 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 


D035 

191 

1N5858B 

Hi 


500m 

20m 

70 


150C 

M859 




liiEim 

^Qnm 



.06 

125J 

A387 

192 

1N6002B 

91 


500m 

5.0m 

22 


200J 

D035 


sTSIE&QHm 


uEm 





175J 

A277b 

193 

BZX46C12 



500m 

10m 

11 

11 

175A 

D035 




mm 

Imi9 






194 

BZX55C12 

i^K 


500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 



2.5 

11.9 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 

lfP9 

BZX55C12V 

■9 


500m 

5.0m 

20 

9.0mV 

175J 

D035 



5 

11.9 

400m 

5.0m 

35 

7.5 

200J 

D07 





500m 

5.0m 

20 

7.0 

175A 

D035 



7 

11.9 

500m 

10m 

15 

.06 

175J 

Alac 

lt9K 

1 1 Vi 

19 


500m 

5.0m 

20 

7.0 

175J 

D035 

88 

RD13BL 


ii£m 






\ismm\ 

198 

BZY88C12V 

5 

12 

500m 

5.0m 

35 

9.0m 

175 

D035 

89 

RD13CL 


iiEm 







199 

CTZ12A 

5 

12 

500m 

10m 

100 

700 

200 

D035 

90 

TZPD12 


i^K 





9K 

USSS9I 

200 

MA5120 

5 

12 

500m 

5.0m 

25 

6.0 

125J 

M990 



■m 




S^9 



D041 


MLL5242B 



500m§ 

20m 

30 

7.7 

200J 

FI 40 




99 





150A 

SI 9a 


MTZ616,A 

■9 


.50 

10m 

24 


175A 

A60e 



^Ki 

99 





150J 

Ml 008 


MZ312.A.B.C 

91 









W •£ f£ 


99 


21m 

9.0 


200 

u52 





500m 

5.0m 

30 

6.8 

175J 

D035 


Ft! p]dcL(:j?^^K 

119 

99 


100m 

1 

7.3 

200J 

u39b 


PS8915 

^9 


.50 

20m 

5.0 

7.8 

150 

A60p 



HI 

99 


10m 

24 



u4b 


IRD12EB 

19 


500m 

10m 

20 

7.0 

175J 

D035 


IJi I iT I 

■m 

99 


10m 

l■1^9 



M500 



99 











99 


5.0m 


7.5 


u47 


M99 

^9 


500m 

1.0m 



175 

u5a 



Ecm 

99 


20m 

lj^^9 

mam 


TO2360 



19 









1 1 1 1 1 tl — 

KEH 



65m 


7.0 


A266 




99 

500m 

25m 



175 

u5a 

101 

1N1987B 

1 

12 

150m 

1.0m 


8.0 

150 

Cl 

208 

Z0B12 

Kl 

99 

500m 

5.0m 

10 t 

8.0 

200J 

D029 

102 

1N1987A 

5 

12 

150m 

1.0m 

30 

8.0 

150 


209 

ZMM5242B 

beMB 

99 

500m6 

20m 

30 

7.7 

200J 

FI 39 

iEBm 


5.0 

12 



25 

6.0 




ZPD12 

5 

12 

500m 

5.0m 

20 

7.5 

175J 

D035 

104 

1N1987 

10 

12 

150m 

1.0m 

30 

8.0 

150 

Cl 


ZPD12V 

5t 

12 

500m 

5.0m 

90 

9.0mV 

175J 

D035 

105 

RD12MB 


12 

200m 

5.0m 

35 


150J 

M500C 


BZV55C12 

5.2 

12 

500m 

5.0m 

25 

8.4 

200J 

FI 39 

106 

1N1933B 

1 

12 

200m 

1.0m 

30 

8.0 

150A 

A82e 


BZV60C12 

5.2 

12 

500m 

5.0m 

25 

8.4 

200J 

D034 

107 

RD12MB2 

2 

12 

200m 

5.0m 

35 


150 



05Z12 

6.0 

12 

500m 

5.0m 

30 

7.7 

175J 

D035 


190 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


190 
















































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 10 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

TOL 

± 

(%) 

9 

n 

PD 

® 25"C 
MAX 

JVV) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) _ 

■mlH 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 



1 


m 

s 


TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

■sm 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 

2MM12 

6t 





mm 

liftr 



103t 

SZ1 -12-20-1 









2 

1N3403 

10 






200S 

m/m 




20 

12 

1.0 

1.0m 




u5b 

3 

1N3416 

10 





mm 

200A 



104t 

SZ1 -12-20-25 










4 

1N5242A 

10 

12 

500m 

20m 

10 

7.7 

200A 

A398a 




20 

12 

1.0 



■■■ 


u5b 

5 

1N5858A 

10 

12 

500m 

20m 

70 


150C 

M859 


105 

1N4834B 

5 

12 

1.2 

Kxm 



Wm 

D029 

6 

1N6002A 

10 

12 

500m 


32 


200J 

D035 


106 

1N4834A 

10 

12 

1.2 



mm 

ism 

D029 

7 

CTZ12 

10 

12 

500m 

10m 

100 

700 

200 

D035 


107 

1N4834 

20 

12 

1.2 

musm 




D029 

8 

MLL5242A 

10 

12 

500m§ 

20m 

30 

7.7 

200J 



108 

BZD10C12 

5 

12 

1.3 

50m 



■■ 

D013 


SZP5-12-10-1 










109 

BZW22C12 

5 

12 

1.3 

50m 




D041 



10 

12 

500m 


■■■■ 





110 

BZX61C12 

5 

12 

1.3 

20m 

9.0 

5.0 


D015 

IOy 

SZ.5-1 2-1 0-25 










111 

BZX85C12V 

5t 

12 

1.3 

20m 

350 

7.8mV 


D041 



10 

12 

500m 







112 

BZX87C12 

5 

12 

1.3 

20m 

6.0 

6.6 


A60al 

11 

ZMM5242A 

10 

12 

500m § 




200J 

F139 


113 

BZY97C12 

5 

12 

1.3 


7.0 

10 


Alrx 

12 

1N5242 

20t 

12 

.50 




200A 

A398a 


114 

SZL12 

5 

12 

1.3 


6.0 


150J 

S442 

13 

1N6002 

20 

12 

500m 




200J 

D035 


115 

ZD12 

5 

12 

1.3 


7.0 

6.0 

150J 

D013 

14 

MLL5242 

20 

12 

500m§ 

20m 

30 


200J 

F140 


116 

ZY12 

5 

12 

1.3 


7.0 

8.0 

150J 

Albg 

15y 

SZP5-1 2-20-1 










117 

ZMY12 

6 

12 

1.3 


7 

7.5 

200J 

FI 49 



20 

12 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


118 

ZPY12 

10 

12 

1.3 


7.0 

10 

200J 

D041 


SZ.5-1 2-20-25 






■muH 


■■■ 


119 

1N5927D 

1 

12 

1.5 


mm 


200J 

D041 












120 

1N5927C 

2 

12 

1.5 




200J 

D041 


ZMM5242 



KTSllTnl^l 





sm 


121 

1N3791B 

5 

12 

1.5 


mm 


175S 

Cl 40 

18 

BZX83C12V 

5t 

12 

550m 

5.0m 

90 

8.4mV 

175J 

D035 


122 

1N4467 

5 

12 

1.5 




175A 

A60y 

19 

1N4634 

5 

12 

.60 

11m 

700 

7.6 

200A 

D014 


123 

1N5927B 

5 

12 

1.5 




mm 

D041 

20 

1N1513A 

5 

12 

750m 

12m 

6.5 

7.5 

200S 

D012 


124 

1S4012.A 

5t 

12 

1.5 




150A 

D01 

21 

1N2037A 

■Efli 


.75 

5.0m 

70 



D012 


125 

BZY95C12 

5 

12 

1.5 





D01 

22 

1N3681B 


mm 

750m 

11m 

11 



Aiaz 


126 

BZY97C12V 

5t 

12 

1.5 

■.-IIInH 




Albg 

23 

BZV41C12 


mm 

750m 

5.0m 

25 

fsm 


A412 


127 

MC6316.A 

5t 

12 

1.5 



■■■I 


Ala 




mm 

.75 

25m 



175A 

A2d 


128y 

SZ1 .5-1 2-5-1 












mm 

750m 

20m 



175A 

A2j 




5.0 

12 

1.5 





u5b 




msm 

750m 

10m 




T039 


129 

SZ12C 

5 

12 

1.5 



mm 


A26 

27 

1N1513 

■TiH 

12 

750m 


6.5 


kItTikfl 

D012 


130 

1N3791A 

10 

12 

1.5 



tmm 



28 

1N3681A 

10 

12 

750m 


11 


EriiKl 

Aiaz 


131 

1N5927A 

10 

12 

1.5 





D041 

29 

1N3681 

20 

12 

750m 


11 

wm 

iriiKi 

Aiaz 


132y 

SZ1. 5-1 2-1 0-1 









30 

HZ12PB 





8.0 


175J 

D041 




10 

12 

1.5 





u5b 

31 

AP12.0A,B 





35 



D035 


133 

1N3791 

20 

12 

1.5 






32 

DZB12 





30 


150J 

A298aD 


134 

1N5927 

20 

12 

1.5 





D041 

33 

GZB12 


mm 

1.0 



8.0mV 

150J 

A298ap 


135t 

SZ 1.5-1 2-20-1 









34 

GZB12C 


mm 

1.0 









20 

12 

1.5 





u5b 

35 

MA2120 


Wrnm 

1.0 



mil 

200J 

A277r 


136 

2EZ12D5 

5 

12 

2.0 





Alav 

36 

1N1877B 

1 

12 

1.0 

25m 

1.8 t 

5.8 

175A 

D013 


137 

2VR12AB 

5t 

12 

2.0 


vmm 

mm 


A3e 

37 

Z4A12 

It 

12 

1.0 

25m 

7.0 

7.5 

200J 

D029 


138 

BZV47C12 

5 

12 

2.0 





A344r 

38 

SZ12.0 

2t 

12 

1.0 

20m 

8.0 t 

7.0 

150A 

A3a 


139 

LMZ12A 

5 

12 

2.0 


mm 



D041 



■a 

mm 

1.0 

20m 

7.0 t 

6.0 

200A 

A154 


140 

ZBC12 

5t 

12 

2.0 § 

42m 

5.0 



Albc 




mm 

1.0 

15m 

6.0 

7.5 

200S 

D03 


141 

ZBC12B 

5 

12 

2.0 

42m 

5.0 



Alty 



■a 

mm 

1.0 

50m 

5.0 


175A 



142 

2EZ12D10 

10 

12 

2.0 

41m 

4.5 



Alav 





1.0 

25m 


5.9 

200C 

A4le 


143 

LMZ12 

10 

12 

2.0 

41m 

^■1 



D041 

43 

1N3022B 

5 

12 

1.0 

21m 

9.0 


175A 

A3la 


144 

ZBC12A 

10 

12 

2.0 

42m 




Ally 

44 

1N4164B 

5 

12 

1.0 § 

21m 

9.0 


200S 

D029 


145 

2EZ12D 

20 

12 

2.0 

41m 


■■ 


Alay _ 

45 


5 

12 

1.0 

21m 

9.0 

6.5 


D07 


146 

BZV15C12 

5 

12 

2.2 

1.0 


9.0 

150J 

M7540 

46 

1N4406B 

5 

12 

1.0 

21m 

4.0 

6.5 


Alcm 


147 

1N5022A 

5 

12 

2.5 

52m 


6.5 

150 


47 

1N4663 

5 

12 

1.0 

21m 

400 

7.6 

200A 

D015 


148 

AU01-12 

5 

12 

2.5 

65m 


7.4 

165J 


48 

1N4742A 

5 

12 

1.0 

21m 



200A 

D041 


149 

BZX70C12 

5 

12 

2.5 

50m 


8.0mV 

160J 


49 

1N5565B 

5 

12 

1.0 § 

21m 

9.0 


200A 

A60ac 


150 

Z2B12 

5t 

12 

2.5 

50m 

6.0 

7.5 

200J 


50 

APD12.0A.B 

5t 

12 

1.0 t 

21m 

10 



Alrx 


151 

1N5022 

10 

12 

2.5 

52m 

4.2 

6.5 

150 


51 

ASZ12 

5t 

12 

1.0 

10m 

18 t 



A3ah 


152 

3EZ12D1 

1.0 

12 

3.0 

63m 

4.5 


150J 


52 

AW01-12 

5 

12 

1.0 

25m 

8.0 

6.5 

150J 

A333 


153 

3EZ12D2 

2.0 

12 

3.0 

63m 

4.5 


150J 


53 

BZ120 

5 

12 

1.0 

20m 

9.0 

6.8 

175J 

A60t 


1544 

3EZ12D3 

3.0 

12 

3.0 

63m 

4.5 


150J 


“54 1 

BZV85C12 

5 

12 

1.0 

20m 

10 

8.6mV 

200J 

D041 


155 

3EZ12D4 

4.0 

12 

3.0 

63 

4.5 


150J 


55 

BZX78C12 

5 

12 

1.0 

20m 

6.0 

8.4mV 

200J 



156 

1N4883 

5 

12 

3.0 

65m 

5.0 


175A 


56 

BZX85C12 

5 

12 

1.0 § 

20m 

9.0 

8.5 

150A 

D041 


157 

3EZ12D5 

5 

12 

3.0 

63m 

4.5 


200J 

Alav 

57 

CD4742 

5 

12 

1.0 

21m 

9.0 

7.7 

200J 

u39a 


158 

3VR12AB 

5t 

12 

3.0 

63m 

5.0 



A3al 

58 

CH4742 

5 

12 

1.0 

21m 

9.0 

6.5 

200J 

ulO 


159 

BZV16C12 

5 

12 

3.0 

42m 

9.0 

6.5 

175 

DOS 

59 

CZ12.A.B.D 

5t 

12 

1.0 

40m 

14 

6.5 

175 

D015 


160 

MZ712 

5 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7.0 

175A 

A146i 

60 

MZ412,A.B.C 










161 

UDZ712 

5 

12 

3.0 

65m 

5.0 


175A 

A356a 



5 

12 

1.0 

20 

9.0 

7.3 

175J 

D041 


162 

UZ712 

5 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7.0 

175A 

A380 

61 

PL12Z 

5 

12 

1.0 

50m 

7.0 

6.5 

150J 



163 

ZCC12 

5t 

12 

3.0 5 

60m 

5.0 


150A 

Alev 

62 

PR242-RT 

5 

12 

1.0 

20m 

9.0 t 



D07 


164 

ZCC12B 

5 

12 

3.0 

60m 

5.0 



Aley 

63 

PS10022B 

5 

12 

1.0 

21m 

9.0 


175A 

A60p 


165 

3EZ12D10 

10 

12 

3.0 

63m 

4.5 


200J 

Alay 

64 

PS10066 

5 

12 

1.0 

21m 

7.0 

7.8 

150 

A60d 


166 I 

MZ812 

10 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7.0 

175A 

A146i 

65 

RD12FB 

5 

12 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A297C 


167 

UZ812 

10 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7.0 

175A 

A380 

66 

RD12P 

5.0 

12 

1.0 

5.0m 

25 

7.1 

150J 

Ml 008 


168 

ZCC12A 

10 

12 

3.0 

60m 

5.0 



Aley 

67 ▼ 

SZ1 -12-5-1 

5.0 

12 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


169 

3EZ12D 

20 

12 

3.0 

63m 

4.5 


200J 

Alav 

68 ▼ 

SZ1 -12-5-25 










170 

MZ912 

20 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7.0 

175A 

A146j 



5.0 

12 

1.0 

25m 



175 

u5b 


171 

UZ912 

20 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7.0 

175A 

A380 

69 

TZB12B 

5 

12 

1.0 § 

1.0m 


7.8 

175A 

Altv 


172r 

BZT03/D12 

10 

12 

3.2 

50m 

7.0 

10 

175J 

A94a 

70 

UZ8712 

5 

12 

1.0 

23m 

9.0 

7.0 

175 

A380 


173 

1N1594A 

5 

12 

3.5 

50m 

3.0 

7.5 

200S 

D04 

71 

VR12AB 

5t 

12 

1.0 

21m 

9.0 


125A 

Alb 


174 

INI 594 

10 

12 

3.5 

50m 

3.0 

7.5 

200S 

D04 

72 

Z4B12 

5t 

12 

1.0 

25m 

7.0 

7.5 

200J 

D029 


175t 

SZ3-1 2-5-1 

5.0 

12 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

73 

Z12.0 

5t 

12 

1.0 

20m 

2.7 t 

7.0 

150A 

D041 


176t 

SZ3.1 2-5-25 









74 

ZB12 

5t 

12 

1.0 § 

21m 

9.0 


150A 

Albc 



5.0 

12 

5.0 

25m 



175 

u5c 

75 

ZB12B 

5 

12 

1.0 

21m 

9.0 


100C 

Albc 


177t 

SZ3-12-10-1 









76 

ZM4742A 

5.0 

12 

1.0 § 

21m 

9.0 


200J 

FI 39 




10 

12 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

77 ♦ 

AW08-12B 

5.2 

12 

1.0 

25m 

8.0 

6.5 

175J 

A60au 


178y 

SZ3-1 2-1 0-25 









78 

AW08-12A 

8.1 

12 

1.0 

25m 

8.0 

6.5 

175J 

A60au 




10 

12 

5.0 

25m 



175 

u5c 

79 

INI 524 

10 

12 

1.0 

15m 

6.0 

7.5 

200S 

D03 


179t 

SZ3-1 2-20-1 









80 

INI 773 

10 

12 

1.0 

50m 

5.0 


175A 

DO130 




20 

12 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

81 

INI 877 

10 

12 

1.0 

25m 

7.0 

5.9 

200C 

A41e 


180t 

SZ3-1 2-20-25 









82 

1N3022A 

10 

12 

1.0 

21m 

9.0 


175A 

A31a 




20 

12 

5.0 

25m 



175 

u5c 

83 

1N3537 

10 

12 

1.0 

25m 

2.4 

5.8 

175S 

A31a 


181 

HZ12A2 

2 

12.1 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

84 

1N4164A 

10 

12 

1.0 $ 

21m 

9.0 


200S 

D029 


182 

HZ12A2L 

2 

12.1 

400m 

5.0m 

80 

5.5 

175J 

D035 

85 

1N4329A 

10 

12 

1.0 

21m 

9.0 

6.5 

300S 

D07 


183 

HZ12LHA2 

2 

12.1 

400m 

500u 

80 


175J 

D035 

86 

1N4406A 

10 

12 

1.0 

21m 

4.0 

6.5 

175A 

Alcm 


184 

RD12EB3 


12.1 

500m 

10m 

12 


175J 

A277b 

87 

1 N4742 

10 

12 

1.0 

21m 

9.0 


200A 

D041 


185 

RD12EL3 


12.1 

500m 

1.0m 

12 


175J 

A277b 

68 

1N5565A 

10 

12 

1.0 § 

21m 

9.0 


200A 

A60ac 


186 

RD12EN3 


12.1 

500m 

5.0m 

12 


175J 

A277b 

89 

1S227 

10 

12 

1.0 

25m 

7.5 

6.6 

150J 

A56a 


187 

HZ12HA2 

2 

12.1 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

90 

1Z12 

10 

12 

1.0 

10m 

30 

6.7 

150J 

D015 


188 

RD12FB3 


12.1 

1.0 

20m 

8.0 


175J 

A277r 

91 

KS512A 

10 

12 

1.0 § 

5.0m 

25 t 


100A 

A378 


189 

EQA01-12 

15 

12.2 

500m 

15m 

12 

.06 

125J 

A387 

92 ▼ 

SZ1 -12-1 0-1 










190 

EQB01-12 

15 

12.2 

1.0 

30m 

8.0 

.06 

140J 

A21b 



10 

12 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


191 

HZS12JB3 

2.4 

12.3 

400m 

5.0m 

30 


200J 

A380d 

93 ▼ 

SZ1 -12-1 0-25 










192 

RD12JSB3(A) 











10 

12 

1.0 

25m 



175 

u5b 




2.5 

12.3 

400m 

5.0m 

30 

6.7 

175J 

D034 

94 

TZB12A 

10 

12 

1.0 § 

1.0m 


7.8 

175A 

Altv 


193 

RD12MB3 

2 

12.4 

200m 

5.0m 

35 


150 


95 

UZ8812 

10 

12 

1.0 

23m 

9.0 

7.0 

175 

A380 


194 

HZ12A3 

2 

12.4 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

96 

ZB12A 

10 

12 

1.0 

21m 

9.0 


100C 

Albc 


195 

HZ12A3L 

2 

12.4 

400m 

500u 

80 

5.7 

175J 

D035 

97 

ZM4742 

10 

12 

1.0 5 

21m 

9.0 


200J 

FI 39 


196 

INI 736 

5 

12.4 

.40 

7.5m 

40 

80 

150C 

A69w 

98 

1N3022 

20 

12 

1.0 

21m 

9.0 


175A 

A31a 


197 

1N1736A 

5 

12.4 

.40 

7.5m 

40 

40 

150C 

A69w 

99 

1N4164 

20 

12 

1.0 § 

21m 

9.0 


200S 

D029 


198 

RD13EB1 


12.4 

500m 

10m 

14 


175J 

A277b 

100 

1N4329 

20 

12 

1.0 

21m 

9.0 

6.5 

300S 

D07 


199 

RD13EL1 


12.4 

500m 

1.0m 

14 


175J 

A277b 

101 

1N4406 

20 

12 

1.0 

21m 

4.0 


175S 

A266a 


200 

RD13EN1 


12.4 

500m 

5.0m 

14 


175J 

A277b 

102 

1N5565 

20 

12 

LQ_§ i 

21m 



200A 

A60ac 


201 

HZ12HA3 

2 

12.4 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 


191 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


191 


























2. VOLTAGE REFERENCE DIODES -Vz^ 

I] ns DU IS TEST I ITEMP. 

INE TYPE TOL NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP 

No. No. ± REF. @ 25*C Izt IMP. To MAX 


10 V (Cont’d) 




IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

"IT riEST iTEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

@ 25*C Izt IMP. Tc MAX NO. 


















































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

TYPE 

No. 

TOL 

+ 

f%) 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

i: 

PD 

@ 25*C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3]— 

TOL 

± 

(%) 

^OM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 

1 

1 N4743A 

5 

13 

1.0 

19m 

10 


200A 

D041 


103 

2CC13 

5t 

13 

3.0 § 

50m 

6.0 


I^OTT 

Aley 

2 

1N5566B 

5 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200A 

A60ac 


104 

ZCC13B 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 



Aley 

3 

APD13.0A.B 

5t 

13 

1.0 t. 

19m 

10 



Alrx 


105 

3EZ13D10 

10 

13 

3.0 

58m 

4.5 


200J 

Alav 

4 

BZ130 

5 

13 

1.0 

20m 

10 

7.1 

175J 

A60t 


106 

MZ813 

10 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

5 

B2V85C13 

5 

13 

1.0 

20m 

110 

9.7mV 

200J 

D041 


107 

UZ813 

10 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

6 

BZX78C13 

5 

13 

1.0 

20m 

7.0 

9.4mV 

200J 



108 

ZCC13A 

10 

13 

3.0 

50m 

6.0 



Alev 

7 

BZX85C13 

5 

13 

1.0 § 

20m 

10 

8.5 

150A 

D041 


109 

3EZ13D 

20 

13 

3.0 

58m 

4.5 


200J 

Alay 

8 

CD4743 

5 

13 

1.0 

19m 

10 

7.9 

200J 

u39a 


110 

MZ913 

20 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

9 

CH4743 

5 

13 

1.0 

19m 

10 

6.5 

200J 

u10 


111 

UZ913 

20 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

10 

CZ13.A.B,D 

5t 

13 

1.0 

40m 

15 

6.5 

175 

D015 


112v 

BZT03/D13 

10 

13 

3.2 

50m 

10 

10 

175J 

A94g 

11 

PL13Z 

5 

13 

1.0 

50 m 

10 

7.0 

150J 



113 

3T13,A,B 

5t 

13 

3.5 

50m 

5.8 



D04 

12 

PS10023B 

5 

13 

1.0 

19m 

10 


175A 

C18q 


114t 

SZ3-1 3-5-1 

5.0 

13 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

13 

PS10067 

5 

13 

1.0 

19m 

8.0 

8.2 

150 

A60p 


115t 

SZ3-1 3-5-25 









14 

RD13P 

5.0 

13 

1.0 

5.0m 

30 

7.3 

150J 

Ml 008 



5.0 

13 

5.0 

25m 



175 

u5c 

15t 

SZ1 -13-5-1 

5.0 

13 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


116t 

SZ3.13-10-1 









16t 

SZ 1-1 3-5-25 












10 

13 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 



5.0 

13 

1.0 

25m 



175 

u5b 


117v 

SZ3-1 3-1 0-25 









17 

TZB13B 

5 

13 

1.0 § 

1.0m 


8.1 

175A 

Altv 




10 

13 

5.0 

25m 



175 

u5c 

18 

UZ8713 

5 

13 

1.0 

21m 

10 

7.0 

175 

A380 


118t 

SZ3- 13-20-1 









19 

VR13,A,B 

5t 

13 

1.0 

19m 

10 


125A 

Alb 




20 

13 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

20 

Z4B13 

5t 

13 

1.0 

25m 

8.0 

7.5 

200J 

D029 


119t 

SZ3-1 3-20-25 









21 

Z13.0 

5t 

13 

1.0 

20m 

2.5 t 

8.0 

150A 

D041 




20 

13 

5.0 

25m 



175 

u5c 

22 

ZB13 

5t 

13 

1.0 § 

19m 

10 


150A 

Albc 


120 

HZ12B3 

2 

13.1 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

23 

ZB13B 

5 

13 

1.0 

19m 

10 


100C 

Albc 


121 

HZ12B3L 

2 

13.1 

400m 

500u 

80 

5.9 

175J 

D035 

24 

ZM4743A 

5.0 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200J 

FI 39 


122 

HZ12HB3 

2 

13.1 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

25 

AW08-13B 

5.6 

13 

1.0 

25m 

8.0 

6.8 

175J 

A60au 


123 

HZS13JB2 

2.5 

13.2 

400m 

5.0m 

37 


200J 

A380d 

26 

AW08-13A 

8.3 

13 

1.0 

25m 

8.0 

6.8 

175J 

A60au 


124 

RD13JSB2(A) 









27 

INI 774 

10 

13 

1.0 

50m 

5.8 


175A 

DO130 




2.5 

13.2 

400m 

5.0m 

37 

7.1 

175J 

D034 

28 

1N3023A 

10 

13 

1.0 

19m 

10 


175A 

A31a 


125 

EQA01-13R 

10 

13.2 

500m 

15m 

15 

.06 

125J 

A387 

29 

1N4165A 

10 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200S 

D029 


126 

AW01-13 

6 

13.2 

1.0 

25m 

8.0 

6.8 

150J 

A333 

30 

1N4330A 

10 

13 

1.0 

19m 

10 

6.5 

300S 

D07 


127 

RD13FB 

6 

13.2 

1.0 

20m 

10 


175J 

A297C 

31 

1N4407A 

10 

13 

1.0 

19m 

5.0 

6.5 

175A 

Alcm 


128 

EQB0M3 

10 

13.2 

1.0 

30m 

10 

.06 

140J 

A21b 

32 

1N4743 

10 

13 

1.0 

19m 

10 


200A 

D041 


129 

ZMY13 

6 

13.2 

1.3 

50m 

9 

7.5 

200J 

FI 49 

33 

1N5566A 

10 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200A 

A60ac 


130 

AU01-13 

6 

13.2 

2.5 

65m 

8.0 

7.6 

165J 

A333b 

34 

1S228 

10 

13 

1.0 

25m 

9.0 

6.9 

150J 

A56a 


131 

RD13EB3 


13.3 

500m 

10m 

14 


175J 

A277b 

35 

1Z13 

10 

13 

1.0 

10m 

30 

6.9 

150J 

D015 


132 

RD13EL3 


13.3 

500m 

1.0m 

14 


175J 

A277b 

36 ▼ 

SZ1 -13-1 0-1 










133 

HZ13EB3 

2.6 

13.3 

500m 

10m 

14 


175J 

D035 



10 

13 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


134 

HZ12C1 

2 

13.4 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

37 T 

SZ1 -13-1 0-25 










135 

HZ12C1L 

2 

13.4 

400m 

500u 

80 

5.9 

175J 

D035 



10 

13 

1.0 

25m 



175 

u5b 


136 

HZ12HC1 

2 

13.4 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

38 

T2B13A 

10 

13 

1.0 § 

1.0m 


8.1 

175A 

Alty 


137 

RD13FB3 


13.4 

1.0 

20m 

10 


175J 

A277r 

39 

UZ8813 

10 

13 

1.0 

21m 

10 

7.0 

175 

A380 


138 

RD13MB3 

3 

13.5 

200m 

5.0m 

35 


150 


40 

ZB13A 

10 

13 

1.0 

19m 

10 


100C 

Albc 


139 

RD13AN 


13.5 

250m 

10m 

25 


175J 

A277b 

41 

ZM4743 

10 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200J 

FI 39 


140 

BZY83C13V5 

5 

13.5 

.25 

5.0m 

30 

9 

150J 

C1g 

42 

1N3023 

20 

13 

1.0 

19m 

10 


175A 

A31a 


141 

RD13BN 


13.5 

1.0 

20m 

9.0 


150J 

A427 

43 

1N4165 

20 

13 

1.0 § 

19m 

10 


200S 

D029 


142 

BZ135 

5 

13.5 

1.0 

20m 

10 

7.2 

175J 

D041 

44 

1N4330 

20 

13 

1.0 

19m 

10 

6.5 

300S 

D07 


143 

RD13CN 


13.5 

3.0 

60m 

6.0 


150J 

S547 

45 

1N4407 

20 

13 

1.0 

19m 

5.0 


175S 

A266a 


144 

3KZ15 

lot 

13.5 

3.0 § 

75m 


.08 


A3ak$ 

46 

1N5566 

20 

13 

1.0 § 

19m 



200A 

A60ac 


145 

1N2766 

5 

13.6 


7.5m 

40 

.50 

175A 

Algd 

47 ▼ 

SZ1 -13-20-1 










146 

1N2766A 

5 

13.6 


7.5m 

40 

.25 

175A 

Algd 



20 

13 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


147 

EQA02-13AB 

8 

13.6 

500m 

10m 

20 

.06 

175J 

Alac 

48 ▼ 

SZ1 -13-20-25 










148 

HZ12C2 

2 

13.7 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 



20 

13 

1.0 

25m 



175 

u5b 


149 

HZ12C2L 

2 

13.7 

400m 

500u 

80 

5.9 

175J 

D035 

49 

1N4835B 

5 

13 

1.2 

19m 

15 

7.9 

175 

D029 


150 

RD13JSB3(A1 









50 

1N4835A 

10 

13 

1.2 

19m 

15 

7.9 

175 

D029 




2.5 

13.7 

400m 

5.0m 

37 

7.1 

175J 

D034 

51 

1N4835 

20 

13 

1.2 

19m 

15 

7.9 

175 

D029 


151 

HZS13JB3 

2.6 

13.7 

400m 

5.0m 

37 


200J 

A380d 

52 

BZD10C13 

5 

13 

1.3 

50m 

10 

10 


D013 


152 

RD15EB1 


13.7 

500m 

10m 

16 


175J 

A277b 

53 

BZW22C13 

5 

13 

1.3 

50m 

9.0 

10 


D041 


153 

RD15EL1 


13.7 

500m 

1.0m 

16 


175J 

A277b 

54 

BZX61C13 

5 

13 

1.3 

20m 

10 

5.0 

175J 

D015 


154 

RD15EN1 


13.7 

500m 

5.0m 

16 


175J 

A277b 

55 

BZX85C13V 

5t 

13 

1.3 

20m 

400 

8.5mV 

175J 

D041 


155 

HZ12HC2 

2 

13.7 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

56 

BZX87C13 

5 

13 

1.3 

20m 

7.0 

6.5 

200J 

A60al 


156 

HZ15EB1 

2.3 

13.8 

500m 

10m 

16 


175J 

D035 

57 

BZY97C13 

5 

13 

1.3 

50m 

10 

10 


Alrx 


157 

ZS14 

5 

13.8 

500m 

5.0m 

60 

500m 

150A 

C3h 

58 

ZD13 

5 

13 

1.3 

50 

10 

6.0 

150J 

D013 


158 

RD15FB1 


13.9 

1.0 

20m 

10 


175J 

A277r 

59 

ZY13 

5 

13 

1.3 

50m 

10 

8.0 

150J 

Albg 


159 

1C5351 

3 

14 


100m 

2.5 



u36a 

60 

ZPY13 

12 

13 

1.3 

50m 

9.0 

10 

200J 

D041 


160 

1N2046C 

5 

14 


500m 

2.0 


150A 

SI 9a 

61 

1N5928D 

1 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


161 

CD5351 B 

5 

14 


100m 

2.5 

7.8 

200J 

u39b 

62 

1N5928C 

2 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


162 

MMBZ5244 

5 

14 


9.0m 

15 



M500 

63 

1N3792B 

5 

13 

1.5 

29m 

8.0 

7.9 

175S 

Cl 40 


163t 

TMPZ5244 

5.0 

14 


9.0m 

15 



TO2360 

64 

1N4468 

5 

13 

1.5 

19m 

8.0 


175A 

A60y 


164 

DSZ3014 

10 

14 


50m 

6.0 

7.0 


A266 

65 

1N5928B 

5 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


165 

1N4108 

5 

14 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

66 

1S4013.A 

5t 

13 

1.5 

20m 

4.6 

7.0 

150A 

D01 


166 

1N4701 

5 

14 

.25 

.05m 



200A 

DOM 

67 

BZY95C13 

5 

13 

1.5 

50m 

6.0 

6.5 

175J 

D01 


167 

SZ14 

5 

14 

.25 

5.0m 

65 

.83 

150J 

Clf 

68 

BZY97C13V 

5t 

13 

1.5 

50m 

10 

9.8mV 

150J 

Albg 


168 

1/4M14Z10 

lot 

14 

250m 

4.5m 

20 


175J 

E204h 

69 

MC6317.A 

5t 

13 

1.5 

75m 

25 



Alq 


169 

C5D5244 

10 

14 

320m 

9.0m 



150S 

M713a 

70 T 

SZ1 .5-1 3-5-1 










170 

MA4140M 

5 

14 

370m 

5.0m 

30 

7.0 

200J 

D034 



5.0 

13 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


171 

1N5534D 

1 

14 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

71 

SZ13C 

5 

13 

1.5 

20m 

40 

7.0 

160A 

A26 


172 

1N5534C 

2 

14 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

72 

1 N3792A 

10 

13 

1.5 

29m 

8.0 

7.9 

175S 

Cl 40 


173 

HZ12C3 

2 

14 

400m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

73 

1N5928A 

10 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


174 

HZ12C3L 

2 

14 

400m 

500u 

80 

6.0 

175J 

D035 

74 ▼ 

SZ1. 5-1 3-1 0-1 










175 

1N5534B 

5 

14 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 



10 

13 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


176 

CD4108 

5 

14 

400m 

250u 

200 

7.0 

200J 

u39a 

75 

1N3792 

20 

13 

1.5 

29m 

8.0 

7.9 

175S 

cr40 


177 

CD5244B 

5 

14 

400m 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

u39a 

76 

1N5928 

20 

13 

1.5 

28m 

7.0 


200J 

D041 


178 

CH4108 

5 

14 

400m 

250u 

200 

8.5 

200J 

ulO 

77 T 

SZ1. 5-1 3-20-1 










179 

CH5244 

5 

14 

400m 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

ulO 



20 

13 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


180 

MAI MOM 

5 

14 

400m 

5.0m 

30 

7.0 

200J 

A24D 

78 

2EZ13D5 

5 

13 

2.0 

38m 

5.0 


200J 

Alay 


181 

MZL314 

5 

14 

400m 

500u 

80 

7.7 

175J 

D035 

79 

2VR13.A.B 

5t 

13 

2.0 

38m 

8.0 



A3e 


182 

1N5534A 

10 

14 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

80 

BZV47C13 

5 

13 

2.0 

50m 

10 

6.5 

175J 

A344r 


183 

1N5534 

20 

14 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

81 

LMZ13A 

5 

13 1 

2.0 

38m 

5.0 

7.9 

150A 

D041 


184 

HZ12HC3 

2 

14 

500m 

5.0m 

35 

8.2mV 

175J 

D035 

82 

ZBC13 

5t 

13 

2.0 5 

38m 

6.0 


150A 

Albc 


185 

1N5244B 

5 

14 

500m 

9.0m 

15 

8.2 

200A 

A398a 

83 

ZBC13B 

5 

13 

2.0 

38m 

6.0 



Alty 


186 

1N5860B 

5 

14 

500m 

9.0m 

70 


150C 

M859 

84 

2EZ13D10 

10 

13 

2.0 

38m 

5.0 


200J 

Alay 


187 

MLL5244B 

5.0 

14 

500m § 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FMO 

85 

LMZ13 

10 

13 

2.0 

38m 

5.0 

7.9 

150A 

D041 


188 

MZ314.A.B.C 









86 

ZBC13A 

10 

13 

2.0 

38m 

6.0 



Alty 




1 5 

14 

500m 

5.0m 

30 

7.1 

175J 

D035 

87 

2EZ13D 

20 

13 

2.0 

38m 

5.0 


200J 

Alay 


189t 

SZP5-1 4-5-1 









88 

BZV15C13 

5 

13 

2.2 

1.0 

1.0 

9.0 

150J 

M7540 



|5.g 

14 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

89 

1N5023A 

5 

13 

2.5 

48m 

4.8 

6.5 

150 

Aign 


190v 

SZ.5-1 4-5-25 









90 

BZX70C13 

5 

13 

2.5 

50m 

6.0 

8.5mV 

150J 

A171b 




5.0 

14 

500m 

25m 



175 

u5a 

91 

Z2B13 

5t 

13 

2.5 

50m 

7.0 

7.5 

200J 

D01 


191 

ZMM5244B 

5.0 

14 

500m§ 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FI 39 

92 

1N5023 

10 

13 

2.5 

48m 

4.8 

6.5 

150 

Aign 


192 

1N5244A 

10 

14 

500m 

9.0m 

15 

8.2 

200A 

A398a 

93 

3EZ13D1 

1.0 

13 

3.0 

58m 

4.5 


150J 

Alay 


193 

1N5860A 

10 

14 

500m 

9.0m 

70 


150C 

M859 

94 

3EZ13D2 

2.0 

13 

3.0 

58m 

4.5 


150J 

Alav 


194 

EQA01-14R 

10 

14 

500m 

10m 

15 

.07 

125J 

A387 

95 

3EZ13D3 

3.0 

13 

3.0 

58m 

4.5 


150J 

Alay 


195 

MLL5244A 

10 

14 

500m§ 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FMO 

96 

3EZ13D4 

4.0 

13 

3.0 

58 

4.5 


150J 

Alay 


196t 

SZP5.14-10-1 









97 

1N5069 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 


175A 

A146U 




10 

14 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

98 

3EZ13D5 

5 

13 

3.0 

58m 

4.5 


200J 

Alay 


197t 

SZ.5-1 4-1 0-25 









99 

3VR13AB 

5t 

13 

3.0 

57m 

5.0 



A3al 




10 

14 

500m 

25m 



175 

u5a 

100 

BZV16C13 

5 

13 

3.0 

38m 

10 

6.5 

175 

D03 


198 

ZMM5244A 

10 

14 

500m§ 

9.0m 

15 

8.2 

200J 

FI 39 

101 

MZ713 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 


199 

1N5244 

20t 

14 

.50 

9.0m 



200A 

A398a 

102 

UZ713 

5 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 


200 

MLL5244 

20 

14 

500ml5 

9.0m 

15 


200J 

FMO 


193 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


193 




3 

ZMM5244 

20 

14 


4 

AP14.0A.B 

5t 

14 

1.0 t 

5 

BZ140 

5 

14 

1.0 

6 

CZ14AB.D 

5t 

14 

1.0 

7 

MZ414.A.B.C 






5 

14 

1.0 

8 

PR244-RT 

5 

14 

1.0 

9t 

SZ1 -14-5-1 

5.0 

14 

1.0 

IOt 

SZ1 -14-5-25 






5.0 

14 

1.0 

11 

UZ8714 

5 

14 

1.0 

12 

VR14AB 

5t 

14 

1.0 

13 

1S229 

10 

14 

1.0 

14 

EQB01-14 

10 

14 

1.0 

15t 

SZ1 -14-1 0-1 






10 

14 

1.0 

16t 

SZ1 -14-1 0-25 






10 

14 

1.0 

17 

UZ8814 

10 

14 

1.0 

18y 

SZ1 -14-20-1 






20 

14 

1.0 

19t 

SZ1 -14-20-25 






20 

14 

1.0 

20 ▼ 

SZ1 .5-1 4-5-1 






5.0 

14 

1.5 

21 ▼ 

SZ1 .5-1 4-1 0-1 






10 

14 

1.5 

22 T 

SZ1 .5-1 4-20-1 






20 

14 

1.5 

23 

2EZ14D5 

5 

14 

2.0 

24 

2VR14A.B 

5t 

14 

2.0 

25 

LMZ14A 

5 

14 

2.0 

26 

ZBC14 

5t 

14 

2.0 § 

27 

ZBC14B 

5 

14 

2.0 

28 

2EZ14D10 

10 

14 

2.0 

29 

LMZ14 

10 

14 

2.0 

30 

ZBC14A 

10 

14 

2.0 

31 

2EZ14D 

20 

14 

2.0 

32 

1N5024A 

5 

14 

2.5 

33 

1N5024 

10 

14 

2.5 

34 

3EZ14D1 

1.0 

14 

3.0 

35 

3EZ14D2 

2.0 

14 

3.0 

36 

3EZ14D3 

3.0 

14 

3.0 

37 

3EZ14D4 

4.0 

14 

3.0 

38 

1N5070 

5 

14 

3.0 

39 

3EZ14D5 

5 

14 

3.0 

40 

MZ714 

5 

14 

3.0 

41 

UZ714 

5 

14 

3.0 

42 

ZCC14 

5t 

14 

3.0 § 

43 

ZCC14B 

5 

14 

3.0 

44 

3EZ14D10 

10 

14 

3.0 

45 

MZ814 

10 

14 

3.0 

46 

UZ814 

10 

14 

3.0 

47 

ZCC14A 

10 

14 

3.0 

48 

3EZ14D 

20 

14 

3.0 

49 

MZ914 

20 

14 

3.0 

50 

UZ914 

20 

14 

3.0 

51 T 

SZ3-1 4-5-1 

5.0 

14 

5.0 

52 ▼ 

SZ3-1 4-5-25 





! 

5.0 

14 

5.0 

53 T 

SZ3-14-10-1 






10 

14 

5.0 

54 T 

SZ3-1 4-1 0-25 






10 

14 

5.0 

55 T 

SZ3-1 4-20-1 





1 

20 

14 

5.0 

56 ▼ 

SZ3-1 4-20-25 






20 

14 

5.0 

57 

RD15JSB1(A) 






2.5 

14.1 

400m 

58 

HZ13PC 


14.1 

800m 

59 

RD13FC 

6 

14.1 

1.0 

60 

RD15MB1 

3 

14.2 

200m 

61 

HZS15JB1 

2.3 

14.2 

400m 

62 

RD15EB2 


14.2 

500m 

63 

RD15EL2 


14.2 

500m 

64 

RD15EL 


14.2 

500m 

65 

RD15EN2 


14.2 

500m 

66 

RD15EN 


14.2 

500m 

67 

RD13EC 

5 

14.2 

500m 

68 

HZ15EB2 

2.4 

14.3 

500m 

69 

HZ15-1 

2 

14.4 

400m 

70 

HZ15-1L 

2 

14.4 

400m 

71 

RD15JSB2(A) 






2.5 

14.4 

400m 

72 

HZ15H1 

2 

14.4 

500m 

73 

3KZ16 

lot 

14.4 

3.0 § 

74 

RD15MB2 

3 

14.5 

200m 

75 

RD16AL 


14.5 

250m 

76 

1N1961B 

1 

14.5 

400m 

77 

1N1961A 

5 

14.5 

400m 

78 

INI 961 

10 

14.5 

400m 

79 

EQA02-14AB 

8 

14.5 

500m 

80 

RD16BL 


14.5 

1.0 

81 

BZ145 

5 

14.5 

1.0 

82 

AW01-15 

7 

14.5 

1.0 

83 

AU01-15 

7 

14.5 

2.5 

84 

RD16CL 


14.5 

3.0 

85 

1N4058 

5 

14.6 

1.5 

86 

1N4058A 

5 

14.6 

1.5 

87 

HZS15JB2 

2.5 

14.7 

400m 

88 

RD15EB3 


14.7 

500m 

89 

RD15EL3 


14.7 

500m 

90 

RD15EN3 


14.7 

500m 

91 

HZ15EB3 

2.5 

14.7 

500m 

92 

RD15FB 

6 

14.7 

1.0 


25m 

19m 

12 

7.0 

12m 

12 

7.0 

25m 

11 

7.1 

20m 

10 

.07 


25m 

19m 12 


1.0m 

35m 5.5 

12m 11 

35m 5.5 

35m 6.0 

35m 6.0 

35m 5.5 

35m 5.5 

35m 6.0 

35m 5.5 

45m 5.4 

45m 5.4 

53m 5.0 

53m 5.0 

53m 5.0 

53 5.0 

50m 6.0 

53m 5.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

53m 5.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

50m 6.0 

53m 5.0 

50m 6.0 

50m 6.0 


175 u5b 
175 A380 

125C Alex 
150J A56a 


175 u5b 
7.0 175 A380 


200J 

7.0 175A 

_L0 175 

200J 

ZQ 175A 

"7.0 175 

175 


5.0m 

42 

7.3 

20m 

10 


20m 

10 


5.0m 

40 


5.0m 

42 


10m 

16 


1.0m 

16 


1.0m 

16 


5.0m 

16 


5.0m 

16 


10m 

25 

7.3 

10m 

16 


5.0m 

40 

10 

500u 

80 

6.1 

5.0m 

42 

7.3 

5.0m 

40 

10 

75m 


.08 

5.0m 

40 


10m 

30 


1.0m 

50 

8.8 

1.0m 

50 

8.8 

1.0m 

50 

8.8 

10m 

20 

.07 

20m 

12 


20m 

12 

7.3 

15m 

12 

7.2 

40m 

12 

8.0 

60m 

8.0 


10m 

30 

.50 

10m 

30 

.20 

5.0m 

42 


10m 

16 


1.0m 

16 


5.0m 

16 



10m 16 

20m 10 


CD5352B 

MMBZ5245 

NCI 5 

TMPZ5245 

DSZ3015 

1N1988B 

1N1988A 

MA3150 

INI 988 

RD15MB 

1N1934B 

RD15MB3 

1N1934A 

BZX84C15 

INI 934 

SZ15 

1N718A 

1N4109 

1N4702 

02Z15A 

BZX59C15 

BZY83C15 

PD6018,A 

PD6059 

1/4M15Z10 

1N718 

BZY83D15 

1N718B 

PTC509 

BZ965 

BZ965F 

BZ965T 

MC6018.A 

BZX88C15 

MA4150 

MTZ15 

1N5535D 

1N5740D 

Z5A15 

1N5535C 

1N5740C 

BZX79B15 

1N666 

1N965B 

1N3522 

1N5535B 

1N5740B 

1S2150A 

1S7150,B 

1S7150A 

BZX79C15 

BZX96C15 

CD965B 

CD4109 

CD5245B 

CH965 

CH4109 

CH5245 

GSZ15A 

MA1 150 

RD15JSB(A) 

Z5B15 

1N965A 

1N5535A 

1S2150 

GSZ15 

1N965 

1N5535 

GZA15 

1N6004D 

Z0A15 

1N6004C 

1N5245B 

1N5861B 

1N6004B 

BZX46C15 

BZX55C15 

BZX55C15V 

BZX83C15 

BZY88C15V 

CTZ15A 

MA5150 

MLL5245B 

MTZ618.A 

PS8917 

RD15EB 

SZP5-1 5-5-1 


Z0B15 
ZMM5245B 
ZPD15 
'ZPDISV 
05Z15 
ZMM15 
■ BZX97C15 
BZV55C15 


7.8 200J 


1 

15 

150m 

1.0m 

50 


150 

5 

15 

150m 

1.0m 

50 

8.8 

150 

5.0 

15 

150m 

5.0m 

30 

9.2 

125J 

10 

15 

150m 

1.0m 

50 

8.8 

150 


15 

200m 

5.0m 

40 


150J 

1 

15 

200m 

1.0m 

50 

8.8 

150A 

3 

15 

200m 

5.0m 

40 


150 

5 

15 

200m 

1.0m 

50 

8.8 

150A 

5 

15 

200m 

5.0m 

30 

8.0 

150J 

10 

15 

200m 

1.0m 

50 

8.8 

150A 

4 

15 

.25 

5.0m 

80 

.81 

150J 

5 

15 

250m 

12m 

13 

7.2 

175A 

5 

15 

.25 

.25m 

200 


200J 

5 

15 

.25 

.05m 



200A 

5 

15 

250m 

5,0m 

70 

8.4 

175J 

5 

15 

250m 

5.0m 

50 

8.0 

150A 

5 

15 

.25 

5.0m 

55 

9 

150J 

5t 

15 

.25 

1.0m 

45 


150 

5 

15 

.25 

5,0m 

15 


150 

lOt 

15 

250m 

4.2m 

22 


175J 

10 

15 

250m 

12m 

13 

7.2 

175A 

10 

15 

.25 

5,0m 

55 

9.5 

150J 

20 

15 

.25 

12m 

12 



10 

15 

255mt 

17m 

14 



5 

15 

300m 

8.5m 

16 

8.2 

175S 

5 

15 

300m 

8,5m 

16 

8.2 

175S 

5 

15 

300m 

8.5m 

16 

8.2 

175S 

5t 

15 

.30 

5,0m 

32 


175 

5 

15 

350m 

5.0m 

30 

7.5 

175J 

5 

15 

370m 

5,0m 

30 

9.2 

200J 


15 

400m 

10m 

30 


175J 

1 

15 

400m§ 

1,0m 

100 


175A 

1 

15 

400m§ 

5.0m 

30 

8.3 

200A 

It 

15 

400m5 

5,0m 

45 

9.0 

200J 

2 

15 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

2 

15 

400m§ 

5,0m 

30 

8.3 

200A 

2 

15 

400ml 

5.0m 

30 

IlmV 

200J 

5 

15 

.40 

5.0m 

24 

7.0 

200S 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 


175S 

5 

15 

.40 

5.0m 

14 

8.0 

200A 

5 

15 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

5 

15 

400m§ 

5.0m 

30 

8.3 

200A 

5 

15 

.40 

5.0m 

90 

7.0 

150A 

5t 

15 

.40 

5.1m 

120 

7.0 

150A 

5 

15 

.40 

5.0m 

90 

7.0 

150A 

5 

15 

400m8 

5.0m 

40 

IlmV 

200J 

5 

15 

400m 

5.0m 

30 

7.0 

150J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

250u 

100 

7.0 

200J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

250u 

100 

8.5 

200J 

5 

15 

400m 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

400m 

10m 

30 



5 

15 

400m 

5.0m 

30 

9.2 

200J 

5.0 

15 

400m 

5.0m 

42 

7.3 

175J 

5t 

15 

400m§ 

5.0m 

45 

9.0 

200J 

10 

15 

400m 

8.5m 

16 


175S 

10 

15 

400m§ 

1.0m 



175A 

10 

15 

.40 

5.0m 

120 

7.0 

150A 

10 

15 

400m 

10m 

30 



20 

15 

400m 

8.5m 

16 


175S 

20 

15 

400m§ 

1.0m 



175A 


15 

500m 


25 t 

9.5 


1 

15 

500m 

5.0m 

32 


200J 

1t 

15 

500m 

5.0m 

15 t 

9.0 

200J 

2 

15 

500m 

5.0m 

32 


200J 

5 

15 

500m 

8.5m 

16 

8.2 

200A 

5 

15 

500m 

8.5m 

34 


150C 

5 

15 

500m 

5.0m 

32 


200J 

5 

15 

500m 

8.5m 

16 

11 

175A 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

7.5 

175A 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

IlmV 

175J 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

7.5 

175A 

5 

15 

500m 

5.0m 

35 

12m 

175 

5 

15 

500m 

5.0m 

140 

800 

200 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

9.2 

125J 

5.0 

15 

500m§ 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5t 

15 

.50 

5.0m 

32 


175A 

5 

15 

.50 

10m 

10 

8.5 

150 

5 

15 

500m 

10m 

30 

7.4 

175J 

[5j0 

15 

500m 

1,0m 



175 

5.0 

15 

500m 

25m 



175 

5t 

15 

500m 

5.0m 

15 t 

9.0 

200J 

5.0 

15 

500m§ 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

5 

15 

500m 

5.0m 

30 

8.0 

175J 

5t 

15 

500m 

5.0m 

110 

12mV 

175J 

6.0 

15 

500m 

5.0m 

35 

8.4 

175J 

6t 

15 

500m 

5.0m 

30 

8.0 

175J 

8 

15 

500m 

5.0m 

30 

7.5 

175J 

8.6 

15 

500m 

5.0m 

30 

11 

200J 


a AT. A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 













2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2] 

PD 

@ 25V 
MAX 

P 

TEST 

CUR. 

Izt 

lA) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

01) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

TYPE 

No. 

^OL 

± 

{%) 

Tiom. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25V 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 

6ZY60C15 

8.6 

15 

500m 

5.0m 

30 

11 

2^oDr 

T5C^4 


103t 

SZ1 -15-20-25 









2 

1N3404 

10 

15 

500m 

10m 

25 

4.5 

200S 

P5 




20 

15 

1.0 

25m 



175 

u5b 

3 

1N3417 

10 

15 

.50 

Efim 

140 

5.6 


P5 


104 

1N4836B 

5 

15 

1.2 

17m 

17 

8.2 

175 

D029 

4 

1N5245A 

10 

15 

500m 

8.5m 

16 

8.2 

200A 

A398a 


105 

1N4836A 

10 

15 

1.2 

17m 

17 

8.2 

175 

D029 

5 

1N5861A 

10 

15 

500m 

8.5m 

34 


150C 

M859 


106 

1N4836 

20 

15 

1.2 

17m 

17 

8.2 

175 

D029 

6 

1N6004A 

10 

15 

500m 

5.0m 

42 



200J 

D035 


107 

BZX61C15 

5 

15 

1.3 

20m 

14 

6.0 

175J 

D015 

7 

CTZ15 

10 

15 

500m 



flTiTilHi 

200 

D035 


108 

BZX85C15V 

5t 

15 

1.3 

15m 

500 

lOmV 

175J 

D041 

8 

EQA01-15R 

10 

15 

500m 




125J 

^387 


109 

BZX87C15 

5 

15 

1.3 

20m 

10 

7.0 

200J 

A60al 

9 

LL5245A 

10 

15 

500m 


Br^s 



FI 39 


110 

BZY97C15 

5 

15 

1.3 

50m 

10 

10 


Alrx 

10 

LL5245B 

10 

15 

500m 

8.5m 


8.3 

200J 

FI 39 


111 

ZD15 

5 

15 

1.3 

50 

10 

7.0 

150J 

D013 

11 

MLL5245A 

10 

15 

500m§ 

8.5m 


8.2 


FI 40 


112 

ZY15 

5 

15 

1.3 

50m 

10 

9.0 

150J 

Albg 

12t 

SZP5-15-10.1 










113 

BZD10C15 

8 

15 

1.3 

50m 

10 

10 


D013 



10 

15 

500m 

1.0m 






114 

BZW22C15 

8 

15 

1.3 

50m 

9.0 

10 


D041 

13t 

SZ.5.1 5-1 0-25 










115 

ZPY15 

13 

15 

1.3 

50m 

9.0 

10 

200J 

D041 



10 

15 

500m 

25m 




BiiBBB 


116 

1N5929D 

1 

15 

1.5 

25m 

9.0 


200J 

D041 

14 

ZMM5245A 

10 

15 

500m§ 

8.5m 



klittlilk 

FI 39 


117 

1N5929C 

2 

15 

1.5 

25m 

9.0 


200J 

D041 

15 

1N5245 

20t 

15 

.50 

8.5m 



kitfiVB 

A398a 


118 

1N3793B 

5 

15 

1.5 

25m 

10 

8.2 

175S 

Cl 40 

16 

1N6004 

20 

15 

500m 

5.0m 



KllIttfH 

D035 


119 

1N4469 

5 

15 

1.5 

17m 

9.0 


175A 

A60v 

17 

LL5245 

20 

15 






[iF9B 


120 

1N5929B 

5 

15 

1.5 

25m 

9.0 


200J 

D041 

18 

MLL5245 

20 

15 








121 

1S4015.A 

5t 

15 

1.5 

20m 

5.4 

8.0 

150A 

D01 

19t 

SZP5-1 5-20-1 




■■■ 




iBH 


122 

BZY95C15 

5 

15 

1.5 

50m 

8.0 

6.6 

175J 

D01 



20 

15 

500m 

1.0m 






123 

BZY97C15V 

5t 

15 

1.5 

50m 

10 

IlmV 

150J 

Albg 

20 T 

SZ.5-1 5-20-25 










124 

MC6318.A 

5t 

15 

1.5 

75m 

28 



Alq 



20 

15 

500m 

25m 






125v 

SZ1 .5-1 5-5-1 









21 

ZMM5245 

20 

15 

500m§ 

8.5m 

16 

8.2 

200J 

FI 39 




5.0 

15 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

22 

BZX83C15V 

5t 

15 

550m 

5.0m 

110 

12mV 

175J 

D035 


126 

SZ15C 

5 

15 

1.5 

20m 

40 

8.0 

160A 

A26 

23 

1N4636 

5 

15 

.60 

8.5m 

700 

8.2 

200A 

D014 


127 

1N3793A 

10 

15 

1.5 

25m 

10 

8.2 

175S 

Cl 40 

24 

1N1514A 

5 

15 

750m 

10m 

10 

8.0 


D012 


128 

1N5929A 

10 

15 

1.5 

25m 

9.0 


200J 

D041 

25 

1N2038A 

5 

15 

.75 

5.0m 

120 

8.0 

150J 

D012 


129v 

SZ1 .5-1 5-1 0-1 









26 

1N3683B 

5 

15 

750m 

8.5m 

16 

7.0 

175S 

Aiaz 




10 

15 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

27 

BZV41C15 

5 

15 



■c«H 


175S 

A412 


130 

1N3793 

20 

15 

1.5 

25m 

10 

8.2 

175S 

Cl 40 

28 

MC6118,A 

5t 

15 


■ItliTV 



175A 

A2cl 


131y 

SZ1 .5-1 5-20-1 









29 

1N1514 

10 

15 


■[tnn 



200S 

D012 




20 

15 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

30 

1N3683A 

10 

15 


niiTnSl 

16 

7.0 




132 

1N5929 

29 

15 

1.5 

25m 

9.0 


200J 

D041 

31 

1N3683 

20 

15 



16 

7.0 




133 

2EZ15D5 

5 

15 

2.0 

33m 

7.0 


200J 

Alay 

32 

HZ15PB 


15 



10 





134 

2VR15.A.B 

5t 

15 

2.0 

33m 

10 



A3e 

33 

DZB15 


15 



■cTilHi 


150J 



135 

BZV47C15 

5 

15 

2.0 

50m 

10 

7.0 

175J 

A344r 

34 

GZB15 


15 








136 

LMZ15A 

5 

15 

2.0 

33m 

7.0 

8.2 

150A 

D041 

35 

GZB15C 


15 



Bi3Bi 





137 

ZBC15 

5t 

15 

2.0 5 

34m 

6.0 


150A 

Albc 

36 

MA2150 


15 






FjtVWSHI 


138 

ZBC15B 

5 

15 

2.0 

34 

6.0 



Alty 

37 

1N1878B 

1 

15 





iriihv 

(■isnc^B 


139 

2EZ15D10 

10 

15 

2.0 

33m 

7.0 


200J 

Alay 

38 

Z4A15 

It 

15 



nEIH 


kaiiiHH 

■■iSw^B 


140 

LMZ15 

10 

15 

2.0 

33m 

7.0 

8.2 

150A 

D041 

39 

SZ15.0 

2t 

15 


mtiiiijm 


MS 


A3g 


141 

ZBC15A 

10 

15 

2.0 

34 

6.0 



Alty 

40 

1N1525A 

5 

15 


BkimB 

REIH 



D03 


142 

2EZ15D 

20 

15 

2.0 

33m 

7.0 


200J 

Alay 

41 

1N1775A 

5 

15 




■■i 


DO130 


143 

BZV15C15 

5 

15 

2.2 

1.0 

1.2 

9.0 

150J 

M7540 

42 

1N1878A 

5 

15 




6.0 

200C 

A41e 


144 

1N5025A 

5 

15 

2.5 

42m 

6.0 

7.0 

150 

Aign 

43 

1N3024B 

5 

15 


mtlTM 



175A 

A31a 


145 

BZX70C15 

5 

15 

2.5 

50m 

8.0 

lOmV 

150J 

A171b 

44 

1N4166B 

5 

15 

iEkIH 


Bq^BI 


200S 

D029 


146 

Z2B15 

5t 

15 

2.5 

50m 

9.0 

8.0 

200J 

D01 

45 

1N4331B 

5 

15 



BQ^BI 



D07 


147 

1N5025 

10 

15 

2.5 

42m 

6.0 

7.0 

150 

Aign 

46 

1N4408B 

5 

15 





iri* J 

Alcm 


148 

3EZ15D1 

1.0 

15 

3.0 

50m 

5.5 


150J 

Alay 

47 

1N4665 

5 

15 


■HuH 

SiuBBi 

mKi 


D015 


149 

3EZ15D2 

2.0 

15 

3.0 

50m 

5.5 


150J 

Alav 

48 

1N4744A 

5 

15 

1.0 

17m 



200A 

D041 


150 

3EZ15D3 

3.0 

15 

3.0 

50m 

5.5 


150J 

Alay 

49 

1N5567B 

5 

15 

1.0 § 

17m 



200A 

A60ac 


151 

3EZ15D4 

4.0 

15 

3.0 

50 

5.5 


150J 

Alay 

50 

AP15.0A.B 

5t 

15 

1.0 t 

8.5m 




D035 


152 

1N5071 

5 

15 

3.0 

50m 

6.0 


175A 

A146U 

51 

APD15.0A,B 

5t 

15 

1.0 t 

17m 






153 

3EZ15D5 

5 

15 

3.0 

50m 

5.5 


200J 

Alay 

52 

ASZ15 

5t 

15 

1.0 

10m 



HI 



154 

3VR15AB 

5t 

15 

3.0 

50m 

6.0 



A3al 

53 

BZ150 

5 

15 

1.0 

20m 



d^B 



155 

BZV16C15 

5 

15 

3.0 

34m 

14 

7.0 

175 

D03 

54 

BZV85C15 

5 

15 





SSSfl 

D041 


156 

MZ715 

5 

15 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

55 

BZX78C15 

5 

15 


R!|i| 


BDiSl 




157 

UDZ715 

5 

15 

3.0 

50m 

6.0 


175A 

A356a 

56 

BZX85C15 

5 

15 


iKSifll 


EfiBB 


D041 


158 

UZ715 

5 

15 

3.0 ; 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

57 

CD4744 

5 

15 

1.0 

17m 

14 

8.2 

200J 

u39a 


159 

ZCC15 

5t 

15 

3:01 

50m 

6:0 


150A 

Aley 

58 

CH4744 

5 

15 

1.0 

17m 

14 

7.0 

200J 

u10 


160 

ZCC15B 

5 

15 

3.0 

50m 

6.0 



A1ey 

59 

CZ15.A.B.D 

5t 

15 

1.0 


16 

7.0 

175 

D015 


161 

3EZ15D10 

10 

15 

3.0 

50m 

5.5 


200J 

A1av 

60 

PL15Z 

5 

15 

1.0 

50m 

10 

7.0 

150J 



162 

MZ815 

10 

15 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

61 

PR245-RT 

5 

15 

1.0 

20m 

14 t 



D07 


163 

UZ815 

10 

15 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

62 

PS10024B 

5 

15 

1.0 

17m 

14 


175A 

A60d 


164 

ZCC15A 

10 

15 

3.0 

50m 

6.0 



Alev 

63 

PS10068 

5 

15 

1.0 

17m 

10 

8.6 

I^BI 

A60p 


165 

3EZ15D 

20 

15 

3.0 

50m 

5.5 


200J 

Alay 

64 

RD15P 

5.0 

15 

1.0 

5.0m 

30 

7.9 


Ml 008 


166 

MZ915 

20 

15 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146j 

65 ▼ 

SZ1 -15-5-1 

5.0 

15 

1.0 

1.0m 



^gB 

u5b 


167 

UZ915 

20 

15 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A380 

66 ▼ 

SZ1 -15-5-25 



IHH 

■■■ 




IBHB 


168t 

BZT03/D15 

10 

15 

3.2 1 

50m 

10 

10 

175J 

A94g 



5.0 

15 


25m 






169 

INI 595 A 

5 

15 

3.5 

40m 

5.5 

8.0 

200 s 

D04 

67 

TZB15B 

5 

15 

EEkIH 

1.0m 




fSSWm 


170 

INI 595 

10 

15 

3.5 

40m 

5.5 

8.0 

200 s 

D04 

68 

UZ8715 

5 

15 





EESB 



171 ▼ 

SZ3-1 5-5-1 

5.0 

15 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

69 

VR15,A,B 

5t 

15 


MfTM 




Alb 


172t 

SZ3-1 5-5-25 









70 

Z4B15 

5t 

15 




ulSB 


D029 




15.0 

15 

5.0 

25m 



175 

u5c 

71 

Z15.0 

5t 

15 




8.0 

150A 

D041 


173t 

SZ3-15-10-1 









72 

ZB15 

5t 

15 


■W 

bIH 


150>^ 

Albc 




1 10 

15 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

73 

ZB15B 

5 

15 


mWtM 



100C 

Albc 


174t 

SZ3-1 5-1 0-25 









74 

ZM4744A 

5.0 

15 



BOH 


200J 

F139 




I 10 

15 

5.0 

25m 



175 

u5c 

75 

AW08-15B 

5.6 

15 



B^H 


175J 

A60au 


175v 

SZ3-1 5-20-1 









76 

AW08-15A 

8.6 

15 





175J 

A60au 




1 20 

15 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

77 

INI 427 

10 

15 


BESS 



150A 

A154 


176t 

SZ3-1 5-20-25 









78 

INI 525 

10 

15 






D03 




20 

15 

5.0 

25m 



175 


79 

INI 775 

10 

15 


BWnB 

utSIHii 

BBBI 

175A 

DO130 


177 

RD16EB1 


15.1 

500m 

10m 

18 


175J 


80 

INI 878 

10 

15 

□OBI 




200C 

A41e 


178 

RD16EL1 


15.1 

500m 

1.0m 

18 


175J 


81 

1N3024A 

10 

15 


BwBB 



175A 

A31a 


179 

RD16EN1 


15.1 

500m 

5.0m 

18 


175J 

A277b 

82 

1N4166A 

10 

15 

IfiKSi 

BHuB 


IBBI 

200S 

D029 




2 

15.2 

400m 

5.0m 

40 


EUiffB 

D035 

83 

1N4331A 

10 

15 


■WiiM 



300S 

D07 


lEUB 

SK^kiSclMHlH 

BBB 





6.2 


D035 

84 

1N4408A 

10 

15 


BWnB 



175A 

Alcm 




Wm 


EISSlu^B 





A380cl 

85 

1N4744 

10 

15 


BwBB 

nHB 

■BB 

200A 

D041 


EEm 


■Bi 








86 

1N5567A 

10 

15 

1.0 § 

17m 

14 


200A 

A60ac 






CQSijBI 




WEm 

D034 

87 

1S230 

10 

15 

1.0 

25m 

13 

7.3 

150J 

A56a 


184 

HZ15H3 

■9 






Bum 

D035 

88 

1Z15 

10 

15 

1.0 

10m 

30 

7.3 

150J 

D015 


185 

HZ16EB1 






■bIBI 

Bum 

D035 

89 

EQB01-15 

10 

15 


MdtUtm 




mywm 


186 

RD15EC 

5 

15.3 





EU.1IH 

D035 

90 

KS515A 

10 

15 








187 

RD16FB1 


15.3 

■□IH 



HH 

Bum 

A277r 

91 T 

SZ1 -15-1 0-1 




HUH 




HBM 


188 

EQA02-15AB 

8 

15.4 




E9Bb 


Alac 


1 

1 10 

15 


QiSBi 



EEi.-a 




i|TnQ2]|iBBI 



200m 

5.0m 

40 


iijin 


92t 

SZ1 -15-10-25 




■ii 



IH 







400m 


45 

IlmV 

EU^U 

D035 



10 

15 












400m 

500u 


6.5 


D035 

93 

TZB15A 

10 

15 

1.0 § 





Ally 


192 

RD16EB2 



500m 

10m 

18 



A277b 

94 

UZ8815 

10 

15 

1.0 




mSM 

A380 


193 

RD16EL2 



500m 

1.0m 

18 



A277b 

95 

ZB15A 

10 

15 

1.0 




lEgi 

Albc 


194 

RD16EL 



500m 

1.0m 

18 



A277b 

96 

ZM4744 

10 

15 





200J 

FI 39 


195 

RD16EN2 


15.6 

500m 

5.0m 

18 



A277b 

97 

1N3024 

20 

15 





175A 

A31a 


196 

RD16EN 


15.6 

500m 

5.0m 

18 



A277b 

98 

1N4166 

20 

15 

iKkIHI 




200S 

D029 


197 

HZ16H1 

2 

15.6 

500m 

5.0m 

45 

IlmV 


D035 

99 

1N4331 

20 

15 

USIHil 

17m 

14 


300S 

D07 


198 

HZ16EB2 

2.5 

15.6 

500m 

10m 

18 


EUiSfl 


100 

1N4408 

20 

15 

1.0 

17m 

6.0 


175S 

A266a 


199 

HZ15PC 


15.6 

800m 

20m 

10 


175J 


101 

1N5567 

20 

15 

1.0 6 

17m 



200A 

A60ac 


^51B 

RD15FC 

5 

15.6 

1.0 

20m 

10 


175J 

A297C 

102t 

SZ1 -15-20-1 











1N1316A 

5 

15.7 

150m 

200u 



150A 

Cl 


1 

20 

15 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 



1N1316 

10 

15.7 

150m 

200u 



150A 

Cl 


195 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


195 












































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

No. 

TOL 

± 

(%) 

B 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

a 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

("C) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

U 

TOL 

± 

(%) 

a — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25*C 
MAX 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 

1N3794B 

5 

16 

1.5 

23m 

11 

8.3 

175S 

Tri40 


101 

C5D5247 

10 

17 

320m 

7.4m 



150S 

M713a 

2 

1N4470 

5 

16 

1.5 

16m 

10 


175A 

A60y 


102 

1N5537D 

1 

17 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

3 

1N5930B 

5 

16 

1.5 

23m 

10 


200J 

D041 


103 

1N5537C 

2 

17 

400m8 

1.0m 

100 


175A 

D07 

4 

1S4016,A 

5t 

16 

1.5 

20m 

6.0 

8.0 

150A 

D01 


104 

1N5537B 

5 

17 

400m§ 

ll.Om 

100 


175A 

D07 

5 

B2Y95C16 

5 

16 

1.5 

20m 

9.0 

6.8 

175J 

D01 


105 

CD5247B 

5 

17 

400m 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

u39a 

6 

B2Y97C16V 

5t 

16 

1.5 

25m 

15 

13mV 

150J 

Alba 


106 

CH41 1 1 

5 

17 

400m 

250u 

100 

9.0 

200J 

ulO 

7 

MC6319.A 

5t 

16 

1.5 

50m 

31 



Alq 


107 

CH5247 

5 

17 

400m 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

ulO 

8t 

SZ1. 5-1 6-5-1 










108 

1N5537A 

10 

17 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 



5.0 

16 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


109 

1N5537 

20 

17 

400m8 

1.0m 



175A 

D07 

9 

1N3794A 

10 

16 

1.5 

23m 

11 

8.3 

175S 

Cl 40 


110 

1 N5247B 

5 

17 

500m 

7.4m 

19 

8.4 

200A 

A398a 

10 

1N5930A 

10 

16 

1.5 

23m 

10 


200J 

D041 


111 

1N5863B 

5 

17 

500m 

7.4m 

42 


150C 

M859 

11T 

SZ1 .5-1 6-1 0-1 










112 

MLL5247B 

5.0 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 40 



10 

16 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


113t 

SZP5-1 7-5-1 









12 

1N3794 

20 

16 

1.5 

23m 

11 

8.3 

175S 

Cl 40 



5.0 

17 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

13 

1N5930 

20 

16 

1.5 

23m 

10 


200J 

D041 


114t 

SZ.5-1 7-5-25 









14t 

SZ1. 5-1 6-20-1 












5.0 

17 

500m 

25m 



175 

u5a 



20 

16 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


115 

ZMM5247B 

5.0 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

F139 

15 

2EZ16D5 

5 

16 

2.0 

31m 

8.0 


200J 

Alav 


116 

1N5247A 

10 

17 

500m 

7.4m 

19 

8.4 

200A 

A398a 

16 

2VR16.A,B 

5t 

16 

2.0 

31m 

12 



A3e 


117 

1N5863A 

10 

17 

500m 

7.4m 

42 


150C 

M859 

17 

BZV47C16 

5 

16 

2.0 

25m 

15 

7.0 

175J 

A344r 


118 

EQA01-17R 

10 

17 

500m 

10m 

15 

.07 

125J 

A387 

18 

LMZ16A 

5 

16 

2.0 

31m 

8.0 

8.3 

150A 

D041 


119 

MLL5247A 

10 

17 

500m5 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 40 

19 

2EZ16D10 

10 

16 

2.0 

31m 

8.0 


200J 

Alay 


120v 

SZP5-17-10-1 









20 

LMZ16 

10 

16 

2.0 

31m 

8.0 

8.3 

150A 

D041 




10 

17 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

21 

2EZ16D 

20 

16 

2.0 

31m 

8.0 


200J 

Alav 


121 v 

SZ.5-1 7-1 0-25 









22 

BZV15C16 

5 

16 

2.2 

500m 

1.2 

9.0 

150J 

M7540 




10 

17 

500m 

25m 



175 

u5a 

23 

1N5026A 

5 

16 

2.5 

39m 

6.6 

7.0 

150 

Aign 


122 

ZMM5247A 

10 

17 

500m§ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 39 

24 

BZX70C16 

5 

16 

2.5 

20m 

9.0 

IlmV 

150J 

A171b 


123 

1N5247 

20t 

17 

.50 

7.4m 



200A 

A398a 

25 

Z2B16 

5t 

16 

2.5 

20m 

12 

8.0 

200J 

D01 


124 

MLL5247 

20 

17 

500m§ 

7.4m 

19 


200J 

FI 40 

26 

1N5026 

10 

16 

2.5 

39m 

6.6 

7.0 

150 

Aign 


125t 

SZP5-1 7-20-1 









27 

3EZ16D1 

1.0 

16 

3.0 

47m 

5.5 


150J 

Alav 



. 

20 

17 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

28 

3EZ16D2 

2.0 

16 

3.0 

47m 

5.5 


150J 

Alay 


126t 

SZ.5-1 7-20-25 









29 

3EZ16D3 

3.0 

16 

3.0 

47m 

5.5 


150J 

Alay 




20 

17 

500m 

25m 



175 

u5a 

30 

3EZ16D4 

4.0 

16 

3.0 

47 

5.5 


150J 

Alav 


127 

ZMM5247 

20 

17 

500m$ 

7.4m 

19 

8.4 

200J 

FI 39 

31 

1N5072 

5 

16 

3.0 

50m 

7.0 


175A 

A146U 


128 

AP17.0A.B 

5t 

17 

1.0 t 

7.4m 

30 



D035 

32 

3EZ16D5 

5 

16 

3.0 

47m 

5.5 


200J 

A1ay 


129 

CZ17AB,D 

5t 

17 

1.0 

20m 

24 

7.5 

175 

D015 

33 

3VR16.A.B 

5t 

16 

3.0 

46m 

8.0 



A3al 


130t 

SZ1-1 7-5-1 

5.0 

17 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

34 

BZV16C16 

5 

16 

3.0 

31m 

16 

7.0 

175 

D03 


131 ▼ 

SZ1 -17-5-25 









35 

MZ716 

5 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175A 

A146i 




5.0 

17 

1.0 

25m 



175 

u5b 

36 

UZ716 

5 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175 

A380 


132 

EQB01-17 

9 

17 

1.0 

20m 

10 

.07 

140J 

A21b 

37 

3EZ16D10 

10 

16 

3.0 

47m 

5.5 


200J 

Alay 


133 

1S232 

10 

17 

1.0 

17m 

20 

7.6 

150J 

A56a 

38 

MZ816 

10 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175A 

A146i 


134v 

SZ1 -17-1 0-1 









39 

UZ816 

10 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175 

A380 




10 

17 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

40 

3EZ16D 

20 

16 

3.0 

47m 

5.5 


200J 

Alay 


135v 

SZ1 -17-1 0-25 









41 

MZ916 

20 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175A 

A146j 




10 

17 

1.0 

25m 



175 

u5b 

42 

UZ916 

20 

16 

3.0 

50m 

7.0 

7.0 

175 

A380 


136v 

SZ1 -17-20-1 









43 ▼ 

BZT03/D16 

10 

16 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94g 




20 

17 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

44 

3T16AB 

5t 

16 

3.5 

50m 

8.6 



D04 


137t 

SZ1 -17-20-25 









45 ▼ 

SZ3-1 6-5-1 

5.0 

16 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 




20 

17 

1.0 

25m 



175 

u5b 

46 ▼ 

SZ3-1 6-5-25 










138t 

SZ1. 5-1 7-5-1 











5.0 

16 

5.0 

25m 



175 

u5c 




5.0 

17 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

47 ▼ 

SZ3-16-10-1 










139t 

SZ1. 5-1 7-1 0-1 











10 

16 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 




10 

17 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

48 ▼ 

SZ3-1 6-1 0-25 










140v 

SZ1. 5-1 7-20-1 











1 10 

16 

5.0 

25m 



175 

u5c 

J 



20 

17 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

49 ▼ 

SZ3-1 6-20-1 










141 

2EZ17D5 

5 

17 

2.0 

29m 

9.0 


200J 

Alay 



I 20 

16 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


142 

ZBC17 

5t 

17 

2.0 § 

30m 

7.0 


150A 

Albc 

50 ▼ 

SZ3-1 6-20-25 










143 

ZBC17B 

5 

17 

2.0 

30 

7.0 



Altv 



20 

16 

5.0 

25m 



175 

u5c 


144 

2EZ17D10 

10 

17 

2.0 

29m 

9.0 


200J 

Alay 

51 

HZ16-2L 

2 

16.1 

400m 

500u 

80 

6.5 

175J 

D035 


145 

ZBC17A 

10 

17 

2.0 

30 

7.0 



Alty 

52 

HZ16-2 

3 

16.1 

400m 

5.0m 

45 

IlmV 

175J 

D035 


146 

2EZ17D 

20 

17 

2.0 

29m 

9.0 


200J 

Alav 

53 

RD13EN3 


16.1 

500m 

5.0m 

18 


175J 

A277b 


147 

1N5027A 

5 

17 I 

2.5 

37m 

7.2 

7.5 

150 

Aign 

54 

RD16EL3 


16.1 

500m 

1.0m 

18 


175J 

A277b 


148 

1N5027 

10 

17 

2.5 

37m 

7.2 

7.5 

150 

Aign 

55 

RD16EN3 


16.1 

500m 

5.0m 

18 


175J 

A277b 


149 

3EZ17D1 

1.0 

17 

3.0 

44m 

6.0 


150J 

Alav 

56 

HZ16EB3 

2.6 

16.1 

500m 

10m 

I® 


175J 

D035 


150 

3EZ17D2 

2.0 

17 

3.0 

44m 

6.0 


150J 

Alay 

57 

HZ16H2 

3 

16.1 

500m 

5.0m 

45 

IlmV 

175J 

D035 


151 

3EZ17D3 

3.0 

17 

3.0 

44m 

6.0 


150J 

Alay 

58 

RD16EB3 


16.1 

500M 

10m 

18 


175J 

A277b 


152 

3EZ17D4 

4.0 

17 

3.0 

44 

6.0 


150J 

Alav 

59 

HZS16JB2 

2.5 

16.2 

400m 

5.0m 

50 


200J 

A380d 


153 

3EZ17D5 

5 

17 

3.0 

44m 

6.0 


200J 

Alay 

60 

RD16JSB2(A) 










154 

ZCC17 

5t 

17 

3.0 § 

50m 

7.0 


150A 

Aley 



2.5 

16.2 

400m 

5.0m 

50 

7.6 

175J 

D034 


155 

ZCC17B 

5 

17 

3.0 

50m 

7.0 



Alev 

61 

BZ162 

5 

16.2 

1.0 

20m 

16 

7.5 

175J 

A60t 

1 

156 

3EZ17D10 

10 

17 

3.0 

44m 

6.0 


200J 

Alay 

62 

PR246.RT 

5 

16.2 

1.0 

20m 

16 t 



D07 


157 

ZCC17A 

10 

17 

3.0 

50m 

7.0 



Aley 

63 

RD16FB 

5 

16.2 

1.0 

20m 

12 


175J 

A297C 


158 

3EZ17D 

20 

17 

3.0 

44m 

6.0 


200J 

Alav 

64 

AW01-16 

6 

16.2 

1.0 

15m 

12 

7.4 

150J 

A333 


159v 

SZ3-1 7-5-1 

5.0 

17 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

65 

ZMY16 

6 

16.2 

1.3 

25 

10 

9 

200J 

FI 49 


160t 

SZ3-1 7-5-25 









66 

AU01-16 

6 

16.2 

2.5 

40m 

12 

8.2 

165J 

A333b 



m 

17 

5.0 

25m 



175 

u5c 

67 

3KZ18 

lot 

16.2 

3.0 § 

65m 


.08 


A3ak§ 


161 ▼ 

SZ3-17-10-1 









68 

RD16FB3 


16.3 

1.0 

20m 

12 


175J 

A277r 




10 

17 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

69 

EQA02-16AB 

8 

16.4 

500m 

10m 

20 

.07 

175J 

Alac 


162v 

SZ3-1 7-1 0-25 









70 

RD16MB3 

3 

16.5 

200m 

5.0m 

40 


150 





10 

17 

5.0 

25m 



175 

u5c 

71 

BZY83C16V5 

5 

16.5 

.25 

5.0m 

75 

9.5 

150J 

Cig 


163v 

SZ3-1 7-20-1 









72 

RD18EB1 


16.6 

500m 

10m 

23 


175J 

A277b 




20 

17 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

73 

RD18EL1 


16.6 

500m 

1.0m 

23 


175J 

A277b 


164v j 

SZ3-1 7-20-25 









74 

RD18EN1 


16.6 

500m 

5.0m 

23 


175J 

A277G 



1 20 

17 

5.0 

25m 



175 

u5c 

75 

HZ18EB1 

2.4 

16.6 

500m 

10m 

23 


175J 

D035 


165 

RD18JSB1fA) 









76 

HZ16-3 

2 

16.7 

400m 

5.0m 

45 

IlmV 

175J 

D035 




2.5 

17.2 

400m 

5.0m 

65 

7.9 

175J 

D034 

77 

HZ16-3L 

2 

16.7 

400m 

500u 

80 

6.6 

175J 

D035 


166 

HZ18-1L 

3 

17.2 

400m 

500u 

80 

6.7 

175J 

D035 

78 

RD16JSB3fA1 










167 i 

HZ18LH1 

3 

17.2 

400m 

500u 

80 


175J 

D035 



2.5 

16.7 

400m 

5.0m 

50 

7.6 

175J 

D034 


168 

RD18EB2 


17.2 

500m 

10m 

23 


175J 

A277b 

79 

HZS16JB3 

2.6 

16.7 

400m 

5.0m 

50 


200J 1 

A380d 


169 

RD18EL2 


17.2 

500m 

1.0m 

23 


175J 

A277b 

80 

HZ16H3 

2 

16.7 

500m 

5.0m 

45 

IlmV 

175J 

D035 


170 

RD18EL 


17.2 

500m 

1.0m 

23 


175J 

A277b 

81 

BZ167 , 

5 

16.7 

1.0 

20m 

18 

7.6 

175J 

D041 


171 

RD18EN 


17.2 

500m 

5.0m 

23 


175J 

A277G 

82 

PS1502 ! 

5 

16.8 

.25 

10m 

30 

.20 

150A 

Algc 


172 

HZ18EB2 

2.4 

17.2 

500m 

10m 

23 


175J 

D035 

83 

PS1502A 

5 

16.8 

.25 

10m 

30 

.10 

150A 

Alac 


173 

RD16EC 

5 

17.2 

500m 

10m 

35 

7.9 

175J 

D035 

84 

ZS17 

5 

16.8 

750m 

5.0m 

160 

500m 

150A 

C3h 


174 

RD18EN2 

17. 

17.2 

500m 

5.0m 

23 


175J 

A277G 

85 

RD18FB1 


16.8 

1.0 

20m 

12 


175J 

A277r 


175 

HZ16PC 


17.2 

800m 

20m 

12 


175J 

D041 

86 

1N4059 

5 

16.8 

1.5 

10m 

30 

.50 

100 

Aiss 


176 

BZ172 

5 

17.2 

1.0 

20m 

18 

7.6 

175J 

D041 

87 

1N4059A 

5 

16.8 

1.5 

10m 

30 

.20 

100 1 

Aiss 


177 

RD16FC 

5 

17.2 

1.0 

20m 

12 


175J 

A297C 

88 

RD16AN 


16.9 

250m 

10m 

30 


175J 

A277b 


178 

HZ18-1 

2 

17.3 

400m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 

89 

RD16BN 


16.9 

1.0 

20m 

12 


150J 1 

A427 


179 

HZS18JB1 

2.4 

17.3 

400m 

5.0m 

65 


200J 

A380d 

90 

RD16CN 


16.9 

3.0 

60m 

8.0 


150J 

S547 


180 

HZ18H1 

2 

17.3 

500m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 

91 

1C5247 


17 


7.4m 

19 



u36c 


181 

RD18FB2 


17.4 

1.0 

20m 

12 


175J 

A277r 

92 

1N2047C 

5 

17 


500m 

3.0 


150A 

SI 9a 


182 

EQA02-17AB 

8 

17.6 

500m 

10m 

25 

.07 

175J 

Alac 

93 

CD5354B 

5 

17 


70m 

2.5 

8.0 

200J 

u39b 


183 

BZ177 

5 

17.7 

1.0 

20m 

20 

7.7 

175J 

A60t 

94 

MMBZ5247 

5 

17 


7.4m 

19 



M500 


184 

PR247-RT 

5 

17.7 

1.0 

20m 

20 t 



D07 

95 ▼ 

TMPZ5247 

5.0 

17 


7.4m 

19 



TO2360 


185 

BZY88C18 

5 

17.8 

400m 

5.0m 

45 

8.3 

200J 

D07 

96 

RD18MB1 

3 

17 

200m 

5.0m 

45 


150 



186 

HZ18.2 

2 

17.9 

400m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 

97 

SZ17 

4 

17 

.25 

5.0m 

105 

.81 

150J 

Clf 


187 

HZ18-2L 

2 

17.9 

400m 

500u 

80 

6.8 

175J 

D035 

98 

1N4111 

5 

17 

.25 

.25m 

100 


200J 

D07 


188 

HZ18LH2 

2 

17.9 

400m 

500u 

80 


175J 

D035 

99 

1N4704 

5 

17 

.25 

.05m 



200A 

D014 


189 

HZS18JB2 

2.5 

17.9 

400m 

5.0m 

65 


200J 

A380d 

100 

1/4M17Z10 

-\QL- 

17 

250m 

3.7m 

26 


175J 

E204h 


190 

HZ18H2 

2 

17.9 

500m 

5.0m 

55 

14mV 

175J 

D035 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE A (4) TYPE NUMBER 

























































































































































































































175J 

175J 

175J 

A277b 

A277b 

D035 

175J 

200J 

Nllli 

A3ak§ 

D07 


















































> 18 V (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 



Tl— IfcA. 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

J A 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25*C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 


TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

fC) 








■■■■■ 




101 T 

SZ1 -22-20-25 










MNUM 





■■■ 


175 

u5a 



20 

22 

1.0 

25m 







■ill 





9.0 

200J 

D029 

102 

1N4840B 

5 

22 

1.2 

11m 





KBI 

ZMM5251B 





29 

8.7 



103 

1N4840A 

10 

22 

1.2 

11m 






ZPD22 

mm 




55 

9.0 



104 

1N4840 

20 

22 

1.2 

11m 






BZV55C22 





55 

18 


[SebIBI 

105 

BZD10C22 

5 

22 

1.3 

25m 

laH 





BZV60C22 

5WH 

22 



55 

18 

200J 

D034 

106 

BZW22C22 

5 

22 

1.3 

25m 

13 

11 




05Z22 


22 



60 

9.6 

175J 

D035 

107 

BZX61C22 

5 

22 

1.3 

10m 

23 

6.0 

175J 

D015 


ZMM22 


22 



55 

9.0 

175J 

F135 

108 

BZX85C22V 

5t 

22 

1.3 

10m 

600 

17mV 

175J 

D041 


1N3406 







200S 

P5 

109 

BZX87C22 

5 

22 

1.3 

10m 



200J 

A60al 

10 

1N3419 




lEIiiB 



200A 

P5 

110 

BZY97C22 

5 

22 

1.3 

25m 


kh 


Alrx 


1N5251A 







200A 

A398a 

111 

ZD22 

5 

22 

1.3 

25 



150J 

D013 

12 

1N5867A 





68 


150C 

M859 

112 

ZY22 

5 

22 

1.3 

25m 



150J 

Albg 

13 

1N6008A 





70 


200J 

D035 

113 

ZMY22 

6 

22 

1.3 

25 



200J 

FI 49 

14 

CTZ22 





350 

1.2k 

200 

D035 

114 

ZPY22 

11 

22 

1.3 

25m 



200J 

D041 

15 

MLL5251A 

10 







BQBI 

115 

1N5933D 

1 

22 

1.5 

17m 




[iiSQnBI 

16t 

SZP6-22-10-1 








IHHI 

116 

1N5933C 

2 

22 

1.5 

17m 







10 





■■ 



117 

1N3797B 

5 

22 

1.5 

17m 















118 

1N4473 

5 

22 

1.5 

12m 



175A 











u5a 

119 

1N5933B 

5 

22 

1.5 

17m 



200J 











FI 39 

120 

1S4022.A 

5t 

22 

1.5 

10m 


^glBl 

150A 


19 

1N5251 







200A 


121 

BZY95C22 

5 

22 

1.5 

20m 



EESB 


20 

1N6008 




qQiiB 



200J 


122 

BZY97C22V 

5t 

22 

1.5 

25m 



150J 

Albg 1 

21 

MLL5251 







200J 

lauEuiB 

123 

MC6322.A 

5t 

22 

1.5 

50m 


■ilB 



22 T 

SZP5-22-20-1 









124y 

SZ1. 5-22-5-1 











20 










5.0 

22 

1.5 

1.0m 



175 


23 ▼ 

SZ.5-22-20-25 








■m^Bi 

125 

1N3797A 

10 

22 

1.5 

17m 



175S 












126 

1N5933A 

10 

22 

1.5 

17m 

17 


200J 


24 

ZMM5251 





29 

8.7 



127y 

SZ1 .5-22-1 0-1 









25 

ZPD22V 





220 

19mV 





10 

22 

1.5 

1.0m 



175 



1N4640 




5.6m 

750 

8.7 

200A 

0014 

128 

1N3797 

20 

22 

1.5 

17m 






1N1516A 




6.0m 

40 

9.0 

200S 

D012 

129 

1N5933 

20 

22 

1.5 

17m 






1N2040A 




5.0m 

300 

9.0 

150J 

D012 

130y 

SZ1 .5-22-20-1 










1N3687B 




5.6m 

29 

8.0 

175S 

Aiaz 



20 

22 

1.5 

1.0m 






BZV41C22 




5.0m 

55 

8.0 

175S 

A412 

131 

2EZ22D5 

5 

22 

2.0 

22m 






MC6122.A 



waUM 

10m 

53 


175A 

A2d 

132 

2VR22.A.B 

5t 

22 

2.0 

23m 





32 

1N1516 

10 

22 

750m 

6.0m 

40 

9.0 

200S 

D012 

133 

BZV47C22 

5 

22 

2.0 

25m 

15 

8.0 



33 

1N3687A 

10 

22 

750m 

5.6m 

29 


175S 

Aiaz 

134 

LMZ22A 

5 

22 

2.0 

22m 

11 

8.7 



34 

1N3687 

20 

22 

750m 

5.6m 

29 

8.0 

175S 

Aiaz 

135 

ZBC22 

5t 

22 

2.0 5 

23m 

10 




35 

HZ22PB 


22 

800m 

wBEm 

14 


mm 


136 

ZBC22B 

5 

22 

2.0 

23 

10 



Alty 

36 

DZB22 


22 

1.0 

10m 

30 

18mV 

150J 

A298ap 

137 

2EZ22D10 

10 

22 

2.0 

22m 

12 


200J 

Alay 

37 

GZB22 


22 

1.0 


30 

18mV 


A298aD 

138 

LMZ22 

10 

22 

2.0 

22m 

11 

8.7 

150A 

D041 

38 

GZB22C 


22 

1.0 


30 

18mV 


A298ap 

139 

ZBC22A 

10 

22 

2.0 

23 

10 



Alty 

39 

MA2220 


22 

1.0 

10m 

20 

18 

200J 

A277r 

140 

2EZ22D 

20 

22 

2.0 

22m 

12 


200J 

Alay 

40 

1N1880B 

1 

22 

1.0 

8.0m 

10 t 

6.4 

175A 

D013 

141 

BZV15C22 

5 

22 

2.2 

500m 

1.8 

7.5 

150J 

M7540 

41 

Z4A22 

It 

22 

1.0 

10m 

27 

9.0 

200J 

D029 

142 

1N5031A 

5 

22 

2.5 

28m 

9.7 

8.0 

150 

Aign 

42 

1N1429 

5 

22 

1.0 

10m 

23 t 

8.0 

200A 

A154 

143 

BZX70C22 

5 

22 

2.5 

20m 

13 

16mV 

150J 

A171b 

43 

1N1527A 

5 

22 

1.0 

9.0m 

32 

9.0 

200S 

D03 

144 

Z2B22 

5t 

22 

2.5 

20m 

16 

9.0 

200J 

D01 

44 

1N1880A 

5 

22 

1.0 

8.0m 

24 

6.4 

200C 

A41e 

145 

1N5031 

10 

22 

2.5 

28m 

9.7 

8.0 

150 

Aign 

45 

1N3028B 

5 

22 

1.0 

11m 

23 


175A 

A31a 

146 

3EZ22D1 

1.0 

22 

3.0 

34m 

8.0 


150J 

Alay 

46 

1N4170B 

5 

22 

1.0 6 

11m 

23 


200S 

D029 

147 

3EZ22D2 

2.0 

22 

3.0 

34m 

8.0 


150J 

Alav 

47 

1N4335B 

5 

22 

1.0 

12m 

23 

8.0 

300S 

D07 

148 

3EZ22D3 

3.0 

22 

3.0 

34m 

8.0 


150J 

Alay 

48 

1N4412B 

5 

22 

1.0 

12m 

12 

8.0 

175A 

Alcm 

149 

3EZ22D4 

4.0 

22 

3.0 

34 

8.0 


150J 

Alay 

49 

1N4669 

5 

22 

1.0 

12m 

600 

8.7 

200A 

D015 

150 

1N5074 

5 

22 

3.0 

30m 

10 


175A 

A146U 

50 

1N4748A 

5 

22 

1.0 

12m 

23 


200A 

D041 

151 

3EZ22D5 

5 

22 

3.0 

34m 

8.0 


200J 

Alay 

51 

1N5571B 

5 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200A 

A60ac 

152 

3VR22AB 

5t 

22 

3.0 

34m 

12 



A3al 

52 

AP22.0A.B 

5t 

22 

1.0 t 

5.6m 

50 



D035 

153 

BZV16C22 

5 

22 

3.0 

23m 

23 

8.0 

175 

D03 

53 

APD22.0A,B 

5t 

22.0 

1.0 t 

12m 

40 



Alrx 

154 

MZ722 

5 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A146j 

54 

BZ220 

5 

22.0 

1.0 

10m 

22 

8.1 

175J 

D041 

155 

UZ722 

5 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A380 

55 

BZV85C22 

5 

22 

1.0 

10m 

25 

19mV 

200J 

D041 

156 

ZCC22 

5t 

22 

3.0 § 

30m 

10 


150A 

Alev 

56 

BZX78C22 

5 

22 

1.0 

10m 

20 

18mV 

200J 


157 

ZCC22B 

5 

22 

3.0 

30m 

10 



Aley 

57 

BZX85C22 

5 

22 

1.0 § 

10m 

25 

9.5 

150A 

D041 

158 

3EZ22D10 

10 

22 

3.0 

34m 

8.0 


200J 

Alay 

58 

CD4748 

5 

22 

1.0 

11m 

23 

8.7 

200J 

u39a 

159 

MZ822 

10 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A146i 

59 

CH4748 

5 

22 

1.0 

11m 

23 

8.0 

200J 

ulO 

160 

UZ822 

10 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A380 

60 

CZ22,A,B,D 

5t 

22 

1.0 

20m 

27 

8.0 

175 

D015 

161 

ZCC22A 

10 

22 

3.0 

30m 

10 



Aley 

61 

MZ422.A.B 

5 

22 

1.0 

10 

23 

8.1 

175J 

D041 

162 

3EZ22D 

20 

22 

3.0 

34m 

8.0 


200J 

Alav 

62 

PL22Z 

5 

22 

1.0 

25m 

15 

8.0 

150J 


163 i 

MZ922 

20 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A146j 

63 

RD22FB 

5 

22 

1.0 

10m 

14 


175J 

A297C 

164 

UZ922 

20 

22 

3.0 

30m 

10 

8.0 

175A 

A380 

64 

RD22P 

5.0 

22 

1.0 

5.0m 

55 

8.7 

150J 

Ml 008 

165y 

BZT03/D22 

10 

22 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94a 

65t 

SZ1 -22-5-1 

5.0 

22 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

166 ' 

1N1597A 

5 

22 

3.5 

30m 

14 

9.0 

200S 

D04 

66 T 

SZ1 -22-5-25 









167 

INI 597 

10 

22 

3.5 

30m 

14 

9.0 

200S 

D04 



5.0 

22 

1.0 

25m 



175 

u5b 

168y 

SZ3.22-5-1 

5.0 

22 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

67 

TZB22B 

5 

22 

1.0 § 

1.0m 


9.2 

175A 

Ally 

169y 1 

SZ3-22-5-25 









68 

UZ8722 

5 

22 

1.0 

11m 

23 

8.0 

175 

A380 



|5.0 

22 

5.0 

25m 



175 

u5c 

69 

VR22.A.B 

5t 

22 

1.0 

11m 

23 


125A 

Alb 

170y 

SZ3.22-10-1 









70 

Z4B22 

5t 

22 

1.0 

10m 

27 

9.0 

200J 

D029 



1 10 

22 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

71 

Z22.0 

5t 

22 

1.0 

10m 

6.0 t 

8.0 

150A 

D041 

171y 

SZ3-22- 10-25 









72 

ZB22 

5t 

22 

1.0 § 

11m 

23 


150A 

Albc 



1 10 

22 

5.0 

25m 



175 

u5c 

73 

ZB22B 

5 

22 

1.0 

11m 

23 


100C 

Albc 

172y 

SZ3-22-20-1 









74 

ZM4748A 

5.0 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200J 

FI 39 



1 20 

22 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

75 

AW08-22B 

5.2 

22 

1.0 

15m 

15 

8.0 

175J 

A60au 

173y 

SZ3-22-20-25 









76 

AW01-22 

6 

22 

1.0 

15m 

15 

8.0 

150J 

A333 



20 

22 

5.0 

25m 



175 

u5c 

77 

AW08-22A 

8.3 

22 

1.0 

15m 

15 

8.0 

175J 

A60au 

174 

HZ22-2 

2 

22.1 

400m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

78 

INI 527 

10 

22 

1.0 

9.0m 

32 

9.0 

200S 

D03 

175 

HZ22-2L 

2 

22.1 

400m 

500u 

100 

7.1 

175J 

D035 

79 

INI 880 

10 

22 

1.0 

8.0m 

24 

6.4 

200C 

A41e 

176 

RD22JSB2(A) 









80 

1N3028A 

10 

22 

1.0 

11m 

23 


175A 

A31a 



2.5 

22.1 

400m 

5.0m 

100 

8.4 

175J 

D034 

81 

1N4170A 

10 

22 

1.0 8 

11m 

23 


200S 

D029 

177 

HZ22H2 

2 

22.1 

500m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

82 

1N4335A 

10 

22 

1.0 

12m 

23 

8.0 

300S 

D07 

178 

HZ22EB4 

2.5 

22.1 

500m 

5.0m 

30 


175J 

D035 

83 

1N4412A 

10 

22 

1.0 

12m 

12 

8.0 

175A 

Alcm 

179 

AU01.22 

13 

22.3 

2.5 

40m 

15 

8.7 

165J 

A333b 

84 

1N4748 

10 

22 

1.0 

12m 

23 


200A 

D041 

180 

EQA02-22AB 

7 

22.4 

500m 

5.0m 

40 

.08 

175J 

Alac 

85 

1N5571A 

10 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200A 

A60ac 

181 

EQA01-22R 

9 

22.4 

500m 

5.0m 

30 

.08 

125J 

A387 

86 

1S236 

10 

22 

1.0 

72m 

30 

8.2 

150J 

A56a 

182 

EQB01-22 

10 

22.4 

1.0 

10m 

20 

.08 

140J 

A21b 

87 

1Z22 

10 

22 

1.0 

10m 

30 

8.2 

150J 

D015 

183 

RD22MB3 

3 

22.5 

200m 

5.0m 

55 


150 


88 

KS522A 

10 

22 

1.0 

5.0m 

25 t 

10 

100C 

A378 

184 

RD22JSB3(A) 









89 y 

SZ1 -22-1 0-1 











2.5 

22.6 

400m 

5.0m 

100 

8.4 

175J 

D034 



1 10 

22 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

185 

RD24EB1 


22.6 

500m 

5.0m 

35 


175J 

A277b 

90 T 

SZ1 -22-1 0-25 









186 

RD24EL1 


22.6 

500m 

1.0m 

35 


175J 

A277b 



10 

22 

1.0 

25m 



175 

u5b 

187 

HZ24EB1 

2.4 

22.6 

500m 

5.0m 

35 


175J 

D035 

91 

TZB22A 

10 

22 

1.0 8 

1.0m 


9.2 

175A 

Altv 

188 

HZS22JB3 

2.6 

22.7 

400m 

5.0m 

100 


200J 

A380d 

92 

UZ8822 

10 

22 

1.0 

11m 

23 

8.0 

175 

A380 

189 

HZ22-3 

2 

22.8 

400m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

93 

ZB22A 

10 

22 

1.0 

11m 

23 


100C 

Albc 

190 

HZ22-3L 

2 

22.8 

400m 

500u 

100 

7.2 

175J 

D035 

94 

ZM4748 

10 

22 

1.0 8 

11m 

23 


200J 

FI 39 

191 

HZ22H3 

2 

22.8 

500m 

2.0m 

65 

18mV 

175J 

D035 

95 

1N3028 

20 

22 

1.0 

11m 

23 


175A 

A31a 

192 

ZS23 

5t 

22.8 

750m 

5.0m 

160 

500m 

150A 

C3h 

96 

1N4170 

20 

22 

1.0 § 

11m 

23 


200S 

D029 

193 

RD24FB1 


23.0 

1.0 

10m 

16 


175J 

A277r 

97 

1N4335 

20 

22 

1.0 

12m 

23 

8.0 

300S 

D07 

194 

BZ230 

5 

23 

1.0 

10m 

24 

8.3 

175J 

A60t 

98 

1N4412 

20 

22 

1.0 

11m 

12 


175S 

A266a 

195 

1N4062 

5 

23 

1.5 

10m 

40 

.50 

100 

Aiss 

99 

1N5571 

20 

22 

1.0 § 

11m 



200A 

A60ac 

196 

1N4062A 

5 

23 

1.5 

10m 

40 

.20 

100 

Aiss 

100y 

SZ1 -22-20-1 









197 

RD24EB2 


23.1 

500m 

5.0m 

35 


175J 

A277b 



20 

22 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

198 

RD24EL2 


23,1 

500m 

1.0m 

35 


175J 

A277b 











199 

HZ24EB2 

2.4 

23.2 

500m 

5.0m 

35 


175J 

D035 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz > 18 v (Cont’d) 


:OEFF TEMP DWG. 



175J A277b 


175J D035 

175J A277r 

200J D07 


Vz > 24 V 


TZPD24 

TZPY24 

1N2049B 


BZV49C24 

CD4749A 

CD5359B 



54 

55 

56 

MC6023.A 

C5D5252 

BZX88C24 

5t 

10 

5 


24 

24 

24 

57 

MA4240 

5 


24 

58 

MTZ24 



24 

59 

TZ24 



24 

60 

1N5542D 

1 


24 

61 

1N5745D 

1 


24 

62 

Z5A24 

It 


24 

63 

1N5542C 

2 


24 

64 

1N5745C 

2 


24 

65 

BZX79B24 

2 


24 

66 

1N970B 

5 


24 

67 

1N3527 

5 


24 

68 

1N5542B 

5 


?4 

69 

1N5745B 

5 


24 

70 

1S2240A 

5 


24 

71 

BZX79C24 

5 


24 

72 

BZX96C24 

5 


24 

73 

CD970B 

5 


24 

74 

CD5252B 

5 


24 

75 

CH970 

5 


24 

76 

CH4116 

5 


24 

77 

CH5252 

5 


24 

78 

MAI 240 

5 


24 

79 

M2L324 

5 


24 

80 

RD24JB 

5 


24 

81 

Z5B24 

5t 


24 

82 

1N970A 

10 


24 

83 

1N5542A 

10 


24 

84 

1S2240 

10 


24 

85 

1N970 

20 


24 

86 

1N5542 

20 


24 

87 

GZA24 



24 

88 

1N6009D 

1 


24 

89 

Z0A24 

It 


24 



5.0m 

25m 

150m 

OOt-P 

00 

9.0 

9.0 

150A 

5.0m 

80 

4.0 

150J 

10m 

25 


200 

50m 

3.5 

8.4 

200J 

5.2m 

33 



5.0m 

70 

8.0 


5.2m 

33 



30m 

10 

8.0 



150m 

5.0m 

70 

18 

125J 

200m 

5.0m 

60 


150J 

250m 

4.0m 

28 

8.5 

175A 

.25 

.25m 

150 


200J 

.25 

.05m 



200A 

250m 

2.5 

200 

9.2 

175 

250m 

5.0m 

150 

9.0 

150A 

.25 5 

5.0m 

80 

10 

150J 

250m 

2.6m 

46 


175J 

250m 

4.0m 

28 

8.5 

175A 

.25 

4.0m 

28 



.30 

5.0m 

59 


175 

320m 

5.2m 



150S 

350m 

5.0m 

70 

8.0 

175J 

370m 

5.0m 

70 

18 

200J 

400m 

5.0m 

75 


175J 

400m 

5.0m 

75 


175J 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

400m§ 

5.0m 

70 

8.7 

200A 

400m8 

5.0m 

80 

10 

200J 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

400m§ 

5.0m 

70 

8.7 

200A 

400m8 

5.0m 

70 

20mV 

200J 

400m 

5.2m 

33 


175S 

.40 

5.0m 

38 

10 

200A 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

400m§ 

5.0m 

70 

8.7 

200A 

400m 

5.0m 

75 

8.0 

150A 

400m§ 

5.0m 

80 

20mV 

200J 

400m 

5.0m 

80 

8.5 

150J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

250u 

150 

9.0 

200J 

400m 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

400m 

5.0m 

70 

18 

200J 

400m 

500u 

120 

9.3 

175J 

400m 

5.0m 

120 


175J 

400m§ 

5.0m 

80 

10 

200J 

400m 

5.2m 

33 


175S 

400m§ 

1.0m 



175A 

400m 

5.0m 

75 

8.0 

150A 

400m 

5.2m 

33 


175S 

400m§ 

1.0m 



175A 

500m 

5.0m 

50 t 

11 

175J 

500m 

5.0m 

62 


200J 

500m 

5.0m 

40 t 

10 

200J 

500m 

5.0m 

62 


200J 

500m 

5.2m 

33 

8.8 

200A 

500m 

5.2m 

78 


150C 

500m 

5.0m 

62 


200J 

500m' 

5.2m 

33 

12 

175A 

500m 

5.0m 

80 

21 mV 

175J 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175A 

500m 

5.0m 

220 

19mV 

175J 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175J 

500m 

5.0m 

75 

21m 

175 

500m 

5.0m 

380 

1.2k 

200 

500m 

5.0m 

70 

18 

125J 

500m§ 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

.50 

5.0m 

59 


175A 

500m 

5.0m 

45 

8.5 

175J 

500m 

5.0m 

75 

8.0 

175J 

500m 

1.0m 


1 

175 

500m 

25m 


1 

175 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


DWG. 



24 
ZMM24 
ZMM5252B 

■ ZPD24 
BZV55C24 
BZV60C24 

■ 05Z24 
1N5252A 
1N5868A 

■ 1N6009A 
CTZ24 
MLL5252A 

■ SZP5-24-10-1 

SZ.5-24-10-25 

ZMM5252A 

1N5252 

■ 1N6009 
MLL5252 
SZP5-24-20.1 

SZ.5-24-20-25 

" ZMM5252 
ZPD24V 
1N4641 

■ MVS240 
1N3688B 
BZV41C24 

■MC6123.A 

1N3688A 

1N3688 

■ HZ24PB 
DZB24 
GZB24 

" GZB24C 
MA2240 
Z4A24 

■ 1N3029B 
1N4171B 
1N4336B 

" 1N4413B 
1N4670 
1N4749A 

■1N5572B 

AP24.0A,B 

APD24.0A.B 

■ BZ240 
BZV85C24 
BZX78C24 

■ BZX85C24 
CD4749 
CH4749 

" CZ24,A,B.D 
MZ424,A,B 
PL24Z 

' PR248-RT 
RD24P 
SZ1 -24-5-1 


SZ1 -24-5-25 


5t 

24 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

FI 35 

5.0 

24 

500m§ 

5.2m 

33 

8.7 

200J 

FI 39 

5 

24 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

D035 

5.2 

24 

500m 

5.0m 

70 

20 

200J 

F139 

5.2 

24 

500m 

5.0m 

70 

20 

200J 

D034 

6.0 

24 

500m 

5.0m 

70 

9.2 

175J 

D035 

10 

24 

500m 

5.2m 

33 

8.8 

200A 

A398a 

10 

24 

500m 

5.2m 

78 


150C 

M859 

10 

24 

500m 

5.0m 

78 


200J 

D035 

10 

24 

500m 

5.0m 

380 

1.2k 

200 

D035 

10 

24 

500m§ 

5.2m 

33 

8.8 

200J 

FI 40 

10 

24 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

10 

24 

500m 

25m 



175 

u5a 

10 

24 

500m§ 

5.2m 

33 

8.7 

200J 

F139 

20t 

24 

.50 

5.2m 



200A 

A398a 

20 

24 

500m 

5.0m 

78 


200J 

D035 

20 

24 

500m§ 

5.2m 

33 


200J 

F140 

20 

24 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

20 

24 

500m 

25m 



175 

u5a 

20 

24 

500m§ 

5.2m 

33 

8.7 

200J 

FI 39 

5t 

24 

550m 

5.0m 

220 

21 mV 

175J 

D035 

5 

24 

.60 

5.2m 

750 

8.8 

200A 

D014 

8.3 

24 

625m 

5.0m 

25 

645m 

150J 

M764a 

5 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175S 

Aiaz 

5 

24 

750m 

5.0m 

70 

8.0 

175S 

A412 

5t 

24 

.75 

10m 

59 


175A 

A2d 

10 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175S 

Aiaz 

20 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175S 

Aiaz 


24 

800m 

10m 

16 


175J 

D041 


24 

1.0 

10m 

30 

20mV 

150J 

A298ap 


24 

1.0 


30 

20mV 


A298ap 


24 

1.0 


30 

20mV 


A298ap 


24 

1.0 

10m 

20 

20 

200J 

A277r 

1t 

24 . 

1.0 

10m 

29 

9.0 

200J 

D029 

5 

24 

1.0 

10m 

25 


175A 

A31a 

5 

24 

1.0 § 

10m 

25 


200S 

D029 

5 

24 

1.0 

11m 

25 

8.0 

300S 

D07 

5 I 

24 

1.0 

11m 

13 

8.0 

175A 

Alcm 

5 

24 

1.0 

11m 

600 

8.8 

200A 

D015 

5 

24 

1.0 

11m 

25 


200A 

D041 

5 

24 

1.0 § 

10m 

25 


200A 

A60ac 

5t 

24 

1.0 t 

5.2m 

50 



D035 

5t 

24.0 

1.0 t 

11m 

40 



Alrx 

5 

24 

1.0 

10m 

25 

8.3 

175J 

A60t 

5 

24 

1.0 

10m 

30 

21 mV 

200J 

D041 

5 

24 

1.0 

10m 

20 

20mV 

200J 


5 

24 

1.0 § 

10m 

25 

9.5 

150A 

D041 

5 

24 

1.0 

10m 

25 

8.8 

200J 

u39a 

5 

24 

1.0 

10m 

25 

8.0 

200J 

ulO 

5t 

24 

1.0 

20m 

28 

8.0 

175 

D015 

5 

24 

1.0 

10 

25 

8.2 

175J 

D041 

5 

24 

1.0 

25m 

15 

8.5 

150J 


5 

24 

1.0 

10m 

25 t 



D07 

5.0 

24 

1.0 

5.0m 

70 

8.8 

150J 

Ml 008 



































































































2. VOLTAGE 


REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 v (Confd) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

LJ 

TOL 

± 

(%) 

IJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

® 25“C 
MAX 
(VV) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 
IMP. 
MAX 
(H). _ 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

D\A/G. 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

u 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25*C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 

1N3528 

5 

27 

.40 

4.0m 

40 

10 

200A 

to? 


104 

UZ8727 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

9.0 

175 

X380 

2 

1 N5746B 

5 

27 

400m§ 

2.0m 

80 

8.7 

200A 

D035 


105 

VR27,A,B 

5t 

27 

1.0 

9.5m 

35 


125A 

Alb 

3 

1S2270A 

5 

27 

400m 

5.0m 

85 

8.5 

150A 

A1 


106 

Z4B27 

5t 

27 

1.0 

10m 

32 

9.5 

200J 

D029 

4 

BZX79C27 

5 

27 

400m§ 

2.0m 

80 

23mV 

200J 

D035 


107 

Z27.0 

5t 

27 

1.0 

10m 

7.0 t 

8.0 

150A 

D041 

5 

BZX96C27 

5 

27 

400m 

5.0m 

80 

8.5 

150J 

D07 


108 

ZB27 

5t 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


150A 

Albc 

6 

CD971B 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

u39a 


109 

ZB27B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


100c 

Albc 

7 

CD5254B 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

u39a 


110 

ZM4750A 

5.0 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200J 

FI 39 

8 

CH971 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

ulO 


111 

AW08-27B 

5.4 

27 

1.0 

10m 

15 

8.2 

175J 

A60au 

9 

CH4118 

5 

27 

400m 

250u 

150 

9.0 

200J 

ulO 


112 

AW01-27 

7 

27 

1.0 

10m 

15 

8.2 

150J 

A333 

10 

CH5254 

5 

27 

400m 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

ulO 


113 

RD27FB 

7 

27 

1.0 

10m 

16 


175J 

A297C 

11 

MAI 270 

5.0 

27 

400m 

2.0m 

80 

21 

200J 

DO-7 


114 

AW08-27A 

8.4 

27 

1.0 

10m 

15 

8.2 

175J 

A60au 

12 

MZL327 

5 

27 

400m 

500u 

150 

9.5 

175J 

D035 


115 

INI 528 

10 

27 

1.0 

7.0m 

45 

9.5 

200s 

D03 

13 

RD27JB 

5 

27 

400m 

5.0m 

150 


175J 

D035 


116 

1N1781 

10 

27 

1.0 

15m 

23 


175A 

00130 

14 

RD27JSB(A) 

5.0 

27.0 

400m 

5.0m 

150 


175J 

D034 


117 

1N1881 

10 

27 

1.0 

8.0m 

27 

6.6 

200c 

A41e 

15 

Z5B27 

5t 

27 

400m5 

5.0m 

80 

10 

200J 

D07 


118 

1N3030A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A31a 

16 

1N971A 

10 

27 

400m 

4.6m 

41 


175S 

A398a 


119 

1N4172A 

10 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200s 

D029 

17 

INI 964 

10 

27 

400m 

1.0m 

200 

9.6 

150 

D07 


120 

1N4337A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

300S 

D07 

18 

1N971 

20 

27 

400m 

4.6m 

41 


175S 

A398a 


121 

1N4414A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

14 

8.5 

175A 

Alcm 

19 

05Z27 


27 

500m 

5.0m 

80 


175J 

D035 


122 

1N4750 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


200A 

D041 

20 

GZA27 


27 

500m 

5.0m 

56 t 

10 

175J 

A159 


123 

1N5573A 

10 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200A 

A60ac 

21 

1N6010D 

1 

27 

500m 

5.0m 

70 


200J 

D035 


124 

1S239 

10 

27 

1.0 

12m 

30 

8.5 

150J 

A56a 

22 

Z0A27 

If 

27 

500m 

5.0m 

50 t 

10 

200J 

D029 


125 

1Z27 

10 

27 

1.0 

10m 

30 

8.5 

150J 

D015 

23 

1N6010C 

2 

27 

500m 

5.0m 

70 


200J 

D035 


126 

KS527A 

10 

27 

1.0 

5.0m 

40 t 

10 

100c 

A378 

24 

HZ27EB4 

2.5 

27.0 

500m 

5.0m 

45 


175J 

D035 


127t 

SZ1-27.10-1 









25 

1N5254B 

5 

27 

500m 

4.6m 

41 

9.0 

200A 

A398a 




10 

27 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

26 

1N5870B 

5 

27 

500m 

4.6m 

98 


150C 

M859 


128t 

SZ1 -27-1 0-25 









27 

1N6010B 

5 

27 

500m 

5.0m 

70 


200J 

D035 




10 

27 

1.0 

25m 



175 

u5b 

28 

BZX46C27 

5 

27 

500m 

4.6m 

41 

12 

175A 

D035 


129 

TZB27A 

10 

27 

1.0 § 

1.0m 


9.6 

175A 

Alty 

29 

BZX55C27V 

5 

27 

500m 

5.0m 

80 

23mV 

175J 

D035 


130 

UZ8827 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 

9.0 

175 

A380 

30 

BZX83C27 

5 

27 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175A 

D035 


131 

ZB27A 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


100c 

Albc 

31 

BZX83C27V 

5t 

27 

500m 

5.0m 

250 

24mV 

175J 

D035 


132 

ZM4750 

10 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200J 

FI 39 

32 

BZY88C27V 

5 

27 

500m 

5.0m 

85 

23m 

175 

D035 


133 

1N3030 

20 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A31a 

33 

CTZ27A 

5 

27 

500m 

5.0m 

400 

1.2k 

200 

D035 


134 

1N4172 

20 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200s 

D029 

34 

MLL5254B 

5.0 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9:0 

200J 

FI 40 


135 

1N4337 

20 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

300S 

D07 

35 

MTZ624,A 

5t 

27 

.50 

1.0m 

69 


175A 

A60e 


136 

1N4414 

20 

27 

1.0 

9.5m 

14 


175S 

A266a 

36 

MZ327.A,B 

5 

27 

500m 

5.0m 

50 

8.7 

175J 

D035 


137 

1N5573 

20 

27 

1.0 § 

9.5m 



200A 

A60ac 

37 

RD27EB 

5 

27 

500m 

5.0m 

95 

8.1 

175J 

D035 


138t 

SZ1 -27-20-1 









38 V 

SZP5-27-5-1 












20 

27 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


15.0 

27 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


139t 

SZ1 -27-20-25 









39 ▼ 

SZ.5-27-5-25 












20 

27 

1.0 

25m 



175 

u5b 



5.0 

27 

500m 

25m 



175 

u5a 


140 

1N4842B 

5 

27 

1.2 

9.3m 

35 

9.0 

175 

D029 

40 

Z0B27 

5t 

27 

500m 

5.0m 

50 t 

10 

200J 

D029 


141 

1N4842A 

10 

27 

1.2 

9.3m 

35 

9.0 

175 

D029 

41 

ZMM5254B 

5.0 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 39 


142 

1N4842 

20 

27 

1.2 

9.3m 

35 

9.0 

175 

D029 

42 

ZPD27 

5 

27 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

D035 


143 

BZX61C27 

5 

27 

1.3 

10m 

35 

6.0 

175J 

D015 

43 

BZX97C27 

7 

27 

500m 

5.0m 

80 

8.5 

175J 

D035 


EEQHII 

BZX85C27V 

5t 

27 

1.3 

QEijjlH 

750 

21 mV 

175J 

D041 

44 

ZMM27 

7t 

27 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

F135 


145 

BZX87C27 

5 

27 



25 

8.5 

200J 

A60al 

45 

BZV55C27 

7.5 

27 

500m 

2.0m 

80 

23 

200J 

FI 39 


146 

BZY97C27 

5 

27 



15 

11 


Alrx 

46 

BZV60C27 

7.5 

27 

500m 

2.0m 

80 

23 

200J 

D034 


147 

ZD27 

5 

27 

1.3 


15 

7.0 

150J 

D013 

47 

1N3407 

10 

27 

500m 

3.0m 

75 

6.8 

200s 

P5 


fSStM 

ZY27 



1.3 

25m 

15 

9.0 

150J 

Albg 

48 

1N3420 

10 

27 

.50 

1.0m 

280 

7.8 

200A 

P5 


bIH 

BZD10C27 



1.3 

25m 

15 

11 


D013 

49 

1N5254A 

10 

27 

500m 

4.6m 

41 

9.0 

200A 

A398a 



BZW22C27 

H 


1.3 

25m 

15 

11 


D041 

50 

1N5870A 

10 

27 

500m 

4.6m 

98 


150C 

M859 




■Hi 

27 

1.3 

25 

15 

9.5 

200J 

FI 49 

51 

1N6010A 

10 

27 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 





27 

1.3 

25m 

15 

12 

200J 

D041 

52 

CTZ27 

10 

27 

500m 

5.0m 

400 

1.2k 

200 

D035 




■HI 

27 

1.5 

13m 

23 


200J 

D041 

53 

MLL5254A 

10 

27 

500m§ 

4.6m 

“41 

9.0 

200J 

FI 40 



1N5935C 

■H 

27 


13m 

23 


200J 

D041 

54t 

SZP5-27-10-1 











1N3799B 

mm 

27 


14m 

20 

9.0 

175S 

Cl 40 



10 

27 

500m 

1.0m 



175 

u5a 




WBi 

27 


10m 

45 

.50 

100 

Aiss 

55v 

SZ.5-27-10-25 











1N4063A 

■H 

27 



45 

.20 

100 

Aiss 



10 

27 

500m 

25m 



175 

u5a 





27 



18 


175A 

A60y 

56 

ZMM5254A 

10 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 39 



1N5935B 


27 


■bQu^I 

23 


200J 

D041 

57 

1N5254 

20t 

27 

.50 

4.6m 



200A 

A398a 



1S4027,A 

■H 

27 



19 

iSH 


D01 

58 

1N6010 

20 

27 

500m 

5.0m 

88 


200J 

D035 



BZY95C27 

HI 

27 



18 

HH 


D01 

59 

MLL5254 

20 

27 

500m§ 

4.6m 

41 


200J 

FI 40 



BZY97C27V 

HI 

27 



15 



Albq 

60v ” 

SZP5-27-20-1 












HI 

27 



60 



Alq 



20 

27 

500m 

1.0m 



175 

u5a 




HI 








61 V 

SZ.5-27.20-25 











mnnnni 


27 





175 

u5b 



20 

27 

500m 

25m 



175 

u5a 



1N3799A 


27 



20 

9.0 

175S 


62 

ZMM5254 

20 

27 

500m§ 

4.6m 

41 

9.0 

200J 

FI 39 



1N5935A 

■H 

27 



23 


200J 

D041 

63 

ZPD27V 

5t 

27 

550m 

5.0m 

250 

24mV 

175J 

D035 



SZ1 .5-27-1 0-1 

nm 








64 

1N4642 

5 

27 

.60 

4.6m 

750 

9.0 

200A 

D014 




WSSM 

27 


1.0m 



175 

u5b 

65 

1N1517A 

5 

27 

750m 

5.0m 

82 

9.5 

200s 

D012 



1N3799 


27 


14m 

20 

9.0 

175S 


66 

1N3689B 

5 

27 

750m 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

A1az 



1N5935 


27 


13m 

23 


200J 

D041 

67 

BZV41C27 

5 

27 I 

750m 

2.0m 

80 

8.0 

175S 

A412 




■H 


iHHI 




■H 


68 

MC6124.A 

5t 

27 

.75 

5.0m 

69 

1 

1 

175A 

A2cl 




KM 

27 

I^H 




imM 

u5b 

69 

1N1517 

10 

27 

750m 

5.0m 

82 

9.5 

200s 

D012 


171 


IH 

27 



18 


hSiM 

Alav 

70 

1N3689A 

10 

27 

750m 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

Aiaz 


172 

2VR27,A,B 

HI 

27 

QQMM 


25 

■■■ 


A3e 

71 

1N3689 

20 

27 

750m 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

Aiaz 


173 

BZV47C27 

HI 

27 



15 



A344r 

72 

HZ27PB 


27 

800m 

10m 

16 


175J 

D041 


174 

LMZ27A 

IH 

27 

^IMI 


17 



D041 

73 

DZB27 


27 

1.0 

10m 

30 

23mV 

150J 

A298ap 


175 

ZBC27 

5t 


2.0 § 

19m 

12 

;ilH 


Albc 

74 

GZB27 


27 

1.0 


30 

23mV 


A298ap 


176 

ZBC27B 

5 


2.0 

19 

12 



Alty 

75 

GZB27C 


27 

1.0 


30 

23mV 


A298aD 


177 

2EZ27D10 

10 


2.0 

18m 

18 

!HH 


Alav 

76 

INI 881 B 

1 

27 

1.0 

8.0m 

18 t 

6.6 

175A 

D013 


178 

LMZ27 

■nm 

27 

2.0 

18m 


9.0 

150A 

D041 

77 

Z4A27 

1t 

27 

1.0 

10m 

32 

9.5 

200J 

D029 


179 

ZBC27A 

10 

27 

2.0 

19 

K^H 



Alty 

78 

INI 430 

5 

27 

1.0 

5.0m 

50 t 

8.5 

200A 

A154 


180 

2EZ27D 

mi*m 

27 

2.0 

18m 

■9H 



Alav 

79 

INI 528 A 

5 

27 

1.0 

7.0m 

45 

9.5 

200s 

D03 


181 

BZV15C27 

■H 



500m 

2.0 

8.2 

150J 

M7540 

80 ♦ 

1N1781A 

5 

27 

1.0 

15m 

23 

1 

175A 

DO130 


182 

Z7A27 

HI 



500m 

2.0 

9.5 

200J 


81 

1N1881A 

5 

27 

1.0 

8.0m 

27 

6.6 

200c 

A41e 


183 

1N5034A 

HI 


iHH 

23m 

12 

8.5 

150 

Alqn 

82 

1N3030B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A31a 


184 

BZX70C27 

■H 

27 

HH 

20m 

18 

20mV 

150J 

A171b 

83 

1N4172B 

5 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200s 

D029 


185 

Z2B27 

HI 

27 


20m 

20 

9.5 

200J 

D01 

84 

1N4337B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

300S 

D07 


186 

AU01-27 

HI 

27 


25m 

15 

9.0 

165J 

A333b 

85 

1N4414B 

5 

27 

1.0 

9.5m 

14 

8.5 

175A 

Alcm 


187 


WSM 

27 


11^2311 

12 

8.5 

150 

Aign 

86 

1N4671 

5 

27 

1.0 

9.5m 

600 

9.0 

200A 

D015 


188 



27 



10 


150J 

Alay 

87 

1N4750A 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


200A 

D041 


189 


mm 

27 



10 


150J 

Alav 

88 

1N5573B 

5 

27 

1.0 § 

9.5m 

35 


200A 

A60ac 


iPinB 

3EZ27D3 

[cIM 




KH 



Alay 

89 

APD27.0A.B 

5t 

27 

1.0 t 

9.5m 

40 



Alrx 



3EZ27D4 

EH 




rH 



Alay 

90 

BZ270 

5 

27 

1.0 

10m 

30 

8.4 

175J 

A60t 


ihSH 


HH 







A146U 

91 

BZV85C27 

5 

27 

1.0 

8.0m 

40 

24mV 

200J 

D041 



3EZ27D5 

■H 



28m 




Alay 

92 

BZX78C27 

5 

27 

1.0 

10m 

25 

23mV 

200J 




3VR27,A.B 

HI 



28m 




A3al 

93 

BZX85C27 

5 

27 

1.0 § 

8.0m 

30 

9.5 

150A 

D041 



BZV16C27 

HI 



19m 




D03 

94 

CD4750 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

9.0 

200J 

u39a 


196 




3.0 

25m 




A146j 

95 

CH4750 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 

8.5 

200J 

UlO 


197 


5 


3.0 

25m 




A356a 

96 

CZ27.A.B.D 

5t 

27 

1.0 

20m 

31 

8.5 

175 

D015 


198 


5 


3.0 

25m 




A380 

97 

MA2270 

5 

27 

1.0 

5.0m 

25 

23 

200J 

A415 


199 

ZCC27 

5t 






150A 

Aley 

98 

PL27Z 

5 

27 

1.0 

25m 

15 

8.5 

150J 



200 

ZCC27B 

5 







Aley 

99 

PR250-RT 

5 

27 

1.0 

10m 

30 t 



D07 


201 

3EZ27D10 

10 






200J 

Alav 

100 

RD27P 

5.0 

27 

1.0 

5.0m 

80 

8.9 

150J 

Ml 008 


202 

3KZ30 




WiliM 




A3ak§ 

lOlv 

SZ1 -27-5-1 

5.0 

27 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


203 

MZ827 



eeih 




175A 

A146j 

102^ 

SZ1 -27-5-25 










204 

UZ827 



Kfiilli 




175A 

A380 



5.0 

27 

il.o 

25m 






205 

ZCC27A 







HH 

Aley 

103 

TZB27B 

5 

27 

1.0 § 

1.0m 


9.6 


tSSWm 


206 

3EZ27D 

KM 






kitUTim 

A1av 


205 


D«Am 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


205 

























2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

iJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25*C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C)^ 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

No. 

TOL 

± 

(%) 

a — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

IV) 

2J 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C). 

DWG. 

NO. 

1 

R^Z927 

20 

27 

3.0 

25m 

12 

9.0 

175A 

A146j 

103 

HZ30H2 

2 

29.9 

500m 

2.0m 

100 

28mV 


D035 

2 

UZ927 

20 

27 

3.0 

25 m 

12 

9.0 

175A 

A380 

104 

TZPD30 


30 


5.0m 

80 

9.0 


D035 

3t 

BZT03/D27 

10 

27 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94a 

105 

TZPY30 


30 


25m 

20 

9.0 


D041 

4 

1N1598A 

5 

27 

3.5 

25m 

24 

9.5 

200S 

D04 

106 

ZTK33A 


30 


5.0m 

12 t 

0.5 

150J 

D035 

5 

INI 598 

10 

27 

3.5 

25m 

24 

9.5 

200S 

D04 

107 

BZV49C30 

5 

30 


5.0m 

80 

4.0 

150J 

Ml 008 

6t 

SZ3-27-5-1 

5.0 

27 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

108 

CD4751A 

5.0 

30 


8.5m 

40 


200 

u52 

?▼ 

SZ3-27-5-25 









109 

CD5363B 

5 

30 


40m 

8.0 

8.7 

200J 

u39b 


15.0 

27 

5.0 

25m 



175 

u5c 

110 

MMBZ5256 

5 

30 


4.2m 

49 



M500 

8t 

SZ3-27-10-1 









111 

NC30 

5 

30 


2.0m 

80 

8.0 


u47 



10 

27 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

112t 

TMPZ5256 

5.0 

30 


4.2m 

49 



TO2360 

9t 

SZ3-27-10-25 









113 

DSZ3030 

10 

30 


25m 

15 

9.0 


A266 



10 

27 

5.0 

25m 



175 

u5c 

114 

MA3300 

5 

30 

150m 

2.0m 

80 

24 

125J 

M988 

IOt 

SZ3-27-20-1 









115 

BZX84C30 

5 

30 

200m 

2.0m 

80 

9.0 

150J 

M500d 



20 

27 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

116 

RD30MB 

5.0 

30 

200m 

2.0m 

80 


150J 

M713b 

11T 

SZ3-27.20-25 









117 

1N725A 

5 

30 

250m 

4.0m 

42 

8.9 

175A 

D07 



20 

27 

5.0 

25m 



175 

u5c 

118 

1N4120 

5 

30 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

12 

1N2768 

5 

27.2 


7.5m 

80 

.50 

175A 

Aijg 

119 

1N4713 

5 

30 

.25 

.05m 



200A 

D014 

13 

1N2768A 

5 

27.2 


7.5m 

80 

.25 

175A 

AIIq 

120 

BZX60C30 

5 

30 

250m 

2.0m 

250 

9.0 

150A 

D07 

14 

RD27FB3 


27.5 

1.0 

ilOm 

16 


175J 

A277r 

121 

1N725 

10 

30 

250m 

4.0m 

42 

8.9 

175A 

D07 

15 

RD30EB1 


27.6 

500m 

5.0m 

55 


175J 

A277b 

122 

1N725B 

20 

30 

.25 

4.0m 

42 



D07 

16 

RD30EL1 


27.6 

500m 

1.0m 

55 


175J 

A277b 

123 

MC6025.A 

5t 

30 

.30 

1.0m 

81 


175 

A2m 

17 

HZ30EB1 

2.3 

27.7 

500m 

5.0m 

55 


175J 

D035 

124 

C5D5256 

10 

30 

320m 

4.2m 



150S 

M713a 

18 

EQA02-28AC 

10 

27.7 

500m 

5.0m 

60 

.08 

175J 

Alac 

125 

BZX88C30 

5 

30 

350m 

5.0m 

80 


175J 

A412 

19 

RD27JSB3(A) 









126 

MA4300 

5 

30 


2.0m 

80 


200J 

D034 



2.5 

27.9 

400m 

5.0m 

150 

8.8 

175J 

D034 

127 

1N5545D 

1 

30 


1.0m 

100 


175A 

D07 

20 

HZ27-3 

3 

27.9 

400m 

2.0m 

80 

24mV 

175J 

D035 

128 

1N5747D 

1 

30 

400m§ 

2.0m 

80 

8.6 

200A 

D035 

21 

HZ27-3L 

3 

27.9 

400m 

500u 

150 

7.6 

175J 

D035 


Z5A30 

It 

30 


5.0m 

80 

10 


D07 

22 

HZ27H3 

3 

27.9 

500m 

2.0m 

80 

24mV 

175J 

D035 


1N5545C 



400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 

23 

CD5362B 

5 

28 


50m 

6.0 

8.7 

200J 

u39b 


1N5747C 



400m§ 

2.0m 

80 

8.6 

200A 

D035 

24 

MMBZ5255 

5 

28 


4.5m 

44 



M500 


BZX79B30 



400m8 

2.0m 

80 

26mV 

200J 

D035 

25 T 

TMPZ5255 

5.0 

28 


4.5m 






1N972B 



400m 

4.2m 

49 


175S 

A398a 

26 

1N4119 

5 

28 

.25 

.25m 



200J 

D07 


1N3529 



.40 

4.0m 

48 

10 

mm 

D07 

27 

1N4712 

5 

28 

.25 

.05m 



200A 

D014 


1N5545B 



EMiiHi 

1.0m 

100 


175A 

D07 

28 

C5D5255 

10 

28 

320m 

4.5m 



150S 

M713a 

EfcU^B 

1N5747B 



400m§ 


80 

8.6 

200A 

D035 

29 

1N5544D 

1 

28 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 


1S2300A 



400m 


95 

9.0 

150A 

A1 

30 

1N5544C 

2 

28 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 

Rcn^B 

BZX79C30 



400m§ 

suSifli 


26mV 

mm 

D035 

31 

1N5544B 

5 

28 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 


BZX96C30 



400m 

[sSiluH 


8.5 

150J 

D07 

32 

CD4119 

5 

28 

400m 

250u 

200 

8.5 

200J 

u39a 


CD972B 



400m 



9.1 

200J 

u39a 

33 

CD5255B 

5 

28 

400m 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

u39a 


CD4120 



400m 


200 

8.5 

200J 

u39a 

34 

CH4119 

5 

28 

400m 

250u 



200J 

ulO 





400m 


49 

9.1 

200J 

u39a 

35 

CH5255 

5 

28 

400m 

4.5m 



200J 

ulO 





Rij^B 


49 

9.1 

200J 

UlO 

36 

1N5544A 

10 

28 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 





400m 


200 

9.5 

200J 

UlO 

37 

1N5546A 

10 

28 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 


CH5256 



400m 


49 


200J 

UlO 

38 

1N5544 

20 

28 

400m§ 

1.0m 



175A 

D07 


MAI 300 



400m 

kIiJiiH 

80 


200J 

DO-7 

39 

1 N5546 

20 

28 

400m$ 

1.0m 



175A 

D07 


MZL330 



400m 


200 


175J 

D035 

40 

1N5255B 

5 

28 

500m 

4.5m 

44 

9.1 

200A 

A398a 

148 

RD30JB 

5 

30 

400m 


200 


175J 

D035 

41 

1N5871B 

5 

28 

500m 

4.5m 

105 


150C 

M859 

149 

RD30JSB{A) 

5.0 

30.0 

400m 


200 


175J 

D034 

42 

MLL5255B 

5.0 

28 

500m« 

4.5m 

44 

9.1 

200J 

FI 40 

150 

Z5B30 

5t 

30 

400m<> 


80 

10 

200J 

D07 

43 

ZMM5255B 

5.0 

28 

500m§ 

4.5m 

KFHHI 


200J 

FI 39 


1N972A 



EMuBi 

gKJTBI 

49 


175S 

A398a 

44 

1N5255A 

10 

28 

500m 

4.5m 



200A 

A398a 


1N5545A 



400m8 




175A 

D07 

45 

1N5871A 

10 

28 

500m 

4.5m 



150C 

M859 


1S2300 



EliTijiilH 


95 


150A 

A1 

46 

EQA01-28R 

10 

28 

500m 

5.0m 


.08 

125J 

A387 





SriTtTnlM 




175S 

A398a 

47 

MLL5255A 

10 

28 

500m§ 

4.5m 


9.1 

200J 










175A 

D07 

48 

ZMM5255A 

10 

28 

500m§ 

4.5m 


9.1 

200J 

FI 39 









175J 

D035 

49 

1N5255 

20t 

28 

.50 

4.5m 



200A 

A398a 





500m 


60 t 

10 

175J 

A159 

50 

MLL5255 

20 

28 

500m§ 

4.5m 



200J 

F140 





500m 

MlJnH 

78 


200J 

D035 

51 

ZMM5255 

20 

28 

500m§ 

4.5m 



200J 

F139 







60 t 

10 

200J 

D029 

52 

AP28.0A.B 

5t 

28 

1.0 t 

4.5m 

50 



D035 


1N6011C 



500m 


78 


200J 

D035 

53 

BZ280 

5 

28.0 

1.0 

10m 

31 

8.4 

175J 

D041 


1N5256B 



500m 

EQiiH 

49 

9.1 

200A 

A398a 

54 

VR28.A.B 

5t 

28 

1.0 

4.0m 

35 

9.0 

125C 

Alex 

ir^^B 

1N5872B 



500m 


117 


150C 

M859 

55 

EQB01-28 

10 

28 

1.0 

10m 

30 

.08 

140J 

A21b 


1N6011B 



500m 

[jiVilirHi 

78 



D035 

56 

2VR28,A,B 

5t 

28 

2.0 

4.0m 

42 



A3e 


BZX46C30 



500m 

4.2m 

49 

12 


D035 

57 

3EZ28D1 

1.0 

28 

3.0 

27m 

12 


150J 

Alav 


BZX55C30V 



500m 

5.0m 

80 

26mV 

175J 

D035 

58 

3EZ28D2 

2.0 

28 

3.0 

27m 



150J 

Alay 


BZX83C30 



500m 


90 

9.0 


D035 

59 

3EZ28D3 

3.0 

28 

3.0 

27m 



150J 

Alay 


BZX83C30V 



500m 


250 

27mV 


D035 

60 

3EZ28D4 

4.0 

28 

3.0 

27 




QmBBI 


BZY88C30V 





95 

26m 


D035 

61 

3EZ28D5 

5 

28 

3.0 

27m 




Alay 

169 

CTZ30A 




5.0m 

480 

1.2k 

200 

D035 

62 

3EZ28D10 

10 

28 

3.0 

27m 




Alay 

170 

MLL5256B 



500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

200J 

FI 40 

63 

3EZ28D 

20 

28 

3.0 

27m 




Alav 

171 

MTZ625.A 



.50 

1.0m 

81 


175A 

A60e 

64 

RD30FB1 


28.2 

1.0 

10m 

18 



A277r 





500m 

5.0m 

80 

8.7 

175J 

D035 

65 

RD29AM 


28.3 

250m 

10m 

150 


iVm 

A277b 





500m 

KRtJn^l 

130 

8.3 

175J 

D035 

66 

RD29BM 


28.3 

1.0 

10m 

28 



A427 











67 

RD29CM 


28.3 

3.0 

30m 



150J 

S547 


BHBHIB^BI 


500rn 

1.0m 




u5a 

68 

RD30EB2 


28.4 

500m 

5.0m 



175J 

A277b 











69 

RD30EL2 


28.4 

500m 

1.0m 



175J 

A277b 



gBBI 


500m 

25m 




u5a 

70 

HZ30EB2 

2.4 

28.4 

500m 

5.0m 



fUM 


176 

Z0B30 

5t 

30 

500m 

5.0m 

60 t 

10 

200J 

D029 

71 

1N1319A 

5 

28.5 

150m 

200u 



IK™ 

nlH 

177 

ZMM5256B 

5.0 

30 

500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

200J 

FI 39 

72 

1N1319 

10 

28.5 

150m 

200u 



IK™ 


178 

ZPD30 

5 

30 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

D035 

73 

RD29A 

10 

28.5 

.20 

2.0m 

250 

9.5 

150S 

Aldw 


ZMM30 



500m 


80 

9.0 

175J 

F135 

74 

RD29AK 


28.5 

250m 

10m 

150 


175J 

A277b 


BZX97C30 



500m 


80 

9.0 

175J 

D035 

75 

PS6319.A 

15t 

28.5 

.50 

.20m 




D014 

IrM 

BZV55C30 



500m 

SuiuBI 

80 

26 

200J 

FI 39 

76 

RD29BK 


28.5 

1.0 

10m 




A427 


BZV60C30 



SISIB 

2.0m 

80 

26 

200J 

D034 

77 

RD29CK 


28.5 

3.0 

30m 



iKmI 

S547 


1N3421 



.50 

1.0m 

320 

8.2 

200A 

P5 

78 

RD30EL 


28.7 

500m 

1.0m 




A277b 


1N5256A 



500m 

4.2m 

49 

9.1 

200A 

A398a 

79 

HZ30-1 

2 

28.9 

400m 

2.0m 

100 



D035 


1N5872A 

10 


ggQjjBB 




150C 

M859 

80 

HZ30-1L 

2 

28.9 

400m 

500u 

200 

mBBI 

EMifH 

D035 

186 

1N6011A 

10 






200J 

D035 

81 

HZ30H1 

2 

28.9 

500m 

2.0m 

100 



D035 

187 

CTZ30 

10 





1.2k 

200 

D035 

82 

RD27EC 

5 

28.9 

500m 

5.0m 



175J 

D035 

188 

EQA01-30R 

10 

30 

BflilnBH 

snun 

50 

.08 

125J 

A387 

83 

HZ27PC 


28.9 

800m 

10m 



175J 

D041 

189 

MLL5256A 

10 

30 

500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

200J 

FI 40 

84 

RD27FC 

6 

28.9 

1.0 

10m 

b9I 

■■ 

175J 

A297C 

190v 

SZP5-30.10-1 









85 

RD30JSB1(A) 





MHBI 

■■1 








1.0m 




in^BBlB 



2.5 

29.0 

400m 

5.0m 













■H 

bI^h 

86 

RD30EB3 


29.0 

500m 

5.0m 


bM 







EuSfiSBi 

25m 



Eto-B 


87 

RD30EL3 


29.0 

500m 

1.0m 

55 


E tot Mi 



1 Mi'll 1 1 1 ! 1 


Mi 




EnEII 


FI 39 

88 

BZ290 

5 

29 

1.0 

10m 

33 

8.5 

175J 


ebbH 

1N5256 


Ml 


Qon^B 

bI^I 

m^^B 


A398a 

89 

PR251-RT 

5 

29 

1.0 

10m 

33 t 



D07 

IB£H 

1N6011 



eSSuBI 

ISuBiBi 


BBH 


D035 

90 

HZ30EB3 

2.4 

29.1 

500m 

5.0m 

55 


175J 

D035 




Wfl 


4.2m 

B^nflBI 

EXIHI 

200J 

FI 39 

91 

RD30FB2 


29.3 

1.0 

10m 

18 


175J 

A277r 






4.2m 

49 


200J 

FI 40 

92 

RD33EB1 


29.4 

500m 

5.0m 

65 


175J 

A277b 











93 

RD33EL1 


29.4 

500m 

1.0m 



175J 

A277b 



JEM 



1.0m 




in^lBBB 

94 

BZY88C30 

5 

29.5 

400m 

5.0m 



200J 

D07 



WM 


iHH 





lll^H 

95 

RD30EB4 


29.7 

500m 

5.0m 

i^BB 


175J 

A277b 



mi»M 



25m 





96 

RD30EL4 


29.7 

500m 

1.0m 



EtotM 



ZMM5256 

eh 

HCIW 

500m§ 

4.2m 

49 

9.1 

KilltUI 

F139 

97 

3KZ33 

lot 

29.7 

3.0 § 

40m 



nH 



ZPD30V 

HU 


550m 

5.0m 

250 

27mV 

175J 

D035 

98 

HZ30EB4 

2.5 

29.8 

500m 

5.0m 


BBHi 

EtotH 

itiSKui^B 

201 

1N4643 

m 

BESB 

li^fllBI 

4.2m 

1.0k 

9.1 

200A 

D014 

99 

EQA02-30AC 

9 

29.8 

500m 

5.0m 

70 



Alac 

202 

1N3690B 

5 

30 

^ssbb 


K^BBI 

8.5 

175S 

Aiaz 

100 

HZ30-2 

2 

29.9 

400m 

2.0m 

100 

28mV 

Itotl 

D035 

203 

BZV41C30 

5 

30 


SniiH 


8.0 

175S 

A412 

101 

HZ30-2L 

2 

29.9 

400m 

500u 

200 

7.7 

Itoll 

D035 

204 

MC6125.A 

5t 

30 

InBBBI 

^iulB 



175A 

A2d 

102 

RD30JSB2{A) 





l■■Bi 


BBi 


205 

1N3690A 

10 

30 

750m 


49 

8.5 

175S 

Aiaz 



L2.5 

29.9 

400m 

5.0m 


IBEBB 


D034 

206 

1N3690 

20 

30 

750m 


49 

8.5 

175S 

A1az 


206 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


206 


















































1S4030,A 
BZY95C30 
' BZY97C30V 
MC6325,A 
SZ1 .5-30-5.1 


5t 

30 

1.5 

10m 

5 

30 

1.5 

20m 

5t 

30 

1.5 

25m 

5t 

30 

1.5 

25m 


89 

90 


1N3800A 

1N5936A 

10 

10 

30 

30 

1.5 

1.5 

12m 

12m 

25 

28 

9.1 

91 

▼ 

SZ1 .5-30-1 0-1 










10 

30 

1.5 

1.0m 



92 


1N3800 

20 

30 

1.5 

12m 

25 

9.1 

9G 


1N5936 

20 

30 

1.5 

12m 

28 


94 

T 

SZ1. 5-30-20-1 










20 

30 

1.5 

1.0m 



r95 


2EZ30D5 

5 

30 

2.0 

16m 

20 


96 


2VR30.A.B 

5t 

30 

2.0 i 

17m 

30 


97 


BZV47C30 

5 

30 

2.0 

25m 

15 

8.5 



LMZ30A 

5 

30 

2.0 

16m 

20 

9.1 

99 


ZBC30 

5t 

30 

2.0 § 

17m 

15 


100 


ZBC30B 

5 

30 

2.0 

17 

15 


101 


2EZ30D10 

10 

30 

lio 

16m 

20 


102 


LMZ30 

10 

30 

2,0 

16m 

20 

9.1 


8.5 150A D01 

8.3 175J DPI 

25mV 150J Albg 

Alq 

T75 u5b 
9.1 175S Cl 40 


175 u5b 
175S Cl 40 
200J D041 

175 u5b 
'2003 Alay 

175J A344r 

■150A D041 
150A Albc 

Altv 

"2003 Alay 
150A D041 


D.A.T.A. 


HZ33-2 

HZ33-2L 

RD36EB1 

RD36EL1 

HZ33H2 

TZPY33 

BZV49C33 

CD4752A 

CD5364B 

MMBZ5257 

NC33 

TMPZ5257 

DSZ3033 

ZTK33 

1N1992B 

1N1992A 

MA3330 

INI 992 

1N1938B 

1N1938A 

BZX84C33 

RD33MB 

INI 938 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


32.9 

400m 

2.0m 

32.9 

400m 

500u 

32.9 

500m 

5.0m 

32.9 

500m 

1.0m 

32.9 

500m 

2.0m 

33 


25m 

33 


5.0m 

33 


7.5m 

33 


40m 

33 


3.8m 

33 


2.0m 

33 


3.8m 

33 


20m 

33 


5m 

33 

150m 

200u 

33 

150m 

200u 

33 

150m 

2.0m 

33 

150m 

200u 

33 

200m 

200u 

33 

200m 

200u 

33 

200m 

2.0m 

33 

200m 

2.0m 

33 

200m 

200u 


30mV 1753 
7.9 1753 

1753 

1753 
30mV 1753 



"4.0 1503 

200 

^ 2003 

















































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 V (Confd) 




1N726 

1N726B 

MC6026.A 


1N1965B 

1N5546D 

1N5748D 


Z5A33 

1N5546C 

1N5748C 


MLL5257B 

MTZ626,A 

MZ333.A.B 


ZMM5257B 5.0 
ZPD33 5 

BZX97C33 ^ 



1N5873A 

1N6012A 

CTZ33 


1N5257 

1N6012 

MLL5257 


86 ZMM5257 

87 ZPD33V 


175A P07 
200 J Id07 
DO 
DO 
E2( 


33 400m 

33 400m 

33 400m 


10 200J 

175A 
8.8 200A 


175A D035 
175J D035 

175A D035 



33 

I500m§ 

33 

500m 



175S A1az 
175J D041 

175A D013 


D029 

175A DO130 
200C A41e 
175A A31a 
200S D029 
300S D07 
175A Alcm 
200A DPI 5 




TZB33B 

UZ8733 

VR33.A.B 


Z4B33 

Z33.0 

ZB33 


ZM4752A 

AW08.33B 


AW01.33 

RD33FB 

AW08-33A 


1N1783 
INI 882 
1N3032A 


1N4174A 

1N4339A 

1N4416A 


1N4752 

1N5575A 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & 14) TYPE NUMBER 

J TEST I ITEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP 



iTl4752A 1 

5 


1N5575B 

5 


AP33.0A.B 

5t 


APD33.0A,B 

5t 

1 

BZ330 

5 


BZV85C33 

5 


BZX78C33 

5 


BZX85C33 

5 


CD4752 

5 


CH4752 

5 


C233,A,B,D 

5t 


MA2330 

5 


PL33Z 

5 

i 

PR252.RT 

5 

1 

RD33P 

5.0 


BZD10C33 

BZW22C33 

ZMY33 


ZPY33 

1N5937D 

1N5937C 


1N3801B 

1N4065 

1N4065A 


1N4477 

1N5937B 

1S4033.A 


BZY95C33 

BZY97C33V 

MC6326,A 


SZ1 .5-33-5.1 
1N3801A 


1N5937A 
SZ1 .5-33-1 0-1 


1N3801 
1N5937 
SZ1. 5-33-20-1 


2EZ33D5 

2VR33.A,B 


BZV47C33 

LMZ33A 


150A p041 
200J u39a 


Z7A33 

1N5036A 

BZX70C33 

n 

5 

5 

33 

33 

33 

2.5 

2.5 

2.5 

500m 

19m 

20m 

3.0 

18 

25 

Z2B33 

5t 

33 

2.5 

20m 

30 

AU01-33 

6 

33 

2.5 

25m 

15 

1N5036 

10 

33 

2.5 

19m 

18 

3EZ33D1 

1.0 

33 

3.0 

23m 

20 

3EZ33D2 

2.0 

33 

3.0 

23m 

20 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


175A D013 
200C A41e 
175A A31a 


175S A266a 
200A A60ac 



200J 

D041 

200J 

D041 

200J 

D041 



200J Alay 
150A b041 


10 200J S457. 

8.5 150 Aign 

30mV 150J A171b 

10 200J D01 

9.2 165J A333b 

8.5 150 Alan 

150J Alay 
ll50J lAlav 


























































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 V (Coni’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PO MAX 


LINE 

No. 

amm 

3j 

TOL 

± 


2J 

PD 

® 25’C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 



LINE 

No. 


n 

^1 

S 

Hi 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

DWG. 

NO. 

mam 

iiiiii I — 

fcTTiHI 


mimam 


20 





T05 

BZX79B36 

2 

36 

400m§ 

2.0m 

ho 

33m\/ 

2o6j 

TO35 


3EZ33D4 

sSB 




20 





104 

HZ36-2 

2 

36.0 

400m 

2.0m 

140 

32mV 

175J 

D035 

IHI 

1N5078 





21 





105 

HZ36.2L 

2 

36.0 

400m 

500u 

300 

8.0 

175J 

D035 


3E233D5 

5 


3.0 


20 



EiSiSiH 


106 

1N974B 

5 

36 

400m 

3.4m 

70 


175S 

A398a 


3VR33,A,B 

5t 


3.0 


22 


lil 



107 

1N3531 

5 

36 

.40 

3.0m 

75 

10 

200A 

^7 


BZV16C33 

5 


3.0 


45 


mm 



108 

1N5749B 

5 

36 

400m5 

2.0m 

90 

8.6 

200A 

D035 

■UH 


5 


3.0 




175A 

A146i 



BZX79C36 

5 

36 


2.0m 

90 

33mV 

200J 

D035 

kH 


5 


3.0 



■H 

175A 

A356a 



C0974B 

5 

36 


3.4m 

70 

9.3 

200J 

u39a 



5 


3.0 




175A 

A380 



C05258B 

5 

36 


3.4m 

70 

9.3 

200J 

u39a 










Aley 




H 



3.4m 

70 

9.3 

200J 

ulO 





eeih 





Aley 







250u 

200 

9.5 

200J 

ulO 










A146f 




iBil 



3.4m 

70 

9.3 

200J 

ulO 

13 

1 1 1 1 1 1 U 1 

10 

33 

3.0 

23m 

20 


200J 

A1ay 


115 

MAI 360 


36 


2.0m 

90 

30 

200J 

DO-7 

14 

MZ833 

10 

33 

3.0 

20m 

21 

9.0 

175A 

A146i 


116 

MZL336 

mm 

36 

400m 

500u 

300 

9.8 

175J 

D035 

15 

UZ833 

10 

33 

3.0 

20m 

21 

9.0 

175A 

A380 


117 

RD36JB 

Hi 

36 

400m 

5.0m 

300 


175J 

D035 

16 

ZCC33A 

10 

33 

3.0 

20m 

21 



Aley 


118 

RD36JSB(A) 

5.0 

36.0 

400m 

5.0m 

300 


175J 

D034 

17 

3EZ33D 

20 

33 

3.0 

23m 

20 


200J 

Alay 


119 

1N974A 

10 

36 

400m 

3.4m 

70 


175S 

A398a 

18 

MZ933 

20 

33 

3.0 

20m 

21 

9.0 

175A 

A146i 


120 

1N974 

20 

36 

400m 

3.4m 

70 


175S 

A398a 

19 

UZ933 

20 

33 

3.0 

20m 

21 

9.0 

175A 

A380 


121 

05Z36 


36 

500m 

5.0m 

90 


175J 

D035 

20 ▼ 

BZT03/D33 

10 

33 

3.2 

25m 

15 

11 

175J 

A94g 


122 

GZA36 


36 

500m 

5.0m 

70 t 

11 

175J 

A159 

21 

3T33.A.B 

5t 

33 

3.5 

15m 

33 



D04 


123 

1N6013D 

1 

36 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

22 ▼ 

SZ3-33-5-1 

5.0 

33 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


124 

1N6013C 

2 

36 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

23 r 

SZ3-33-5-25 










125 

HZ36H2 

2 

36 

500m 

2.0m 

140 

32mV 

175J 

D035 


15.Q 

33 

5.0 

25m 



175 

u5c 


126 

1N5258B 

5 

36 

500m 

3.4m 

70 

9.3 

200A 

A398a 

24t 

SZ3-33-10-1 










127 

1N5874B 

5 

36 

500m 

3.4m 

160 


150C 

M859 



10 

33 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


128 

1N6013B 

5 

36 

500m 

5.0m 

95 


200J 

D035 

25 ▼ 

SZ3-33-10-25 










129 

BZX46C36 

5 

36 

500m 

3.4m 

70 

12 

175A 

D035 



10 

33 

5.0 

25m 



175 

u5c 


130 

BZX55C36 

5 

36 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175A 

D035 

26t 

SZ3-33-20-1 










131 

BZX83C36 

5 

36 

500m 

5.0m 

90 

9.0 

175A 

D035 



20 

33 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


132 

BZX97C36 

5 

36 

500m 

5.0m 

90 

8.0 

175J 

D035 

27 T 

SZ3-33-20.25 










133 

CTZ36A 

5 

36 

500m 

5.0m 

750 

1.2k 

200 

D035 



20 

33 

5.0 

25m 



175 

u5c 


134 

MLL5258B 

5.0 

36 

500m§ 

3.4m 

70 

9.3 

200J 

FI 40 

28 

RD33FB3 


33.2 

1.0 

10m 

18 


175J 

A277r 


135 

MTZ627.A 

5t 

36 

.50 

1.0m 

122 

. . 

175A 

A60e 

29 

EQA01-33R 

10 

33.5 

500m 

5.0m 

70 

.08 

125J 

A387 


136 

MZ336.A,B 

5 

36 

500m 

5.0m 

90 

8.7 

175J 

D035 

30 

EQB01-33 

10 

33.5 

1.0 

10m 

50 

.08 

140J 

A21b 


137 

R036EB 

5 

36 

500m 

5.0m 

200 

8.6 

175J 

D035 

31 

PS1504 

5 

33.6 

.25 

10m 

60 

.20 

150A 

Alac 


138t 

SZP5.36-5-1 









~32 

PS1504A 

5 

33.6 

.25 

10m 

60 

.10 

150A 

Algc 



15.0 

36 

500m 

TOni 



175 

u5a 

33 

RD36EB2 


33.6 

500m 

5.0m 

75 


175J 

A277b 


139^ 

SZ.5-36-5-25 









34 

RD36EL2 


33.6 

500m 

1.0m 

75 


175J 

A277b 




5.0 

36 

500m 

25m 



175 

u5a 

35 

HZ36EB2 

2.4 

33.6 

500m 

5.0m 

75 


175J 

D035 


140 

ZMM36 

5t 

36 

500m 

5.0m 

90 

9.0 

175J 

FI 35 

36 

HZ33-3 

2 

33.9 

400m 

2.0m 

120 

30mV 

175J 

D035 


141 

ZP036 

5 

36 

500m 

5.0m 

80 

9.0 

175J 

D035 

37 

HZ33-3L 

2 

33.9 

400m 

500u 

250 

7.9 

175J 

D035 


142 

BZV55C36 

5.8 

36 

500m 

2.0m 

90 

33 

200J 

FI 39 

38 

RD33JSB3(A) 










143 

BZV60C36 

5.8 

36 

500m 

2.0m 

90 

33 

200J 

D034 



2.5 

33.9 

400m 

5.0m 

250 

9.2 

175J 

D034 


144 

1N5258A 

10 

36 

500m 

3.4m 

70 

9.3 

200A 

A398a 

39 

RD36EL 


33.9 

500m 

1.0m 

75 


175J 

A277b 


145 

1N5874A 

10 

36 

500m 

3.4m 

160 


150C 

M859 

40 

HZ33H3 

2 

33.9 

500m 

2.0m 

120 

30mV 

175J 

D035 


146 

1N6013A 

10 

36 

500m 

5.0m 

130 


200J 

D035 

41 

ZTK33C 


34 


5.0m 

12 t 

0.5 

150J 

D035 


147 

05Z36Y 

10 

36 

500m 

5.0m 

90 

.11 

175J 


42 

1N2769 

5 

34 


7.5m 

100 

.50 

175A 

Alih 


148 

CTZ36 

10 

36 

500m 

5.0m 

750 

1.2k 

200 

D035 

43 

1N2769A 

5 

34 


7.5m 

100 

.25 

175A 

Aljh 


149 

MLL5258A 

10 

36 

500m§ 

3.4m 

70 

9.3 

200J 

FI 40 

44 

RD36FB1 


34.0 

1.0 

10m 

20 


175J 

A277r 


150t 

SZP5.36-10-1 









45 

BZ340 

5 

34.0 

1.0 

10m 

41 

8.5 

175J 

D041 




10 

36 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

46 

RD36EB3 


34.2 

500m 

5.0m 

75 


175J 

A277b 


151 ▼ 

SZ.5-36-10.25 









47 

RD36EL3 


34.2 

500m 

1.0m 

75 


175J 

A277b 




10 

36 

500m 

25m 



175 

u5a 

48 

HZ36EB3 

2.4 

34.3 

500m 

5.0m 

75 


175J 

D035 


152 

1N5258 

20t 

36 

.50 

3.4m 



200A 

A398a 

49 

1N1320A 

5 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 


153 

1N6013 

20 

36 

500m 

5.0m 

130 


200J 

D035 

50 

INI 320 

10 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 


154 

MLL5258 

20 

36 

500m§ 

3.4m 

70 


200J 

F140 

51 

PS6320.A 

15t 

34.5 

.50 

.20m 




D014 


155v 

SZP5.36-20-1 









52 

RD35AM 


34.7 

250m 

10m 

250 


175J 

A277b 




20 

36 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

53 

RD36EB4 


34.8 

500m 

5.0m 

75 


175J 

A277b 


156t 

SZ.5-36-20.25 









54 

RD36EL4 


34.8 

500m 

1.0m 

75 


175J 

A277b 




20 

36 

500m 

25m 



175 

u5a 

55 

05Z36X 

10 

34.8 

500m 

5.0m 

90 

.11 

175J 



157 

1N4645 

5 

36 

.60 

3.4m 

1.0k 

9.3 

200A 

0014 

56 

HZ36-1 

2 

34.9 

400m 

2.0m 

140 

32mV 

175J 

D035 


158 

1N3692B 

5 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175S 

Aiaz 

57 

HZ36-1L 

2 

34.9 

400m 

500u 

300 

7.9 

175J 

D035 


159 

BZV41C36 

5 

36 

750m 

2.0m 

90 

8.0 

175S 

A412 

58 

RD36JSB1(A) 










160 

MC6127.A 

5t 

36 

.75 

5.0m 

122 


175A 

A2d 



2.5 

34.9 

400m 

5.0m 

300 


175J 

D034 


161 

1N3692A 

10 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175S 

Aiaz 

59 

HZ36H1 

2 

34.9 

500m 

2.0m 

140 

32mV 

175J 

D035 


162 

1N3692 

20 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175S 

Aiaz 

60 

HZ36EB4 

2.4 

34.9 

500m 

5.0m 

75 


175J 

D035 


163 

HZ36PB 


36 

800m 

10m 

20 


175J 

D041 

61 

HZT33 


35 

200m 


25 

1.0 

75A 

D035 


164 

Z4A36 

It 

36 

1.0 

10m 

38 

10 

200J 

D029 

62 

RD33EC 

5 

35 

500m 

5.0m 

160 

8.5 

175J 

D035 


165 

INI 784 A 

5 

36 

1.0 

15m 

39 


175A 

DO130 

63 

HZ33PC 


35 

800m 

10m 

18 


175J 

D041 


166 

1N3033B 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A31a 

64 

RD35BK 


35.0 

1.0 

10m 

35 


150J 

A427 


167 

1N4175B 

5 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


200S 

D029 

65 

RD35BM 


35.0 

1.0 

10m 

35 


150J 

A427 


168 

1N4340B 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

300S 

D07 

66 

BZ350 

5 

35.0 

1.0 

10m 

43 

8.5 

175J 

D041 


169 

1N4417B 

5 

36 

1.0 

7.0m 

19 

8.5 

175A 

Alcm 

67 

RD33FC 

5 

35 

1.0 

10m 

18 


175J 

A297C 


170 

1N4674 

5 

36 

1.0 

7.0m 

750 

9.3 

200A 

D015 

68 

RD35CK 


35.0 

3.0 

30m 

20 


150J 

S547 


171 

1N4753A 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


200A 

D041 

69 

RD35CM 


35.0 

3.0 

30m 

20 


150J 

S547 


172 

1N5576B 

5 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


200A 

A60ac 

70 

RD36FB2 


35.1 

1.0 

10m 

20 


175J 

A277r 


173 

AP36.0A,B 

5t 

36 

1.0 t 

3.4m 

90 



D035 

71 

3KZ39 

lot 

35.1 1 

3.0 5 

30m 


.09 


A3ak5 


174 

APD36.0A.B 

5t 

36 

1.0 t 

7.0m 

60 



Alrx 

72 

RD39EB1 


35.5 

500m 

5.0m 

85 


175J 

A277b 


175 

BZV85C36 

5 

36 

1.0 

8.0m 

50 

34mV 

200J 

D041 

73 

RD39EL1 


35.5 

500m 

1.0m 

85 


175J 

A277b 


176 

BZX78C36 

5 

36 

1.0 

10m 

35 

33mV 

200J 


74 

EQA01-35R 

9 

35.5 

500m 

5.0m 

80 

.08 

125J 

A387 


177 

BZX85C36 

5 

36 

1.0 5 

8.0m 

40 

9.5 

150A 

D041 

75 

EQB01-35 

10 

35.5 

1.0 

10m 

50 

.08 

140J 

A21b 


178 

C04753 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.3 

200J 

u39a 

76 

HZ39EB1 

2.3 

35.6 

500m 

5.0m 

85 


175J 

D035 


179 

CH4753 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

200J 

UlO 

77 

RD36JSB2(A) 










180 

MA2360 

5 

36 

1.0 

5.0m 

30 

33 

200J 

A415 


12.5 

35.9 

400m 

5.0m 

300 


175J 

D034 


181 

PL36Z 

5 

36 

1.0 

10m 

40 

9.0 

150J 













182 

R036FB 

5 

36 

1.0 

10m 

20 


175J 

A297C 

3B V 









183 

R036P 

5.0 

36 

1.0 

5.0m 

90 

9.4 

150J 

Ml 008 

- d 











184v 

SZ1-36-5-1 

5.0 

36 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

81 

TZPY36 


36 


10m 

60 

9.0 


D041 


185t 

SZ1.36-5-25 









82 

BZV49C36 

5 

36 


5.0m 

90 

4.0 

150J 

Ml 008 




5.0 

36 

1.0 

25m 



175 

u5b 

83 

CD4753A 

5.0 

36 


7.0m 

50 


200 

u52 


186 

TZB36B 

5 

36 

1.0 § 

1.0m 


9.9 

175A 

Alty 

84 

CD5365B 

5 

36 


30m 

11 

8.8 

200J 

u39b 


187 

UZ8736 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.0 

175 

A380 

85 

NC36 

5 

36 


2.0m 

90 

8.0 


u47 


188 

VR36.A.B 

5t 

36 

1.0 

7.0m 

50 


125A 

Alb 

86 

DSZ3036 

10 

36 


20m 

21 

9.0 


A266 


189 

Z4B36 

5t 

36 

1.0 

10m 

38 

10 

200J 

D029 

87 

MA3360 

5 

36 

150m 

2.0m 

90 

30 

125J 

M988 


190 

ZB36 

5t 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


150A 

Albc 

88 

BZX84C36 

5 

36 

200m 

2.0m 

90 

9.1 

150J 

M500d 


191 

ZB36B 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


100C 

Albc 

89 

RD36MB 

5.0 

36 

200m 

2.0m 

90 


150J 

M713b 


192 

INI 784 

10 

36 

1.0 

15m 

39 


175A 

DO130 

90 

RD35AK 


36.0 

250m 

10m 

250 


175J 

A277b 


193 

1N3033A 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A31a 

91 

1N727A 

5 

36 

250m 

4.0m 

60 

9.1 

175A 

D07 


194 

1N4175A 

10 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


200S 

D029 

92 

1N4122 

5 

36 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 


195 

1N4340A 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

300S 

D07 

93 

1N4715 

5 

36 

.25 

.05m 



200A 

0014 


196 

1N4417A 

10 

36 

1.0 

7.0m 

19 

8.5 

175A 

Alcm 

94 

BZX60C36 

5 

36 

250m 

2.0m 

350 

9.0 

150A 

007 


197 

1N4753 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 


200A 

D041 

95 

1/4M36Z10 

lot 

36 

250m 

1.7m 

100 


175J 

E204h 


198 

1N5576A 

10 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


200A 

A60ac 

96 

1N727 

10 

36 

250m 

4.0m 

60 

9.1 

175A 

007 


199 

1S242 

10 

36 

1.0 

10m 

40 

8.9 

150J 

A56a 

97 

1N727B 

20 

36 

.25 

4.0m 

60 



007 


200 ▼ 

SZ1 -36-1 0-1 









98 

MC6027,A 

5t 

36 

.30 

1.0m 

122 


175 

A2m 




1 10 

36 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

99 

BZX88C36 

5 

36 

350m 

5.0m 

90 

8.0 

175J 

A412 


201 T 

SZ1 -36-1 0-25 









100 

MA4360 

5 

36 

370m 

2.0m 

90 

30 

200J 

0034 




10 

36 

1.0 

25m 



175 

u5b 

101 

1N5749D 

1 

36 

400m§ 

2.0m 

90 

8.6 

200A 

0035 


202 

TZB36A 

10 

36 

1.0 § 

1.0m 


9.9 

175A 

Ally 

102 

1N5749C 

2 

36 

400m8 

2.0m 

90 

8.6 

200A 

0035 


203 

UZ8836 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.0 

175 

A380 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 24 V (Cont’d) 



FiTEMPi DWG. IlLINE ITYPE 

0 . 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

"ij 1 TEST I ITEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 


175A A31a 

200S D029 

8.5 300S D07 

175S A266a 
200A ASOac 


9 

1N4845B 

5 

36 

1.2 

7.0m 

5.0 

9.3 

10 

1N4845A 

10 

36 

1.2 

7.0m 

5.0 

9.3 

11 

1N4845 

20 

36 

1.2 

7.0m 

5.0 

9,3 

12 

BZX61C36 

5 

36 

1.3 

10m 

50 

7.0 

13 

BZX87C36 

5 

36 

1.3 

10m 

35 

9,1 

14 

BZY97C36 

5 

36 

1.3 

10m 

40 

11 

15 

ZD36 

5 

36 

1.3 

10 

40 

8.0 

16 

ZY36 

5 

36 

1.3 

10m 

40 

10 

17 

BZD10C36 

6 

36 

1.3 

10m 

40 

11 

18 

BZW22C36 

6 

36 

1.3 

10m 

60 

11 

19 

ZMY36 

6 

36 

1.3 

10m 

60 

9.5 

20 

ZPY36 

11 

36 

1.3 

10m 

60 

12 

21 

1N5938D 

1 

36 

1.5 

10m 

38 


22 

1N5938C 

2 

36 

1.5 

10m 

38 


23 

1N3802B 

5 

36 

1.5 

10m 

35 


24 

1N4478 

5 

36 

1.5 

7.0m 

27 


25 

1N5938B 

5 

36 

1.5 

10m 

38 


26 

1S4036,A 

5t 

36 



10m 

27 

8.5 

27 

BZY95C36 

5 

36 

1.5 

20m 

30 

8.8 

28 

BZY97C36V 

5t 

36 

1.5 

10m 

40 

30r 

29 

MC6327,A 

bt 

36 

1.5 

25m 

100 


30 ▼ 

SZ1 .5-36-5-1 









5.0 

36 

1.5 

1.0m 



31 

1N3802A 

10 

36 

1.5 

10m 

35 

9.3 

32 

1N5938A 

10 

36 

1.5 

10m 

38 


33 ▼ 

SZ1 .5-36-1 0-1 









10 

36 

1.5 

1.0m 



34 

1N3802 

20 

36 

1.5 

10m 

35 

9.3 

35 

1N5938 

20 

36 

1.5 

10m 

38 


36t 

SZ1 .5-36-20-1 









20 

36 

1.5 

1.0m 



37 

2EZ36D5 

5 

36 

2.0 

13m 

25 


38 

2VR36,A,B 

5t 

36 

2.0 

14m 

45 


39 

BZV47C36 

5 

36 

2.0 

10m 

40 

8.5 

40 

LMZ36A 

5 

36 

2.0 

14m 

25 

9.3 

41 

ZBC36 

5t 

36 

2.0 § 

14m 

21 


42 

ZBC36B 

5 

36 

2.0 

14 

21 


43 

2EZ36D10 

10 

36 

2.0 

13m 

25 


44 

LMZ36 

10 

36 

2.0 

14m 

25 

9.3 

45 

ZBC36A 

10 

36 

2.0 

14 

21 


46 

2EZ36D 

20 

36 

2.0 

13m 

25 


47 

BZV15C36 

5 

36 

2.2 

200m 

4.0 

9.0 

48 

Z7A36 

1t 

36 

2.5 

200m 

4.0 

10 

49 

1N5037A 

5 

36 

2.5 

17m 

21 

8.5 

50 

BZX70C36 

5 

36 

2.5 

20m 

30 

32r 

51 

Z2B36 

5t 

36 

2.5 

20m 

35 

10 

52 

1N5037 

10 

36 

2.5 

17m 

21 

8.5 

53 

3EZ36D1 

1.0 

36 

3.0 

21m 

22 


54 

3EZ36D2 

2.0 

36 

3.0 

21m 

22 


55 

3EZ36D3 

3.0 

36 

3.0 

21m 

22 


56 

3EZ36D4 

4.0 

36 

3.0 

21 

22 


57 

1N5079 

5 

36 

3.0 

20m 

21 


58 

3EZ36D5 

5 

36 

3.0 

21m 

22 


59 

3VR36,A.B 

5t 

36 

3.0 

21m 

25 


60 

BZV16C36 

5 

36 

3.0 

14m 

50 

8.5 

61 

MZ736 

5 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

62 

UDZ736 

5 

36 

3.0 

20m 

21 


63 

UZ736 

5 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

64 

ZCC36 


36 

3.0 § 

20m 

21 1 


65 

ZCC36B 

5 

36 

3.0 

20m 

21 


66 

1N4882 

10 

36 

3.0 

20m 

21 


67 

3EZ36D10 

10 

36 

3.0 

* 21m 

22 


68 

MZ836 

10 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

69 

UZ836 

10 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

70 

ZCC36A 

10 

36 

3.0 

20m 

21 


71 

3EZ36D 

20 

36 

3.0 

21m 

22 


72 

MZ936 

20 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

73 

UZ936 

20 

36 

3.0 

20m 

21 

9.0 

74 ▼ 

BZT03/D36 

10 

36 

3.2 

10m 

40 

11 

75 

3T36,A,B 

5t 

36 

3.5 

15m 

39 


76 ▼ 

SZ3-36-5-1 

5.0 

36 

5.0 

1.0m 



77 ▼ 

SZ3-36-5-25 









|5.0 

36 

5.0 

25m 



78 T 

SZ3.36-10-1 









1 10 

36 

5.0 

1.0m 



79 T 

SZ3-36-10.25 









1 10 

36 

5.0 

25m 



80t 

SZ3-36-20-1 









1 20 

36 

5.0 

1.0m 



81 T 

SZ3-36-20-25 









20 

36 

5.0 

25m 



82 

RD36FB3 


36.1 

1.0 

10m 

20 


83 

RD39EB2 


36.2 

500m 

5.0m 

85 


84 

RD39EL2 


36.2 

500m 

1.0m 

85 


85 

HZ39EB2 

2.3 

36.3 

400m 

5.0m 

85 


86 

HZ39EB3 

2.4 

36.9 

400m 

5.0m 

85 


87 

RD36JSB3(A) 









2.5 

36.9 

400m 

5.0m 

300 


88 

RD39EB3 


36.9 

500m 

5.0m 

85 


89 

RD39EL3 


36.9 

500m 

1.0m 

85 


90 

1N728B 

20 

37 

.25 

4.0m 

70 


91 

RD39FB1 


37.0 

1.0 

10m 

20 


92 

1N4066 

5 

37 

1.5 

7.5m 

80 

.50 

93 

1N4066A 

5 

37 

1.5 

7.5m 

80 

.20 

94 

05Z36Z 

10 

37.1 

500m 

5.0m 

90 

.11 

95 

RD35AN 


37.2 

250m 

10m 

250 


96 

HZ36-3 

2 

37.2 

400m 

2.0m 

140 

32 


;5 200J 

12 200J 

200J 

200J 

.3 175S 

175A 

200J 

.5 150A 

.8 175J 

30mV 150J 


175 u5b 
175S Cl 40 
200J D041 

'175 u5b 
175S 0140 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


210 





















































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 36 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (t) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

I] 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

n 

PD 

® 25"C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

To 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc)^ 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

±] 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

± 

(%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

fA) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C) 

DWG. 

NO. 

1 

INI 785 A 

5 

39 

1.0 

15m 

45 


175A 

DO130 


103 

ZCC39A 

10 

39 

3.0 

20m 

27 



Aley 

2 

INI 883 A 

5 

39 

1.0 

8.0m 

35 

7.0 

200C 

A41e 


104 

3EZ39D 

20 

39 

3.0 

19m 

28 


200J 

Alay 

3 


5 

39 

1.0 

6.5m 

60 


175A 

A31a 


105 

MZ939 

20 

39 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A146i 


1N4176B 

wm 

39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200S 

D029 


106t 

BZT03/D39 

10 

39 

3.2 

10m 

40 

11 

175J 

A94g 


1N4341B 


39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

300S 

D07 


107 

3T39,A,B 

5t 

39 

3.5 

15m 

45 



D04 

■91 

1N4418B 


39 

1.0 

6.5m 

21 

9.0 

175A 

Alcm 


108t 

SZ3-39-5-1 

5.0 

39 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

mm 



39 

1.0 

6.5m 

750 

9.4 

200A 

D015 


109v 

SZ3-39-5-25 










1N4754A 


39 

1.0 

6.5m 

60 


200A 

D041 



5.0 

39 

5.0 

25m 



175 

u5c 


1N5577B 


39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200A 

A60ac 


110v 

SZ3-39-10-1 









10 

AP39.0A.B 

5t 

39 

1.0 t 

3.2m 

90 



D035 




10 

39 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

11 

APD39.0A,B 

5t 

39 

1.0 t 

6.5m 

60 



Alrx 


111v 

SZ3-39-10-25 









12 

BZV85C39 

5 

39 

1.0 

6.0m 

60 

36mV 

200J 

D041 




10 

39 

5.0 

25m 



175 

u5c 


BZX85C39 


39 

1.0 § 

5.0m 

50 

9.5 

150A 

D041 


112v 

SZ3-39-20-1 










CD4754 


39 

1.0 

6.5m 

60 

9.4 

200J 

u39a 




20 

39 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


CH4754 


39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

200J 

ulO 


113v 

SZ3-39-20-25 









16 

PL39Z 

5 

39 

1.0 

10m 

40 

9.0 

150J 





20 

39 

5.0 

25m 



175 

u5c 

17 

RD39FB 

5 

39 

1.0 

10m 

20 


175J 

A297C 


114 

RD39EC2 


39.1 

500m 

5.0m 

85 


175J 

A277b 

18 

RD39P 

5.0 

39 

1.0 

5.0m 

130 

9.4 

150J 

Ml 008 


115 

RD39EL6 


39.1 

500m 

1.0m 

85 


175J 

A277b 




39 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


116 

RD39FB3 


39.1 

1.0 

10m 

20 


175J 

A277r 












117 

INI 966 

10 

39.5 

400m 

200u 

400 t 

10 


A82e 




39 

1.0 

25m 



175 

u5b 


118 

RD35AE 


39.7 

250m 

10m 

250 


175J 

A277b 


TZB39B 

■s 

39 

1.0 § 

1.0m 


10 

175A 

Alty 


119 

RD39EC3 


39.8 

500m 

5.0m 

85 


175J 

A277b 


VR39,A,B 

mm 

39 

1.0 

6.5m 

60 


125A 

Alb 


120 

RD39EL7 


39.8 

500m 

1.0m 

85 


175J 

A277b 


Z4B39 


39 

1.0 

10m 

45 

10 

200J 

D029 


121 

RD39JSB3(A1 









24 

ZB39 

5t 

39 

1.0 § 

6.5m 

60 


150A 

Albc 




2.5 

39.9 

400m 

5.0m 

360 


175J 

D034 

25 

ZB39B 

5 

39 

1.0 

6.5m 

60 


100C 

Albc 


122 

DSZ3040 

10 

40 


20m 

27 

9.5 


A266 

26 

1N1785 

10 

39 

1.0 

15m 

45 


175A 

DO130 


123 

1N1883B 

1 

40 

1.0 

8.0m 

26 t 

7.0 

175A 

D013 


1N1883 

■ ■ 

39 

1.0 

8.0m 

35 

7.0 

200C 

A41e 


124 

UZ8740 

5 

40 

1.0 

6.5m 

62 

9.5 

175 

A380 


1N3034A 


39 

1.0 

6.5m 

60 


175A 

A31a 


125 

UZ8840 

10 

40 

1.0 

6.5m 

62 

9.5 

175 

A380 


1N4176A 

■ ■ 

39 

1.0 5 

6.5m 

60 


200S 

D029 


126 

1N5081 

5 

40 

3.0 

20m 

27 


175A 

A146U 

30 

1N4341A 

10 

39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

300S 

D07 


127 

MZ740 

5 

40 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A146j 

31 

1N4418A 

10 

39 

1.0 

6.5m 

21 

9.0 

175A 

Alcm 


128 

UDZ740 

5 

40 

3.0 

20m 

27 


175A 

A356a 

32 

1N4754 

10 

39 

1.0 

6.5m 

60 


200A 

D041 


129 

UZ740 

5 

40 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A380 

KlcM 



39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200A 

A60ac 


130 

MZ840#B 

10 

40 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A146i 




39 

1.0 

10m 

40 

8.9 

150J 

A56a 


131 

UZ840 

10 

40 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A380 

ESS 











132 

MZ940 

20 

40 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A146i 



10 

39 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


133 

UZ940 

20 

40 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A380 

36 T 

SZ1 -39-1 0-25 










134 

1N2770 

5 

40.8 


7.5m 

120 

.50 

175A 

Aljh 



10 

39 

1.0 

25m 



175 

u5b 


135 

1N2770A 

5 

40.8 


7.5m 

120 

.25 

175A 

Alih 

37 

TZB39A 

10 

39 

1.0 § 

1.0m 


10 

175A 

Ally 


136 

INI 321 A 

5 

41 

150m 

200u 



150A 

Cl 

38 

ZB39A 

10 

39 

1.0 

6.5m 

60 


100C 

Albc 


137 

1N1321 

10 

41 

150m 

200u 



150A 

Cl 

39 

1N3034 

20 

39 

1.0 

6.5m 

60 


175A 

A31a 


138 

RD39EC 

5 

41 

500m 

5.0m 

250 

8.8 

175J 

D035 

40 

1N4176 

20 

39 

1.0 § 

6.5m 

60 


200S 

D029 


139 

PS6321,A 

15t 

41 

.50 

.20m 




D014 

41 

1N4341 

20 

39 

1.0 

6.5m 

60 

9.0 

300S 

D07 


140 

RD39FC 

4 

41 

1.0 

10m 

20 


175J 

A297C 

42 

1N4418 

20 

39 

1.0 

6.5m 

21 


175S 

A266a 


141 

PS1505 

5 

42 

.25 

10m 

75 

.20 

150A 

Alac 




39 

1.0 § 

6.5m 



200A 

A60ac 


142 

PS1505A 

5 

42 

.25 

10m 

75 

.10 

150A 

A1gc 












143 

3KZ47 

lot 

42.3 

3.0 § 

25m 


.09 


A3ak§ 




39 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 


144 

1C2993 


43 


60m 

12 



u36 

45 ▼ 

SZ1 -39-20-25 










145 

TZPY43 


43 


10m 

80 

10 


D041 



20 

39 

1.0 

25m 



175 

u5b 


146 

BZV49C43 

5 

43 


5.0m 

150 

4.0 

150J 

Ml 008 

46 

1N4846B 

5 

39 

1.2 

6.5m 

60 

9.4 

175 

D029 


147 

CD4755A 

5.0 

43 


6.0m 

70 


200 

u52 

47 

1N4846A 

10 

39 

1.2 

6.5m 

60 

9.4 

175 

D029 


148 

CD5367B 

5 

43 


30m 

20 

9.0 

200J 

u39b 

48 

1N4846 

20 

39 

1.2 

6.5m 

60 

9.4 

175 

D029 


149 

NC43 

5 

43 


2.0m 

150 

8.0 


u47 

49 

BZD10C39 

5 

39 

1.3 

10m 

40 

11 


D013 


150 

BZX84C43 

5 

43 

200m 

2.0m 

150 

9.5 

150J 

M500d 



m 

39 

1.3 

10m 

60 

11 


D041 


151 

1 N729A 

5 

43 

250m 

4.0m 

84 

9.2 

175A 

D07 


BZX61C39 


39 

1.3 

5.0m 

60 

7.0 

175J 

D015 


152 

1N4124 

5 

43 

.25 

.25m 

250 


200J 

D07 


BZX87C39 

Hi 

39 

1.3 

5.0m 

40 

9.2 

200J 

A60al 


153 

1N4717 

5 

43 

.25 

.05m 



200A 

D014 



■9 

39 

1.3 

10m 

40 

11 


Alrx 


154 

BZX60C43 

5 

43 

250m 

2.0m 

450 

9.0 

150A 

D07 




39 

1.3 

10 

40 

8.0 

150J 

D013 


155 

1/4M43Z10 

lot 

43 

250m 

1.5m 

140 


175J 

E204h 



IH 

39 

1.3 

10m 

60 

10 

200J 

FI 49 


156 

1N729 

10 

43 

250m 

4.0m 

84 

9.2 

175A 

D07 


ZY39 

■9 

39 

1.3 

10m 

40 

10 

150J 

Albg 


157 

1N729B 

20 

43 

.25 

4.0m 

84 



D07 


ZPY39 


39 

1.3 

10m 

60 

12 

200J 

D041 


158 

MC6029,A 

5t 

43 

.30 

1.0m 

172 


175 

A2m 

mm 

1N5939D 

■9 

39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


159 

BZX88C43 

5 

43 

350m 

5.0m 

110 

8.0 

175J 

A412 

59 

1N5939C 

2 

39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


160 

1N5751D 

1 

43 

400m§ 

2.0m 

150 

8.6 

200A 

D035 

60 

1N3803B 

5 

39 

1.5 

10m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 


161 

1N5751C 

2 

43 

400m§ 

2.0m 

150 

8.6 

200A 

D035 

61 

1N4479 

5 

39 

1.5 

6.5m 

30 


175A 

A60v 


162 

BZX79B43 

2 

43 

400m§ 

2.0m 

150 

41 mV 

200J 

D035 


1N5939B 


39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


163 

1N976B 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 


175S 

A398a 


1S4039,A 


39 

1.5 

5.0m 

30 

8.5 

150A 

D01 


164 

1N3533 

5 

43 

.40 

2.0m 

130 

10 

200A 

D07 


BZY95C39 


39 : 

1.5 

10m 

35 

8.9 

175J 

D01 


165 

1N5751B 

5 

43 

400m§ 

2.0m 

150 

8.6 

200A 

D035 

65 

BZY97C39V 

5t 

39 

1.5 

10m 

40 

33mV 

150J 

Albg 


166 

BZX79C43 

5 

43 

400m§ 

2.0m 

150 

41 mV 

200J 

D035 

66 

MC6328,A 

5t 

39 

1.5 

25m 

120 



Alq 


167 

CD976B 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

u39a 

67 ▼ 

SZ1 .5-39-5-1 










168 

CD4124 

5 

43 

400m 

250u 

250 

9.0 

200J 

u39a 




39 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


169 

CD5260B 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

u39a 


1N3803A 


39 

1.5 

10m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 


170 

CH976 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

ulO 


1N5939A 


39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


171 

CH4124 

5 

43 

400m 

250u 

250 

9.5 

200J 

ulO 

70 T 

SZ1 .5-39-1 0-1 










172 

CH5260 

5 

43 

400m 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

UlO 



10 

39 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


173 

MZL343 

5 

43 

400m 

500u 

400 

10 

175J 

D035 

71 

1N3803 

20 

39 

1.5 

10m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 


174 

1N976A 

10 

43 

400m 

3.0m 

93 


175S 

A398a 




39 

1.5 

9.6m 

45 


200J 

D041 


175 

1N976 

20 

43 

400m 

3.0m 

93 


175S 

A398a 












176 

05Z43 


43 

500m 

5.0m 

95 


175J 

D035 




39 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 


177 

GZA43 


43 

500m 

5.0m 

75 t 

12 

175J 

A159 


2EZ39D5 


39 

2.0 

12m 

30 


200J 

Alay 


178 

1N6015D 

1 

43 

500m 

2.0m 

150 


200J 

D035 


2VR39,A.B 

Hi 

39 

2.0 

13m 

50 



A3e 


179 

1N6015C 

2 

43 

500m 

2.0m 

150 


200J 

D035 


BZV47C39 

HI 

39 

2.0 

10m 

40 

9.0 

175J 

A344r 


180 

1N5260B 

5 

43 

500m 

3.0m 

93 

9.5 

200A 

A398a 

Hsm 

LMZ39A 

5 

39 

2.0 

13m 

30 

9.4 

150A 

D041 


181 

1N5876B 

5 

43 

500m 

3.0m 

225 


150C 

M859 

78 

ZBC39 

5t 

39 

2.0 § 

13m 

27 


150A 

Albc 


182 

1N6015B 

5 

43 

500m 

2.0m 

150 


200J 

D035 

79 

ZBC39B 

5 

39 

2.0 

13 

27 



Altv 


183 

BZX46C43 

5 

43 

500m 

3.0m 

93 

12 

175A 

D035 

80 

2EZ39D10 


39 

2.0 

12m 

30 


200J 

Alay 


184 

BZX55C43 

5 

43 

500m 

2.5m 

90 

9.0 

175A 

D035 

81 

LMZ39 

19 

39 

2.0 

13m 

30 

9.4 

150A 

D041 


185 

BZX83C43 

5 

43 

500m 

2.5m 

100 

9.0 

175A 

D035 

82 

ZBC39A 


39 

2.0 

13 

27 



Altv 


186 

CTZ43A 

5 

43 

500m 

1.0m 

1.3k 

1.2k 

200 

D035 

83 

2EZ39D 


39 

2.0 

12m 

30 


200J 

Alay 


187 

MLL5260B 

5.0 

43 

500m§ 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

FI 40 

84 

BZV15C39 


39 

2.2 

200m 

5.0 

9.0 

150J 

M7540 


188 

MTZ629,A 

5t 

43 

.50 

1.0m 

172 


175A 

A60e 

85 



39 

2.5 

200m 

5.0 

10 

200J 

S4570 


189 

MZ343.A.B 

5 

43 

500m 

2.0m 

100 

M 

175J 

D035 

86 

i 1 


39 

2.5 

16m 

24 

9.0 

150 

Aign 


190 

RD43EB 

5 

43 

500m 

5.0m 

90 


175J 

D035 

87 



39 

2.5 

10m 

35 

35mV 

150J 

A171b 


191 T 

SZP5-43-5-1 









88 



39 

2.5 

10m 

45 

10 

200J 

D01 



15.0 

43 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


1N5038 


39 

2.5 

16m 

24 

9.0 

150 

Aign 


192t 

SZ.5-43-5-25 










3EZ39D1 


39 

3.0 

19m 

28 


150J 

Alay 




5.0 

43 

500m 

25m 



175 

u5a 


3EZ39D2 


39 

3.0 

19m 

28 


150J 

Alav 


193 

ZPD43 

5 

43 

500m 

2.0m 

90 

9.0 

175J 

D035 

[92 

3EZ39D3 

3.0 

39 

3.0 

19m 

28 


150J 

Alay 


194 

BZX97C43 

7 

43 

500m 

5.0m 

100 

8.0 

175J 

D035 

93 

3EZ39D4 

4.0 

39 

3.0 

19 

28 


150J 

Alay 


195 

ZMM43 

7t 

43 

500m 

5.0m 

100 

11 

175J 

FI 35 


1N5080 

5 

39 

3.0 

20m 

27 


175A 

A146U 


196 

BZV55C43 

7.5 

43 

500m 

2.0m 

150 

41 

200J 

FI 39 


3EZ39D5 


39 

3.0 

19m 

28 


200J 

Alay 


197 

BZV60C43 

7.5 

43 

500m 

2.0m 

150 

41 

200J 

D034 


3VR39.A.B 


39 

3.0 

19m 

30 



A3al 


198 

1N5260A 

10 

43 

500m 

3.0m 

93 

9.5 

200A 

A398a 


BZV16C39 


39 

3.0 

13m 

60 

9.0 

175 

D03 


199 

1N5876A 

10 

43 

500m 

3.0m 

225 


150C 

M859 

98 

MZ739 

5 

39 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A146j 


200 

1N6015A 

10 

43 

500m 

2.0m 

180 


200J 

D035 

99 

ZCC39 

5t 

39 

3.0 § 

20m 

27 


150A 

Aley 


201 

CTZ43 

10 

43 

500m 

1.0m 

1.3k 

1.2k 

200 

D035 


MililiMHH 


39 

3.0 

20m 

27 



Alev 


202 

MLL5260A 

10 

43 

500m§ 

3.0m 

93 

9.5 

200J 

FI 40 



WM 

39 

3.0 

19m 

28 


200J 

Alay 


203 T 

SZP5-43-10-1 












39 

3.0 

20m 

27 

9.5 

175A 

A146i 




10 

43 

500m 

1.0m 



175 

u5a 
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> 36 V (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


— — 

W WkB B 

4j 

mmrn 1 

3| 

IhsB tm 

1 I 

■ 1 BImBV^ 

2| 

TEST 

1 WB^Bb 

TEMP. 




4j 

3l 

1 I 


TEST 


TEMP. 



LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

No. 

± 

REF. 

® 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 


No. 

± 

REF. 

@ 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 

MAX 

NO. 




VOLT. 



mmjm 

mmm 

wm 








MAX 

MAX 





(%) 

(V) 

luSlH 

mSM 

RoM 

mu 


■■1 



[^■1 

mi 

liSSHi 

(A) 

01) 


rc) 


1 V 

SZ.5-43-10-25 




■■i 





liHH 

1N5039 

10 

43 

2.5 

15m 

27 

9.0 

150 

Aign 



10 

43 

500nn 




175 

u5a 

101 

3EZ43D1 

1.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alay 

2 

1N5260 

20t 

43 

.50 




200A 

.A398a 

102 

3EZ43D2 

2.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alav 

3 

1N6015 

20 

43 

500m 


180 


200J 

D035 

103 

3EZ43D3 

3.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alay 

4 

MLL5260 

20 

43 

500m§ 

3.0m 

93 


200J 

FI 40 

104 

3EZ43D4 

4.0 

43 

3.0 

17m 

33 


150J 

Alay 

5t 

SZP5-43-20-1 








105 

1N5082 

5 

43 

3.0 

15m 

35 


175A 

A146U 


1 20 

43 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

106 

3EZ43D5 

5 

43 

3.0 

17m 

33 


200J 

Alay 

6t 

SZ.5-43-20-25 









107 

3VR43.A,B 

5t 

43 

3.0 

18m 

35 



A3al 



20 

43 

500m 

25m 



175 

u5a 

108 

BZV16C43 

5 

43 

3.0 

12m 

70 

9.0 

175 

D03 

7 

1N4647 

5 

43 

.60 

3.0m 

1.5k 

9.5 

200A 

D014 

109 

MZ743 

5 

43 

3.0 

15m 

35 

9.5 

175A 

A146i 

8 

1N3694B 

5 

43 

750m 

3.0m 

93 

9.0 

175S 

Aiaz 

110 

ZCC43 

5t 

43 

3.0 § 

15m 

35 


150A 

Aley 

9 

BZV41C43 

5 

43 

750m 

2.0m 

150 

8.0 

175S 

A412 

111 

ZCC43B 

5 

43 

3.0 

15m 

35 



Alev 

10 

MC6129,A 

5t 

43 

.75 

5.0m 

172 


175A 

A2d 

112 

3EZ43D10 

10 

43 

3.0 

17m 

33 


200J 

Alay 

11 

1N3694A 

10 

43 

750m 

3.0m 

93 

9.0 

175S 

Aiaz 

113 

MZ843 

10 

43 

3.0 

15m 

35 

9.5 

175A 

A146j 

12 

1N3694 

20 

43 

750m 

3.0m 

93 

9.0 

175S 

Aiaz 

114 

ZCC43A 

10 

43 

3.0 

15m 

35 



Alev 

13 

Z4A43 

1t 

43 

1.0 

10m 

60 

10 

200J 

D029 

115 

3EZ43D 

20 

43 

3.0 

17m 

33 


200J 

Alay 

14 

1N1786A 

5 

43 

1.0 

15m 

54 


175A 

DO130 

116 

MZ943 

20 

43 

3.0 

15m 

35 

9.5 

175A 

A146j 

15 

1N3035B 

5 

43 

1.0 

6.0m 

70 


175A 

A31a 

117v 

BZT03/D43 

10 

43 

3.2 

10m 

45 

12 

175J 

A94a 

16 

1N4177B 

5 

43 

1.0 § 

6.0m 

70 


200S 

D029 

118 

3T43,A,B 

5t 

43 

3.5 

15m 

54 



D04 

17 

1N4342B 

5 

43 

1.0 

6.0m 

70 

9.0 

300S 

D07 

119v 

SZ3-43-5-1 

5.0 

43 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

18 

1N4419B 

5 

43 

1.0 

6.0m 

23 

9.0 

175A 

Alcm 

120t 

SZ3-43-5-25 









19 

20 

IN 

1N4755A 

5 

43 

1.0 

6.0m 

70 


200A 

D041 

121 T 

SZ3-43-10-1 









21 

1N5578B 

5 

43 

1.0 § 

6.0m 

70 


200A 

A60ac 



10 

43 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

22 

BZV85C43 

5 

43 

1.0 

6.0m 

75 

41 mV 

200J 

D041 

122v 

SZ3-43-10-25 









23 

BZX78C43 

5 

43 

1.0 

5.0m 

50 

41 V 

200J 




10 

43 

5.0 

25m 



175 

u5c 

24 

BZX85C43 

5 

43 

1.0 § 

6.0m 

50 

9.5 

150A 

D041 

123v 

SZ3-43-20-1 









25 

CD4755 

5 

43 

1.0 

6.0m 

70 

9.5 

200J 

u39a 


r20 

43 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

26 

CH4755 

5 

43 

1.0 

6.0m 

70 

9.0 

200J 

ulO 

124v 

SZ3-43-20-25 









27 

PL43Z 

5 

43 

1.0 

10m 

45 

9.0 

150J 




20 

43 

5.0 

25m 



175 

u5c 

28 

RD43FB 

5 

43 

1.0 

10m 

50 


175J 

A297C 

125 

ZS43 

5t 

43.4 

750m 

7.5m 

105 

500m 

150A 

C3h 

29 ▼ 

SZ1 -43-5-1 

5.0 

43 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

126 

INI 741 

5 

43.4 

1.4 

7.5m 

140 

80 

150C 

A69y 

30 ▼ 

SZ1 -43-5-25 









127 

1N1741A 

5 

43.4 

1.4 

7.5m 

140 

40 

150C 

A69v 



5.0 

43 

1.0 

25m 



175 

u5b 

128 

DSZ3045 

10 

45 


15m 

37 

9.5 


A266 

31 

TZB43B 

5 

43 

1.0 § 

1.0m 


10 

175A 

Alty 

129 

1/4M45Z10 

lOt 

45 

250m 

1.4m 

150 


175J 

E204h 

32 

VR43.A.B 

5t 

43 

1.0 

6.0m 

70 


125A 

Alb 

130 

UZ8745 

5 

45 

1.0 

6.0m 

75 

9.5 

175 

A380 

33 

Z4B43 

5t 

43 

1.0 

10m 

60 

10 

200J 

D029 

131 

1S245 

10 

45 

1.0 

6.0m 

55 

8.8 

150J 

A56a 

34 

ZB43 

5t 

43 

1.0 § 

6.0m 

70 


150A 

Albc 

132 

UZ8845 

10 

45 

1.0 

6.0m 

75 

9.5 

175 

A380 

35 

ZB43B 

5 

43 

1.0 

6.0m 

70 


100C 

Albc 

133 

ZBC45 

5t 

45 

2.0 § 

11m 

37 


150A 

Albc 

36 

INI 786 

10 

43 

1.0 

15m 

54 


175A 

DO130 

134 

ZBC45B 

5 

45 

2.0 

11 

37 



Alty 

37 

1N3035A 

10 

43 

1.0 

6.0m 

70 


175A 

A31a 

135 

ZBC45A 

10 

45 

2.0 

11 

37 



A1ty 

38 

1N4177A 

10 

43 

1.0 § 

6.0m 

70 


200S 

D029 

136 

1N5040A 

5 

45 

2.5 

14m 

30 

9.0 

150 

Alan 

39 

1N4342A 

10 

43 

1.0 

6.0m 

70 

9.0 

300S 

D07 

137 

1N5040 

10 

45 

2.5 

14m 

30 

9.0 

150 

Aign 

40 

1N4419A 

10 

43 

1.0 

6.0m 

23 

9.0 

175A 

Alcm 

138 

1N5083 

5 

45 

3.0 

15m 

37 


175A 

A146U 

41 

1N4755 

10 

43 

1.0 

6.0m 

70 


200A 

D041 

139 

MZ745 

5 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A146i 

42 

1N5578A 

10 

43 

1.0 § 

6.0m 

70 


200A 

A60ac 

140 

UDZ745 

5 

45 

3.0 

15m 

37 


175A 

A356a 

43 

1S244 

10 

43 

1.0 

6.0m 

50 

8.8 

150J 

A56a 

141 

UZ745 

5 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A380 

44 ▼ 

SZ1 -43-1 0-1 









142 

ZCC45 

5t 

45 

3.0 5 

15m 

37 


150A 

Alev 



10 

43 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

143 

ZCC45B 

5 

45 

3.0 

15m 

37 



Aley 

45 T 

SZ1 -43-1 0-25 









144 

MZ845 

10 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A146j 



10 

43 

1.0 

25m 



175 

u5b 

145 

UZ845 

10 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A380 

46 

TZB43A 

10 

43 

1.0 § 

1.0m 


11 

175A 

Alty 

146 

ZCC45A 

10 

45 

3.0 

15m 

37 



Aley 

47 

ZB43A 

10 

43 

1.0 

6.0m 

70 


100C 

Albc 

147 

MZ945 

20 

45 

3.0 


37 

9.5 

175A 

A146j 

48 

1N3035 

20 

43 

1.0 

6.0m 

70 


175A 

A31a 

148 

UZ945 

20 

45 

3.0 

15m 

37 

9.5 

175A 

A380 

49 

1N4177 

20 

43 

1.0 § 

6.0m 

70 


200S 

D029 

149 

3KZ51 

lot 

45.9 

3.0 § 

25m 


.09 


A3ak§ 

50 

1N4342 

20 

43 

1.0 

6.0m 

70 

9.0 

300S 

D07 

150 

1C2995 

47 

55m 

14 



u36 

51 

1N4419 

20 

43 

1.0 

6.0m 

23 


175S 

A266a 

151 

TZPY47 


47 


10m 

80 

10 


D041 

52 

1N5578 

20 

43 

1.0 § 

6.0m 



200A 

A60ac 

152 

BZV49C47 

5 

47 


5.0m 

170 

4.0 

150J 

Ml 008 

53 ▼ 

SZ1 -43-20-1 








153 

CD4756A 

5.0 

47 


5.5m 

80 


200 

u52 



20 

43 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

154 

CD5368B 

5 

47 


25m 

25 

9.0 

200J 

u39b 

54 ▼ 

SZ1 -43-20-25 









155 

NC47 

5 

47 


2.0m 

170 

8.0 


u47 



20 

43 

1.0 

25m 



175 

u5b 

156 

1N1994B 

1 

47 

150m 

200u 

500 

10 

150 

Cl 

55 

1N4847B 

5 

43 

1.2 

5.8m 

70 

9.5 

175 

D029 

157 

1N1994A 

5 

47 

150m 

200u 

500 

10 

150 

Cl 

56 

1N4847A 

10 

43 

1.2 

5.8m 

70 

9.5 

175 

D029 

158 

INI 994 

10 

47 

150m 

200u 

500 

10 

150 

Cl 

57 

1N4847 

20 

43 

1.2 

5.8m 

70 

9.5 

175 

D029 

159 

1N1940B 

1 

47 

200m 

200u 

500 

10 

150A 

A82e 

58 

BZX61C43 

5 

43 

1.3 

5.0m 

70 

7.0 

175J 

D015 

160 

INI 940 A 

5 

47 

200m 

200u 

500 

10 

150A 

A82e 

59 

BZX87C43 

5 

43 

1.3 

5.0m 

50 

9.3 

200J 

A60al 

161 

BZX84C47 

5 

47 

200m 

2.0m 

170 

9.8 

150J 

M500cl 

60 

BZY97C43 

5 

43 

1.3 

10m 

45 

12 


Alrx 

162 I 

INI 940 

10 

47 

200m 

200u 

500 

10 

150A 

A82e 

61 

ZD43 

5 

43 

1.3 

10 

45 

8.0 

150J 

D013 

163 1 

1N730A 

5 

47 

250m 

4.0m 

98 

9.3 

175A 

D07 

62 

ZY43 

5 

43 

1.3 

10m 

45 

10 

150J 

Albg 

164 

1N4125 

5 

47 

.25 

.25m 

250 


200J 

D07 

63 

BZD10C43 

7 

43 

1.3 

10m 

45 

12 


D013 

165 

BZX60C47 

5 

47 

250m 

2.0m 

500 

9.0 

150A 

D07 

64 

BZW22C43 

7 

43 

1.3 

10m 

80 

12 


D041 

166 

1/4M47Z10 

lOt 

47 

250m 

1.3m 

160 


175J 

E204h 

65 

ZMY43 

7 

43 

1.3 

10m 

80 

10 

200J 

FI 49 

167 

1N730 

10 

47 

250m 

4.0m 

98 

9.3 

175A 

D07 

66 

ZPY43 

13 

43 

1.3 

10m 

80 

13 

200J 

D041 

168 

1N730B 

20 

47 

.25 

4.0m 

98 



D07 

67 

1N5940D 

1 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

169 

PTC518 

10 

47 

259mt 

5.5m 

80 



Albc 

68 

1N5940C 

2 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

170 

MC6030,A 

5t 

47 

.30 

1.0m 

220 


175 

A2m 

69 

1N3804B 

5 

43 

1.5 

9.0m 

45 

9.5 

175S 

Cl 40 

171 

BZX88C47 

5 

47 

350m 

5.0m 

120 

8.0 

175J 

A412 

70 

1N4067 

5 

43 

1.5 

7.5m 

90 

.50 

100 

Aiss 

172 

1N5752D 

1 

47 

400m§ 

2.0m 

170 

8.5 

200A 

D035 

71 

1N4067A 

5 

43 

1.5 

7.5m 

90 

.20 

100 

Aiss 

173 

1N5752C 

2 

47 

400m§ 

2.0m 

170 

8.5 

200A 

D035 

72 

1N4480 

5 

43 

1.5 

6.0m 

40 


175A 

A60y 

174 

BZX79B47 

2 

47 

400m§ 

2.0m 

170 

46mV 

200J 

D035 

73 

1N5940B 

5 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

175 

1N977B 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 


175S 

A398a 

74 

1S4043.A 

5t 

43 

1.5 

5.0m 

35 

8.5 

150A 

D01 

176 

1N3534 

5 

47 

.40 

2.0m 

150 

10 

200A 

D07 

75 

BZY95C43 

5 

43 

1.5 

10m 

40 

9.0 

175J 

D01 

177 

1N5752B 

5 

47 

400m§ 

2.0m 

170 

8.5 

200A 

D035 

76 

BZY97C43V 

5t 

43 

1.5 

10m 

45 

40mV 

150J 

Alba 

178 

BZX79C47 

5 

47 

400m5 

2.0m 

170 

46mV 

200J 

D035 

77 

MC6329,A 

5t 

43 

1.5 

25m 

140 



Alq 

179 

CD977B 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

u39a 

78 ▼ 

SZ1 .5-43-5-1 







180 

CD4125 

5 

47 

400m 

250u 

250 

9.0 

200J 

u39a 



5.0 

43 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

181 

CD5261B 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

u39a 

79 

1N3804A 

10 

43 

1.5 

9.0m 

45 

9.5 

175S 

Cl 40 

182 

CH977 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

ulO 

80 

1N5940A 

10 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

183 

CH4125 

5 

47 

400m 

250u 

250 

9.5 

200J 

ulO 

81 T 

SZ1 .5-43-1 0-1 









184 

CH5261 

5 

47 

400m 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

UlO 



10 

43 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

185 

1N977A 

10 

47 

400m 

2.7m 

105 


175S 

A398a 

82 

1N3804 

20 

43 

1.5 

9.0m 

45 

9.5 

175S 

Cl 40 

186 

1N1967 

10 

47 

400m 

200u 

500 t 

10 


A82e 

83 

1N5940 

20 

43 

1.5 

8.7m 

53 


200J 

D041 

187 

1N977 

20 

47 

400m 

2.7m 

105 


175S 

A398a 

84 ▼ 

SZ1 .5-43-20-1 









188 

05Z47 


47 

500m 

5.0m 

100 


175J 

D035 



20 

43 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

189 

GZA47 


47 

500m 

5.0m 

80 t 

12 

175J 

A159 

85 

2EZ43D5 

5 

43 

2.0 

11m 

35 


200J 

Alav 

190 

1N6016D 

1 

47 

500m 

2.0m 

170 


200J 

D035 

86 

2VR43,A.B 

5t 

43 

2.0 

12m 

60 



A3e 

191 

1N6016C 

2 

47 

500m 

2.0m 

170 


200J 

D035 

87 

BZV47C43 

5 

43 

2.0 

10m 

45 

9.0 

175J 

A344r 

192 

1N5261B 

5 

47 

500m 

2.7m 

105 

9.5 

200A 

A398a 

88 

LMZ43A 

5 

43 

2.0 

11m 

35 

9.5 

150A 

D041 

193 

1N5877B 

5 

47 

500m 

2.7m 

260 


150C 

M859 

89 

ZBC43 

5t 

43 

2.0 § 

12m 

35 


150A 

Albc 

194 

1N6016B 

5 

47 

500m 

2.0m 

170 


200J 

D035 

90 

ZBC43B 

5 

43 

2.0 

12 

35 



Alty 

195 

BZX46C47 

5 

47 

500m 

2.7m 

105 

8.0 

175J 

D035 

91 

2EZ43D10 

10 

43 

2.0 

11m 

35 


200J 

Alav 

196 

BZX55C47 

5 

47 

500m 

2.5m 

110 

8.0 

175J 

D035 

92 

LMZ43 

10 

43 

2.0 

11m 

35 

9.5 

150A 

D041 

197 

BZX83C47 

5 

47 

500m 

2.5m 

120 

9.0 

175J 

D035 

93 

ZBC43A 

10 

43 

2.0 

12 

35 



Alty 

198 

CTZ47A 

5 

47 

500m 

1.0m 

1.5k 

1.2k 

200 

D035 

94 

2EZ43D 

20 

43 

2.0 

11m 

35 


200J 

Alav 

199 

MLL5261B 

5.0 

47 

500m5 

2.7m 

105 

9.5 

200J 

FI 40 

95 

BZV15C43 

5 

43 

2.2 

200m 

6.5 

9.2 

150J 

M7540 

200 

MTZ630,A 

5t 

47 

.50 

1.0m 

220 


175A 

A60e 

96 

Z7A43 

1t 

43 

2.5 

200m 

6.5 

10 

200J 

S4570 

201 

RD47EB 

5 

47 

500m 

5.0m 

90 


175J 

D035 

97 

1N5039A 

5 

43 

2.5 

15m 

27 

9.0 

150 

Alan 

202 ▼ 

SZP5-47-5-1 









98 

BZX70C43 

5 

43 

2.5 

10m 

40 

40mV 

150J 

A171b 



5.0 

47 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

99 

Z2B43 

_J1_ 

43 

2.5 

10m 

60 

10 

200J 

D01 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIOD ES -Vz > 36V(Cont’d) 

TEMP. I \ n f4 


TOL NOM. 
± REF. 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

IJ TEST f [temp: I 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG 

@ 25“C Izt IMP. Tc MAX NO. 













































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 50 V (Cont’d) 


COEFF TEMP DWG. 
MAX NO. 


± REF. @ 25“C 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

IJ I TEST 1 [TEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 50 v (Coni’d) 


IN ORDER OF: |1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

■Bl 

1 

y 

M 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

■BBI 

1 

s 

n 

PD 

® 25'C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc), 

DWG. 

NO. 

1 

MLL5263A 

10 

56 

500m§ 

2.2m 

iBir 

9.6 


1^40 


99 

BZX70C56 

5 

56 

^^mm 

10m 

63 

55mV 

15^ 

ATtTB 

2t 

SZP5-56-10-1 










100 

Z2B56 

5t 

56 


10m 

100 

10 

200J 

D01 



10 

56 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


101 

1N5045 

10 

56 

^BH 

11m 

45 

9.0 

150 

Alqn 

MSM 

SZ.5-56-10-25 











3EZ56D1 

1.0 

56 

PEBH 

13m 

50 


150J 

Alay 



10 

56 

500m 

25m 



175 

u5a 



3EZ56D2 

2.0 

56 


13m 

50 


150J 

Alay 

n 

1N5263 

20t 

56 

.50 

2.2m 



200A 

A398a 



3EZ56D3 

3.0 

56 

gfiBK 

13m 

50 


150J 

Alav 

5 


20 

56 

500m 

2.0m 

240 


200J 

D035 



kirfe »- ;l>g— 

4.0 

56 


13m 

50 


150J 

Alay 

6 

MLL5263 

20 

56 


2.2m 

150 


200J 

FI 40 



II!h2-3^H 

5 

56 


10m 

70 


175A 

A146U 

7t 

SZP5-56-20-1 












5 

56 

ESHB 

13m 

50 


200J 

Alav 













3VR56,A.B 

HI 


PSIH 

13m 

55 



A3al 

Qr 












BZV16C56 

Hi 



9.0m 

110 

9.0 

175 

D03 













MZ756 

BH 



10m 

70 

9.5 

175A 

A 1461 

9 

1N3697B 

5 

56 

750m§ 




175S 

Aiaz 



UZ756 

HB 



10m 

70 

9.5 

175A 

A380 

10 

1N3697A 

10 

56 

750m6 




175S 

Aiaz 



ZCC56 

HI 



10m 

70 


150A 

Aley 

11 

1N3697 

20 

56 





175S 

Aiaz 



ZCC56B 

BBI 



10m 

70 



Alev 

12 

BZX78C56 


56 

1.0 


80 

56mV 








ESBBi 

13m 

50 


200J 

Alay 

13 

Z4A56 

It 

56 

1.0 

5.0m 

100 

10 

200J 

D029 







10m 

70 

9.5 

175A 

A146j 

14 

1N1789A 

5 

56 

1.0 

15m 

88 


175A 







EBKl 

10m 

70 

9.5 

175A 

A380 

15 

1N1885A 

5 

56 

iSHI 




200C 

A41e 


117 

ZCC56A 

10 

56 

ESBH 

10m 

70 



Aley 

16 

1N3038B 

5 

56 

[bIB 




175A 

A31a 


118 

3EZ56D 

20 

56 


13m 

50 


200J 

Alay 

17 

1N4180B 

5 

56 





200S 

D029 


119 

MZ956 

20 

56 

EuBK 

10m 

70 

9.5 

175A 

A146i 


1N4345B 


BB 





Rlililca 

iimHH 


120 

UZ956 


56 

ESBH 

10m 

70 

9.5 

175A 

A380 


1N4422B 







iWM 



121 

BZT03C56 

5.0 

56 


10m 

60 

1.2 

175J 

A333C 


1N4758A 

5 



EKTii^I 



200A 

■!8&il^B 


122t 

BZT03/D56 

10 

56 

mmm 

10m 

60 

12 

175J 

A94a 


1N5581B 

5 



ERflTiSi 

110 


200A 

A60ac 


123 

3T56,A.B 

5t 

56 

3.5 

15m 

88 



D04 


BZV85C56 

5 




150 

55mV 

200J 

D041 


124t 

SZ3-56-5.25 










CD4758 

5 



css&hh 

110 

9.6 

200J 

u39a 



15.0 

56 

5.0 

25m 



175 

u5c 

1 24 

CH4758 

5 

BEB 

1.0 

4.5m 

110 

9.0 

200J 

ulO 



SZ3-56-10-1 









25 

PL56Z 

5 


1.0 

10m 

60 

9.0 

150J 








1.0m 



175 

u5c 

1 26 

RD56FB 

5 


1.0 

10m 

50 


175J 

A297C 



SZ3-56-10-25 










rrnrnnr— 




EEsm 











25m 



175 

u5c 






IBB 

















mumiii 




HuB 











1.0m 



175 

u5c 

29 

TZB56B 

5 

56 


1.0m 


■EBi 


Ally 



SZ3-56-20-25 









30 

UZ8756 

5 

56 


4.5m 

110 



A380 




20 

56 

5.0 

25m 



175 

u5c 

31 

VR56.A.B 

5t 

56 


4.5m 

110 

■^B 


Alb 



INI 968 

10 

56.5 

400m 

200u 

700 t 

10 


A82e 

32 

Z4B56 

5t 

56 

1.0 

5.0m 

100 


200J 

D029 


130 

BZX55C51 

5 

57 

500m 

2.5m 

125 

8.0 

175J 

D035 

33 

ZB56 

5t 

56 


4.5m 

110 


150A 

Albc 


131 

1N1885B 

1 

57 

1.0 

8.0m 

30 t 

7.5 

175A 

D013 

34 

ZB56B 

5 

56 

1.0 

4.5m 

110 


100C 

Albc 


132 

INI 323 A 

5 

58 

150m 

200u 



150A 

Cl 

35 

INI 789 

10 

56 


KEnm 

88 


175A 

D013JZJ 




10 


EjgglnBi 

200u 



150A 

Cl 

36 

INI 885 

10 

56 



75 


200C 

A41e 




15 


EK^B 


.20 


200A 

D014 

37 

1N3038A 

10 

56 



110 


175A 

A31a 




5 


^H 

10m 

105 

.20 

150A 

Alac 

38 

1N4180A 


BBI 



110 


200S 

D029 


136 

PS1507A 

5 


.25 

10m 

105 

.10 

150A 

A1gc 

39 

1N4345A 





110 


300S 

D07 


137 

CD5371B 

5 



20m 

40 

9.2 

200J 

u39b 

40 

1N4422A 


Ha 



33 


175A 

Alcm 


138 

DSZ3060 

10 



10m 

70 

9.5 


A266 

41 

1N4758 

10 

BBI 



EEEBK 


200A 

D041 


139 

1N4128 



.25 

.25m 

400 


200J 

D07 

42 

1N5581A 

10 




110 


200A 

A60ac 


140 

CD4128 



400m 

250u 

400 

9.0 

200J 

u39a 

43 

1S249 

10 

B^ 



80 

8.9 

150J 

A56a 


141 

CD5264B 



400m 

2.1m 

170 

9.7 

200J 

u39a 






■■■■I 






EEBH 




400m 

250u 

400 

10 

200J 

ulO 


■lliliM 







175 

u5b 



[•1! mz 



400m 

2.1m 

170 

9.7 

200J 

ulO 






nmm 






mm 

■ 1 jl 



500m 

2.1m 

170 

9.7 

200A 

A398a 



10 

BiB 

1.0 

25m 




u5b 


fsmm 

MLL5264B 

5.0 

60 

500m§ 

2.1m 

170 

9.7 

200J 

FI 40 

46 

TZB56A 

10 


1.0 § 

1.0m 




Ally 



1N5264A 

10 

60 

500m 

2.1m 

170 

9.7 

200A 

A398a 

47 

UZ8856 

10 

mm 

1.0 

4.5m 


S&IBI 


A380 


RaBI 


10 

60 

500m 

2.1m 

410 


150C 

M859 

48 

ZB56A 


mm 

iSHI 




100C 

Albc 


KPH 

MLL5264A 



500m§ 

2,1m 

170 

9.7 

200J 

FI 40 

49 

1N3038 



EElB 




175A 

A31a 



1N6264 



.50 

2.1m 



200A 

A398a 

50 

1N4180 


Hfa 





200S 

D029 


il^Bi 

MLL5264 



500m5 

2.1m 

170 


200J 

F140 

51 

1N4345 

20 


lUH 





D07 


151 

ZS60 

5t 


^ISBI 

5.5m 

130 

500m 

150A 

C3j 

52 

1N4422 

20 


ibIB 





A266a 


152 

BZV49C56 

5 


lEB^B 

2.0m 



150J 

Ml 008 

53 

1N5581 

20 



ElsBI 




A60ac 


153 

UZ8760 

5 


^^H 

4.0m 

125 

9.5 

175 

A380 

54 ▼ 



HIIIMIk 








T54 

UZ8860 

BOB 



4.0m 

125 

9.5 

175 

A380 




^^B 


1.0m 



175 

u5b 


155 

1N5088 

5 



10m 

70 


175A 

A146U 

55y 











156 

MZ760 

5 



10m 

70 

9.5 

175A 

A146i 




mm 

vstm 




175 

u5b 


157 

UDZ760 

5 


BIBKi 

10m 

70 


175A 

A356a 


1N4850B 





110 

9.6 

175 

D029 


158 

UZ760 

5 



10m 

70 

9.5 

175A 

A380 


1N4850A 



tHH 

EI^S^B 

110 

9.6 

175 

D029 


159 

MZ860 

keb 


rntm 

10m 

70 

9.5 

175A 

A146i 

58 




liHI 

e^uK 

110 

9.6 


D029 


160 

UZ860 

KEB 


EEHi 

10m 

70 

9.5 

175A 

A380 

59 

BZW22C56 

mm 



KPiiiW 

100 



D041 


161 

MZ960 

20 



10m 

70 

9.5 

175A 

A146j 

60 

iiMii wmm 

H 


tHH 

^SBl 

105 

8.0 


D015 


162 


20 



10m 

70 

9.5 

175A 

A380 


BZX85C56 

m 


iUH 


120 

8.0 

175J 

D041 


163 

3KZ66 

lot 



20m ! 


.10 


A3ak§ 


BZX87C56 





80 

9.8 

200J 

A60al 


164 

TZPY62 


BR« 


10m 1 

130 

11 


D041 


BZY97C56 



ism 

BGfiSI 

60 

12 


Alrx 


165 

CD4759A 

5.0 

mSm 


4.0m 

125 


200 

u52 

64 


m 


vmm 


60 

9.5 

150J 

D013 



CD5372B 

mm 



20m 

42 

9.2 

200J 

u39b 

65 






60 

10 

150J 

A1bg 


PB 

MMBZ5265 

BH 

m^m 


2.0m 

185 



M500 

66 


KB 


HBHI 


60 

12 


D013 




BEB 

B^B 


10m 

90 

9.5 


A266 

67 

ZMY56 

BB 



10m 



kM«kh 

FI 49 


169 

BZX84C62 

5 

mmt 

200m 

2:0m 

215 

10 

150J 

M500d 

68 

ZPY56 

Bl 


1.3 

10m 




D041 


170 

PTC514 

10 


248mt 

4.0m 

125 



Albc 

69 

1N5943D 

BIfl 


1.5 

6.7m 

kBIII 



D041 


171 

1N733A 

5 

m?m 


2.0m 

170 

9.6 

175A 

D07 


1N5943C 

BB 

KB 

1.5 




200J 

D041 


172 


mm 

62 

.25 

.25m 

500 


200J 

D07 


1N3807B 

mm 

^9 





175S 

Cl 40 


173 



62 

250m§ 

5 

20 


100 

D035 


1N4483 

m 






175A 

A60v 


174 


Hi 

62 

UldiiLB 

5 

20 


100 

D035 


1N5943B 


BB 



86 



D041 


175 


mm 


RlifilTiTvill 

5 

20 


100 

D035 


1S4056.A 


^9 


^i^B 

46 

8.5 


D01 


176 


BEb 



1.0m 

290 


175J 

E204h 


BZY95C56 

m 




55 

9.8 


D01 


177 

■RMeMBi^B 

BBi 


MnSln^B 

2.0m 

170 

9.6 

175A 

D07 

76 

BZY97C56V 

5t 





53mV 

150J 

Albg 


178 


i^B 


.25 

2.0m 

170 



D07 

77 ▼ 

SZ1 .5-56-5-1 










179 


BB 


400m§ 

2.0m 

215 

8.2 

200A 

D035 



5.0 






175 

u5b 


180 


IHi 


400m5 

2.0m 

215 

8.2 

200A 

D035 

78 

1N3807A 

10 

56 

1.5 

6.7m 

75 

9.6 

175S 



181 

BZX79B62 

mm 


400m§ 

2.0m 

215 

64mV 

200J 

D035 

79 

1N5943A 

10 

56 

1.5 

6.7m 

86 


200J 

D041 


182 

1N980B 

mm 


400m 

2.0m 

185 


175S 

A398a 

80 ▼ 

SZ1 .5-56-1 0-1 










183 

1N5755B 



400m§ 

2.0m 

215 

8.2 

200A 

D035 









175 

u5b 


184 

BZX79C62 



400m§ 

^Orn 

215 

64mV 

200J 

D035 









175S 

Cl 40 


185 

CD980B 

5 


400m 

2.0m 

185 

9.7 

200J 

u39a 












186 

CD4129 

5 


EKBl 

250u 

500 

9.0 

200J 

u39a 



BBi 







■BBi 


IP&H 

CD5265B 



400m 

2.0m 

185 

9.7 

200J 

u39a 



msm 










CH980 



400m 

2.0m 

185 

9.7 

200J 

UlO 



mm 









iM^B 

CH4129 



EliliTRH 

250u 

500 

10 

200J 

UlO 


1N4070A 



2.0 

7.5m 

120 

.20 

100 

Alnj 


EPHSH 

CH5265 



EMuBI 

2.0m 

185 

9.7 

200J 

UlO 


2EZ56D5 

mm 


2.0 

9.0m 

55 


200J 

Alay 


191 

1N980A 

10 


400m 

2.0m 

185 


175S 

A398a 


1 1|| 1 1 1 w mm 



2.0 

8.8m 

90 



A3e 


192 

1N980 

20 


400m 

2.0m 

185 


175S 

A398a 


BZV47C56 



2.0 

10m 

60 

9.0 

Sign 

A344r 



1N6019D 

■BB 


500m 

2.0m 

225 


200J 

D035 


LMZ56A 



2.0 

9.0m 

55 

9.6 

lPT« 7 iW 

D041 



1N6019C 



500m 

2.0m 

225 


200J 

D035 


ZBC56 



2.0 6 

9.0m 

70 


iiaiViW 

Albc 



1N5265B 

IHi 


500m 

2.0m 

185 

9.7 

200A 

A398a 


ZBC56B 



2.0 

9.0 

70 



Ally 



1N6019B 

mm 


500m 

2.0m 

225 


200J 

D035 


2EZ56D10 



2.0 

9.0m 

55 


200J 

Alay 



BZX46C62 



500m 

2.0m 

185 

8.0 

175J 

D035 


LMZ56 



2.0 

BduH 

55 

9.6 

150A 

D041 



BZX55C62 

Hi 


500m 

2.5m 

150 

8.0 

175J 

D035 


ZBC56A 

mm 


2.0 

9.0 

70 



A1ty 



BZX83C62 

KB 


500m 

2.5m 

170 

9.0 

175J 

D035 


2EZ56D 



2.0 

9.0m 

55 


200J 

Alay 



MLL5265B 



500m§ 

2.0m 

185 

9.7 

200J 

FI 40 



mm 


2.2 

200m 

8.0 

9.4 

150J 

uss^m 


gylBI 

RD62EB 

bH 


500m 

2.0m 

200 


175J 

D035 



Bia 



200m 

8.0 

10 

PTililM 



i^Avrmm 

SZP5.62.5-1 











mm 


2.5 

11m 

45 

9.0 

150 

Aign 


mm 

15.0 

62 

500m 

1.0m 



175 

u5a 
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VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 50 V (Cont’d) 


1 

1N1791A 

5 

68 

1.0 

2 

1N1886A 

5 

68 

1.0 

3 

1N3040B 

5 

68 

1.0 

4 

1N4182B 

5 

68 

1.0 § 

5 

1N4347B 

5 

68 

1.0 

6 

1 N4424B 

5 

68 

1.0 

7 

1N4760A 

5 

68 

1.0 

8 

1N5583B 

5 

68 

1.0 § 

9 

BZV85C68 

5 

68 

1.0 

10 

CD4760 

5 

68 

1.0 

11 

CH4760 

5 

68 

1.0 

12 

PL68Z 

5 

68 

1.0 

13 

RD68FB 

5 

68 

1.0 

14v 

SZ1 -68-5-1 

5.0 

68 

1.0 

15t 

SZ1 -68-5-25 






5.0 

68 

1.0 

16 

TZB68B 

5 

68 

1.0 § 

17 

VR68.A.B 

5t 

68 

1.0 

18 

Z4B68 

5t 

68 

1.0 

19 

ZB68 

5t 

68 

1.0 § 

20 

ZB68B 

5 

68 

1.0 

21 

1N1791 

10 

68 

1.0 

22 

INI 886 

10 

68 

1.0 

23 

1N3040A 

10 

68 

1.0 

24 

1N4182A 

10 

68 

1.0 § 

25 

1N4347A 

10 

68 

1.0 

26 

1N4424A 

10 

68 

1.0 

27 

1N4760 

10 

68 

1.0 

28 

1N5583A 1 

10 

68 

1.0 § 

29 

1S251 1 

10 

68 

1.0 

30t I 

SZ1 -68-1 0-1 




I 


1 10 

68 

1.0 

31 T 

SZ1 -68-1 0-25 




1 


10 

68 

1.0 

32 

TZB68A 1 

10 

68 

1.0 § 

33 

ZB68A 

10 

68 

1.0 

34 1 

1N3040 

20 

68 

1.0 

35 

1N4182 

20 

68 

1.0 § 

36 

1N4347 

20 

68 

1.0 

37 

1N4424 

20 

68 

1.0 

38 

1N5583 

20 

68 

1.0 § 

39v 

SZ1 -68-20-1 






1 20 

68 

1.0 

40r 

SZ1 -68-20-25 






20 

68 

1.0 

41 

1N4852B 

5 

68 

1.2 

42 

1N4852A 

10 

68 

1.2 

43 

1N4852 

20 

68 

1.2 

44 

BZW22C68 

5 

68 

1.3 

45 

BZX61C68 

5 

68 

1.3 

46 

BZX85C68 

5 

68 

1.3 

47 

BZX87C68 

5 

68 

1.3 

48 

BZY97C68 

5 

68 

1.3 

49 

ZD68 

5 

68 

1.3 

50 

ZY68 

5 

68 

1.3 

51 

BZD10C68 

6 

68 

1.3 

_52 

ZMY68 

6 

68 

1.3 

53 

ZPY68 

11 

68 

1.3 

54 

1N5945D 

1 

68 

1.5 

55 

1N5945C 

2 

68 

1.5 

56 

1N3809B 

5 

68 

1.5 

57 

1N4485 

5 

68 

1.5 

58 

1N5945B 

5 

68 

1.5 

59 

1S4068,A 

6t 

68 

1.5 

60 

BZY95C68 

5 

68 

1.5 

61 

BZY97C68V 

5t 

68 

1.5 

62 ▼ 

SZ1. 5-68-5-1 






5.0 

68 

1.5 

63 

1N3809A 

10 

68 

1.5 

64 

1N5945A 1 

10 

68 

1.5 

65 ▼ 

SZ1. 5-68-1 0-1 






10 

68 

1.5 

66 

1N3809 

20 

68 

1.5 

67 

1N5945 1 

20 

68 

1.5 

68 ▼ 

SZ1 .5-68-20-1 






20 

68 

1.5 

69 

1N4072 

5 

68 

2.0 

70 

1N4072A 

5 

68 

2.0 

71 

2EZ68D5 

5 

68 

2.0 

72 

2VR68,A.B 

5t 

68 

2.0 

73 

BZV47C68 

5 

68 

2.0 

74 

LMZ68A 

5 

68 

2.0 

75 

ZBC68 

5t 

68 

2.0 § 

76 

ZBC68B 

5 

68 

2.0 

77 

2EZ68D10 

10 

68 

2.0 

78 

LMZ68 

10 

68 

2.0 

79 

ZBC68A 

10 

68 

2.0 

80 

2EZ68D 

20 

68 

2.0 

81 

BZV15C68 

5 

68 

2.2 

82 

Z7A68 

1t 

68 

2.5 

83 

1N5047A 

5 

68 

2.5 

84 

BZX70C68 

5 

68 

2.5 

85 

Z2B68 

5t 

68 

2.5 

86 

1N5047 

10 

68 

2.5 

87 

3EZ68D1 

1.0 

68 

3.0 

88 

3EZ68D2 

2.0 

68 

3.0 

89« 

3EZ68D3 

3.0 

68 

3.0 

90 

3EZ68D4 

4.0 

68 

3.0 

91 

1N5090 

5 

68 

3.0 

92 

3EZ68D5 

5 

68 

3.0 

93 

3VR68,A,B 

5t 

68 

3.0 

94 

BZV16C68 

5 

68 

3.0 

95 

MZ768 

5 

68 

3.0 

96 

ZCC68 

5t 

68 

3.0 § 

97 

ZCC68B 

5 

68 

3.0 

98 

3EZ68D10 

10 

68 

3.0 

99 

MZ868 

10 

68 

3.0 

100 

ZCC68A 

10 

68 

3.0 

101 

3EZ68D 

20 

68 

3.0 

102 

MZ968 

20 

68 

3.0 


25m 

1.0m 

3.7m 150 

5.0m 120 

3.7m 150 

3.7m 150 

5.0m 125 

3.0m 250 

3.7m 150 

■ 3.7m 150 

3.7m 150 

3.7m 44 

'3.7m 150 

3.7m 150 

4.0m 120 


25m 

1.0m 

3.7m 150 

'3.7m 150 

3.7m 150 

3.7m 150 

3.7m 44 


25m 

3.7m 150 

3.7m 150 

3.7m 150 

10m 130 

5.0m 120 

3.7m 150 

5.0m 110 


10m 130 

10m 130 

5.5m 120 

5.5m 120 

5.5m 95 

3.7m 100 

5.5m 120 

5.0m 60 


1.0m 

5.0m 230 


7.4m 125 

10m 80 


10m 120 

9.2m 57 


TEMP. 

COEFF TEMP 
Tc MAX 
MAX 



175A 1 

8.0 200C 
175A 

200S 

9.0 300S 

M 175A 

200A 
200A 
71 mV 200J 
9.7 200J 

9.0 200J 

M 150J 

175J 

175 


8.0 175J 

M 175J 

10 200J 

12 

9.5 150J 

10 150J 

12 

10 200J 

13 200J 

200J 


175 

.50 100 

^20 100 

■200J 


200J 
9.4 150J 

11 200J 

'9.0 150 

65mV 150J 
11 200J 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

No. 

3] 

TOL 

± 

(%) 

^OM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ zs-c 

MAX 

(W). 

103t 

B2T03/D68 

10 

68 

3.2 

104 

3T68,A,B 

5t 

68 

3.5 

105v 

SZ3-68-5-1 

5.0 

68 

5.0 

106r 

SZ3-68-5-25 






5.0 

68 

5.0 

107t 

SZ3-68-10-1 






10 

68 

5.0 

108t 

SZ3-68-10-25 






10 

68 

5.0 

109t 

SZ3-68-20-1 






20 

68 

5.0 

IIOv 

SZ3-68-20-25 






20 

68 

5.0 

111 

INI 969 

10 

68.5 

400m 

112 

1N1886B 

1 

69 

1.0 

113 

DSZ3070 

10 

70 


114 

UZ8770 

5 

70 

1.0 

115 

UZ8870 

10 

70 

1.0 

116 

1N5091 

5 

70 

3.0 

117 

MZ770 

5 

70 

3.0 

118 

UZ770 

5 

70 

3.0 

119 

MZ870 

10 

70 

3.0 

120 

UZ870 

10 

70 

3.0 

121 

MZ970 

20 

70 

3.0 

122 

UZ970 

20 

70 

3.0 

123 

1N1324A 

5 

71 

150m 

124 

1N236 

lot 

71 

.15 

125 

INI 324 

10 

71 

150m 

126 i 

PS6324 

15 

71 

500m 

127 

BZV49C68 

5 

72 

1.0 

128 

3KZ82 

lot 

73.8 

3.0 § 

129 

BZX84C75 

5 

74.5 

200m 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


COEFF TEMP 
Tc MAX 
MAX 

i!C) . 

13 175J , 


200u 

900 t 

11 

3.0m 

35 t 

8.0 

10m 

90 

9.5 

3.7m 

150 

9.5 

3.7m 

150 

9.5 

10m 

90 


10m 

90 

9.5 

10m 

90 

95 

10m 

90 

9.5 

10m 

90 

9.5 

10m 

90 

9.5 

10m 

90 

9.5 

200u 


12 

.20m 



200u 




200m 


2.0m 



15m 


.10 

2.0m 

255 

10 


Vz > 75 V 


200J 

M 175A 


133 

TZPY75 


75 


10m 

160 

11 


D041 

134 

1C3041 

3 

75 


3.3 

175 



u36a 

135 

CD4761A 

5.0 

75 


3.3m 

175 


200 

u52 

136 

DSZ3075 

10 

75 


10m 

100 

9.5 


A266 

137 

1N735A 

5 

75 

250m 

2.0m 

240 

9.6 

175A 

D07 

138 

1N4131 

5 

75 

.25 

.25m 

700 


200J 

D07 

139 

1/4M75Z10 

lot 

75 

250m 

830u 

450 


175J 

E204h 

140 

1N735 

10 

75 

250m 

2.0m 

240 

9.6 

175A 

D07 

141 

1N735B 

20 

75 

.25 

2.0m 

240 



D07 

142 

1N5757D 

1 

75 

400m§ 

2.0m 

255 

8.0 

200A 

D035 

143 

1N5757C 

2 

75 

400m§ 

2.0m 

255 

8.0 

200A 

D035 

144 

BZX79B75 

2 

75 

400m§ 

2.0m 

255 

> 

E 

o 

00 

200J 

D035 

145 

1N982B 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 


175S 

A398a 

146 

1N5757B 

5 

75 

400m§ 

2.0m 

255 

8.0 

200A 

D035 

147 

BZX79C75 

5 

75 

400m§ 

2.0m 

255 

80mV 

200J 

D035 

148 

CD982B 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

u39a 

149 

CD4131 

5 

75 

400m 

250u 

700 

9.5 

200J 

u39a 

150 

CD5267B 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

u39a 

151 

CH982 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

ulO 

152 

CH4131 

5 

75 

400m 

250u 

700 

10 

200J 

u10 

153 

CH5267 

5 

75 

400m 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

u10 

154 

1N982A 

10 

75 

400m 

1.7m 

270 


175S 

A398a 

155 

1N982 

20 

75 

400m 

1.7m 

270 


175S 

A398a 

156 

1N5267B 

5 

75 

500m 

1.7m 

270 

9.8 

200A 

A398a 

157 

1N6021B 

5 

75 

500m 

2.0m 

265 


200J 

D035 

158 

BZX46C75 

5 

75 

500m 

1.7m 

250 

9.0 

175J 

D035 

159 

BZX83C75 

5 

75 

500m 

250m 

250 

9.0 

175J 

D035 

160 

MLL5267B 

5.0 

75 

500m§ 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

FI 40 

161 

RD75EB 

5 

75 

500m 

2.0m 

300 


175J 

D035 

162w 

SZP5-75-5-1 











5.0 

75 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

163t 

SZ. 5-75-5-25 











5.0 

75 

500m 

25m 



175 

u5a 

164 

BZX55C75 

7 

75 

500m 

2.5m 

220 


200J 

A277C 

165 

BZV55C75 

7.1 

75 

500m 

2.0m 

255 

80 

200J 

FI 39 

166 

BZV60C75 

7.1 

75 

500m 

2.0m 

255 

80 

200J 

D034 

167 

1N5267A 

10 

75 

500m 

1.7m 

270 

9.8 

200A 

A398a 

168 

1 N5883A 

10 

75 

500m 

1.7m 

600 


150C 

M859 

169 

1N6021A 

10 

75 

500m 

2.0m 

300 


200J 

D035 

170 

MLL5267A 

10 

75 

500m§ 

1.7m 

270 

9.8 

200J 

FI 40 

171t 

SZP5-75.10-1 











1 10 

75 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

172y 

SZ.5-75-10-25 











10 

75 

500m 

25m 



175 

u5a 

173 

1N5267 

20t 

75 

.50 

1.7m 



200A 

A398a 

174 

1N6021 

20 

75 

500m 

2.0m 

300 


200J 

D035 

175 

MLL5267 

20 

75 

500m§ 

1.7m 

270 


200J 

FI 40 

176t 

SZP5-75-20-1 










1 

1 20 

75 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

177t 

SZ.5-75-20-25 











20 

75 

500m 

25m 



175 

u5a 

178 

1 N3700B 

5 

75 

750m5 

1.7m 

270 


175S 

Aiaz 

179 

ZS75 

5t 

75 

750m 

5.0m 

200 

500m 

150A 

C3j 

180 

1N3700A 

10 

75 

750m§ 

1.7m 

270 


175S 

Aiaz 

181 

1N3700 

20 

75 

750m§ 

1.7m 

270 

1 

175S 

Aiaz 

182 

BZX78C75 


75 

1.0 

5.0m 

125 

78mV 



183 

Z4A75 

It 

75 

1.0 

5.0m 

130 

11 

200J 

D029 

184 

1N1792A 

5 

75 

1.0 

5.0m 

150 


175A 

D0 132 

185 

1N3041B 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 


175A 

A31a 

186 

1N4183B 

5 

75 

1.0 § 

3.3m 

175 


200S 

D029 

187 

1N4348B 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.0 

300S 

D07 

188 

1N4425B 

5 

75 

1.0 

3.3m 

60 

9.0 

175A 

Alcm 

189 

1N4761A 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 


200A 

D041 

190 

1N5584B 

5 

75 

1.0 § 

3.3m 

175 


200A 

A60ac 

191 

BZV85C75 

5 

75 

1.0 

4.0m 

225 

> 

E 

200J 

D041 

192 

CD4761 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.8 

200J 

u39a 

193 

CH4761 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.0 

200J 

ulO 

194 

PL75Z 

5 

75 

1.0 

10m 

100 

9.0 

150J 


195 

RD75FB 

5 

75 

1.0 

10m 

90 


175J 

A297C 

196t 

SZ1 -75-5-1 

5.0 

75 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

197t 

SZ1 -75-5-25 











5.0 

75 

1.0 

25m 



175 

u5b 

198 

TZB75B 

5 

75 

1.0 § 

1.0m 


10 

175A 

Altv 

199 

UZ8775 

5 

75 

1.0 

3.3m 

175 

9.5 

175 

A380 

200 

VR75.A.B 

5t 

75 

1.0 

3.3m 

175 


125A 

Alb 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 








































































































VOLTAGE REFERENCE DIODES -V; 


(Cont’d) 


1 

2 t 

1N5585 

SZ1 -82-20-1 

20 

20 

82 

82 

1.0 § 

1.0 

37 

SZ1 -82-20-25 






20 

82 

1.0 

4 

1N4854B 

5 

82 

1.2 

5 

1N4854A 

10 

82 

1.2 

6 

1N4854 

20 

82 

1.2 

7 

BZW22C82 

5 

82 

1.3 

8 

BZX85C82 

5 

82 

1.3 

9 

BZY97C82 

5 

82 

1.3 

10 

ZD82 

5 

82 

1.3 

11 

ZY82 

5 

82 

1.3 

12 

BZD10C82 

6 

82 

1.3 

13 

ZPY82 

13 

82 

1.3 

14 

1N5947D 

1 

82 

1.5 

15 

1N5947C 

2 

82 

1.5 

16 

1N3811B 

5 

82 

1.5 

17 

1N4487 

5 

82 

1.5 

18 

1N5947B 

5 

82 

1.5 

19 

1S4082.A 

5t 

82 

1.5 

20 

BZY97C82V 

5t 

82 

1.5 

217 

SZ1 .5-82-5-1 






5.0 

82 

1.5 

22 

1N3811A 

10 

82 

1.5 

23 

1 N5947A 

10 

82 

1.5 

247 

SZ1 .5-82-1 0-1 






10 

82 

1.5 

25 

1N3811 

20 

82 

1.5 

26 

1N5947 

20 

82 

1.5 

277 

SZ 1.5-82-20-1 






20 

82 

1.5 

28 

1N4074 

5 

82 

2.0 

29 

1N4074A 

5 

82 

2.0 

30 

2EZ82D5 

5 

82 

2.0 

31 

2VR82.A.B 

5t 

82 

2.0 

32 

BZV47C82 

5 

82 

2.0 

33 

LMZ82A 

5 

82 

2.0 

34 

ZBC82 

5t 

82 

2.0 § 

35 

ZBC82B 

5 

82 

2.0 

36 

2EZ82D10 

10 

82 

2.0 

37 

LMZ82 

10 

82 

2.0 

38 

ZBC82A 

10 

82 

2.0 

39 

2EZ82D 

20 

82 

2.0 

40 

Z7A82 

It 

82 

2.5 

41 

1N5049A 

5 

82 

2.5 

42 

Z2B82 

5t 

82 

2.5 

43 

1N5049 

10 

82 

2.5 

44 

3EZ82D1 

1.0 

82 

3.0 

45 

3EZ82D2 

2.0 

82 

3.0 

46 

3EZ82D3 

3.0 

82 

3.0 

47 

3EZ82D4 

4.0 

82 

3.0 

48 

1N5094 

5 

82 

3.0 

49 

3EZ82D5 

5 

82 

3.0 

50 

3VR82.A.B 

5t 

82 

3.0 

51 

BZV16C82 

5 

82 

3.0 

52 

MZ782 

5 

82 

3.0 

53 

ZCC82 

5t 

82 

3.0 § 

54 

ZCC82B 

5 

82 

3.0 

55 

3EZ82D10 

10 

82 

3.0 

56 

MZ882 

10 

82 

3.0 

57 

ZCC82A 

10 

82 

3.0 

58 

3EZ82D 

20 

82 

3.0 

59 

MZ982 

20 

82 

3.0 

607 

BZT03/D82 

10 

82 

3.2 

61 

3T82.A.B 

5t 

82 

3.5 

627 

SZ3-82-5-1 

5.0 

82 

5.0 

637 

SZ3-82-5-25 






15.0 

82 

5.0 

647 

SZ3-82-10-1 






1 10 

82 

5.0 

657 

SZ3-82-10-25 






I 10 

82 

5.0 

667 

SZ3-82-20-1 






I 20 

82 

5.0 

677 

SZ3-82-20-25 






20 

82 

5.0 

68 

ZMY82 

6 

82.5 

1.3 

69 

INI 970 

10 

83 

400m 

70 

PS1510 

5 

84 

.25 

71 

PS1510A 

5 

84 

.25 

72 

1N1325A 

5 

87 

150m 

73 

1N4133 

5 

87 

.25 

74 

CD4133 

5 

87 

400m 

75 

CD5269B 

5 

87 

400m 

76 

CH4133 

5 

87 

400m 

77 

CH5269 

5 

87 

400m 

78 

1N5269B 

5 

87 

500m 

79 

MLL5269B 

5.0 

87 

500m§ 

80 

1N5269A 

10 

87 

500m 

81 

1N5885A 

10 

87 

500m 

82 

MLL5269A 

10 

87 

500m§ 

83 

1N5269 

20t 

87 

.50 

84 

MLL5269 

20 

87 

500m§ 

85 

1N4075 

5 

87 

2.0 

86 

1N4075A 

5 

87 

2.0 

87 

1N1325 

10 

87.5 

150m 

88 

1N237 

lot 

88 

.15 

89 

1N1887B 

1 

88 

1.0 

90 

DSZ3090 

10 

90 


91 

UZ8790 

5 

90 

1.0 

92 

VR90.A.B 

5t 

90 

1.0 

93 

UZ8890 

10 

90 

1.0 

94 

2VR90,A,B 

5t 

90 

2.0 

95 

1N4096 

5 

90 

3.0 

96 

3VR90,A.B 

5t 

90 

3.0 

97 

MZ790 

5 

90 

3.0 

98 

UZ790 

5 

90 

3.0 

99 

3KZ100 

lot 

90 

3.0 § 

100 

MZ890 

10 

90 

3.0 


TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

i!C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 


200A 

A60ac 

101 




102 


175 

u5b 

103 




104 


175 

u5b 

105 

9.8 

175 

D029 

106 

9.8 

175 

D029 

107 

9.8 

175 

D029 

108 


175S 

D041 

109 

9.6 

175J 

D041 

110 

12 


Alrx 

111 

9.5 

150J 

D013 

112 

10 

150J 

Albg 

113 

12 


D013 

114 

13 

200J 

D041 

115 


200J 

D041 

116 


200J 

D041 

117 

9.8 

175S 

Cl 40 

118 


175A 

A60y 

119 


200J 

D041 

120 

9.0 

150A 

D01 

121 

86mV 

150J 

Albg 

122 




123 


175 

u5b 

124 

9.8 

175S 

CT40 

125 


200J 

D041 

126 




127 


175 

u5b 

128 

9.8 

175S 

Cl 40 

129 


200J 

D041 

130t 


175 

u5b 

131 

.50 

100 

Aini 

132 

.20 

100 

Alnj 

133 


200J 

Alay 

134 



A3e 

135v 

9.0 

175J 

A344r 


9.8 

150A 

D041 

136v 


150A 

Albc 




Alty 

137 


200J 

Alay 

138 

9.8 

150A 

D041 

139 



Alty 

140v 


200J 

Alay 


11 

200J 

S4570 

141 ▼ 

9.0 

150 

Aign 


11 

200J 

D01 

142 

9.0 

150 

Alan 

143 


150J 

Alay 

144 


150J 

Alay 

145 


150J 

Alav 

146 


150J 

Alay 

147 


175A 

A146U 

148 


200J 

Alav 

149 



A3il 

150 

9.0 

175 

D03 

151 

9.5 

175A 

A146i 

152 


150A 

Aley 

153 



Aley 

154 


200J 

Alav 

155 

9.5 

175A 

A146j 

156t 



Aley 

157v 


200J 

Alav 


9.5 

175A 

A146j 

158 

13 

175J 

A94g 

159 



D04 

160 


175 

u5c 

161 




162 


175 

u5c 

163 




164 


175 

u5c 

165 




166 


175 

u5c 

167 




168 


175 

u5c 

169 




170 


175 

u5c 

171y 

10 

200J 

FI 49 


11 


A82e 

172t 

.20 

150A 

Algc 


.10 

150A 

Alqc 

173 

12 

150A 

Cl 

174 


200J 

D07 

175 

9.5 

200J 

u39a 

176 

9.9 

200J 

u39a 

177 

10 

200J 

ulO 

178 

9.9 

200J 

ulO 

179 

9.9 

200A 

A398a 

180y 

9.9 

200J 

FI 40 


9.9 

200A 

A398a 

181y 


150C 

M859 


9.9 

200J 

FI 40 

182 


200A 

A398a 

183 

1 

200J 

FI 40 

184 

.50 

100 

Alnj 

185 

.20 

100 

Aini 

186 


150A 

Cl 

187 


200A 

Cl 2a 

188 

8.6 

175A 

D013 

189 

9.5 


A266 

190 

9.5 

175 

A380 

191 

10 

125C 

Alex 

192 

9.5 

175 

A380 

193 



A3e 

194 


200 s 

A146 

195 



A3al 

196 

9.5 

175A 

A146j 

197 

9.5 

175A 

A380 

198 

.10 


A3ak§ 

199y 

9.5 

175A 

A146i 



IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) I 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


TEMP DWG. 
MAX NO. 


UZ890 

10 

90 

3.0 

8.0m 

150 

9.5 

175A 

A380 

MZ990 

20 

90 

3.0 

8.0m 

150 

9.5 

175A 

A146j 

UZ990 

20 

90 

3.0 

8.0m 

150 

9.5 

175A 

A380 

ZMY91 

6 

90.5 

1.3 

5.0m 

250 

11 

200J 

FI 49 

1C3004 


91 


28m 

35 



u36 

TZPY91 


91 


5.0m 

250 

12 


D041 

CD4763A 

5.0 

91 


2.8m 

250 


200 

u52 

CD5377B 

5 

91 


15m 

75 

9.4 

200J 

u39b 

BZX61C91 

6 

91 


5.0m 

200 

13 



1N737A 

5 

91 

250m 

1.0m 

340 

9.6 

175A 

D07 

1N4134 

5 

91 

.25 

.25m 

1.2k 


200J 

D07 

1/4M91Z10 

lot 

91 

250m 

690u 

700 


175J 

E204h 

1N737 

10 

91 

250m 

1.0m 

340 

9.6 

175A 

D07 

1N737B 

20 

91 

.25 

1.0m 

340 



D07 

1N984B 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 


175S 

A398a 

CD984B 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

u39a 

CD4134 

5 

91 

400m 

250u 

1.2k 

9.5 

200J 

u39a 

CD5270B 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

u39a 

CH984 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

UlO 

CH4134 

5 

91 

400m 

250u 

1.2k 

10 

200J 

UlO 

CH5270 

5 

91 

400m 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

UlO 

1N984A 

10 

91 

400m 

1.4m 

400 


175S 

A398a 

1N984 

20 

91 

400m 

1.4m 

400 


175S 

A398a 

1N5270B 

5 

91 

500m 

1.4m 

400 

9.9 

200A 

A398a 

1 N6023B 

5 

91 

500m 

2.0m 

300 


200J 

D035 

BZX46C91 

5 

91 

500m 

1.4m 

400 

9.0 

175J 

D035 

BZX55C91 

5 

91 

500m 

1.0m 

250 

9.6 

175J 

D035 

MLL5270B 

5.0 

91 

500m§ 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

FI 40 

RD91EB 

5 

91 

500m 

2.0m 

400 


175J 

D035 

SZ.5-91 -5-25 










5.0 

91 

500m 

25m 



175 

u5a 

1N5270A 

10 

91 

500m 

1.4m 

400 

9.9 

200A 

A398a 

1N5886A 

10 

91 

500m 

1.4m 

840 


150C 

M859 

1N6023A 

10 

91 

500m 

2.0m 

400 


200J 

D035 

MLL5270A 

10 

91 

500m§ 

1.4m 

400 

9.9 

200J 

FI 40 


SZ.5-91 -10-25 

■1N5270 

1N6023 

MLL5270 

■SZP5-91-20-1 

SZ.5-91 -20-25 

1N3702B 
1N3702A 
■1N3702 
Z4A91 
INI 794 A 

■ 1N3043B 
1N4185B 
1N4350B 

■ 1N4427B 
1N4763A 
1N5586B 

■ CD4763 
CH4763 

PL91Z 

SZ1-91-5-1 

SZ1-91-5-25 

■TZB91B 

VR91,A,B 

Z4B91 

■ZB91 
ZB91B 
INI 794 
" 1N3043A 
1N4185A 
1N4350A 

■ 1N4427A 
1N4763 
1N5586A 

" 1S254 
SZ1-91-10-1 

"SZ1 -91 -10-25 

TZB91A 

■ZB91A 

1N3043 

1N4185 

■1N4350 

1N4427 

1N5586 

■SZI-91-20-1 

SZ1 -91 -20-25 

1N4855B 

1N4855A 

■1N4855 

BZW22C91 

BZX85C91 

■ BZY97C91 
ZD91 

ZY91 

■BZD10C91 

ZPY91 

1N5948D 

'1N5948C 

1N3812B 

1N4488 

■ 1N5948B 
1S4091.A 
BZY97C91V 

'SZ1 .5-91 -5-1 


20t 

91 

.50 

1.4m 

20 

91 

500m 

2.0m 

20 

91 

500m5 

1.4m 

1 20 

91 

500m 

1.0m 

20 

91 

500m 

25m 

5 

91 

750m§ 

1.4m 

10 

91 

750m5 

1.4m 

20 

91 

750m§ 

1.4m 

1t 

91 

1.0 

5.0m 

5 

91 

1.0 

5.0m 

5 

91 

1.0 

2.8m 

5 

91 

1.0 § 

2.8m 

5 

91 

1.0 

2.8m 

5 

91 

1.0 

2.8m 

5 

91 

1.0 

2.8m 

5 

91 

1.0 § 

2.8m 

5 

91 

1.0 

2.8m 

5 

91 

1.0 

2.8m 

5 

91 

1.0 

5.0m 

5.0 

91 

1.0 

1.0m 


5 

91 

1.0 § 

1.0m 


5t 

91 

1.0 

2.8m 

250 

5t 

91 

1.0 

5.0m 

200 

5t 

91 

1.0 § 

2.8m 

250 

5 

91 

1.0 

2.8m 

250 

10 

91 

1.0 

5.0m 

220 

10 

91 

1.0 

2.8m 

250 

10 

91 

1.0 § 

2.8m 

250 

10 

91 

1.0 

2.8m 

250 

10 

91 

1.0 

2.8m 

115 

10 

91 

1.0 

2.8m 

250 

10 

91 

1.0 5 

2.8m 

250 

10 

91 

1.0 

3.0m 

220 

1 10 

91 

1.0 

1.0m 


10 

91 

1.0 

25m 


10 

91 

mi 

1.0m 


10 

91 

1.0 

2.8m 

250 

20 

91 

1.0 

2.8m 

250 

20 

91 

1.0 5 

2.8m 

250 

20 

91 

1.0 

2.8m 

250 

20 

91 

1.0 

2.8m 

115 

20 

91 

1.0 § 

2.8 


1 20 

91 

1.0 

1.0m 


20 

91 

1.0 

25m 


5 

91 

1.2 

2.8m 

250 

10 

91 

1.2 

2.8m 

250 

20 

91 

1.2 

2.8m 

250 


5.0m 250 

2.8m 280 

■ 5.0m 200 

5.0 200 

5.0m 200 

' 5.0m 200 

5.0m 250 

4.1m 200 

■4.1m 200 

4.1m 150 

2.8m 200 

■4.1m 200 

2.0m 86 

5.0m 200 


175 u5a 
■20OA A398a 
200J D035 

200J FI 40 


175 u5a 
175S Aiaz 
175S Aiaz 
' 1758 Aiaz 
200J D029 

175A DPI 30 
■175A A31a 
200s D029 
300S D07 
Albc 
200A D041 
200A A60ac 
200J u39a 
200 J ulO 

150J 

175 u5b 

175 u5b 
175A Ally 
125A Alb 
200J D029 

150A Albc 
100c Albc 
175A DPI 30 
175A A31a 
200s D029 
300S D07 
Albc 
200 A D041 
200A A60ac 


175 u5b 
175A Altv 
'lOOC Albc 
175A A31a 
200s D029 
■300s D07 
175S A266a 
200A A60ac 


D.A. T.A, 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz s: 75 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

IJ TEST I ITEMP. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG, 


























































































































































































































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 100 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

£1 

TYPE 

No. 

TOL 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25‘C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

id) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

Htpe 

No. 

IJ- 

TOL 

± 

(%) 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25"C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

(“C) 

DWG. 

NO. 

1T 

S^1 -130-1 0-25 










94 ▼ 

S2.5-1 40-20-25 











10 

130 

1.0 

25m 



175 

u5b 




20 

140 

500m 

25m 



175 

u5a 

2 

TZB130A 

10 

130 

1.0 6 

1.0m 


10 

175A 

Altv 


95 

1EZ140D5 

5 

140 

1.0 

1.8m 

1.1k 

9.5 

175J 

Alav 

3 

UZ8213 

10 

130 

1.0 

1.9m 

700 

10 

175 

A380 


96 ▼ 

SZ1 -140-5-1 









4 

Z130 

10 

130 

1.0 

1.9m 

700 


200 

D041 



15.0 

140 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

5 

ZB130A 

10 

130 

1.0 

1.9m 

700 


100C 

Albc 


97 ▼ 

SZ1 -140-5-25 









6 

1EZ130D 

20 

130 

1.0 

1.9m 

910 

9.5 

175J 

Alay 




5.0 

140 

1.0 

25m 



175 

u5b 

7 

1N3047 

20 

130 

1.0 

1.9m 

700 


175A 

A31a 


98 

UZ8114 

5 

140 

1.0 

1.8m 

850 

10 

175 

A380 

8 

1N4189 

20 

130 

1.0 § 

1.9m 

700 


200S 

D029 


99 

1EZ140D10 

10 

140 

1.0 

1.8m 

1.1k 

9.5 

175J 

Alav 

9 

1N4354 

20 

130 

1.0 

1.9m 

700 

9.5 

300S 

D07 


100 

1S260 

10 

140 

1.0 

3.0m 

500 

9.3 

150J 

A56a 

10 

1N4431 

20 

130 

1.0 

1.9m 

500 


175S 

A266a 


101 T 

SZ1-140-10-1 









11 

1N5590 

20 

130 

1.0 § 

1.9 



200A 

A60ac 




10 

140 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

12t 

SZ1 -130-20-1 










102v 

SZ1 -140-1 0-25 











20 

130 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 




10 

140 

1.0 

25m 



175 

u5b 

13v 

SZ1 -130-20-25 










103 

UZ8214 

10 

140 

1.0 

1.8m 

850 

10 

175 

A380 



20 

130 

1.0 

25m 



175 

u5b 


104 

1EZ140D 

20 

140 

1.0 

1.8m 

1.1k 

9.5 

175J 

Alay 

14 

1N4859B 

5 

130 

1.2 

1.9m 

700 

11 

175 

D029 


105v 

SZ1 -140-20-1 









15 

1N4859A 

10 

130 

1.2 

1.9m 

700 

11 

175 

D029 




20 

140 

1.0 

1.0m 



175 

u5b 

16 

1N4859 

20 

130 

1.2 

1.9m 

700 

11 

175 

D029 


106v 

SZ1 -140-20-25 









17 

BZD10C130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

300 

13 


D013 




20 

140 

1.0 

25m 



175 

u5b 

18 

BZW22C130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

360 


175S 

D041 


107v 

SZ1. 5-1 40-5-1 









19 

BZX85C130 

5 

130 

1.3 

1.9m 

700 

9.6 

175J 

D041 



15.0 

140 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

20 

BZY97C130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

300 

13 


Alrx 


108v 

SZ1 .5-1 40-1 0-1 









21 

ZD130 

5 

130 

1.3 

5.0 

300 

10 

150J 

D013 




10 

140 

1.5 

1.0m 



175 

u5b 

22 

ZY130 

5 

130 

1.3 

5.0m 

300 

11 

150J 

Albg 


109v 

SZ1 .5-1 40-20-1 









23 

1N5952D 

1 

130 

1.5 

2.9m 

450 


200J 

D041 




20 

140 

1.5 

1.0m 



175 


24 

1N5952C 

2 

130 

1.5 

2.9m 

450 


200J 

D041 


110 

2EZ140D5 

5 

140 

2.0 

3.6m 

500 


200J 


25 

1N3816B 

5 

130 

1.5 

2.9m 

400 

10 

175S 

CT40 


111 

ZBC140 

5t 

140 

2.0 § 

3.6m 

550 


150A 


26 

1N4492 

5 

130 

1.5 


500 


175A 

A60y 


112 

ZBC140B 

5 

140 

2.0 

3.6m 





27 

1N5952B 

5 

130 

1.5 


450 


200J 

D041 


113 

2EZ140D10 

10 

140 

2.0 

3.6m 



200J 


28 

1S4130.A 

5t 

130 

1.5 


265 

10 

150A 

D01 


114 

ZBC140A 

10 

140 

2.0 

3.6m 

550 




29 T 

SZ1. 5-1 30-5-1 










115 

2EZ140D 

20 

140 

2.0 

3.6m 

500 


200J 




5.0 

MESm 

1.5 




175 

u5b 


116 

1 N4082 

5 

140 

2.5 


960 

.50 

EESa 


30 

1N3816A 

10 

130 

1.5 

2.9m 

400 

10 

175S 



fm 

1N4082A 

■a 






lUiJB 


31 

1N5952A 

10 

130 

1.5 

2.9m 

450 


200J 

D041 


BE 

3EZ140D1 









32 ▼ 

SZ1 .5-1 30-1 0-1 











3EZ140D2 







iKtJM 




10 

130 

1.5 





u5b 



3EZ140D3 


140 





EMM 



1N3816 

20 

130 

1.5 


400 

10 

175S 

Cl 40 


{nH 

3EZ140D4 


140 



E^^a 


EM»a 



1N5952 

20 

130 

1.5 


450 


200J 

D041 



3EZ150D4 


140 


guSaH 



eeB 



KHIPaieliKiHl 

■■ 











KB 






175A 

A146U 1 


Mlfllii 



i^E 




175 

u5b 


EfZ^I 






E^^B 












200J 

A1av 




Hi 











130 

2.0 

3.8m 




A3e 


EKsIH 

UZ114 

HI 


UflH 




175A 



BZV47C130 

El 

130 

2.0 

5.0m 

300 

9.5 

175J 

A344r 


e»^H 

ZCC140 

El 



oQiia 



150A 



LMZ130A 


130 

2.0 

4.0m 

400 

10 

150A 

D041 


erH^H 

ZCC140B 

HI 


geiH 

JaulB 

^aH 




40 

ZBC130 

HI 



IRX^njllll 




Albc 


EkUH 

3EZ140D10 



UilH 

5.3m 

E^^a 


kTiMjJII 


41 

ZBC130B 

El 


EB 





A1ty 


eESH 

MZ214 




5.0m 





42 

2EZ130D10 

■9 



ISESilH 



200J 

Alav 


emHI 

UZ214 




5.0m 





43 

LMZ130 

10 




400 

10 

150A 

D041 



ZCC140A 



[cximi 

5.0 





44 

ZBC130A 

10 




375 



A1ty 


lEEH 

3EZ140D 




5.3m 

E^^B 


200J 


45 

2EZ130D 

20 


^■1 

le&uilH 

400 


200J 

A1av 


EESH 

MZ314 



g9H 

5.0m 


10 

175A 


46 

Z7A130 

n 

130 

2.5 

100m 







UZ314 

20 








47 

1N4081 

5 

130 

2.5 

2.5m 







SZ3-1 40-5-1 








m^a 

48 


5 

130 

2.5 

2.5m 






■■1 


5.0 








49 

Z2B130 

5t 

130 

2.5 

5.0m 

450 

11 

200J 

D01 


EE2H 

SZ3-1 40-5-25 









50 

3EZ130D1 

1.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alay 




5.0 

140 

5.0 

25m 



175 

u5c 

51 

3EZ130D2 

2.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alav 


138t 

SZ3-1 40-1 0-1 









52 

II 1 inn M 

3.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

Alay 




10 

140 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 

53 

3EZ130D4 

4.0 

130 

3.0 

5.8m 

375 


150J 

A1ay 


139t 

SZ3-1 40-1 0-25 









54 

1N5098 

5 

130 

3.0 

5.0m 

375 


175A 

A146U 




10 

140 

5.0 

25m 



175 

u5c 

55 

3EZ130D5 

5 

130 

3.0 

5.8m 

375 


200J 

Alay 


140v 

SZ3-1 40-20-1 









56 

3VR130.A,B 

5t 

130 

3.0 

5.7m 

350 



A3a[ 




20 

140 

5.0 

1.0m 



175 


57 

MZ113 

5 

130 

3.0 

5.0m 

375 

10 

175A 

A146i 


141 ▼ 

SZ3-1 40-20-25 









58 

UZ113 

5 

130 

3.0 

5.0m 

375 t 


175A 

A380 




20 

140 

5.0 

25m 



175 

u5c 

59 

ZCC130 

5t 

130 

3.0 § 

5.0m 

375 


150A 

Aley 


142 

3KZ160 

lot 

144 

3.0 § 

8.0m 


.10 


A3ak§ 

60 

ZCC130B 

5 

130 

3.0 

5.0 

375 



Alev 


143 

1N1946B 

1 

145 

200m 

lOOu 



150 

D07 

61 

3EZ130D10 

10 

130 

3.0 

5.8m 



200J 

Alay 


144 

1N1946A 

5 

145 

200m 

lOOu 



150 

D07 

62 

MZ213 

10 

130 

3.0 

5.0m 

375 

10 

175A 

A146j 


145 

INI 946 

10 

145 

200m 

lOOu 



150 

D07 

63 

UZ213 

10 

130 

3.0 

5.0m 

375 t 

10 

175A 

A380 


146 

1N3099A 

10 

145 

1.0 

3.0m 

600 


130C 

A86c 

64 

ZCC130A 

10 

130 

3.0 

5.0 

375 



Aley 


147 

1N3099 

20 

145 

1.0 

3.0m 

600 


130C 

A86c 

65 

3EZ130D 

20 

130 

3.0 

5.8m 

375 


200J 

A1ay 


148 

1N1890B 

1 

145 

3.0 

7.5m 

110 t 

12 

200A 

D04 

66 

MZ313 

20 

130 

3.0 

5.0m 

375 

10 

175A 

A146I 


149 

1N1890A 

5 

145 

3.0 

7.5m 

110 t 

12 

200A 

D04 

67 

UZ313 

20 

130 

3.0 

5.0m 

375 t 

10 

175A 

A380 


150 

INI 890 

10 

145 

3.0 

7.5m 

TiSt 

12 

200A 

D04 

68 T 

BZT03/D130 

10 

130 

3.2 

5.0m 

300 

13 

175J 

A94g 


151 

ZMU150 

10 

147 

1.3 

5.0m 

360 

13 

200J 

FI 49 

69 

3T130.A.B 

5t 

130 

3.5 

5.0m 

450 



S11 


152 

1C3011 


150 


17m 

175 



u36 

70 ▼ 

SZ3-1 30-5-1 










153 

CD5276A 

5.0 

150 


850u 

1.5k 


200 

u52 


5.0 

130 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


154 

CD5383B 

5 

150 


8.0m 

330 

10 

200J 

u39b 

71 ▼ 

SZ3.1 30-5-25 










155 

BZX61C150 

8 

150 


2.0m 

950 

15 




15.0 

130 

5.0 

25m 



175 

u5c 


156 

1N2000B 

1 

150 

150m 

lOOu 



150 

Cl 

72 T 

SZ3-1 30-1 0-1 










157 

1N2000A 

5 

150 

150m 

lOOu 



150 

Cl 



10 

130 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


158 

1 N2000 

10 

150 

150m 

lOOu 



150 

Cl 

73 ▼ 

SZ3-1 30-1 0-25 










159 

1N742A 

5 

150 

250m 

1.0m 

860 

9.6 

175A 

D07 



10 

130 

5.0 

25m 



175 

u5c 


160 

1N742 

10 

150 

250m 

1.0m 

860 

9.6 

175A 

D07 

74 ▼ 

SZ3.1 30-20-1 










161 

1 N742B 

20 

150 

.25 

1.0m 

860 



D07 


20 

130 

5.0 

1.0m 



175 

u5c 


162 

1N672 

5 

150 

400m 

500u 

2.0k 

10 

150A 

A87 

75 r 

SZ3- 130-20-25 










163 

1N989B 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 


175S 

A398a 



20 

130 

5.0 

25m 



175 

u5c 


164 

CD989B 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 

11 

200J 

u39a 

76 

Z135 

20 

135 

500m 

5.0m 

1.0k 


175A 

D041 


165 

CD5376B 

5 

150 

400m 

850u 

75 

11 

200J 

u39a 

77 

3KZ150 

lot 

135 

3.0 § 

8.0m 


.10 


A3ak§ 


166 

CH989 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 

11 

200J 

ulO 

78 

1C3010 


140 


18m 

125 



u36 


167 

CH5276 

5 

150 

400m 

850u 

1.5k 

11 

200J 

ulO 

79 

Z140 


140 


5.0m 

1.2k 


175A 

D041 


168 

RD150EB 

5.0 

150 

400m 

1.0m 

1.5k 


175J 

D035 

80 

CD5275A 

5.0 

140 


900u 

1.3k 


200 

u52 


169 

1N989A 

10 

150 

400m 

850u 

1.5k 


175S 

A398a 

81 

CD5382B 

5 

140 


8.0m 

230 

10 

200J 

u39b 


170 

1N989 

20 

150 

400m 

850u 

1.5k 


175S 

A398a 

82 

CD5375B 

5 

140 

400m 

900u 

65 

11 

200J 

u39a 


171 

1N6028B 

5 

150 

500m 

1.0m 

1.2k 


200J 

D035 

83 

CH5275 

5 

140 

400m 

900u 

1.3k 

11 

200J 

ulO 


172 

BZX55C150 

5 

150 

500m 

1.0m 

800 

9.6 

175J 

D035 

84 

RD140EB 

5.0 

140 

400m 

1.0m 

1.3k 


175J 

D035 


173t 

SZP5-1 50-5-1 









85 

1N5275B 

5 

140 

500m 

900u 

1.3k 

11 

200A 

A398a 



^:o 

150 

500m 

1.0m 



175 

u5a 

867 

SZP5-1 40-5-1 










174v 

SZ.5-1 50-5-25 










\M 

140 

500m 

1.0m 



175 

u5a 




5.0 

150 

500m 

25m 



175 

u5a 

877 

SZ.5-1 40-5-25 










175 

1N3430 

10 

150 

.50 

1.0m 

1.8k 

8.7 

200A 

P5 



5.0 

140 

500m 

25m 



175 

u5a 


176 

1N5276A 

10 

150 

500m 

8.5m 

1.5k 

11 

200A 

A398a 

88 

1N5275A 

10 

140 

500m 

900u 

1.3k 

11 

200A 

A398a 


177 

1N5276B 

10 

150 

500m 

8.5m 

1.5k 

11 

200A 

A398a 

89 

1N5891A 

10 

140 

500m 

900u 

1.8k 


150C 

M859 


178 

1N5892A 

10 

150 

500m 

850u 

2.1k 


150C 

M859 

907 

SZP5-1 40-1 0-1 










179 

1N6028A 

10 

150 

500m 

1.0m 

1.7k 


200J 

D035 



10 

140 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


180v 

SZP5-1 50-1 0-1 









917 

SZ.5-1 40-1 0-25 












10 

150 

500m 

1.0m 



175 

u5a 



10 

140 

500m 

25m 



175 

u5a 


181 ▼ 

SZ.5-1 50-1 0-25 









92 

1N5275 

20t 

140 

.50 

.90m 



200A 

A398a 




10 

150 

500m 

25m 



175 

u5a 

937 

SZP5-140-20-1 










182 

1 N5276 

20t 

150 

.50 

.85m 



200A 

A398a 



20 

140 

500m 

1.0m 



175 

u5a 


183 

1 N6028 

20 

150 

500m 

1.0m 

1.7k 


200J 

D035 


223 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


223 


















1N3817B 

1N4493 

1N5953B 


1S4150,A 
I SZ1 .5-1 50-5-1 


1N3817A 
1N5953A 
SZ1. 5-1 50-1 0-1 



Z7A150 

1N4083 

1N4083A 


Z2B150 

3EZ150D1 

3EZ150D2 


3EZ150D3 

1N4098 

3EZ150D5 


3VR150AB 

MZ115 





700 

700 

600 

10 

175S 

175A 

200J 

Cl 40 
A60y 
D041 

300 

10 

150A 




175 

u5b 

700 

10 

175S 


600 


200J 

D041 



175 

u5b 

700 

10 

175S 

Cl 40 

600 


200J 

D041 



175 

u5b 

575 


200J 

Alav 

900 



A3e 

300 

9.5 

175J 

A344r 

575 

10 

150A 

D041 

625 


150A 

Albc 

625 



Ally 

575 


200J 

Alav 

575 

10 

150A 

D041 

625 



Ally 

575 


200J 

Alav 

40 

11 

200J 

S457JZ 

1.0k 

.50 

100 

Alsu 

1.0k 

.20 

100 

Alsu 

500 

11 

200J 

D01 

550 


150J 

Alay 

550 


150J 

Alav 

550 


150J 

Alay 

650 


200S 

A146 

550 


200J 

Alav 

500 



A3al 

650 

10 

175A 

A146j 

650 

10 

175A 

A380 

625 


150A 

Aley 

625 



Aley 

550 


200J 

Alav 

650 

10 

175A 

A146j 

650 

10 

175A 

A380 

625 



Alev 

550 


200J 

Alay 

650 

10 

175A 

A146i 


TZB160B 


UZ8116 

VR160.A.B 

Z4B160 

"ZBieo 

ZB160B 

1EZ160D10 

■ INI 800 
1N3049A 
1N4191A 

■ 1N4356A 
1N5592A 
SZ1 -160-1 0-1 

1 

SZ1 -160-1 0-25 

“TZB160A 

UZ8216 

Z160 

“ZB160A 
1EZ160D 
1N3049 
“1N4191 
1N4356 
1N4433 
" 1N5592 
SZ1 -160-20-1 

“ SZI-1 60-20-25 

BZD10C160 
" BZW22C160 
BZX85C160 
BZY97C160 
'ZD160 
ZY160 
1N5954D 
' 1N5954C 
1N3818B 
1N4494 
" 1N5954B 
1S4160,A 
SZ1 .5-1 60-5-1 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


5 

■liUB 

1.0 

1.6m 

1.1k 

10 

5t 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 


5t 

160 

1.0 

2.5m 

1.0k 

11 

5t 

160 

1.0 § 

1.6m 

1.1k 


5 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 


10 

160 

1.0 

1.6m 

1.4k 

9.5 

10 

160 

1.0 

5.0m 

700 


10 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 


10 

160 

1.0 5 

1.6m 

1.1k 


10 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

9.5 

10 

160 

1.0 § 

1.6m 

1.1k 


10 

160 

1.0 

1.0m 



10 

160 

1.0 

25m 



10 

160 

1.0 § 

1.0m 


10 

10 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

10 

10 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 


10 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 


20 

160 

1.0 

1.6m 

1.4k 

9.5 

20 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 


20 

160 

1.0 § 

1.6m 

1.1k 


20 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

9.5 

20 

160 

1.0 

1.6m 

1.0k 


20 

160 

1.0 § 

1.6 



20 

160 

1.0 

1.0m 



20 

160 

1.0 

25m 




5.0m 

350 

13 

5.0m 

450 


1.6m 

1.1k 

9.6 

5.0m 

350 

13 

5.0 

350 

10 

5.0m 

350 

11 

2.3m 

700 


2.3m 

700 


2.3m 

750 

10 

1.6m 

1.0k 


2.3m 

700 


2.0m 

395 

10 

1.0m 



5m 

1.1k 




u5b 

Altv 

175 

125A 

200J 

A380 

Alb 

D029 

150A 

100C 

175J 

Albc 

Albc 

Alay _ 

175A 

175A 

200S 

00130^ 

A31a 

D029 

300S 

200A 

D07 

A60ac 

175 

u5b 

175 

u5b 

175A 

175 

200 

Ally 

A380 

D041 

100C 

175J 

175A 

Albc 

Alay 

A31a 

200S 

300S 

175S 

D029 

D07 

A266a 

200A 

A60ac 

175 

u5b 

175 

u5b 

D013 

175S 

175J 

D041 

D041 

Alrx 

150J 

150J 

200J 

D013 

Albg 

D041 

200J 

175S 

175A 

D041 

Cl 40 

A60v 

200J 

150A 

0041 

001 

175 

175A 

u5b 

0041 














































































































































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 100 v (Cont’d) 



F [TEMP DWG. LINE riYPE 

AX NO. No. No. 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 

H d] gj TEST I ITEMP. 

TOL NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 

± REF. @ 25V Izt IMP. To MAX NO. 

VOLT. MAX MAX MAX 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 























































































































VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 200 v (Coni’d) 


u ^ 

NOM. PD 
REF. ® 25‘C 
VOLT. MAX 


TEMP. 

DYN. COEFF TEMP 
IMP. Tc MAX 
MAX MAX 
jn] i!Cl 


BZW22C200 
■BZX85C200 
BZY97C200 
ZD200 

■ ZY200 
BZD10C200 
SZ1 .5-200-20.1 

1N5956D 

1N5956C 

■ 1N3820B 
1 N4496 
1N5956B 

■ 1S4200.A 
SZ1 .5-200-5-1 

■ ZGP10-200B 
1N3820A 
1N5956A 

■ SZ1 .5-200-1 0-1 

ZGP10-200A 

■ 1N3820 
1N5956 
ZGP1 0-200 

■ 2EZ200D5 
2VR200,A,B 
BZV47C200 

■ LMZ200A 
ZBC200 
ZBC200B 

■2EZ200D10 

LMZ200 


3EZ200D2 

3EZ200D3 

3EZ200D4 


20 

5 

200 

200 

1.0 

1.3 

25m 

5.0m 

450 


5 

200 

1.3 

1.2m 

1.8k 

9.6 

5 

200 

1.3 

5.0m 

350 

13 

5 

200 

1.3 

5.0 

350 

10 

5 

200 

1.3 

5.0m 

350 

11 

6 

200 

1.3 

5.0m 

350 

13 


200 

1.5 

1.0m 



1 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


2 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


5 

200 

1.5 

1.9m 

1.0k 

10 

5 

200 

1.5 

1.2m 

1.5k 


5 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


5t 

200 

1.5 

2.0m 

560 

10 

5.0 

200 

1.5 

1.0m 



5 

200 

1.5 

5m 

1.5k 


10 

200 

1.5 

1.9m 

1.0k 

10 

10 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


10 

200 

1.5 

1.0m 



10 

200 

1.5 

5m 

1.5k 


20 

200 

1.5 

1.9m 

1.0k 

10 

20 

200 

1.5 

1.9m 

1.2k 


20 

200 

1.5 

5m 

1.5k 


5 

200 

2.0 

2.5m 

900 


5t 

200 

2.0 

2.5m 

1.2k 


5 

200 

2.0 

5.0m 


10 


200 2.0 

200 2.0 § 

200 2.0 

200 2.0 

200 2.0 

200 ■ ■ 


ZCC200B 

1N4504 

3EZ200D10 


51 MZ220 

52 UZ220 

53 ZCC200A 


'175A 

T75A 

A146i 

A380 


Ei^ 

200J 

175A 

175A 

Alay 

A146j 

A380 



175A A146J 
175A A380 
175A A146i 


175A A380 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


DWG. 








MC4B1,C1 

MC4B2.C2 

TZB400B 


TZB400A 

Z7A400 

Z2B400 






1N2006B 

1N2006A 


1N2006 
1N1952B 
INI 952 A 


MC5B3 

MC5C3 

MC5B1.C1 



1.9k 

10 

1.9k 

11 

1.9k 


1.9k 

10 

1.9k 

11 

1.9k 

10 


A380 

A146j 

A356a 


175A A380 
175A A146j 
175A A380 





175A 

A146j 

2.4k 


175A 

A380 

^.4k 

Xl1 

175A 

A146i 


175A A146U 
175A A146j 
175A A380 


175A 

175A 

175A 

A146U 

A146j 

A380 


175A 
175A j 

A146j 

A380 

175A 

A146i 

175A 

A380 



1N2007 

1N1953B 


SYI^BOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES - Vz ^ 200 V (Cont’d ) 

n [21 I TEST I ITEMP. TI 

DYN. COEFF TEMP DWG. 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
(3) TOLERANCE A {4) TYPE NUMBER 

T! [IJ TEST f iTEMP. 

NOM. PD CUR. DYN. COEFF TEMP DWG. 



HHH 



MC10A1,B1 

MC10A2,B2 

MC10A3 


MC10B3 

BZY97C100V 

MC11A1.B1 


MC11A2,B2 

MC11A3 

MC11B3 



1000 


.10m 


1000 


.10m 


1.0k 


50u 


1.0k 


50u 


1.0k 

1.5 

5.0m 

200 

1100 


.10m 


1100 


.10m 


1.1k 


25u 


1.1k 


25u 


1.1k 

1.5 

5.0m 

250 

1200 


.10m 


1200 


.10m 


1.2k 


25u 


1.2k 


25u 



1.5 

5.0m 

250 




131 

13f 


IDAZ226,A,B,CC 

1N2260 

5 

5t 

10 

10.5 

10.5 

132 

13^ 

13£ 

■ 

C4C110 

C2C110 

IDAZ3403.A.B.C 

lot 

lot 

:0 



12 

12 

12 

500m 

1.0 

1.0 

12 

1.0 

12 

2.5 

12 

3.0 


23m 

9.0 

50m 

6.0 

65m 

5.0 


175A A356a 
200J D01 

175A A356a 


150A C1 










































































2. VOLTAGE REFERENCE DIODES- Double-anode Types (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 


LINE 

No. 

4] 

TYPE 

No. 

IDAl226,A.B.ci 

U 

TOL 

± 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

® 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

TYPE 

No. 

3j 

TOL 

+ 

(%) 

p — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25V 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 











89 

IDAZ7O,A.B,C0 











5t 

26 

1.0 

22m 



200A 

Alht 




5t 

70 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

2 

1DAZ3407.A.B.C 

0 









90 

IDA1Z72.A.B.C0 










5t 

27 

500m 

3.0m 

60 

6.8 

200A 

Alhc 




5t 

72 

1.0 

16m 



200A 

Alht 

3 

UDZ87270 

5 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A356a 


91 

IDAZ74.A.B,C0 









4 

C4C270 

lot 

27 

1.0 

10m 

32 

9.5 

200J 

D029 




5t 

74 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

5 

UDZ88270 

10 

27 

1.0 

9.5m 

35 


175A 

A356a 


92 

C4C750 

lOt 

75 

1.0 

5.0m 

130 

11 

200J 

D029 

6 

C2C270 

lot 

27 

2.5 

20m 

20 

9.5 

200J 

D01 


93 

C2C750 

lot 

75 

2.5 

10m 

130 

11 

200J 

D01 

7 

C7C270 

lot 

27 

2.5 

500m 

2.0 

9.5 

200J 

S457 


94 

C7C750 

lot 

75 

2.5 

200m 

11 

11 

200J 

S457 

8 

UDZ8270 

10 

27 

3.0 

25m 

12 


175A 

A356a 


95 

1DA1Z76,A,B,CC 

3 








9 

1N231A0 

5 

28.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 




5t 

76 

1.0 

15m 



200A 

Alht 

10 

IDAZ231.A.B.CC 

3 









96 

IDAZ78.A.B.C0 











5t 

28.5 

150m 

200u 



150A 

Alhc 




5t 

78 

500m 

3.0m 



200A 

A1 he 

11 

1N2310 

10 

28.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 


97 

IDA1Z8O.A.B.C0 








12 

DZC3O0 


30 

1.0 

10m 

30 


150J 

A298aD 




5t 

80 

1.0 

15m 



200A 

Alht 

13 

IDA1Z30.A,B,CC 

3 









98 

IDAZ82.A.B,C0 











5t 

30 

1.0 

22m 



200A 

Alht 




5t 

82 

500m 

3.0m 



200A 

A1 he 

14 

UDZ873O0 

5 

30 

1.0 

8.5m 

40 


175A 

A356a 


99 

C4C820 

lot 

82 

1.0 

5.0m 

175 

11 

200J 

D029 

15 

C4C3O0 

lot 

30 

1.0 

10m 

34 

9.5 

200J 

D029 


100 

C2C820 

lot 

82 

2.5 

10m 

175 

11 

200J 

D01 

16 

UDZ883O0 

10 

30 

1.0 

8.5m 

40 


175A 

A356a 


101 

C7C820 

lot 

82 

2.5 

100m 

15 

11 

200J 

S457 

17 

C2C3O0 

lot 

30 

2.5 

20m 

25 

9.5 

200J 

D01 


102 

IDA1Z84.A.B.CC 

3 








18 

C7C3O0 

lot 

30 

2.5 

500m 

2.5 

9.5 

200J 

S457 




5t 

84 

1.0 

14m 



200A 

Alht 

19 

UDZ83O0 

10 

30 

3.0 

25m 

15 


175A 

A356a 


103 

IDAZ86.A.B,C0 









20 

IDAZ3408.A.B.C 

)0 











5t 

86 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 



5t 

33 

500m 

3.0m 

80 

6.8 

200A 

Alhc 


104 

IDA1Z88,A.B,C0 








21 

UDZ87330 

5 

33 

1.0 

7.5m 

45 


175A 

A356a 




5t 

88 

1.0 

14m 



200A 

Alht 

22 

C4C330 

lot 

33 

1.0 

10m 

36 

10 

200J 

D029 


105 

IDAZ9O.A.B.C0 









23 

UDZ88330 

10 

33 

1.0 

7.5m 

45 


175A 

A356a 




5t 

90 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

24 

C2C330 

lot 

33 

2.5 

20m 

30 

10 

200J 

D01 


106 

C4C910 

lot 

91 

1.0 

5.0m 

200 

11 

200J 

D029 

25 

C7C330 

10t 

33 

2.5 

500m 

3.0 

10 

200J 

S457 


107 

C2C910 

10t 

91 

2.5 

5.0m 

200 

11 

200J 

D01 

26 

UDZ8330 

10 

33 

3.0 

20m 

21 


175A 

A356a 


108 

C7C910 

lot 

91 

2.5 

100m 

20 

11 

200J 

S457 

27 

IDA1Z34,A.B,CC 

3 









109 

IDA1Z92,A,B.CC 

3 










5t 

34 

1.0 

21m 



200A 

Alht 




5t 

92 

1.0 

13m 



200A 

Alht 

28 

1N232A0 

5 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 


110 

IDAZ94,A,B,C0 









29 

IDAZ232,A,B,CC 

3 











5t 

94 

500m 

3.0m 



200A 

A1 he 



5t 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Alhc 


111 

IDA1Z96.A.B.C0 








30 

1N2320 

10 

34.5 

150m 

200u 



150A 

Cl 




5t 

96 

1.0 

12m 



200A 

Alht 

31 

UDZ87360 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A356a 


112 

IDAZ98.A,B.C0 









32 

C4C360 

lot 

36 

1.0 

10m 

38 

10 

200J 

D029 




5t 

98 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

33 

UDZ88360 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A356a 


113 

IDAZIOOAB.CC 

3 








34 

C2C360 

lot 

36 

2.5 

20m 

35 

10 

200J 

D01 




5t 

100 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

35 

C7C360 

lot 

36 

2.5 

200m 

4.0 

10 

200J 

S457 


114 

IDA1Z100.A.B.C 

)0 








36 

UDZ8360 

10 

36 

3.0 

20m 

21 


175A 

A356a 




5t 

“Too 

1.0 

10m 



200A 

Alht 

37 

IDA1Z38AB,a 

3 









115 

C4C1OO0 

lot 

100 

1.0 

2.5m 

350 

11 

200J 

D029 



__5t_ 

38 

1.0 

21m 



200A 

Alht 


116 

C2C1OO0 

lot 

100 

2.5 

5.0m 

250 

11 

200J 

D01 

38 

IDAZ34O9.A.B.C0 









117 

C7C1OO0 

lot 

100 

2.5 

100m 

20 

11 

200J 

S457 



5t 

39 

500m 

1.5m 

190 

6.8 

200A 

Alhc 


118 

UDZ11O0 

5 

100 

3.0 

5.0m 

175 


175A 

A356a 

39 

C4C390 

lot 

39 

1.0 

10m 

45 

10 

200J 

D029 


119 

IDAZ104.A.B.CC 

3 








40 

C2C390 

lot 

39 

2.5 

10m 

45 

10 

200J 

D01 




5t 

104 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

41 

C7C390 

lot 

39 

2.5 

200m 

5.0 

10 

200J 

S457 


120 

IDA1Z1O4AB,C0 








42 

UDZ874O0 

5 

40 

1.0 

6.5m 

62 


175A 

A356a 




5t 

104 

1.0 

10m 



200A 

Alht 

43 

UDZ884O0 

10 

40 

1.0 

6.5m 

62 


175A 

A356a 


121 

IDAZ1O8,A,B,C0 








44 

UDZ84O0 

10 

40 

3.0 

20m 

27 


175A 

A356a 




5t 

108 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

45 

1N233A0 

5 

41 

150m 

200u 



150A 

Cl 


122 

IDA1Z1O8.A.B.C0 








46 

IDAZ233.A.B,a 

3 











5t 

108 

1.0 

10m 



200A 

Alht 



5t 

41 

150m 

200u 



150A 

Alhc 


123 

C4C11O0 

lot 

110 

1.0 

2.5m 

450 

11 

200J 

D029 

47 

1N2330 

10 

41 

150m 

200u 



150A 

Cl 


124 

C2C11O0 

lot 

110 

2.5 

5.0m 

350 

11 

200J 

D01 

48 

IDA1Z42,A,B.C( 

3 









125 

C7C11O0 

lot 

110 

2.5 

100m 

25 

11 

200J 

S457 



5t 

42 

1.0 

20m 



200A 

Alht 


126 

IDAZ112AB,CC 

3 








49 

C4C430 

lot 

43 

1.0 

10m 

60 

10 

200J 

D029 




5t 

112 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

50 

C2C430 

lot 

43 

2.5 

10m 

60 

10 

200J 

D01 


127 

IDA1Z112AB.C0 








51 

C7C430 

lot 

43 

2.5 

200m 

6.5 

10 

200J 

S457 




5t 

112 

1.0 

9.0m 



200A 

Alht 

52 

UDZ87450 

5 

45 

1.0 

6.0m 

75 


175A 

A356a 


128 

IDAZ116.A.B.C0 








53 

UDZ88450 

10 

45 

1.0 

6.0m 

75 


175A 

A356a 




5t 

116 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

54 

UDZ8450 

10 

45 

3.0 

15m 

37 


175A 

A356a 


129 

IDA1Z116AB.C0 








55 

IDA1Z46.A.B.C£ 

3 











5t 

116 

1.0 

9.0m 



200A 

Alht 



5t 

46 

1.0 

20m 



200A 

Alht 


130 j 

IDAZ12O.A,B,C0 








56 

IDAZ341O.A,B,C0 











5t 

120 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 



5t 

47 

500m 

1.5m 

220 

7.0 

200A 

Alhc 


131 

IDA1Z12O.A.B.C0 








57 

C4C470 

lot 

47 

1.0 

10m 

70 

10 

200J 

D029 




5t 

120 

1.0 

9.0m 



200A 

Alht 

58 

C2C470 

lot 

47 

2.5 

10m 

70 

10 

200J 

D01 


132 

C4C12O0 

lot 

120 

1.0 

2.5m 

550 

11 

200J 

D029 

59 

C7C470 

lot 

47 

2.5 

200m 

7.0 

10 

200J 

S457 


133 

C2C12O0 

lot 

120 

2.5 

5.0m 

400 

11 

200J 

D01 

60 

1N234A0 

5 

48 

150m 

200u 



150A 

Cl 


134 

C7C12O0 

lot 

120 

2.5 

100m 

25 

11 

200J 

S457 

61 

IDAZ234.A.B.CC 

3 









135 

IDAZ124AB,C0 










5t 

48 

150m 

200u 

220 

7.0 

150A 

Alhc 




51 

124 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

62 

1N2340 

10 

48 

150m 

200u 



150A 

Cl 


136 

IDA1Z124AB,C0 








63 

DZC5O0 


50 

1.0 

6.0m 

65 


150J 

A298ap 




5t 

124 

1.0 

8.0m 



200A 

Alht 

64 

C4C510 

lot 

51 

1.0 

5.0m 

90 

10 

200J 

D029 


137 

IDAZ128.A.B.C0 








65 

C2C510 

lot 

51 

2.5 

10m 

90 

10 

200J 

D01 




5t 

128 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

66 

C7C510 

lot 

51 

2.5 

200m 

7.5 

10 

200J 

S457 


138 

IDA1Z128AB,C0 








67 

IDA1Z52.A.B.CC 

3 











5t 

128 

1.0 

8.0m 



200A 

Alht 



5t 

52 

1.0 

18m 



200A 

Alht 


139 

C4C13O0 

lot 

130 

1.0 

2.5m 

650 

11 

200J 

D029 

68 

IDA1Z56AB,CC 

3 









140 1 

C2C13O0 

lot 

130 

2.5 

5.0m 

450 

11 

200J 

D01 



5t 

56 

1.0 

18m 



200A 

Alht 


141 

C7C13O0 

lot 

130 

2.5 

100m 

30 

11 

200J 

S457 

69 

C4C560 

lot 

56 

1.0 

5.0m 

100 

11 

200J 

D029 


142 

IDAZ132.A,B.C0 








70 

C2C560 

lot 

56 

2.5 

10m 

100 

10 

200J 

D01 




5t 

132 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

71 

C7C560 

lot 

56 

2.5 

200m 

8.0 

10 

200J 

S457 


143 1 

IDA1Z132.A.B.C0 








72 

1N235A0 

5 

58 

150m 

200u 



150A 

Cl 




5t 

132 

1.0 

6.0m 



200A 

Alht 

73 

IDAZ235,A,B,CC 

3 









144 ] 

IDAZ136,A,B.C0 










5t 

58 

150m 

200u 



150A 

Alhc 





51 

136 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

74 

1N2350 

10 

58 

150m 

200u 



150A 

Cl 


145 

IDA1Z136AB.C0 








75 

IDA1Z60AB.CC 

3 











5t 

136 

1.0 

6.0m 



200A 

Alht 



5t 

60 

1.0 

17m 



200A 

Alht 


146 

IDAZ14O.A.B.C0 








76 

UDZ876O0 

5 

60 

1.0 

4.0m 

125 


175A 

A356a 




5t 

140 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

77 

UDZ886O0 

10 

60 

1.0 

4.0m 

125 


175A 

A356a 


147 

IDA1Z14OAB.C0 








78 

UDZ86O0 

10 

60 

3.0 

10m 

70 


175A 

A356a 




_5t 

140 

1.0 

5.0m 



200A 

Alht 

79 

1DAZ62,A.B,C0 










148 

1DAZ144,A,B.C0 










5t 

62 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 




5t 

144 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 

80 

C4C620 

lOt 

62 

1.0 

5.0m 

110 

11 

200J 

D029 


149 

IDA1Z144.A.B.C0 








81 

C2C620 

lot 

62 

2.5 

10m 

110 

11 

200J 

D01 




5t 

144 

1.0 

5.0m 



200A 

Alht 

82 

C7C620 

lot 

62 

2.5 

200m 

9.0 

11 

200J 

S457 


150 

IDAZ148,A,B,C0 








83 

IDA1Z64.A.B.CC 

3 











5t 

148 

500m 

1.0m 



200A 

Alhc 



5t 

64 

1.0 

17m 



200A 

Alht 


151 

1DA1Z148,A,B,C0 








84 

IDAZ66,A.B,C0 












5t 

148 

1.0 

4.0m 



200A 

Alht 



5t 

66 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 


152 

IDA1Z150.A.B.C 

0 








85 

IDA1Z68,A,B,CC 

3 











5t 

150 

1.0 

3.0m 



200A 

Alht 



5t 

68 

1.0 

16m 



200A 

Alht 


153 

C4C15O0 

lot 

150 

1.0 

2.5m 

800 

11 

200J 

D029 

86 

C4C680 

lot 

68 

1.0 

5.0m 

120 

11 

200J 

D029 


154 

C2C15O0 

lot 

150 

2.5 

5.0m 

500 

11 

200J 

D01 

87 

C2C680 

lot 

68 

2.5 

10m 

120 

11 

200J 

D01 


155 

C7C15O0 

lot 

150 

2.5 

100m 

40 

11 

200J 

S457 

88 

C7C680 

lot 

68 

2.5 

200m 

10 

11 

200J 

S457 


156 

C4C16O0 


160 

1.0 

2.5m 

1.0k 

11 

200J 

D029 
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2. VOLTAC 

LLI 

REFE 

;ren( 

:e d 

IIODE 

S - Double-anode Types (Cont’d) Isi tou! 

OF: (1) REF. VOLTAGE (2) PD MAX 
)ANCE & (4) TYPE NUMBER 

LINE 

No. 


1 

m 



IBm 

BiTH 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

1 


i 

a 

TYPE 

No. 

1 

T] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25“C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

DYN. 

IMP. 

MAX 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

MAX 

('C) 

DWG. 

NO. 

■ 

C2C16O0 

C7C16O0 

C4C18O0 

n 

Wt 

■ 



11 

11 

11 

ooo 

ooo 

CM CM CM 

^1 

■ 


■ 








4 

5 

6 

C2C18O0 

C7C18O0 

C4C2OO0 

m 


■ 



11 

11 

11 

SI 

minM 

^1 

■ 


■ 









C2C2OO0 

C7C2OO0 

UDZ1220 

m 

200 

200 

220 

2.5 

2.5 

3.0 



11 

11 

SI 

EEHS 

ril 



■ 








10 

11 

C2C4OO0 

C7C4OO0 



■ 


3.0k 

200 

11 

11 

200J 

200J 

D01 

S457 


















■ 





























































































































































































































































































































■ 




















■ 
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3. GENERAL-PURPOSE DIODES - Devices to 1A 


IN ORDER OF: (1) PiV (2) 10 RATED MAX 
(3) IF MIN (4) Q VF & f5) TYPE NUMBER 


MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 































































3. GENERAL-PURPOSE DIODES (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) PIV (2) 10 RATED MAX 
‘ “ 1 TYPE NUMBER 



|B9|i 

■ 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 


MAX. 

TEMP. 

rc) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

BIB 

m 


9 

MB 

QB 

mM 


DRAWING 

NO. 




aBTB 

■BB 






■■■■■ 


Si 

Alah 




■IiITMB 



DgtSB 


Alfe 




BiH 




Si 

Ml 74 



i^B 


luH 


Nil 

ill 

D035 



EH 

Bm 




Si 

Ml 74 



EfiBB 


sa^B 




Cl 

4 

PS2209 





175A 

^B 




mMaa 


ESHi 


150A 

^B 

Cl 

5 

1N4828 





200S 
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119 
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Ee^B 
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10 

BAY45 
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120 

1N217 

180 

•VinTHHi 

ES^B 


150A 


Cl 

11 

BAY46 


lESinH 



■■■ 


A171f 

121 

1N1848 

220 


EE^B 


150A 


Cl 2a 

12 

TMPD6050 


eiSiStR^I 






122 

1N138B 

18 


ee^BI 


150A 


Cl 2a 


UiMTTn^— 


EliIiI^BI 













^Bi 

Cl 




E!tli]i?^l 









uiiii^B 





D07 




EUIiTn^l 






lE^B 







91 

Cl 




EitisiiiHi 



MB 









75A 


D07 


1N4156 


EESESH 












150A 

gCB 

Cl 


1N4829 


RtlilnH 





■iS^P^B 









D07 

19 







■11 


129 

1N1847 

150 




i^QB 

Si 

Cl 2a 

20 



lEQSSH 






130 

1N1635 

48 





Se0 

M204f 

21 






BiB 

[elB 


131 

1N1636 

96 





Seg 

M204f 




150m 



100 



132 

INI 637 

144 


3.0 

13m 


Se0 

M204f 




150m 



125 

BB 

b^H 

133 

1N1638 

192 


4.0 

13m 



M204f 




200m 



90 



134 

1N1639 

240 


5.0 

13m 


Se0 

M204f 



24 

200m 

1.0 







EBB 






Cl 2a 



58 * 

200m 

1.0 





lE^B 


eHi^B 






Cl 2a 



24 


1.0 





Ifj^BI 


ibBB 





BB 

Cl 2a 

28 

DR668 


.20 

1.0 



Si 

D07 

138 



BtInB 

1.0 

KBulH 


Si 

H^BHBI 

29 

DR670 


.20 

1.0 


150A 

Si 

D07 

139 

1N354 


20m 

1.0 

15m 


Si 

Cl 2a 

30 

TI51 

20 


1.0 


100A 

SIA 

A31f 

140 

1N213 

82 

1.5m 

1.0 

16m 

150A 

Si* 

Cl 

31 


30 


1.0 


100A 

SiA 

ESOBBI 

141 

1N391 

82 

1.5m 

1.0 

16m 

150A 

Si 

D07 

32 


40 

200m 

1.0 


100A 

SiA 


142 

INI 846 

100 

1.5m 

1.0 

16m 

150A 

Si 

Cl 2a 

33 

LD2A 

100 

200m 

1.2 



Si 

u50 

143 

1N36 

36 ♦ 

4.0m 

1.0 

16m 

75 

Ge 

Alsh 

34 

LD2RA 

100 

200m 

1.2 



Si 

u50 

144 

1N212 

68 

2.0m 

1.0 

19m 

150A 

Si* 

Cl 

35 

LD4A 

100 

200m 

1.2 



Si 

U51 

145 

1N390 

68 

2.0m 

1.0 

19m 

150A 

Si 

D07 

36 

LD4RA 

100 

200m 

1.2 



Si 

u51 

146 

1SV87 

30 



20m 

150J 

Si$# 

D035 

37 

S1R20 

200 

200m 

1.5 


100 



147 

1SV97 

28 



20m 

150S 

Si$# 

D035 

38 

S1R60 

600 

200m 

1.5 


100 



148 

1SV113 

28 



20m 

150S 

Si$# 

A277S 

39 

S1R80 

800 

200m 

1.5 


100 



149 

1S426 

10 

2.0m 

1.0 

20m 

75J 

Ge0 

Aldr 

40 

S1R100 

1.0k 

200m 

1.5 


100 



150 

GD72E3 

25 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

t^1 

F65 

41 

S1R150 

1.5k 

200m 

1.5 


100 



151 

GD72E4 

25 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

Ge0 

F65 

42 

1N569 

25 

250m 

.50 



Ge 

D07 

152 

GD72E5 

25 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

mm 

F65 

43 T 

SV-3#C 

300 

250m 

600m 


125 



153 

GD73E3 

45 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 


F65 

44 

PTC214 

200 

250m 

1.0 



Si 

Aitjg 

154 

GD73E4 

45 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

Ge0 

F65 

45 

1N3643 

1.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

155 

GD73E5 

45 

2.0m 

1.0 

20m 

60A 

Geg 

F65 

46 

1N3644 

1.5k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

156 

SFD107 

15 

4.5m 

1.0 

20m 

85S 

Ge0^ 

D07 

47 

1N3645 

2.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

157 

DD10A 

1.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

48 

1N3646 

2.5k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

158 

DD20A 

2.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

49 

1N3647 

3.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 

159 

DD30A 

3.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

50 

1N3992 

4.0k 

.25 

5.0 


200S 

Si 

A83a 


DD40A 

4.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A109b 

51 

1N455 

35 * 

300m 

1.0 


90A 

Ge0 

Alsh 

161 

ND10 

1.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

52 ♦ 

PTC218 

45k 

300m 

4.4 



Si 

F51b 

162 

ND10A 

1.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

53 

DR426 

50 

400m 

1.0 


85A 

Ge 

D07 

163 

ND20 

2.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

54 

TI58 

270 

400m 

1.0 


100A 

SiA 

A311 

164 

ND20A 

2.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

55 

TI59 

320 

400m 

1.0 


100A 

SiA 

A31f 

165 

ND30 

3.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

56 

TI60 

400 

400m 

1.0 


100A 

SiA 

A31f 

166 

ND30A 

3.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

57 

MT2060 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

167 

ND40 

4.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

58 

MT2060A 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

168 

ND40A 

4.0k 

10m 

6.0 

20m 

150S 

Si 

A83cd 

59 

MT2061 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

169 

1N74 

75 

15m 

1.5 

22m 

70A 

Ge 

M4* 

60 

MT2061A 

600 

400m 

1.2 


200J 


D034 

170 

1N211 

56 

2.7m 

1.0 

23m 

150A 

Si* 

Cl 

61 

SV-1 

100 

500m 

300m 


125 



171 

1N389 

56 

2.7m 

1.0 

23m 

150A 

Si 

D07 

62 

1N3180 

130 

500m 

1.5 


200S 

Si 

0014 

172 

1N1845 

68 

2.7m 

1.0 

23m 

150A 

Si 

Cl 2a 

63 

S1R20Z 

200 

600m 

1.0 


125 



173 

1N35 

50 

7.5m 

1.0 

23m 

75 

Ge0 

D07$ 

64 

S1R40Z 

400 

600m 

1.0 


125 



174 

MC463 

200 

1.0m 

1.0 

25m 

175A 


A2c 

65 

S1VB10 

100 

600m 

1.0 


150 



175 

MT463 

200 

1.0m 

1.0 

25m 

175A 

Si 

A60e 

66 

S1VB20 

200 

600m 

1.0 


150 



176 

1T23 

20 

2.5m 

1.0 

25m 

70 

Ge 
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67 

PTC216 

1.4k 

1.0 

1.0 



Si 

A3p 

177 

1T23G 

20 

2.5m 

1.0 

25m 

70 

Ge0 


68 

S1RBA10 

100 

1.0 

1.0 


135 



178 

MC459 

200 

3.0m 

1.0 

25m 

175A 


A2c 

69 

S1RBA20 

200 

1.0 
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135 



179 

MC464 

150 

3.0m 
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25m 

175A 


A2c 

70 

S1RBA20Z 

200 

1.0 

1.0 


135 




MT459 

200 

3.0m 

1.0 

25m 

175A 

Si 

A60e 

71 

S1RBA40 

400 

1.0 
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135 
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MT464 

150 

3.0m 
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25m 

175A 

Si 

A60e 

72 

S1RBA40Z 
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135 
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MC462 

70 

5.0m 
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25m 

175A 
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73 

S1RBA60 
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135 
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MT462 
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175A 

Si 
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150 
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75 
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3.8m 

25A 

Se0 
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216 
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4.0m 

1.0 
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Si$# 

D035 
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12k 
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15 

5.0m 

150A 

Si 

A109j 

217 

1S2092 

125 

4.0m 

1.0 

30m 

150 

Si$# 

D035 

108 

A160UF 

16k 

1.0m 

20 

5.0m 

150A 

Si 

A109i 


1N209 

39 

4,5m 

1.0 

30m 

150A 

Si* 

Cl 

109 

A200UF 

20k 

1.0m 

25 

5.0m 

150A 

Si 

A109j 


1N387 

39 

4.5m 

1.0 

30m 

150A 

Si 

D07 
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14 
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55A 

Se 
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47 
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Si 

Cl 2a 
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3. GENERAL-PURPOSE DIODES 


(Conl’d) 


iN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED MAX 
■ 1 TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

5] 

TYPE 

NO. 

a 

PIV 

(V) 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

a 

10 

RATED 

MAX 

(A) 

MAX. 

TEMP. 

rc)^ 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NO. 

3D 

PIV 

(V) 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

10 

RATED 

MAX 

(A) 

MAX. 

TEMP. 

rc) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

a IF 

4J®VF 

(V) 

U IF 
(A) 

4J@VF 

(V) 

1 

1N774A 

60 


200m 

1.0 

65m 

lUoS 

Ge 

T507 

Ill 

zrr22 

50 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

15D35 

2 

1T22 

60 


5.0m 

1.0 

70m 


Ge0 

Aisc 

112 

CT23 

100 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

3 

1T26 

35 


8.0m 

1.0 

70m 


Ge0 

Also 

113 

CT24 

150 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

4 

DZ800 

2.0 


10m 

800m 

70m 

125A 

Si 

A277h 

114 

CT31 

20 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

5 

DZ805 

15 


10m 

800m 

70m 

125A 

Si 

A277h 

115 

CT32 

50 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

6 

DZ806 

25 


10m 

800m 

70m 

125A 

Si 

A277h 

116 

CT33 

100 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

7 

1N139 

46 

♦ 

20m 

1.0 

70m 

80A 

Ge0 

Alsh 

117 

CT34 

150 

50m 

1.0 

100m 

150 

Si 

D035 

8 

1N141 

80 

♦ 

20m 

1.0 

70m 

90A 

Ge0 

Alsh 

118 

DR699 

300 * 

50m 

1.0 

100m 


Si 

D07 

9 

1N432A 

40 


20m 

1.0 

70m 

150A 

Si 

C3e 

119 

1N309 

30 

100m 

1.0 

100m 

90 

Ge0 

Alsh 

10 

1N202 

10 


30m 

1.0 

70m 

150A 

Si* 

Cl 

120 

1N909 

50 

100m 

1.0 

100m 

90A 

Ge 

D07 

11 

1N312 

50 


30m 

1.0 

70m 

90 

Ge0 

Alsh 

121 

1N910 

30 

100m 

1.0 

100m 

90A 

Ge 

D07 

12 

1N380 

10 


30m 

1.0 

70m 

150A 

Si 

D07 

122 

1N911 

20 

100m 

1.0 

100m 

90A 

Ge 

D07 

13 

1N96A 

60 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

123 

ITT3001 

70 

100m 

1.0 

100m 

175A 

Si$# 

D035 

14 

1N98A 

80 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

124 

ITT3003 

200 

100m 

1.0 

100m 

175A 

Si#$ 

D035 

15 

1N100A 

80 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

125 

MCI 30 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

16 

1N118A 

60 $ 

40m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

Alcw 

126 

MC130A 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

17 

1N502 

115 

* 

100m 

.80 

70m 

90 

Ge 

D07 

127 

MC130AS 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

18 

1N279 

32 A 

100m 

1.0 

70m 

90A 

Ge0 

D07 

128 

MC130S 

1.3k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alev 

19 

1N292 

70 


100m 

1.0 

70m 

90A 

Ge 

D07 

129 

MCI 40 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

20 

BD457 

70 




75m 

300S 

Si 

M765 

130 

MC140A 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

21 

BD457F 

70 




75m 

300S 

Si 

T086 

131 

MC140AS 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alev 

22 

BD457T 

70 




75m 

300S 

Si 

T018 

132 

MC140S 

1.4k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

23 

DE1 10 

40 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

133 

MCI 50 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

24 

DE1 11 

50 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

134 

MC150A 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

A2t 

25 

DE114 

40 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

135 

MC150AS 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

26 

DE1 15 

50 


10m 

880m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

136 

MC150S 

1.5k 

.10 

1.0 

.10 

175A 

Si 

Alcy 

27 

DEI 04 

40 


10m 

890m 

75m 

175A 

Si# 

D035 

137 

MD234 

40 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

28 

BA164 

20 


10m 

1.0 

75m 

125 

Si 

D07 

138 

MD235 

60 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

29 

1N137B 

36 


20m 

1.0 

75m 

150A 

Si 

Cl 2a 

139 

MD236 

125 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

30 

1N457 

70 

* 

20m 

1.0 

75m 

200 

SiA 

A21 

140 

MD237 

250 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

31 

1N457M 

80 

* 

20m 

1.0 

75m 

200 

SLA 

A2 

141 

MD238 

320 

100m 

1.0 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

32 

1N5208 

70 


20m 

1.0 

75m 

200S 

Si 

D035 

142 

WG713 

35 

100m 

1.0 

100m 


i& 

Do35 

33 

CT257 

70 


20m 

1.0 

75m 

150 


D035 

143 

1N482 

36 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

34 

1N301B 

70 


50m 

1.0 

75m 

150S 


C3e 

144 

1N483 

70 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

Alcw 

35 

BA128 

75 


50m 

1.0 

75m 

125A 

Si# 

D07 

145 

1N484 

130 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

36 

DE1 12 

20 


50m 

1.0 

75m 

175A 

Si# 

D035 

146 

1N485 

180 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

37 

DE113 

30 


50m 

1.0 

75m 

175A 

Si# 

D035 

147 

1N486 

225 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

TO7 

38 

1N281 

75 

* 

100m 

1.0 

75m 

90 

Ge0 

D07 

148 

1N487 

300 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

39 

1N3465 

60 


200m 

1.0 

75m 

90 

Ge0 

D07 

149 

1N488 

380 

100m 

1.1 

100m 

200A 

Si 

D07 

40 

1N3466 

40 


200m 

1.0 

75m 

90 

Ge0 

D07 

150 

CT182 

40 

100m 

1.1 

100m 

150 

[Si 

D035 

41 

1N771B 

80 


400m 

1.0 

75m 

100S 

Ge 

D07 

151 

CT183 

80 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

42 

CT157 

70 


20m 

1.0 

76m 

150 

Si 

D035 

152 

CT184 

150 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

43 

1N201 

8.2 


35m 

1.0 

77m 

150A 

Si* 

Cl 

153 

CT185 

200 

100m 

1.1 

100m 

150 


D035 

44 

1N379 

8.2 


35m 

1.0 

77m 

150A 

Si 

D07 

154 

CT186 

250 

100m 

1.1 

100m 

150 

Si 

D035 

45 

INI 840 

10 


35m 

1.0 

77m 

150A 

Si 

Cl 2a 

155 

BA182 

35 

100m 

1.2 

100m 

100J 

Si# 

M501 

46 

1N289 

80 

* 

20m 

1.0 

80m 

70 

Ge 

D07 

156 

BAT18 

35 

100m 

1.2 

100m 


Si# 

M500C 

47 

1N300A 

15 


30m 

1.0 

80m 

150 

Si0 

D07 

157 

1 SI 553 

70 

100m 

1.4 

100m 

150J 

Si$# 

D035 

48 

1N501 

92 

* 

100m 

.80 

80m 

90 

Ge 

D07 

158 

1 SI 554 

55 

100m 

1.4 

100m 

150J 

Si$# 

D035 

49 

HG5002 

70 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

159 

1 SI 555 

35 

100m 

1.4 

100m 

150J 

Si$# 

D035 

50 

HG5003 

90 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

160 

X60F 

6.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

51 

HG5004 

70 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

161 

X60S 

6.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

52 

HG5005 

90 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

162 

X80F 

8.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

53 

HG5006 

70 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

163 

X80S 

8.0k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

54 

HG5007 

40 

* 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

164 

XI OOF 

10k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

55 

HG5008 

40 

♦ 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

165 

X100S 

10k 

100m 

13 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

56 

HG5009 

40 

♦ 

100m 

800m 

80m 

90 

Ge0 

D07 

166 

X60UF 

6.0k 

100m 

14 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

57 

1N273 

32 A 

100m 

1.0 

80m 

90A 

Ge0 

D07 

167 

X80UF 

8.0k 

100m 

14 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

58 

1N497 

25 

♦ 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

168 

X100UF 

10k 

100m 

14 

100m 

150A 

Si 

Alabb 

59 

1N498 

46 

♦ 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

169 

INI 07 

10 

150m 

1.0 

100m 

90 

Ge0 

D07 

60 

1N499 

62 

♦ 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

170 

DR304 

220 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

61 

1N500 

70 

♦ 

100m 

1.0 

80m 

85 

Get 

D07 

171 

DR305 

150 * 

200m 

1,0 

100m 


Ge0 

D07 

62 

1N3865 

80 


100m 

1.0 

80m 

90A 

Ge 

D07 

172 

DR306 

115 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

63 

DR213 

86 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

173 

DR307 

86 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

64 

DR310 

175 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

174 

DR308 

115 * 

200m 

1.0 

100m 


Get 

D07 

65 

DR312 

150 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

175 

DR321 

150 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

66 

DR313 

115 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

176 

DR351 

58 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

67 

DR314 

80 


100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

177 

DR379 

150 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

68 

DR323 

115 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

178 

DR389 

86 * 

200m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

69 

DR324 

115 

* 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

179 

ITT3002 

150 

200m 

1.0 

100m 

175A 

Si#$ 

D035 

70 

DR325 

150 

♦ 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

180 

1SS53 

35 

300m 


100m 



D035 

71 

DR326 

86 

♦ 

100m 

1.0 

80m 


Ge0 

D07 

181 

1SS54 

75 

300m 


100m 



D035 

72 

INI 40 

80 

* 

40m 

1.0 

85m 

80A 

Ge0 

Alsh 

182 

1SS55 

100 

300m 


100m 



D035 

73 

1N143 

115 

* 

40m 

1.0 

85m 

90A 

Ge0 

Alsh 

183 

1N308 

8.0 

300m 

1.0 

100m 

90 

Ge0 

D07 

74 

1N200 

6.8 


50m 

1.0 

85m 

150A 

Si* 

Cl 

184 

DR327 

150 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

75 

1N1839 

6.8 


50m 

1.0 

85m 

150A 

Si 

Cl 2a 

185 

DR328 

115 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

76 

1N3469 

35 


600m 

1.0 

85m 

90 

Ge 

D07 

186 

DR329 

86 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

77 

1N3470 

35 


600m 

1.0 

85m 

90 

Ge 

D07 

187 

DR330 

80 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

78 

1N456 

25 $ 

40m 

1.0 

90m 

200 

Si 

Albz 

188 

DR463 

80 * 

300m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

79 

CT156 

30 


40m 

1.0 

90m 

150 

Si 1 

D035 

189 

DR272 

175 ♦ 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

80 

CT256 

30 


40m 

1.0 

90m 

150 

Si 

D035 

190 

DR302 

115 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

81 

1 SSI 35 

20 




100m 

150J 

Si$# 

D034 

191 

DR303 

86 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

82 

1 SSI 52(A) 

-35 




100m 

60A 

Si$# 

D034 

192 

DR309 

115 * 

400m 

1.0 

100m 


Ge0 

D07 

83 

BD483B 

70 




100m 

300S 

Si 

M765 

193 

1 SSI 04 

35 

100m 

1.3 

120m 

175J 

Si$# 

A60g 

84 

BD483BF 

70 




100m 

300S 

Si 

T086 

194 

1N214 

100 

1.2m 

1.0 

125m 

150A 

Si* 

Cl 

85 

BD483BT 

70 




100m 

300S 

Si 

T018 

195 

1N392 

100 

1.2m 

1.0 

125m 

150A 

Si 

D07 

86 

ISV121 

100 $ 



100m 

175J 

Si#$ 


196 

1N305 

60 

100m 

.80 

125m 

70 

Ge0 

Alsh 

874 

1 roLi 

30 


1.0m 

61m 

100m 

85A 

M 

M926 

197 

DS442X 

55 

1.5m 

.65 

130m 

175J 

SiS 

A277 

88 

BAY73 

125 


1.0m 

680m 

100m 

175J 

Si#$ 

D035 

lipTn^B 

BD3595 

125 



150m 

300S 

Si 

M765 

89 

SD455 

5.0 


2.0m 

200m 

100m 


Ge 

T05 


BD3595F 

125 



150m 

300S 

Si 

T086 

90 

DR352 

58 

* 

10m 

.35 

100m 



D07 

I^^BI 

BD3595T 

125 



150m 

300S 

Si 

T018 

EH 






ITiTiTRHi 

85A 


D07 

201 

BAS32 

75 

5.0m 

0.6 

150m 

200J 

Si 

FI 35 



Ki] 





85A 


D07 

202 

1N635 

175 * 

50 m 

1.0 

150m 

75 

Ge 

D07 



mM 




EfTiinH 

60A 


A277S 

203 

BA129 

200 

50m 

1.0 

150m 

125A 

Si# 

D07 



35 




EIiIiRH 

125S 

Si 

D035 

204 

C5D459CA 

200 

50 m 

1.0 

150m 

150S 


M713a 

95 

1 SSI 68(A) 

35 


■pqiH 



125S 

Si 

D035 

205 

C5D459CC 

200 

50m 

1.0 

150m 

150S 


M713a 

96 

PS4725 

60 


■TiRH 


fiSTSrRH 

150A 

SiA 

A1 

206 

FJT1100 

30 * 

50m 

1.0 

150m 

175J 

SiA# 

D07 

97 

SD160 


■1 

HluH 


iriTiCHi 




207 

FJT1101 

15 $ 

50 m 

1.1 

150m 

200S 

SiA 

D07 

98 

OA72 

is 


■TiYRH 


KbH 




208 

SH200 

12 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

99 

1N314 

IS 

■ 








SH200A 

12 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

100 

MC461 





ihiinm 





SH202 

20 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

101 

MT461 





EFiIiRH 


SB 



SH202A 

20 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

102 

1N890 







^31 



SH212 

40 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



Ha 



1.0 

100m 

175A 



213 

SH212A 

40 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



is 


20m 

1.0 

.10 

175A 



214 

SH222 

60 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



mm 



1.0 

100m 

175A 

Si 


215 

SH222A 

60 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 



mm 


H'lnH 






216 

SH242 

100 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

107 

MD50 

50 





liH 



217 

SH242A 

100 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

108 

1N300B 

1,5 





i^SB 

liB 


218 

SH252 

150 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

109 

1N634 

125 

♦ 



EIjQlnm 





SH252A 

150 

50m 

1.2 

150m 


Si 

TO106 

110 

CT21 

20 






I^B 



BA170 

20 

80m 

1.0 

150m 

150 

Si 

D035 


234 


D.AT.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


234 




SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


235 








































3. 

GENERAL-PUR 

(POSE DIO 

DES (Cont’d) 





IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED 
(3) IF MIN (4) @ VF & (5) TYPE NUM 

MAX 

BER 

LINE 

No. 

IliM 

■ 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

9 

MAX. 

TEMP. 

rc) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 


■ 

jj^HI 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

9 

MAX. 

TEMP. 

rc) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

MW 

nSHB 

hSH 

awi 

kShi 

nSM 

WBrn 


700 

400m 

1.0 

kliTiTnHB 





7A14/18 




'rtiinmH 


SiT 

TOi8 


MC070A 

700 

.40 

1.0 






7A24/18 






SiT 

T018 

WbM 

1N3728 

400 


1.2 




SiSiiHI 


7A54/18 



91^91 



SiT 

T018 


FDH1000 



1.0 

200m 

175J 

SiA# 

D035 


7A55/18 






SiT 

T018 


1N40 



1.5 

225m 

75 

Ge0 

D07§ 


7B14/18 




KiH 


SiT 

T018 

■91 

BAS45 



1.0 

225m 

125J 


D034 


7B24/18 






SiT 

T018 


1 M 1 1 



0.7 




Ml 281 


7B54/18 






SiT 

T018 





0.7 

wiSni^H 


91 



7C14/18 






SiT 

T018 





0.7 






7C24/18 






SiT 

T018 





0.7 

250m 

150J 

Si 

M500b 


7C054/18 






SiT 

T018 





1.0 

250m 


Si 

D07 


10A14/18 






SiT 

T018 





1.0 

250m 


Si 

D07 


10A24/18 






SiT 

T018 





1.0 

RliliTnBB 

Hi 




10A54/18 

100 





SiT 

T018 





1.0 






10B14/18 

100 





SiT 

T018 





1.0 






10B24/18 

100 





SiT 

T018 


MT5050 

500 


1.0 

250m 

EU.-«i 

Si 

D034 


10B54/18 

100 





SiT 

T018 


MT5051 

500 


1.0 

250m 


Si 

D034 


10C14/18 

100 





SiT 

T018 


MT5010 

100 


1.0 

250m 


Si 

D034 


10C24/18 

100 





SiT 

T018 



ntliBH 


1.0 

250m 

EU.-f:Mi 


[ilignH 



QjliHHI 





SiT 

T018 





1.2 

250m 











Si 

A69at 





1.2 

250m 


Mi 









Si 

A69at 





1.2 

250m 

EU.'fM 

Si 


130 

1N3895 

350 



400m 

150A 

Si 

A1 





1.2 

250m 

ERflH 

Si 


131 

1N645A 

225 



400m 

150A 

Si 

A1 





6.0 

250m 

UsUZiSH 

Si 


132 

1N645B 

225 



.40 


Si 

D07 





6.0 

250m 

150A 

Si 

Alabb 







150A 

Si 

A1 





6.0 

250m 

150A 

Si 

Alabb 







200S 

Si 

D014 





6.0 

250m 

150A 

[Si 

Alabb 







200S 

Si 

D014 





6.0 

250m 

150A 


Alabb 



600 

^TiTiTTTlHi 



200S 

Si 

D014 





6.0 

250m 

150A 


Alabb 



800 




200S 

Si 

D014 





7.0 

250m 

150A 


Alabb 



1.0k 





Si 

D014 



2.0k 

100m 

7.0 

250m 

150A 

Si 



MCI 529 





175A 

Si 

A2d 



2.5k 

100m 

7.0 

250m 

150A 

Si 



PS4560 





150A 

Si* 

A1 



250 

200m 

1.0 

250m 

200 

Si 

iSSHI 


PS5300 





200S 

Si* 

A60d 


FD400 

150 

200m 

1.0 

RliTiTnVi 



D07 


PS5301 

300 




200S 

Si* 

A60p 


SM205A 

50 

200m 

1.5 




T018 


PS5302 

400 




200S 

Si* 

A60p 


SM210A 


200m 

1.5 




T018 


PS5303 

500 




200S 

Si* 

A60d 


kl A yJi 


RTiltTn^B 







PS5304 





200S 

Si* 

A60p 


I 1 aiilWKiii: 


illH 


HIH 





ZS100 





175A 

Si 

D07 


HHHHHHHif 






91 



ZS101 

msmM 




175A 

Si 

D07 

39 









1148 




1.0 


Hi.LM 

Si 

D07 



150 

250m 

900m 

250m 

100A 

Si 

D015 

149 

ZS103 

300 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

40 

ZS120 

50 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 


ZS104 

400 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

41 

ZS121 

100 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

151 

ZS106 

600 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

42 

ZS122 

200 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

152 

ZS108 

800 

400m 

1.0 

400m 

175A 

Si 

D07 

43 

ZS123 

300 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

153 

BAX18A 

75 

2.0 

1.4 

400m 

200J 

Si#$ 

D035 

44 

ZS124 

400 

250m 

1.1 

250m 

100A 

SiA 

D07 

154 

MCI 527 

700 

400m 

1.0 

450m 

175A 

Gi 

A2d 

45 

DT230A 

100 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

155 

MCI 528 

800 

400m 

1.0 

450m 

175A 

Si 

A2d 

46 

DT230B 

200 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

156 

1A15/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

47 

DT230F 

50 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

157 

1A25/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

48 

DT230G 

150 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

158 

1A55/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

49 

DT230H1 

250 

250 

1.1 

250m 

200 

Si 

D035 

159 

1B15/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

50 

1A13/18 

10 



300m 

175J 

SiT 

T018 


1B25/18 

10 



500m 

175J 

SiT 

T018 

51 

1A23/18 

10 



300m 

175J 

SiT 

T018 

161 

1B55/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

52 

1A53/18 

10 



300m 

175J 

SiT 

T018 

162 

2A15/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

53 

1B13/18 

10 



300m 

175J 

SiT 

T018 

163 

2A25/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

54 

1B23/18 

10 



300m 

175J 

SiT 

T018 

164 

2A55/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

55 

1B53/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

165 

2B15/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

56 

2A13/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

166 

2B25/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

57 

2A23/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

167 

2B55/18 

25 



500m 

175J 

SiA 

T018 

58 

2A53/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 

168 

2C15/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

59 

2B13/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 


2C25/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

60 

2B23/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 


2C055/18 

25 



500m 

175J 

SiT 

T018 

61 

2B53/18 

25 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5A15/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

62 

5A13/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5A25/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

63 

5A23/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5A55/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

64 

5A53/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 

Hi 

5B15/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

65 

5B13/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5B25/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

66 

5B23/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5B55/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

67 

5B53/18 

50 



300m 

175J 

SiT 

T018 

ilW^H 

5C15/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

68 

7A13/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5C25/18 

50 



500m 

175J 

SiT 

T018 

69 

7A23/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 


5C055/18 

500 



500m 

175J 

SiT 

T018 

70 

7A53/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 


7A15/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

71 

7B13/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 

ElsiHi 

7A25/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

72 

7B23/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 


7B15/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

73 

7B53/18 

75 



300m 

175J 

SiT 

T018 


7B25/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

74 

10A13/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

184 

7B55/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

75 

10A23/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

185 

7C15/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

76 

10A53/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

186 

7C25/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

77 

10B13/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

fis9i 

7C055/18 

75 



500m 

175J 

SiT 

T018 

78 

10B23/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 


10A15/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

79 

10B53/18 

100 



300m 

175J 

SiT 

T018 

tnH 

10A25/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

80 

1N268 

30 

2.5m 

1.0 

300m 

85 

Ge 

Alsh 

190 

10A55/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

81 

BA145 

300 

100m 

1.0 

300m 

125J 

S\A 

D014 

191 

10B15/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

82 

HVR3B 

8.0k 

.35 

12 

.35 

110S 


Ml 182 

192 

10B25/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

83 

HVR3H 

8.0k 

.35 

12 

.35 

130S 


A83dd 

lEEEai 

10B55/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

84 

BAX18 

75 

2.0 

2.0 

350m 

200J 

SiA 

D035 

194 

10C15/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

85 

1A14/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

195 

10C25/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

86 

1A24/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

196 

10C055/18 

100 



500m 

175J 

SiT 

T018 

87 

1A54/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

197 

BAT49(A) 

80 

10m 

320m 

500m 

125J 


D041 

88 

1B14/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

198 

MT456 

30 

40m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A60e 

89 

1B24/18 

10 



400m 

175J 

SiT 

T018 

199 

MC023A 

150 

.40 

1.0 

.50 

175A 

Si 

A2d 

90 

1B54/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

200 

MCI 520 

100 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

91 

2A14/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

201 

MCI 521 

150 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

92 

2A24/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

202 

MCI 522 

200 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

93 

2A54/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

203 

MCI 523 

300 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

94 

2B14/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

204 

MCI 524 

400 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

95 

2B24/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

205 

MCI 525 

500 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

96 

2B54/18 

25 



400m 

175J 

SiA 

T018 

206 

MCI 526 

600 

500m 

1.0 

500m 

175A 

Si 

A2d 

97 

2C14/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

207 

1A16/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

98 

2C24/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

208 

1A26/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

99 

2C054/18 

25 



400m 

175J 

SiT 

T018 

209 

1A56/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

100 

5A14/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 


1B16/18 

10 



600m 

175J 

SiT 

T018 

101 

5A24/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

IBIH 

1B26/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

102 

5A54/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

212 

1B56/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

103 

5B14/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

213 

2A16/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

104 

5B24/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

214 

2A26/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

105 

5B54/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

215 

2A66/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

106 

5C14/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

216 

2B16/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

107 

5C24/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 


2B26/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 

108 

5C054/18 

50 



400m 

175J 

SiT 

T018 

I3f9 

2B56/18 

25 



600m 

175J 

SiT 

T018 
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GENERAL-PURPOSE DIODES 


MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 


2C16/18 
2026/ 18 
20056/18 
5A16/18 
5A26/18 
5A56/18 
'5816/18 
5826/18 
5856/18 
'5016/18 
5026/18 
50056/18 
'7A16/18 
7A26/18 
7A56/18 
'7816/18 
7826/18 
7856/18 
'7016/18 
7026/18 
70056/18 
' 10A16/18 
10A26/18 
10A56/18 
10816/18 
10826/18 
10856/18 
10016/18 
10026/18 
100056/18 
THD3600 
1N5477 
1N5478 




2017/18 

2027/18 

20057/18 


5017/18 

5027/18 

50057/18 


10m 700m 

600m 10 


IDES 

(Cont’d) 


2J 

10 

MAX. 



LINE 

TYPE 

RATED 

TEMP. 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 

MAX 



NO. 



(A) 

■CQ)_^ 





600m 

VTSD 

Sir 

T018 



600m 

175J 

Sir 

T018 

136 

SW20CXC380 

600m 

175J 

Siv 

T018 

137 

SW20CXC805 

600m 

175J 

SiT 

T018 

138 

SW22CXC380 

600m 

175J 

SiT 

T018 

139 

SW24CXC380 

600m 

175J 

SiT 

T018 

140 

SW16CXC380 

600m 

175J 

SiT 

T018 

141 

SW18CXC380 

600m 

175J 

SiT 

T018 

142 

SW04CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

143 

SW06CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

144 

SW08CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

145 

SW10CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

146 

SW12CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

147 

SW14CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

148 

SW15CXC300 

600m 

175J 

SiT 

T018 

149 

SW04CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

150 

SW06CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

151 

SW08CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

152 

SW10 

600m 

175J 

SiT 

T018 

153 

SW10CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

154 

SW12CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

155 

SW14CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

156 

SW15CXC400 

600m 

175J 

SiT 

T018 

157 i 

SW38CXC515 

600m 

175J 

SiT 

T018 

158 i 

SW40CXC515 

600m 

175J 

SiT 

T018 

159 

SW42CXC515 

600m 

175J 

SiT 

T018 

160 

SW44CXC515 

600m 

175J 

SiT 

T018 

161 

SW32CXC595 

600m 

175J 

SiT 

T018 

162 

SW34CXC595 

600m 

175J 

Siv 

T018 

,163 

SW36CXC595 

600m 

175J 

SiT 

T018 

164 

SW36CXC680 

600m 

200J 

Si 

u23 

165 ! 

SW38CXC680 


150A 

Si 

MIOIa 

166 

SW40CXC680 








IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 RATED MAX 


(3) IF MIN (4) Q 
MINIMUM 
FORWARD 
CURRENT 
IF I4J@VF 


VF & (5) TYPE NUMBER 

^ I 

10 MAX. 

RATED TEMP. MAT. DRAWING 
MAX NO. 

(A) i!C) 


200S Si 
200S Si 

■ 200S Si 
200S Si 
200S Si 

■ 200S Si 
200S Si 
200S Si 

' 200S Si 
200S Si 
200S Si 

■ 200S Si 
200S Si 
200S Si 

■ 200S Si 
200S Si 
200S Si 


D0200AA 

D0200AA 

■ D0200AA 
D0200AA 
D0200AA 

■ D0200AA 
D0200A8 
D0200AB 

■ D0200A8 
D0200A8 
D0200A8 

■ D0200A8 
D0200A8 
D0200AC 

■ D0200AC 
D0200AC 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 























































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching 


IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr S (4U VF S (5) TYPE HUMBER 


LINE 

No. 

aHum 

H 

RECOVERY TIME 

i 



LINE 

No. 

1— 

H 

REC 

;OVERY TIME 

1 

MAT. 

DRAWING 

NO. 


TEST C 
pT 

(A) 

mM 


■ 

nra 

^B 

•MB 

1 





RP600 

NS30000 

424FF1AH1 






125 

Si 

Si 

Aleg 

D05 

Ml 233 

4 

5 

H502m3LbWA 

1 

R6221055ES00 








112 

113 

114 

BA127D 

SHI 20 

MCI 545 






125A 

200S 

Si 

Si 

Si 

A277r 

T018 

Air 


NSC5001 

NSC5002 









H 

1N891 

1N119 

1N120 

60 

60 

60 

300n 

500n 

500n 




175 

90A 

90A 

Si 

Ge0 

Ge0 

D07 

A47a 

A47a 

8 

9 

10 

NSC5003 

40C1R20 

BD1 

440m 








iitlH 

Ii£lH 

1SV154 

1SV178 

1SV187 

65 

65 

65 





175J 

175J 

175J 

Si 

Si 

Si 

Alj 

Alad 

A277S 



graiiM 





100 

100 

100 

Ge 

Ge 

Ge 

D017 

D017 

D017 

UOHI 

7R2/18 

DSN6560-50 

DSN6566.50 

70 

70 

70 





175J 

200 

200 

Siv 

Si^ 

Sif 

T018 

Alak 

Alak 



EUMnlll 

BrAiiM 


■ 


1.0m 

1.0m 

1.0m 

100 

100 

100 

Ge 

Ge 

Ge 

D017 

D017 

D017 


10F1R07 

10F1S07 

20F1R07 

m 





150S 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

Ml 097 

Ml 097 

M856 

17 

18 

19 

HV75 

HSK23 

DSH4785-10 

2.5 

3.0 

5.0 

■ 

■ 



iKi^m 

iETiE 

Si 

Sii 

D041 

FI 38 

Alak 


20F1S07 

20F2R07 

20F2S07 

m 





150S 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

M856 

C63k 

C63k 

20 

21 

22 

DSH4787-10 

HD1872 

HD1842 

5.0 

6.0 

6.0 

4.0n 

6.0n 





Si^ 

Ge0 

Ge0 

Alak 

D07 

D07 


40F1R07 

40F1S07 

5F1R07 






150S 

150S 

150S 

Si 

Si 

Si 

S19z 

S19z 

Ml 097 

H 

DSH4787-15 

ISS106 

HP5082-2900 

10 

10 $ 
10 

.12n 


■ 

■ 


^■1 

Alak 

D035 

Alad 

133 

134 

135 

HMG930 

SA43 

JPAD5 

H 





135S 

Si 

Si 

Si 

FI 33a 

A69a 

T092 

26 

27 

28 

HD1812 

H850 

KD514A 

10 

10 

10 

9.0n 

300n 

lOOu 




100A 

100A 

Ge0 

Si#$ 

D07 

M1181 

A344m 


JPAD10 

JPAD20 

JPAD50 

80 

80 

80 





135S 

135S 

135S 

Si 

Si 

Si 

T092 

T092 

T092 

29 

30 

31 

1S2210 

1N4888 

DSH4787-20 

11 $ 
12 

15 

500p 




150S 

200S 

150 

Si$4 

Si 

Si# 

Alua 

D07 

Alak 



80 

80 

80 





135S 

135S 

135S 

Si 

Si 

Si 

T092 

T092 

T092 

M 

2R2/18 

BA243 

DSH4787-30 

m 





WAM 

IE9i 

SiT 

Si 

Si^ 

T018 

D035 

Alak 


1P644 

10R2/18 

SA44 






150J 

175J 

Si 

Siv 

Si 

Albg 

T018 

A69a 

Hi 

MA56 

1 SI 993 

1 SI 995 

M 





100S 

100 

100 

mfM 

A246 

D07 

D07 


GE1 002(A) 

GE1 102(A) 

SF12 

■hlsll 

25n 

25n 

25n 




175J 

175J 

Si 

A453 

A453 

D013 


MS303 

SH100#B 

SH101 

m 







^Hl 

148t 

149t 

150v 

GE1 302(A) 
A315A(A) 

SF22 






175J 

175J 

175A 

Si 

A453a 

A333I 

D015 

41 

42 

43 

HMG929 

SA40 

3R2/18 

M 






■ 

FI 33a 

A69a 

T018 

151v 

152v 

153t 

SF32 

SF52 

SF82 






175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

D027 

D027 

TO220A 

44 

45 

46 

DSH4785-40 

DSH4787-40 

LL4453 







m 

ISE^mm 

154t 

155t 

156 

SF152 

SF202 

SF4252 






175A 

175A 

150J 

Si 

Si 

D04 

D05 

DO40 

!■ 

MA57 

MA72 

MA856 






100S 

100S 

Si 

Si 

OiQEISH 

157 

158 

159 



35n 

50n 

50n 




150J 

150J 

150J 


TO50 

T03 

DO50 

50 

51 

52 

MA858 

1 SI 992 

1 SI 994 






100 

100 

Si$« 
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I. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Conf d) 
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4. HIGH-SP 


EED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 
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75A 


D07 

29 

HMG900 

100 


300n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


139 

02-1 OOC 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

30 

HMG901 

100 


300n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


140 

02-1 OOD 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

31 

MC663A 

100 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


141 

02-1 OOE 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

32 

PM031 

100 


300n 

5.0m 

40 


150A 


M163 


142 

02-1 OOT 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

33 

PM034 

100 


300n 

5.0m 

40 


150A 


Ml 63 


143 

02-200 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

34 

1N933 

100 

* 

400n 

5.0m 

40 


75A 

Ge 

D07 


144 

02-200A 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

35 

HMG662 

100 


500n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


145 

02-200B 

2.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

36 

HMG662A 

100 


500n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


146 

ID3-050 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

37 

HMG663 

100 


500n 

5.0m 

40 



Si 

FI 33a 


147 

ID3-050A 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

38 

MC662 

100 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


148 

ID3-050B 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

39 

MC662A 

100 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


149 

ID3-050C 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

40 

MC663 

100 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


150 

ID3-050D 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

41 

1N699 

105 


300n 

5.0m 

50 

.80m 

85A 

Get 

D07 


151 

ID3-050E 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

42 

MT201 

110 


200n 

5.0m 

40 




A60e 


152 

1D3-050T 

3.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

43 

MT208 

110 


200n 

5.0m 

40 




A60e 


153 

MA41516 

3.0 

.50n 

10m 

3.0 



Si 

Alad 

44 

MC806 

110 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


154 

03-200 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

45 

MC808 

110 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


155 

03-200A 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

46 

1N928 

120 


150n 

5.0m 

10 


150A 

Si 

A60p 


156 

03-200B 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

47 

PS7270 

120 


150n 

5.0m 

10 



SiA 

D014 


157 

03-200C 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

48 

1N798 

120 

« 

250n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60d 


158 

03-200D 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

49 

MC798 

120 


250n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


159 

03-200E 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

50 

1N658 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 

Si 

D07 


160 

03-200T 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

51 

1N658A 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 

Si 

D07 


161 

03-300 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

52 

1N5608 

120 


300n 

5.0m 

40 


200C 

Si 

D035 


162 

03-300A 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

53 

MC658 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


163 

03-300B 

3.0 

I.On 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

54 

MC658A 

120 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


164 

1 SSI 74 

3.0 

I.Ou 

10m 


10m 

100J 

Si 

Alaba 

55 

MC892 

120 


300n 

5.0m 

40 


176A 


A2C 


165 

O3-90T 

4.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

56 

1N797 

120 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


166 

03-1 OOT 

4.0 

.lOn 

10m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

57 

1N799 

120 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60d 


167 

03-500 

4.0 

2.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

58 

1N800 

120 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


168 ' 

ID5-050 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

59 

MC797 

120 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


169 

ID5-050A 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

60 

MC799 

120 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


170 

ID5-050B 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

61 

MC800 

120 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


171 

ID5-050C 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

62 

1N251A 

125 


150n 

5.0m 

10 

.50m 

150A 

Si 

D07 


172 

ID5-050D 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

63 

1N252A 

125 


150n 

5.0m 

10 

.30m 

150A 

Si 

D07 


173 

ID5-050E 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

64 

MC778 

125 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


174 

ID5-050T 

5.0 

.20n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

65 

DR521 

140 


300n 

5.0m 

40 



Si 

D07 


175 

05-100 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

66 

1N919 

150 


300n 

5.0m 

40 

500u 

150S 

Si 

Aicz 


176 

05-1 OOA 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

67 

1N801 

150 

IT" 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


177 

05-1 OOB 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

68 

1N802 

150 

* 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


178 

05-1 OOC 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

69 

1N3625 

150 


500n 

5.0m 

40 

500u 

150 

Si 

D07 


179 

05-1 OOD 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

70 

MC801 

150 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


180 

05-1 OOE 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

71 

MC802 

150 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


181 

05-1 OOT 

5.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

72 

1N779 

175 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

Albz 


182 

05-200 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

73 

1N807 

180 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

D07 


183 

05-200A 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

74 

1N643 

1 200 


300n 

5.0m 

40 


150A 

SiA 

D07 


184 

05-200B 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

75 

1N643A 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

Albz 


185 

05-200C 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

76 

1N902 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 

Si 

A2e 


186 

05-200D 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

77 

MC643 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


187 

05-200E 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

78 

MC643A 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


188 1 

05-200T 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

79 

MC779 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


189 ' 

05-300 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

80 

MC807 

200 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


190 1 

05-300A 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

81 

PM041 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 


Ml 63 


191 

05-300B 

5.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

82 

PM042 

200 


300n 

5.0m 

40 


150A 


M163 


192 

ID6-050 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

83 

1N803 

200 

« 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60p 


193 1 

ID6-050A 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

84 

1N804 

200 

» 

500n 

5.0m 

40 


200A 

SiA 

A60d 


194 1 

ID6-050B 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

85 

MC803 

200 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


195 i 

ID6-050C 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

86 

MC804 

200 


500n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


196 

ID6-050D 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

87 

MT202 

215 


200n 

5.0m 

40 




A60e 


197 j 

ID6-050E 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

88 

MT209 

215 


200n 

5.0m 

40 




A60e 


198 

ID6-050T 

6.0 

.30n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

89 

DR833 

240 

* 

300n 

5.0m 

40 



Si 

D07 


199 1 

07-050 

6.0 1 

.40n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

90 

MC893 

240 


300n 

5.0m 

40 


175A 


A2c 


200 

06-100 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

91 

MT203 

320 


200n 

5.0m 

40 




A60e 


201 

06-1 OOA 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

92 

MT210 

320 


200n 

5.0m 

40 




A60e 


202 

06-1 OOB 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

93 

MC005 

400 


4.0u 

5.0m 

40 


175A 

Si 

A2a 


203 

06-1 OOC 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

94 

MT204 

425 


300n 

5.0m 

40 




A60e 


204 

06-1 OOD 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

95 

MT211 

425 


300n 

5.0m 

40 




A60e 


205 

06-1 OOE 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

96 

MT205 

525 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


206 

06-1 OOF 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

97 

MT212 

525 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


207 

06-1 OOG 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

98 

1N3729 

600 


500n 

5.0m 

40 


200S 

Si 

D07 


208 

06-1 OOH 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

99 

MT206 

625 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


209 

06-1 OOT 

6.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

100 

MT213 

625 


400n 

5.0m 

40 




A60e 


210 

06-1001 

6.0 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

101 

FM50 

5.0k 


150n 

5.0m 


10m 

150J 

Si 

A409e 


211 

06-1 OOJ 

6.0 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge 

D07 

102 

T-FM50fA) 

5k 

150n 

5.0m 


10m 

150J 


A450 


212 

06-1 OOK 

6.0 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

103 

FM75 

7.5k 


150n 

5.0m 


10m 

150J 

Si 

A409e 


213 

06-1 OOL 

6.0 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

104 

T.FM75(A) 

7.5k 


150n 

5.0m 


10m 

150J 


A450 


214 

07-100 

6.0 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

105 

T-FMI 00(A) 

10k 

150n 

5.0m 


10m 

150J 


A450 


215 

05-500 

6.0 

2.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge0 

D07 

106 

T-FM 150(A) 

15k 

150n 

5.0m 


10m 

150J 


A450 


216 

06-200 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

107 

T.FM200(A) 

20k 

150n 

5.0m 


10m 

150J 


A450 


217 

06-200A 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

108 

T-FM250(A) 

25k 

150n 

5.0m 


10m 

150J 


A450 


218 

06-200B 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

109 

1N905 



4.0n 

10m 

5.0 






219 

06-200C 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

110 

1N907 



4.0n 

10m 

5.0 






220 

06-200D 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 
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4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



E] 

n 

REC 

OVERY TIME 





u 

2J 

RECOVERY TIME 1 




LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 1 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

ilB 

4 VR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 





mI 

■■ 

■■ 



NO. 










NO. 




(s) 


m 


rc)^ 





JV) 

(s) 

(A) 

(V) 


rc)^ 



1 

Q6-200E 

6.0 

2.0n 




7^ 


DOT 

Ill 

Q15-300B 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

2 

Q6-200F 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

112 

HD1870 

15 

3.5n 

10m 

6.0 



Ge0 

D07 

3 

Q6-200G 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

113 

BA168 

15 

4.0n 

10m 

6.0 

1m 

200J 

Si# 

D035 

4 

Q6-200H 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

114 

BAW63B 

15 

4.0n 

10m 

5.0 


175A 


M713 

5 

06-2001 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

115 

HMG993 

15 

4.0n 

10m 

6.0 

3m 


Si 

FI 33a 

6 

Q6-200J 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

116 

1N995 

15 

6.0n 

10m 

6.0 

3.0m 

100A 

Ge 

D07 

7 

Q6-200K 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

117 

1N4523 

15 

8.0n 

10m 


1m 

90S 

Ge 

D07 

8 

Q6-200L 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

118 

1N5721 

15 

lOn 

10m 


10m 

200S 

Si 

D035 

9 

Q6-200T 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

119 

SFD121 

15 

75nC 

10m 



85S 

Ge0 

D07 

10 

06-300 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

120 

KD520A 

15 

lOOnC 

10m 

10 


100A 

Si#$ 

A344m 

11 

06-300A 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

121 

19P1 

15 

250n 

10m 


1.0m 

85S 

Ge 

D07 

12 

06-300B 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

122 

ID1 8-050 

18 

.80n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

13 

06-400 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

123 

ID18-050A 

18 

.80n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

14 

06-400A 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

124 

1D18-050B 

18 

.80n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

15 

06-400B 

6.0 

2.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

125 

ID18-050C 

18 

.80n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

16 

07-250 

6.0 

2.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

126 

ID18-050D 

18 

.80n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

17 

1N994 

6.5 

2.0n 

10m 

6.0 

3.0m 

100A 

Ge 

D07 

127 

ID18-050T 

18 

.80n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

18 

ID6-020 

7.0 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

128 

018-200 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

19 

ID8-050 

8.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

129 

Q18-200A 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

20 

ID8-050A 

8.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

130 

Q18-200B 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

21 

ID8-050B 

8.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

131 

Q18-200C 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

22 

ID8-050C 

8.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

132 

Q18-200D 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

23 

ID8-050D 

8.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

133 

Q18-200T 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

24 

ID8-050T 

8.0 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

134 

018-300 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

25 

08-200 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

135 

Q18-300A 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

26 

08-200A 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

136 

Q18-300B 

18 

4.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

27 

08-200B 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

137 

1N4726 

20 S 

40dC 

10m 



200S 

Si 

D07 

28 

08-200C 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

138 

1N4727 

20 $ 

40pC 

10m 



200S 

Si 

D035 

29 

08-200D 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

139 

1 SI 857 

20 

80p 

10m 

10 


150J 

Si$§ 

F27a 

30 

08-200T 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

140 

1N4390 

20 

500d 

10m 

6.0 


150S 

Si 

D07 

31 

08-300 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

141 

1N4391 

20 

500p 

10m 

6.0 


150S 

Si 

D07 

32 

08-300A 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

142 

FDC4376 

20 

800p 

10m 


10m 


Si 

D07 

33 

08-300B 

8.0 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

143 

ID20-050 

20 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

34 

GD508A 

8.0 

20nC 

10m 

5.0 



Ge* 

A352 

144 

ID20-050A 

20 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

35 

HD5000 

10 $ 

500p 

10m 

6.0 


100J 

Si4 

D035 

145 

ID20-050T 

20 

1.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

36 

HD5001 

10 S 

500d 

10m 

6.0 


100J 

Si4 

D035 

146 

1N3146 

20 

2.0n 

10m 

6.0 


75S 

Ge 

D07 

37 

HD5002 

10 $ 

500p 

10m 

6.0 


100J 

Si 

D07 

147 

1N903 

20 

4.0n 

10m 

5.0 


150S 

Si 

Alee 

38 

HD5003 

10 $ 

.50n 

10m 

6.0 


100J 

Si 

D07 

148 

1N905A 

20 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 

Si 

Alvf 

39 

HD5004 

10 $ 

500d 

10m 

6.0 


100J 

Si4 

D035 

149 

1N906 

20 

4.0n 

10m 

5.0 


150S 

Si 

Alee 

40 

ID1 0-050 

10 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

150 

1N906A 

20 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 

Si 

Alvf 

41 

ID10-050A 

10 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

151 

1N993 

20 

4.0n 

10m 

6.0 

3.0m 

150A 

Si 

D07 

42 

ID10-050B 

10 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

152 

1N3596 

20 

4.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

D07 

43 

ID10-050C 

10 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

153 

HMG905 

20 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

44 

ID10-050D 

10 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

154 

HMG905A 

20 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

F133a 

45 

ID10-050T 

10 

.50n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

155 

HMG906 

20 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

46 

1N4244 

10 $ 

750p 

10m 


10m 

150A 

Si 

D07 

156 

HMG906A 

20 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

47 

1N4376 

10 $ 

750p 

10m 


10m 

150A 

Si 

D07 

157 

020-200 

20 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

48 

010-100 

10 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge 

D07 

158 

020-200A 

20 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

49 

010-100T 

10 

I.On 

10m 

6.0 


75A 

Ge 

D07 

159 

020-200T 

20 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

50 ▼ 

1A1/18 

10 

3.0n 

10m 

10 

10m 

175A 

Si 

T018 

160 

020-300 

20 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

51 ▼ 

1A2/18 

10 

3.0n 

10m 

10 

10m 

175A 

Si 

T018 

161 

020-300A 

20 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

52 T 

1A5/18 

10 

3.0n 

10m 

10 

10m 

175A 

Si 

T018 

162 

020-300B 

20 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

53 ▼ 

1B1/18 

10 

3.0n 

10m 

10 

10m 

175A 

Si 

T018 

163 

HD1841 

20 

6.0n 

10m 

6.0 



Ge0 

D07 

54 ▼ 

1B2/18 

10 

3.0n 

10m 

10 

10m 

175A 

Si 

T018 

164f 

BAY93 

20 

15n 

10m 


10m 

175J 

Si 

A60h 

55 ▼ 

1B5/18 

10 

3.0n 

10m 

10 

10m 

175A 

Si 

T018 

165 

CD63 

20 

20n 

10m 

20 

5.0u 



TO106 

56 

1N4524 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

90S 

Ge 

D07 

166 

AAZ18 

20 

70n 

10m 


10m 

75J 

Ge 

D07 

57 

010-200 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

167 

BAV45 

20 

350n 

10m 

1.0 

10m 

125J 

Si 

C29s 

58 

010-200A 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

168 

1S2071 

22 

5.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si#$ 

D035 

59 

010-200B 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

169 

PR0104 

24 

150p 

10m 

10 


175A 

Si$A 

F27d 

60 

010-200C 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

170 

PR0105 

24 

150d 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

61 

010-200D 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

171 

PR0106 

24 

200p 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

62 

010-200T 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

172 

1 SI 856 

25 

120p 

10m 

10 


150J 

Si$§ 

F27a 

63 

010-300 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

173 

1 SI 855 

25 

300d 

10m 

10 


150J 

SiSS 

Albw 

64 

010-300A 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

174 

1N4536 

25 $ 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

Ale 

65 

010-300B 

10 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

175 

1N4548 

25 

2.0n 

10m 

6.0 


200S 

Si 

D018 

66 

010-500 

10 

3.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

176 

BAY60 

25 

2.0n 

10m 

6.0 


125A 

Si# 

A171f 

67 

HD1871 

10 

3.5n 

10m 

6.0 



Ge0 

D07 

177t 

2A1/18 

25 

3.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

68 

BA216 

10 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si 

A134e 

178v 

2A2/18 

25 

3.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

69 

BA220 

10 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si#$ 

D035 

M9w 

2A5/18 

25 

3.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

70 

BA316 

10 $ 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si#$ 

D035 

^S0w 

2B1/18 

25 

3.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

71 

ID1 2-050 

12 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

181 ▼ 

2B2/18 , 

25 

3.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si i 

T018 

72 

ID12-050A 

12 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

182v 

2B5/18 

25 

3.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 1 

T018 

73 

ID12-050B 

12 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

183 

1N4009 

25 

4.0n 

10m 


10m 

200S 

Si 

D07 

74 

ID12-050C 

12 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

184 

1N4043 

25 

4.0n 

10m 


10m 

175J 

Si 

M50 

75 

ID12-050D 

12 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

185 

CT40 

25 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

76 

ID12-050T 

12 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

186 

CT45 

25 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

77 

012-200 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

187 

CT55 

25 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

78 

012-200A 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

188 

CT70 

25 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

79 

012-200B 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

189 

CT75 

25 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

80 

012-200C 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

190 

DS448 

25 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

Alp 

81 

012-200D 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

191 ♦ 

2C1/18 

25 

9.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

82 

012-200T 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

192^ 

2C2/18 

25 

9.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

83 

012-300 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

193f 

2C05/18 

25 

9.0n 

10m 

25 

10m 

175A 

Si 

T018 

84 

012-300A 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

194 

OA47 

25 

70n 

10m 

1.0 

10m 

75J 

Ge0 

D07 

85 

012-300B 

12 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

195 

BA167 

25 

200n 

10m 


10m 

150A 

Si 

D035 

86 

AAY48 

12 

6.0n 

10m 

6.0 


85S 

Ge0 

D07 

196 

PR0107 

30 

150p 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

87 

SFD118A 

12 

6.0n 

10m 

6.0 


85S 

Ge0 

D07 

197 

PR0108 

30 

200d 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

88 

1N4008 

12 

70n 

10m 

225 

1.0m 

90A 

Ge 

D07 

198 

PR0109 

30 

200p 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

89 

PR0101 

15 

loop 

10m 

10 


175A 

Si$A 

F27d 

199 

PR0110 

30 

250p 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

90 

PR0102 

15 

150d 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

200 

FD700 

30 * 

700d 

10m 


10m 

175J 

Si# 

D07 

91 

PR0103 

15 

200p 

10m 

10 


175A 

Si$A 

F27d 

201 

TID778 

30 

750p 

10m 


1.0m 

175S 

Si 

D035 

92 

1N4392 

15 

500p 

10m 

6.0 


150S 

Si 

D07 

202 

1N3956 

30 

2.0n 

10m 

6.0 



Si 

D07 

93 

ID1 5-050 

15 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

203 

1N5219 

30 S 

2.0n 

10m 


10m 

175S 

Si 

D07 

94 

ID15-050A 

15 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

204 

1 SSI 08 

30 

2.0n 

10m 


10m 

100J 

Si 

D035 

95 

ID15-050B 

15 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

205 

HMG3067 

30 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

96 

ID15-050C 

15 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

206 

HMG9010 

30 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

SiS 

FI 33a 

97 

ID15-050D 

15 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

207 

1N917 

30 

3.0n 

10m 


10m 

200S 

Si 

A398 

98 

ID15-050T 

15 

.60n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

208 ♦ 

ISS119 

30 $ 

3.5n 

10m 


10 

175J 

SiS# 


99 

BAY82 

15 ♦ 

750d 

10m 


10m 

175J 

Si# 

D07 

209 

1N904 

30 

4.0n 

10m 

5.0 


150S 

Si 

Alee 

100 

FD777 

15 ♦ 

750p 

10m 


10m 

175J 

Si# 

D07 

210 

1N904A 

30 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 

Si 

Alvf 

101 

1N3467 

15 

2.0n 

10m 

6.0 


90S 

Ge 

D07 

211 

1N907A 

30 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 

Si 

Alvf 

102 

1N3468 

15 

2.0n 

10m 

6.0 


90S 

Ge 

D07 

212 

1N3067 

30 

4.0n 

10m 

1.0 

10m 

200S 

Si 

A398 

103 

015-200 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

213 

BA217 

30 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si 

A134e 

104 

Q15-200A 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

214 

BA221 

30 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si#$ 

D035 

105 

015-200B 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

215 

BA317 

30 S 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si#S 

D035 

106 

015-200C 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

216 

BAW63A 

30 

4.0n 

10m 

5.0 


175A 


M713 

107 

015-200D 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

217 

FD2B 

30 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 


Si 

u50a 

108 

015-200T 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

218 

HMG904 

30 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

109 

015-300 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

219 

HMG904A 

30 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

110 

015-300A 

15 

3.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

220 

HMG907 

30 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 
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4. HIGH-SP 


EED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



5:1 

Hi 

RECOVERY TIME 






5J 

21 

REC 

JOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

m 


MAX. 





TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 



mmm 


IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 



NO. 


trr 

ana 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



JVi 


(A) 

(V) 


£CL_ 






JV) 

(s) 

(A) 

(yi_ 

(A) 

rc) 



1 

HMGd67A 

30 


10m 

5.0 

1.6m 


Si 

FT33a 


Ill 

MTTIO 

40 

20n 

10m 


10m 

175A 

Si 

7^60e 

2 

HMG3596 

30 


10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 


112 

TI72 

40 

20n 

10m 


10m 

200s 

Si 

Aixs 

3 

KD521G 

30 


10m 

10 

2.0m 

125A 

Si#$ 

A159a 


113 

TI73 

40 

20n 

10m 


10m 

200s 

Si 

Aixs 

4 

KD522A 

30 


10m 

10 

2.0m 

125A 

Si#$ 

A159a 


114 

TI74 

40 

30n 

10m 


10m 

200s 

Si 

Aixs 

5 

MC905 

30 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


115# 

MAI 51 A 

40 

40n 

10m 

1.0 

1.0 

125S 

Si 

M988 

6 

MC905A 

30 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


116# 

MA151WA 

40 

40n 

10m 

1.0 

1.0 

125S 

Si 

M988 

7 

MC906 

30 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


117 

TI75 

40 

50n 

10m 


10m 

200s 

Si 

Aixs 

8 

MC906A 

30 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


118 

AAY49 

40 

400n 

10m 

1.0 

500u 

85S 

Ge0 

D07 

9 

1N3603 

30 


10m 


10m 

175A 

Si 

D07 


119 

SFD129B 

40 

400n 

10m 


500u 

85S 

Ge0 

D07 

10 

BAR42 

30 

5.0n 

10m 


1.0m 

125J 

Si# 

T0236 


120 

1N781 

40 

500n 

10m 

10 

lOOu 

85A 

Ge 

Alew 

11 

BAR43 

30 

5.0n 

10m 


1.0m 

125J 

Si# 

T0236 


121 

1N781A 

40 

500n 

10m 

10 

lOOu 

85A 

Ge 

Alew 

12 

BAT85 

30 

5.0n 

10m 

30 

1.0m 

125J 

Si# 

D034 


122 

PR0111 

45 

350d 

10m 

10 


175A 

SiSA 

F27d 

13 

HD1840 

30 


10m 

6.0 



Ge0 

D07 


123 

PR0112 

45 

500p 

10m 

10 


175A 

Si$A 

F27d 

14 

FD2RB 

30 


10m 

6.0 

10m 


Si 

u50 


124 

040-500 

45 

3.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

15 

1N4147 

30 


10m 


1.0m 

150S 

Si 

D07 


125 

Q40-500A 

45 

3.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 

16 

1N5720 

30 


10m 


10m 

200s 

Si 

D035 


126 

FDH900 

45 * 

4.0n 

10m 


10m 

175J 

SiA# 

D035 

17 

HD4101 

30 


10m 


1.0m 

90A 

Ge 

D07 


127 

Q40-200A 

45 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

18 

HMG4147 

30 


10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 


128 

040-300 

45 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

19 

KD503A 

30 

lOn 

10m 

10 

2.0m 

85A 

Si# 

A352 


129 

040-300A 

45 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

20 

KD503B 

30 

lOn 

10m 

10 

2.0m 

85A 

Si# 

A352 


130 

040-300B 

45 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 

21 

SFD105 

30 

80nC 

10m 



85S 

Ge0 

D07 


131 

MA4374C 

48 

2.0n 

10m 


100m 

150A 

Si 

D07 

22 

SFD122 

30 

160n 

10m 

0.0 

.50m 

85S 

Ge0 

D07 


132 

BAT82 

50 

I.On 

10m 

50 

10m 

200J 

Si# 

D034 

23 

HP5082-1001 

35 

1.5n 

10m 


10m 

175A 

Si$# 

D07 


133 

HP5082-1006 

50 

1.5n 

10m 


10m 

175A 

Si$# 

DOT 

24 

1S952#C 

35 

2.0n 

10m 

6.0 


200A 

Si$# 

Aid 


134 

1N4309 

50 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

DOT 

25 

1SS94 

35 

2.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D035 


135 

1N4534 

50 $ 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200s 

Si 

Ale 

26 

1 SSI 38 

35 

2.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D034 


136 

1SS93 

50 

2.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D035 

27 

HMG4009 

35 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


137 

1 SSI 37 

50 

2.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D034 

28 

HMG4043 

35 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


138 

BAL74 

50 

2.0n 

10m 






29 

HMG4154 

35 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


139 

BAR74 

50 

2.0n 

10m 






30 

HP5082-1002 

35 

2.0n 

10m 


10m 

175A 

Si$# 

D07 


140 

HMG9006 

50 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

FI 33a 

31 

LL4154 

35 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200J 

Si 

FI 35 


141 

HMG9007 

50 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

DOT 

32 

Q30-500 

35 

2.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 


142 

HMG9008 

50 

2.0n 

10m 

6.0 

I.Cm 

200A 

Si$ 

FI 33a 

33 

Q30.500A 

35 

2.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

D07 


143 

HMG9009 

50 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

FI 33a 

34 

1S953 

35 


10m 

6.0 


200J 

Si#$ 

D035 


144 

MA4245 

50 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175A 

SiA 

A1 

35 

1S2787 

35 


10m 

6.0 


125J 

Si$# 

D035 


145 

1N4087 

50 

2.5n 

10m 

6.0 

1.0m 

200s 

Si 

DOT 

36 

1SS117 

35 


10m 


10m 

200J 

Si 

D035 


146v 

5A1/18 

50 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

37 

1S2076 

35 


10m 


10m 

175J 

Si§# 

D035 


147t 

5A2/18 

50 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

38 ♦ 

1N4154 

35 


10m 

6.0 

10m 

200J 

Si 

D035 


148v 

5A5/18 

50 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

39 

1 SI 588 

35 


10m 

6.0 

lOOu 

175J 

Si$# 

D035 


149v 

5B1/18 

50 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

40 

1 SSI 33 

35 

4.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D034 


150t 

5B2/18 

50 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

41 

BAW75 

35 

4.0n 

10m 


10m 

200J 

Si$# 

D035 


151 ▼ 

5B5/18 

50 

3.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

42 

FD4B 

35 

4.0n 

10m 

6.0 



Si 

u49 


152 

HSM2838 

50 $ 

3.0n 

10m 

6.0 


125J 

Si$# 

T0236* 

43 

ITT600 

35 


10m 

6.0 

1.0m 

200J 

#$ 

Alsy 


153 

B2D3600 

50 

3.5n 

10m 


10m 

300S 

Si$# 

M784 

44 

FDH999 

35 * 


10m 


10m 

175J 

SiA# 

D035 


154 

B3D3600 

50 

3.5n 

10m 


10m 

150A 

Si$# 

Cl 62 

45 

030-200 

35 


10m 


1.0m 

75A 


D07 


155 

1N3598 

50 

4.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

DOT 

46 

Q30-200A 

35 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 


156 

1N3873 

50 

4.0n 

10m 


10m 

200s 

Si 

DOT 

47 

030-300 

35 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 


157 

1N3954 

50 

4.0n 

10m 


200m 


Si 

DOT 

48 

Q30-300A 

35 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 


158 

1S2074H 

50 

4.0n 

10m 


10m 

175J 

Si5# 

D035 

49 

Q30-300B 

35 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


D07 


159 

1 SSI 32 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D034 

50 

FD4RB 

35 

6.0n 

10m 

6.0 



Si 

u49 


160# 

B2D3600F 

50 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

T086 

51 

1S2075K 

35 

8.0n 

10m 


10m 

175J 

Si§# 

D035 


161# 

B2D3600T 

50 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

T018 

52 

BAY68 

35 

lOn 

10m 


10m 

175J 

Si# 

A60h 


162 

BA201 

50 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

150J 

Si#$ 

D035 

534 

MAI 65 

35 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

200s 

Si 

Alh 


163 

BA218 

50 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si 

A134e 

54 

MA221 

35 

lOn 

10m 

6.0 

1.0m 



FI 36 


164 

BA318 

50 $ 

4.0n 

10m 

6.0 

10m 

200J 

Si#$ 

D035 

55 

1 SSI 41 

35 


10m 

6.0 


175J 

Si$# 

D035 


165 

BASIS 

50 

4.0n 

10m 


60m 

200J 

Si$ 

D034 

56 

1N997 

35 


10m 

10 

250u 

150A 

Si0 

Ales 


166# 

BAV74 

50 

4.0n 

10m 

6.0 

10 

175 

Si 

M988 

57 

1 SSI 73 

35 


10m 


10m 

175J 

Si 

Alaba 


167 

BAX13 

50 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200J 

Si 

A257a 

58 

MAI 90 

35 


10m 

6.0 

1.0m 



D035 


168 

BAY63 

50 

4.0n 

10m 


10m 

200J 

Si# 

DOT 

59 

BAT81 

40 


10m 

40 

10m 

200J 

Si# 

D034 


169# 

BD3600 

50 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

u34 

60 

1N3471 

40 


10m 


10m 

250S 

Si 

M58 


170# 

BD3600F 

50 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

T086 

61 

1N4315 

40 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200s 

Si 

A94a 


171# 

BD3600T 

50 

4.0n 

10m 


10 

175S 

Si 

T018 

62 

1N4533 

40 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200s 

Si 

Ale 


172 

CT42 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

63 

1N5412 

40 

2.0n 

10m 

6.0 


175A 

Si 

D035 


173 

CT47 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

64 

HMG3605 

40 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

M214b 


174 

CT52 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

65 

HMG3608 

40 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


175 

CT57 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

66 

HMG3956 

40 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


176 

CT72 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

67 

HMG4152 

40 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


177 

CT77 

50 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 

68 

LL4152 

40 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175J 

Si 

F135 


178 

FD4A 

50 

4.0n 

10m 

6.0 



Si 

u49 

69 

HMG917 

40 

3.0n 

10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 


179 

HMG3873 

50 

4.0n 

10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 

70 

1N903A 

40 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 

Si 

Alvf 


180 

KD521V 

50 

4.0n 

10m 

10 

2.0m 

125A 

Si#$ 

A159a 

71 

1N908A 

40 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 

Si 

Alvf 


181 

LL4150 

50 

4.0n 

10m 


10m 

200J 

Si 

F135 

72 

1N3123 

40 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

150S 

Si 

D07 


182 

MAI 66 

50 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

200s 

Si 

Alh 

73 

1N3124 

40 


10m 

5.0 

1.0m 

150S 

Si 

D07 


183 

MCI 03 

50 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 


Si 

Alee 

74 

1N3605 

40 


10m 


10m 

200s 

Si 

D07 


184 

MC903 

50 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2e 

75 

1N3608 

40 


10m 


10m 

200s 

Si 

M50 


185 

MC903A 

50 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2e 

76 

1N4152 

40 


10m 


10m 

200s 

Si 

D035 


186 

MC908 

50 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2e 

77 

1N4450 

40 


10m 


10m 

200s 

Si 

D035 


187 

MC908A 

50 

4.0n 

10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 

78 

1N5319 

40 


10m 


10m 

150A 

Si 

D034 


188 

1N3602 

50 

5.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

DOT 

79 

CT41 

40 


10m 

6.0 


150 

Si 

D035 


189 

1S2070 

50 

5.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si#$ 

D035 

80 

CT46 

40 


10m 

6.0 


150 

Si 

D035 


190 

HMG3603 

50 

5.0n 

10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 

81 

CT51 

40 


10m 

6.0 


150 

Si 

D035 


191 

MT700 

50 { 

5.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A60e 

82 

CT56 

40 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 


192 

MT702 

50 

5.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A60e 

83 

CT71 

40 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 


193 

MT703 

50 

5.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

A60e 

84 

CT76 

40 

4.0n 

10m 

6.0 


150 

Si 

D035 


194 

050-200 

50 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


DOT 

85 

HMG903 

40 


10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


195 

050-200A 

50 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


DOT 

86 

HMG903A 

40 


10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


196 

050-300 

50 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


DOT 

87 

HMG908 

40 


10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


197 

050-300A 

50 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


DOT 

88 

HMG3123 

40 


10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


198 

050-300B 

50 

5.0n 

10m 


1.0m 

75A 


DOT 

89 

HMG3124 

40 


10m 

5.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 


199 

050-500 

50 

5.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

DOT 

90 

LL4450 

40 


10m 


1.0m 

175J 

Si 

FI 35 


200 

050-500A 

50 

5.0n 

10m 

6.0 


75A 

Ge* 

DOT 

91 

MA4230 

40 


10m 

5.0 

1.0m 

150A 

Si 

A1 


201 

1N4322 

50 

6.0n 

10m 


1.0m 

150A 

Si 

DOT 

92 

MC904 

40 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


202 

FD4RA 

50 

6.0n 

10m 

6.0 



Si 

u49 

93 

MC904A 

40 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


203 

ITT601 

50 

6.0n 

10m 


10m 

200J 

Si$# 

D035 

94 

MC907 

40 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


204 

MT707 

50 

6.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

A60e 

95 

MC907A 

40 


10m 

5.0 

1.0m 

175A 


A2c 


205# 

5C1/18 

50 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

96 

MT704 

40 


10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A60e 


206# 

5C2/18 

50 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

97 

MT706 

40 

4.0n 

10m 


10m 

175A 

Si 

A60e 


207 T 

5C05/18 

50 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T018 

98 

1N696 

40 

5.0n 

10m 


10m 

150A 

SiA 

A182 


208 T 

5C05/52 

50 

9.0n 

10m 

50 

10m 

175A 

Si 

T052 

99 

1S2144 

40 

5.0n 

10m 

6.0 


150J 

Si 

A60u 


209 

1N915 

50 

lOn 

10m 


10m 

200s 

Si 

A398 

100 

1SS68 

40 

6.0n 

10m 

6.0 


175J 

Si#$ 

D035 


210 

1N3722 

50 

lOn 

10m 


10m 

150 

Si§ 

A2e 

101 

1S2134 

40 

7.0n 

10m 


lOrn 

175J 

Si#$ 

D035 


211 

1N5727 

50 

10n 

10m 


10m 

200s 

Si 

D035 

102 

1N3593 

40 

10n 

10m 


10m 

200s 

Si 

Ale 


212# 

B2D914F 

50 

lOn 

10m 

6.0 


175 

Si 

T086 

103 

1N4451 

40 


10m 


10m 

200s 

Si 

D035 


213# 

B2D914T 

50 

lOn 

10m 

6.0 


175 

Si 

T018 

104 

HMG3593 

40 


10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 


214 

BA204 

50 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

200J 

Si 

D035 

105 

LL4451 

40 


10m 


10m 

175J 

Si 

F135 


215# 

BD914 

50 

lOn 

10m 

6.0 


175 

Si 

u34 

1064 

MAI 51 K 

40 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

125S 

Si 

M988 


216# 

BD914F 

50 

lOn 

10m 

6.0 


175 

Si 

T086 

1074 

MA151WK 

40 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

125S 

Si 

M988 


217# 

BD914T 

50 

lOn 

10m 

6.0 


175 

Si 

T018 

108 

MT708 

40 

HuIuHl 

10m 


10m 

175A 

Si 

A60e 


218 

HMG3722 

50 

lOn 

10m 

10 

1.0m 


Si 

FI 33a 

109 

TI71 

40 


10m 


10m 

200s 

Si 

Aixs 


219 

MSD6101 

50 

lOn 

10m 

5 

10m 

135J 

Si 

T092* 

1104 

MAI 70 

40 


10m 

1.0 

1.0m 

200s 

Si 

A24d 


220 

MMD70 

50 

15n 

10m 

15 

10m 

135J 

SiS 

A265 
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1N4444 

1N4863 

1S2135 

70 

70 

70 

c c c 
ooo 


10m 

10m 

10m 

30 

10m 

10m 

200S 

200S 

175J 

Si 

Si 

Si#$ 

D035 

D035 

D035 

MSD6102 

70 

100 


10m 

5.0 

10m 

25A 

Si$ 

T092 

MSD6150 

70 

100 


10m 

5.0 

10m 

135J 

Si$ 

L8g 

1SS173A 

70 

I.Ou 


10m 


10m 

175J 

Si 

Alaba 

1N3062 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

60m 

200S 

Si 

A398 

1N3066 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

60m 

200S 

Si 

A398 

1N3567 

75 

?,0n 


10m 

6.0 

1.0m 

150A 

Si 

D018 

1N4310 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

D07 

1N4532 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

Ale 

1S954 

75 

2.0n 


10m 

6.0 


200A 

Si$# 

A60a 

HMG3062 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG3063 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

lF133a 

HMG3065 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG3066 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG3567 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

PI 33a 

HMG3604 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG3606 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

M214b 

HMG3607 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG3609 

75 

?,0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG4151 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG4153 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG4305 

75 

2.0n 


10m 

6.0 

1.0m 


Si 

FI 33a 

HMG9003 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

FI 33a 

HMG9004 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

200A 

Si$ 

FI 33a 

HMG9005 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

200A 

SiS 

FI 33a 

LL4151 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

200J 

Si 

FI 35 

LL4153 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

175J 

Si 

FI 35 

MC001 

75 

?nr 


10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A2c 

MC001A 

75 

2.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A2c 

1 SS1 18 

75 

3.0r 


10m 


10m 

200J 

Si 

D035 

7A1/18 

75 

3.0r 


10m 

75 

10m 

175A 

Si 

T018 

7A2/18 

75 

3.0r 


10m 

75 

10m 

175A 

Si 

T018 

7A5/18 

75 

3.0r 


10m 

75 

10m 

175A 

Si 

T018 

7B1/18 

75 

3.0r 


10m 

75 

10m 

175A 

Si 

T018 

7B2/18 

75 

3.0r 


10m 

75 

10m 

175A 

Si 

T018 

7B5/18 

75 

3.0r 


10m 

75 

10m 

175A 

Si 

T018 

B2D914 

75 

3.0r 


10m 


10m 

300S 

Si$# 

M784 

B3D914 

75 

3.0r 


10m 


10m 

150A 

SiS# 

Cl 62 

1N914 

75 $ 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

150A 

SiA§ 

A398 

1N914A 

75 $ 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A398 

1N914B 

75 $ 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

150A 

SiA 

A398 

1N916 

75 $ 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

150A 

SiA§ 

A398 

1N916A 

75 $ 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

175A 

Si 

A398 

1N916B 

75 $ 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

150A 

SiA 

A398 

1N3063 

75 

4.0r 


10m 

1.0 

10m 

200S 

Si 

A398 

1N3064 

75 

4.0r 


10m 

1.0 

10m 

200S 

Si 

A398 

1N3065 

75 

4.0r 


10m 

1.0 

10m 

200S 

Si 

A398 

1N3604 

75 $ 

4.0r 


10m 


10m 

200S 

Si 

D07 

1N3606 

75 

4.0r 


10m 


10m 

200S 

Si 

D07 

1N3607 

75 

4.0r 


10m 


10m 

200S 

Si 

M50 

1N3609 

75 

4.0r 


10m 


10m 

200S 

Si 

M50 

1N4148 

75 

4.0r 


10m 

6.0 

1.0m 

200S 

Si 

D035 

1N4151 

75 

4.0r 


10m 


10m 

200S 

Si 

D035 

1N4153 

75 

4.0r 


10m 


10m 

200S 

Si 

D035 


D.A.T.A. 


AAZ17 75 350n 1 

CD914 75 4.0 1 

"CD4148 75 4.0 1 

PR0115 80 300p 1 

PR0116 80 400P 1 

"PR0117 80 500p 1 

1N4314 80 2.0n 1 

1N4317 80 2.0n 1 

"1N5413 80 2.0n 1 

1N3257 80 3.0n 1 

1N3258 80 4.0n 1 

■1N3568 80 4.0n 1 

1N4319 80 4.0n 1 

1N4500 80 $ 4.0n 1 

1N4610 80 4.0n 1 

1N5282 80 4.0n 1 

1N5317 80 4.0n 1 

■1SS131 80 4.0n 1 

AP5317 80 4.0n 1 

1S2072 80 6.0n 1 

■MA152K 80 lOn 1 

MA152WK 80 lOn 1 

1N3730 80 15n 1 

"HD1706 80 15n 1 

MAI 71 80 20n 1 

MA152A 80 40n 1 

" 1 SSI 39 80 50n 1 

MT712 85 4.0n 1 

1N4606 85 S.On 1 

" MT713 85 8.0n 1 

1N4607 85 lOn 1 

1N4608 85 lOn 1 

MT714 85 lOn 1 

MT716 85 lOn 1 

MT715 85 20n 1 

MT717 85 20n 1 

1 SI 585 90 2.0n 1 

HD1062 90 2.5n 1 

MA4375C 90 3.0n 1 

MA4375E 90 3.0n 1 

1S2145 90 5.0n 1 

1N3872 90 15n 1 

PR0118 100 300p 1 

PR0119 100 400P 1 

PR0120 100 500p 1 

PR0121 100 600p 1 

1 N4308 100 2.0n 1 

1N4311 100 2.0n 1 

1N5414 100 2.0n 1 

1S955 100 2.0n 1 

1SS115 100 2.0n 1 

HMG4308 100 2.0n 1 

HMG4314 100 2.0n 1 

HMG4317 100 2.0n 1 

HMG9001 100 l2.0n 1 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


12n 

15n 

20n 

10m 

10m 

10m 

6.0 

6.0 


lOOn 

10m 

6.0 

10m 

350n 

10m 

1.0 

10m 

4.0 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0 

10m 

6.0 

1.0m 

300p 

10m 

10 


400d 

10m 

10 


500p 

10m 

10 


2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 


3.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

1.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

4.0n 

10m 


10m 

4.0n 

10m 


10m 

4.0n 

10m 


10m 

4.0n 

10m 

6.0 


4.0n 

10m 



6.0n 

10m 


10m 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

lOn 

10m 

1.0 

1.0m 

15n 

10m 

6.0 

60m 

15n 

10m 

6.0 

3.0m 

20n 

10m 

1.0 

1.0m 

40n 

10m 

1.0 

1.0 

50n 

10m 

6.0 


4.0n 

10m 


10m 

6.0n 

10m 


1.0m 

8.0n 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

lOn 

10m 


10m 

20n 

10m 


10m 

20n 

10m 


10m 

2.0n 

10m 

6.0 

lOOu 

2.5n 

10m 

6.0 

3.0m 

3.0n 

10m 


100m 

3.0n 

10m 


100m 

5.0n 

10m 

6.0 


15n 

10m 

6.0 

6.0m 

300p 

10m 

10 


400d 

10m 

10 


500p 

10m 

10 


600p 

10m 

10 


2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 


2.0n 

10m 

6.0 


2.0n 

10m 


10m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 

2.0n 

10m 

6.0 

1.0m 



































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont'd) 




IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4^ & VF & (5) TYPE NUMBER 































































4. 

HIGH-SP 

EED 

DIODES- 

Fast Recovery/Switching (Cont’d) 



IN ORDER OF: (1) IF TEST ( 
(3) trr & (4) & VF & (51 TYPE 

2) PIV 
NUMBE 

:r 


5J 

2J 

REC 

OVERY TIME 





5] 

u 

REC 

OVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

4jVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 


trr 

U IF 

4jVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 










NO. 




(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

ro 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc), 



1 

RGPOI-20 

2!or 

I.Ou 

10m 


10m 

175 


15041 

Ill 

1BH62 

100 

350n 

20m 


20m 

im^ 

Si 

7^249f 

2 

USR25 

2.5k 

500n 

10m 


10m 

150 


Alaah 

112 

TVR1B 

100 

2.0u 

20m 


1.0m 

65A 

Si 

D041 

3 

MHVS30 

3.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

A249e 

113 

GP10B 

100 

20u 

20m 


1.0m 

175A 


D041 

4 

USR30 

3.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


Alaai 

114 

1N3550 

180 

1.5u 

20m 

40 

500u 

150A 

Si 

D07 

5 

USR35 

3.5k 

500n 

10m 


10m 

150 


Alaai 

115 

1DH62 

200 

350n 

20m 


20m 

125J 

Si 

A249f 

6 

CRS40 

4.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

D07 

116 

3DH61 

200 

500n 

20m 


20m 

125J 

Si 

A249i 

7 

MHVS40 

4.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

A249e 

117 

TVR1D 

200 

2.0U 

20m 


1.0m 

65A 

Si 

D041 

8 

USR40A 

4.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83da 

118 

1S2775 

200 

8.0u 

20m 


1.0m 

125J 

Si 

D015 

9 

USR45A 

4.5k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83da 

119 

GP10D 

200 

20u 

20m 


1.0m 

175A 


D041 

10 

MHVS50 

5.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

A249e 

120 

1GH62 

400 

350n 

20m 


20m 

125J 

Si 

A249f 

11 

HV05 

5.0k 

.50u 

10m 


10m 

110S 

Si 

A3al 

121 

3GH61 

400 

500n 

20m 


20m 

125J 

Si 

A249j 

12 

USR50A 

5.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83da 

122 

1GH11 

400 

1.5u 

20m 


1.0m 

150J 

Si 

A56a 

13 

CRS60 

6.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Alux 

123 

1 SI 834 

400 

1.5u 

20m 


1.0m 

125J 

Si 

D015 

14 

MHVS60 

6.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

A249e 

124 

TVR1G 

400 

2.0u 

20m 


1.0m 

65A 

Si 

D041 

15 

USR60A 

6.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83da 

125 

1S2776 

400 

8.0u 

20m 


1.0m 

125J 

Si 

D015 

16 

USR70A 

7.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83db 

126 

1S2756 

400 

lOu 

20m 


1.0m 

50A 

Si 

D015 

17 

HVRS80 

8.0k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Aluz 

127 

GP10G 

400 

20u 

20m 


1.0m 

175A 


D041 

18 

USR80A 

8.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83db 

128 

1JH62 

600 

350n 

20m 


20m 

125J 

Si 

A249f 

19 

CRS100 

10k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Alux 

129 

3JH61 

600 

500n 

20m 


20m 

125J 

Si 

A249j 

20 

HVRS100 

10k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Aluz 

130 

1JH11 

600 

1.5u 

20m 


1.0m 

150J 

Si 

A56a 

21 

USR100A 

10k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83db 

131 

1 SI 835 

600 

1.5u 

20m 


1.0m 

125J 

Si 

D015 

22 

1JLA10 

10k 

800n 

10m 


10m 

80J 

Si 

Alxb 

132 

TVR1J 

600 

2.0u 

20m 


1.0m 

65A 

Gi 

D041 

23 

USR120A 

12k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83dc 

133 

1S2777 

600 

8.0u 

20m 


1.0m 

125J 

Si 

D015 

24 

CRS150 

15k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Aluv 

134 

LI 1 

600 

lOu 

20m 


1.0m 

50A 

Si 

D015 

25 

HVRS150 

15k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Alva 

135 

GP10J 

600 

20u 

20m 


1.0m 

175A 


D041 

26 

USR150A 

15k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83dc 

136 

1S2745 

700 

1.3u 

20m 


1.0m 

100J 

Si 

A56a 

27 

USR180A 

18k 

500n 

10m 


10m 

150 


A83dc 

137 

1S2746 

750 

1.3u 

20m 


1.0m 

100J 

Si 

A56a 

28 

CRS200 

20k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Aluy 

138 


800 

20u 

20m 


1.0m 

175A 


D041 

29 

HVRS200 

20k 

250n 

10m 


20m 

125A 

Si 

Alva 

139 


900 

1.3u 

20m 


1.0m 

100J 

Si 

A56a 

30 



250n 

HMj] 


vuijm 


Si 

Alvb 

140 

BAR223-10 

1.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 


HVRS400 

40k 

250n 

10m 


VUlJill 

125A 

Si 

Alvb 

141 

1 :] :l4:T:5liH^Hi 

■EQHI 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


LA80#B 

8.0k 

300n 

12m 


■iMnI 

85A 

Si 

A298ac 

142 


■EI^H 

300n 

20m 


4.0m 

150A 

Si 

D07 

■CKEK 

SHB15UF 

1.5k 

60n 

12.5m 

1.5k 

Kkuil 

150 

Si 

A411 

143 


■filBil 

350n 

20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 


M15UFG 



12.5m 


25m 




fS^B 



lOu 

20m 


1.0m 

50A 

Si 

D041 

■cbfH 

SHB15F 



12.5m 


25m 




IEm 



20u 

20m 


1.0m 

175A 


D041 

BH 

M15FG 



12.5m 


25m 



StgBB 

lEM 



lOu 

20m 


1.0m 

50A 

Si 

D041 

37 

M15SG 

1.5k 

3.0u 

12.5m 


25m 



Alst 

147 

MR1-1200 

1.2k 

25u 

20m 


2.0m 

175J 

Si 

Alt 

38 ♦ 

SHB15 

1.5k 

5.0u 

12.5m 


25m 



A411 

148 

MR1-1400 

1.4k 

25u 

20m 


2.0m 

175J 

Si 

Alt 

39t 

SHB20UF 

2.0k 

60n 

12.5m 


25m 



A411 

149 

BAR223-15 

1.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

40 



lOOn 

12.5m 


25m 

lUsM 






1 iTi rjniiii 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

41 ▼ 



150n 

12.5m 


25m 







rsin^^i 

20m 


4.0m 

150A 

Si 

D07 

42 




12.5m 


25m 

emM 


mBHHH 





20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 


1 


3.0u 



KHu] 


Mi 






20m 


1.0m 

40A 

Si 

A249f 




5.0u 



vst.-Till 








20m 


1.0m 

20A 

Si 

A249f 


bl ! 1 


60n 











20m 


1.0m 

50A 

Si 

D041 







25m 

175 

Si 

Alst 


1S2711 



20m 


1.0m 

125J 

Si 

A56a 







25m 

150 

Si 

A411 


1S2712 



20m 


1.0m 

40A 

Si 

A314 







25m 

175 

Si 

Alst 


MR1-1600 



20m 


2.0m 

175J 

Si 

Alt 


M25SG 

2.5k 

3.0U 

12.5m 


25m 

175 

Si 

Alst 


1 SI 832 

1.8k 

6.0u 

20m 


1.0m 

125J 

Si 

D015 


SHB25 

2.5k 

5.0u 

12.5m 


25m 

150 

Si 

A411 


BAR223-20 

2.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 


SHB30UF 

3.0k 

60n 

12.5m 


25m 

150 

Si 

A411 


BR588.20 

2.0k 


20m 


40m 


SiA 

A69s 


M30UFG 


lOOn 


■■■ 

25m 

175 

Si 

Alst 


25DF20 

2.0k 

300n 

20m 


4.0m 

150A 

Si 

D07 


SHB30F 


150n 

iQhiiH 


25m 

150 

Si 

A411 


DF20 

2.0k 

350n 

20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 


M30FG 


200n 

BIsol 

mm 

25m 

175 

Si 

Alst 

cnf^H 

BAR223-25 

2.5k 


20m 


40m 


SiA 

Alrx 


M30SG 



12.5m 


25m 

175 

Si 

Alst 





20m 


40m 


SiA 

A69s 


SHB30 



12.5m 

KlilM 

25m 

150 

Si 

A411 



EE^B 


20m 


4.0m 

150A 

Si 

D07 


M40UFG 



12.5m 

mm 

25m 

175 

Si 

Alst 



KEI^H 

jcHUliBHi 

20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 

58 ▼ 

SHB40F 



12.5m 

EMM 




BSBBBI 

ETiTi^H 

BAR223-30 


200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

59 

M40FG 



12.5m 







BR588-30 


200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

60 

M40SG 



12.5m 






inS^B 

MA30#B 


250n 

20m 


40m 

150A 

Si 

A298ac 


SHB40 

4.0k 

5.0U 


EMM 

25m 

150 


A411 

171 

25DF30 

3.0k 

300n 

20m 


4.0m 

150A 

Si 

D07 


SHB50UF 

5.0k 

60n 

iKJI«-nV 

EfiiM 

25m 

150 


A411 

172 

DF30 

3.0k 

350n 

20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 


M50UFG 

5.0k 

lOOn 

uyB ul 

■M 

25m 

175 


Alst 

173 

BAR223-35 

3.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 


z\Z\z s 



12.5m 




Mi 


174 

BR588-35 

3.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 





12.5m 






175 

DF35 

3.5k 

350n 

20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 





12.5m 



i^^B 



176 

BAR223-40 

4.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 


SHB50 




PfilM 


fSSM 

EiM 

A411 

177 

BR588-40 

4.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


SHB60UF 




RfilM 


iB 


A411 

178 

DF40 

4.0k 

350n 

20m 


4.0m 

100A 

Si 

A109b 


M60UFG 




mm 




Alst 

179 

BAR223-45 

4.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

70 T 

SHB60F 







Mi 


lEHIi^H 

BR588-45 

4.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

71 

M60FG 









181 

BAR223-50 

5.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

72 

M60SG 









182 

BR588-50 

5.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

73 ♦ 

SHB60 


BQTI^Hi 







183 

V-l 

5.0k 

4.0u 

20m 


2.0m 

125S 


F51b 

74 T 

SHB80UF 

8.0k 

60n 

iPJI«-1TiV 






184 

BAR223-55 

5.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

75 

M80UFG 

8.0k 

lOOn 







185 

BR588.55 

5.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

76 T 

SHB80F 

8.0k 

150n 


8.0k 

25m 



A411 

186 


6.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

77 

M80FG 

8.0k 

200n 



25m 



Alst 

187 

BR588-60 

6.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

78 

M80SG 

8.0k 

3.0u 



25m 



Alst 

188 

HV106F 

6.0k 

250n 

20m 


40m 



A83CU 

79 ♦ 

SHB80 

8.0k 

5.0u 

EKJUtna 

8.0k 

25m 

150 

Mi 

EQiBB 

189 

BAR223-65 

6.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 

80 ▼ 

SHB100UF 

10k 

60n 

EKHiim 

10k 

25m 

150 



190 

BR588-65 

6.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 

81 

M100UFG 

10k 

lOOn 

iNHiiji 


25m 

175 


ESq^HH 

191 

BAR223-70 

7.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

Alrx 


SHB100F 

10k 


12.5m 



I^M 

Mil 


192 

BR588-70 


200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


M100FG 

10k 


12.5m 



erM 



193 

BR588-80 

8.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 



10k 


12.5m 


Bwnl 

erM 


ESEB^i 

194 

HV108F 

8.0k 

250n 

20m 


40m 



A83cr 


SHB100 

10k 

SUSHI 




EKSM 

RM 

A411 

liEM 

BR588-85 

8.5k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


CD61 

12 

20n 


WM 

ifinH 

HH 

i_ 

TO106 


BR588-90 

9.0k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


CD62#C 

12 

20n 





■fl 

TO106 

iciM 

BR588-95 

9.5k 

200n 

20m 


40m 


S’A 

A69s 


1N4547 

25 

60n 




175A 

Si 

F27d 

198 

BR588-100 

10k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


1N4949 

35 

.30n 




175A 

Si 

D07 

199 

HV110F 

10k 

250n 

20m 


40m 



A83cr 


HP5082-2835 

5.0 

IOOd 




125A 

Si^ ♦ 

Alah 

200 

BR588-110 

11k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


1 S 1 

20 

.lOn 



IBM 



Alad 

1 ililHH 

BR588-120 



20m 


40m 


SiA 

A69s 



20 

lOOn 








HV112F 



20m 


40m 



A83cr 



25 

15n 







1 

BR588.130 


rTiiSii^H 

20m 


40m 


SiA 

A69s 



25 $ 

300n 

20m 


200u 

90A 

Ge 

Alcw 

204 

BR588-140 



20m 


40m 


SiA 

A69s 



25 

300n 

20m 

4.0 

250u 

90S 

Ge 

D07 

205 

BR588-150 



20m 


40m 


SiA 

A69s 



30 

.In 

20m 



125A 


Alad 

206 

HV115F 



20m 


40m 



A83cs 


1 ■ 1 


HHii^H 

20m 



11^31 



207 

BR588.160 

16k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 


1 SI 



20m 

HI 



HI 


208 

BR588-170 

17k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 





20m 



imu 

^Hi 

IQiB^Bi 

209 

BR588-180 

18k 

200n 

20m 


40m 


SiA 

A69s 





20m 



I150J 


T0236 

210 

BR588-190 

19k 


20m 


40m 


SiA 

A69s 





20m 



EktU 


T0236 

211 

BR588-200 

20k 


20m 


40m 


SiA 

A69s 





■ESlil 


IEkSH 

200J 

E^;fl 

T018 

212 

K4540 

45k 


20m 


2.0m 

65A 


F95a 


1N3953 






90S 

Ge 

D07 

213 

K4560 

45k 


20m 


2.0m 

75A 


F95a 


HMG948 







Si 

FI 33a 

214 

K4590 

45k 

nErl^^l 

20m 


2.0m 

85A 


F95a 


GP10A 





InwiW 

175A 


D041 

215 

1N3097 

30 

liltlilDMI 


15 


85A 

Ge 

A1 


1N3204 


300n 

20m 

4.0 

5.0m 

100S 

Ge 

D07 

216 

BAS40-01 

40 

loop 

25m 

mini 


150J 

Si» 



HD2135A 


I.Ou 

20m 

20 




D07 

217 

BAS40-02 

40 

loop 

25m 

WiliH 


150J 

Si^ 

D035 


1N818 


500n 

20m 

40 

500u 

150A 

Si 

Albz 

218 


40 

IOOd 

25m 



150J 

Si# 

M501b 

109 

HMG818 


500n 


40 

IMtJiiB 


IMB 

iSEEEMH 

Imm 


40 

EMHI 

25m 

K!lu] 


150J 

Si# 

T0236 

1110 

DR418 

90 ♦ 

500n 

1 20m 

10 

IkmM 


kcgiv 

ID07 1 


IBAS70.01 

70 

HOOD 

25m 

1 


150J 

Si# 

A277r 


248 D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 




n 

REC 

WERY TIME 








REC 

;OVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

TJIF 

4jVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

rjiF 

iJVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc), 






(V) 

(s) 

(A) 


(A) 

rc). 



1 

BAS70-02 

70 

loop 

25m 



ifoU^ 

Sit 

T5035 


Ill 

BAX17 

200 

70n 

30m 

3.0 

30m 

200J 

SIa 

A134C 

2 

BAS70-03 

70 

loop 

25m 



150J 

Sit 

M501b 


112 

1N661 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

SA 

A1 

3 

DR482 

70 ♦ 

400n 

25m 

35 



Ge0 

D07 


113 

1N661A 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 

4 

1N760 

60 

lOOn 

26m 

26 



Ge0 

D07 


114 

1N809 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

D07 

5 

1N788 

60 

200n 

26m 

26 



Ge0 

D07 


115 

1N842 

200 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

6 

1N3159 

15 

300n 

30m 

10 

.50m 

100A 

Ge 

A1 


116 

MC842 

200 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

7 

1N625A 

20 

500n 

30m 

35 



Si 

D07 


117 

1N839 

200 

500n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

8 

BAV17 

25 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si#$ 

D035 


118 

1N845 

200 

500n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

9 

1N3068 

30 

50n 

30m 


30m 

200S 

Si 

A398 


119 

MC839 

200 

500n 

30m 

35 


175A 


A2c 

10 

HMG3068 

30 

50n 

30m 

30 

1.0m 


Si 

FI 33a 


120 

MC845 

200 

500n 

30m 

35 


175A 


A2c 

11 

HMG625A 

30 

500n 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


121 

1N629 

200 

I.Ou 

30m 

35 


150A 

Si 

A398e 

12 

1N625 

30 

I.Ou 

30m 

35 


150A 

Si 

A398e 


122 

1N817 

200 

I.Ou 

30m 

35 


150S 

Si 

D07 

13 

HMG625 

30 

I.Ou 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


123 

1S84H 

200 

20u 

30m 

30 


125J 

SA 

D07 

14 

1N626A 

35 

500n 

30m 

35 



Si 

D07 


124 

MC809 

220 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c ' 

15 

1N432B 

40 

3.0n 

30m 

35 


150A 

Si0 

C3e 


125 

BAY85 

240 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si# 

M500d 

16 

BAX14 

40 

50n 

30m 

3.0 

30m 

200J 

SiA 

A257b 


126 

MC661 

240 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

17 

1N196 

40 

lOOn 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


127 

MC661A 

240 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

18 

1N194 

40 

200n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


128 

1SS82 

250 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si$# 

D035 

19 

1N194A 

40 $ 

200n 

30m 

35 


150A 

sii 

A9k 


129 

BAV21 

250 

50n 

30m 

3.0 

30m 

175J 

Si#$ 

D035 

20 

1N195 

40 

300n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


130 

nT2003 

250 

50n 

30m 


30m 

175A 

Si#$ 

D035 

21 

BAX14A 

40 

300n 

30m 

3.0 

30m 

200J 

Si#S 

D035 


131 

1N843 

250 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 

22 

BAV100 

50 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si$# 

FI 39 


132 

MC843 

250 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 

23 

1N659 

50 

300n 

30m 

35 


150A 

SiA 

A1 


133 

1SS149H 

250 

5.0U 

30m 

10 


175J 

Si 

D035 

24 

1N659A 

50 

300n 

30m 

35 


150A 

Si0 

D07 


134 

DR694 

260 * 

I.Ou 

30m 

35 



Si 

D07 

25 

1N840 

50 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 


135 

1SS83 

300 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si$# 

D035 

26 

HMG840 

50 

300n 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


136 

1SS122H 

400 

lOu 

30m 

10 


175J 

N 

D035 

27 

MC840 

50 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 


137t 

ISS122 

400 $ 

lOu 

30m 

10 


175J 

Si$# 

D035 

28 

1N3121 

50 

500n 

30m 

35 


60A 

Ge 

A1 


138 

1N4861 

40 

I.Ou 

40m 

10 


200S 

Si 

D035 

29 

26P1 

50 

500n 

30m 

35 

.75m 


Ge0 

D07 


139 

1N4862 

70 

I.Ou 

40m 

10 


200S 

Si 

D035 

30 

D220 

50 

500n 

30m 

30 

400u 

100 

Si* 

FI 22 


140 

1N3864 

125 

900n 

40m 

40 


200S 

Si 

D07 

31 

HMG626A 

50 

500n 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


141 

BA223 

20 


50m 

20 

lOOn 

150J 

Si 

D035 

32 

1N626 

50 

1.0u 

30m 

35 


150A 

Si 

A398e 


142 

BA423 

20 


50m 

20 

lOOn 

150J 

Si 

D034 

33 

HMG626 

50 

I.Ou 

30m 

35 



Si 

FI 33a 


143 

D20 

20 

70n 

50m 

10 


60 

Ge0 

FI 22 

34 

OA200 

50 $ 

3.5u 

30m 

35 

4.0m 

150J 

Si 

D07 


144 

D18#B 

20 

lOOn 

50m 

10 

1.0m 

70 

Ge0 

FI 22 

35 

BAV18 

60 

50n 

30m 

3.0 

30m 

175J 

Si#$ 

D035 


145 

KD519A 

30 

400nC 

50m 

10 


85A 

Si#$ 

A352a 



60 

gjiSiBI 

BEn 

35 



Si 

FI 33a 



SKE4F1/01 


E&SaBB 



50m 

130J 

Si 

M957 

37 

MC659 

60 

300n 

30m 

35 




A2c 


147 


KiiSi 



■■■III 

50m 

130J 

Si 

M957 

38 

MC659A 

60 

300n 

30m 

35 




A2c 


148 


bB 




50m 

130J 

Si 

M957 

39 

1N480 

60 

500n 

30m 

35 



mm 

D07 


149 


bM 



IIBii 

50m 

130J 

Si 

M957 


1N490 

60 

500n 

30m 

35 


■diLl 

m'nm 




SKE4G1/04 

■lilB 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


1N934 

60 

I.Ou 

30m 

35 


Mel 





SKE4F1/06 


400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


1N924 

60 

2.0u 

30m 

20 


IBB 

Si 




SKE4G1/06 

i^BB 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


1N3069 





30m 

200S 

Si 

A398 



SKE4F1/08 

800 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 


HMG3069 





1.0m 


Si 

FI 33a 


|K^B 

SGB10UF 

1.0k 

60n 

50m 

1.0k 

100m 

150 

Si 

A333j 


BAW21A 

Biyil 




30m 

200J 

Si#$ 

D035 


i^BB 

HA10 

1.0k 

250n 

50m 


100m 

150A 

Si 

A298ad 

46 

INI 92 

70 $ 

500n 

30m 



90A 


BSB 



HVX10 

1.0k 

250n 

50m 


100m 

150 

Si 

A298S 

47 

D219A 

70 

500n 

30m 


400u 

100 

Si* 



I^^B 

SKE4F1/10 

1.0k 

400n 

50m 


50m 

130J 

Si 

M957 

48 

D220A 

70 

500n 

30m 


400u 

100 

Si* 



i^g^B 


1.3k 

6.0u 

50m 


50m 

130J 

Si 

A277m 

49 

1N627A 

IBM 






Si 

D07 


hym 

kgUEMIjjBH 

1.5k 




100m 

150 

Si 

A333j 

50 

1N777 







Ge 

D07 


i^B 


1.5k 




100m 

175 

Si 

A313n 

51 

1N3666 

IBB 




500u 


Ge 

D07 


imlH 

hSijBBB 

1.5k 




100m 

175 

Si 

A94ad 

52 

BAX12 

90 $ 

50n 

30m 




SiA 

A257a 


162t 

gSISiEaBB 

1.5k 

150n 

50m 

1.5k 

100m 

175 

Si 

A313n 

53 

BAX12A 

90 $ 

50n 

30m 




Si#$ 

D035 


163 


1.5k 

200n 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

54 

BAY84 

90 

60n 

30m 




Si# 

M500d 


164 

tSBBHBI 

1.5k 

250n 

50m 


100m 

200J 

Si 

A294i 


1N191 


500n 


35 




A1by 



HA15 


250n 

50m 


100m 

150A 

Si 

A298ad 


DR401 


500n 


35 



Ge0 

D07 


R^B 

HVX15 


250n 

50m 


100m 

150 

Si 

A298S 


DR295 


I.Ou 


35 



Ge0 

D07 



MC5610 


300n 

50m 


100m 

100 

Si 

A60w 

58 

1N460B 


gOOBB 


35 



Si 

C3e 


lUisH 

MC5613 

1.5k 

300n 

50m 


100m 

100 

Si 

A60w 

59 

BAS19 







Si# 

M500d 


i^B 

S15F 

1.5k 

300n 

50m 


100m 

175A 

Si 

A248m 

60 

BAV101 








FI 39 


luB 

X15SG 

1.5k 

3.0u 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

61 

ITT2001 



30m 





D035 


171 ▼ 

SHM15 

1.5k 

5.0U 

50m 

1.5k 

100m 

175 

Si 

A313n 

62 

BA219 



30m 

3.0 




A134e 


172 

SK3M3/15 

1.5k 

6.0u 

50m 


50m 

130J 

Si 

A277m 

63 

1N660 



30m 

35 




A1 


^73w 

SGB20UF 

2.0k 

60n 


2.0k 

100m 

150 

Si 

A333i 


1N660A 


300n 

30m 

35 


150A 

^Ibi 

D07 



SHM20UF 

2.0k 

60n 

50m 

2.0k 

100m 

175 

Si 

A313n 


1N808 


300n 

30m 

35 


150A 

SiA 

D07 


i^^B 

X20UFG 

2.0k 

lOOn 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 


1N837A 


300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 



SHM20F 

2.0k 

150n 

50m 

2.0k 

100m 

175 

Si 

A313n 

67 

HMG837A 

100 

300n 

30m 

35 






iUB 

^ilSBBli 


^^QBi 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

68 

MC837A 

100 

300n 

30m 

35 






i^B 




50m 


100m 

200J 

Si 

A294i 

69 

1N837 

100 

500n 

30m 

35 



Si 




C^HBBB 


bSSliBB 

50m 


100m 

150A 

Si 

A298ad 

70 

1N844 

100 

500n 

30m 

35 












100m 

150 

Si 

A298S 

71 

D220B 

100 

500n 

30m 

30 






ES 






100m 

100 

Si 

A60w 

72 

HMG844 

100 

500n 

30m 

35 



[sS 



ekh^B 

[S^^EBBl 





100m 

100 

Si 

A60w 

73 

MC837 


500n 

30m 

35 




A2c 




2.0k 

2.0U 

50m 


100m 

200J 

Si 

A294j 

74 

MC844 


500n 

30m 

35 




A2c 




2.0k 

3.0u 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

75 

1N627 


I.Ou 

30m 

35 




A398e 



ISilS^BBBi 

2.0k 

5.0u 

50m 

2.0k 

100m 

175 

Si 

A313n 

76 

HMG627 


QuQBfli 


35 



Si 

FI 33a 



SGB25UF 





100m 

150 

Si 

A333j 

77 

BAV19 




3.0 

30m 

175J 

Si#$ 

D035 



SHM25UF 

BI;B 




100m 

175 

Si 

A313n 

78 

BAY80 

BrjiBB 




30m 

175A 

Si 

Alan 



X25UFG 

EEB 




100m 

175 

Si 

A94ad 

79 

1N5609 

120 

300n 

30m 

35 


200C 

Si 

D035 



SHM25F 

2.5k 

150n 

50m 

2.5k 

100m 

175 

Si 

A313n 

80 

MC660 

120 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 



X25FG 

2.5k 

200n 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

81 

MC660A 

120 

300n 

30m 

35 


175A 


A2c 



F25 

2.5k 

250n 

50m 


100m 

200J 

Si 

A294i 

82 

BAY72 

125 

50n 

30m 


30m 

175J 

Si#$ 

D035 



HA25 

2.5k 

250n 

50m 


100m 

150A 

Si 

A298ad 

83 

1N628A 

125 

500n 

30m 

35 



Si 

^7 



HVX25 

2.5k 

250n 

50m 


100m 

150 

Si 

A298S 

84 

1N433B 

145 

3.0n 

30m 

35 


150A 

Si0 

C3e 



MC5612 

2.5k 

300n 

50m 


100m 

100 

Si 

A60w 

85 

1N3599 

150 

50n 

30m 


30m 

175A 

Si 

A60d 


EkL-IH 

MC5615 




lllllllllll 

100m 

100 

Si 

A60w 

86 

BAS20 

150 

50n 

30m 


30m 

150J 





S25F 





100m 

175A 

Si 

A248m 

87 

BAV102 

150 

50n 

30m 


30m 

175J 


FI 39 



X25SG 




IBBi 

100m 

175 

Si 

A94ad 

88 

MC1513 

150 

50n 

30m 

30 

1.0m 

200S 

Si 

T018 


198t 

SHM25 

2.5k 

5.0U 

50m 

2.5k 

100m 

175 

Si 

A313n 

89 

BAX16 

150 

70n 

30m 

3.0 

30m 

200J 

SiA 

A134C 


199t 

SGB30UF 

3.0k 

60n 

50m 

3.0k 

100m 

150 

Si 

A333j 

90 

1N841 

150 

300n 

30m 

35 


150A 

Si 

Albz 


gSLiiH 

SHM30UF 

3.0k 

60n 

50m 

3.0k 

100m 

175 

Si 

A313n 

91 

BAX15 

150 

300n 

BE&IIi] 



200J 


qqseqBB 




3.0k 

lOOn 



100m 

175 

Si 

A94ad 

92 

MC841 

150 , 

300n 




175A 

IB 



^3B 


3.0k 

150n 



100m 

175 

Si 

A313n 

93 

1N838 

150 

500n 


KkB 


150A 




^IB 


3.0k 

200n 



100m 

175 

Si 

A94ad 


MC838 






175A 


A2c 








100m 

200J 

Si 

A294i 

EH 

1N3223 






150S 

Si 

D07 








100m 

150A 

Si 

A298ad 

Eai 

1N628 



■icitjn] 



150A 

Si 

A398e 





^SBB 



100m 

150 


Alfk 

97 

OA202 


3.5u 

30m 

35 



Si 

D07 


207 

MC5616 

3.0k 

EBQSBB 

50m 


100m 

100 

Si 

A60w 

98 

1N3485 


50n 

30m 

6.0 



Si 

D07 


208 

X30SG 

3.0k 

3.0u 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

99 

1N629A 


^S&BB 

30m 

35 



Si 

D07 



SHM30 

3.0k 

5.0u 

50m 


100m 

175 

Si 

A313n 

100 

1N434B 


3.0n 

30m 



150A 

Si0 

C3e 



SGB35UF 

3.5k 

60n 

50m 


100m 

150 

Si 

A333j 

101 

1N3070 


son 

30m 



200S 

Si 

A398 



SHM40UF 


60n 

50m 

HwB 

100m 

175 

Si 

A313n 

102 

1N3071 


son 

30m 



200S 

Si 

A398 



X40UFG 

4.0k 

lOOn 

50m 

■B 

100m 

175 

Si 

A94ad 

103 

1N4938 


50n 



30m 

200S 

SB 

D035 


213t 

SHM40F 

4.0k 

150n 

50m 

4.0k 

100m 

175 

Si 

A313n 

104 

1SS81 


son 



30m 

175J 


D035 



X40FG 

4.0k 

200n 

50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 

105 

BAS21 


50n 



30m 

150J 

Mm 

M500d 



HA40 

4.0k 

250n 

50m 


100m 

150A 

Si 

A298ad 

106 

BAV20 


50n 

30m 

3.0 




D035 


216 

HVX40 

4.0k 

250n 

50m 


100m 

150 

Si 

A298S 


BAV23 


50n 

30m 



iqoB 

Si$ 

M1316 


217 

F40A 

4.0k 

300n 

50m 


100m 

200J 

Si 

A294i 

im 

BAV103 


50n 

30m 



uSm 

Si$# 

F139 


218 

MC5617 

4.0k 

300n 

50m 


100m 

100 

Si 

A60w 


ITT2002 



30m 




Si#$ 

D035 




4.0k 


50m 


100m 

175 

Si 

A94ad 


MC002 



30m 


1.0m 

75A 


A2c 

_ 


SHM40 

4.0k 

5.0u 

50m 

4.0k 

100m 

175 

Si 

A313n 


249 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Conl’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 





REC 


EHI 






mmm 

RECOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 







LINE 

TYPE 

PIV 

WMi 


MAX. 



No. 

NO. 


trr 

OHl 

ago 

Msm 

linhiy 




No. 

NO. 


trr 

U IF 

4L|VR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 





iH 

iM 

IH 

nmn 













NO. 




l@Hi 

mSM 



[i8H 






(V) 

(s) 


RBI 

(A) 

rc) 



■KlHi 

SM-3-06PR 

600 

400n 

100m 


100m 


[Si 







200m 

20 

5.0m 



■Fl33a 


BYW1 5-600 

600 

500n 

100m 


100m 

■H 








200m 


200m 



Alaq 

1^1 

ERB24-06C 

600 

700n 

100m 


100m 



IapuS^BI 






200m 


200m 



Alaa 


BYW1 4-600 

600 

750n 

■RMnl 


EPiiJi'il 


Si 



114 

TID36 

100 

lOn 

200m 





Alaq 


ERB24-06D 

600 

I.Ou 

nsitjiii 


100m 

125J 




115 

S6K20 

200 

300n 






M981a 


ERB28-06D 

600 

I.Ou 



100m 

125J 

MM 



116 

BY409A 

12k 

400n 

200m 

100 




A69z 


1 


EliTimE 

■Hllliil 



150J 

Si 

Cl 86 


WM 

BY209 

12k 

I.Ou 

200m 

100 




Aixt 


BY300-700 


iTlSli^E 

■IlltJiil 



150J 

Si 

Cl 86 



BY476 

18k 

400n 

200m 

100 




A69m 

kBI 




■UllJiil 


100m 


Si 

A318 


HMM 

BY476A 

18k 

400n 

200m 

100 




A398b 

10 

SM1A08FR 

800 

400n 

■IlllJiil 




SB 



120 

HV21F 

2.0k 

200n 



kt«i*ri'w 


Si*A 

Alty 

11 

SM-1A-08FR 


400n 

■Illtlnl 







121 

HV30F 

3.0k 

200n 





^*A 

Alty 

12 

BYW1 5-800 

800 

500n 

BItItJnl 




MM 

1 


122 

HV40F 

4.0k 

200n 



RiitiiE 


Si*A 

Altv 

13 


800 

750n 

klllllTil 




Si 

A318 


123 

HV206F 

6.0k 

250n 

250m 





A83cu 

14 

SM1-08FR 

800 

800n 

■ItllJnl 



110J 

Si 

A298a 


124 

HV208F 

8.0k 

250n 

250m 


EWMnl 



A83cs 

15 


800 

800n 

■IIIITiil 



110J 

Si 

A277d 


125 

HV210F 

10k 

250n 

250m 


WIIIJlIM 



A83cv 

16 

BY289-900 

900 

300n 

■1*12^ 



100J 

Si 

M850 



HV212F 

EiB3B 







A83ct 

17 

BY289-1000 

1.0k 

300n 

Bllllliil 



100J 

Si 

M850 



HV215F 








A83ct 

18 


1.0k 

400n 

■iiitini 


100m 

110J 

Si 

A437 



1N3122 


ggSBB 


20 




D07 

19 

SM-1A-10FR 

1.0k 

400n 

EiSiSiul 


100m 

110J 

Si 

A437 


129 

1N3669 

70 

200n 

300m 

10 

200m 

200J 

Si 

D07 

20 

SM1-10FR 

1.0k 

800n 

■ISltJul 


100m 

110J 

Si 

A2g8a 


130 

1N4086 

70 

200n 

300m 

10 


200S 

Si 

D07 

21 


1.0k 

800n 

■iSiiiiil 


100m 

110J 

Si 

A277d 


131 

HMG3669 

70 

200n 

300m 

10 

200m 


Si 

FI 33a 


SM1A12FR 

1.2k 

400n 




110J 

Si 



132 

HMG4086 

70 

200n 

300m 

10 

5.0m 


Si 

FI 33a 


SM-1A-12FR 

1.2k 

400n 




110J 

Si 



133 

1N4456 

35 

1.5n 

400m 


400m 

175A 

Si 

D07 


ERC26-13 

1.3k 

4.0u 




140J 

Si 



134 

1N4457 

50 

1.5n 

400m 


400m 

175A 

Si 

D07 

25 

ERC27-13 






140J 

Si 

A3 131 


135 

BAV10 

60 

6.0n 

400m 

40 

400m 

200J 


D035 

26 

ERB30-13 






140J 

Si 

A313I 


136 

12CH1M 

100 

350n 

.40 


.80 

150J 

nn 

Ml 144 

27 

BY584 






120J 

Si 

A109k 


137 

12CH2M 

200 

350n 

.40 


.80 

150J 


Ml 144 

28 

ERC26-15 






140J 

Si 

A3 131 


138 

12CH3M 

300 

350n 

.40 


.80 

150J 

Hi 

Ml 144 

29 

ERC27-15 






140J 


A313I 


139 

BASH 

300 

I.Ou 

400m 

50 


150J 

MM 

D035 

30 

ERB30-15 






140J 

MM 

A313I 


140 

BY206 

300 

I.Ou 

400m 

50 


150J 


D014 


1 li'ihl ! 1 1 M 


400n 

100m 




Si 

A437 


141 

12CH4M 

400 

350n 

.40 


.80 

EEIH 


Ml 144 


SM-05A-16FR 


400n 

100m 




Si 

A437 


142 

BY207 

500 

I.Ou 

400m 

50 


EEm 


D014 


SM05-16FR 


1.5u 

100m 




Si 

A298a 


143 

BY208-600 

600 

350n 

400m 

50 


Ek;E 


Alws 

34 

BY505 





■■■ 

kvifnm 


? \ • iTEE 



PY208-800 

600 

350n 

400m 

50 




Albg 

35 

MU2 





illltlnl 

eEsLTB 





BY208-800 

800 

350n 

400m 

50 




Alws 

36 

ERB26-20 





EMilijI 

Ek£n 





PY208-1000 

800 

350n 

400m 

50 




Alba 

37 

HVF2500 


ERfiTEE 



Kiitnn 


Si 

A138C 



BY208-1000 

eeqh 


400m 

50 



Si 

Alws 

38 

MU3 





ililiJiTI 


SiA 

A83v 



HVFS2500 



400m 




Si 

A138W 

39 

MU4 





IwSffll 


SiA 

A83v 



HVFS5000 



400m 




Si 

A138X 



■.-ffillM 

150n 

100m 




Si 

A138g 



HVFS7500 


150n 

400m 


Cltlllnl 


^■1 

A138y 



Efirm 

200n 

100m 


kiiMiil 


Si*A 

A1ty 



HVFS10000 


150n 

400m 


CllItJnl 



A138Z 



EviilH 

2C0n 

100m 


iiiiiKil 


SiA 

A83v 



HVFS12500 


150n 

400m 


uMtJnl 


^B 

A138U 

43 

HV60F 

KSilaH 

200n 

100m 


kifiiiitn 


Si*A 



153 

HVFS15000 



400m 


Cllllliil 



A138V 

44 

MU6 

Emm 

200n 

100m 


ililiml 


SiA 



154 

HVFS17500 



400m 


EMtiinn 



A138V 

45 

HVF7500 

bSm 

150n 

100m 


MtliTiii 


Si 

EiEQSflii 


155 

HVFS20000 



400m 




Hi 

A138V 

46 

MU8 





iiiitmi 


Si 

A83bn 






500m 

50 

■■ 


^Bi 

D07 

47 

RTD08 

RvSir^l 




HiMiil 


Si 

Aljv 






500m 


MlItITil 


IH 

T092 

48 

ED8H1 





inumi 


SI 

A83cw 






500m 


eISBI 


BB 



BY707 


200n 





Si 

ESEEliSE 






500m 

15 



Si 

D027 


HVF10000 


150n 






A138q 






500m 

20 




D041 


MU10 


200n 






A83v 






500m 


500m 



T092 


RTD10 





RIll«/n1 


Si 

Aljv 



2R0/18 


6.0n 

.50 



175J 

SiT 

T018 


HVHF10000 





KilllJiil 



A138g 



2R1/18 


lOn 

.50 



175J 

Siv 

T018 


BY609 





mi 


Si 

A109I 



2R2B 


lOn 

500m 


1.0 

175A 

Siv 

T066 


BY610 





■■ 


Si 




2R2S 



500m 


1.0 

m«^E 


D04 


BY708 





wM 






2R3B 





1.0 

IwSIB 


T066 


RTD12 





K^llllnl 


Si 




2R3S 



500m 


1.0 



D04 

58 

EV12R 

12k 

1.5u 





Si 



EMilB 




500m 


EEBl 

K^^E 

Siv 

T03 

59 

HVF12500 

12.5k 

150n 












500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 

60 

BY709 

14k 

200n 





MM 



irzS^B 




500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 




200n 



mtJnl 


SB 







500m 


1.0 

f^E 

^E| 

D05 




iOn 



Ullllnl 









500m 


1.0 



T03 




- 5u 



Elllllnl 


^M 







500m 


1.0 

mam 


D05 


RTD16 

16k 

2u0n 




125A 

Si 

Almc 



2R7CD 


50n 

500m 


1.0 

175J 


T03 


ED16H1 

16k 

500n 




125J 


A83CX 



2R8CD 


75n 

500m 


1.0 

175J 

^B 

T03 


BY710 

17k 

200n 




120J 

MM 

A109n 



2R8S 


75n 

500m 


1.0 

175J 


D05 


RTD18 

18k 

200n 

E hill 111 




Si 

Ainc 




30 

5.0n 

500m 

30 

1.0 

125J 


D041 


BY711 

19k 

200n 

100m 

100 


120J 

Si 

A109n 


W3M 

3E.5 

30 

6.0n 

500m 


500m 

150J 


T092 


HVF20000 

20k 

150n 

100m 


200m 

150 

Si 

A138S 



3R0/18 

30 

6.0n 

.50 



175J 

Siv 

T018 


MU20 

20k 

200n 

100m 


100m 



A83bu 



3R1/18 

30 

lOn 

.50 



175J 

Siv 

T018 


RTD20 

20k 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Ainc 



3R2B 

30 

ion 

500m 


1.0 

175A 

Siv 

T066 


HVH20000 

20k 

2.0u 

100m 


200m 

150 

Si 

A138a 


il^Bi 

3R2S 

30 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 



UBSM 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

A83cy 


183 

3R3B 

30 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T066 




150n 

100m 


200m 

150 

Si 

A138S 


184 

3R3S 

30 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 




200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Aloa 


185 

3R4C 

30 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


BY714 

30k 

200n 

100m 

100 


120J 

Si 

A 1090 



3R4S 

30 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


RTD30 

30k 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Alpt 


HH 

3R5C 

30 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


EDH36-1 

36k 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

FI 08 


IeBB 

3R5S 

30 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D05 


EDH36-2 

36k 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

FI 08 


189 

3R6C 

30 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


EDH36-3 

36k 

500n 

100m 


100m 

125J 

Si 

FI 08 


190 

3R6S 

30 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

DOS 


RTD40 

40k 

200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Alov 


191 

3R7CD 

30 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


RTD50 


200n 

100m 


200m 

125A 

Si 

Airm 


192 

SER6097 

30 

50n 

.50 



175J 


DOS 


RK300A 


200n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


193 

3R8CD 

30 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


RK300B 


250n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


194 

3R8S 

30 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

DOS 


RK400A 


200n 

.15 


.30 

150J 

Si 

A3c 


195 

1N5835 

30 

lOOn 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A294 


RK400B 


250n 

.15 


.30 

150J 

Si 

A3c 


196 

TS3 

30 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 





200n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


197 

1N920 

36 

300n 

500m 

30 


175J 

Si 

D07 


RK500B 


250n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


198 

1N690 

36 

800n 

500m 

30 


175J 

Si 

D07 


RK600A 


200n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


199# 

SPD5819 

40 

5. On 

500m 

40 

1.0 

125J 


D041 


RK600B 


250n 

150m 



150A 

Si 

A3c 


200 

4R0/18 

40 

6.0n 

.50 



175J 

Siv 

T018 


FDH666 



200m 


200m 

175J 

Si#$ 

Alap 


201 

4R1/18 

40 

lOn 

.50 



175J 

Siv 

T018 


BAY41 



200m 


200m 


Si$ 

A171f 


202 

4R2B 

40 

lOn 

500m 


1.0 

175A 

Siv 

T066 


1N3600 



200m 


200m 

150A 

Si 

A398 


203 

4R2S 

40 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


BAY74 


4.0n 

200m 


200m 

175J 

Si#$ 

D035 


204 

1N4452 

40 

20n 

500m 


500m 

200S 

Si 

D035 


HMG3600 



200m 


200m 


Si 

FI 33a 


205 

4R3B 

40 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T066 


HMG3954 


4.0n 

200m 


200m 


Si 

FI 33a 


206 

4R3S 

40 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


HMG4150 


4.0n 

200m 


200m 


Si 

FI 33a 


207 

4R4C 

40 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


HMG4322 


4.0n 

200m 


200m 


Si 

FI 33a 


208 

4R4S 

40 

25n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

D04 


1N4150 


6.0n 

200m 


200m 

200A 

Si 

D035 


209 

4R5C 

40 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


BAY42 

60 

15n 

200m 


200m 

175J 

Si# 

D07 


210 

4R5S 

40 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

DOS 


1S951 

70 

25n 

200m 


200m 

150S 

Si$# 

A9a 


211 

4R6C 

40 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


FD600 

75 

4.0n 

200m 


200m 

150A 

SiSit 

D07 


212 

4R6S 

40 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

DOS 


1S2095A 

75 

6.0n 

200m 


200m 

175J 

Si$# 

D035 


213 

4R7CD 

40 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

T03 


BAW55 

75 

6.0n 

.20 


.20 

150J 

Sit$ 

D07 


214 

SER6098 

40 

50n 

.50 



175J 


DOS 



75 


200m 


200m 

175J 

Si$# 

Alao 


215 

4R8CD 

40 

75n 

500m 


1.0 

175J 

iSiv 

T03 

106 

flTigiHHH 

75 


200m 


200m 

150A 

Si$# 

Alaq 


216 

4R8S 

40 

75n 

500m 


1.0 

175J 

Siv 

DOS 

107 


75 


200m 


200m 

150A 

Si$# 

A1 aq 


217 

1N3298 

40 

200n 

500m 

50 


175A 

SiA 

D07 





200m 


200m 

150A 

Si$# 

Alaa 


218 

4E.5 

50 

6.0n 

500m 


500m 

150J 


T092 





200m 


200m 

150A 

Si$# 

Alaq 



5E.5 

50 

6.0n 

500m 


500m 

150J 


rfol2 




KhSHI 

200m 


200m 


SiS 

A171f 



5R0/18 

50 

6.0n 

.50 



175J 

Siv 

T018 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 




2J 

RECOVERY TIME 






5J 

n 

REC 

JOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

jUVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(S) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc)^ 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 



1T 

10R5/3 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 


Si 

TD3 


1117 

12R2/4 

125 

lOn 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

504 

2w 

10R5/5 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 

D05 


1127 

12R2/66 

125 

lOn 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

T066 

3 

10R5C 

100 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

T03 


113 

12R2B 

125 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

Si7 

T066 

4 

10R5S 

100 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

D05 


114 

12R2S 

125 

lOn 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

D04 

5 

GI2602 

100 

35n 

0.5 


1.0 

150S 


T03 


1157 

12R3/4 

125 

20n 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

D04 

6t 

SDR601 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

175J 

Si 

S324 


1167 

12R3/66 

125 

20n 

500m 

125 

1.0 

175 

Si 

T066 

7t 

SDR901 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

S4ad 


117 

12R3B 

125 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

T066 

8t 

SHA394A 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T03 


118 

12R3S 

125 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

D04 

9t 

SHA398A 

100 

35n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T061 


119 

1 N5805 

125 

25n 

BdiliJiil 



175A 

Si 

A146r 

10 

UES702 



500m 


1.0 

175A 


D04 


1207 

12R4/3 



500m 



175A 

mm 

T03 

11 

UES1402 



500m 


1.0 

150 


M981 


1217 

12R4/4 


KSn^B 

500m 



175A 


D04 

12 

UES1502(M) 



500m 


1.0 

150 


M981 


122 

12R4C 

MK^m 


500m 



175J 

^IBI 

T03 

13 

UES2402 

100 

35n 

500m 



150 


TO220AB 


123 

12R4S 

mhumm 

BJ.-flBBI 

500m 





D04 

14 

UES2602 

100 

35n 

500m 



175A 


T03 


124 

UES104 

Mft^m 

BSn^B 

500m 





A60aj 

15 

SER6100 

100 

40n 

.50 



175J 


S537 


1257 

12R4/3C 


ESi^B 

500m 




mm 

T03 

16 

SER8100 

100 

40n 

.50 



200J 


S537 


1267 

12R4/59 

125 

35n 

500m 

125 

1.0 

200J 

Si 

T059 

17t 

10R5/3D 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T03 


1277 

12R5/3 

125 

35n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

T03 

18y 

10R5/61 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T061 


1287 

12R5/5 

125 

35n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

D05 

19t 

10R6/3 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 

ffigHH 









175J 


T03 

20t 

10R6/3D 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 










175J 

^H 

D05 

21 T 

10R6/5 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

175A 

Si 










200J 


T03 

22 ▼ 

10R6/61 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 

200J 

Si 

T061 




BRJ.'IH 

50n 

500m 

125 

1.0 

200J 


T061 

23 

10R6C 

100 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

T03 


i|cUS 



50n 

500m 

125 

1.0 

175A 


T03 

24 

10R6S 

100 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

D05 




B^BB 

50n 

500m 

125 

1.0 

200J 

^m 

T03 

25t 

10R7/3 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 





EleUH 

12R6/5 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 


isSH 

D05 

26 T 

10R7/5 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 





ehi^B 

12R6/61 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 



T061 

27 

10R7CD 

100 

50n 

500m 


1.0 





il^Bi 

12R6C 

125 

50n 

500m 


1.0 


^H 

T03 

28 

BYW07-100 

100 

50n 

500m 

30 


150 





12R6S 

125 

50n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

D05 

29 

SDR1B 

100 

50n 

500m 


1.0 

175J 





12R7/3 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

T03 

307 

SDR3B 

100 

50n 

500m 


1.0 

175A 




irrf 

12R7/5 

125 

50n 

500m 

125 

1.0 

175A 

Si 

D05 

31 ♦ 

SEA2603 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 





\ssm 

12R7CD 

125 





175J 

Si 7 

T03 

32 ♦ 

SER802 

100 

50n 

500m 

100 

1.0 






12R7/3D 

125 





200J 

Si 

T03 

33 

UES602 

100 

50n 

500m 


1.0 


■■ 



ePcM 

12R7/61 

125 





200J 

Si 

T061 

34 

UES802 

100 

50n 

500m 


1.0 


tm 



|EE£B 

12R8/3 

B^^B 


500m 




Si 

T03 

35t 

SDR804 

100 

60n 

500m 

100 

1.0 



\sS^^m 



12R8/3D 



500m 




Si 

T03 

36t 

10R7/3D 

100 

75n 

500m 

100 

1.0 


H 



eertH 

12R8/5 

B^BB 


500m 




Si 

D05 

37t 

10R7/61 

100 

75n 

500m 



200J 

^m 



eeub 

12R8/63 



500m 




SI 

T063 

38 T 

10R8/3 

100 

75n 

500m 



175A 

^m 



liB 

12R8CD 



500m 




Si 7 

T03 

39t 

10R8/3D 

100 

75n 

500m 



200J 




eeEH 

12R8S 



500m 




Si 7 

DOS 

407 

10R8/5 

100 

75n 

500m 


1.0 


^m 



150 

1N923 

130 


500m 

50 




D07 

41 7 

10R8/63 

100 

75n 

500m 


1.0 


^m 



151 

1N693 

130 

800n 

500m 

50 



^H 

D07 

42 

10R8CD 

100 

75n 

500m 


1.0 

Em.^1 


uskyHIi 


152 

15R0/18 

150 

6.0n 

.50 





T018 

43 

10R8S 


75n 

500m 





D05 


1537 

15RO/18 

150 

9.0n 

500m 

150 

1.0 



T018 

447 

SDA356BF 


lOOn 

500m 



r^b 


Ml 355 


154 

15R1/18 

150 

lOn 

.50 





T018 

45 

SES5002 


lOOn 

500m 




■■ 

A398D 


1557 

15R2/4 

150 

lOn 

500m 

150 

1.0 



D04 

46 

SES5302 








A398q 



15R2/66 

150 

lOn 

500m 

150 

1.0 



T066 

47 

SES5402 








M981 


157 

15R2B 

150 

lOn 

500m 


1.0 



T066 

48 

SES5402C 








Y220AB 


158 

15R2S 

150 

lOn 

500m 


EKjflB 



D04 

49 

SES5502(M) 








M981 


159 

SER9150 

150 

15n 

.50 



175J 


S538 

50 

SES5602C 








T03 


1607 

15R3/4 

150 

20n 

500m 

150 

1.0 

175 

Si 

D04 

51 

SES5702 








D04 


1617 

15R3/66 

150 

20n 

500m 

150 

1.0 

175A 

Si 

T066 

52 

SES5802 


EIiTiTiHH 






D05 


162 

15R3B 

150 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

T066 

53 

SRP100B 








D041 


163 

15R3S 

150 

20n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

D04 

54 

SRP300B 










164 

FF15 

150 

20n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A294a 

55 

SRP600B 

100 

ElilinH 




EI^B 


Aleg 


165 

1N5806 

150 

25 n 

500m 


500m 

175A 


A146r 

56 ♦ 

1N5186 

100 





200J 

Si 

A146e 


1667 

15R4/3 

150 

25n 

500m 

150 

1.0 

175A 


T03 

57 

1N5416 

100 





175A 

Si 

A248 


1677 

15R4/4 

150 

25n 

500m 

150 

1.0 

175A 

mm 

D04 

58 

3SF1 

100 





175A 

Si 

A294h 











T03 

59 

FR102 

100 





175J 

Si 

D041 








IB 



D04 

60 

FR302 

100 





175J 

Si 

D027 








turn 



E204D 

61 

RAB010 

100 


500m 



175A 


qq^BIB 








iEH 

Kig 


E204p 

62 

RG1B 

100 


500m 



175A 










IB 

EfXil 


A282 

63 

RG2B 

100 


500m 













HM 



T066 

64 

RG4B 

100 





175A 

Si 

A313n 








iEH 

ehsB 


S5450* 

65 

RGP10B 

100 





175A 

Si 

D041 








IB 

nim 


A398p 

66 

RGP15B 

100 





175A 


D015 








(KH 

EEH 

BBI 

A380 

67 

RGP20B 

100 

150n 



1.0 

ERH 




177 

1N6075 

150 

30n 

500m 



150L 

Si 

A294f 

68 

RGP25B 

100 

150n 

500m 


1.0 





178 

1N6078 

150 

30n 

500m 


kmiHiI 

150L 

Si 

A294e 

69 

RGP30B 

100 

150n 

500m 


1.0 





179 

1N6081 

150 

30n 

500m 


kmiHiI 

150L 

Si 

A294e 

70 

RIB010 

100 

150n 

.50 


EOB 


mm 



1804 

5FF15 

150 

30n 

0.5 


1 

175J 

Si 

A294 

71 

S1A1F 

100 

150n 

500m 


Kwilnl 


IB 



181 ♦ 

BYV63 

150 

30n 

500m 


1.0 

175 

Si§ 


72 

S3A1F 

100 

150n 

500m 




mm 

fsmm 


182t 

UES1303 

150 

30n 

500m 


1.0 

175A 


A398a 

73 

S5A1F 



500m 




msM 

Aley 


1834 

1N5816 


bsi^b 

Bslsis^B 

150 

1.0 

175J 


D04 

74 

TS10 



500m 




mm 



1847 

15R4/3C 




150 

1.0 

200J 

Si 

T03 

75 ♦ 

1N3880 



500m 





□040 


1857 

15R4/59 




150 

1.0 

200J 

Si 

T059 

76# 

1N3885 

100 


500m 

100 


150C 

Si 

DO10 


1864 




Bsisis^B 


1.0 

175A 

Si 

T03 

77 ♦ 

1N3890 

100 


500m 

100 


150C 

Si 



1877 






1.0 

175A 

Si 

DOS 

78 ♦ 

1N3910 

100 


500m 

100 


150C 

Si 

DO50 


188 




BSWtlnM 


1.0 

175J 

Si 7 

T03 

79 

121 

100 


500m 







189 

15R5S 

150 

35n 

500m 


1.0 

175J 

Si 7 

DOS 

80 

121A 

100 


500m 







190 

GI2603 

150 

35n 

0.5 


1.0 

150S 


T03 

81 

321 

100 









1917 

SHA394B 

150 

35n 

500m 

150 

1.0 

200J 

Si 

T03 

82 

321A 

100 





75L 

Si 



1927 

SHA398B 

150 

35n 

500m 

150 

1.0 


Si 

T061 

83 

PBR10 

100 





125C 

Si 



193 

UES703 

150 

35n 

500m 


1.0 



D04 

84 

RG3B 

100 

nsHi 




175A 

Si 



194 

UES1403 

150 

35n 

500m 


1.0 



M981 

85 

SRS310FR 

100 

200n 

500m 



175A 

Si 

A340a 


195 

UES1503(M) 

150 

35n 

500m 





M981 

86 

RP1B 

100 

250n 

500m 



175A 

Si 

D041 


196 

UES2403 

150 

35n 

500m 





TO220AB 

87 

SRS110FR 

100 

250n 

500m 



175A 

Si 

A340 


197 

UES2603 

150 

35n 

500m 





T03 

88 

SRS210FR 

100 

250n 




175A 

mm 

A340 


198 

SER6150 

150 

40n 

.50 



175J 


S537 

89 

1N922 

100 

300n 

500m 



175J 


D07 


199 

SER8150 

150 

40n 

.50 



200J 


S537 

904 

BYV12 

100 

300n 

500m 



175J 

^Bi 

A249k 


2007 

15R5/3D 

150 

50n 

500m 

150 


200J 


T03 

91 

1SX172 

100 










15R5/61 




150 


200J 


T061 

92 

BR5B5 

100 










15R6/3 




150 


175A 


T03 

93 

151 

100 










15R6/3D 




150 




T03 

94 

151A 

100 


500m 


EKi^H 






15R6/5 






175A 


DOS 

95 

351 

100 


500m 


1.0 

75L 


A277f 



15R6/61 






200J 


T061 

96 

351A 

100 


500m 


1.0 

75L 

Si 

A277f 


^^m 

15R6C 






175J 


T03 

97 

1N692 

100 


500m 




Si 

D07 



15R6S 






175J 


DOS 

98 

GIB 

100 


500m 


1.0 

1^9 


A3 13b 



15R7/3 






175A 


T03 

99 

G2B 

100 


500m 


1.0 



A94i 


RT^B 

15R7/5 






175A 


DOS 

100 

GP15B 

100 

2.0u 

500m 





D015 


210 

15R7CD 

150 

50n 




EKm 


T03 

101 

GP20B 

100 

2.5u 

500m 


iEH 



D027 


211 

BYW07-150 

150 

50n 




lEH 


DOS 

102 

G3B 

100 

3.0u 

500m 





A249d 


212 

SDR803 

150 

50n 




ERlHH 

■■ 

DOS 

103 

GP30B 

100 

3.0u 

500m 




■■ 

A3ac 


2134 

d .|';Y|^ig|||g||||g||| 

150 

50n 





Si 

S4ad 

1047 

1N1200A 

100 

5.0u 

500m 

100 




D04 


214 

UES603 

150 

50n 






T03 

1057 

1N5059 

100 

5.0u 

500m 

200 




Altc 


215 

UES803 

150 

50n 






DOS 

1067 

1N5172 

100 







D027 


2167 

SDR805 

150 

60n 

500m 



175J 

Si 

DOS 

107 

SRS120FR 

120 






^m 

A340 


2177 

15R7/3D 

150 

75n 

500m 



200J 

Si 

T03 

108 

12R0/18 










2187 

15R7/61 

150 

75n 

500m 



200J 

Si 

T061 

1097 

12RO/18 



500m 




mm 

iiMnw 


2197 

15R8/3 

150 

75n 

500m 

iKltH 

lASH 



T03 

110 

12R1/18 



.50 

■■■ 

mm 

nIAm 




2207 

15R8/3D 

150 

75n 

500m 

iiim 

reH 

W«IW 


T03 
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HIGH-SPEE D DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


RECOVERY TIME 


TEST CONDITIONS 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 


RECOVERY TIME I I 

TEST CONDITIONS I MAX. 

TEMP MAT. I DRAWING 
NO. 
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4. HIGH-SP 


EED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



bH 

El 

RECOVERY TIME 








RECOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

l4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 



(A) 

rc)^ 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc). 



1 

1SX175 

400 

Wn 

500m 

30 


175A 

Si 

Alvn 


Ill 

RG4J 

600 

250n 

.5 


1.0 

175A 

Si 

A313n 

2 

BR5E5 

400 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 


112 

RGP20J 

600 

250n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D027 

3 

154 

400 

500n 

500m 


1.0 

75L 


A277k 


113 

RGP25J 

600 

250n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 

4 

154A 

400 

500n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277k 


114 

RGP30J 

600 

250n 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

5 

354 

400 

500n 

500m 


1.0 

75L 


A277f 


115 

SRS160FR 

600 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

6 

354A 

400 

500n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277f 


116 

SRS260FR 

600 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

7 

GIG 

400 

2.0U 

500m 


1.0 

175A 


A3 13b 


117 

TS60 

600 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 


8 

G2G 

400 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A94j 


118f 

BYV14 

600 

300n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 

9 

GP15G 

400 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


D015 


119 

S3A6F 

600 

300n 

500m 


250m 

175A 

A 

Alev 

10 

GP20G 

400 

2.5u 

500m 


1.0 

175A 


D027 


120 

S5A6F 

600 

300n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Aley 

11 

G3G 

400 

3.0u 

500m 


1.0 

175J 


A249d 


121 

1N5420 

600 

400n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A248 

12 

GP30G 

400 

3.0u 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 


122 

BR5G5 

600 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

13f 

BYW53 

400 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249k 


123 

156 

600 

500n 

500m 


1.0 

75L 


A277k 

14t 

BYW83 

400 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249I 


124 

156A 

600 

500n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277k 

15t 

BYX83 

400 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A94S 


125 

356 

600 

500n 

500m 


1.0 

75L 


A277f 

16t 

1N1126A 

400 

5.0U 

500m 

400 

1.0 

175B 

Si 

D04 


126 

356A 

600 

500n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277f 

17y 

1N1188 

400 

5.0u 

500m 

400 

1.0 

190C 

Si 

D05 


127 

3SM6 

600 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294g 

18y 

1N1204A 

400 

5.0U 

500m 

400 

1.0 

150B 

Si 

D04 


128 

G1J 

600 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A313b 

19t 

1N4246 

400 

5.0U 

500m 

400 

1.0 

160A 

Si 

Altc 


129 

G2J 

600 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A94j 

20 T 

1N5060 

400 

5.0u 

500m 

400 

1.0 

160A 

Si 

Altc 


130 

GP15J 

600 

2.0U 

500m 


1.0 

175A 


D015 

217 

1N5174 

400 

5.0u 

500m 

400 

1.0 

175A 

Si 

D027 


131 

S6M 

600 

2.0U 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294h 

22 ♦ 

1N5551 

400 

5.0u 

500m 

400 

1.0 

200A 

Si 

A248a 


132 

SCSPM6L 

600 

2.0U 

500m 


1.0 

150A 

Si 

M493 

23 ♦ 

1N5616 

400 

5.0U 

500m 

400 

1.0 

200A 

Si 

A109C 


133 

SCSPM6W 

600 

2.0u 

500m 


1.0 

150A 

Si 

M492 

24 T 

1N5625 

400 

5.0u 

500m 

400 

1.0 

175A 

Si 

A249 


134 

GP20J 

600 

2.5u 

500m 


1.0 

175A 


D027 

25 ▼ 

SPD547A 

400 

5.0u 

500m 

400 

1.0 

175J 

Si 

Alee 


135 

G3J 

600 

3.0U 

500m 


1.0 

175J 


A249d 

26 T 

SHA396D 

500 

30n 

500m 

500 

1.0 

200J 

Si 

T059 


136 

GP30J 

600 

3.0u 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

27 ▼ 

SDR605 

500 

35n 

500m 

500 

1.0 

175J 

Si 

S324 


1377 

BYW54 

600 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249k 

28 T 

SDR625/59 

500 

35n 

500m 

500 

1.0 

200J 

Si 

T059 


1387 

BYW84 

600 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249I 

29 T 

SDR905 

500 

35n 

500m 

500 

1.0 

200J 

Si 

S4ad 


1397 

BYX84 

600 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A94S 

30 ▼ 

SDR935/61 

500 

35n 

500m 

500 

1.0 

200J 

Si 

T061 


1407 

1N1128A 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

175B 

Si 

D04 

31 T 

SHF1105 

500 

40n 

500m 

500 

1.0 

175J 

Si 

A333j 


1417 

1N1190 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

190C 

Si 

D05 

32 T 

SHF1305 

500 

40n 

500m 

500 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


1427 

1N1206A 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

150B 

Si 

D04 

33 

SUES607 

500 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 


1437 

1N4247 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

160A 

Si 

Altc 

34 

SUES707 

500 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 


1447 

1N5061 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

160A 

Si 

Altc 

35 

SUES807 

500 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 


145* 

1N5552 

600 

5.0U 

500m 

600 

1.0 

200A 

Si 

A248a 

36 

SUES1107 

500 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 


146* 

1N5618 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

200A 

Si 

A 109c 

37 

SUES1307 

500 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 


1477 

1N5626 

600 

5.0U 

500m 

600 

1.0 

175A 

Si 

A249 

38 

SUES2607 

500 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 


1487 

SPD548A 

600 

5.0u 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

Alee 

39 T 

SDR945/61 

500 

80n 

500m 

500 

1.0 

200J 

Si 

T061 


149 

SUES609 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

40 

RG1H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 


150 

SUES709 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 

41 

RG2H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 


151 

SUES809 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 

42 

RGP10H 

500 

150n 

500m 


1.0 


Si 

D041 


152 

SUES1109 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 

43 

RGP15H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D015 


153 

SUES1309 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 

44 

RGP20H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D027 


154 

SUES2609 

700 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

45 

RGP25H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 


155 

BR5H5 

700 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

46 

RGP30H 

500 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 


1567 

1N3670A 

700 

5.0U 

500m 

700 

1.0 

200A 

Si 

D04 

47 

S1A5F 

500 

150n 

500m 


250m 

175A 

A 

Ally 


1577 

1N3765 

700 

5.0u 

500m 

700 

1.0 

190C 

Si 

D05 

48 ♦ 

BYW35 

500 

200n 

500m 


1.0 

175J 

SiS 

A249k 


158 

SUES610 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

49 ♦ 

BYW75 

500 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249I 


159 

SUES710 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 

50 

SRS350FR 

500 

200n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340b 


160 

SUES810 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 

51 

1N5419 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A248 


161 

SUES1110 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 

52 

S3A5F 

500 

250n 

500m 


250m 

175A 

A 

Aley 


162 

SUES1310 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 

53 

S5A5F 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Aley 


163 

SUES2610 

800 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

54 

SRS150FR 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 


1647 

SDA356KUF 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

125 

Si 

M1355 

55 

SRS250FR 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

1 

165 

SDR1K 

800 

60n 

500m 


1.0 

175J 


D041 

56 

TS50 

500 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 



1667 

SDR2K 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

57 

BR5F5 

500 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 


1677 

SDR3K 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

A313n 

58 T 

1N1127A 

500 

5.0U 

500m 

500 

1.0 

175B 

Si 

D04 


1687 

SDR4K 

800 

60n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

59 T 

INI 189 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

190C 

Si 

D05 


1697 

SDR1308 

800 

70n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

60 T 

1N1205A 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

150B 

Si 

D04 


1707 

SDR508 

800 

80n 

500m 

800 

1.0 

150J 

Si 

D05 

61 ▼ 

1N5175 

500 

5.0u 

500m 

500 

1.0 

175A 

Si 

D027 


1717 

SDR 1008 

800 

80n 

500m 

800 

1.0 

150J 

Si 

S305 

62 

BYV26C 

600 

30n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333C 


172* 

BYT1 1-800 

800 

lOOn 

0.5 

25 

1.0 

150J 


D014 . 

63 T 

SDR606 

600 

35ri 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

S324 


1737 

SDA356KF 

800 

lOOn 

500m 

800 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

64t 

SDR936/61 

600 

35n 

500m 

600 

1.0 

200J 

Si 

T061 


174 

BYT1 3-800 

800 

150n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

A69ai 

65 ▼ 

SHF1106 

600 

40n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333j 


175 

RGP10K 

800 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D041 

66 T 

SHF1306 

600 

40n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


176 

RGP15K 

800 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D015 

67 

SDR1J 

600 

50n 

500m 


1.0 

175J 


D041 


177 

X08FG 

800 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

Aicz 

687 

SDR2J 

600 

50n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333j 


178 ! 

Z08FG 

800 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ab 

697 

SDR3J 

600 

50n 

500m 

600 

1.0 

175A 

Si 

A313n 

J 

1797 

BYT77 

800 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A333e 

707 

SDR4J 

600 

50n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


1807 

BYV37 

800 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249a 

71 

SUES608 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 


181 

SRP100K 

800 

200n 

0.5 


1.0 

125 


D041 

72 

SUES708 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 


182 

SRP300K 

800 

200n 

500m 


1.0 

55A 



73 

SUES808 

600 

50n 

“05 


1.0 

150J 

Si 

D05 


183 

SRP600K 

800 

200n 

0.5 


1.0 

125 


Aleg 

74 

SUES1108 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 


184# 

GS83 

800 

250n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A2hg 

75 

SUES1308 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 


185 

RAB080 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

Alez 

76 

SUES2608 

600 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 


186 

RG1K 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A313e 

777 

SDA356JUF 

600 

60n 

500m 

600 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 


187 

RG2K 

800 

250n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 

787 

SDR 1306 

600 

70n 

500m 

600 

1.0 

175J 

Si 

A333k 


188 

RIB080 

800 

250n 

.50 


1.0 

175J 

Si 

Aleu 

797 

SDR506 

600 

80n 

500m 

600 

1.0 

150J 

Si 

DOS 


189 

SRS180FR 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

807 

SDR946/61 

600 

80n 

500m 

600 

1.0 

200J 

Si 

T061 


190 

SRS280FR 

800 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A340 

817 

SDR 1006 

600 

80n 

500m 

600 

1.0 

150J 

Si 

S305 


191 

1N5621 

800 

300n 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A109C 

82 

BYT1 1-600 

600 

lOOn 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

D014 

1 

192# 

BYV15 

800 

300n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 

837 

SDA356JF 

600 

lOOn 

500m 

600 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 


193 

S1A8F 

800 

300n 

500m 


250m 

175A 

A 

Alty 

84 ♦ 

1N5190 

600 

150n 

500m 

600 

1 

200J 

Si 

A146e 


194 

S5A8F 

800 

350n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Alev 

85 

BYT1 3-600 

600 

150n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

A69ai 


195 

BR5K5 

800 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

86 

RAB060 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

Alez 


196 

RG3K 

800 

400n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A249d 

87 

RG1J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A313e 


197 

FR106 

800 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D041 

88 

RG2J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 


198 

FR306 

800 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D027 

89 

RGP10J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

D041 


199 1 

PR 1006 

800 

500n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D041 

90 

RGP15J 

600 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D015 


2007 

PR3006 

800 

500n 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

D027 

91 

RIB060 

600 

150n 

.50 


1.0 

175J 

Si 

Aleu 

i 

201 

RG4K 

800 

500n 

.5 


1.0 

175A 

Si 

A313n 

92 

X06FG 

600 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

Aicz 


202 1 

RGP20K 

800 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D027 

93 

Z06FG 

600 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ab 


203 

RGP25K 

800 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ac 

94 

126 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 


A277k 


204 

RGP30K 

800 

500n 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

95 

126A 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277k 


205 

TS80 

800 

500n 

500m 


1.0 

175A 

Si 


96 

326 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 


A277f 


206 

3SM8 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294a 

97 

326A 

600 

200n 

500m 


1.0 

75L 

Si 

A277f 


207 

G1K 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A313b 

98 ♦ 

BYW36 

600 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 


208 

G2K 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A94j 

99 ♦ 

BYW76 

600 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249I 


209 

GP15K 

800 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


D015 

100 

PBR60 

600 

200n 

.50 


1.0 

125C 

Si 

20 


210 

S8M 

800 

2.0U 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294h 

101 

RG3J 

600 

200n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A249d 


211 

GP20K 

800 

2.5u 

500m 


1.0 

175A 


D027 

102 

S1A6F 

600 

200n 

500m 


250m 

175A 

A 

Altv 


212 

G3K 

800 

3.0u 

500m 


1.0 

175J 


A249d 

103 

SRP100J 

600 

200n 

0.5 


1.0 

125 


D041 


213 

GP30K 

800 

3.0u 

500m 


1.0 

175A 


A3ac 

104 

SRP300J 

600 

200n 

500m 


1.0 

55A 




2147 

BYW55 

800 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249k 

105 

SRP600J 

600 

200n 

0.5 


1.0 

125 


Alea 


2157 

BYW85 

800 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249I 

106 

SRS360FR 

600 

200n 

500m 


1.0 


Si 

A340a 


2167 

BYX85 

800 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A94S 

107 

1N5619 

600 

250n 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A109C 


2177 

1N3671A 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

200A 

Si 

D04 

108 

FR105 

600 

250n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D041 


2187 

1N3766 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

190C 

Si 

D05 

109 

FR305 

600 

250n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D027 


2197 

1N4248 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

160A 

Si 

Altc 

110^ 

GS63 

600 

250n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A2ha 


2207 

1N4250 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 


255 


D.A.T.A, 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


255 



4. HIGH-SP 


EED DIODES- Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 


RECOVERY TIME 1 

MAX. 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

5J 

TYPE 

NO. 

2J 

REC 

OVERY TIME 

MAX. 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

PIV 

3] 

trr 

(s) 

TEST CONDITIONS 1 

PIV 

3j 

TEST CONDITIONS 

U IF 

4JVR 

IR 

(A) 

trr 

(s) 

U IF 

4JVR 

(V) 

IR 

(A) 

TEMP 

!▼ 

1N5062 

doo 

5.0u 

500m 

TO 

1.6 

i66a 

Si 

Me 

Ill 

RVT5F 

rsk 

200n 

560m 


1.0 

io6a 

Si*A 

Alty 

2v 

1N5177 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

D027 

112 

Z15FG 

1.5k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ae 

3# 

1N5553 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

200A 

Si 

A248a 

113 

RGP15-15 

1.5k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

4^ 

1N5620 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

200A 

Si 

A109C 

114 

BR5P5 

1.5k 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

5r 

1N5627 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175A 

Si 

A249 

115 

R1500F 

1.5k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

6t 

SPD549A 

800 

5.0u 

500m 

800 

1.0 

175J 

Si 

Alee 

116 

Z15SG 

1.5k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

?♦ 

S3A8F 

800 

250 

500m 


250m 

175A 

A 

Aley 

117t 

1N3644 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

By 

1N3672A 

900 

5.0u 

500m 

900 

1.0 

200A 

Si 

D04 

118t 

1N4253 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

9y 

1N3767 

900 

5.0u 

500m 

900 

1.0 

190C 

Si 

D05 

119y 

1N4254 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

10 

SUES611 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

120y 

SAMI 5 

1.5k 

5.0u 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

11 

SUES711 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D04 

121 ▼ 

SHE15 

1.5k 

5.0U 

500m 

1.5k 

1.0m 

150 

Si 

E201d 

12 

SUES811 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D05 

122t 

SDR1T 

1.6k 

65n 

500m 

1.6k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

13 

SUES1111 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

A298 

123 

RF160A 

1.6k 

200n 

500m 



150A 

Si 

A3e 

14 

SUES1311 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150 

Si 

Alts 

124 

RF160B 

1.6k 

250n 

500m 



150A 

Si 

A3e 

15 

SUES261 1 

1.0k 

50n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

T03 

125 

RGP15.16 

1.6k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

16y 

SHE10UF 

1.0k 

60n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298as 

126v 

BY203/16S 

1.6k 

300n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A94g 

17y 

SHM10UF 

1.0k 

60n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298at 

127t 

SDR1V 

1.7k 

65n 

500m 

1.7k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

18y 

SDA356MUF 

1.0k 

70n 

500m 

1.0k 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

128v 

SDR1W 

1.8k 

65n 

500m 

1.8k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

19 

SDR1M 

1.0k 

70n 

500m 


1.0 

175J 


D041 

129 

RGP15-18 

1.8k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

20 ▼ 

SDR2M 

1.0k 

70n 

500m 

I.Ou 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

130 

R1800F 

1.8k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

21 T 

SDR3M 

1.0k 

70n 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

A313n 

131 V 

SAM20UF 

2.0k 

60n 

500m 

2.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

22t 

SDR4M 

1.0k 

70n 

500m 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

132v 

SHE20UF 

2.0k 

60n 

500m 

2.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

23 T 

SDR510 

1.0k 

80n 

500m 

1.0k 

1.0 

150J 

Si 

D05 

133 

Z20UFG 

2.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

24t 

SDR1010 

1.0k 

80n 

500m 

1.0k 

1.0 

150J 

Si 

S305 

134v 

SAM20F 

2.0k 

150n 

500m 

2.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

25 

BYT11-1000 

1000 

lOOn 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

D014 

135y 

SHE20F 

2.0k 

150n 

500m 

2.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

26y 

SDA356MF 

1.0k 

lOOn 

500m 

1.0k 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

136 

HV20F 

2.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si*A 

Alty 

27 

BYT13.1000 

1000 

150n 

0.5 

25 

1.0 

150J 

# 

A69ai 

137 

RF200A 

2.0k 

200n 

500m 



150A 

Si 

A3e 

28 

RGP10M 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D041 

138 

Z20FG 

2.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

29 

RGP15M 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175A 


D015 

139 

RF200B 

2.0k 

250n 

500m 



150A 

Si 

A3e 

30 ▼ 

SHE10F 

1.0k 

150n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298as 

140 

RGP16-20 

2.0k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

31 T 

SHM10F 

1.0k 

150n 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298at 

141 ▼ 

SHG2F 

2.0k 

250n 

500m 

2.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

32 

X10FG 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

Alez 

142t 

BY203/20S 

2.0k 

300n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A94g 

33 

Z10FG 

1.0k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94ab 

143 

R2000F 

2.0k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

34 ♦ 

BYT78 

1.0k 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A333e 

144 

Z20SG 

2.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

35 T 

BYV38 

1.0k 

200n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249a 

145y 

1N3645 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

200 s 

Si 

A83a 

36 

RAB100 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

Alez 

146t 

1N4255 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

37 

RGP15.10 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

147t 

SAM20 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

38 

RIB100 

1.0k 

250n 

.50 


1.0 

175J 

Si 

Aleu 

148t 

SHE20 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

39 

SRS1100FR 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 


Si 

A340 

149t 

SHG2 

2.0k 

5.0u 

500m 

2.0k 

1.0 

175 

Si 

D041 

40 

SRS2100FR 

1.0k 

250n 

500m 


1.0 


Si 

A340 

150t 

SAM25UF 

2.5k 

60n 

500m 

2.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

41 ♦ 

BYV16 

1.0k 

300n 

500m 


1.0 

175J 

Si§ 

A249k 

151 ▼ 

SDAH2500UF 

2.5k 

60n 

500m 

2.5k 

1.0 

175 

Si 

A452 

42 

BR5M5 

1.0k 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

152v 

SHE25UF 

2.5k 

60n 

500m 

2.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

43 

S1A10F 

1.0k 

400n 

500m 


250m 

175A 

A 

Alty 

153 

Z25UFG 

2.5k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

44 

S3A10F 

1.0k 

400n 

500m 


250m 

175A 

A 

Aley 

154 

S3HVM2.5F 

2.5k 

150n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

45 

S5A10F 

1.0k 

400n 

500m 


1.0 

175A 

A 

Alev 

155y 

SAM25F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

46 

1N5623 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

200A 

Si 

A109e 

156 

SCFS2500 

2.5k 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A138W 

47 

FR107 

1.0k 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D041 

157y 

SDA2500F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

175A 

Si 

A394 

48 

FR307 

1.0k 

500n 

0.5 

30 


175J 

Si 

D027 

158y 

SDAH2500F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

175 

Si 

A452 

494 

GS103 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A2hg 

159t 

SHE25F 

2.5k 

150n 

500m 

2.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

60 

PR1007 

1.0k 

500n 

0.5 


1.0 

150J 

Si 

D041 

160 

SSCF2500 

2.5k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449 

51 

RG1M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A313e 

161 

Z25FG 

2.5k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

52 

RG2M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A313e 

162 

S2HVM2.5F 

2.5k 

250ri 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

53 

RG3M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A249d 

163 

R2500F 

2.5k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

54 

RG4M 

1.0k 

500n 

.5 


1.0 

175A 

Si 

A313n 

164 

Z25SG 

2.5k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

55 

RGP20M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

D027 

165y 

1N3646 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

200 s 

Si 

A83a 

56 

RGP25M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A3ae 

166y 

1N4256 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

57 

RGP30M 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175A 


A3ae 

167y 

SAM25 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

58 

SF10 

1.0k 

500n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

Albs 

168y 

SDAH2500 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

150A 

Si 

A440 

59 

3SM0 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A294g 

169y 

SHE25 

2.5k 

5.0u 

500m 

2.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

60 

G1M 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A313b 

170y 

SAM30UF 

3.0k 

60n 

500m 

3.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

61 

G2M 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


A94j 

171y 

SHE30UF 

3.0k 

60n 

500m 

3.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

62 

GP15M 

1.0k 

2.0u 

500m 


1.0 

175A 


D015 

172 

Z30UFG 

3.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

63 

SOM 

1.0k 

2,0u 

500m 

1 

1.0 

175A 

Si 

A294h 

173y 

SAM30F 

3.0k 

150n 

500m 

3.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

64 

GP20M 

1.0k 

2.5u 

500m 


1.0 

175A 


D027 

174v 

SAM60F 

3.0k 

150n 

500m 

6.0k 

1.0 

175J 

SI 

A313p 

65 

G3M 

1.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175J 


A249d 

175y 

SHE30F 

3.0k 

150n 

500m 

3.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

66 

GP30M 

1.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175A 


A3ae 

176 

HVC30F 

3.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si* A 

Alev 

67t 

BYW56 

1.0k 

4.0u 

500m 


1.0 

17^ 

Si 

A249k 

177 

Z30FG 

3.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

68 T 

BYW86 

1.0k 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A249I 

178y 

SHG3F 

3.0k 

250n 

500m 

3.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

69 T 

BYX86 

1.0k 

4.0u 

500m 


1.0 

175J 

Si 

A94s 

179 

S0DSLD3FS 

3.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948 

70t 

1N3643 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200S 

Si 

A83a 

180 

R3000F 

3.0k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

71 T 

1N3673A 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200A 

Si 

D04 

181 

Z30SG 

3.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

72y 

1N3768 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

190C 

Si 

D05 

182y 

1N3647 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

200 s 

Si 

A83a 

73 ▼ 

1N4249 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

160A 

Si 

Alte 

183y 

1N3764 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

200 s 

Si 

A83aq 

74 ▼ 

1N4251 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

Albh 

184y 

1N4257 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

75y 

1N5178 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

D027 

185y 

SAM30 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

76 ♦ 

1N5554 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200A 

Si 

A248a 

186v 

SHE30 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

77 ♦ 

1N5622 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

200A 

Si 

A109e 

187y 

SHG3 

3.0k 

5.0u 

500m 

3.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

78y 

SHE10 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298as 

188y 

SAM35UF 

3.5k 

60n 

500m 

3.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

79t 

SHM10 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175 

Si 

A298at 

189y 

SAM35F 

3.5k 

150n 

500m 

3.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

80t 

SPD550A 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

Alee 

190y 

SAM35 

3.5k 

5.0u 

500m 

3.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

81 T 

SPD5063 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

160 A 

Si 

Altc 

191 ▼ 

SAM40UF 

4.0k 

60n 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

82t 

SPD5628 

1.0k 

5.0u 

500m 

1.0k 

1.0 

175A 

Si 

A249 

192t 

SHE40UF 

4.0k 

60n 

500m 

4.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

83 ▼ 

SDA356NUF 

1.2k 

70n 

500m 

1.2k 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

193 

SSCHE4000 

4.0k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449 

84t 

SDR1N 

1.2k 

80n 

500m 

1.2k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

194 

Z40UFG 

4.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

85t 

SDR2N 

1.2k 

80n 

500m 

1.2k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

195y 

SAM40F 

4.0k 

150n 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

86t 

SDR4N 

1.2k 

80n 

500m 

1.2k 

1.0 

175J 

Si 

A333k 

196y 

SHE40F 

4.0k 

150n 

500m 

4.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

87t 

SDA356NF 

1.2k 

lOOn 

500m 

1.2k 

1.0 

125 

Si 

Ml 355 

197 

HVC40F 

4.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si ♦A 

Alev 

88 

RGP15-12 

1.2k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

198 

Z40FG 

4.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

89 T 

BY203/12S 

1.2k 

300n 

500m 


1.0 

150J 

Si 

A94g 

199v 

SHG4F 

4.0k 

250n 

500m 

4.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

90 

BR5N5 

1.2k 

400n 

0.5 


1.0 

75 

Si 

Alrx 

200 

S0DSLD4FS 

4.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948a 

91 

R1200F 

1.2k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 

201 

Z40SG 

4.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

92 

S1A12F 

1.2k 

500n 

500m 


250m 



Alty 

202 ▼ 

1N5181 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

Si 

Alfj 

93 

S3A12F 

1.2k 

500n 

500m 


250m 



Alev 

203 ▼ 

SAM40 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

94 

S5A12F 

1.2k 

500n 

500m 


1.0 



Aley 

204 ▼ 

SHE40 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

95t 

1N4252 

1.2k 

5.0u 

500m 

1.2k 

1.0 

175A 

Si 

Aleh 

205 ▼ 

SHG4 

4.0k 

5.0u 

500m 

4.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

96t 

1N5331 

1.2k 

5.0u 

500m 

1.2k 

1.0 

200C 

Si 

D04 

206 T 

SDAH5000UF 

5.0k 

60n 

500m 

5.0k 

1.0 

175 

Si 

A452a 

97 T 

SDR1P 

1.3k 

65n 

500m 

1.3k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

207 V 

SHE50UF 

5.0k 

60n 

500m 

5.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

98 ♦ 

DG1 

1.4k 

20n 

500m 


50 

175A 

Si 

A313b 

208 

Z50UFG 

5.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

99 T 

SDR1R 

1.4k 

65n 

500m 

1.4k 

1.0 

175J 

Si 

A333i 

209 

S3HVM5F 

5.0k 

150n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

100 

RGP15-14 

1.4k 

250n 

500m 


1.0 

175J 

Si 

D015 

210 

SCF5000 

5.0k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138g 

101 

CGI 

1.4k 

15u 

500m 


50m 

175 

Si 

E204p 

211y 

SDA5000F 

5.0k 

150n 

500m 

5.0k 

1.0 

175A 

Si 

A394b 

102 

CG2 

1.4k 

15u 

500m 


50m 

175 

Si 

E204D 

212t 

SDAH5000F 

5.0k 

150n 

500m 

5.0k 

1.0 

175 

Si 

A452a 

103# 

DG2 

1.4k 

20u 

500m 


50m 

175A 

Si 

A313b 

213y 

SHE50F 

5.0k 

150n 

500m 

5.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

104^ 

DG3 

1.4k 

20u 

500m 


50 

175A 

Si 

A249d 

214 

SSCF5000 

5.0k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449b 

105y 

SAM15UF 

1.5k 

60n 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333a 

215 

HVC50F 

5.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si* A 

Alev 

106t 

SHE15UF 

1.5k 

60n 

500m 

1.5k 

1.0 

150 

Si 

E201C) 

216 

Z50FG 

5.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

107t 

SDR1S 

1.5k 

65n 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

Si 

A333j 

217 

S2HVM5F 

5.0k 

250n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 

108 

Z15UFG 

1.5k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 

218y 

SHG5F 

5.0k 

250n 

500m 

5.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 

109y 

SAMi5F 

1.5k 

150n 

500m 

1.5k 

1.0 

175J 

SI 

A333g 

219 

SODSLD5FS 

5.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948b 

IIOt 

SHE15F 

1.5k 

150n 

500m 

1.5k 

1.0 

150 

Si 

E201d 

220 

R5000F 

5.0k 

500n 

0.5 


1.0 

175S 


D041 


256 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


256 




4. HIGH-SP 


EED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 


LINE 

No. 

^ TYPE 

NO. 


RECOVERY TIME 

MAX. 

TEMP 

{^ 

MAT. 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

5J 

1 TYPE 

NO. 

2] 

PIV 

(V) 

RECOVERY TIME 

MAX. 

MAT. 

DRAWING 

NO. 

PIV 

Ml 

3J 

trr 

(s) 

TEST CONDITIONS 

trr 

(s) 

TEST CONDITIONS 

U IF 

AJVR 

(V) 

IR 

(A) 

U IF 

4JVR 

(V) 

IR 

(A) 

TEMP 

rq 

1 

250SG 

kok 

SlOu 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


109« 

MUR605CT 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AB 

2t 

1N5182 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

175J 

Si 

Alfj 


110 

MUR805 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AC 

3t 

SDA5000 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

175A 

Si 

A394 


111 

MUR1505 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AC 

4t 

SDAH5000 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

150A 

Si 

A440a 


112 

MUR1605CT 

50 

35n 

1.0 



175J 


Y220AB 

5t 

SHE50 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


113 

MFE16-50 

50 

40n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D04 

6t 

SHG5 

5.0k 

5.0u 

500m 

5.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 


114 

BYW31-50 

50 

50n 

1.0 

30 


150J 



7t 

SAM60UF 

6.0k 

60n 

500m 

6.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


115 

BYW77-50 

50 

50n 

1.0 

30 



Si 

D04 

8t 

SHE60UF 

6.0k 

60n 

500m 

6.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


116 

BYW77P-50(A) 









9 

SSCHE6000 

6.0k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449a 




50 

50n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 

10 

Z60UFG 

6.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


117 

BYW77PI-50(A) 









1lT 

SHE60F 

6.0k 

150n 

500m 

6.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 




50 

50n 

1.0 

30 


150J 


Ml 303 

12 

HVC60F 

6.0k 

200n 

500m 


1.0 

100A 

Si*A 

Alev 


118 

BYW80-50 

50 

50n 

1.0 

30 



Si 

TO220AB 

13 

Z60FG 

6.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


119 

BYW81-50 

50 

50n 

1.0 

30 



Si 

D04 

14t 

SDR047.01 

6.0k 

250n 

500m 

6.0k 

1.0 

150J 

Si 

E201d 


120# 

BYW98-50 

50 

50n 

1.0 

30 


150J 

Si 

D02f 

^5w 

SHG6F 

6.0k 

250n 

500m 

6.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 


121 

DSR3051 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A266C 

16 

S0DSLD6FS 

6.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948C 


122 

DSR5051 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

A 

A146n 

17 

Z60SG 

6.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


123 

MFE41-50 

50 

son 

1.0 

30 


150J 

Si 

D05 

18v 

SHE60 

6.0k 

5.0u 

500m 

6.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


124 

MUR2505 

50 

50n 

1.0 

30 


175J 


DO203AA 

19t 

SHG6 

6.0k 

5.0u 

500m 

6.0k 

1.0 

200 

Si 

D041 


125 

MUR5005 

50 

50n 

1.0 

30 


175J 


DO203AB 

20 ▼ 

SAM70UF 

7.0k 

60n 

500m 

7.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


126t 

S1.050.50 

50 

50n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5b 

21 ▼ 

SAM70F 

7.0k 

150n 

500m 

7.0k 

1.0 

175 

Si 

A3 13d 


127v 

S3-050.50 

50 

50n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5c 

22 

S0DSLD7FS 

7.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948d 


128 

SVD50-6#B 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S19ad 

23 ▼ 

SDAH7500UF 

7.5k 

60n 

500m 

7.5k 

1.0 

175 

Si 

A452b 


129 

SVD50-6#C 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S487 

24 

SCF7500 

7.5k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138m 


130 

SVD50-12itB 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S19ad 

25 T 

SDA7500F 

7.5k 

150n 

500m 

7.5k 

1.0 

175A 

Si 

A394d 


131 

SVD50-12#C 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 


S487 

26 T 

SDAH7500F 

7.5k 

150n 

500m 

7.5k 

1.0 

175 

Si 

A452b 


132 

SVD50-12I 

50 

50n 

1.0 


500m 

175 

Si 

D04 

27 

SSCF7500 

7.5k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449d 


133 

SVD50.61 

50 

50n 

1.0 


500m 

175 

Si 

D04 

28 

S2HVM7.5F 

7.5k 

250n 

500m 


1.0 

150S 

Si 

S416 


134 

UES501 

50 

50n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

D05 

29 T 

SDA7500 

7.5k 

5.0u 

500m 

7.5k 

1.0 

175A 

Si 

A394a 


135 

BYW08-50 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 

# 

D05 

30 T 

SDAH7500 

7.5k 

5.0u 

500m 

7.5k 

1.0 

150A 

Si 

A440b 


136 

BYW78-50 

50 

60n 

1.0 

30 



Si 

D05 

31 T 

SAM80UF 

8.0k 

60n 

500m 

8.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


137 

BYW92-50 

50 

60n 

1.0 

30 



Si 

D05 

32 T 

SHE80UF 

8.0k 

60n 

500m 

8.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


138 

BYW93-50 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 


D05 

33 

SSCHE8000 

8.0k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449b 


139 

BYW94-50 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 


S19n 

34 

Z80UFG 

8.0k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


140 

BYW94.50U 

50 

60n 

1.0 

30 


150J 


DOS 

35v 

SAM80F 

8.0k 

150n 

500m 

8.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


141 

MX3105 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

36 T 

SHE80F 

8.0k 

150n 

500m 

8.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


142 

MX4105 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

37 

Z80FG 

8.0k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


143 

PD9050A 

50 

70n 

1.0 

30 

1.0 

175A 

Si 

M574 

38 

S0DSLD8FS 

8.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948e 


144 

SVD50-30#B 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 


DOS 

39 

BYX90G 

8.0k 

350n 

500m 


250m 

150J 

Si 

A333f 


145 

SVD50-30itC 

50 

70n 

1.0 


1.0 

175A 


S487a 

40 

Z80SG 

8.0k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


146 

DSR5052 

50 

75n 

1.0 


1.0 



A60ae 

41 T 

SHE80 

8.0k 

5.0u 

500m 

8.0k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


147 

16FL5S02 

50 

90n 

1.0 

30 


150J 


D04 

42 ▼ 

SAM90UF 

9.0k 

60n 

500m 

9.0k 

1.0 

175 

Si 

A313d 


148 

BYX61-50 

50 

lOOn 

1.0 

30 

2.0 

150J 

Si 

D04 

43 T 

SAM90F 

9.0k 

150n 

500m 

9.0k 

1.0 

175 

Si 

A313p 


149 

BYX65-50 

50 

lOOn 

1.0 

30 

2.0 

150J 

Si 

DOS 

44 

S0DSLD9FS 

9.0k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948f 


150 

D621EB 

50 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

SiA 

DO50 

45 T 

SDA10000UF 

10k 

60n 

500m 

10k 

1.0 

175 

Si 

A449e 


151 

D628EB 

50 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

SiA 

DO40 

46 T 

SDAH10000UF 

10k 

60n 

500m 

10k 

1.0 

175 

Si 

A452C 


152 

ESM243.50 

50 

lOOn 

1.0 

30 


165J 

Si 

DOl0 

47 ▼ 

SHE100UF 

10k 

60n 

500m 

10k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


153 

MX6105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

48 

SSCHE10000 

10k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449C 


154 

MX8105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175A 

Si 

A248f 

49 

Z100UFG 

10k 

lOOn 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


155 

UTX3105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175 

Si 

A380a 

50 

SCF10000 

10k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138q 


156 

UTX4105 

50 

lOOn 

1.0 


1.0 

175 

Si 

A380a 

51 

SCFS10000 

10k 

150n 

500m 


1.0 

175A 

Si 

A138Z 


157 

388A 

50 

120n 

1.0 

30 


150A 

Si 

D015 

52 ▼ 

SDAH10000F 

10k 

150n 

500m 

10k 

1.0 

175 

Si 

A452C 


158 

SPD05F 

50 

T50n 

1.0 

30 


175J 

Si 

A60v 

53 T 

SHE100F 

10k 

150n 

500m 

10k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


159 

1N4933 

50 

200n 

1 

30 


150A 

Si 

A398C 

54 

SSCF10000 

10k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449e 


160 

363A 

50 

200n 

1.0 

30 


150A 

Si 

A3ad 

55 

Z100FG 

10k 

200n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


161 

ESM244-50 

50 

200n 

1.0 

30 


165J 

Si 

DO50 

56 

SODSLD10FS 

10k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948g 


162 

GI820 

50 

200n 

1.0 

30 


175A 

Si 

Aleg 

57 

Z100SG 

10k 

3.0u 

500m 


1.0 

175 

Si 

A94AC 


163 

GI850 

50 

200n 

1.0 

3.0 


90A 



58 ▼ 

SDA10000 

10k 

5.0U 

500m 

10k 

1.0 

175A 

Si 

A394b 

”1 

164 

IRD3899 

50 

200n 

1.0 

30 


125J 


DOS 

59y 

SDAH10000 

10k 

5.0U 

500m 

10k 

1.0 

150A 

Si 

A440C 


165 

IRD3909 

50 

200n 

1.0 

30 


125J 


DOS 

60 ▼ 

SHE100 

10k 

5.0u 

500m 

10k 

1.0 

150 

Si 

E201d 


166 

MR830 

50 

200n 

1.0 

30 

2.0 

150J 

Si 

A179C 

61 

SSCHE11000 

11k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449d 


167 

MR850 

50 

200n 

1.0 

30 

2.0 

175J 


A282 

62 

SCF12500 

12k 

150n 

500m 


1.0 

175 

Si 

A138S 


168 

MR85O0 

50 

200n 

1.0 

30 

lOu 

150J 

Si 

D027 

63 ▼ 

SDA12500UF 

12.5k 

60n 

500m 

12k 

1.0 

175 

Si 

A449f 


169 

MR860 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

160J 


DOS 

64 T 

SDAH12500UF 

12.5k 

60n 

500m 

12k 

1.0 

175 

Si 

A452d 


170 

MR870 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

160J 


DOS 

65 T 

SDAH12500F 

12.5k 

150n 

500m 

12k 

1.0 

175 

Si 

A452d 


171 

PFR850 

50 

200n 

1.0 

30 



Si 

D027 

66 

SSCF12500 

12.5k 

150n 

500m 


1.0 

150 


A449f 


172 

R4020020NW 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

150C 

SiA 

DO50 

67 ▼ 

SDA12500 

12.5k 

5.0u 

500m 

12k 

1.0 

175A 

Si 

A394C 


173 

R4020030NW 

50 

200n 

1.0 

30 

3.0 

150C 

Si 

DO50 

68 T 

SDAH12500 

12.5k 

5.0u 

500m 

12k 

1.0 

150A 

Si 

A440d 


174 

RAR2400 

50 

200n 

1.0 

30 

4.0 

150 


Ml 228 

69 

SSCHE15000 

15k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449e 


175 

RM4933 

50 

200n 

1.0 

30 


175A 

Si 

FI 49 

70 

S0DSLD15FS 

15k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948h 


176v 

SI -050-200 

50 

200n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5b 

71 ▼ 

SDA15000 

15k 

5.0u 

500m 

15k 

1.0 

175A 

Si 

A394d 


177v 

83-050-200 

50 

200n 

1.0 

50 

1.0 

175J 

Si 

u5c 

72 ▼ 

SDAH 15000 

15k 

5.0u 

500m 

15k 

1.0 

150A 

Si 

A440e 


178v 

SM4933 

50 

200n 

1.0 

30 


175A 

Si 

FI 49 

73 

SSCHE20000 

20k 

70n 

500m 


1.0 

150 

Si 

A449f 


179 

SPD605 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

D04 

74 

SODSLD20FS 

20k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948j 


180 

SPD605T 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

T03 

75t 

SDA20000 

20k 

5.0u 

500m 

20k 

1.0 

175A 

Si 

A394e 


181 

SPD1205 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

D04 

76 

SODSLD25FS 

25k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948k 


182 

SPD1205T 

50 

200n 

1.0 

30 

1.0 

200J 

Si# 

T03 

77 ▼ 

SDA25000 

25k 

5.0U 

500m 

25k 

1.0 

175A 

Si 

A394f 


183 

SPDA12205 

50 

200n 

1.0 


1.0 

200J 

Si# 

T03 

78 

SODSLD30FS 

30k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948m 


184 

V330X 

50 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

Aizz 

79 

SODSLD35FS 

35k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948n 


185 

V350X 

50 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

Aizz 

80 

SODSLD40FS 

40k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948p 


186 

16FL5S05 

50 

225n 

1.0 

30 


150J 


D04 

81 

SODSLD45FS 

45k 

300n 

500m 


1.0 

150A 


M948a 


187 

1N5185 

50 

250n 

1 


1 

175A 

Si 

A146e 

82 
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HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 
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400 

200n 

16 

400 

1.0 

175J 

Si 

u5d 



SV1510F 

1.0k 

35nC 

50 



150J 

Si 

D08 

KB 

SI 6-600-200 

600 

200n 

16 

600 

1.0 

175J 

Si 

u5d 


IliekH 

SM10PCN024 

1.0k 

1.5u 

50 



150J 


D04 

mSM 

SI 6-800-50 

800 

50n 

16 

800 

1.0 

175J 

Si 

u5d 


UK 

KU1010F 

1.0k 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 

KB 

SI 6-800-200 

800 

200n 

16 

800 

1.0 

175J 

Si 

u5d 



KU1012F 

1.2k 

22uC 

50 



125J 

Si 

S241 


SI 6-1 000-50 

1.0k 

50n 

16 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

u5d 


iiiim 

SV1512F 

1.2k 

35uC 

50 



150J 

Si 

D08 


SI 6-1 000-200 










iIBS 

SV1514F 

1.4k 

35uC 

50 



150J 


D08 



1.0k 

200n 

16 

1.0k 

1.0 

175J 

Si 

u5d 


RK 

60FWJ11 

30 

200n 

60 



124C 

Si 

S19n 


T51A 

50 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 


EliMI 

S60S3 

30 

225n 

60 




Si# 

S19z 


T52A 

50 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 



60GWJ11 

40 

200n 

60 



124C 

[Si 

S19n 


HSE7021-RT 

50 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 



S60S4 

40 

225n 

60 




Si# 

S19z 


T51B 

100 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 


122 

DFF20B10 

1.0k 

1.5u 

60 



125J 


M1319 


T52B 

100 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 


123 

DFF20B12 

1.2k 

1.5u 

60 



125J 


M1319 


HSE7022-RT 

100 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 


124 

HSE8030-RT 

50 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


T51C 

200 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 


125 

HSE8031-RT 

100 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


T52C 

200 

200n 

19 



150J 

Si 

S5220 


126 

HSE8032-RT 

200 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


HSE7023-RT 

200 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 


127 

HSE8033-RT 

300 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


HSE7024-RT 

300 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 


128 

HSE8034-RT 

400 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


HSE7025-RT 

400 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 


129 

HSE8035-RT 

500 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


HSE7026-RT 

500 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 


130 

HSE8036-RT 

600 

1.5u 

63 


63 

150J 

Si 

D05 


HSE7027-RT 

600 

1.5u 

19 


19 

150J 

Si 

D04 


131 

1N3899 

50 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

DO50 


1N3874 

50 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DO10 


132 

1N3904 

50 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

D011 


S006AADF 

50 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 


133 

S025AADF 

50 

350n 

65 


4.0 

150J 

SiA 

DO50 


1N3875 

100 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DO10 


134 

1N3900 

100 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

DO50 


S00601DF 

100 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 


135 

1N3905 

100 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

D011 


1N3876 

200 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DO10 


136 

S02501DF 

100 

350n 

65 


4.0 

150J 

SiA 

DO50 


S00602DF 

200 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 


137 

1N3901 

200 

350n 

65 

30 

ao 

150C 

Si 

DO50 


1N3877 

300 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DO10 


138 

1N3906 

200 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

D011 


S00603DF 

300 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 


139 

S02502DF 

200 

350n 

65 


4.0 

150J 

SiA 

DO50 


1N3878 

400 

300n 

20 

30 

4.0 

150C 

Si 

DO10 



1N3902 

300 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

DO50 


S00604DF 

400 

300n 

20 


4.0 

150J 

SiA 

DO40 



1N3907 

300 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

D011 


30FWJ11 

30 

200n 

30 



131C 

Si 

S555 



S02503DF 

300 

350n 

65 


4.0 

150J 

SiA 

DO50 

33 

60FWJ2C1 1 

30 

200n 

30 



131C 

Si 

Ml 209 


143 

1 N3903 

400 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

DO50 

34 

D30S3 

30 

200n 

30 



125J 

Si4 

D04 


144 

1N3908 

400 

350n 

65 

30 

9.0 

150C 

Si 

D011 

35 

S30S3A 

30 

200n 

30 




Si4 

S19z 


145 

S02504DF 

400 

350n 

65 


4.0 

150J 

SiA 

DO50 


30GWJ11 

40 

200n 

30 



131C 

Si 

S555 



DSD110-12A 

1.2k 

I.Ou 

80 

1.2k 


150 

Si 



60GWJ2C11 

40 

200n 

30 



131C 

Si 

Ml 209 


BIk 

DSD110-14A 

1.4k 

I.Ou 

80 


250m 

150J 

Si 

S4O8e0 


D30S4 

40 

200n 

30 



125J 

Si^ 

D04 



DSD110-16A 

1.6k 

I.Ou 

80 


250m 

150J 

Si 

S4O8e0 


S30S4A 

40 

200n 

30 




Si4 

S19z 


149 

15MLA160 

1.6k 

3.5u 

80 



125J 

Si 

S562 


30BG15 

100 

60n 

30 



126C 

Si 

S19n 


150 

15MLA180 

1.8k 

3.5u 

80 



125J 

Si 

S562 


30CG15 

150 

60n 

30 



126C 

Si 

S19n 


151 

15MLA200 

2.0k 

3.5u 

80 



125J 

Si 

S562 


30DG15 

200 

60n 

30 



126C 

Si 

S19n 



P51A 

50 

200n 

95 



150J 

Si 

S5210 


DSD35-02A 

200 

300n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19u 


153 

P52A 

50 

200n 

95 



150J 

Si 

S5210 


DSD35-04A 

400 

300n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19u 


154 

P51B 

100 

200n 

95 



150J 

Si 

S5210 


DSD35-06A 

600 

500n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19U0 


155 

P52B 

100 

200n 

95 



150J 

Si 

S52T0 


DSD35-08A 

800 

500n 

30 


250m 

150J 

Si 

S19U0 


156 

P51C 

200 

200n 

95 



150J 

Si 

S5210 


D21S1000C 

1.0k 

4.0uC 

30 



100C 

Si 

S493. 


157 

P52C 

200 

200n 

95 



150J 

Si 

S5210 


D30S1000C 

1.0k 

7.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 


158 

S5S3 

30 

llOn 

100 

30 

5.0m 

125 




D21S1200C 

1.2k 

4.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 


159 

S10SC3 

30 

lion 

100 

30 

5.0m 

125 




D30S1200C 

1.2k 

7.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 


160 

S5S4 

40 

llOn 

100 

40 

5.0m 

125 




DSD35-14A 

1.4k 

I.Ou 

30 


250m 

150J 

Si 

S19U0 


161 

S10SC4 

40 

lion 

100 

40 

5.0m 

125 




D21S1400C 

1.4k 

4.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 


162 

1N3914 

50 

350n 

100 


9.0 

150C 

Si 

D011 


D30S1400C 

1.4k 

7.0uC 

30 



100C 

Si 

S493 


163 ♦ 

S035AADF 

50 

350n 

100 

30 

9.0 

150 

SiA 

DO50 


DSD35-16A 

1.6k 

I.Ou 

30 


250m 

150J 

Si 

S19U0 


164 

HSE8040-RT 

50 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


1N3879A 

50 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 


165 

1N3915 

100 

350n 

100 


9.0 

150C 

Si 

D011 


1N3880A 

100 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 


166 

S03501DF 

100 

350n 

100 

30 

9.0 

150J 

SiA 

DO50 


1N3881A 

200 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 


167 

SM01PCN046 

100 

900n 

“Too 

50 


150J 

SiA 

DO50 


1N3882A 

300 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 


168 

SM01PCN076 

100 

1u 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 


1N3883A 

400 

300n 

36 

30 

4.0 

100C 

Si 

DO40 


169 

HSE8041-RT 

100 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


R3020506 

500 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 



BYT75-200 

200 

300n 

100 



125 

Si 

F62m 


R3020512 

500 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 



1N3916 

200 

350n 

100 


9.0 

150C 

Si 

D011 


R3020606 

600 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 



S03502DF 

200 

350n 

100 


9.0 

150J 

SiA 

D05 


R3020612 

600 

200n 

36 



150C 

Si 

DO40 


173 

SM02PCN046 

200 

900n 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 


S51A 

50 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 


174 

SM02PCN076 

200 

I.Ou 

100 



150J 

SiA 

DO50 


S52A 

50 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 


175 

SM02PCN074 

200 

2u 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 


HSE7030-RT 

50 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


176 

HSE8042-RT 

200 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


S51B 

100 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 


177 

S03503DF 

300 

350n 

100 

30 

9.0 

150J 

SiA 

DO50 


S52B 

100 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 


178 

HSE8043-RT 

300 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


HSE7031-RT 

100 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


179 

BYT75-400 

400 

300n 

100 



125 

Si 

F62m 


S51C 

200 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 


180 

S03504DF 

400 

350n 

100 

30 

9.0 

150J 

SiA 

DO50 


S52C 

200 

200n 

38 



150J 

Si 

S5220 


181 

SM04PCN046 

400 

900n 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 


HSE7032-RT 

200 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


182 

SM04PCN076 

400 

1u 

100 1 

50 


150J 

SIA 

DO50 


HSE7033-RT 

300 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


183 

SM04PCN074 

400 

2u 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 


HSE7034-RT 

400 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


184 

HSE8044-RT 

400 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


HSE7035-RT 

500 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


185 

R4020520 

500 

200n 

100 



150C 

Si 

DO50 


HSE7036-RT 

600 

1.5u 

38 


38 

150J 

Si 

D04 


186 

R4020530 

500 

200n 

100 



150C 

Si 

DO50 


1N3884 

50 

300n 

40 

30 

5.0 

150C 

Si 

DO10 


187 

BYT75-500 

500 

300n 

100 



125 

Si 

F62m 


1N3889A 

50 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 


188 

HSE8045-RT 

500 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


S012AADF 

50 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 


189 

R4020620 

600 

200n 

100 



150C 

Si 

DO50 


1N3890A 

100 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 


190 

R4020630 

600 

200n 

100 



150C 

Si 

DO50 


SOI 201 DF 

100 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 


191 

BYT75-600 

600 

300n 

100 



125 

Si 

F62m 


1N3891A 

200 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 


192i 

100JH21 

600 

I.Ou 

100 



125J 

Si 

M967 


S01202DF 

200 

300n 

40 


5.0 

150J 

SIA 

DO40 


193f 

200JH21 

600 

I.Ou 

100 



125J 

Si 

M967 


1N3887 

300 

300n 

40 

30 

5.0 

150C 

Si 

DO10 


194f 

300JH21 

600 

I.Ou 

100 



125J 

Si 

M967 


1N3892A 

300 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 


195 

20MLA60 

600 

2.0u 

100 



125J 

Si 

S527a 


S01203DF 

300 

300n 

40 


5.0 

150J 

SIA 

DO40 


196 

SM06PCN074 

600 

2u 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 


1N3893A 

400 

300n 

40 

30 

5.0 

100C 

Si 

DO40 


197 

HSE8046-RT 

600 

2.5u 

100 


100 

150J 

Si 

D05 


S01204DF 

400 

300n 

40 


5.0 

150J 

SiA 

DO40 


198 

20MLA80 

800 

2.0u 

100 



125J 

Si 

S527a 


S016AADF 

50 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 


199 

SM08PCN074 

800 

2u 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 

KTiSH 

SOI 601 DF 

100 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 


200 

20MLA100 

1.0k 

2.0u 

100 



125J 

Si 

S527a 

91 

SM01PCN013 

100 

600n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 


201 

SM10PCN074 

1.0k 

2u 

100 

50 


150J 

SiA 

DO50 

I 92 

SM01 PCN026 

100 

700n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 


202 

20MLA120 

1.2k 

2.0u 

100 



125J 

Si 

S527a 


S01602DF 

200 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 



100QH21 

1.2k 

2.0u 

100 



125J 

Si 

Ml 136 


SM02PCN013 

200 

600n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 


204 

DFF50B10 

1.0k 

1.5u 

150 



125J 


Ml 320 


SM02PCN026 

200 

700n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 


205 

DFF50B12 

1.2k 

1.5u 

150 



125J 


Ml 320 


SM02PCN024 

200 

1.5u 

50 



150J 


D04 


206 

S055AADF 

50 

225n 

175 



150J 

SiA 

D05 


SV1502F 

200 

35uC 

50 



150J 

Si 

D08 



S05501DF 

100 

225n 

175 



150J 

SiA 

D05 


KU1002F 

200 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 


208 

S05502DF 

200 

225n 

175 



150J 

SiA 

D05 


S01603DF 

300 

225n 

50 


6.0 

150J 

SiA 

DO40 


209 

S05503DF 

300 

225n 

175 



150J 

SiA 

D05 


KU1003F 

300 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 


210 

ARF612P01 

100 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136§ 


SM04PCN013 

400 

600n 

50 

50 


150J 

SiA 

DO40 


211 

ARF612S01 

100 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 005# 


SM04PCN026 

400 

700n 

50 

50 


150J 

SiA 

00^0 


212 

ESM41 16-200 

200 

300n 

200 



125 

Si 

M771 


SM04PCN024 

400 

1.5u 

50 



150J 


D04 


213 

ARF612P02 

200 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136§ 


SV1504F 

400 

35uC 

50 



150J 

Si 

D08 


214 

ARF612S02 

200 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136# 


KU1004F 

400 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 


2154 

TV2202F 

200 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 


SM06PCN024 

600 

1.5u 

50 



150J 


D04 


216 

ARF612P03 

300 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136§ 


SV1506F 

600 

35uC 

50 



150J 

Si 

D08 


217 

ARF612S03 

300 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136# 


KU1006F 

600 

70uC 

50 


50 

125J 

Si 

S421 



ESM41 16-400 

400 

300n 

200 



125 

Si 

M771 


SM08PCN024 

800 

1.5u 

50 



150J 


D04 

. 

219 

ARF612P04 

400 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136§ 


263 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
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4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



B 

El 

REC 

,OVERY TIME 





5J 


REC 

OVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

UVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 


trr 

U IF 

UVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 










NO. 




(s) 

(A) 


(A) 






■^■11 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

[@■1 



1 

1 1 1 H 1 |i| 1 

400 








lE^SIHI 










2^ 

TV2204F 

400 

70uC 

200 



150J 





100 

2.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 

3 

ESM41 16-500 

500 

300n 

200 



125 

Si 

M771 

106 

R5020108CJWA 









4 

ARF612P05 

500 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136§ 



100 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

5 

ARF612S05 

500 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

M1136^ 

107 

R5020110CJWA 









6 

ESM41 16-600 

600 

300n 

200 



125 

Si 

M771 



100 

3.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 

7 

ESM41 20-600 

600 

800n 

200 



125 

Si 

M771 

108 

R5020213LSWA 









8 

ARF612P06 

600 

4.0U 

200 



150J 

SiA 

M1136§ 



200 

.70u 

314 



125A 


DO80 

9 

ARF612P07 

600 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

Ml 1365 

109 

R5020208FJWA 









10 

ARF612S06 

600 

4.0U 

200 



150J 

SiA 

M1136i 



200 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

11 

FD200T12 

600 

50uC 

200 

100 


125B 

SiA 

C248a 

110 

R5020210FJWA 









12f 

TV2206F 

600 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 



200 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

13 

ARF612S07 

700 

4.0U 

200 



150J 

SiA 

M11364 

111 

R5020208EJWA 









14 

ESM41 20-800 

800 

800n 

200 



125 

Si 

M771 



200 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

15 

ARF612P08 

800 

4.0U 

200 



150J 

SiA 

M1136S 

112 

R5020210EJWA 









16 

ARF612S08 

800 

4.0U 

200 



150J 

SiA 

M1005^ 



200 

2.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

17 

FD200T16 

800 

50uC 

200 

100 


125B 

SiA 

^48a 

113 

R5020208CJWA 









18^ 

TV2208F 

800 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 



200 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

19 

ESM41 20-900 

900 

800n 

200 



125 

Si 

^771 

114 

R5020210CJWA 









20 

ARF612P09 

900 

4.0U 

200 



150J 

[&A 

\/11136§ 



200 

3.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

21 

ARF612S09 

900 

4.0U 

200 



150J 


M10054 

115 

R5020313LSWA 









22 

ESM41 20-1 000 











300 

.70u 

314 



125A 


DO80 



1.0k 

800n 

200 



125 

Si 

^771 

116 

R5020308FJWA 









23 

ARF612P10 

1.0k 

4.0u 

200 



150J 

SiA 

^11366 



300 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

24 

ARF612S10 

1.0k 

4.0U 

200 



150J 

SiA 

\^1005# 

117 

R5020310FJWA 









25 

FD200T20 

1.0k 

50uC 

200 

100 


125B 

SA 

C248a 



300 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 

26 ♦ 

TV2210F 

1.0k 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 

118 

R5020308EJWA 









27 

ARF612P11 

1.1k 

4.0U 

200 



150J 

SA 

\^1005§ 



300 

2.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

28 

ARF612S11 

1.1k 

4.0U 

200 



150J 

SA 

^1005^ 

119 

R5020310EJWA 









29 

200QH21 

1.2k 

2.0u 

200 



125J 

Si 

C242C 



300 

2.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 

30 

SSiL4065 

1.2k 

2.8u 

200 

800 

65 


SA 

M851 

120 

R5020308CJWA 









31 

ARF612P12 

1.2k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

M1005§ 



300 

3.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

32 

ARF612S12 

1.2k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

Ml 005 ♦ 

121 

R5020310CJWA 









33 

FD200T24 

1.2k 

50uC 

200 

100 


125B 

SA 

C248a 



300 

3.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 

34 ♦ 

TV2212F 

1.2k 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 

122 

R5020413LSWA 









35 

ARF612P13 

1.3k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

^1005$ 



400 

.70u 

314 



125A 


DO80 

36 

ARF612S13 

1.3k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

y^1005^ 

123 

R5020408FJWA 









37 

ARF612P14 

1.4k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

^1005§ 



400 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

38 

ARF612S14 

1.4k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

VII 0054 

124 

R5020410FJWA 









39 ♦ 

TV2214F 

1.4k 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 



400 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

40 

ARF612P15 

1.5k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

^1005§ 

125 

R5020418FSWA 









41 

ARF612S15 

1.5k 

4.0u 

200 



150J 

SA 

y^10054 



400 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

42 ♦ 

TV2215F 

1.5k 

70uC 

200 



150J 

Si 

D09 

126 

R5020408EJWA 









43 

45MLA60 

600 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435g 



400 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

44 

153PJLA60 

600 

35uC 

220 



125J 

Si 

^1246 

127 

R5020410EJWA 









45 

45MLA80 

800 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435g 



400 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

46 

153PJLA80 

800 

35uC 

220 



125J 

Si 

Ml 246 

128 

R5020408CJWA 









47 

45MLA100 

1.0k 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435a 



400 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

48 

163PJLA100 

1,0k 

35uC 

220 



125J 

Si 

^1246 

129 

R5020410CJWA 









49 

45MLA120 

1.2k 

30uC 

220 



125J 

Si 

S435g 



400 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

50 

153PJLA120 

1.2k 

35uC 

220 



125J 

Si 

^1246 

130 

R5020513LSWA 









51 

DSF402ST01 

100 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

.70u 

314 



125A 


DO80 

52 

DSF402ST02 

200 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

131 

R5020508FJWA 









53 

DSF402ST03 

300 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

54 

DSF402ST04 

400 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

132 

R5020510FJWA 









55 

DSF402ST05 

500 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 

56 

DSF402ST06 

600 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

133 

R5020518FSWA 









57 

DSF402ST07 

700 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

58 

DSF402ST08 

800 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

134 

R5020508EJWA 









59 

DSF402ST09 

900 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

60 

DSF402ST10 

1.0k 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

135 

R5020510EJWA 









61 

DSD304-11A 

1.1k 

I.Ou 

250 



150A 

Si 

C240e 



500 

2.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 

62 

DSF402ST1 1 

1.1k 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 

136 

R5020508CJWA 









63 

DSF402ST12 

1.2k 

2.7u 

250 



175J 

Si 

E200a 



500 

3.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

64 

DSD304-14A 

1.4k 

I.Ou 

250 



150A 

Si 

C240e 

137 

R5020510CJWA 









65 

DSD304-16A 

1.6k 

I.Ou 

250 



150A 

Si 

C240e 



500 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

66 ▼ 

DSF502ST10 

1.0 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

138 

R5020613LSWA 









67 ▼ 

DSF502ST11 

1.1 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 



600 

.70u 

314 



125A 


DO80 

68 ▼ 

DSF502ST12 

1.2 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

139 

R5020608FJWA 









69 

S30SC3 

30 

150n 

300 

30 

20m 

125 





600 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

70 

S30SC4 

40 

150n 

300 

40 

20m 

125 



140 

R5020610FJWA 









71 ▼ 

DSF502ST06 

600 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 



600 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

72 ▼ 

DSF502ST07 

700 

800n 

300 



125J 

Si 

D0200AA 

141 

R5020618FSWA 









73 

SSiK44-40 

700 

2.8u 

300 


65 


SA 

M851 



600 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

74 

SSiK4440 

700 

2.8u 

300 


65 


SA 

M851 

142 

R5020608EJWA 









75 ▼ 

DSF502ST08 

800 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 



600 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

76 ▼ 

DSF502ST09 

900 

800n 

300 



125J 

Si 

DO200AA 

143 

R5020610EJWA 









77 

SSiN6665 

1.0k 

3.0u 

300 


200 


SA 

C246i 



600 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

78 

300QH21 

1.2k 

2.0U 

300 



125J 

Si 

C242d 

144 

R5020608CJWA 









79 

SSiK44-65 

1.2k 

2.8u 

300 


65 


SA 

M851 



600 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

80 

SSiK4465 

1.2k 

2.8u 

300 


65 


SA 

M851 

145 ' 

R5020610CJWA 









81 

SSiK44-83 

1.5k 

2.8u 

300 


65 


SA 

M851 



600 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

82 

SSiK4483 

1.5k 

2.8u 

300 


65 


SA 

M851 

146 

R5020713LSWA 









83 

SSiN6683 

1.5k 

3.0u 

300 


200 


SA 

C246i 



700 

.70u 

314 



125A 


DO80 

”84 

70MLAB160 

1.6k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

147 

R5020708FJWA 









85 

100MLAB160 

1.6k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 



700 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

86 

103PJLA160 

1.6k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 

148 

R5020710FJWA 









87 

70MLAB180 

1.8k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 



700 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 

88 

100MLAB180 

1.8k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

149 

R5020718FSWA 









89 

103PJLA180 

1.8k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 



700 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

90 

SSiN6610 

2.0k 


300 



140J 

Si 

C246j 

150 

R5020708EJWA 









91 

SSiN66110 

2.0k 

3.0u 

300 


200 


SA 

C246j 



700 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

92 

70MLAB200 

2.0k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

151 

R5020710EJWA 









93 

100MLAB200 

2.0k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 



700 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

94 

103PJLA200 

2.0k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 

152 

R5020708CJWA 









95 

300EXH21 

2.5k 

5.0n 

300 



125J 

Si 

C242a 



700 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

96 

500EXH21 

2.5k 

5.0n 

300 



125J 

Si 

M994 

153 

R5020710CJWA 









97 

800EXH21 

2.5k 

5.0n 

300 



125J 

Si 

M995 



700 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 

98 

70MLAB250 

2.5k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

S435e 

154 

R5020813LSWA 









99 

103PJLA250 

2.5k 

4.0u 

300 



125J 

Si 

Ml 246 



800 

.70u 

314 



125A 


DO80 

100 

R5020113LSWA 









155 

R5020808FJWA 











1 100 

.70u 

314 



125A 


DO80 



800 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

101 

R5020108FJWA 









156 

R5020810FJWA 











1 100 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 



800 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

102 

R5020110FJWA 









157 

R5020818FSWA 











pioo 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 



800 

1.5u 

314 



175A 


DO80 

103 

R5020118FSWA 









158 

R5020808EJWA 











1 100 

1.5u 

314 



175A 


DO80 



800 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 

104 

R5020108EJWA 









159 

R5020810EJWA 











1 100 

2.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 



800 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 




a 

REC 

JOVERY TIME 






in 

a 

REC 

;0VERY TIME 


— 


LINE 

TYPE 

PIV 


TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

4JVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

^ IF 

^VR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 






(V) 

(S) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc), 



1 

R5020808CJWA 










74 

ARF912P11 

1.1k 

4.0u 

350 



150J 

SIa 

M1005§ 



800 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


75 

ARF912S11 

1.1k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005# 

2 

R5020810CJWA 










76 

ARF912P12 

1.2k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 



800 

3.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


77 

ARF912S12 

1.2k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005f 

3 

R5020913LSWA 










78 

ARF912P13 

1.3k 

4.0u 

350 



150J 

l^A 

M1005§ 



900 

.70u 

314 



125A 


DO80 


79 

ARF912S13 

1.3k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005^ 

4 

R5020908FJWA 










80 

ARF912P14 

1.4k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 



900 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 



ARF912S14 

1.4k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

Ml 0054 

5 

R5020910FJWA 










82 

ARF912P15 

1.5k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

Ml 0055 



900 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 


83 

ARF912S15 

1.5k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

Ml 005 ♦ 

6 

R5020918FSWA 










84# 

ARF912S16 

1.6k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

M1005i 



900 

1.5u 

314 



175A 


DO80 


85# 

ARF912P17 

1.7k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M10055 

7 

R5020908EJWA 










86# 

ARF912S17 

1.7k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



900 

2.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


87 ♦ 

ARF912P18 

1.8k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 

8 

R5020910EJWA 










88# 

ARF912S18 

1.8k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



900 

2.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 


89 ♦ 

ARF912P19 

1.9k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 

9 

R5020908CJWA 










90 ♦ 

ARF912S19 

1.9k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



900 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


91 ♦ 

ARF912P20 

2.0k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

Ml 0055 

10 

R5020910CJWA 










92 ♦ 

ARF912S20 

2.0k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



900 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 


93 ♦ 

ARF912P21 

2.1k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 

11 

R5021013LSWA 










94 ♦ 

ARF912S21 

2.1k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

M1005^ 



1.0k 

.70u 

314 



125A 


DO80 


95 ♦ 

ARF912P22 

2.2k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 

12 

R5021008FJWA 










96 ♦ 

ARF912S22 

2.2k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



1.0k 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


97# 

ARF912P23 

2.3k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M10055 

13 

R5021010FJWA 










98 ♦ 

ARF912S23 

2.3k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



1.0k 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


99# 

ARF912P24 

2.4k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 

14 

R5021018FSWA 










lOOi 

ARF912S24 

2.4k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

Ml 005 ♦ 



1.0k 

1.5u 

314 



150J 


D08 


101 ♦ 

ARF912P25 

2.5k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

M1005§ 

15 

R5021008EJWA 










102f 

ARF912S25 

2.5k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

M1005^ 



1.0k 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


103^ 

ARF912P26 

2.6k 

4.0u 

350 



150J 

SiA 

Ml 0055 

16 

R5021010EJWA 










104^ 

ARF912S26 

2.6k 

4.0u 

350 



15 

SiA 

M1005^ 



1.0k 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


105 

SKN2M400/08 

800 

2.0u 

400 


400 

140J 


C242b 

17 

R5021008CJWA 










106 

SKN2M400/10 

1.0k 

2.0u 

400 


400 

140J 


C242b 



1.0k 

3.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


107 

SKN2M400/12 

1.2k 

2.0u 

400 


400 

140J 


C242b 

18 

R5021010CJWA 










108 

SKN2M400/14 

1.4k 

2.0U 

400 


400 

140J 


C242b 



1.0k 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


109 

SKN2M400/15 

1.4k 

2.0u 

400 


400 

140J 


C242b 

19 

R5021108FJWA 










110 

D431S2400T 

2.4k 

400uC 

400 



150J 

Si 

C244b 



1.1k 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


111 

D431S2800T 

2.8k 

400uC 

400 



150J 

Si 

C244b 

20 

R5021110FJWA 










112 

D431S3200T 

3.2k 

400uC 

400 



150J 

Si 

C244b 



1.1k 

1.5u 

314 



175J 

Si 

DO80 


113 

D431S3600T 

3.6k 

400uC 

400 



150J 

Si 

C244b 

21 

R5021118FSWA 










114 

70MLA60 

600 

30uC 

470 



125J 

Si 

S12r 



1.1k 

1.5u 

314 



175A 


DO80 


115 

253PJLA60 

600 

35uC 

470 



125J 

Si 

Ml 246 

22 

R5021108EJWA 










116 

70MLA80 

800 

30uC 

470 



125J 

Si 

S12r 



1.1k 

2.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


117 

253PJLA80 

800 

35uC 

470 



125J 

Si 

Ml 246 

23 

R5021110EJWA 










118 

70MLA100 

1.0k 

30uC 

470 



125J 

Si 

S12r 



1.1k 

2.0U 

314 



175J 

Si 

DO80 


119 

253PJLA100 

1.0k 

35uC 

470 



125J 

Si 

Ml 246 

24 

R5021108CJWA 










120 

70MLA120 

1.2k 

30uC 

470 



125J 

Si 

S12r 



1.1k 

3.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


121 

253PJU120 

1.2k 

35uC 

470 



125J 

Si 

Ml 246 

25 

R5021110CJWA 










122 

RGP10A 

50 

150n 

500 


1.0 

175A 

Si 

D041 



1.1k 

3.0u 

314 



175J 

Si 

DO80 


123 

DSF912SM01 

100 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

26 

R5021213LSWA 










124 

DSF912SM02 

200 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 



1.2k 

.70u 

314 



125A 


DO80 


125 

R7220305EJ 

300 

2.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

27 

R5021208FJWA 










126 

R7220305CJ 

300 

3.0u 

500 



175J 

Si 

C246 



1.2k 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


127 

DSF912SM03 

300 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

28 

R5021210FJWA 










128 

R7220305AJ 

300 

5.0u 

500 



175J 

Si 

C246 



1.2k 

1.5u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


129 

DSF912SM04 

400 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

29 

R5021218FSWA 










130 

R7220505EJ 

500 

2.0u 

500 



175J 

Si 

C246 



1.2k 

1.5u 

314 



175A 


DO80 


131 

R7220505CJ 

500 

3.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

30 

R5021208EJWA 










132 

DSF912SM05 

500 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 



1.2k 

2.0U 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


133 

R7220505AJ 

500 

5.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

31 

R5021210EJWA 










134 

DSF912SM06 

600 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 



1.2k 

2.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


135 

R7220705EJ 

700 

2.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

32 

R5021208CJWA 










136 

R7220705CJ 

700 

3.0u 

500 



175J 

Si 

C246 



1.2k 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


137 

SSiL44-40 

700 

3.0u 

500 


75 


SiA 

M851 

33 

R5021210CJWA 










138 

SSiL4440 

700 

3.0u 

500 


75 


SiA 

M851 



1.2k 

3.0u 

314 


30 

175J 

Si 

DO80 


139 

DSF912SM07 

700 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

34 

R5021313LSWA 










140 1 

R7220705AJ 

700 

5.0U 

500 



175J 

Si 

C246 



1.3k 

.70u 

314 



125A 


DO80 


141 

DSF912SM08 

800 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

35 

R5021318FSWA 










142 

R7220905EJ 

900 

2.0u 

500 



175J 

Si 

C246 



1.3k 

1.5u 

314 



175A 


DO80 


143 

R7220905CJ 

900 

3.0U 

500 



175J 

Si 

C246 

36 

R5021413LSWA 










144 

DSF912SM09 

900 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 



1.4k 

.70u 

314 



125A 


DO80 


145 

R7220905AJ 

900 

5.0U 

500 



175J 

Si 

C246 

37 

R5021418FSWA 










146 

R7221005EJ 

1.0k 

2.0u 

500 



175J 

Si 

C246 



1.4k 

1.5u 

314 



175A 


DO80 


147 

R7221005CJ 

1.0k 

3.0U 

500 



175J 

Si 

C246 

38 

101KL40S15 

400 

1.5u 

315 


30 

175J 

Si 

DO80 


148 

DSF912SM10 

1.0k 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

39 

101KL40S20 

400 

2.0u 

315 

1 

35 

175J 

Si 

DO80 


149 

R7221005AJ 

1.0k 

5.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

40 

101KL60S15 

600 

1.5u 

315 


30 

175J 

Si 

DO80 


150 

R7221105EJ 

1.1k 

2.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

41 

101KL60S20 

600 

2.0U 

315 


35 

175J 

Si 

DO80 


151 

R7221105CJ 

1.1k 

3.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

42 

101KL80S15 

800 

1.5u 

315 


30 

175J 

Si 

DO80 


152 

DSF912SM11 

1.1k 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

43 

101KL80S20 

800 

2.0u 

315 


35 

175J 

Si 

DO80 


153 

R7221105AJ 

1.1k 

5.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

44 

101KL100S15 

1.0k 

1.5u 

315 


30 

175J 

Si 

DO80 


154 

SSiL44-65 

1.2k 

3.0u 

500 


75 


SiA 

M851 

45 

101KL100S20 

1.0k 

2.0u 

315 


35 

175J 

Si 

DO80 


155 

SSiL4465 

1.2k 

3.0u 

500 


75 


SiA 

M851 

46 

101KL100S30 

1.0k 

3.0u 

315 


45 

175J 

SiA 

DO80 


156 1 

DSF912SM12 

1.2k 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

47 

101KL120S20 

1.2k 

2.0u 

315 


35 

175J 

Si 

DO80 


157 

R7221305CJ 

1.3k 

3.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

48 

101KL120S30 

1.2k 

3.0u 

315 


45 

175J 

SiA 

DO80 


158 

DSF912SM13 

1.3k 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

49 

101KL130S30 

1.3k 

3.0u 

315 


45 

175J 

SiA 

DO80 


159 

R7221305AJ 

1.3k 

5.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

50 

101KL140S30 

1.4k 

3.0u 

315 


45 

175J 

SiA 

DO80 


160 , 

DSF912SM14 

1.4k 

3.8u 

500 



175S 

SiA 

M757 

51 

101KL150S30 

1.5k 

3.0u 

315 


45 

175J 

SiA 

DO80 


161 1 

R7221505CJ 

1.5k 

3.0u 

500 



175J 

Si 

C246 

52 

101KL160S30 

1.6k 

3.0u 

315 


45 

175J 

SiA 

DO80 


162 

SSiL44-83 

1.5k 

3.0u 

500 


75 


S\A 

M851 



80 

kTiTi^H 

350 

1.0 

1.0 

125S 

Si 



163 

SSiL4483 

1.5k 

3.0u 

500 


75 




WSM 



EKinHB 




150J 





DSF912SM15 

1.5k 

3.8u 

500 





M757 


M zi 3 ! 1 






150J 





R7221505AJ 

1.5k 

5.0u 

500 





C246 








150J 





DSF912SM16 

1.6k 

3.8u 

500 





M757 




EliITHH 

■CMIH 




kiSlil 




DSF912SM17 

1.7k 

3.8u 

500 





M757 













R7221705AJ 

1.7k 

5.0u 

500 





C246 













DSF912SM18 

1.8k 

3.8u 

500 





M757 



400 

EITiTIHH 






lAiriliMH 









175S 


M757 


ARF912S04 

400 
















175J 


C246 


ARF912P05 

500 
















175S 


M757 


ARF912S05 

500 

EKiITHH 






lAEtiliktBi 


173 

DSF912SM21 

2.1k 

3.8u 

500 



175S 


M757 


ARF912P06 

600 







innSmfH 


174 

DSF912SM22 

2.2k 

3.8u 

500 



175S 


M757 


ARF912S06 

600 







lAiTSiiKfS 


175 

DSF912SM23 

2.3k 

3.8u 

500 



175S 


M757 


ARF912P07 


ERtiriH 









R7222305AJ 

2.3k 

5.0u 

500 





C246 


ARF912S07 








lALMiL-tH 


iSH 

DSF912SM24 

2.4k 

3.8u 

500 





M757 


ARF912P08 











DSF912SM25 

2.5k 

3.8u 

500 





M757 


ARF912S08 











FD500GH50 

2.5k 

300uC 


150 


125B 


Ml 345 


ARF912P09 








ranTiia* 



DSF912SM26 

2.6k 

3.8u 




175S 


M757 


ARF912S09 










lE&H 


2.8k 

300uC 


150 


125B 


Ml 345 


ARF912P10 











1 li’iN 

200 

3u 

550 

50 

■■■■ 

mu 


DO200AA 


inibll lli^ 






ElaiM 




183 

SM02PHN170 

200 

3u 

550 

50 


IKWIM 


S540 
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IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 



5j 

2j 

REC 

OVERY TIME 





11 

H 

UI « I-T/ «_Ti « yv/ 1 iri. 

RECOVERY TIME 1 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 

PIV 

U 

TEST CONDITIONS 1 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

U IF 

4jVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 


trr 

TJIF 

UVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 










NO. 



(V) 




(A) 

rc) 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 



1 

SMb4CXC170 

400 

5u 

5^ 

50 


125 

SiA 

b02bbAA 

95 

R6020425HSYA 









2 

SM04PHN170 

400 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 


1 

400 

I.Ou 

785 



150J 


DO90 

3 

SM06CXC170 

600 

3u 

550 

50 


125 

SiA 

E200a 

96 

R6220440HS00 









4 

SM06PHN170 

600 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 


1 

400 

I.Ou 

785 



150J 


C242a 

5 

SM08PHN170 

800 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 

97 

251UL40S15 

400 

1.5u 

785 


30 

175J 

SiA 

DO90 

6# 

SM08CXC170 

800 

34 

550 

50 


125 

SiA 

E200a 

98 

R6020420FJYA 









7 

SM10PHN170 

1.0k 

3u 

550 

50 


125J 

SiA 

S540 



400 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

Db90 

8# 

SM10CXC170 

1.0k 

34 

550 

50 


125 

SiA 

E200a 

99 

R6220435FJ 

400 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

9 

SM12CXC170 

1.2k 

3u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200AA 

100 

R6220440FJ 

400 

1.5u 

785 


30 

175J 

Si 

C242 

10 

SM12CXC174 

1.2k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200AA 

101 

251UL40S20 

400 

2.0u 

785 


35 

175J 

SiA 

DO90 

11 

SM12PHN174 

1.2k 

4.0U 

550 

50 


125J 

SiA 

S541 

102 

R6020420EJYA 









12 

SM14CXC174 

1.4k 

4u 

550 

50 


125 

SIA 

D0200AA 


1 400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

13 

SM14PHN174 

1.4k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 

103 

R6020425EJYA 









14 

SM16CXC174 

1.6k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200AA 



400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

15 

SM16PHN174 

1.6k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 

104 

R6020435ESYA 









16 

SM18CXC174 

1.8k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200AA 



400 

2.0u 

785 



150J 


DO90 

17 

SM18PHN174 

1.8k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 

105 

R6220435EJ 

400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

18 

SM20CXC174 

2.0k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

D0200AA 

106 

R6220440EJ 

400 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

19 

SM20PHN174 

2.0k 

4u 

550 

50 


125 

SiA 

S541 

107 

R6020420CJYA 









20 

R7220306EJ 

300 

2.0u 

600 



175J 

Si 

C246 



400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

21 

R7220306CJ 

300 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 

108 

R6020425CJYA 









22 

R7220306AJ 

300 

5.0U 

600 



175J 

Si 

C246 



400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

wm 

23 

R7220506EJ 

500 

2.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

109 

R6020425FJYA 









24 

R7220506CJ 

500 

3.0u 

600 



175J 

Si 

C246 



400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

25 

R7220506AJ 

500 

5.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

110 

R6220435CJ 

400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

26 

R7220706EJ 

700 

2.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

111 

R6220440CJ 

400 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

27 

R7220706CJ 

700 

3.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

112 

R6000420YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

28 

R7220706AJ 

700 

5.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

113 

R6 1 00420 YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DOii 

29 

R7220906EJ 

900 

2.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

114 

R6100425YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

30 

R7220906CJ 

900 

3.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

115 

R6100430YA 

400 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

31 

R7220906AJ 

900 

5.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

116 

R6000425YA 

400 

11u 

785 



175J 

^i 

DO90 

32 

R7221106EJ 

1.1k 

2.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

117 

R6000430YA 

400 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 

33 

R7221106CJ 

1.1k 

3.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

118 

R6020525FJYA 









34 

R7221106AJ 

1.1k 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 



500 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

35 

R7221306CJ 

1.3k 

3.0U 

600 



175J 

Si 

C246 

119 

R6220540FJ 

500 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 


36 

R7221306AJ 

1.3k 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 

120 

R6020525EJYA 









37 

R7221506CJ 

1.5k 

3.0U 

600 



175J 

Si 

C246 



500 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

38 

R7221506AJ 

1.5k 

5.0u 

600 



175J 

Si 

C246 

121 

R6220540EJ 

500 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 


39 

150MLAB160 

1.6k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

S435f 

122 

R6020525CJYA 









40 

203PJLA160 

1.6k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

Ml 246 



500 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 

bO90 

41 

150MLAB180 

1.8k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

S435f 

123 

R6220540CJ 

500 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 


42 

203PJLA180 

1.8k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

Ml 246 

124 

R6100520YA 

500 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

43 

150MLAB200 

2.0k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

S435f 

125 

R6100525YA 

500 

9.0u 

785 



190J 

Si 

bOl0 

44 

203PJLA200 

2.0k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

Ml 246 

126 

R6100530YA 

500 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

45 

150MLAB250 

2.5k 

4.0u 

600 



125J 

Si 

S435f 

127 

251UL60S10 

600 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 

46 

203PJLA250 

2.5k 

4.0U 

600 



125J 

Si 

Ml 246 

128 

R6020625HSYA 









47 

R6020120FJYA 











600 

I.Ou 

785 



150J 


DO90 



100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

D092I 

129 

R6220640HS00 









48 

R6020125FJYA 











600 

I.Ou 

785 



150J 


C242a 



100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

130 

251UL60S15 

600 

1.5u 

785 


30 

175J 

Si 

DO90 

49 

R6220135FJ 

100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

131 

R6020620FJYA 









50 

R6220140FJ 

100 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 


1 600 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

51 

R6020120EJYA 









132 

R6020625FJYA 











1 100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 



600 

1.5u 

785 


36 

176J 

Si 

DO90 

52 

R6020125EJYA 









133 

R6220635FJ 

600 

1.5u 

785 


36 

176J 

Si 

C242 



100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

134 

R6220640FJ 

600 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

53 

R6220135EJ 

100 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

135 

251UL60S20 

600 

2.0u 

785 


35 

175J 

Si 

DO90 

54 

R6220140EJ 

100 

2.0U 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

136 

R6020620EJYA 









55 

R6020120CJYA 











600 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 



1 100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

137 

R6020625EJYA 









56 

R6020125CJYA 











600 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 



100 

3.0U 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

138 

R6020635ESYA 









57 

R6220135CJ 

100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 



600 

2.0u 

785 



150J 


DO90 

58 

R6220140CJ 

100 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

139 

R6220635EJ 

600 

2.0U 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

59 

R6000120YA 

100 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

140 

R6220640EJ 

600 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

60 

R6100120YA 

100 

9.0U 

785 



190J 

Si 

DO90 

141 

R6220655ES00 









61 

R6100125YA 

100 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DOl0 



“600 

2.0u 

785 



150J 


C242a 

62 

R6100130YA 

100 

9.0U 

785 



190J 

Si 

DO90 

142 

R6020620CJYA 









63 

R6000125YA 

100 

11u 

785 



175J 

Si 

DO90 



600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

64 

R6000130YA 

100 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 

143 

R6020625CJYA 









65 

251UL20S10 

200 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 



600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

66 

251UL20S15 

200 

1.5u 

785 



175J 

Si 

D09 

144 

R6220635CJ 

600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

67 

R6020220FJYA 









145 

R6220640CJ 

600 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 



1 200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

146 

R6000620YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

68 

R6020225FJYA 









147 

R6100620YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 



200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

148 

R6100625YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

69 

R6220235FJ 

200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

149 

R6100630YA 

600 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

70 

R6220240FJ 

200 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

150 

R6000625YA 

600 

11u 

785 



175J 

Si 

DO90 

71 

R6020220EJYA 









151 

R6000630YA 

600 

13u 

785 



150J 

Si 

DOi0 



1 200 

2.0U 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

152 

R6020725HSYA 









72 

R6020225EJYA 











700 

I.Ou 

785 



150J 


DO90 



200 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

153 

R6220740HS00 









73 

R6220235EJ 

200 

2.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 



700 

I.Ou 

785 



150J 


C242a 

74 

R6220240EJ 

200 

2.0U 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

154 

R6020725FJYA 









75 

R6020220CJYA 











700 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 



1 200 

3.0U 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 

155 

R6220740FJ 

700 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 


76 

R6020225CJYA 









156 

R6020725EJYA 











200 

3.0U 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 



rrob 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 

bO90 

77 

R6220235CJ 

200 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 

157 

R6020735ESYA 









78 

R6220240CJ 

200 

3.0u 

785 


36 

175J 

Si 

C242 



1 700 

2.0u 

785 



150J 


DO90 

79 

R6000220YA 

200 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

158 

R6220455ES00 









80 

R6100220YA 

200 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 



1 700 

2.0u 

785 



150J 


C242a 

81 

R6100225YA 

200 

9.0U 

785 



190J 

Si 

DO90 

159 

R6220740EJ 

I 700 

2.0u 

785 


29 

175J 

Si 


82 

R6100230YA 

200 

9.0U 

785 



190J 

Si 

DO90 

160 

R6220755ES00 









83 

R6000225YA 

200 

11u 

785 



175J 

Si 

DO90 



1 700 

2.0u 

785 



150J 


C242a 

84 

R6000230YA 

200 

13u 

785 



150J 

Si 

DO90 

161 

R6020725CJYA 









85 

R6020325FJYA 











700 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 



1 300 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

162 

R6220740CJ 

700 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 


86 

R6220340FJ 

1 300 

1.5u 

785 


29 

175J 

Si 


163 

R6100720YA 

700 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

87 

R6020325EJYA 









164 

R6 1 00725 YA 

700 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 



1 300 

2.0U 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 

165 

R6100730YA 

700 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

88 

R6220340EJ 

1 300 

2.0U 

785 


29 

175J 

Si 


166 

251UL80S10 

800 

I.Ou 

785 



150J 

SI 

D09 

89 

R6020325CJYA 









167 

R6020825HSYA 











300 

3.0U 

785 


29 

175J 

Si 

DO90 



1 800 

I.Ou 

785 



150J 


DO80 

90 

R6220340CJ 

300 

3.0u 

785 


29 

175J 

Si 


168 

R6220840HS00 









91 

R6100320YA 

300 

9.0U 

785 



190J 

Si 

DO90 



1 800 

I.Ou 

785 






92 

R6100325YA 

300 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

169 

251UL80S15 

1 800 

1.5u 

785 


30 

175J 

Si 

DO90 

93 

R6100330YA 

300 

9.0u 

785 



190J 

Si 

DO90 

170 

R6020820FJYA 









94 

251UL40S10 

400 

I.Ou 

785 



150J 

Si 

D09 



800 

1.5u 

785 


36 

175J 

Si 

DO90 
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4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Conl’d) 


RECOVERY TIME 



i” 


1 IF 4 VR IR TEMP MAT. DRAWING 


175J Si 
175J Si 



9 

10 

R6220840EJ 

R6220855ES00 

800 

800 

2.0U 

2.0u 

785 

785 

11 

R6020820CJYA 

1 

800 

3.0u 

785 

12 

R6020825CJYA 






36 175J Si bO90 


3 R6220835CJ 

4 R6220840CJ 

5 R6000820YA 

6 R6100820YA 

7 R6100825YA 

8 
9 
0 


190J 

Si 

190J 

s- 

190J 

Si 


785 

785 

785 


785 




R6220955ES00 

I 900 

R6020925CJYA 


900 3.0u 

R6220940CJ 900 3.0u 

R6100920YA 900 9.0u 


36 h75J 


36 




54 R6001020YA 

55 R6101020YA 

56 R6101025YA 

57 R6101030YA 

58 R6001025YA 

59 R6001030YA 

60 R6021125HSYA 


61 

R6221140HS00 

62 

R6021125FJYA 



R6221140FJ 

R6021125EJYA 


66 

67 

R6221140EJ 1 1.1k 

R6221155ES00 

1 1.1k 

2.0u 

2.0u 

785 

785 


68 

69 

70 

71 

R6021125CJYA 

1 1.1k 

R6221140CJ 1 1.1k 

R6021225HSYA 

1 1.2k 

R6221240HS00 

3.0u 

3.0u 

I.Ou 

785 

785 

785 


72 

1 1.2k 

R6021220FJYA 

1 1.2k 

I.Ou 

1.5u 

785 

785 



IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 



R6021235ESYA 



R6221235CJ 

R6221240CJ 


R6001220YA 

R6001225YA 

R6001230YA 


R6021425HSYA 

1 



785 



R6221440HS00 





251UL140S20 

R6021420EJYA 

1.4k i 
1 1-4k 

I.Ou 

2.0u 

785 

785 


150J 

175J Si 


R6021435ESYA 
R6221435EJ 

■R6221440EJ | 1.4k |2.0u 

R6221455ES00 

I 1.4k 2.0u 


251UL140S25 1.4k 

251UL140S30 I 1.4k 

R6021420CJYA 

I 1.4k 

R6021425CJYA 

I 1.4k 




Si bO90 






























































4. HIGH-SPEED DIODES - fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 




MM 

REC 

OVERY TIME 




■■■ 



REC 

OVERY TIME 




LINE 

TYPE 

w3!M 


TEST CONDITIONS 

MAX. 



LINE 

TYPE 


MM 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 



iiai 

mm 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 

No. 

NO. 



mmm 


IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 










NO. 



(V) 

Js) 

(A) 


(A) 

rc) 






(s) 


mm 

(A) 

rc) 







wmm 






Ill 



5.8u 

1.6k 




Si 

M985 


R7220508AJ 

500 


800 



175J 

Si 

C246 

112 

DSF2030SD23 

2.3k 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 


SM06CXC220 

600 


800 



125J 


DO200AB 

113 


2.3k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


ARF2012P06 

600 


800 



150J 

SiA 

M1006§ 

114 

SM24CXC924 

2.4k 

E£in|H||| 

1.0k 



125J 


DO200AC 


ARF2012S06 

600 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

115 

DSF1112SM24 

2.4k 


1.0k 



175J 




R7220708EJ 

700 

2.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

116 

DSF2013SD24 

2.4k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 



R7220708CJ 

700 

3.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

117 

DSF2030SD24 

2.4k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


ARF2012P07 

700 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M1006§ 

118 

DSF1114SM24 

2.4k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


ARF2012S07 

700 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

119 

DSD1028-25A 

2.5k 

4.8u 

1.0k 

2.5k 


135 

Si 


10 

R7220708AJ 

700 

5.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

120 

SM25CXC924 

2.5k 

4.9u 

1.0k 



125J 


DO200AC 

11 

SM08CXC220 

800 

3u 

800 

50 


125 

SiA 

DO200AB 

121 

DSD1028-25D 

2.5k 

5.5U 

1.0k 

2.5k 


125 

Si 


12 

ARF2012P08 

800 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M10065 

122 

DSF1112SM25 

2.5k 

5.5u 

1.0k 



175J 


M953 

13 

ARF2012S08 

800 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

123 

DSF2013SD25 

2.5k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

14 

R7220908EJ 

900 

2.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

124 

DSF2030SD25 

2.5k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 

15 

R7220908CJ 

900 

3.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

125 

DSF1114SM25 

2.5k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


ARF2012P09 

900 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M1006§ 

126 

FD1000FH50 

2.5k 

I.OmC 

1.0k 

150 


125B 

SiA 

C244a 

lEH 

ARF2012S09 

900 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

Ml 0064 

127 

DSF2013SD26 

2.6k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 


R7220908AJ 

900 

5.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

128 

DSF2030SD26 

2.6k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 

19 

SM10CXC220 

1.0k 

3u 

800 

50 


125 

SiA 

DO200AB 

129 

DSF1114SM26 

2.6k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

20 

ARF2012P10 

1.0k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M1006§ 

130 

DSF2030SD27 

2.7k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 

21 

ARF2012S10 

1.0k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M1006i 

131 

DSF1114SM27 

2.7k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


R7221108EJ 

1.1k 

2.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

132 

DSF2030SD28 

2.8k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


R7221108CJ 

1.1k 

3.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

133 

DSF1114SM28 

2.8k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


ARF2012P11 

1.1k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M1006S 

134 

FD1000FH56 

2.8k 

I.OmC 

1.0k 

150 


125B 

SiA 

C244a 


ARF2012S11 

1.1k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M1006» 

135 

DSF2030SD29 

2.9k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


R7221108AJ 

1.1k 

5.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

136 

DSF1114SM29 

2.9k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


SM12CXC220 

1.2k 

3u 

800 

50 


125 

SiA 

DO200AB 

137 

DSD1028-30A 

3.0k 

5.0u 

1.0k 

3.0k 


135 

Si 



ARF2012P12 

1.2k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

M1006§ 

138 

DSF2030SD30 

3.0k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


ARF2012S12 

1.2k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

M1006^ 

139 

DSF1114SM30 

3.0k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 


R7221308CJ 

1.3k 

3.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

140 

DSF2030SD31 

3.1k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


ARF2012P13 

1.3k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M 1006 §n 

141 

DSF2030SD32 

3.2k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


ARF2012S13 

1.3k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

M10064 

142 

DSF2030SD33 

3.3k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


R7221308AJ 

1.3k 

5.0U 

800 



175J 

Si 

C246 

143 

DSF2030SD34 

3.4k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


SM14CXC220 

1.4k 

3u 

800 

50 


125 

SiA 

DO200ab 

144 

DSF2030SD35 

3.5k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


ARF2012P14 

1.4k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

M1006§ 

145 

DSF2030SD36 

3.6k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 


ARF2012S14 

1.4k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

M1006f 

146 

401PDA20L15 

200 

1.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


SM14CXC224 

1.4k 

6u 

800 

50 


125 

SiA 

D0200AB 

147 

401PDA40L15 

400 

1.5u 

1.2k 


30 

175J 

SiA 

E200a 


R7221508CJ 

1.5k 

3.0u 

800 



175J 

Si 

C246 

148 

401PDA60L15 

600 

1.5u 

1.2k 


30 

175J 

SiA 

E200a 


ARF2012P15 

1.5k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

M1006S 

149 

401PDA60L20 

600 

2.0U 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 


ARF2012S15 

1.5k 


800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

150 

120MLA60 

600 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 


R7221508AJ 

1.5k 

5.0U 

800 



175J 

Si 

C246 

151 

503PJLA60 

600 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 


SM16CXC220 

1.6k 

3u 

800 

50 


125 

SiA 

D0200ab 

152 

401PDA80L15 

800 

1.5u 

1.2k 


30 

175J 

SiA 

E200a 


ARF2012P16 

1.6k 

4.0U 

800 



150J 

Si 

Ml 006 

153 

401PDA80L20 

800 

2.0U 

1.2k 


35 

175J 

^iA 

E200a 


ARF2012S16 

1.6k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 0064 

154 

120MLA80 

800 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 


250MLAB160 

1.6k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

S435d 

155 

503PJLA80 

800 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 


353PJLA160 

1.6k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

Ml 246 

156 

401PDA100L20 










SM16CXC224 

1.6k 

6u 

800 

50 


125 

SiA 

DO200AB 



1.0k 

2.0u 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 


ARF2012P17 

1.7k 

4.0U 

800 



150J 

Si 

C245c 

157 

401PDA100L25 









49 

ARF2012S17 

1.7k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 0064 



1.0k 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 

50 

ARF2012P18 

1.8k 

4.0u 

800 



150J 

Si 

C245C 

158 

120MLA100 

1.0k 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 

51 

ARF2012S18 

1.8k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 0064 

159 

503PJLA100 

1.0k 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 


250MLAB180 

1.8k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

S435d 

160 

DSD605.11A 

1.1k 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 


353PJLA180 

1.8k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

Ml 246 

161 

401PDA120L20 










SM18CXC224 

1.8k 

6u 

800 

50 


125 

SiA 

D0200AB 



1.2k 

2.0U 

1.2k 


35 

175J 

SiA 

E200a 


ARF2012P19 

1.9k 

4.0u 

800 



150J 

Si 

C245C 

162 

401PDA120L25 










ARF2012S19 

1.9k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 006# 



1 1.2k 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


ARF2012P20 

2.0k 

4.0U 

800 



150J 

Si 

C245c 

163 

120MLA120 

1.2k 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

SI 2s 


ARF2012S20 

2.0k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

164 

503PJLA120 

1.2k 

35uC 

1.2k 



125J 

Si 

Ml 246 


250MLAB200 

2.0k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

S435d 

165 

DSD605-14A 

1.4k 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 


353PJLA200 

2.0k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

Ml 246 

166 

401PDA140L20 










SM20CXC224 

2.0k 

6u 

800 

50 


125 

SiA 

D0200AB 



rok 

2.0u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


ARF2012P21 

2.1k 

4.0u 

800 



150J 

Si 

C245c 

167 

401PDA140L25 










ARF2012S21 

2.1k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

Ml 006# 



1 1.4k 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


SM21CXC224 

2.1k 

6u 

800 

50 


125 

SiA 

D0200AB 

168 

DSD605.16A 

1 1.6k 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 


ARF2012P22 

2.2k 

4.0u 

800 



150J 

Si 

C245C 

169 

401PDA160L25 










ARF2012S22 

2.2k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 006# 



1 1.6k 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


DSD635-22A 

2.2k 

4.8u 

800 

2.2k 


135 

Si 


170 

DSD605-18A 

1 1.8k 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246j 


DSD635-22D 

2.2k 

5.0u 

800 

2.2k 


135 

Si 


171 

401PDA180L25 










ARF2012P23 

2.3k 

4.0u 

800 



150J 

Si 

C245c 



1 1.8k 

2.5u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


ARF2012S23 

2.3k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

172 

401PDA180L30 


j 








ARF2012P24 

2.4k 

4.0u 

800 



150J 

Si 

C245C 



1 1.8k 

3.0u 

1.2k 



175J 

Si 

E200a 


ARF2012S24 

2.4k 

4.0u 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 

173 

DSD605-20A 

1 2.0k 

1.4u 

1.2k 



125J 

Si 

C246i 

73 

ARF2012P25 

2.5k 

4.0U 

800 



150J 

Si 

C245c 

174 

401PDA100L30 









74 

ARF2012S25 

2.5k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 



1 1.0k 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 

75 

250MLAB250 

2.5k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

S435d 

175 

401PDA120L30 










353PJLA250 

2.5k 

4.5uC 

800 



125J 

Si 

Ml 246 



pTSk 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 

EH 

DSD625-25A 

2.5k 

4.8u 

800 

2.5k 


135 

Si 


176 

401PDA140L30 










DSD625-25D 

2.5k 

5.0U 

800 

2.5k 


135 

Si 




1 1.4k 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 


ARF2012P26 

2.6k 

4.0U 

800 



150J 

Si 

C245C 

177 

401PDA160L30 










ARF2012S26 

2.6k 

4.0U 

800 



150J 

SiA 

Ml 006 ♦ 



1.6k 

3.0u 

1.3k 


45 

175J 

SiA 

E200a 


DSD625-30A 

3.0k 

5.0U 

800 

2.5k 


135 

Si 


178 

R7220105EJ 

100 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


SM02CXC724 

200 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 

179 

R7220106EJ 

100 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


SM04CXC724 

400 

3.0u 

1.0k 



125J 


DO200AB 

180 

R7220108EJ 

100 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


SM06CXC724 

600 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 

181 

R9G20109CJ00 









85 

SM08CXC724 

800 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 



pioo 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 

86 

SM10CXC724 

1.0k 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 

182 

R9G20111CJ00 









87 

SM12CXC724 

1.2k 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 



1 100 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 

88 

SM14CXC724 

1.4k 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 

183 

R9G20114CJ00 









89 

SM16CXC724 

1.6k 

3.0U 

1.0k 



125J 


DO200AB 



100 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 

90 

SM16CXC924 

1.6k 

4.9u 

1.0k 



125J 


DO200AC 

184 

R7220105CJ 

100 

3.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

91 

DSF2013SD17 

1.7k 

5.8U 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

185 

R7220106CJ 

100 

3.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

92 

SM18CXC724 

1.8k 

3.0u 

1.0k 



125J 


DO200AB 

186 

R7220108CJ 

100 

3.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

93 

SM18CXC924 

1.8k 

4.9u 

1.0k 



125J 


DO200AC 

187 

R9G20109AJ00 









94 

DSF2013SD18 

1.8k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 



1 100 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 

95 

DSF2013SD19 

1.9k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

188 

R9G20111AJ00 









96 

SM20CXC924 

2.0k 

4.9u 

1.0k 



125J 


DO200AC 



1 100 

5.0U 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 


DSF1112SM20 

2.0k 

5.5u 

1.0k 



175J 


M953 

189 

R9G20114AJ00 










DSF2013SD20 

2.0k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 



100 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 


DSF1112SM21 

2.1k 

5.5u 

1.0k 



175J 


M953 

190 

R7220105AJ 

100 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


DSF2013SD21 

2.1k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

191 

R7220106AJ 

100 

5.0U 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


DSF2030SD21 

2.1k 

6.0u 

1.0k 



175J 


M985 

192 

R7220108AJ 

100 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


DSF1114SM21 

2.1k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

193» 

R7S00112XX00 










DSD1038-22A 

2.2k 

4.8u 

1.0k 

2.2k 


135 

Si 




1 100 

7.0u 

1.5k 




Si 

M1103 


SM22CXC924 

2.2k 

4.9u 

1.0k 



125J 


DO200AC 

194f 

R7S00116XX00 










DSD1038-22D 

2.2k 

5.5u 

1.0k 

2.2k 


125 

Si 




100 

7.0u 

1.5k 




Si 

Ml 103 


DSF1112SM22 

2.2k 

5.5u 

1.0k 



175J 


M953 

195 

R7000105UA 

100 

9.0u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 


DSF2013SD22 

2.2k 

5.8u 

1.0k 



175J 

Si 

M985 

196 

R7000104UA 

100 

11u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 


DSF2030SD22 

2.2k 

6.0U 

1.0k 



175J 


M985 

197 

R7000103UA 

100 

15u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 


DSF1114SM22 

2.2k 

6.5u 

1.0k 



175J 

Si 

M757 

198 

R7220205EJ 

200 

2.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


DSF1112SM23 

2.3k 

5.5u 

1.0k 



175J 


M953 

199 

R7220206EJ 

200 

2.0U 

1.5k 



175J 

Si 

C246 


268 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


268 











4. HIGH-SPEED DIODES - FasI Recovery/Switching (Conrd) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 





























































































































4. HIGH-SPEED 


DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) IF TEST (2) PIV 




ilHi 


HM 

Hi 



SIHHHil 

ilHi 

RECOVERY TIME 1 

HI 



LINE 

TYPE 



TEST CONDITIONS I 


Hi 


LINE 

TYPE 


SBHI 

TEST CONDITIONS 1 

Mi 



No. 

NO. 



mm 

iBa 

tSM 

iHiilil 

Wm 


No. 

NO. 


trr 

nisii 

EIQOI 

■H 

ngyia 


DRAWING 




IH 

iW 

hH 

Ml 


HI 








NH 

HI 


NO. 




■@■1 

mSM 


WM 







■HHI 

(A) 

mi 

(Hi 




1 

R9G21009CJ00 









65 

R7S21410ES00 










1 

1.0k 

3.0u 

1.5k 


30 

150J 

Si 

C246e 



1.4k 

2.0u 

1.5k 





Ml 103 

2 

R9G21011CJ00 









66 

R7221405ES00 





bbb 






1.0k 

3.0u 

1.5k 

HjjjB 

msm 



C246e 



1.4k 




■iH 



C246f 

3 

R9G21012CS00 





mm 




67 

R7221408ES00 


hh 









1.0k 

3.0u 

1.5k 


^m 



C246e 



1.4k 




i^^B 



C246f 

4 

R9G21014CJ00 





Hi 




68 

651PDB140L30 















EH 

150J 

Si 

C246e 



1.4k 

3.0u 

1.5k 



150J 


E200b 

5 

R7221006CJ 





■H 

175J 

Si 

C246 

69 

R7S21408CS00 









6 

R7221007CS00 





mm 



HiHI 








150J 


Ml 103 





















7 

R7221008CJ 





IH 











150J 


C246e 

8 

R9G21009AJ00 





IH 





R7221405CJ 


3.0U 

1.5k 


mm 


Hi 

C246 








150J 

Si 

C246e 


R7221406CJ 


3.0u 

1.5k 





C246 

9 

R9G21011AJ00 





mm 










IBBi 


IH 








60 

150J 

Si 

C246e 



1.4k 






BH 

C246f 

10 

R9G21014AJ00 

HIH 








74 

R7221408CJ 

1.4k 







C246 







60 

150J 

Si 

C246e 

75 

R9G21409AJ00 


bhh 





IS 


11 

R9G21015AS00 

















^Bi 

C246e 





















12 

R7221006AJ 


















C246e 

13 

R7221008AJ 









77 










144 

R7S01008XX00 





■■ 





HHlHf 








C246e 









^H 


78 








Si 

C246 

154 

R7S01012XX00 









79 

R7221406AJ 

1.4k 





175J 

Si 

C246 










Ml 103 

80 

R7221408AJ 

1.4k 





175J 

Si 

C246 

164 

R7S01016XX00 









814 

R7S01408XX00 


















M1103 








i^^il 

Hil 

M1103 

17 

R7001005UA 








S4260 

824 








MS' 


18 

R7001004UA 







^im 

S4260 








I^BB 

Hi 

M1103 

19 

R7001003UA 







Hi 










Hi 

S4260 

204 

RA201048XX00 


















S4260 









^m 










IH 


21 

R7S21109HS00 








HHI 









Hi 

M1104 











864 








MS 


22 

R7221106HS00 








hIH 









Hi 

Ml 104 










C246f 

87 










23 

R7S21110ES00 










■HlHf 



1.5k 





Ml 103 










M1103 

88 










24 

R7221108ES00 













1.5k 





C246f 










C246f 

89 










25 

R7S21209HS00 













1.5k 





E200b 











90 

R7S21608CS00 









26 

R7221206HS00 











1.6k 

3.0u 

1.5k 



150J 


Ml 103 











91 

R9G21612CS00 









27 

R7S21207ES00 










HHHH 



1.5k 




HH 

C246e 



1.2k 

2.0u 

1.5k 






92 




1.5k 



iBIB 


C246 

28 

R7S21210ES00 









93 

1 

■ImH 


1.5k 



TOfB 

MM 

C246 





1.5k 





M1103 

94 










29 

R7221205EJ 



1.5k 





C246 










C246f 

30 

R7221205ES00 


H 







95 








Si 

C246 








|^2i 


C246f 


R9G21609AJ00 









31 

R7221206EJ 






irHi 

Si 

C246 



1.6k 




60 


Si 

C246e 

32 

R7221208EJ 






1^1 

Si 

C246 


R9G21611AJ00 









33 

R7221208ES00 















60 



C246e 














HH 







34 

R7S21208CS00 












SuIiBBI 






C246e 











99 

Ml 1 u 1 1 ! fmm 



■ULiM 




Hi 

C246 

35 

R9G21209CJ00 









100 

R7221606AJ 



BQH 





C246 







30 




101 

R7221608AJ 



BIS 




^m 

C246 

36 

R9G21211CJ00 










R7S01608XX00 













1.5k 


30 



C246e 

MH 


1.6k 


1.5k 




Si 

Ml 103 

37 

R9G21212CS00 







■H 


\mm 

R7S01612XX00 













1.5k 




■■ 










HH 

Ml 103 

38 

R9G21214CJ00 







ilH 


104 

R7001604UA 








S4260 





1.5k 


30 




105 

R7001603UA 

BIS^B 







S4260 

39 

R7221205CJ 



1.5k 




Hi 

C246 


RA201625XX00 









40 

R7221206CJ ! 



1.5k 





C246 










Ml 104 

41 

R7221207CS00 










RA201636XX00 




























Ml 104 

42 

R7221208CJ 



















43 

R9G21209AJ00 








iHHil 










Ml 103 










C246e 

109 

R7221805ES00 









44 

R9G21211AJ00 











1.8k 

2.0u 

1.5k 



150J 











Hi 

C246e 

110 

R7S21808CS00 









45 

R9G21214AJ00 











BlillH 

3.0u 

mmwm 








1.2k 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 

111 

R9G21812CS00 









46 

R9G21215AS00 











1.8k 

3.0u 

1.5k 



150J 


C246e 



1.2k 

5.0u 

1.5k 



150J 


C246e 

112 

R7221807CS00 









47 

R7221205AJ 

1.2k 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 



1.8k 

3.0u 

1.5k 



150J 


C246f 

48 

R7221206AJ 

1.2k 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 

113 

R9G21809AJ00 









49 

R7221208AJ 

1.2k 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 



1.8k 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 

504 

R7S01208XX00 









114 

R9G21811AJ00 











1.2k 

7.0U 

1.5k 




Si 

Ml 103 



1 1.8k 

5.0u 

1.5k 


60^ 

150J 

Si 

C246e 

514 

R7S01212XX00 









115 

R9G21815AS00 











1.2k 

7.0u 

1.5k 




Si 

Ml 103 



1 1.8k 

5.0u 

1.5k 



150J 


C246e 

524 

R7S01216XX00 









116 

R7221805AJ 

1 1.8k 

5.0u 

1.5k 



175J 

Si 

C246 



1.2k 

7.0u 

1.5k 




Si 

M1103 

1174 

R7S01808XX00 









53 

R7001205UA 

1.2k 

9.0u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 



1 1.8k 

lOu 

1.5k 




Si 

Ml 103 

54 

R7001204UA 

1.2k 

11u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 

1184 

R7S01812XX00 









55 

R7001203UA 

1.2k 

15u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 



1.8k 

lOu 

1.5k 




Si 

Ml 103 

564 

RA201248XX00 









119 

R7001804UA 

1.8k 

11u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 



1 1.2k 

16u 

1.5k 




Si 

Ml 104 

120 

R7001803UA 

1.8k 

15u 

1.5k 



175J 

Si 

S4260 

57 

R7S21309HS00 









1214 

RA201825XX00 











1 1.3k 

1.0u 

1.5k 



150J 


Ml 103 



1 1.8k 

22u 

1.5k 




Si 

Ml 104 

58 

R7221306HS00 









1224 

RA201836XX00 











fTSk 

I.Ou 

1.5k 



150J 


C246f 



nrsk 

22u 

1.5k 




Si 

Ml 104 

59 

R7S21310ES00 









123 

R7S22007ES00 











1 1.3k 

2.0u 

1.5k 



150J 


Ml 103 



1 2.0k 

2.0u 

1.5k 



150J 


Ml 103 

60 

R7221308ES00 









124 

R7222005ES00 











1 1.3k 

2.0u 

1.5k 



150J 


C246f 



1 2.0k 

2.0u 

1.5k 



150J 


C246f 

61 

651PDB130L30 









125 

R7S22008CS00 











pTSk 

3.0u 

1.5k 



150J 

Si 

E200b 



1 2.0k 

3.0u 

1.5k 



150J 


M1103 

62 

R7S21409HS00 









126 

R9G22012CS00 











1.4k 

I.Ou 

1.5k 



150J 


Ml 103 



1 2.0k 

3.0u 

1.5k 



150J 


C246e 

63 

R7221406HS00 









127 

R7222007CS00 











I 1.4k 

I.Ou 

1.5k 



150J 


C246f 



1 2.0k 

3.0u 

1.5k 



150J 


C246f 

64 

R7S21407ES00 









128 

R9G22009AJ00 











1.4k 

2.0u 

1.5k 



150J 


Ml 103 



2.0k 

5.0u 

1.5k 


60 

150J 

Si 

C246e 


270 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


270 

































































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery/Switching (Cont’d) 






TEST CONDITIONS 

trr 

1 1 IF 14 IVR 1 IR 





R9G22011AJ00 

R9G22015AS00 



175J Si 
175J Si 


47 

R7003003UA f 

3.0k 

15u 

48# 

RA203025XX00 

_l 

3.0k 

25u 



651PDB100L30 

651PDB120L25 



IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 


RECOVERY TIME 


TEST CONDITIONS MAX. 

1 I IF |4 IVR I IR TEMP MAT. 



FAST RECOVERY DUAL RECTIFIER 


I 1.0k 3.0u 



49 150J SiA E200b 

“41 150J SiA E200b 


171 

172 

173 

174 IGI1404 


25n 

25n 

35n 

500m 

500m 

0.5 


1.0 150 

1.0 150 

1.0 150S 


[MT85 
Ml 185 
Y220 

35n 

35n 

0.5 

0.5 


1.0 150S 

1.0 150S 


Y220 

Y220 


D.AT.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






























































4. HIGH-SPEED DIODES - Fast Recovery Dual Rectifier (Conf d) 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 
(3) trr & (4) & VF & (5) TYPE NUMBER 


RECOVERY TIME 


TEST CONDITIONS MAX. 

1 I IF |4 VR I IR TEMP MAT. DRAWING 


Si# T03* 


120C Si 
115C Si 
120C Si 


FAST RECOVERY 1-0 BRIDGE RECTIFIER 




1.0 

200J 

Si# 


1.0 

1.0 

1.0 

100 

150 

150 

Si# 

30 

1.0 

150 

150J 


30 

0.2 

175J 

150J 

175J 

# 

30 

1.0 

175J 

150J 

200J 

Si# 


1.0 

1.0 

1.0 

150 

150 

150 



1.0 

1.0 

1.0 

100 

150 

150 

Si# 

30 

1.0 

150 

150J 


30 

0.2 

175J 

150J 

175J 

# 

30 


175J 

150J 

# 

30 

30 

0.2 

150J 

175J 

150J 

# 

30 


175J 

175J 

150J 



1.0 

1.0 

1.0 

200J 

150 

150 

Si# 


1.0 

1.0 

1.0 

150 

100 

200J 

Si# 

Si# 


1.0 

150 



144 

424FB1AB1 

145 

424FB1AF1 

146 

524FB1AF1 

147 

dcBIOOF 

148 

424AB1AB1 

149 

424AB1AF1 

150 

524AB1AF1 

151 

dcBIOIF 

152 

424BB1AB1 

153 

424BB1AF1 

154 

524BB1AF1 

155 

dcB102F 

156 

424DB1AB1 

157 

424DB1AF1 

158 

524DB1AF1 

159 

dcB104F 

160 

424MB1AB1 

161 

424MB1AF1 

162 

524MB1AF1 

163 

dcB106F 

164 

PB111F 

165 

676-1 

166 

PB112F 

167 

676-2 

168 

676-3 

169 

676-4 

170 

676-5 

171 

676-6 

172 

676-12 

173 

676-18 

174 

676-24 

175 

676-30 

176 

676-36 

177 

676-42 

178 

676-48 

179 

676-50 

180 

PMA104X 

181 

GI1301 

182 

GI1302 

183 

184 

SPA25(M) 

GI1303 

185 

GI1304 

186 

SPB25(M) 

187 

SPC25#B(M) 

188 

SPD25(M) 

189 

CG3 

190 

BAW78A 

191 

BAW78B 

192 

BAW78C 

193 

BAW78D 

194 

BAW79A 

195 

BAW79B 

196 

BAW79C 

197 

BAW79D 

198 

BYV54-50 

199 

BYV54V50 

200 

VE08X 

201 

VS048X 

202 

BYV54-100 

203 

BYV54V100 

204 

E10FS1 

205 

VE18X 

206 

VS148X 

207 

VYA100X 

208 

VYA100XL 

209 

VYA100XT 

210 

VYB100X 


50 

50 

250n 

250n 




125 

125 

Si 

Si 

50 

250n 




125 

Si 

50 

250n 




125 

Si 

100 

250n 




125 

Si 

100 

250n 




125 

Si 

100 

250n 




125 

Si 

100 

250n 




125 

Si 

200 

250n 




125 

Si 

200 

250n 




125 

Si 

200 

250n 




125 

Si 

200 

250n 




125 

Si 

400 

250n 




125 

Si 

400 

250n 




125 

Si 

400 

250n 




125 

Si 

400 

250n 




125 

Si 

600 

250n 




125 

Si 

600 

250n 




125 

Si 

600 

250n 




125 

Si 

600 

250n 




125 

Si 

100 

200n 

10m 


10m 

125J 

Si 

100 

500n 

10m 


10m 

150 


200 

200n 

10m 


10m 

125J 

Si 

200 

500n 

10m 


10m 

150 


300 

500n 

10m 


10m 

150 


400 

500n 

10m 


10m 

150 


500 

500n 

10m 


10m 

150 


600 

500n 

10m 


10m 

150 


1.2k 

500n 

10m 


10m 

150 


1.8k 

500n 

10m 


10m 

150 


2.4k 

500n 

10m 


10m 

150 


3.0k 

500n 

10m 


lOm 

150 


3.6k 

500n 

10m 


10m 

150 

— 

4.2k 

500n 

10m 


10m 

150 


4.8k 

500n 

10m 


10m 

150 


5.0k 

500n 

10m 


10m 

150 


15k 

250n 

400m 


800m 

150 


50 

30n 

0.5 


1.0 

55 


100 

30n 

0.5 


1.0 

55 


100 

150 

2.0u 

30n 

500m 

0.5 


1.0 

1.0 

150 

55 


200 

30n 

0.5 


1.0 

55 


200 

2.0u 

500m 


1.0 

150 


400 

2.0u 

500m 


1.0 

150 


600 

2.0u 

500m 


1.0 

150 


1.4k 

15u 

500m 


50m 

175 

Si 


I.Ou 

1.0 

50 



Si 


I.Ou 

1.0 

100 



Si 


I.Ou 

1.0 

200 



Si 


I.Ou 

1.0 

400 



Si 


I.Ou 

1.0 

50 



Si 


I.Ou 

1.0 

100 



Si 


I.Ou 

1.0 

200 



Si 


I.Ou 

1.0 

400 



Si 

50 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 


50 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

50 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

50 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

100 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 


100 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

100 

lOOn 

1.0 



150J 

Si 

100 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

100 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 











































4. HIGH-SPEED DIODES - Single Phase Bridge (Cont’d 


IN ORDER OF: (1) IF TEST (2) PIV 



5J 

2J 

RECOVERY TIME 






\sr 


2J 

RECOVERY TIME 




LINE 

TYPE 

PIV 

3J 

TEST CONDITIONS 

MAX. 




LINE 

TYPE 

PIV 

U 

TEST CONDITIONS 

MAX. 



No. 

NO. 


trr 

TJIF 

4jVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 


No. 

NO. 


trr 

iJIF 

4jVR 

IR 

TEMP 

MAT. 

DRAWING 










NO. 











NO. 



(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rq 






(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 



1 

VYB100XL 

100 

200n 

1.6 


2.0 

156j 

[SiA 

M863c 












2 

VYB100XT 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865b 












3 

VYC100X 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863d 












4 

VYC100XL 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863e 












5 

VYC100XT 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

[SiA 

M865C 












6 

VYD100X 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863f 












7 

VYD100XL 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863g 












8 

VYD100XT 

100 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












9 

683-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224a 












10 

698-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












11 

BYV54-150 

150 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 


Ml 177 












12 

BYV54V150 

150 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

Ml 336 












13 

BYV54-200 

200 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 


Ml 177 












14 

BYV54V200 

200 

60n 

1.0 

30 

0.2 

150J 

# 

Ml 336 












15 

BYT230PI200 

200 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Ml 177 












16 

BYT230PIV200 






















200 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

Ml 336 












17 

E10FS2 

200 

lOOn 

1.0 



150J 

Si 

Ml 008a 












18 

VE28X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

M904 












19 

VS248X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

M532a 












20 

VYA200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M663 












21 

VYA200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863a 












22 

VYA200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












23 

VYB200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M683b 












24 

VYB200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863C 












25 

VYB200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865b 












26 

VYC200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863d 












27 

VYC200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863e 












28 

VYC200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865C 












29 

VYD200X 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863f 












30 

VYD200XL 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863g 












31 

VYD200XT 

200 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












32 

683-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224a 












33 

698-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












34 

BYT230PI300 

300 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Ml 177 












35 

BYT230PIV300 






















300 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

Ml 336 












36 

683-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224g 












37 

698-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


M1164 












38 

BYT230PI400 

400 

lOOn 

1.0 

30 


150J 


Ml 177 












39 

BYT230PIV400 






















400 

lOOn 

1.0 

30 


150J 

# 

Ml 336 












40 

VE48X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

M904 












41 

VS448X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

135J 

Si 

M532a 












42 

VYA400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863 












43 

VYA400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863a 












44 

VYA400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












45 

VYB400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M683b 












46 

VYB400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863C 












47 

VYB400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865b 












48 

VYC400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863d 












49 

VYC400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863e 












50 

VYC400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865C 












51 

VYD400X 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863f 












52 1 

VYD400XL 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M863g 












53 

VYD400XT 

400 

200n 

1.0 


2.0 

150J 

SiA 

M865a 












54 

683-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224a 












55 

698-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












56 

683-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224g 












57 

698-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


M1164 












58 

VE68X 

600 

200n 

1.0 


2.0 

125J 

Si 

M904 












59 

683-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C224g 1 












60 

698-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


Ml 164 












FAST RECOVEI 

RY 3- 

0 BRIDGE RECTIFIER 












64 

682-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












65 

696-1 

100 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












66 

682-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












67 

696-2 

200 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












68 

682-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












69 

696-3 

300 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












70 

682-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












71 

696-4 

400 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












72 

682-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












73 

696-5 

500 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












74 

682-6 

600 

600n 

1.0 


1.0 

150 


C232 












75 

696-6 

600 

500n 

1.0 


1.0 

150 


C232 
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< 

_ 

_ 
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200 mA 


10 I 200m I 25J 
20 200m 25J 


25A IGe |T05 
25A IGe It05 
M343 




A1A5 

A1A9 

B1A1 



B1A5 

B1A9 

PDR50 



175A Si 
175A Si 
10m 125J Si 



i DR50 

80 

1N676 

100 

1 1N847 

100 



50 

50 

150C 

60 

30 

5.0 

150C 

150A 

150C 

5.0 

10 




175B Si 
175A Si 
175C Si 


200S Si 
1 150A SIA 

1.0 175A Si 


25A 

25A 

25 

3.0 

2.0 

60 

1 

175A 

200S 

175A 

Si 1 
Si 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25 

60 


175A 

Si 

25A 

1.0 

1.0 

175A 

Si 



50 

60 


150C 

Si 

50 

30 


175 

Si M343 

150C 

5.0 


175B 

Si D04 

150C 

5.0 


175B 

Si D04 

150A 



175A 

Si D012 

150C 

10 

8.3m 

175C 

Si D012 

25A 

1.0 

1.0 

175A 

Si A24D 

25A 

1.0 


200J 

SiA A2a 

150A 



175A 

Si D012 

m 

10 

2.0 

60 

8.3m 

H 

Si D012 

Si A1 bz 

Si A41a 


175 Si 
175B Si 


175B Si 
175A Si 
8.3m 175C Si 




TYPE 

NUMBER 


1N333 

1N342 

■ 1N2020 
1N3079 
1N851 

■ A1F1 
A1F5 
A1F9 

■ B1F1 
B1F5 
B1F9 

■ K1F5 
P3K5 
S107 

■ 1N3080 
1N256 
1N852 

■ A1G1 
A1G5 
A1G9 

' B1G1 
B1G5 
B1G9 

■ K1G5 
P3M5 
1N3081 

■ DR450 
1N853 
A1H1 

"AIMS 

A1H9 

B1H1 

“ B1H5 
B1H9 
dc25Z6 

■ K1H5 
1N854 
A1K1 

'AIKS 

A1K9 

B1K1 

" B1K5 
B1K9 
K1K5 

■ 1N855 
PDR25 
M67B 

■ CER67B 
1N316 
1N316A 

" CODI551 
M68B 
CER68B 

" 1N317 
1N317A 
CODI552 

"S217 

M69B 

CER69B 

1N318 

1N318A 

CODI553 

■ 1N319A 
1N319 
CODI554 
S219 
M70B 
RU1 

" CER70B 
CODI555 
M500B 


MAX AVG FWD 
DC C URRENT 
T] loHEr© 
MAX TEMP 
.JA) i!C) 

.20 70$ 

.20 150C 

.20 150C 

.20 150A 


70$ 

15 

150C 

5.0 

150C 

5.0 

150A 


150C 

10 

25A 

2.0 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

50 

60 

50 

30 

100$ 

15 

150C 

10 


MAX RATING 
SURGE CURR 
PfARI 

1 Cy [width 
(A) 


200m 150C 

200m 

.20 25A 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

200m 35A 

.20 50 

.20 25A 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 25 

.20 50 

.20 25A 

250m 25 


25A 

2.0 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

35A 

50 

50 

60 

25A 

2.0 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

25 

60 

50 

60 

25A 

2.0 

25 


50 

50 

75A 

48 



50 8.3m 

48 1 4.0m 


Si 

A54 

Si 

A3h 

Si 

D027 





































































































5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo ^ 500 mA (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) lO MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

i: 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

1!C) 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

2] 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc)^ 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

TJ lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

£:c) 

PEAK IF 
1 Cy Iv 

BiiiiSI 

H 

D lo 

MAX 

(A) 

3J@ 

TEMP 

(‘C) 

PEAK IF 
1 Cy Iv 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

1 SI 943 

400 

500m 

65A 



125J 

Si 

A1 bs 


Ill 

B2C9 

200 

.60 

25 

60 



Si 

Alrx 

2 

DFB05E 

400 

.50 

65 

10 


125J 

SiA 

A298r 


112 

FR063 

200 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

3 

INI 763 

400 

.50 

75A 

35 


100A 

SiA 

A53 


113 

1N1693 

200 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

4 

1N3749 

400 

.50 

75A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 


114 

FR063L 

200 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

5 

CER70C 

400 

.50 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


115 

K3C5 

200 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


6 

1T504 

400 

.50 0 

85A 

35 


100A 

Si 

A3x 


116 

P7F5 

200 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

7 

1N553 

400 

.50 

100A 

4.0 

3.0m 

150A 

Si 

D04 


117 

RH1Z 

200 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344i 

8 

INI 033 

400 

.50 

100A 

30 § 

4.0m 

150A 

Si 

A73b 


118 

RL063 

200 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

9 

INI 084 

400 

.50 

100A 

30 S 

4.0m 

150A 

Si 

F22 


119 

BYT95A 

200 

0.6 

60A 

15 

10m 

175J 

Si 

A94v 

10 

1N1169A 

400 

.50 

100$ 

20 


150 

Si 

D02 


120 

1N3546 

300 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

11 

CPI 00 

400 

.50 

100 




Si 

M84ac 


121 

A2D1 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

12 

CP101 

400 

.50 

100 




Si 

M84ad 


122 

A2D5 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

13 

MP067 

400 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 


123 

A2D9 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

14 

MP067A 

400 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 


124 

B2D1 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

15 

SI 00 

400 

.50 

100$ 

15 



Si 

A54 


125 

B2D5 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

16 

SI 05 

400 

.50 

100$ 

15 



Si 

A54 


126 

B2D9 

300 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

17 

SI 08 

400 

.50 

100$ 

15 



Si 

A54 


127 

INI 694 

300 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

18 

1N3083 

400 

500m 

150A 

15 

8.3m 

200A 

Si 

A19b 


128 

K3D5 

300 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


19 

SDR3009 

450 

0.5 


75 



Si# 

D04 


129 

P7G5 

300 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

20 

KD205A 

500 

500m 




85A 

SiA 

M945 


130 

1N3547 

400 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

21 

1N2085 

500 

500m 

25$ 

15 


150A 

Si 

A53 


131 

A2E1 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

22 

1N3184 

500 

.50 

25A 

4.0 

1 

150A 

Si 

M82 


132 

A2E5 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

23 

MT050 

500 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


133 

A2E9 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

24 

MT050A 

500 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


134 

B2E1 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

25 

M500C 

500 

.50 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 


135 

B2E5 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

26 

P6K5 

500 

.50 

50 

30 


175 

Si 

M343 


136 

B2E9 

400 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

27 

1N1712 

500 

.50 

55A 

10 


125A 

Si 

A53 


137 

FR064 

400 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

28 

1N1764 

500 

.50 

75A 

35 


100A 

SiA 

A53 


138 

S16B 

400 

.60 

25A 

15 



Si 

A54 

29 

CER500C 

500 

.50 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


139 

S1VB40 

400 

600m 

40 

15 

1.0 

150 

Si 


30 

1T505 

500 

.50 0 

85A 

35 


100A 

Si 

A3x 


140 

1N1695 

400 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

31 

1N554 

500 

.50 

100A 

4.0 

3.0m 

150A 

Si 

D04 


141 

FR064L 

400 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

32 

50M 

500 

.50 

100A 

30 

4.0m 

150 

Si 

F22 


142 

K3E5 

400 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


33 

1N2086 

600 

.50 

25$ 

15 


150A 

Si 

A53 


143 

P7H5 

400 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

34 

MT060 

600 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


144 

RH1 

400 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344h 

35 

MT060A 

600 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


145 

RL064 

400 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

36 

1N5217 

600 

.50 

40A 

50 5 


175A 

Si 

A31r 


146 

SH-1 

400 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

37 

1N3230 

600 

500m 

50A 

12 


175S 

Si 

Ales 


147 

BYT95B 

400 

0.6 

60A 

15 

10m 

175J 

Si 

A94y 

38 

DFA05G 

600 

.50 

50 

30 


125J 

SiA 

A249f 


148 

1N3548 

500 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

39 

DFD05G 

600 

500m 

50A 

30 


125J 

SiA 

Alabe 


149 

A2F1 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

40 

M71C 

600 

.50 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 


150 

A2F5 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

41 

P6M5 

600 

.50 

50 

30 


175 

Si 

M343 


151 

A2F9 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

42 

1 SI 944 

600 

500m 

65A 

35 


125J 

Si 

Albs 


152 

B2F1 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

43 

DFB05G 

600 

.50 

65 

10 


125J 

SiA 

A298r 


153 

B2F5 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

44 

1N3750 

600 

.50 

75A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 


154 

B2F9 

500 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

45 

CER71C 

600 

.50 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


155 

INI 696 

500 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

46 

1N555 

600 

.50 

100A 

4.0 

3.0m 

150A 

Si 

D04 


156 

K3F5 

500 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


47 

60M 

600 

.50 

100A 

30 

4.0m 

150 

Si 

F22 


157 

P7K5 

500 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

48 

MP068 

600 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 


158 

1N3549 

600 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 

49 

MP068A 

600 

500m 

100A 

22 


175 

Si 

D041 


159 

A2G1 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

50 

1N3084 

600 

500m 

150A 

15 

8.3m 

200A 

Si 

A19b 


160 

A2G5 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

51 

1N3185 

700 

.50 

25A 

4.0 

1 

150A 

Si 

M82a 


161 

A2G9 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

52 

MT070 

700 

500m 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


162 

B2G1 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

53 

MT070A 

700 

500m 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


163 

B2G5 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

54 

CPI 02 

700 

.50 

100 




Si 

M84ae 


164 

B2G9 

600 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

55 

SI7A 

700 

500m 

150 

80 

10m 


Si 

Albc 


165 

FR065 

600 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

56 

KD209V 

800 

500m 




85A 

SiA 

A355 


166 

INI 697 

600 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 

57 

MT080 

800 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


167 

FR065L 

600 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

58 

MT080A 

800 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


168 

K3G5 

600 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


59 

S63 

800 

500m 

25$ 

15 



Si 

A54 


169 

P7M5 

600 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 

60 

1N3231 

800 

500m 

50A 

12 


175S 

Si 

Ales 


170 

RH1A 

600 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344i 

61 

DFC05J 

800 

.50 

50 

20 


125J 

SiA 

A298r 


171 

RL065 

600 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

62 

M72C 

800 

.50 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 


172 

SH-1 A 

600 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

63 

1N3196 

800 

.50 

75A 



100A 

Si 

A50 


173 

BYT95C 

600 

0.6 

60A 

15 

10m 

175J 

Si 

A94v 

64 

1N3256 

800 

500m 

75A 

40 


100A 

Si 

A50a 


174 

A2H1 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

65 

1N3642 

800 

500m 

75A 

40 

8.3m 

100A 

Si 

D013 


175 

A2H5 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

66 

1N3751 

800 

.50 

75A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 


176 

A2H9 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

67 

CER72D 

800 

.50 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


177 

B2H1 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

68 

M72D 

800 

.50 

75A 

11 

1 

150A 

Si 

A3j 


178 

B2H5 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

69 

MT090 

900 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


179 

B2H9 

700 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

70 

MT090A 

900 

.50 

25A 

10 


175A 

Si 

A60e 


180 

K3H5 

700 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


71 

1T509 

900 

.50 0 

85A 

35 


100A 

Si 

A3x 


181 

A2K1 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

72 

1N4361 

900 

.50 

100A 

20 


125 

Si 

A3c 


182 

A2K5 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

73 

S95 

500 

.55 

50$ 

15 



Si 

A54 


183 

A2K9 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

74 

FR067 

1.0 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 


184 

B2I<1 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

75 

688-10 

10 

.60 

lOOC 

20 

8.3m 

150J 

Si 

MIOIw 


185 

B2K5 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

76 

P7A5 

25 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 


186 

B2K9 

800 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

77 

A2A1 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


187 

FR066 

800 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 

78 

A2A5 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


188 

FR066L 

800 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 

79 

A2A9 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


189 

K3K5 

800 

.60 

50 

60 


150C 

Si 


80 

B2A1 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


190 

RH1B 

800 

600m 

50 

35 

10m 

130 

SiA 

A344i 

81 

B2A5 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


191 

RL066 

800 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

82 

B2A9 

50 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


192 

SH-1B 

800 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 

83 

FR061 

50 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 


193 

KD209A 

400 

700m 




85A 

SiA 

A355 

84 

S77 

50 

.60 

25$ 

15 



Si 

A54 


194 

KD209B 

600 

700m 




85A 

SiA 

A355 

85 

FR061L 

50 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 


195 

1S1941B 

^20 

750m 

65A 

35 

10m 

125J 

Si 

D015 

86 

K3A5 

50 

.60 

50 

60 


150C 

Si 



196 

1N2072 

50 

.75 

25A 




Si 

A53 

87 

P7B5 

50 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 


197 

1N2103 

50 ♦ 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

88 

RL061 

50 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 


198 

A3A1 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

89 

P7C5 

75 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 


199 

A3A5 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

90 

1N3544 

100 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 


200 

A3A9 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

91 

A2B1 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


201 

B3A1 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

92 

A2B5 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


202 

B3A5 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

93 

A2B9 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


203 

B3A9 

50 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

94 

B2B1 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


204 

S76 

50 

.75 

25$ 

20 



Si 

S48 

95 

B2B5 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


205 

UT111 

50 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

96 

B2B9 

100 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


206 

ZS170 

50 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

97 

FR062 

100 

0.6 

25A 

50 

8.0m 

175S 

Si 

D041 


207 

1N536 

50 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

98 

INI 692 

100 

.60 

50A 

20 


115A 

Si 

D03 


208 

INI 644 

50 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

99 

FR062L 

100 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 


209 

1N2090 

50 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

100 

K3B5 

100 

.60 

50 

60 


150C 

Si 



210 

1N2609 

50 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

101 

P7D5 

100 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 


211 

1N3237 

50 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

102 

RL062 

100 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 


212 

1S030 

50 

.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

AB9 

103 

P7E5 

150 

.60 

50 

30 


175 

Si 

M343 


213 

A3A3 

50 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41p 

104 

KD204B 

200 

600m 




85A 

SiA 

S476 


214 

CER67F 

50 

.75 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

105 

1N3545 

200 

.60 

25A 

15 


200A 

Si 

A1 


215 

M67 

50 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

106 

|A2C1 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


216v 

S.75-050 

50 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

107 

A2C5 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


217 

1S1941L 

50 

750m 

65A 

35 

10m 

125J 

Si 

D015 

108 

A2C9 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 


218 

1N285e 

50 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 

D01 

109 

B2C1 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


219 

CER67 

50 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

110 

B2C5 

200 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


220 

W06A 

50 

750m 

100L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277d 
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A. 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 500 mA (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

m 

1^1 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


1 



B 


■ 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

1' 

MAT 

DRAWING 

No. 



JWSm 

■H 

y 

ii 

9 

ICSMi 

y 

H 

ULSE 

miH 

(s) 

1 






■■■■ 






^00 

75 


14 




TSTp 

2 

1N2073 

100 



■■ 


mi 




INI 441 

300 

.75 

55A 





Algz 

3 

1N2104 

100 * 

^■1 




WIW 




1N2486 

300 

.75 

55A 

75 

4.0m 


Wm 

A6b 

4 

1N3629 

100 

750m 


30 



Si 


114 

1N2861 

300 


^1 

16 



Si 


5 

75R1B 

100 

.75 

25 

60 


175 

Si 


115 

S83 

300 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

6 

A3B1 

100 

.75 

25 

60 


175A 

Si 


116 

INI 558 

300 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

7 

A3B5 

100 

.75 

25 

60 


175A 



117 

INI 650 

350 

.75 

50A 

15 


165A 


A53 

8 

A3B9 

100 

.75 

25 

60 


175A 


A41q 

118 

INI 490 

400 

.75 

25A 

15 


140A 

Si* 

D03 

9 

B3B1 

100 

.75 

25 

60 


175A 


Alrx 

119 

1N2070 

400 

.75 

25A 

22 


100A 


Ales 

10 

B3B5 

100 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

120 

1N2070A 


750m 

25A 

22 § 


100A 


Ales 

11 

B3B9 

100 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

121 

1N2078 


.75 

25A 





A53 

12 

CODI531 

100 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

122 

1N2107 


.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

13 

MB258 

100 

.75 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

123 

1N3632 


750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

14 

S91A 

100 

.75 

25$ 

25 



Si 

A54 

124 

1N3657 


.75 

25A 

15 


200A 

Si 

A60 

15 

UT112 

100 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

125 

75R4B 


.75 

25 

60 


175 

Si 


16 

ZS171 

100 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

126 

A3E1 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

17 

1N440B 

100 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

127 

A3E5 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

18 

1N537 

100 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

128 

A3E9 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

19 

1N1081A 

100 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

129 

B3E1 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

20 

INI 645 

100 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

130 

B3E5 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

21 

1N2091 

100 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

131 

B3E9 

400 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

22 

1N2610 

100 

.75 

50A 

30 


176A 

Si 

A31a 

132 

CODI534 

400 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

23 

1N3238 

100 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

133 

MB254 

400 

.75 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

24 

1N4364 

100 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

134 

UPI2070 

400 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Alba 

25 

1S031 

100 

.75 

50A 

40 


150A 


A89 

135 

UPI2070A 

400 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Albg 

26 

1S40 

100 

.75 

50A 

25 


150J 


D01 

136 

UT115 

400 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

27 

A3B3 

100 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

137 

UT213 

400 

750m 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

28 

M68 

100 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

138 

ZS174 

400 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

29t 

S.75-100 

100 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

139 

1N443B 

400 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

30 

1N2859 

100 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 


140 

1N1084A 

400 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

31 

CER68 

100 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

141 

INI 651 

400 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

32 

S81 

100 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

142 

1N2094 

400 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

33 

INI 556 

100 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

143 

1N2116 

400 

.75 

50A 

15 


100A 

Si 

D012 

34 

W06B 

100 

750m 

100L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277p 

liKH 

1N2613 


.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

35 

1N2074 

150 

.75 

25A 




Si 

A53 


1N3240 


750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

36 

INI 646 

150 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 


1N4367 


.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

37 

INI 488 

200 

.75 

25A 

15 


140A 

Si* 

D03 

147 

1S034 


.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

38 

1N2069 

200 

.75 

25A 

22 


100A 

Si 

Ales 

148 

1S43 


.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

D01 

39 

1N2069A 

200 

750m 

25A 

22 § 


100A 

Si 

Ales 

149 

A3E3 


.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

40 

1N2075 

200 

.75 

25A 




Si 

A53 

150 

M70 

400 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

41 

1N2105 

200 ♦ 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

151 T 

S.75.400 

400 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

42 

1N3630 

200 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

152 

1N2483 

400 

.75 

55 

30 


150A 

Si 

A3e 

43 

1N3656 

200 

.75 

25A 

15 


200A 

Si 

A60 

153 

1N2487 

400 

.75 

55A 

75 

4.0m 

150 

Si 

A6b 

44 

75R2B 

200 

.75 

25 

60 


175 

Si 


154 

1N3278 

400 

.75 

70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alem 

45 

A3C1 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

155 

1N2862 

400 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 

D01 

46 

A3C5 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

156 

1N3194 

400 

.75 

75A 



100A 

SiA 

A50 

47 

A3C9 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

157 

1N3254 

400 

750m 

75A 

40 


100A 

Si 

A50a 

48 

B3C1 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

158 

1N3640 

400 

750m 

75A 

40 

8.3m 

100A 

Si 

D013 

49 

B3C5 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

159 

CER70 

400 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

50 

B3C9 

200 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


S84 

400 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

51 

CODI532 

200 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

161 

INI 559 

400 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

52 

S92A 

200 

.75 

25$ 

25 



Si 

A54 

162 

1N1491 

500 

.75 

25A 

15 


120A 

Si* 

D03 

53 

UPI2069 

200 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Albg 

163 

1N2079 

500 

.75 

25A 




Si 

A53 

54 

UPI2069A 

200 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Alba 

164 

1N2108 

500 * 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

55 

UT113 

200 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

165 

1N3633 

500 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

56 

ZS172 

200 

750m 

25A 

70 § 


150A 

Si 

A52f 

166 

75R5B 

500 

.75 

25 

60 


175 

Si 


57 

1N441B 

200 

.75 

50A 

15 


165A 

SIA 

D03 

167 

A3F1 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

58 

1N538 

200 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

168 

A3F5 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

59 

1N1082A 

200 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

169 

A3F9 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

60 

INI 647 

200 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

170 

B3F1 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

61 

1N2092 

200 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

171 

B3F5 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

62 

1N2611 

200 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

172 

B3F9 

500 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

63 

1N3239 

200 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

173 

CODI535 

500 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

64 

1N4365 

200 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

174 

UT117 

500 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

65 

1S032 

200 

.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

175 

UT214 

500 

.75 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

66 

1S41 

200 

.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

D01 

176 

1N444B 

500 

.75 

35A 

15 


165A 

SiA 

D03 

67 

2G8 

200 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

177 

INI 095 

500 

.75 

35A 

15 


165A 

Si 

D03 

68 

A3C3 

200 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41p 

178 

INI 652 

500 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

69 

M69 

200 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

179 

1N2095 

500 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

70 ▼ 

S.75-200 

200 

750m 

50 

30 


175J 

Si 

u5a 

180 

1N2614 


.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

71 

INI 440 

200 

.75 

55A 

30 


150A 

Si 

Algz 

181 

1N4368 

500 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 

72 

1N2482 

200 

.75 

55 

30 


150A 

Si 

A3e 

182 

A3F3 

500 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 

73 

1N2485 

200 

.75 

55A 

75 

4.0m 

150 

Si 

A6b 

183 

CER500F 

500 

.75 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

74 

1N3277 

200 

.75 

70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alem 

184 

H500 

500 

.75 

50 

15 


175 

Si 

D03 

75 

1N2860 

200 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 


185 

M500 

500 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

76 

1N3193 

200 

.75 

75A 



100A 

SiA 

A50 

186 

1N2488 

500 

.75 

55A 

75 

4.0m 

150 

Si 

A6b 

77 

1N3253 

200 

750m 

75A 

40 


100A 

Si 

A50a 

187 

1N2863 

500 

750m 

75A 

16 


125A 

Si 

D01 

78 

1N3639 

200 

750m 

75A 

40 

8.3m 

100A 

Si 

D013 

188 

CER500 

500 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

79 

CER69 

200 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 

189 

S85 

500 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

80 

S82 

200 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 

190 

INI 560 

500 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

81 

INI 557 

200 

.75 

100C 



150 

Si 

D02 

191 

INI 492 

600 

.75 

25A 

15 


120A 

Si* 

D03 

82 

W06C 

200 

750m 

100L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277p 

192 

1N2071 

600 

.75 

25A 

22 


100A 

Si 

Ales 

83 

MB252 

225 

.75 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

193 

1N2071A 

600 

750m 

25A 

22 § 


100A 

Si 

Ales 

84 

UT21 1 

225 

.75 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

194 

1N3634 

600 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

85 

1N2076 

250 

.75 

25A 




Si 

A53 

195 

1N3658 

600 

.75 

25A 

15 


200A 

Si 

A60 

86 

INI 648 

250 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

196 

75R6B 

600 

.75 

25 

60 


175 

Si 


87 

INI 489 

300 

.75 

25A 

15 


140A 

Si* 

D03 

197 

A3G1 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

88 

1N2077 

300 

.75 

25A 




Si 

A53 

198 

A3G5 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

89 

1N2106 

300 ♦ 

.75 

25$ 



200 

SiA 

A53 

199 

A3G9 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

90 

1N3631 

300 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A344 

200 

B3G1 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

91 

75R3B 

300 

.75 

25 

60 


175 

Si 


201 

B3G5 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

92 

A3D1 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

202 

B3G9 

600 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

93 

A3D5 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

203 

CODI536 

600 

750m 

25$ 

35 


150 

Si 

A52a 

94 

A3D9 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

204 

MB256 

600 

750m 

25 

15 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

95 

B3D1 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

205 

UPI2071 

600 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Albg 

96 

B3D5 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

206 

UPI2071A 

600 

750m 

25A 

22 


100A 

Si 

Alba 

97 

B3D9 

300 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

207 

UT118 

600 

750m 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

98 

CODI533 

300 

.75 

25$ 

35 


150 

Si 

A52g 

208 

UT215 

600 

750m 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

99 

S93A 

300 

.75 

25$ 

25 



Si 

A54 

209 

ZS176 

600 

750m 

25A 

70 S 


150A 

Si 

A52f 

100 

UT114 

300 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

210 

1N445B 

600 

.75 

30A 

15 


165A 

SiA 

D03 

101 

UT212 

300 

.75 

25A 

15 


175A 

Si 

A146f 

211 

1N1096 

600 

.75 

30A 

15 


165A 

Si 

D03 

102 

1N442B 

300 

.75 

50A 

15 


165A 

SiA 

D03 

212 

1N547 

600 

.75 

50A 

15 

8.0m 

150A 

Si 

DOS 

103 

1N539 

300 

.75 

50A 

15 


150A 

SiA 

D03 

213 

INI 653 

600 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

104 

INI 083 A 

300 

.75 

50$ 

35 



Si 

F22 

214 

1N2096 

600 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

105 

INI 649 

300 

.75 

50A 

15 


165A 

Si 

A53 

215 

1N2615 

600 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

106 

1N2093 

300 

.75 

50A 

15 


100A 

SiA 

M21 

216 

1N3241 

600 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

107 

1N2612 

300 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

217 

1N4369 

600 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

DOS 

108 

1N4366 

300 

.75 

50A 

35 

2.0m 

175 

Si 

D03 


1S036 

600 

.75 

50A 

40 


150A 

SiA 

A89 

109 

1S42 

300 

.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

D01 


1S45 

600 

.75 

50A 

25 


150J 

SiA 

D01 

110 

A3D3 

300 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 


A3G3 

600 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41d 
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5 . 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 500 itiA (Cont’d) 


IN ORDER OF: 
(3) ' TEMP & 


■: (1) 10 MAX (2) 
(4) TYPE NMBER 


PIV 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

m 

^9 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

CC) 

MAT 

DRAWING 

No. 



a 

TYPE 

NUMBER 

a 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

K-HJSWBfliJSISI 

SURGE CURR 

□ lo 
MAX 

JA) 


usiiaii 

■Eh 

9 

TJ lo 
MAX 
(A) 

TEMP 

rc)^ 

PEAK IP 
1 Cy k 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 





bUfir 


8.0m 


Si 

F29 


111 

B250C800 

600 

800m 

50A 

50 

10m 








50 

50 

8.3m 


Si 

A3h 


112 

K4G5 

600 

.80 

50 

60 


EELB 

9 






50 

30 



Si 

u5a 


113 

SLDV 

600 

800m 

50A 

30 

8.0m 

iKtlM 

mm 



1N1105 



55A 

15 

8.0m 


Si 

D01 


114 

1S2306 

600 

800m 

65A 

60 


IWilB 

Si 

A56a 


1N2484 



55 

30 



Si 

A3c 


115 

BY407A 

600 


75L 

15 

10m 

EQb 

SA 

A298w 

IHI 

1N2489 



55A 

75 

4.0m 


Si 

A6b 


116 

1N614 

600 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

eKB 

Si 

D04 


SRS160HE 



55A 

20 


175A 

SiA 

A340C 


117 

1N614A 

600 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 

19 

1N3279 



70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alcm 


118 

K4H5 

700 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



1N2864 



75A 

16 


125A 

Si 

D01 


119 

ID8080 

800 

EuSuB 


7.5k 


190 

Si 

M681 

10 



.75 

75A 



100A 

SiA 

A50 




800 

800m 

40A 


8.3m 

130J 

SA 

Albv 

11 



750m 

75A 

40 


100A 

Si 

A50a 




800 

800m 

40 


10m 

125 

SA 

A333 

12 



750m 

75A 

40 


100A 

Si 

D013 




800 

.80 

50A 


8.3m 

150J 

SA 

A89b 

KRIHI 

CER71 



75A 

48 


n^Ti^ 

Si 

D027 


123 

K4K5 

800 

.80 

50 



150C 



14 

S86 



80$ 

15 


MN 

Si 

A54 


124 

RA-1B 

800 

800m 

50A 


10m 

130J 

9 

A334 


1N2772 



25A 

15 



Si 

A145 


125 

RM1B 

800 


50 


10m 

130 


A344i 





25A 

30 


iri.7:^ 




126 

SLD.8S 

800 


50A 




Si 

F22a 





25 

60 


lIJJI 




127 

1S2307 

800 

800m 

65A 




Si 

A56a 





25 

60 






128 

1S106 

700 

.84 

25A 




Si 

A41k 





25 

60 




EiStEMI 


129 

A4A1 

50 

.85 

25 




9 

A41q 





25 

60 


werM 




130 

A4A5 

50 

.85 

25 



irB 

9 

A41q 





25 

60 






131 

A4A9 

50 

.85 

25 



irB 

Si 

A41ci 





25 

60 



Si 

EiUSHH 


132 

B4A1 

50 

.85 

25 





Alrx 





25 

60 


nerm 

Si 



133 

B4A5 

50 

.85 

25 




9 

Alrx 






25 


iTitH 

Si 



134 

B4A9 

50 

.85 

25 




BB 

Alrx 

25 

A3H3 


.75 

50A 

35 



Si 

A41p 


135 

A4B1 

100 

.85 

25 



IlMfl 


A41q 

26 

SRS170HE 


750m 

55A 

20 



SIA 

A340C 


136 

A4B5 

100 

.85 

25 



irB 


A41q 

27 

1N2117 


750m 

50$ 




Si 

D03 


137 

A4B9 

100 

.85 

25 





A41a 



UldJH 





200A 

SiA 

A86c 





K9i 






Alrx 






B9 

■H 

165S 

Si 

A145 





E9 






Alrx 






Km 


175A 

Si 

A344 





k9 






Alrx 

31 

75R8B 



25 

60 



Si 



141 

SSiB0510 

150 

.85 

45A 


10m 

150J 


M441 

32 

A3K1 



25 

60 



Si 

A41q 


142 

A4C1 

200 

.85 

25 



175A 

9 

A41q 

33 

A3K5 



25 

60 



Si 

A41a 


143 

A4C5 

200 

.85 

25 



175A 

9 

A41a 



krdi^B 


25 

60 




A41q 


EEai 

A4C9 

200 





175A 

9 

A41q 





25 

60 



9 

Alrx 



B4C1 

200 





175A 

9 

Alrx 





25 

60 



n 

Alrx 


kSIIM 

B4C5 

200 





175A 

9 

Alrx 





ESI 





Alrx 


EE9I 


B^B 







Alrx 






^9 



9 

A52g 


u9 


B^H 






9 

A41q 



B^l 



nm 


mu 


A146f 


EEhIH 


BIB 






9 

A41a 

40 

ZS178 


750m 

25A 

70 § 


150A 






B^B 





175A 

9 

A41q 

41 

1N5214 


.75 

40A 

50 § 


175A 

9 





B^H 





175A 

9 

Alrx 

42 

1N2616 


.75 

50A 

30 


175A 











175A 

9 

Alrx 


1N3242 






175S 

Si 

Ales 




R^QBI 







Alrx 








150A 

S‘A 

A89 


iQ^b 


B^H 





EBb 

wB 

M441 








175A 

Si 

A41d 




b9 





i^B 

9 

A41a 

46 

H800 

Fddi^B 







D03 




E9i 






9 

A41q 

47 

M72 

B^H 







A3h 









E^B 

9 

A41q 

48 T 

S.75-800 


750m 






u5a 










9 

Alrx 

49 

SRS180HE 


750m 





mm 

A340C 


159 

hq^bbi^b 

ES9i 



60 


175A 

Si 

Alrx 

50 

1S1944H 


750m 

■Ml 


10m 


oH 

D015 


160 





60 


175A 

Si 

Alrx 

51 

1N3280 


.75 

■^17.11 


8.0m 


9 

Alcm 


161 


BbI 



60 


175A 

Si 

A41a 

52 

CER72 

n*ivii 




4.0m 

150A 

Si 

D027 


0^91 


500 



60 


175A 

9 

A41q 

53 

1N2774 



■Ml 



165S 

Si 

A145 




500 



60 


175A 

9 

A41q 

54 

1N3637 



■Ml 



175A 

Si 

A344 




500 



60 


175A 

9 

Alrx 

ESI 

pij1rkl£l|||H||||||||H| 

900 

.75 




^¥^m 

9 



EIBI 

[|ET£|||||^H|||||||||fl 





Bull 

EEij^fl 

9 

Alrx 



900 

750m 















IrB 

9 

Alrx 



1.0k 

750m 




BBI 

9 

u5a 


llgali 







E^si 

9 

A41a 

58 ▼ 

S.75-1200 

1.2k 

750m 

50 





u5a 


EKl^l 


600 

.85 

25 



175A 

Si 

A41q 

59 

1N1100 

100 


55A 


8.0m 

lr^7J 

9 

D01 


E^^B 


600 

.85 

25 



175A 

Si 

A41q 

60 

1N1101 

200 


55A 


8.0m 

twelM 


D01 




600 

.85 

25 



175A 

Si 

Alrx 

61 

1N1102 



55A 

15 

8.0m 


9 

D01 



B4G5 

600 

.85 

25 



iR.-r:B 

9 

Alrx 

62 

1N1103 



55A 

15 

8.0m 


9 

D01 



B4G9 

600 

.85 

25 



iRy:« 

9 

Alrx 

63 

1N1104 



55A 

15 

Qfina 


9 

D01 



SSiB0540 

600 

.85 

45A 





M441 

64 

1N1486 

500 

.78 

50A 




9 

A34a 




191 






9 

A41q 

65 

1S108 

900 

.78 

25A 




9 

A41k 










9 

A41q 

66 

1N1169 

400 

.79 

80A 




9 

A3k 











A41a 

67 

K4A5 

50 

HEsm 

50 



150C 

Si 





miBi 





175A 


Alrx 

68 

1N607 

50 

.80 

100A 


8.3m 

150A 

Si 

D04 









175A 


Alrx 

69 

1N607A 

50 

.80 

100A 


8.3m 

150A 

Si 

D04 




BIB 





175A 


Alrx 



100 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 



A4K1 

800 





175A 


A41q 



100 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


{n^B 

A4K5 

800 





175A 


A41q 



100 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SiA 

A89b 



A4K9 

800 





175A 


A41a 

73 

K4B5 

100 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



EEH^I 

B4K1 

800 





175A 


Alrx 

74 

1N608 

100 

.80 

100 A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 



B4K5 

800 





175A 


Alrx 

75 

1N608A 

100 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


ee^B 

B4K9 

800 





175A 


Alrx 

76 

1N609 

150 

.80 

100 A 


8.3m 

150A 

Si 

D04 


EEBi 



900m 

60 




SA 

M594C 

77 

1N609A 

150 

.80 

100 A 


8.3m 

150A 

Si 

D04 


lI^B 



900m 

60 




SA 

M594C 

78 

B80C800 

180 

800m 

50A 


10m 

125A 

Si 

M584a 


iEeIH 



.90 

25A 




Bi 

A41k 

79 

1S2402 


■rntTirm 





Si 

Albv 


189 


500 

.90 





Bi 

A41k 

80 

GU-1Z 


KtStSiiiH 





SiA 

A333 


190 


200 

.95 



4.0m 

100A 

Si 

C23 

81 

SR1FM4 

IBEl 

RttlSlnfl 




ileldlH 

Si 

Albv 


191 


400 

.95 

■SwsB 


4.0m 

100A 

Si 

C23 

82 

1 SI 343 



Kl!Za 




SiA 



EEBi 

ST18 

800 



75 

4.0m 

HiQB 

Si 

C23 

83 

K4C5 



50 




Si 













84 

1N610 


.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

□04 


n ^ 1 A 









85 

1N610A 

200 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 












86 

ID2580 

250 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


196 

MBR120P 

20 

1.0 

90L 

25 

16m 

150J 

SA 

A298V 

87 

1N5057 

300 

.80 

40A 

30 « 


125A 

Si 

D029 


197 

S72 

25 

1.0 

80S 

15 



Si 

A54 

88 

1 SI 344 


.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SiA 

A8gb 


198 

A14U 

25 

1.0 

100 

30 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

89 

K4D5 

300 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



199 

MBR130P 

30 

1.0 

90L 

25 

16m 

150J 

SA 

A298V 

90 

1N611 

300 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


200 

MBR140P 

40 

1.0 

90L 

25 

16m 

150J 

SA 

A298V 

91 

1N611A 

300 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 


D04 


201 

BYS21 

45 

1 


50 

10m 

125J 

Si 

Altc 

92 

BY406A 

350 

800m 

75L 

15 

10m 

150J 

SiA 

A298w 


202 

BYS21.45 

45 

1.0 

125C 

50 


150J 

Si 

Alabh 

93 

ID4080 

400 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


203 

05SM1 

50 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

94 

1N5058 

400 

.80 

40A 

30 § 


125A 

Si 

D029 


204 

KD202B 

50 

1.0 




130C 

SA 

S477 

95 

1S2403 

400 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


205 

NS1000 

50 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

96 

GU-I 

400 

800m 

40 

35 

10m 

125 

SA 

A333 


206 

1N2266 

50 

1.0 

25$ 

20 


150 

SA 

D04 

97 

SR1FM8 

400 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

SA 

Albv 


207 

1N2267 

50 

1.0 

25$ 

20 


150 

SA 

S35 

98 

1 SI 345 

400 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

Si 

A8gb 


208 

A5A1 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

99 

K4E5 

400 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



209 

A5A5 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

100 

1N612 

400 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


210 

A5A9 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

101 

1N612A 

400 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


211 

B5A1 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

102 

K4F5 

500 

.80 

50 

60 


150C 

Si 



212 

B5A5 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

103 

S-15 

500 

800m 

60 

100 

10m 


Si 

A268 


213 

B5A9 

50 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

104 

1N613 

500 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


214 

DSF10A 

50 

1.0 

25A 

45 


150J 

SA 

Alabe 

105 

1N613A 

500 

.80 

100A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

D04 


215 

HRP22 

50 

1.0 

25A 

50 

50m 

125J 

Si 

D041 

106 

ID6080 

600 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


216 

ITT4000G 

50 

1.0 

25 

30 

8.3m 


Si 

D041 

107 

1S2404 

600 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

Si 

Albv 


217 

KBPS.005 

50 

1.0 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

108 

GU-1A 

600 

800m 

40 

35 

10m 

125 

SA 

A333 


218 

RM4001G 

50 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

109 

SR1FM12 

600 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

SA 

Albv 


219t 

SM4001 

50 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

110 

1 SI 346 

600 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SA 

ASgb 


220 

UR 1050 

50 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 
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GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

-M 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 
D lo 3j@ 
MAX TEMP 

JA) rc) 

MAX RATING 
SURGE CURB 
PEAK 1 PULSE 

1 Cy [width 
(A) 1(8) 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

D lo IJ@ 

MAX TEMP 
JA) rc) 

MAX RATING 
SURGE CURB 
PEAK IPULSE 

1 Cy [width 
JA) l(s) 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWIN 

No. 

1 

1N3246 

50 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

Ill 

INI 551 

TOO 

1.0 

100C 



150 

Si 

T5D4 

2 

HER101 

50 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

112 

A100 

100 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Albe 

3 

K5A5 

50 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


113 

ER402 

100 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

4t 

SI -050 

50 

1.0 

50 

40 


175J 

Si 

u5b 

114 

MR100 

100 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

5 

WL005F 

50 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

115 

DAI 001 

100 

1.0 

130L 

50 

10m 

175$ 

SiA 

D015 

6 

A114F 

50 

1.0 

55 

3.5 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

116 

DD1001 

100 

1.0 

130L 

50 

10m 

175A 

SiA 

D015 

7 

EGP10A 

50 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

$ 

D041 

117 

1N338 

100 

1.0 

150C 



175B 

Si 

D04 

8 

FE1A 

50 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

118 

1N347 

100 

1.0 

150C 



175B 

Si 

D04 

9 

FR101G 

50 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

119 

E1B3 

100 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

10 

UF4001 

50 

1.0 

55C 

30 

8.3m 

150J 

Si 

D041 

120 

BY125 

150 

1.0 

25 

40 

10m 

150J 

Si 

A283a 

11 

1SR35-50 

50 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

121 

UR1150 

150 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

12 

1 SRI 24-50 

50 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

122 

BY135 

150 

1.0 

50A 

50 


150J 

SiA 

Alba 

13 

BYW27-50 

50 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

123 

EGP10C 

150 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

$ 

D041 

14 

1N2858A 

50 

1.0 

75A 

40 


135 

Si 

D01 

124 

FE1C 

150 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

15# 

1N4001 

50 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

125 

INI 036 

150 

1.0 

100A 

30 S 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

16t 

1N4001F 

50 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

126 

INI 042 

150 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

17t 

1N4001G 

50 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

127 

INI 048 

150 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

18 

10D05 

50 

1.0 

75A 

50 



Si 

D039 

128 

DAI 002 

150 

1.0 

130L 

50 

10m 

175$ 

SiA 

D015 

19 

BA5A5 

50 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

129 

2SM1 

200 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

20 

GER4001 

50 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

130 

D302 

200 

1.0 




70A 

Ge« 

S496 

21 

GL41A(A) 

50 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 

131 

DFH10C 

200 

1.0 


60 


125J 

SiA 

Alabe 

22 

GPP1A 

50 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

132 

ERB12-02 

200 

1.0 


60 


140J 

Si 

A387 

23 

MDA100A 

50 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 

133 

KD202E 

200 

1.0 




130C 

SiA 

S477 

24 T 

RL101 

50 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

134 

NS1002 

200 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

25 ▼ 

RL101G 

50 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

135 

SIB01-02 

200 

1.0 


60 


140J 

Si 

A21b 

26 

SRS105 

50 

1.0 

75 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A340 

136 

10DL2 

200 

1.0 

25A 

40 


150J 

Si 

D041 

27 

W03A 

50 

1.0 

85L 

20 

10m 

175J 

Si 

AiZZe 

137 

100R2B 

200 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


28 

INI 034 

50 

1.0 

100 A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

138 

A5C1 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

29 

INI 040 

50 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

139 

A5C5 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

30 

INI 046 

50 

1.0 

100A 

30 S 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

140 

A5C9 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A4ld 

31 

A14F 

50 

1.0 

100 

4.0 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

141 

B5C1 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

32 

ER401 

50 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

142 

B5C5 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

33 

DD2520 

50 

1.0 

110A 

50 


150 

SiA 

M10181ZI 

143 

B5C9 

200 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

34 

DD2520A 

50 

1.0 

110A 

50 

10m 

150A 

SiA 

M1018 

144 

DSF10C 

200 

1.0 

25A 

45 


150J 

SiA 

Alabe 

35 

DD1000 

50 

1.0 

130L 

50 

10m 

175A 

SiA 

D015 

145 

KBPS-02 

200 

1.0 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

36 

1N2026 

50 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

146 

RM4003G 

200 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

37 

El A3 

50 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

147t 

SM4003 

200 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

38 

DAI 000 

60 

1.0 

130L 

50 

10m 

175$ 

SiA 

D015 

148 

UR12O0 

200 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

39 

PLQ0.8 

80 

1.0 

25A 

20 

10m 

125J 

Si 

Alba 

149 

UT234 

200 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A60 

40 

BYS21.90 

90 

1.0 

25A 

30 


125J 

Si 

Alabh 

150 

E10DS2 

200 

1.0 

31A 

20 

10m 

150J 

Si 

Ml 008a 

41 

1N253 

95 

1.0 

135C 

4.0 


150A 

Si 

Slla 

151 

1N5005 

200 

1.0 

40A 

35 § 


150A 

Si 

D013 

42 

1SM1 

100 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

152 

1N5056 

200 

1.0 

40A 

30 § 


125A 

Si 

D029 

43 

DFH10B 

100 

1.0 


60 


125J 

SiA 

Alabe 

153 

1N5211 

200 

1.0 

40A 

50 § 


175A 

Si 

A31q 

44 

ERB 12-01 

100 

1.0 


60 


140J 

Si 

A387 

154 

11E2 

200 

1.0 

40A 

45 

10m 

150J 

Si 

Alaay 

45 

KD202G 

100 

1.0 




130C 

SiA 

S477 

155 

GU-3Z 

200 

1.0 

40 

60 

10m 

140 

SiA 

A333b 

46 

NS1001 

100 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

156 

SMI -02 

200 

1.0 

40A 

45 

10m 

125J 

Si 

A298a 

47 

SIB01-01 

100 

1.0 


60 


140J 

Si 

A21b 

157 

SM-1A-02Z 

200 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

48 

10DL1 

100 

1.0 

25A 

40 


150J 

Si 

D041 

158 

1G2 

200 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A313i 

49 

100R1B 

100 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


159 

1N3248 

200 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

50 

A5B1 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

160 

1S2270 

200 

1.0 

50 

35 

10m 

175J 

Si 


51 

A5B5 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

161 

A5C2 

200 

1.0 

50 

60 

8.3m 

175 

Si 

A41d 

52 

A5B9 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

162 

F14B 

200 

1.0 

50A 

45 


175J 

Si 

A249a 

53 

B5B1 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

163 

F114B 

200 

1.0 

50A 

40 

10m 

150J 

SiA 

A249a 

54 

B5B5 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

164 

GFD10C 

200 

1.0 

50 

30 


125J 

SiA 

A249f 

55 

B5B9 

100 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

165 

HER103 

200 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

56 

DSF10B 

100 

1.0 

25A 

45 


150J 

SiA 

Alabe 

166 

K5C5 

200 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


57 

PLQ1 

100 

1.0 

25A 

20 

10m 

125J 

Si 

Alba 

167 

MM 02 

200 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

58 

RM4002G 

100 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

168 

MI102R 

200 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

59 ▼ 

SM4002 

100 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

169 

RA-IZ 

200 

1.0 

50A 

50 

10m 

130J 

Si 

A271a 

60 

UR11O0 

100 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

170 

RM1Z 

200 

1.0 

50 

50 

10m 

130 

SiA 

A344h 

61 

UT236 

100 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A60 

171 

SM-1-02Z 

200 

1.0 

50A 

45 

10m 

140J 

Si 

A298a 

62 

E10DS1 

100 

1.0 

31A 

20 

10m 

150J 

Si 

Ml 008a 

172 

SM-1A-02 

200 

1.0 

50A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

63 

1N5004 

100 

1.0 

40A 

35 S 


150A 

Si 

D013 

173 

SMB02 

200 

1.0 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 


64 

1N5055 

100 

1.0 

40A 

30 § 


125 A 

Si 

D029 

174 

WL02F 

200 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

65 

11E1 

100 

1.0 

40A 

45 

10m 

150J 

Si 

Alaay 

175 

A114B 

200 

1.0 

55 

3.5 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

66 

B40C800 

100 

1.0 

40A 

40 

10m 

150 

Si 

C204 

176 

EGP10D 

200 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

$ 

D041 

67 

SM1A01Z 

100 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

177 

FE1D 

200 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

68 

SM-1A-01Z 

100 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A405 

178 

FR103G 

200 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

69 

1N3247 

100 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

179 

SRS120 

200 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

70 

El 

100 

1.0 

50 

75 § 


175 

SiA 

D027 

180 

UF4003 

200 

1.0 

55C 

30 

8.3m 

150J 

Si 

D041 

71 

F14A 

100 

1.0 

50A 

45 


175J 

Si 

A249a 

181 

1N3866 

200 

1.0 

60A 

10 § 


200A 

Si 

Aids 

72 

GFD10B 

100 

1.0 

50 

30 


125J 

SiA 

A249f 

182 

1 SI 886 

200 

1.0 

65A 

60 


150J 

Si 

Aliw 

73 

HER102 

100 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 

183 

1N3757 

200 

1.0 

70A 

30 


150A 

Si 

Alem 

74 

K5B5 

100 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


184 

1SR35-200 

200 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

75 

MI101#B 

100 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

185 

1 SR 124-200 

200 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

76 

MI101R 

100 

1.0 

50 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 153 

186 

10E2 

200 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

A1 aaw 

77 

SM-1-01Z 

100 

1.0 

50A 

45 

10m 

140J 

Si 

A298a 

187 

BYW27-200 

200 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

78 

SMB01 

100 

1.0 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 


188 

H114B 

200 

1.0 

70A 

40 

8.3m 

150 

Si 

A94a 

79 

WL01F 

100 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

189 

1N2860A 

200 

1.0 

75A 

40 


135 

Si 

D01 

80 

A114A 

100 

1.0 

55 

3.5 

8.3m 

175J 

Si 

A94g 

190 ♦ 

1N4003 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

81 

EGP10B 

100 

1.0 

55A 

30 

8.3m 

150 

5 

D041 

191 T 

1N4003F 

200 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

82 

FE1B 

100 

1.0 

55 

30 

8.3m 

175 

$ 

DO204A 

192t 

1N4003G 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

83 

FR102G 

100 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

193 

10D2 

200 

1.0 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 

84 

SRS110 

100 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

194 

BA5C5 

200 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

85 

UF4002 

100 

1.0 

55C 

30 

8.3m 

150J 

Si 

D041 

195 

GER4003 

200 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

86 

1 SI 885 

100 

1.0 

65A 

60 


150J 

Si 

Aljw 

196 

GL41D 

200 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 

87 

1SR35.100 

100 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

197 

GPP1D 

200 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

UlOb 

88 

i SRI 24-1 00 

100 

1.0 

70A 

30 


175J 

SiA 

D041 

198 

MDA102A 

200 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 

89 

10E1 

100 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Alaaw 

199t 

RL103 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

90 

BYW27-100 

100 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

200 T 

RL103G 

200 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

91 

1N2859A 

100 

1.0 

75A 

40 


135 

Si 

D01 

201 

GSB10C 

200 

1.0 

85 

30 


150J 

SiA 

A249f 

92 ♦ 

1N4002 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

202 

W03C 

200 

1.0 

85L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277p 

93 T 

1N4002F 

100 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

203 

1S2392 

200 

1.0 

90A 

45 

10m 

175J 

SlA 

A249a 

94 T 

1N4002G 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

204 

F14BP 

200 

1.0 

90A 

40 

10m 

175J 

SiA 

A94aa 

95 

10D1 

100 

1.0 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 

205 

1DZ61 

200 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

96 

BA5B5 

100 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

206 

INI 037 

200 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

97 

GER4002 

100 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

207 

INI 043 

200 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

98 

GL41B 

100 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 

208 

INI 049 

200 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

99 

GPP1B 

100 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

209 

INI 552 

200 

1.0 

100C 



150 

Si 

D04 

100 

MDA101A 

100 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 

210 

1N3189 

200 

1.0 

100C 

30 

8.3m 

175C 

Si 

A31a 

101 

PBY125 

100 

1.0 

75A 

25 


150C 

Si 

D015 

211 

1N4383 

200 

1.0 

100A 

50 


175A 

Si 

D029 

102v 

RL102 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

212 

A14B 

200 

1.0 

100 

4.0 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

103v 

RL102G 

100 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

213 

ER403 

200 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

104 

GSB10B 

100 

1.0 

85 

30 


150J 

SiA 

A249f 

214 

MR200 

200 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

105 

W03B 

100 

1.0 

85L 

20 

10m 

175J 

Si 

A277D 

215 

R200 

200 

1.0 

100 

50 $ 1 

8.0u 

150A 

Si 


106 

F14AP 

100 

1.0 

90A 

40 

10m 

175J 

SiA 

A94aa 

216 

RO20 

200 

1.0 

100C 

50 


175A 

SiA 

Alef 

107 

1BZ61 

100 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

217 

DD2573 

200 

1.0 

110A 

50 


150 

SiA 

Ml 01 80 

108 

INI 035 

100 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S65a 

218 

DD2573A 

200 

1.0 

110A 

50 

10m 

150A 

SiA 

M1018 

109 

1N1041 

100 

1.0 

100A 

30 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66b 

219 

DD1003 

200 

1.0 

130L 

50 

10m 

175A 

SiA 

D015 

110 

INI 047 

100 

1.0 

100A 

30 $ 

4.0m 

170C 

Si 

S68b 

220 

1N2027 1 

200 

1.0 1 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

D04 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





































































5 . 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 1 A (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) 10 MAX (2) PIV 
■ TEMP A (4) TYPE NMBER 


LINE 

No. 



MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 1 

MAX. 

TEMP 

rc), 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 


■ 


■aVJi] 

MAX RATING 1 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 


ENT 


WiSm 

mmm 

m 

n 

ii 

H 

ly 


PEAK IP 
1 Cy h 

(A) 1 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

1 

emhlwaiH 


1.0 

85 

30 


1^3^ 

^iA“ 

A249? 

Ill 


50 

1.1 

50 

50 

k3m 

175 

Si 


2 

1S2396 

600 

1.0 

90A 

45 

10m 

175J 

SiA 

A24ga 

112 

HC68 

100 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

3 

1JZ61 

600 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

113 

HC68F 

100 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

4 

1N3191 

600 

1.0 

100C 

30 

8.3m 

175C 

Si 

A31a / 

EiaB 

MH68 

100 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

5 

1N4385 

600 

1.0 

100A 

50 


175A 

Si 

D029 


V06B 

100 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

6 


600 

1.0 

100 

50 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

iti^H 

SSiBOeiO 

150 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

7 


600 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Alby 


SSiC1710 

150 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

8 

ER405 

600 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 


HC69 

200 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

9 


600 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 


HC69F 

200 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

10 


600 

1.0 

100 

50 § 

8.0u 

150A 

Si 


120 

MH69 

200 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

11 


600 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

121 

SSiB0620 

300 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

12 

E1K3 

600 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

122 

SSiC1720 

300 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

13 

PY126 

650 

1.0 

75 

100 

10m 

150J 

Si 

Albg 

123 

V06C 

300 % 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

14 

BY126 

650 

1.0 

150J 

40 § 

10m 

150J 

SiA 

A283a 

124 

HC70 

400 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

15 

NS1007 

700 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

125 

HC70F 

400 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

16 

100R7B 

700 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


126 

MH70 

400 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

17 

A5H1 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

127 

1N4089 

400 

1.1 

85A 

75 


150S 

Si 

A3t 

18 

A5H5 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

128 

V08E 

400 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

19 

A5H9 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

129 

HC700 

400 

1.1 

100A 

30 


150A 

SiA 

A3c 

20 

B5H1 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

130 

HC500 

500 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

21 

B5H5 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

131 

HC500F 

500 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

22 

B5H9 

700 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

132 

MH500 

500 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

23 

K5H5 

700 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


133 

V06E 

500 % 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

24 

BA5H5 

700 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

134 

HC71 

600 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

25 

A5H2 

700 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

135 

SSiB0640 

600 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

26 

El M3 

700 

1.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

136 

SSiC1740 

600 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

27 

8SM1 

800 

1.0 


40 



Si 

A3ah 

137 

HC71F 

600 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

28 

DFH10J 

800 

1.0 


50 


125J 

SiA 

Alabe 

138 

MH71 

600 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

29 

NS1008 

800 

1.0 


60 

8.3m 


Si 

D027 

139 

V08G 

600 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

30 

1N1226A 

800 

1.0 

25A 

25 


140A 

Si 

D01 

140 

1N1225A 

700 

1.1 

25A 

25 


145A 

Si 

D01 

31 

1N2222 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

141 

HC72 

800 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

32 

1N2222A 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

142 

1N4514 

800 

1.1 

50A 

50 § 


175A 

Si 

A52c 

33 

1N2223 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

143 

HC72F 

800 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

34 

1N2223A 

800 

1.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

144 

MH72 

800 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

35 

100R8B 

800 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


145 

V06G 

800 % 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

36 

A5K1 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

146 

V08J 

800 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

37 

A5K5 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

147 

BY188 

25 

1.2 

40A 

40 


150J 

SiA 

A283a 

38 

A5K9 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

148 

BY188A 

50 

1.2 





Si 

A283a0 

39 

B5K1 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

149 

BY188B 

50 

1.2 





Si 

A283a0 

40 

B5K5 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

150 

A6A1 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

41 

B5K9 

800 

1.0 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

151 

A6A5 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

42 

DSA10J 

800 

1.0 

25 

30 


150J 

SiA 

A298r 

152 

A6A9 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

43 

KBPS-08 

800 

1.0 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

153 

B6A1 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

44 ▼ 

SM4006 

800 

1.0 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

154 

B6A5 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

45 

TG8 

800 

1.0 

25A 

35 


140J 

Si 

Alaat 

155 

B6A9 

50 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

46 

UT361 

800 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

175 

Si 

A380 

156 

K6A5 

50 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


47 

GU-3B 

800 

1.0 

40 

60 

10m 

140 

SiA 

A333b 

157 

A6B1 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

48 

SMI -08 

800 

1.0 

40 

45 

10m 

125 

Si 

A298a 

158 

A6B5 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

49 

SM1A08 

800 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 

159 

A6B9 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

50 

SM-1A-08 

800 

1.0 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 

160 

B6B1 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

51 

1G8 

800 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A313i 

161 

B6B5 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

52 

1LE11 

800 

1.0 

50C 

50 

10m 

150J 

Si 

A299 

162 

B6B9 

100 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

53 

1N3251 

800 

1.0 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

163 

B40C1000 

100 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

54 

1N4585 

800 

1.0 

50A 

50 


175A 

Si 

D029 

164 

K6B5 

100 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


55 

1S2273 

800 

1.0 

50 

35 

10m 

175J 

Si 


165 

1S1885A 

100 

1.2 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

D015 

56 

F14H 

800 

1.0 

50A 

45 


175J 

Si 

A249a 

166 

ERC04-02 

200 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

57 

K5K5 

800 

1.0 

50 

60 


150C 

Si 


167 

A6C1 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

58 

RU2B 

800 

1.0 

50 

20 

10m 

130 

SiA 

A344i 

168 

A6C5 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

59 

SMB08 

800 

1.0 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 


169 

A6C9 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

60 

WL08F 

800 

1.0 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

170 

B6C1 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

61 

F8 

800 

1.0 

55A 

70 



Si 

A3r 

171 

B6C5 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

62 

FR106G 

800 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

172 

B6C9 

200 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

63 

S800HE 

800 

1.0 

55A 

20 


150 

Si 

M1310 

173 

B80C1000 

200 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

64 

SRS180 

800 

1.0 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

174 

K6C5 

200 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


65 

BY127 

800 

1.0 

58C 

40 

10m 

150J 

Si 

A171b 

175 

MR1Z 

200 

1.2 

50J 

100 

10m 

140S 

Si 

A284a 

66 

DS130T 

800 

1.0 

60A 

50 

10m 

125 

Si 

A395 

176 

R02Z 

200 

1.2 

50 

80 

10m 

130 

SiA 

A344I 

67 

SB-2B 

800 

1.0 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

A268 

177 

BYW95A 

200 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 

68 

1 SI 829 

800 

1.0 

65A 

45 

10m 

125J 

Si 

D015 

178 

1S1886A 

200 

1.2 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

D015 

69 

1N3760 

800 

1.0 

70A 

30 


150A 

Si 

Alcm 

179 

RM2Z 

200 

1.2 

90 

100 

10m 


Si 

A344I 

70 

10E8 

800 

1.0 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Alaaw 

180 

A6D1 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

71 

BYW27-800 

800 

1.0 

70A 

50 

1 0m 

150J 

Si 

Albg 

181 

A6D5 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

72 ♦ 

1N4006 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

182 

A6D9 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

73 T 

1N4006F 

800 

1.0 

75A 

30 



Si 

D041 

183 

B6D1 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

74 ▼ 

1N4006G 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

184 

B6D5 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

75 

10D8 

800 

1.0 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 

185 

B6D9 

300 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

76 

BA5K5 

800 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 

186 

B125C1000 

300 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

77 

GER4006 

800 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A249b 

187 

K6D5 

300 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


78 

GL41K 

800 

1.0 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 

188 

ERC04-04 

400 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

79 

GPP1K 

800 

1.0 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 

189 

A6E1 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

80 

MDA108A 

800 

1.0 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 


A6E5 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

81 

PBY127 

800 

1.0 

75A 

25 


150C 

Si 

D015 

191 

A6E9 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

82 

PL8HZ 

800 

1.0 

75A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

192 

B6E1 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

83 T 

RL106 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

193 

B6E5 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

84 ▼ 

RL106G 

800 

1.0 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

194 

B6E9 

400 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

85 

1S2608 

800 

1.0 

80A 

45 


165J 

SIA 

A249a 

195 

DS0.9-04A 

400 

1.2 

45A 

70 § 

10m 

150J 

Si 

M841 

86 

GSB10J 

800 

1.0 

85 

30 


150J 

SiA 

A249f 

196 

K6E5 

400 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


87 

1S2398 

800 

1.0 

90A 

45 

10m 

175J 

SiA 

A249a 

197 

MR-1 

400 

1.2 

50A 

100 

10m 

140J 

SiA 

A284a 

88 

1LZ61 

800 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

A109e 

198 

BYW95B 

400 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333d 

89 

A5K2 

800 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

199 

1S1887A 

400 

1.2 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

D015 

90 

A14N 

800 

1.0 

100 

50 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

200 

A6F1 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

91 

A800 

800 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Alby 

201 

A6F5 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

92 

ER406 

800 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

202 

A6F9 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

93 

MR800 

800 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

203 

B6F1 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

94 

R800 

800 

1.0 

100 

50 § 

8.0u 

150A 

Si 


204 

B6F5 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

95 

RO80 

800 

1.0 

100C 

50 


175A 

SiA 

Alef 

205 

B6F9 

500 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

96 

DAI 058 

800 

1.0 

130L 

25 

10m 

150A 

SiA 

D015 

206 

K6F5 

500 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


97 

DD1058 

800 

1.0 

130L 

25 

10m 

150A 

SiA 

D015 

207 

ERC04-06 

600 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

98 

1N3566 

800 

1.0 

150C 

20 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

208 

A6G1 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

99 

1N3649 

800 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

DO40 

209 

A6G5 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

100 

E1N3 

800 

1.0 

150 
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175 

Si 

D04 

210 

A6G9 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

101 

100R9B 

900 

1.0 

25 

60 


175 

Si 
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B6G1 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 
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B380C800 

900 

1.0 

40A 

40 

10m 

150 

Si 

C204 

212 

B6G5 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 
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AD-29 

900 

1.0 

60A 

80 

10m 

140J 

Si 

A268 

213 

B6G9 

600 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

104v 

SI -1200 

1.2k 

1.0 

50 

40 


175J 

Si 

u5b 

214 

B250C1000 

600 

1.2 

40A 

50 

10m 

150 

Si 

C204 
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HCV 

15 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

215 

K6G5 

600 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


106 

MCV 

15 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 
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50A 
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130J 
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HC30 

30 
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25A 
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150A 

Si 
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600 

1.2 

50 
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A344I 

108 

MC30#B 

30 

1.1 

50 

50 
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175 
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50J 
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Si 

A344I 
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25A 
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150A 

Si 
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600 

1.2 

50 

80 
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SiA 

A344I 
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165J 

Si 
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GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - 'o ^ l A (Cont’d) 

W] in IMAX AVG FWDiMAX RATING Tl T 

TYPE DC C URRENT SURGE CURR MAX. LINE 

NUMBER PIV T\ lonSJ® PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING No. 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo ^ 2 A (Coni d) 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - lo > 2 A (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

a 
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2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 
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No. 


LINE 
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TYPE 

NUMBER 
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PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 
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TEMP 
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MAT 

DRAWING 

No. 
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SURGE CURR 

TJ lo 
MAX 
(A) 

n® 

TEMP 

(“C) 

PEAK IF 
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(A) 

ULSE 
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(s) 

TJ lo 
MAX 
(A) 

TEMP 

rc) 

PEAK IF 
1 Cy Iv 
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■■■■ 

GP25A 

50 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E20iB 


Ill 

250R8B 

800 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



RL251G 

50 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


112 

FR256 

800 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 


1N2524 

50 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


113 

GM-3B 

800 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249C 


1N2535 

50 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


114 

M3K1 

800 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


1N2546 

50 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


115 

M3K5 

800 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


BY302-75 

75 

2.5 




150J 

Si 

M882 


116 

M3K9 

800 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

mm 

S3VC10 

100 

2.5 


120 

8.3m 

150J 

Sit 



117 

M2-800 

800 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


250R1B 

100 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



118 

M2-800R 

800 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


A14A 

100 

2.5 

25 

4.0 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 


119 

MZ2-800 

800 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


FR252 

100 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 


120 

MZ2-800R 

800 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


M3B1 

100 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


121 

SKE2.5/08 

800 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571C 


M3B5 

100 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Aleo 


122 

SKN2.5/08 

800 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 


M3B9 

100 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


123 

FR256G 

800 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


M2-100 

100 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


124 

GP25K 

800 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 


M2-100R 

100 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


125 

RL256G 

800 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


DCA25B 

100 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 


126 

U05J 

800 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 


DCB25B 

100 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 


127 

1N2532 

800 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


FR252G 

100 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


128 

1N2543 

800 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


GP25B 

100 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 


129 

1N2554 

800 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


RL252G 

100 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


130 

250R9B 

900 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



U05B 

100 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 


131 

1N2533 

900 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

22 

1N2525 

100 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


132 

1N2544 

900 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

23 

1N2536 

100 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


133 

1N2555 

900 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

24 

1N2547 

100 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


134 

DBA40B 

100 

2.6 

40 

80 


150J 

SiA 


25 

SKE2.5/01 

120 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571C 


135 

DSA26B 

100 

2.6 

40 

120 


150J 

SiA 

A249f 

26 

BY302-150 

150 

2.5 




150J 

Si 

M882 


136 

S3V10 

100 

2.6 

40A 

120 


150J 

Si 

A344k 

27 

RL253 

200 

2.5 


150 

8.0m 

175A 

Si 

Alaek 


137 

DBA40C 

200 

2.6 

40 

80 


150J 

SiA 



250R2B 


2.5 

25 

250 


175 

Si 



138 

DSA26C 

200 

2.6 

40 

120 


150J 

SiA 

A249f 


FR253 


2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 


139 

S3V20 

200 

2.6 

40A 

120 


150J 

Si 

A344k 


GM-3Z 


2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249C 


140 

DSA26E 

400 

2.6 

40 

120 


150J 

SiA 

A249f 


M3C1 


2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


141 

S3V40 

400 

2.6 

40A 

120 


150J 

Si 

A344k 


M3C5 

200 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


142 

GM3Y 

100 

2.7 

40J 

80 

10m 

175S 

Si 

A249C 


M3C9 

200 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alee 

j 

143 

SUES1104 

200 

2.75 

75L 

60 

8.3m 

175 

Si 

Altv 

34 

M2-200 

200 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


144 

SUES1105 

300 

2.75 

75L 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ally 

35 

M2-200R 

200 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


145 

SUES1106 

400 

2.75 

75L 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ally 

36 

DCA25C 

200 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 


146 

1N3354 

10 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

8505 

37 



2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 


147 

1S441 

12 

3.0 

100 

11 

.20m 

150A 

Si 

S4a0 

38 


200 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 


148 

3A15 

15 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Aleq 

39 

iMiozicigBiBlIfllll 

200 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


149 

1N3355 

15 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 

40 

GP25D 

200 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 


150 

SSH3A020 

20 

3.0 


150 



Si 

Aley 

41 

R1_253G 

200 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


151 

MBR320P 

20 

3.0 

95L 

80 

16m 

150J 

SiA 

Alaas 

42 

U05C 

200 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 


152 

1S442 

20 

3.0 

100 

5.9 

.20m 

150A 

Si 

S4aIZl 

43 

1N2526 

200 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


153 

1N3356 

25 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 

44 

1N2537 

200 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


154 

A15U 

25 

3.0 

70 

75 

8.3m 

175J 

Si 

A249 

45 

1N2548 

200 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


155 

SSH3A030 

30 

3.0 


150 



Si 

Alev 

46 

BY302-225 

225 

2.5 




150J 

Si 

M882 


156 

3A30 

30 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Aleq 

47 

BY302-300 

300 

2.5 




150J 

Si 

M882 


157 

MBR330P 

30 

3.0 

95L 

80 

16m 

150J 

SiA 

Alaas 

48 

250R3B 

300 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



158 

MBR335M 

35 

3.0 


500 


125J 

Si 


49 

M3D1 

300 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


159 

SSH3A040 

40 

3.0 


150 



Si 

Aley 

50 

M3D5 

300 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


160 

MBR340P 

40 

3.0 

95L 

80 

16m 

150J 

SiA 

Alaas 

51 

M3D9 

300 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alee 


161 

BYS26 

45 

3.0 

120 

126 

8.3m 

150J 

Si 

A424 



300 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


162 

BYS26-45 

45 

3.0 

120C 

120 


125J 

Si 

Alabk 



300 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


163 

KD202A 

50 

3.0 




130C 

SiA 

S477 



300 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


164 

MR910 

50 

3.0 


100 


175J 

Si 

A2820 

55 

RL254 

400 

2.5 


150 

8.0m 

175A 

Si 

Alaek 


165 

NS3000 

50 

3.0 


300 

8.3m 


Si 

Aleq 

56 

250R4B 

400 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



166 

SDR3001 

50 

3.0 


75 



Si# 

D04 

57 

FR254 

400 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 


167 

SSH3A050 

50 

3.0 


150 



SI 

Alev 



400 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249C 


168 

M4A1 

50 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 



400 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


169 

M4A5 

50 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 



400 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alee 


170 

M4A9 

50 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 



400 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


171 

SL6305HE 

50 

3.0 

25A 

60 


150 

Si 

Ml 244 



400 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


172 

SRS305 

50 

3.0 

25 

125 

8.3m 

175A 

Si 

A340a 



400 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


173 

UT3005 

50 

3.0 

25A 

80 

8.3m 

175A 

Si 

A380a 

64 

DCA25E 

400 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 


174 

1N4997 

50 

3.0 

40A 

300 § 


175A 

Si 

Ml 76a 

65 

DCB25E 

400 

2.5 

40 

120 


150J 

SiA 

Cl 90a* 


175 

V330 

50 

3.0 

40A 

100 

8.3m 

150J 

Si 

Aizz 

66 

SKE2.5/04 

400 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571C 


176 

V350 

50 

3.0 

40A 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Aizz 



400 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 


177 

1N2348 

50 

3.0 

50C 

15 


150A 

Si 

S19hlZl 



400 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


178 

1N4139 

50 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Alvm 



400 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 


179 

3A50 

50 

3.0 

50A 

50 

8.0m 

150 

Si 

Alea 



QKRjjHB 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


180 

3A50FS 

50 

3.0 

50 

50 

8.0m 

150 

Si 

A298q 




2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 


181 

3C50 

50 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

A3q 




2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


182 

AS3A 

50 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

150A 

Si 

Alvp 

73 

1N2539 

400 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


183 

HAB005 

50 

3.0 

50 

300 

8.3m 

150A 

Si 

Alez 

74 

1N2550 

400 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


184 

HER301 

50 

3.0 

50A 

200 


175A 

Si 

D027 

75 

250R5B 

500 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



185t 

S3-050 

50 

3.0 

50 

200 


175J 

Si 

u5c 



500 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


186 

S3A05 

50 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175C 

Si 

Aley 



500 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


187 

VB50 

50 

3.0 

50A 

50 

10m 


Si 

M594e 



500 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


188 

1N3357 

50 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 



500 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


189 

1N5197 

50 

3.0 

55 

300 § 

8.3m 

175A 

Si 

Alrv 



500 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


190 

A115F 

50 

3.0 

55 

20 

8.3m 

175J 

Si 

A249 



500 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


191 

EGP30A 

50 

3.0 

55 

125 

8.3m 

150 

$ 

DO201A 

82 

BY246-600 

600 

2.5 


80 

10m 

175J 

Si 

A313I 


192 

FE3A 

50 

3.0 

55 

125 

8.3m 

175 

$ 

A313n 

83 

ERC16-06 

600 

2.5 


80 


175J 

Si 

A3 131 


193 

FR301G 

50 

3.0 

55A 

125 


175A 

Si 

D027 

84 

RL255 

600 

2.5 


150 


175A 

Si 

Alaak 


194 

SDA113A 

50 

3.0 

55C 

50 


125 

t 

Ml 158 

85 

250R6B 

600 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



195 

UF5400 

50 

3.0 

55A 

150 

8.3m 

150J 

Si 

DO201A 

86 

FR255 

600 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 


196 

A15F 

50 

3.0 

70 

25 

8.3m 

175J 

Si 

A249 

87 

GM-3A 

600 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249C 


197 

G4A 

50 

3.0 

70A 

125 

8.3m 

175A 

Si 

A313n 

88 


600 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


198 

1N4719 

50 

3.0 

75A 

300 


175A 

Si 

A179 

89 


600 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


199t 

1N5400G 

50 

3.0 

75A 

200 

8.3m 

175A 

Si 

D027 

90 


600 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


200 

3E05 

50 

3.0 

75A 

300 

4.0m 

175A 

Si 

Alvk 

91 


600 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


201 

AE3A 

50 

3.0 

75A 

300 

4.0m 

175A 

Si 

Alvk 

92 

M2-600R 

600 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


202 

GI500 

50 

3.0 

95A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

DO201 

93 

MZ2-600 

600 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


203 

MR500 

50 

3.0 

95A 

100 


175J 

Si 

A282 

94 

MZ2.600R 

600 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 


204 

P300A 

50 

3.0 

100A 

200 

8.3m 

175 

Si 

A3ac 

95 

FR255G 

600 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


205 

1N5400 

50 

3.0 

105C 

200 § 


170C 

Si 

A3q 

96 

GP25J 

600 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 


206 

1S430 

50 

3.0 

125B 



150 

SiA 

A89 

97 

RL255G 

600 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 


207 

1N1581 

50 

3.0 

150C 



175B 

Si 

D04 

98 

U05G 

600 

2.5 

90L 

100 

10m 

175J 

Si 

A333b 


208 

E2A3 

50 

3.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

99 

1 N2530 

600 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


209 

SSH3A060 

60 

3.0 


150 



Si 

Alev 

100 

1N2541 

600 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


210 

1N3358 

75 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 

101 

1N2552 

600 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


211 

SDR3002 

80 

3.0 


75 



Si# 

D04 

102 

250R7B 

700 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



212 

BYS26-90 

90 

3.0 

85C 

80 


125J 

Si 

Alabk 

103 

M3H1 

700 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


213 

1SM3 

100 

3.0 


80 



Si 

A3ai 

104 

M3H5 

700 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


214 

3G1 

100 

3.0 


125 



Si 

A3 13k 

105 

M3H9 


2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 


215 

KD202V 

100 

3.0 




130C 

SiA 

S477 




2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


216 

MR911 

100 

3.0 


100 


175J 

Si 

A2820 



700 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


217 

NS3001 

100 

3.0 


300 

8.3m 


Si 

Aleq 



700 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 


218 

SDR3003 

100 

3.0 


75 



Si# 

D04 

1109 

BY228 


2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

D04 


219 

1N2702 

100 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

M125 

1110 

RL256 


2.5 


150 


175A 

Si 

Alaak 


220 

1 N2725 

100 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 26a 
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5 . 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Ip > 2 A (Confd) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 





MAX AVG FWD 

MAX RATING 



■■■1 

WHM 


mmm 


MAX RATING 1 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 


MAX. 



DB 

hhSSIH 

■Ml 



MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

mmsm 

mm 

PEAK 1 PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




WIsM 

mm\ 


TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 





nm 

■MlljH 

Hfli 


TEMP 

iMCTCTTSini 

■■ 


No. 




(A) 

(!C) 

(A) 

(s) 

(“PI A 


■■■11 



WSMl 

im 

[@■1 

mtsm 





1 







156a 


MT233 




iQiim 


mimm 



SiA 

1504 








165A 

Si 

Ml 26c 


1N2228A 

50 





1^9 

SiA 

D04 







'iVcnll 

165A 

Si 

Ml 26a 


1N2229 

50 






SiA 

S35 

4 

423NF1AH1 






150A 

Si 

Ml 233 


1N2229A 

50 







S35 

5 

1N2689 






165A 

Si 

M126e 


S5A05 

50 

5.0 

50A 





Aley 

6 

DBA100B 






150J 

SiA 



EGP50A 

50 

5.0 

55 1 

ieBH 


E^BI 


DO201A 


DBA100C 

200 

3.7 

40 

200 


150J 

SiA 


117 

FE5A 

50 






91 

A313n 


DBA100E 

400 

3.7 

40 

200 


150J 

SiA 


118 

M5A5 

50 







Alep 


5B1 

100 

3.75 

50J 

200 

10m 

140 

Si 


119 

BY550/50 

50 





EESH 


D013 





50J 

200 

10m 

140 

Si 






75C 

110 

8.3m 

175J 

91 

A333e 





50J 

200 

10m 

lEm 

Si 






95C 

350 


175J 


A298an 





50J 

200 

10m 

140 

Si 


1^91 




100A 

60 8 

4.0m 

170C 

!^iH 

S67a 

miHHi 




Him 



125J 

Si 

M947* 




5.0 

fSSSM 


4.0m 

||7iTWI 


S66c 

14 

524AD1AD1 

100 

3.8 




125J 

Si 

M947* 




5.0 




|niTM 


S68c 

15 

524BD1AD1 

200 

3.8 




125J 

Si 

M947* 




5.0 

HI 



■ 


ulOd 

16 

524DD1AD1 

400 

3.8 

55C 



125J 

Si 

M947* 

126 

ESP550 






iMHf 


A3q 

17 

524MD1AD1 

600 

3.8 

55C 



125J 

Si 

M947* 

127 

1N1612A 





nn 

itiiqB 


D04A 

18 

BYS24-45 

45 


104C 



125J 

Si 

Y220AB* 

128 

E3A3 





■i 

EESH 


D04 

19 

SDR4001 

50 

4.0 


120 



Si# 

D04 










DOS 

20 

1N1917 

50 * 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

SiA 

S82 







■1 



Aley 

21 

UT4005 

50 


25A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

A380a 

IIEHI 





im 

BTO 



Ml 0970 

22 


50 

4.0 





Si 


132 

BYS24-90 

90 

5.0 


80 


IBM 

Si 

Y220AB* 

23 


80 

4.0 


120 



Si# 

D04 

133 

1N1613 

100 

5.0 




175A 

Si 

D04 

24 

SDR4003 

100 

4.0 


120 



Si# 

D04 

134 

5A100 

100 

5.0 


300 



Si 

Alea 

25 

1N1918 

100 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

135 

5C100 

100 

5.0 


300 



Si 

A3q 

26 

400R1B 

100 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


136 

D242B 

100 

5.0 




125C 

SiA 

S495 

27 

UT4010 

100 

4.0 

25A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

A380a 

137 

D304 

100 

5.0 




70A 

Ge* 

S496 

28 

1N2512 

100 

4.0 

30C 

30 


165 

SiA 

D04A 

138 

1N2290 

100 

5.0 

25 

100 


150 

SiA 


29 

1N2518 

100 

4.0 

30C 

25 


150C 

SiA 

S117 

139 

500R1B 

100 

5.0 

25 

250 


175 

Si 

l■|^■ 

30 

S2HB10 

100 

4.0 

40 

80 

1.0 

150 

Si 


140 

S5A1 

100 

5.0 

50A 

300 

8.3m 

175C 

Si 


31 

4B10Y 

100 

4.0 

52A 

250 

10m 

140J 

Si 

Ml 253 

141 

EGP50B 

100 

5.0 

55 

150 

8.3m 

150 

$ 

DO201A 

32 

40D1 

100 

4.0 

120L 

200 

5.0m 

175J 

Si 

Alfd 

142 

FE5B 

100 

5.0 

55 

135 

8.3m 

175 

$ 

A313n 

33 

SDR4004 

120 

4.0 


120 



Si# 

D04 

143 

M5B5 

100 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Aleo 

34 

1N5180 

120 

4.0 

25A 

100 


175A 

Si 

A146e 

144 

SPD9000 

100 

5.0 

55C 

300 § 


175J 

Si 

A52d 

35 

SDR4005 

140 

4.0 


50 



Si# 

D04 

145 

BY550/100 

100 

5.0 

60 

300 

MOm 

175 

Si 

D013 

36 

SSiC1310 

150 

4.0 

120C 

100 

10m 

150J 

SiA 

S112bA 

146 

SGI5302 

100 

5.0 

75C 

110 

8.3m 

175J 

Si 

A333e 

37 

1N1919 

200 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

147 

5D100 

100 

5.0 

95C 

350 


175J 

Si 

A298an 

38 

400R2B 

200 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


148 

INI 059 

100 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S67a 

39 

UT4020 

200 

4.0 

25A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

A380a 

149 

INI 065 

100 

5.0 

100A 

60 8 

4.0m 

170C 

Si 

S66c 

40 

1N2513 

200 

4.0 

30C 

30 


165 

SiA 

D04A 

150 

1N1071 

100 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68c 

41 

1N2519 

200 

4.0 

30C 

25 


150C 

SiA 

S1 17 

151 

INI 089 

100 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

F22h 

42 

S2HB20 

200 

4.0 

40 

80 

1.0 

150 

Si 


152 

1N1089A 

100 

5.0 

100A 




Si 

F73 

43 

4B20Y 

200 

4.0 

52A 

250 

10m 

140J 

Si 

Ml 253 

153 

GPP5B 

100 

5.0 

100A 

150 

8.3m 

175J 

Si 

ulOd 

44 

40D2 

200 

4.0 

120L 

200 

5.0m 

175J 

Si 

Alfd 

154 

ESP5100 

100 

5.0 

105C 

200 

8.3m 

150C 

Si 

A3q 

45 

INI 920 

300 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

155 

1N1613A 

100 

5.0 

150C 

150 


190J 

SiA 

D04A 

46 

400R3B 

300 

4.0 

25 

250 


175 



156 

E3B3 

100 

5.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

47 

1N2514 

300 

4.0 

30C 

30 


165 


D04A 

157 

F1B3 

100 

5.0 

150C 

200 


175J 

Si 

DOS 

48 

1N2520 

300 

4.0 

30C 

25 


150C 

SiA 

S117 

158 

EGP50C 

150 

5.0 

55 

150 

8.3m 

150 

$ 

DO201A 

49 

4B30Y 

300 

4.0 

52A 

250 

10m 

140J 

Si 

Ml 253 

159 

FE5C 

150 

5.0 

55 

135 

8.3m 

175 

$ 

A313n 

50 

SSiC1320 

300 

4.0 

120C 

100 

10m 

150J 

SiA 

S112bA 

160 

SGI5303 

150 

5.0 

75C 

110 

8.3m 

175J 

Si 

A333e 

51 

1N1921 

400 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

161 

INI 060 

150 

5.0 

100A 

60 8 

4.0m 

170C 

Si 

S67a 

52 

400R4B 

400 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


162 

INI 066 

150 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66c 

53 

UT4040 

400 

4.0 

25A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

A380a 

163 

INI 072 

150 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

100 

Si 

S68c 

54 

1N2515 

400 

4.0 

30A 

30 


165 

SIA 

D04A 

164 

5F1S15 

150 

5.0 

125 

65 

10m 


Si 

Ml 0970 

55 

1N2521 

400 

4.0 

30C 

25 


150C 

SiA 

D04 

165 

1N1614 

200 

5.0 




175A 

Si 

D04 

56 

S2HB40 

400 

4.0 

40 

80 

1.0 

150 

Si 


166 

5A200 

200 

5.0 


300 



Si 

Aleq 

57 

4B40Y 

400 

4.0 

52A 

250 

10m 

140J 

Si 

Ml 253 

167 

5C200 

200 

5.0 


300 



Si 

A3a 

58 

40D4 

400 

4.0 

120L 

200 

5.0m 

175J 

Si 

Alfd 

168 

D243B 

200 

5.0 




125C 

SiA 

S495 

59 

1N5207 

440 

4.0 

25A 

100 


175A 

Si 

A146e 

169 

1N2230 

200 

5.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

60 

INI 922 

500 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

170 

1N2230A 

200 

5.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

D04 

61 

400R5B 

500 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


171 

1N2231 

200 

5.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

62 

1N2516 

500 

4.0 

30C 

30 


165 

SiA 

D04A 

172 

1N2231A 

200 

5.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

S35 

63 

1N2522 

500 

4.0 

30C 

25 


150C 

SiA 

S117 

173 

500R2B 

200 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


64 

INI 923 

600 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

174 

D5FB20 

200 

5.0 

25 

200 


150J 

Sit 

M1138 

65 

400R6B 

600 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


175 

SKN5/02 

200 

5.0 

45A 

160 

10m 

180J 

Si 

S352b 

66 

UT4060 

600 

4.0 

25A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

A380a 

176 

S5A2 

200 

5.0 

50A 

300 

8.3m 

175C 

Si 

Alev 

67 

1N2517 

600 

4.0 

30C 

30 


165 

SiA 

D04A 

177 

EGP50D 

200 

5.0 

55 

150 

8.3m 

150 

$ 

DO201A 

68 

1N2523 

600 

4.0 

30C 

25 


150C 

SiA 

D04 

178 

FE5D 

200 

5.0 

55 

135 

8.3m 

175 

$ 

A313n 

69 

S4VB60 

600 

4.0 

40 

80 

1.0 

150 

Si 


179 

M5C5 

200 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Aleo 

70 

40D6 

600 

4.0 

120L 

200 

5.0m 

175J 

Si 

Alfd 


SPD9001 

200 

5.0 

55C 

300 § 


175J 

Si 

A52d 

71 

SSiC1340 

600 

4.0 

120C 

100 

10m 

150J 

SiA 

S112bA 

181 

BY550/200 

200 

5.0 

60 

300 

10m 

175 

Si 

D013 

72 

INI 924 

700 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

182 

SS.5 

200 

5.0 

60A 

250 

10m 

150J 

Si 

M824 

73 

400R7B 

700 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


183 

SGI5304 

200 

5.0 

75C 

110 

8.3m 

175J 

Si 

A333e 

74 

INI 925 

800 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

184 

SUES1304 

200 

5.0 

75L 

110 

8.3m 

175 

Si 

Alee 

75 

400R8B 

800 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


185 

5D200 

200 

5.0 

95C 

350 


175J 

Si 

A298an 

76 

40D8 

800 

4.0 

120L 

200 

5.0m 

175J 

Si 

Alfd 

186 

1N1061 

200 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S67a 

77 

INI 926 

900 

4.0 

25 

30 

16m 

250 

Si 

S82a 

187 

1N1067 

200 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66c 

78 

400R9B 

900 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


188 

1N1073 

200 

5.0 

100A 

60 8 

4.0m 

170C 

Si 

S68c 

79 

SSiC2060A 

900 

4.0 

115C 

75 

10m 

150J 

SiA 

S112bA 

189 

1N1090 

200 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

F22h 

80 

SSiC1360 

900 

4.0 

120C 

100 

10m 

150J 

SiA 

S112bA 

190 

INI 090 A 

200 

5.0 

100A 




Si 

F73 

81 

523FD1AD1 

50 

4.2 

55C 

150 


150J 

Si 

M947* 

191 

GPP5D 

200 

5.0 

100A 

150 

8.3m 

175J 

Si 

ulOd 

82 

523AD1AD1 

100 

4.2 

55C 

150 


150J 

Si 

M947* 

192 

ESP5200 

200 

5.0 

105C 

200 

8.3m 

150C 

Si 

A3q 

83 

523BD1AD1 

200 

4.2 

55C 

150 


150J 

Si 

M947* 

193 

1N1614A 

200 

5.0 

150C 

150 


190J 

SiA 

D04A 

84 

523DD1AD1 

400 

4.2 

55C 

150 


150J 

Si 

M947* 

194 

E3C3 

200 

5.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

85 

523MD1AD1 

600 

4.2 

55C 

150 


150J 

Si 

M947* 

195 

F1C3 

200 

5.0 

150C 

200 


175J 

Si 

DOS 

86 

523ND1AD1 

800 

4.2 

55C 

150 


150J 

Si 

M947* 

196 

E3D3 

250 

5.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

87 

450R1B 

100 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


197 

F1D3 

250 

5.0 

150C 

200 


175J 

Si 

DOS 

88 

450R2B 

200 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


198 

D245B 

300 

5.0 




125C 

SiA 

S495 

89 

450R3B 

300 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


199 

1N2232 

300 

5.0 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 

90 

450R4B 

400 

4.5 

25 

250 


175 

Si 



1 N2232A 

300 

5.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

D04 

91 

450R5B 

500 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


201 

1N2233 

300 

5.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

92 

450R6B 

600 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


202 

1N2233A 

300 

5.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

S35 

93 

450R7B 

700 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


203 

500R3B 

300 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


94 

450R8B 

800 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


204 

S5A3 

300 

5.0 

50A 

300 

8.3m 

175C 

Si 

Aley 

95 

450R9B 

900 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


205 

M5D5 

300 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Alep 

■ 

_ _ 









206 

SUES1305 

300 

5.0 

75L 

110 

8.3m 

175 

Si 

Alee 

n ^ b A 









207 

INI 062 

300 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S67a 

w 










208 

INI 068 

300 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66c 

99 

G 15823 

20 

5.0 

80L 

500 


150 

Si 

E201d 

209 

INI 074 

300 

5.0 

100A 

60 8 

4.0m 

170C 

Si 

S68c 

100 

S3A025 

25 

5.0 


300 



Si 

Aley 

210 

1N1091 

300 

5.0 

100A 

60 § 


170C 

Si 

F22h 

101 

SSH5A020 

30 

5.0 


250 



Si 

Aley 

211 

1N1091A 

300 

5.0 

100A 




Si 

F73 

102 

SSH5A030 

30 

5.0 


250 



Si 

Alev 

212 

ESP5300 

300 

5.0 

105C 

200 

8.3m 

150C 

Si 

A3a 

103 

GI5824 

30 

5.0 

80L 

500 


150 

Si 

E201d 

213 

E3E3 

300 

5.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

104 

SSH5A040 

40 

5.0 


250 



Si 

Aley 

214 

F1E3 

300 

5.0 

150C 

200 


175J 

Si 

DOS 

105 

GI5825 

40 

5.0 

80L 

500 


150 

Si 

E201d 

215 

E3F3 

350 

5.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

106 

BYS27-45 

45 

5.0 

85C 

140 


150J 

Si 

Alabk 

216 

F1F3 

350 

5.0 

150C 

200 


175J 

Si 

DOS 

107 

1N1612 

50 

5.0 




175A 

Si 

D04 

217 

1N1615 

400 

5.0 




175A 

Si 

D04 

108 

5A50 

50 

5.0 


300 



Si 

Alea 

218 

5A400 

400 

5.0 


300 



Si 

Alea 

109 

5C50 

50 

5.0 


300 



Si 

A3q 

219 

5C400 

400 

5.0 


300 



Si 

A3q 

110 

SSH5A050 

50 

5.0 


250 



Si 

Alev 

220 

D246B 

400 

5.0 




125C 

SiA 

S495 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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5^ 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 5 A (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) lO MAX (2) PIV 













2] 

MAX AVG FWD 





LINE 





MAX. 





TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 


■m 

nwfSH 



TEMP 

MAT 

DRAWING 



NUMBER 

PIV 

T] lo 

U® 


TEMP 

MAT 

DRAWING 


HbIbII 

mM 

MAX 

TEMP 

ikCTLvjriii!! 



No. 




B9 

mmm 





No. 



(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

(!C1_ 






InB 

■EBB 

91 

99 

[@9 

i!Cl_ 



1 

1N2234 

400 

5.0 

25$ 

20 


miwm 


T5D4 





99 


300 



9 

Alaba 

2 

1N2234A 

400 

5.0 

25$ 

100 




D04 





99 

55 

150 

8.3m 

eBI 


A313n 

3 

1N2235 

400 

5.0 

25$ 

20 



[sPi 

S35 





99 

55A 

300 



l»B 

Alaba 

4 

1N2235A 

400 

5.0 

25$ 

100 




IIWKM 



ICC6401 


99 

55A 

400 

8.3m 

175 


A398j 

5 

2DS506 

400 

5.0 

25A 





11^9 



NSS3541 


99 

55C 

75 




V216g 

6 

500R4B 

400 

5.0 

25 

250 



Mm 




NSS3541-F 


99 

55C 

75 




V216a 

7 

D5FB40 

400 

5.0 

25 

200 



Sit 

Ml 138 





99 

60L 

400 

8.0m 

175S 


A277e 

8 

SKN5/04 

400 

5.0 

45A 

160 

10m 


Si 

S352b 





99 

60A 

400 

8.3m 

175A 


Aleg 

9 

S5A4 

400 

5.0 

50A 

300 

8.3m 


Si 

Alev 



BSE^BliBH 


99 

60A 

400 


175 


A416a 

10 

M5E5 

400 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Alep 





6.0 

60A 

400 

10m 



D029 

11 

SPD9002 

400 

5.0 

55C 

300 § 


175J 

Si 

A52d 


eSIH 



6.0 

75L 

200 

8.3m 

iE9 


A1 ee 

12 

BY550/400 

400 

5.0 

60 

300 

10m 

175 

Si 

D013 





6.0 

95C 

400 




A298an 

13 

SUES1306 

400 

5.0 

75L 

110 

8.3m 


Si 

Alee 



60S05 


6.0 

95C 

400 § 

8.3m 

175J 

Si 

A52m 

14 

5D400 

400 

5.0 

95C 

350 



Si 

A298an 



BY214-50 


6.0 

100 

400 

10m 

150 

Si 

A318 

15 

INI 063 

400 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 


Si 

S67a 



1N1341 


6.0 

150C 

66 


190J 

Si 

S26 

16 

INI 069 

400 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S66c 



INI 341 A 



150B 

150 


RRIim 

Si* 

D04 

17 

INI 075 

400 

5.0 

100A 

60 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68c 



INI 341 B 



150C 

150 


iPlB 

SiA 

D04A 

18 

1N1092 

400 

5.0 

100A 

60 $ 

4.0m 

170C 

Si 

F22h 



1N2147 



150C 



fRTW 

Si 

DO10 

19 

1N1092A 

400 

5.0 

100A 



MB 





1N2147A 



150C 

150 


ikl*B 

Si 

DO10 

20 

GPP5G 

400 

5.0 

100A 

150 

8.3m 






1N2272 



150C 

400 

8.3m 


Si 

D05 

21 

ESP5400 

400 

5.0 

105C 

200 

8.3m 


9 




1N2491 



150C 



iEiB 

Si 

D04 

22 

1N1615A 

400 

5.0 

150C 

150 



SiA 

D04A 






150C 





DO10 

23 

E3G3 

400 

5.0 

150 

200 



Si 

D04 






150 



imB 

in 

D04 

24 

F1G3 

400 

5.0 

150C 

200 



Si 

DOS 


191 









T052 

25 

SDR5009 

450 

5.0 


150 



Si# 

D04 




75 % 


134C 

220 


150J 

9 

S523 

26 

SDR7009 

450 

5 


400 



Si# 

DOS 




75 % 


134C 

200 

Bilnl 

150J 

9 

S523a 

27 

D247B 

500 

5.0 





SiA 

S495 


91 


80 



200 

bb 


9 

S513 

28 

1N2236 

500 

5.0 

25$ 

20 



SiA 

D04 




95 % 


134C 

^Bi 

kjVlIlH 


9 

S523 

29 

1N2236A 

500 

5.0 

25$ 

100 



SiA 

D04 




95 % 


134C 


Bijiil 


9 

S523a 

30 

1N2237 

500 

5.0 

25$ 

20 



SiA 

S35 




100 



iSBi 

Bb 



D04 

31 

1N2237A 

500 

5.0 

25$ 

100 






141 

1R61 


6.0 


iU9 

bb 


9 


32 

500R5B 

500 

5.0 

25 

250 



in 



142 

10RE52 


6.0 



Hi 



T052 

33 

S5A5 

500 

5.0 

50A 

300 

8.3m 


9 



143 

NS6001 


6.0 





9 


34 

M5F5 

500 

5.0 

55A 

300 



Si 

Alep 


144 

6A10A 




ytt9 



9 

Alabm 

35 

50LF 

500 

5.0 

100A 




Si 

F73 


145 

6A100 




kSR9 



9 

S19f 

36 

ESP5500 

500 

5.0 

105C 

200 

8.3m 


Si 

A3a 


146 

600R1B 







[9 


37 

E3H3 

500 

5.0 

150 

200 



Si 

D04 


147t 

GP601 



25 

ESi9 

16m 



Aleg 

38 

F1H3 

500 

5.0 

150C 

200 



Si 

DOS 


148 

R250-B 



40A 


8.3m 



A386 

39 

1N1616 

600 

5.0 





Si 

D04 


149 

R3400106 



40A 


8.3m 



A3at 

40 

5A600 

600 

5.0 


300 



Si 

Aleq 


EEi^B 

FR602 


6.0 

50A 

kbumm 




Alaak 

41 

5C600 

600 

5.0 


300 



Si 

A3q 


151 

HER602 


6.0 

50A 





Alaba 

42 

D248B 

600 

5.0 





SiA 

S495 


152 

M7B5 


6.0 

50 

ES9 




Aleo 

43 

1N2238 

600 

5.0 

25$ 

20 



SiA 

D04 


153 

S6A1 


6.0 

50A 

kMJB 

8.3m 

175C 

E^B 

Aley 

44 

1N2238A 

600 

5.0 

25$ 

100 



SiA 

D04 


154 

6A1G 


6.0 

55A 



175A 

9 

Alaba 

45 

1N2239 

600 

5.0 

25$ 

20 



SiA 

S35 


155 

FE6B 


6.0 

55 


8.3m 

175 

Bi 

A313n 

46 

1N2239A 

600 

5.0 

25$ 

100 







FR602G 



55A 





Alaba 

47 

500R6B 

600 

5.0 

25 

250 



iB 




ICC6402 




ee9 




A398j 

48 

S5A6 

600 

5.0 

50A 

300 

8.3m 


9 




NSS3541.1 




Ie9 




V216a 

49 

M5G5 

600 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Alep 


ei^b 




55C 

75 



Si 

V216g 

50 

SPD9003 

600 

5.0 

55C 

300 § 


175J 

Si 

A52d 






60L 

400 

8.0m 

175S 

Si 

A277e 

51 

BY550/600 

600 

5.0 

60 

300 

10m 

175 

Si 

D013 






60A 

400 

8.3m 

175A 

Si 

Alea 

52 

5D600 

600 

5.0 

95C 

350 


175J 

Si 

A298an 


162 

P600B 




400 


175A 

SiA 

Aleg 

53 

60LF 

600 

5.0 

100A 




Si 

F73 


163 

SUES1302 




200 

8.3m 

175 

Si 

Alee 

54 

GPP5J 

600 

5.0 

100A 

150 

8.3m 

175J 

Si 

ulOd 


164 





400 


175J 

Si 

A298an 

^5 

ESP5600 

600 

5.0 

105C 

200 

8.3m 

iK»I— 

9 

A3q 


165 

60S1 

100 

6.0 

95C 

400 § 

8.3m 


9 


56 

1N1616A 

600 

5.0 

150C 

150 




D04A 


166 

10H3 

100 

6.0 

100A 

240 



9 


57 

E3K3 

600 

5.0 

150 

200 



9 

D04 


167 

BY214-100 

100 

6.0 

100 

400 

10m 

BSB 



58 

F1K3 

600 

5.0 

150C 

200 



9 

DOS 


168 

M6-100 

100 

6.0 

120C 

130 § 

10m 

iuwsa 



59 

500R7B 

700 

5.0 

25 

250 



9 



169 

M6-100R 

100 

6.0 

130A 

130 





60 

M5H5 

700 

5.0 

55A 

300 



9 

Aleo 


IfZiH 

INI 342 

100 

6.0 

150C 

66 


RiiiB 


S26 

61 

E3M3 

700 

5.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 


IU9 




150B 

150 


200J 

Si* 

D04 

62 

FI M3 

700 

5.0 

150C 

200 


175J 

Si 

DOS 






150C 

150 


190J 

SiA 

D04A 

63 

5A800 

800 

5.0 


300 



Si 

Alea 


ekB 




150C 

150 


150 

Si 

DO10 

64 

5C800 

800 

5.0 


300 


BBI 


A3q 






150C 

150 


150 

Si 

DO10 

65 

1N2240 

800 

5.0 

25$ 

20 




D04 






150C 

400 

8.3m 

150C 

Si 

D05 

66 

1N2240A 

800 

5.0 

25$ 

100 




D04 






150C 



190J 

Si 

D04 

67 

1N2241 

800 

5.0 

25$ 

20 


IgiH 

SiA 

S35 


119 

1N2566 

100 

6.0 

iWI— 






68 

1N2241A 

800 

5.0 

25$ 

100 



SiA 

S35 


19 

BY712 

100 

6.0 




iwn— 



69 

500R8B 

800 

5.0 

25 

250 


■w 

Si 




E4B3 

100 

6.0 




i^BI 



70 

SKN5/08 

800 

5.0 

45A 

160 

10m 


Si 

S352b 


EiiiiM 




EESB 

220 



^B 

S523 

71 

S5A8 

800 

5.0 

50A 

300 

8.3m 


Si 

Aley 


iP9 





200 



9 

S523a 

72 

M5K5 

800 

5.0 

55A 

300 



Si 

Aleo 





IsBBI 


150 



9 

D04 

73 

SPD9004 

800 

5.0 

55C 

300 § 



9 

A52d 



6A150 

150 



150 



9 

D04 

74 

BY550/800 

800 

5.0 

60 

300 

10m 

nSM 

9 

D013 


ns 

6CC13 

150 



200 



9 

SI 9s 

75 

5D800 

800 

5.0 

95C 

350 



9 

A298an 



6CD13 

150 



200 



9 

SI 9s 

76 

GPP5K 

800 

5.0 

100A 

150 

8.3m 


Si 

ulOd 



FE6C 


6.0 

55 

150 

8.3m 


9 

A313n 

77 

ESP5800 

800 

5.0 

105C 

200 

8.3m 


Si 

A3q 



SUES1303 


6.0 

75L 


8.3m 


9 

Alee 

78 

1N4458 

800 

5.0 

150B 

150 


irl4=l 

Si 

D04 



1N1343 


6.0 

150C 

66 



9 

S26 

79 

E3N3 

800 

5.0 

150 

200 


UiJB 

Si 

D04 


189 

INI 343 A 


6.0 

150B 

150 



Si* 

D04 

80 

F1N3 

800 

5.0 

150C 

200 



Si 

DOS 


190 

1N1343B 


6.0 

150C 

150 



SiA 

D04A 

81 

500R9B 

900 

5.0 

25 

250 


nSM 

Si 



191 

2SM6 


6.0 


200 


bb 

Si 

S513 

82 

BYX98-900 

900 

5.0 

125B 

60 § 

10m 



DO40 


192 

1N1344C 


6.0 




BB 



83 ♦ 

HRSCH 12500 

12k 

5.0 

55 

50 


nil 

9 

A138f 


193 

1R62 


6.0 







84 

550R1B 

100 

5.5 

25 

250 



9 



194 

NS6002 


6.0 




BB 



85 

550R2B 

200 

5.5 

25 

250 



9 



195 









S19f 

86 

550R3B 

300 

5.5 

25 

250 



9 



196 

600R2B 







9 


87 

550R4B 

400 

5.5 

25 

250 



9 



197v 

GP602 







9 

Alea 

88 

550R5B 

500 

5.5 

25 

250 



Si 



198 

R250-D 

kliltMl 

6.0 

40A 

400 

8.3m 



A386 

89 

550R6B 

600 

5.5 

25 

250 



Si 



199 

R3400206 


6.0 

40A 

400 

8.3m 


Si 

A3at 

90 

550R7B 

700 

5.5 

25 

250 



Si 



200 

S2HB20Z 


6.0 

40A 

80 

20m 


Si 

TO 

91 

550R8B 

800 

5.5 

25 

250 



Si 



201 

FR603 




300 




Alaak 

92 

550R9B 

900 

5.5 

25 

250 


175 

Si 



202 

HER603 




300 




Alaba 

93 

6A15 

15 

6.0 

25 

300 

8.0m 

175 

Si 

S19f 


203 

M7C5 



EiSH 

400 

8.3m 



Aleo 

94 

2RE52 

20 

6.0 


125 


175J 

SiT 



204 

S6A2 




300 

8.3m 


^9 

Aley 

95 

VSK62 

20 

6.0 

25 

140 


150J 

♦ 



205 

6A2G 




300 



9 

Alaba 

96 

6A30 

30 

6.0 

25 

300 

8.0m 

175 

Si 



206 

FE6D 




150 

8.3m 


9 

A313n 

97 

VSK63 

30 

6.0 

25 

140 


150J 

♦ 

TO220 


207 

FR603G 


6.0 

55A 

300 


175A 

9 

Alaba 

98 

VSK64 

40 

6.0 

25 

140 


150J 

♦ 

TO220 


208 ♦ 

ICC6403 


6.0 

55A 

400 

8.3m 

175 

9 

A398j 

99 

1N1341C 

50 

6.0 


150 



Si 

D04 


209 

NSS3541.2 


6.0 

55C 

75 



9 

V216a 

100 

5RE52 

50 

6.0 


125 










55C 

1^9 



9 

V216g 

101 

NS6000 

50 

6.0 


300 

8.3m 


9 







60L 




9 

A277e 

102 

6A05A 

50 

6.0 

25 

400 



9 







60A 

ES9 



9 

Alea 

103 

6A50 

50 

6.0 

25 

300 

8.0m 

175 

Si 

S19f 



P600D 

KilBI 


60A 

ESS9 



isinm 

Aleg 

104t 

GP600 

50 

6.0 

25 

400 

16m 


Si 

Aleg 


m^m 




95C 




9 

A298an 

105 

R250.A 

50 

6.0 

40A 

400 

8.3m 

175A 

SiA 

A386 



60S2 

gfiaB 


95C 

ESS9 



9 

A52m 

106 

R3400006 

50 

6.0 

40A 

400 

8.3m 

175A 

Si 

A3at 


216 

20H3 

MiIsBI 


100A 



175C 

9 

S187C0 

107 

FR601 

50 

6.0 

50A 

300 


175A 

Si 

Alaak 


217 

BY21 4-200 



100 


10m 

150 


A318 

108 

HER601 

50 

6.0 

50A 

300 


175A 

Si 

Alaba 


218 

M6-200 



120C 


10m 

150S 

9 


109 

M7A5 

50 

6.0 

50 

400 

8.3m 










130 



9 

D04 

110 

S6A05 

50 

6.0 

50A 

300 

8.3m 


9 

BusBIB 







66 


iiillB 

9 

S26 
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NSS3541-4 


58 

6A4 

400 

6.0 

60L 

400 

8.0m 

59 

GI754 

400 

6.0 

60A 

400 

8.3m 

60 

P600G 

400 

6.0 

60A 

400 


61 

6D400 

400 

6.0 

95C 

400 


62 

60S4 

400 

6.0 

95C 

400 § 

8.3m 

63 

40H3 

400 

6.0 

100A 

240 ■ 


64 

BY21 4-400 

400 

“ao 

100 

400 

10m 

65# 

D6/400A 

400 

6.0 

100C 

120 § 

10m 

66 

M6-400 

400 

6.0 

120C 

130 5 

10m 

67 

M6-400R 

400 

6.0 

130A 

130 



1N1346 
1N1346A 
■ 1N1346B 
1N2151 
1N2151A 
1N2276 
1N2495 
1N2569 
'E4G3 
6SM6 


150C 66 

150B 150 
'1500 150 
150C 150 
150C 150 
■ 150C 400 
150C 

150C 150 


79 

80 

81 

NS6005 

6A500 

600R5B 

500 

500 

500 

6.0 

6.0 

6.0 

25 

25 

300 

300 

250 

8.3m 

8.0m 

82 

R250-K 

500 

6.0 

40A 

400 

8.3m 

83 

R3400506 

500 

6.0 

40A 

400 

8.3m 

84 

M7F5 

500 

6.0 

50 

400 

8.3m 

85 

S6A5 

500 

6.0 

50A 

300 

8.3m 

86 

60S5#B 

500 

6.0 

95C 

400 § 

8.3m 

87 

50H3 

500 

6.0 

100A 

240 


88 

INI 347 

500 

6.0 

150C 

66 


89 

1N1347A 

500 

6.0 

150B 

150 


90 

1N1347B 

500 

6.0 

150C 

150 


91 

1N2152 

500 

6.0 

150C 

150 


92 

1N2152A 

500 

6.0 

150C 

150 


93 

1N2277 

500 

6.0 

150C 

400 

8.3m 

94 

1N2496 

500 

6.0 

150C 



95 

1N2570 

500 

6.0 

150C 

150 


96 

E4H3 

500 

6.0 

150 

200 



Si 

Si 

175S Si 
175A Si 
175A SiA 

■ 175J Si 

175J Si 
175C Si 

'150 Si 
150J Si 
150S Si 

'1503 Si 
190J Si 
200J Si* 

■ 190J SiA 

150 Si 
150 Si 

’1500 Si 
190J Si 
150C SiA 


175A SiA 
175A Si 

175 Si 

175C Si 
175J Si 

175C Si 

190J Si 
200J Si* 
190J SiA 

■ 150 Si 

150 Si 
150C Si 

■ 190J Si 

150C SiA 
175 Si 


6A6F1 

6A6F 

■ NS6006 
6A600 
600R6B 

■ GP606 
R250-M 
R3400606 

■ S5VB60 
6JC12 
FR605 

■M7G5 

S6A6 


25 

300 

8.0m 

175 

25 

250 


175 

25 

400 

16m 


40A 

40A 

400 

400 

8.3m 

8.3m 

175A 

175A 

40 

200 

1.0 

150 

50A 

200 


150J 

50A 

300 


175A 

50 

400 

8.3m 

175 

50A 

300 

8.3m 

175C 


D.A.T.A. 


INSS3541.8F 

6A8 

GI758 
MR758 

P600K 

BY21 4-800 
6D800 

60S8 

80H3 
D6/800A 

M6-800 

M6.800R 

MZ6-800 800 6.0 131 

MZ6-800R 800 6.0 13i 

6LF11 800 6.0 141 

1N2279 800 6.0 15i 

1N2558 800 6.0 15i 

1N2562 800 6.0 15i 

1N2573 800 6.0 15i 

1N3988 800 6.0 15 

6A800 800 6.0 15 

BY409 800 6.0 15 

E4N3 800 6.0 15 

600R9B 900 6.0 2 

BYX38-900 900 % 6.0 

1N2559 900 6.0 15 

1N2563 900 6.0 15 

1N2574 900 6.0 15 

1N3989 900 6.0 15 

6A900 900 6.0 15 

S25A05HE 50 6.25 2 

S25A10HE 100 6.25 2 

S25A15HE 150 6.25 2 

HSE7000-RT 50 6.3 2 

HSE7001-RT 100 6.3 2 

HSE7002.RT 200 6.3 2 

HSE7003-RT 300 6.3 2 

HSE7004-RT 400 6.3 2 

HSE7005-RT 500 6.3 2 

HSE7006-RT 600 6.3 2 

HSE7007-RT 700 6.3 2 

HSE7008.RT 800 6.3 2 

BY229.200 200 6.5 10 

BY249-300 300 6.5 1 1 

BY229-400 400 6.5 10 

BY229-600 600 6.5 10 

BY249-600 600 6.5 11 

BY229-800 800 6.5 10 

PHR5007N 50 7.0 2 

SSCDA05FR 50 7.0 £ 

SSCNA05FR 50 7.0 5 

SSCPA05FR 50 7.0 £ 

1N1612R 50 7.0 15 

PFR107N 100 7.0 2 

PHR107N 1100 I 7.0 12 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


6.0 

6.0 

55C 

60L 

75 

400 

8.0m 

175S 

■ 

V216g 

A277e 

6.0 

60A 

400 

8.3m 

175A 

Si 


6.0 

60A 

400 


175 

Si 


6.0 

60A 

400 


175A 

SiA 


6.0 

90A 

400 

10m 

150J 

Si 


6.0 

95C 

400 


175J 

Si 

A298an 

6.0 

95C 

400 5 

8.3m 

175J 

Si 

A52m 

6.0 

100A 

240 


175C 

Si 

S187C0 

6.0 

100C 

120 § 

10m 

150J 

Si 

A231 

6.0 

120C 

130 5 

10m 

150S 

Si 

DO40 

6.0 

130A 

130 


150J 


D04 

6.0 

130A 

130 


150J 

MM 

D04 

6.0 

130A 

130 


150J 


D04 

6.0 

145C 

150 

10m 

175J 

Si 

SI 87a 

6.0 

150C 

400 

8.3m 

150C 

Si 

D05 

6.0 

150C 

150 


150C 

SiA 

DO10 

6.0 

150C 

150 


150C 

SiA 

DO10 

6.0 

150C 

150 


150C 

SiA 

DO10 

6.0 

150C 

50 


150 

SiA 

D04 

6.0 

150C 

150 


200J 

SiA 

D04 

6.0 

150C 

150 


150C 

Si 

S35 

6.0 

150 

200 


175 

Si 

D04 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


6.0 

110B 

50 

10m 

150J 

Si 

DO40 

6.0 

150C 

150 


150C 

SiA 

DO10 

6.0 

150C 

150 


150C 

SiA 

D010 

6.0 

150C 

150 


150C 

SiA 

DO10 

6.0 

150C 

50 


150 

SiA 

D04 

6.0 

150C 

150 


200J 

SiA 

D04 

6.25 

25A 

150 


150 

Si 

Ml 306 

6.25 

25A 

150 


150 

Si 

Ml 306 

6.25 

25A 

150 


150 

Si 

Ml 306 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.3 

25 

100 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

6.5 

100 

60 

10m 

150 

Si 

Y220a 

6.5 

110A 

60 

10m 

150J 

Si 

Y22OC0 

6.5 

100 

60 

10m 

150 

Si 

Y220a 

6.5 

100 

60 

10m 

150 

Si 

Y220a 

6.5 

110A 

60 

10m 

150J 

Si 

Y22OC0 

6.5 

100 

60 

10m 

150 

Si 

Y220a 

7.0 

25 

250 

10m 

175J 

Si 

TO30 

7.0 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 053b 

7.0 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 053a 

7.0 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 053b 

7.0 

150B 

150 


190A 

Si 

D04 

7.0 

25 

150 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

7.0 

25 

250 

10m 

175J 

Si 

TO30 



















































































































5. 

GENERAL-PUF 

[POSE R 

ECTIFIERS- 

Iq ^ 

> 10 A 

[Cont’d 

\ IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) Pi V 

/ or TEMP & (4) TYPE NMBER 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

2J 

PIV 

-jV) ■ 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

2 ] 

PIV 

IV) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

U lo 
MAX 
(A) 

TEMP 

i!CL_ 

PEAK F 
1 Cy Iv 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

[l£_ 

1J lo 
MAX 
(A) 

3j@ 

TEMP 

(“Q 

PEAK IF 
1 Cy [V 

lA) 

>ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

T5242 

100 

10 




125C 

"Sia" 

S495 


Ill 

1N2257 

500 

10 

25r 

W 


150 

■si^ 

^35 

2 

D242A 

100 

10 




125C 

SiA 

S495 


112 

1N2257A 

500 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 

3 

S10VB10 

100 

10 


200 

8.3m 

150J 

Sit 



113 

BYX72.500 

500 

10 

95B 

100 8 

10m 

150J 

Si 

M7540 

4 

SDR5003 

100 

10 


200 



Si# 

D04 


114 

50J2P 

500 

10 

100A 

150 

4.0m 


Si 

S43 

5 

SDR6003 

100 

10 


400 



Si# 

D04 


115 

11R5S 

500 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 

6 

1N2248 

100 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


116 

S19E 

500 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 

7 

1N2248A 

100 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


117 

S20E 

500 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 

8 

1N2249 

100 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


118 

E6H3 

500 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

9 

1N2249A 

100 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 


119 

F2H3 

500 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

10 

S35A310FR 

100 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 


120 

BHC0005 

600 

10 


300 



Si 

C251 

11 

10A100 

100 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 


121 

KD206V 

600 

10 


100 

lOOu 

125A 

SiA 

S478 

12 

INI 621 

100 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


122 

1N2258 

600 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 

13 

1S420 

100 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 


123 

1N2258A 

600 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 

14 

1 SRI 9-1 00 

100 

10 

100C 

250 

10m 

120J 

Si 

M8560 


124 

1N2259 

600 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 

15 

PF110S 

100 

10 

100 

250 

10m 


Si 

M5860 


125 

1N2259A 

600 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 

16 

VHE1402 

100 

10 

125 

150 

16m 

175J 

Si 

Y220 


126 

S35A360FR 

600 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 

17 

1N249 

100 

10 

150$ 



175S 

Si 

D05 


127 

S10VB60 

600 

10 

40 

200 

1.0 

150 

Si 


18 

E6B3 

100 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


128 

10A600 

600 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 

19 

F2B3 

100 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


129 

1S425 

600 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 

20 

SDR5004 

120 

10 


200 



Si# 

D04 


130 

60J2P 

600 

10 

100A 

150 

4.0m 


Si 

S43 

21 

SDR6004 

120 

10 


300 



Si# 

D04 


131 

BY239-600 

600 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 

22 

SDR5005 

140 

10 


200 



Si# 

D04 


132 

SSiD0440 

600 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

23 

SDR6005 

140 

10 


300 



Si# 

D04 


133 

11R6S 

600 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 

24 

BYV32-150 

150 

10 


200 


150J 

$ 

T0220 


134 

BYV95C 

600 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 

25 

BYX72-150 

150 

10 

95B 

100 § 

10m 

150J 

Si 

M7540 


135 

E6K3 

600 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

26 

VHE1403 

150 

10 

125 

150 

16m 

175J 

Si 

Y220 


136 

F2K3 

600 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

27 

1N2021 

150 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


137 

E6M3 

700 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

28 

GEX542 

160 

10 

25A 

450 

10 

65J 

Si 

SI 6 


138 

F2M3 

700 

10 

150C 

200 


175J 

SI 

D05 

29 

1N2786 

200 

10 


180 


150A 

Si 

DO50 


139 

1N2260 

800 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 

30 

BHC0002 

200 

10 


300 



Si 

C251 


140 

1N2260A 

800 

10 

25C 

200 


150 

SIA 

D04 

31 

BYV32-200 

200 

10 


200 


150J 

$ 

TO220 


141 

1N2261 

800 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 

32 

D243 

200 

10 




125C 

SiA 

S495 


142 

1N2261A 

800 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 

33 

D243A 

200 

10 




125C 

SiA 

S495 


143 

10A800 

800 

10 

50C 

200 


175J 

SI 

D04 

34 

S2M 

200 

10.0 


50 



Si 

A294h 


144 

RTF80 

800 

10 

85C 

140 

10m 

140J 

Si 

M774 

35 

1N2250 

200 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

D04 


145 

1S427 

800 

10 

100B 

200 


175S 

SiA 

S61A 

36 

1N2250A 

200 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


146 

BY239-800 

800 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 

37 

1N2251 

200 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


147t 

D10N800B 

800 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493C 

38 

1N2251A 

200 

10 

25C 

200 


150 

SIA 

S35 


148t 

D10N800C 

800 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493b 

39 

1 SI 465 

200 

10 

25 

30 


75J 

Ge 

T066 


149 

11R8S 

800 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 

40 

S35A320FR 

200 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 


150 

S19G 

800 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 

41 

10A200 

200 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 


151 

S20G 

800 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 

42 

SG5FR 

200 

10 

60 

250 

10m 

150S 

Si 

M650 


152 

BYV96D 

800 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 

43 

SG-5FS 

200 

10 

60 

250 

10m 

150J 

Si 

M650 


153 

DS6-08F 

800 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 


44 

SG-6FS 

200 

10 

60 

250 

10m 

150J 

SiA 

M769 


154 

E6N3 

800 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 

45 

INI 622 

200 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


155 

F2N3 

800 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 

46 

1S421 

200 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 


156 

SSiD0460 

900 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

47 

BY239-200 

200 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 


157 

SSiD0460A 

900 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

48 

BYV95A 

200 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 


158 

S30A05HE 

50 

10.5 

25A 

300 


150 

Si 

M1307 

49 

VHE1404 

200 

10 

125 

150 

16m 

175J 

Si 

Y220 


159 

S30A10HE 

100 

10.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 307 

50 

1N250 

200 

10 

150$ 



175S 

Si 

D05 


160 

S30A15HE 

150 

10.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 307 

51 

E6C3 

200 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


161 

DS9-04F 

400 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


52 

F2C3 

200 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


162 

DS9-08F 

800 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


53 

1 SRI 9-250 

250 

10 

100C 

250 

10m 

120J 

Si 

M8560 


163 

S35A310 

100 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

54 

PF125S 

250 

10 

100 

250 

10m 


Si 

M5860 


164 

S35A320 

200 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

55 

1N2022 

250 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


165 

S35A340 

400 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

56 

E6D3 

250 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


166 

S35A360 

600 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

57 

F2D3 

250 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


167 

S35A380 

800 

11.2 

25A 

250 


150 

Si 

Ml 308 

58 

BHC0003 

300 

10 


300 



Si 

C251 


168 

12F5 

15 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

59 

D245 

300 

10 




125C 

SiA 

S495 


169 

VSK12 

20 

12 

25 

140 


150J 


Y220 

60 

D245A 

300 

10 




125C 

SiA 

S495 


170 

USD820 

20 

12 

H5C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

61 

SDR6007 

300 

10 


200 



Si# 

D04 


171 

USD835 

35 

12 

H5C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

62 

SDR7007 

300 

10 


400 



Si# 

D05 


172 

USD840 

40 

12 

H5C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

63 

1N2252 

300 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


173 

USD845 

45 

12 

H5C 

200 

8.3m 

150J 


M981 

64 

1N2252A 

300 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


174 

12CTQ045 

45 

12 

121C 

135 

6.0m 

150J 


Y220b 

65 

1N2253 

300 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


175 

T3889 

50 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

66 

1N2253A 

300 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 


176 

12A50 

50 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

67 

BYX72-300 

300 

10 

95B 

100 § 

10m 

150J 

Si 

M7540 


177 

CTN1205 

50 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

68 

INI 623 

300 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


178 

CTP1205 

50 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h « 

69 

S19C 

300 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 


179 

5J3P 

50 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

70 

S20C 

300 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 


180 

MDA1200 

50 

12 

100C 

400 


175J 

Si 


71 

1N2023 

300 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


181 

UT8105 

50 

12 

100C 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 

72 

E6E3 

300 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


182 

1S2434 

50 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

73 

F2E3 

300 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


183 

SR10L1S 

50 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

74 

1N2024 

350 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

SI 

D05 


184 

BYW88-50 

50 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

75 

E6F3 

350 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


185 

1N1199 

50 ♦ 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

76 

F2F3 

350 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


186 

1N1199B 

50 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

77 

1N2787 

400 

10 


180 


150A 

Si 

DO50 


187 

1N1199C 

50 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

78 

BHC0004 

400 

10 


300 



Si 

C251 


188 

1N2576 

50 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

79 

D246 

400 

10 




125C 

SiA 

S495 


189 

1N2587 

50 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

80 

D246A 

400 

10 




125C 

SiA 

S495 


190 

1N2598 

50 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

D04 

81 

KD206A 

400 

10 


100 

lOOu 

125A 

SiA 

S478 


191 

12F5B 

50 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 

82 

S4M 

400 

10.0 


50 



Si 

A294h 


192 

E7A3 

50 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

83 

SDR6008 

400 

10 


200 



Si# 

D04 


193 

MR1120 

50 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

84 

SDR7008 

400 

10 


400 



Si# 

D05 


194 

R3100012 

50 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

85 

1N2254 

400 

10 

25C 

200 


150 

Si 

D04 


195 

R31 10012 

50 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

86 

1N2254A 

400 

10 

25C 

200 


150 

Si 

D04 


196 

S20405 

50 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

87 

1N2255 

400 

10 

25$ 

200 


150 

SiA 

S35 


197 

S53A 

65 % 

12 

H7C 

275 

8.3m 

150J 

Si 

S523 

88 

1 N2255A 

400 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

S35 


198 

S54A 

65 % 

12 

H7C 

250 

10m 

150J 

Si 

S523a 

89 

S35A340FR 

400 

10 

25A 

200 


150 

Si 

Ml 308 


199 

BYY20 

75 

12 

175J 

140 


175J 

SiA 

M38 

90 

10A400 

400 

10 

50C 

200 


175J 

Si 

D04 


200 

BYY21 

75 

12 

175J 

140 


175J 

SiA 

M38a 

91 

INI 624 

400 

10 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S43 


201 

S53T 

95 % 

12 

H7C 

275 

8.3m 

150J 

Si 

S523 

92 

1S423 

400 

10 

100B 

200 


175S 

Si 

S61A 


202 

S54T 

95 % 

12 

H7C 

250 

10m 

150J 

Si 

S523a 

93 

1 SRI 9-400 

400 

10 

100C 

250 

10m 

120J 

Si 

M8560 


203 

T3890 

100 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

94 

BY239-400 

400 

10 

100C 

140 

10m 

140J 

Si 

TO220A 


204 

12A100 

100 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

95 ▼ 

D10N400B 

400 

10 1 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493C 


205 

CTN121 

100 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

96 T 

D10N400C 

400 

10 

100C 

170 8 

10m 

150J 

Si 

S493b 


206 

CTP121 

100 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 

97 

PF140S 

400 

10 1 

100 

250 

10m 


Si 

M5860 


207 

ST2.10 

100 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

98 

11R4S 

400 

10 

120C 

200 


175J 

SiA 

SI 03 


208 

10J3P 

100 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 

99 

S19D 

400 % 

10 

124C 

310 

8.3m 

150J 

Si 

S522 


209 

12F10 

100 

12 

100A 

150 8 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

100 

S20D 

400 % 

10 

124C 

280 

10m 

150J 

Si 

S522a 


210 

MDA1201 

100 

12 

100C 

400 


175J 

Si 


101 

BYV95B 

400 

10 

125J 

35 

10m 

165J 

Si 

A333C 


211 

UT8110 

100 

12 

100C 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 

102 

DS6-04F 

400 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 



212 

1S2435 

100 

12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 

103 

1N2025 

400 

10 

150C 

110 

8.3m 

175C 

Si 

D05 


213 

SR10L2S 

100 

12 

120C 

200 


150J 

Si 

S249a 

104 

E6G3 

400 

10 

150 

200 


175 

Si 

D04 


214 

BYW88-100 

100 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 

105 

F2G3 

400 

10 

150C 

200 


175J 

Si 

D05 


215 

INI 200 

100 * 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

106 

SDR6009 

450 

10 


200 



Si# 

D04 


216 

1N1200B 

100 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 

107 

D247 

500 

10 




125C 

SiA 

S495 


217 

1N1200C 

100 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 

108 

KD206B 

500 

10 


100 

lOOu 

125A 

SiA 

S478 


218 

1N2577 

100 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

D010 

109 

1N2256 

500 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


219 

1N2588 

100 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

110 

1N2256A 

500 

10 

25C 

200 


150 

SiA 

D04 


220 

1N2599 

100 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - 'o ^ 10 A 


Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) 10 MAX (2) PIV 


MB 



MAX AVG FWD 

MAX RATING 








MAX AVG FWD 

MAX RATING 




[13M 

TYPE 

hH 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




NUMBER 


T] lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

HH 


HM 

MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 

■1 


IBB 

(A) 



(s) 








(A) 

rc) 


(s) 

rc) 



mam 

T2FT0B 

100 

12 

^O^T 

150 



Si 

DDTia 


Ill 

R3106512 

500 

12 

156 

24?r 

kom 

Mo 

Si 

DDT 


E7B3 


12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


112 

R3110512 

500 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

WBM 

MR1121 

100 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 


113 

S20450 

500 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

4 

R3100112 

100 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 


114 

12A6F1 

600 

12 


150 



Si 

DO10 

5 

R3110112 

100 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 


115 

12A6F 

600 

12 


200 



Si 

D04 

6 

S20410 

100 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 


116 

T12A6F 

600 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

7 

S53B 

125 % 

12 

117C 

275 

8.3m 

150J 

Si 

S523 


117 

12A600 

600 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

8 

S54B 

125 % 

12 

117C 

250 

10m 

150J 

Si 

S523a 


118 

12JC11 

600 

12 

50A 

300 


150J 

Si 

S19n 

9 

12A150 

150 

12 


240 



Si 

A313k 


119 

CTN126 

600 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 




12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 


120 

CTP126 

600 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h # 




12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 


121 

ST2-60 

600 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 




12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 


122 

12F60 

600 

12 

100A 

150 6 

10m 

190J 

SiA 

DO40 




12 

150C 

250 


150B 

Si 

D04A 


123 

60J3P 

600 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 




12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 


124 

M DAI 206 

600 

12 

100c 

400 


175J 

Si 





12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 


125 

BYX42-600 

600 % 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

16 

T3891 

RliliHH 

12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 


126 

1 SI 576 

600 

12 

120c 

200 


150J 

Si 

S19n 

17 

12A200 


12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 


127 

SR10A12 

600 

12 

120c 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 

18 

CTN122 


12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 


128 

BYW88-600 

600 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 



200 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 


129 

1N4508 

600 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 



200 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 


130 

INI 206 

600 * 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S270 



200 

12 

100c 

200 § 


175C 

Si 

A185b 


131 

1N1206B 

600 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 



200 

12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SIA 

DO40 


132 

1N1206C 

600 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 



200 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 


133 

1N2582 

600 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


1 y 1 

200 

12 

100c 

400 


175J 

Si 



134 

1N2593 

600 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

25 



12 

100c 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 


135 

1N2604 

600 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

26 

1S2436 


12 

120c 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 


136 

12F60B 

600 

12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 

27 

SR10L4S 


12 

120c 

200 


150J 

Si 

S249a 


137 

BY527 

600 

12 

150C 

250 


150C 

Si 

S35 

MM 

BYW88-200 


12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 


138 

E7K3 

600 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

mh 

1N4506 


12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 


139 

MR1126 

600 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 


INI 202 


12 

150C 

100 


190J 

Si 

S270 


140 

R3100612 

600 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 

MM 



12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 


141 

R31 10612 

600 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 




12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 


142 

S20460 

600 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

m^m 



12 

150C 

250 


150C 

SlA 

DO10 


143 

1N3670 

700 

12 

100c 

200 


190A 

Si 

D04 

34 

1N2589 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


144 

1N2583 

700 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

35 

1N2600 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


145 

1N2594 

700 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

36 

12F20B 


12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 


146 

1N2605 

700 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 




12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


147 

1N4012 

700 

12 

150C 

200 


175A 

Si 

D04 




12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 


148 

E7M3 

700 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 




12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 


149 

R3100712 

700 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

40 

R3110212 


12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 


150 

R3110712 

700 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

41 

S20420 


12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 


151 

1N5435 

720 

12 

25A 

200 


175A 

Si 

S292 

42 

E7D3 

^■1 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


152 

UT8160 

720 

12 

25A 

200 


175A 

Si 

S292 

43 

S20425 


12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 


153 

12A8F1 

800 

12 


150 



Si 

DO10 

44 

12A300 


12 


240 



Si 

A3 13k 


154 

12A8F 

800 

12 


200 



Si 

D04 

45 

T3892 


12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 


155 

12A800 

800 

12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 


12FC12 

^i«n| 

12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 


156 

12LC11 

800 

12 

50A 

300 


150J 

Si 

S19n 


12FD12 


12 

50A 

200 

10m 

150J 

Si 

S19n 


157 

CTN128 

800 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h * 


ST2-30 


12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 


158 

CTP128 

800 

12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h ♦ 


1N5410 

300 

12 

100c 

200 § 


175C 

Si 

D04 


159 

ST2-80 

800 

12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 

50 

30J3P 

300 

12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 


160 

1N3671 

800 

12 

100c 

200 


190A 

Si 

D04 

51 

BYX42-300 

300 % 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

DO40 


161 

12F80 

800 

12 

100A 

150 5 

10m 

190J 

SiA 

DO40 

52 

1S2437 

300 

12 

120c 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 


162 

1 SI 577 

800 

12 

120c 

200 


150J 

Si 

S19n 

53 

SR10L6S 

300 

12 

120c 

200 


150J 

Si 

S249a 


163 

SR10A16 

800 

12 

120c 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 

54 

BYW88-300 

300 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 


164 

BYW88-800 

800 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 



300 * 

12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 


165 

1N4509 

800 

12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 



300 

12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 


166 

12CF11 

800 

12 

138C 

240 

10m 

175J 

Si 

S4k 

wffM 


300 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


167 

12LF11 

800 

12 

138C 

240 

10m 

175J 

Si 

S4k 



300 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


168 

1N2584 

800 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 



300 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


169 

1N2595 

800 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 



300 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


170 

1N2606 

800 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 

MM 


300 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 


171 

1N4013 

800 

12 

150C 

200 


175A 

Si 

D04 



300 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 


172 

BY509 

800 

12 

150C 

250 


150C 

Si 

S35 

mm 


300 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 


173 

E7N3 

800 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 

64 

S20430 

300 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SIA 

S4880 


174 

MR1128 

800 

12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 

65 

E7F3 

350 , 

12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


175 

R3100812 

800 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 

66 

S20435 

350 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SIA 

S4880 


176 

R3110812 

800 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 




12 


200 

8.3m 

150J 

Si 

T03 


177 

1N3672 

900 

12 

100c 

200 


190A 

Si 

D04 




12 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 


178 

BYX42-900 

900 % 

12 

115B 

125 

10m 

175J 

SiA 

DO40 




12 

50A 

300 


150J 

Si 

S19n 


179 

1N2585 

900 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 




12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h ♦ 


180 

1N2596 

900 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 




12 

50A 

300 


125A 

Si 

M594h ♦ 


181 

1N2607 

900 

12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 




12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 


182 

1N4014 

900 

12 

150C 

200 


175A 

Si 

D04 




12 

100A 

150 § 

10m 

190J 

SiA 

DO40 


183 

12A900 

900 

12 

150C 

240 


200J 

SiA 

D04 




12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 


184 

R3100912 

900 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 



ETSii^H 

12 

100c 

400 


175J 

Si 



185 

R3110912 

900 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 


UT8140 


12 

100c 

200 

8.3m 

175A 

Si 

S2770 


186 

BYV20-30 

30 

12.5 

110A 

300 

10m 

125J 

♦ 

D04 


1 SI 575 


12 

120c 

200 


150J 

Si 

S19n 


187 

BYV20-35 

35 

12.5 

110A 

300 

10m 

125J 

♦ 

D04 


1S2438 


12 

120c 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 


188 

BYV20-40 

40 

12.5 

110A 

300 

10m 

125J 


D04 

■rii'MIl 

SR10A8 


12 

120c 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 


189 

BYS28-45 

45 

12.5 

97C 

250 


125J 

Si 

Ml 221 a* 

80 

SR10L8S 


12 

120c 

200 


150J 

Si 

S249a 


190 

S35A305HE 

50 

12.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 308 

81 



12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 


191 

S50A05FR 

50 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 


1N4507 


12 

135C 

240 


175C 

Si 

D04 


192 

BYS28-90 

90 

12.5 

90C 

150 


125J 

Si 

M1221a* 


INI 204 


12 

150C 

100 


190J 

Si 

S270 


193 

S35A310HE 

100 

12.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 308 


1N1204B 


12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 


194 

S50A10 

100 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 


1N1204C 


12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 


195 

S50A10FR 

100 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 


1N2580 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


196 

S35A315HE 

150 

12.5 

25A 

300 


150 

Si 

Ml 308 


1N2591 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


197 

S50A20 

200 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

88 

1N2602 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


198 

S50A20FR 

200 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

89 

12F40B 


12 

150C 

250 


200J 

Si 

DO40 


199 

VTE200 

200 

12.5 

100c 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M560e* 

90 

E7G3 


12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


200 

S50A40 

400 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

91 

MR1124 


12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 


201 

S50A40FR 

400 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

92 

R3100412 

400 

12 

150 

240 

8.3m 

200 

Si 

D04 


202 

S50A60 

600 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

93 

R3110412 

400 

12 

150C 

250 

5.0m 

200J 

A 

D04 


203 

S50A60FR 

600 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

94 

S20440 

400 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 


204 

S50A80 

800 

12.5 

25A 

375 


150 

Si 

Ml 309 

95 

S20445 

450 

12 

150C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 


205 

SKDD20/02 

200 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238a 

96 


500 

12 


240 



Si 

A313k 


206 

SKMD20/02 

200 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238b 




12 

50A 

260 


175C 

Si 

S187C0 


207 

SKND20/02 

200 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238c 




12 

100A 

150 

4.0m 

100A 

Si 

S23 


208 

D2020L 

200 

12.7 

80C 

225 


110A 

Si 

Y220b 




12 

120C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

S249a0 


209 

SKDD20/04 

400 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238a 




12 

120C 

200 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S19t 

i 

210 

SKMD20/04 

400 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238b 

101 



12 

120c 

200 


150J 

Si 

S249a 


211 

SKND20/04 

400 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238C 


BYW88-500 

^SBH 

12 

125C 

230 

10m 

150J 

Si 

D04 


212 

D4020L 

400 

12.7 

80C 

225 


110A 

Si 

Y220b 




12 

150C 

100 


190J 

Si 

S27 

1 

213 

SKDD20/06 

600 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238a 




12 

150C 

250 


150B 

SiA 

D04A 


214 

SKMD20/06 

600 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238b 



@9BI 

12 

150C 

400 


150C 

Si 

DO40 


215 

SKND20/06 

600 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238C 




12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


216 

D6020L 

600 

12.7 

80C 

225 


110A 

Si 

Y220b 

107 

1N2592 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


217 

SKDD20/08 

800 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238a 

108 

1N2603 


12 

150C 

250 


150C 

SiA 

DO10 


218 

SKMD20/08 

800 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238b 




12 

150 

200 


175 

Si 

D04 


219 

SKND20/08 

800 

12.7 

70C 

300 


150J 

Si 

C238c 




12 

150C 

300 § 

8.3m 

190J 

SiA 

D04 


220 ♦ 

SCDA05F 

50 

14 


80 


150 

Si 

C236 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - ip ^ 10 A (Cont’d) 



4l 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 





E 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PiV 

T] lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

Tj lo 

3r@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

rc) 





(V) 

(A) 


(A) 

(s) 

rc). 




$CNA05r 

50 

14 


80 


150 

Si 

C236 

Ill 

ISFCTi 

300 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

Ti/ISOc 


SCPA05F 

50 

14 


80 


150 

Si 

C236 

112 

15FD11 

300 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

M80c 

3 

BYV79-50 

50 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

113 

BYX99-300 

300 

15 

129B 

180 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 


SCDA1 F 

100 

14 


80 


150 

Si 

C236 

114 

1N3211 

300 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

5^ 

SCNA1F 

100 

14 


80 


150 

Si 

C236 

115 

4SM15 

320 

15 


300 



Si 

S513 

6 

BYV79-100 

100 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

116 

R740 

400 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

7 

BYV79-150 

150 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

117 

SR714 

400 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

8 

SCDA2F 

200 

14 

55C 

80 


150 

Si 

C236 

118 

SR714F 

400 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

9 

SCNA2F 

200 

14 

55C 

80 


150 

Si 

C236 

119 

15A400 

400 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

10 

SCPA2F 

200 

14 

55C 

80 


150 

Si 

C236 

120 

15IP04 

400 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 ♦ 

11 

BYV79-200 

200 

14 

115A 

200 

10m 

150J 

Si 

TO220A 

121 

681 -4D 

400 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

12 

BYT79-300 

300 

14 

113A 

320 

20u 

150J 

Si 

TO220A 

122 

681 -4N 

400 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

13 

BYT79.400 

400 

14 

113A 

320 

20u 

150J 

Si 

TO220A 

123 

681 -4P 

400 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

14 

BYT79-500 

500 

14 

113A 

320 

20u 

150J 

Si 

TO220A 

124 

ISOPAC1204 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1265 ♦ 

15 

BYX99-900 

900 

14 

125B 

160 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

125 

ISOPACO104 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1260 ♦ 

16 

MBR320M 

20 

15 

65C 

500 


125J 

Si$ 

A179C 

126 

ISOPACO204 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1261* 

17 

MBR330M 

30 

15 

65C 

500 


125J 

Si$ 

A179C 

127 

ISOPACO404 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 262 ♦ 

18 

MBR1535 

35 

15 


500 


125J 

4 

D04 

128 

ISOPACO604 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 264 ♦ 

19 

MBR1535CT 

35 

15 

105C 

150 

8.3m 

150J 

4 

Y220ab 

129 

SCDA4 

400 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

20 

G15R4 

40 

15 


300 


110 

Ge 

A41d 

130 

SCNA4 

400 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

21 

MBR340M 

40 

15 

65C 

500 


125J 

Si$ 

A179C 

131 

SCPA4 

400 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

22 

MBR1545CT 

45 

15 

105C 

150 

8.3m 

150J 

4 

Y220ab 

132 

SETO 10204 

400 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 270 ♦ 

23 

MBR3045CT 

45 

15 

105C 

400 

8.3m 

150J 

4 

T03 

133 

6MA40 

400 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

24 

MBR3045HI 

45 

15 

105C 

400 


150J 

4 

T03* 

134 

15G4B41 

400 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

25 

BYS15 

45 

15 

113C 

315 

8.3m 

150J 

Si 

S19t 

135 

40Q3 

400 

15 

100A 

150 

4.0m 

150 

Si 

S68 

26 

PMR27K050 

50 

15 


250 

8.3m 

200J 

Si 

C63k0 

136 

40Q4 

400 

15 

100A 

150 

4.0m 

150 

Si 

S68 

27 

PMR31K050 

50 

15 


250 


200 

Si 

T03 

137 

R704 

400 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO3IZI0 

28 

R305 

50 

15 


50 


200J 

Si 

S4570 

138 

R714 

400 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

29 

R705 

50 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

139 

6M40 

400 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

30 

SR710 

50 

15 


250 

8.3m 

160J 

Si 

T03 

140 

1S2432 

400 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

31 

SR710F 

50 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

141 

1N3212 

400 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

32 

15A50 

50 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

142 

BYY24 

400 

15 

150J 

200 § 

10m 

150J 

SiA 

S72c 

33 

15IP005 

50 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 

143 

BYY25 

400 

15 

150J 

200 8 

10m 

150J 

SiA 

S72d 

34 

INI 076 

50 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

144 

SET031004 

450 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 266 ♦ 

35 

1S2428 

50 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

145 

6SM15 

480 

15 


300 



Si 

S513 

36 

BYS80 

50 

15 

148C 

600 


175J 

Si 

T03« 

146 

681 -5D 

500 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

37 

1N3208 

50 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

147 

681 -5N 

500 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238C 

38 

BYS79 

60 

15 

148C 

600 


175J 

Si 

T03* 

148 

681 -5P 

500 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

39 

1SM15 

80 

15 


300 



Si 

S513 

149 

1S2433 

500 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

40 

1S770 

100 

15 


140 


150A 

Si 


150 

1N3213 

500 

15 

150C 

350 


175A 

Si 

S4h 

41 

1S770R 

100 

15 


140 


150A 

Si 


151 

R760 

600 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

42 

PMR27K100 

100 

15 


250 

8.3m 

200J 

Si 

C63k0 

152 

SR716 

600 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

43 

PMR31K100 

100 

15 


250 


200 

Si 

T03 

153 

SR716F 

600 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

44 

R310 

100 

15 


50 


200J 

Si 

S4570 

154 

S15VB60 

600 

15 

40 

200 

1.0 

150 

SI 


45 

R710 

100 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

155 

15A600 

600 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

46 

SR711 

100 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

156 

15IP06 

600 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 ♦ 

47 

SR711F 

100 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

157 

681-6D 

600 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

48 

PFR115N 

100 

15 

25 

250 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

158 

681-6N 

600 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238C 

49 

PHR115N 

100 

15 

25 

300 

10m 

175J 

Si 

TO§0 

159 

681-6P 

600 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

50 

15A100 

100 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

160 

SCDA6 

600 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

51 

681 -ID 

100 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

161 

6MA60 

600 

15 

71 C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

52 

681 -IN 

100 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238C 

162 

15J4B41 

600 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

53 

681 -IP 

100 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

163 

R706 

600 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

54 

6MA10 

100 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

164 

R716 

600 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

55 

15B4B41 

100 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

165 

6M60 

600 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

56 

INI 077 

100 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

166 

BYX99.600 

600 

15 

129B 

180 § 

10m 

175J 

SiA 

DO40 

57 

10Q3 

100 

15 

100A 

150 


150 

Si 

S68 

167 

1N3214 

600 

15 

150C 

350 


175A 

Si 

S4h 

58 

R711 

100 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

168 

8SM15 

640 

15 


300 



Si 

S513 

59 

6M10 

100 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

169 

10SM15 

800 

15 


300 



Si 

S513 

60 

1S2429 

100 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

170 

R780 

800 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

61 

1 SI 640 

100 

15 

120C 

200 


150J 

Si 

M3830 

171 

15A800 

800 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

62 

1 N3209 

100 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

172 

15IP08 

800 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

M1021 ♦ 

63 

ISOPAC1211 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 265 ^ 

173 

6MA80 

800 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

64 

IS0PAC01 1 1 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 260 * 

174 

6M80 

800 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

65 

IS0PAC021 1 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1261 ♦ 

175 

368V 

900 

15 

125C 

240 

8.3m 

180J 

Si 

D04 

66 

IS0PAC041 1 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

M1262 * 

176 

USD920 

20 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

67 

IS0PAC061 1 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 264 « 

177 

USD935 

35 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

68 

SET010211 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 270 ♦ 

178 

MBR1635 

35 

16 

125C 

150 

8.3m 

150J 

♦ 

Y220AC 

69 

SET031011 

150 

15 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 266 * 

179 

USD940 

40 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

70 

INI 078 

150 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

180 

USD945 

45 

16 

115C 

250 

8.3m 

150J 

♦ 

M981 

71 

15Q3 

150 

15 

100A 



150 

Si 

S68 

181 

MBR1645 

45 

16 

125C 

150 

8.3m 

150J 

♦ 

Y220AC 

72 

15CC11 

150 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

M80c 

182 

FE16A 

50 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

73 

15CD11 

150 

15 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 

M80c 

183v 

SI 6-050 

50 

16 

50 

300 


175J 

Si 

u5d 

74 

2SM15 

160 

15 


300 



Si 

S513 

184 

16F5 

50 

16 

100B 

350 

10m 

190 

Si 

D04 

75 

PMR27K200 

200 

15 


250 

8.3m 

200J 

Si 

C63k0 

185 

SGI5401C 

50 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

76 

PMR31K200 

200 

15 


250 


200 

Si 

T03 

186 

S2005 

50 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

77 

R320 

200 

15 


50 


200J 

Si 

S4570 

187 

BYW51-50 

50 

16 

130C 

100 

10m 

150J 

Si 

Y220 

78 

R720 

200 

15 


250 


200J 

Si 

S4570 

188 

1N3615 

50 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

79 

SR712F 

200 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

189 

R3100016 

50 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

80 

PFR215N 

200 

15 

25 

250 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

190 

R3110016 

50 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

81 

PHR215N 

200 

15 

25 

300 

10m 

175J 

Si 

TO30 

191 

FE16B 

100 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

82 

15A200 

200 

15 

50C 

250 


175J 

Si 

D04 

192v 

SI 6-1 00 

100 

16 

50 

300 


175J 

Si 

u5d 

83 

15IP02 

200 

15 

55C 

300 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 021 ^ 

193 

SCNA10FF 

100 

16 

55A 

100 


175J 

Si 

C236 

84 

681 -2D 

200 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

194 

SCPA10FF 

100 

16 

55A 

100 


175J 

Si 

C236 

85 

681 -2N 

200 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

195 

16F10 

100 

16 

100B 

350 

10m 

190 

Si 

D04 

86 

681 -2P 

200 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

196 

Ml 6-1 00 

100 

16 

120C 

230 § 

10m 

175S 

Si 

DO40 

87 

SCDA2 

200 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

197 

SGI5402C 

100 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

88 

SCNA2 

200 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

198 

S2010 

100 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

89 

SCPA2 

200 

15 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 

199 

BYW51-100 

100 

16 

130C 

100 

10m 

150J 

Si 

Y220 

90 

6MA20 

200 

15 

71C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

200 

M16-100R 

100 

16 

135A 

230 


175J 

Si 

D04 

91 

15D4B41 

200 

15 

85C 

250 

10m 

150J 

Si 

M972 

■ 201 

1N3616 

100 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

92 

INI 079 

200 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

202 

R3100116 

100 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

93 

20Q3 

200 

15 

100A 

150 

4.0m 

150 

Si 

S68 

203 

R3110116 

100 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

94 

R702 

200 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

204 

FE16C 

150 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

95 

R712 

200 

15 

100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

TO300 

205 

SGI5403C 

150 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

96 

6M20 

200 

15 

107B 

200 

10m 

150A 

Si 

S4z 

206 

S2015 

150 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

97 

1S2430 

200 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

207 

BYW51-150 

150 

16 

130C 

100 

10m 

150J 

Si 

Y220 

98 

1S2464 

200 

15 

120 

200 

10m 

150J 

Si 

1 t 

208 

1N3617 

150 

16 

150C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

99 

BYY22 

200 

15 

135C 

100 5 

1 

150J 

Si 

S72c 

209 

FE16D 

200 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 

100 

BYY23 

200 

15 

135C 

100 § 

1 

150J 

Si 

S72c 

210t 

SI 6-200 

200 

16 

50 

300 


175J 

Si 

u5d 

101 

1N3210 

200 

15 

150C 

250 

8.3m 

175C 

Si 

S4n 

211 

16F20 

200 

16 

100B 

350 

10m 

190 

Si 

D04 

102 

SR713 

300 

15 


250 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

212 

Ml 6-200 

200 

16 

120C 

230 § 

10m_ 

175S 

Si 

DO40 

103 

SR713F 

300 

15 


150 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

213 

SGI5404C 

200 

16 

125C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Y220AB* 

104 

681 -3D 

300 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238a 

214 

S2020 

200 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

105 

681 -3N 

300 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238c 

215 

M16-200R 

200 

16 

135A 

230 


175J 

Si 

D04 

106 

681 -3P 

300 

15 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C238b 

216 

1N3618 

200 

16 

i50C 

300 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

107 

INI 080 

300 

15 

100A 

150 § 

4.0m 

170C 

Si 

S68d 

217 

R3100216 

200 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

108 

30Q3 

300 

15 

100A 



150 

Si 

S68 

218 

R3110216 

200 

16 

150C 

300 

5.0m 

200J 

A 

D04 

109 

6M30 

300 

15 

107C 

200 

10m 

150J 

Si 

S29d 

219 

S2025 

250 

16 

126C 

200 

8.3m 

190J 

Si 

S4880 

110 

1S2431 

300 

15 

115C 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 120 

220 

FE16F 

300 

16 

25A 

200 

8.3m 

150J 

Si$ 

Y220a 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
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5. 

GENERAL-PUR 

POSE Rl 

ECTIFIERS- 

lo ^ 


Cont’d) 


IN ORDER OF 
(3) * TEMP & 

(1) 10 MAX (2) PIV 
(4) TYPE NMBER 



IliM 

TYPE 

NUMBER 

m 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


MAX. 

TEMP 

rc), 

MAT 

DRAWING 

No. 

LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


MAX. 

TEMP 

rc)^ 

MAT 

DRAWING 

No. 


l:Hj;Lei*»i>j;l5ll 

JJ lo 
MAX 
(A) 


H 


IJ lo 
MAX 
(A) 

mM 

ii 

5 


T320G 

800 % 

20 

100C 

400 

10m 


Si 

^522a 

Ill 

J527-0D 

50 

25 


300 

8.3m 

imr 

Si 

M947* 


SKR1M20/08 

800 

20 

108C 

320 

10m 

150J 

Si 

D04 

112 

SGI5601C 

50 

25 

100C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

T03 * 

HH 



20 

120C 

400 


175 

SiA 

SI 02 

113 

TJ132-0A 

50 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


BYX25-800 

800 

20 

125B 

360 § 

10m 

175J 

Si 

D04jZl 

114 

TJ132-0C 

50 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


SKR26/08 

800 

20 

125C 

350 

8.3m 

180A 

Si 

D04 

115 

TJ132-0D 

50 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 



800 

20 

150C 

400 

8.3m 

150C 

Si 

D05 

116 

1N2154 

50 ♦ 

25 

145B 

400 


200J 

Si* 

DO50 


MR2008S 


20 

150C 

400 


175J 

SiA 

D04 

117 

DD6120H 

50 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

Si 

W760 

mm 

RN820 


20 

150C 

250 

10m 

175J 

Si 

D05 

118 

DD6120S 

50 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

Si 

M775a0 

KH 

BYX96-900 

900 

20 

125B 

320 S 

10m 

150J 

SiA 

S4550 

119 

DD6120V 

50 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

Si 

M7770 

10f 

HRSCHS12500 

■1 LM 

20 

55 

150 



Si 

A138W 

120 

S25A05 

50 

25 

145C 

400 


175 

Si 

D05 

11 

HSE8060-RT 


22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

D05 

121 

4AF05NLH 

50 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278b 

12 

22A50 


22 

50C 

300 


175J 

Si 

D04 

122 

4AF05NLV 

50 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278 

13 

S2105 

50 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

123 

4AF05NPP 

50 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278a 

14 

1N1191A 

50 

22 

150C 

500 

8.3m 

200J 

Si 

D05 

124 

AR25A 

50 

25 

150A 

400 


175 

Si 

M778a 

15 

1S1288R 

100 

22 


170 


150A 

Si 


125 

ARS25A 

50 

25 

150C 

400 


175 

Si 

M778b 


HSE8061-RT 


22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

D05 

126 

MR2500 

50 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SA 

M867 


22A100 


22 

50C 

300 


175J 

Si 

D04 

127 

MR2500M 

50 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SA 

M867a 

wSm 

MR751 


22 

60 

400 


175J 

SiA 

A416a 

128 

R41 00025 

50 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 

KHI 


100 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

129 

RA2505 

50 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 



100 

22 

150C 

500 

8.3m 

200J 

Si 

D05 

130 

SSiE1305 

75 

25 

135C 

350 

10m 

150J 

^A 

S29OA0 

wsm 


150 

22 

120C 

350 

10m 

150J 

Si 

M80c 

131 

DD6205 

75 

25 

150C 

400 

10m 

25J 

SA 

DO210 

22 

22CD1 1 

150 

22 

120C 

350 

10m 

150J 

Si 

M80c 

132 

DD6805 

75 

25 

150C 

400 

10m 

175C 

Si 

M338a 

23 

S2115 

150 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SiA 

S4880 

133 

1SM25 

80 

25 


400 



Si 

S5M 

24 

1N1193A 

150 

22 

150C 

500 

8.3m 

200J 

Si 

DOS 

134 

INI 454 

100 

25 




190J 

Si 

M56d 

25 

HSE8062-RT 


22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

135 

SUES702 

100 

25 


500 

8.3m 

175J 

Si 

D04 

26 

1N2784 

^^m 

22 

40A 

200 


175C 

Si 

DO40 

136 

1N3492 

100 

25 

25C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

27 

22A200 


22 

50C 

300 


175J 

Si 

D04 

137 

25PW10 

100 

25 

100C 

300 


175J 

Si 

DO210 


MR752 


22 

60 

400 


175J 

SiA 

A416a 

138 

J527-1A 

100 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


1N3964 


22 

120C 

200 


150A 


D04A# 

139 

J527-1C 

100 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


S2120 


22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

140 

J527-1D 

100 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


1N1194A 

200 

22 

150C 

500 

8.3m 

200J 

Si 

DOS 

141 

SGI5602C 

100 

25 

100C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

T03 * 


S2125 

250 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

142 

TJ 132-1 A 

100 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


HSE8063-RT 

300 

22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

143 

TJ132-1C 

100 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 



300 

22 

120C 

3o0 

10m 

150J 

Si 

M80c 

144 

TJ 132-ID 

100 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 



300 

22 

120C 

350 

10m 

150J 

Si 

M80c 

145 

A25A 

100 

25 

120C 

300 


175J 

Si 

D04 



300 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

146 

M25-100 

100 

25 

120C 

300 $ 

10m 

175S 

Si 

S4360 


S2135 

350 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

147 

M25-100R 

100 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

S436 


HSE8064-RT 

400 

22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

148 

SR25B2S 

100 

25 

120C 

600 § 

8.3m 

150J 

SA 

S249b0 


1N2785 

400 

22 

40A 

200 


175C 

Si 

DO40 

149 

1N1192 

100 * 

25 

145C 

125 


190J 

Si 

S29 


22A400 

400 

22 

50C 

300 


175J 

Si 

D04 

150 

1N2155 

100 * 

25 

MSB 

400 


200J 

Si* 

DO50 


MR754 

400 

22 

60 

400 


175J 

SA 

A416a 

151 

DD6121H 

100 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

Si 

M7760 


1N3965 

400 

22 

120C 

200 


150A 

SA 

D04A# 

152 

DD6121S 

100 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

Si 

M775a0 


S2140 

400 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

153 

DD6121V 

100 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

Si 

M7770 


S2145 

450 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

154 

S25A1 

100 

25 

145C 

400 

8.3m 

175A 

Si 

D05 


HSE8065-RT 


22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

155 

4AF1NLH 

100 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278b 

46 

S2150 

500 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

156 

4AF1NLV 

100 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278 

47 

HSE8066-RT 

600 

22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

157 

4AF1NPP 

100 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278a 

48 

22A600 

600 

22 

50C 

300 


175J 

Si 

D04 

158 

AR25B 

100 

25 

150A 

400 


175 

Si 

M778a 

49 

MR756 


22 

60 

400 


175J 

SA 

A416a 

159 

ARS25B 

100 

25 

150C 

400 


175 

Si 

M778b 

50 

1N3966 


22 

120C 

200 


150A 

SA 

D04A# 

160 

MR2501 

100 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867 

51 

S2160 

ISuyU 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

161 

MR2501M 

100 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SA 

M867a 


HSE8057-RT 

700 

22 

25 

250 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

162 

R4100125 

100 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 


HSE8067-RT 

700 

22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

163 

RA251 

100 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 


S2170 

700 

22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

164 

SUES703 

150 

25 


500 

8.3m 

175J 

Si 

D04 



800 

22 

25 

250 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

165 

25CC13 

150 

25 

50A 

300 

10m 

150J 

Si 

S19n 



800 

22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

166 

25CD13 

150 

25 

50A 

300 

10m 

150J 

Si 

S19n 


22A800 

800 

22 

50C 

300 


175J 

Si 

D04 

167 

SGI5603C 

150 

25 

100C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

T03 * 


1N3967 


22 

120C 

200 


150A 

SA 

D04A# 

168 

SSiE1310 

150 

25 

135C 

350 

10m 

150J 

SA 

S29OA0 


S2180 


22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S488jZl 

169 

1N1193 

150 * 

25 

145C 

125 


190J 

Si 

S29 


HSE8059-RT 


22 

25 

250 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

170 

DD6210 

150 

25 

150C 

400 

10m 

25J 

SA 

DO210 




22 

25 

350 

8.3m 

175C 

Si 

DOS 

171 

DD6810 

150 

25 

150C 

400 

10m 

175C 

Si 

M338a 




22 

131C 

250 

8.3m 

190J 

SA 

S4880 

172 

2SM25 

160 

25 


400 



Si 

S5M 




23 

125A 

550 

10m 

150J 

Si 

DOS 

173 

1N1455 

200 

25 




190J 

Si 

M56d 


5Q3 

50 

24 

100$ 



150 

Si 

S68 

174 

SUES704 

200 

25 


500 

8.3m 

175J 

Si 

D04 


AR2400 

50 

24 

125C 

400 


175 

Si 

Ml 228 

175 

UES704 

200 

25 


500 

8.3m 

175J 

Si 

D04 


MR2400 

50 

24 

150C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 339 

176 

1N3493 

200 

25 

25C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

D021 


AR2401 

100 

24 

125C 

400 


175 

Si 

Ml 228 

177 

DD6623(A) 

200 

25 

25 



200J 

Si 



MR2401 

100 

24 

150C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 339 

178 

DS17-02A 

200 

25 

45A 

300 § 

10m 

190J 

Si 

S4v0 


AR2402 

200 

24 

125C 

400 


175 

Si 

Ml 228 

179 

25PW20 

200 

25 

100C 

300 


175J 

Si 

DO210 


MR2402 

200 

24 

150C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 339 

180 

J527-2A 

200 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


D24N400B 

400 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

181 

J527-2C 

200 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 



FuTi||||H 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

182 

J527-2D 

200 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


D24N400U 

400 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

183 

SGI5604C 

200 

25 

100C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

T03 * 


D24NR400B 

ETiTS^H 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

184 

SKN20/02 

200 

25 

100C 

320 

10m 

180J 

Si 

S171S0 


D24NR400C 

400 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

185 

SKR20/02 

200 

25 

100C 

350 

8.3m 

180A 

Si 

D04 

76 ▼ 

D24NR400U 

400 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

186 

TJ132.2A 

200 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 

77 

AR2404 


24 

125C 

400 


175 

Si 

Ml 228 

187 

TJ132-2C 

200 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 

78 

MR2404 

400 

24 

150C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 339 

188 

TJ132-2D 

200 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 

mm 

AR2406 

600 

24 

125C 

400 


175 

Si 

Ml 228 

189 

VTA200 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M560a* 


MR2406 

600 

24 

150C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 339 

190 

VTA200S 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

S458a* 

ItM 

D24N800B 

800 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

191 

VTA200T 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M864a* 

MSM 


800 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

192 

VTB200 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M560b* 


D24N800U 

800 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

193 

VTB200S 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

S458b* 



800 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

194 

VTB200T 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M864b* 




24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

195 

VTC200 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M560C* 




24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

196 

VTC200S 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

S458C* 

1 










197 

VTC200T 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M864C* 

n ^ A 









198 

VTD200 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M560d* 











199 

VTD200S 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

S458d* 

1 904 

MBR2520 

20 

25 

80C 

800 

8.3m 

125J 

SA 

D04 

200 

VTD200T 

200 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SA 

M864d* 


MR2525 


25 

150C 

600 


175J 

Si 

S524 

201 

A25B 

200 

25 

120C 

300 


175J 

Si 

D04 


MR2525R 


25 

150C 

600 


175J 

Si 

S524 

202 

M25-200 

200 

25 

120C 

300 § 

10m 

175S 

Si 

S4360 


1N6095 


25 

70A 

400 6 


125A 

Si 

E203a 

203 

M25-200R 

200 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

S436 


1 1 


25 

80C 

800 

8.3m 

125J 

SA 

D04 

204 

SG5L 

200 

25 

120C 

250 

10m 

150S 

Si 

M650 




25 

95C 

400 


125J 

Si 

T0247 

205 

SG6LR 

200 

25 

120C 

250 

10m 

150S 

Si 

Ml 152 




25 

150C 

400 

10m 

25J 

SA 

DO210 

206 

SG6LS 

200 

25 

120C 

250 

10m 

150S 

Si 

Ml 152 

97 

DD6802 

30 

25 

150C 

400 

10m 

175C 

Si 

M338a 

207 

SR25B4S 

200 

25 

120C 

600 § 

8.3m 

150J 

SA 

S249b0 

98 

MBR2535 

35 

25 


80 


125J 

♦ 

D04 

208 

SKN26/02 

200 

25 

125C 

320 

10m 

180J 

Si 

D04 

99 

BYV21-35 

35 

25 

100A 

600 

10m 

125J 

♦ 

D04 

209 

1N1194 

200 ♦ 

25 

145C 

125 


190J 

Si 

S29 

100 

1N6096 

40 

25 

70A 

400 § 


125A 

Si 

E203a 

210 

1N2156 

200 ♦ 

25 

MSB 

400 


200J 

Si* 

DO50 

101# 

MBR2540 

40 

25 

80C 

800 

8.3m 

125J 

SA 

D04 

211 

DD6123H 

200 

25 

M5C 

400 

10m 

175C 

Si 

M7760 

102 

28CPQ040 

40 

25 

95C 

400 


125J 

Si 

T0247 

212 

DD6123S 

200 

25 

M5C 

400 

10m 

175C 

Si 

M775a0 


BYV21-40 

40 

25 

100A 

600 

10m 

125J 

♦ 

D04 

213 

DD6123V 

200 

25 

M5C 

400 

10m 

175C 

Si 

M7770 


BYS28 

45 

25 


250 

10m 

125J 

Si 

M1221 

214 

S25A2 

200 

25 

M5C 

400 

8.3m 

175A 

Si 

D05 


FRR80-3 

48 % 

25 

100C 

250 


125J 

Si 

Ml 007 

215 

4AF2NLH 

200 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278b 

iDiSHi 

DD6620(A) 


25 





Si 


216 

4AF2NLV 

200 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278 

107 

1N3491 

KiSH 

25 

25C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

217 

4AF2NPP 

200 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278a 

108 

25PW5 


25 

100C 

300 


175J 

Si 

DO210 

218 

AR25D 

200 

25 

150A 

400 


175 

Si 

M778a 

109 

J527-0A 


25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 

219 

ARS25D 

200 

25 

150C 

400 


175 

Si 

M778b 

110 

J527-0C 


25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 

220 

MR2502 

200 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SA 

M867 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - ‘o ^ 25 A 


Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) lO MAX (2) PIV 



^MmMMM 



MAX RATING 






3 

a 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 




MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

nm 

mm 


TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

T] lo 


PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

iKctLvjiijkI 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




(A) 



[0H 

rc) 







(A) 


(A) 

(s) 

rc), 



1 

MR2502M 

200 

25 

156c 

400 

8.3m 

ff^m 

SST 

M867a 




600 

25 

100C 

250 

8.3m 

lifer 

teA“ 

M864a* 

2 

R41 00225 

200 

25 

150C 

500 

5.0m 


A 

D05 



VTB600 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

Si 

M560b* 

3 

RA252 

200 

25 

150A 

400 


IwiM 

Si 

M778a 



VTB600S 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458b* 

MM 

1N1456 

300 

25 





Si 

M56d 


114 

VTB600T 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864b* 


SUES705 

300 

25 


500 

8.3m 


Si 

D04 


115 

VTC600 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

Si 

M560C* 


UES705 

300 

25 


500 

8.3m 


Si 

D04 


116 

VTC600S 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458C* 


1N3494 

300 

25 

25C 

300 

8.3m 

175C 


D021 


fi9i 

VTC600T 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864C* 


25FC13 

300 

25 

50A 

300 

10m 

150J 


S19n 



VTD600 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

Si 

M560d* 


25FD13 

300 

25 

50A 

300 

10m 

150J 


S19n 


ii9i 

VTD600S 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458d* 



300 

25 

100C 








VTD600T 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864d* 



300 

25 

100C 




9 

M947a* 



A25M 

600 

25 

120C 

300 


175J 

Si 

D04 



300 

25 

100C 





M947b* 



M25-600 

600 

25 

120C 

300 § 

10m 

175S 

Si 

S4360 


J527-3D 

300 

25 

100C 




Si 

M947* 



M25-600R 

600 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

S436 


TJ 132-3 A 

300 

25 

100C 




Si 

Cl 99a 



DS 17-06 A 

600 

25 

130C 

300 

10m 

180J 

Si 



TJ132-3C 

300 

25 

100C 

KlSIl^g 



Si 

C199 



SSiE1340 

600 

25 

135C 

350 

10m 

150J 

SiA 

S29OA0 

16 

TJ132-3D 

300 

25 

100C 





Cl 99b 



1N1198 

600 * 

25 

145C 

125 


190J 

Si 

S29 

17 

SR25B6S 

300 

25 

120C 

mmm 







1N2160 

600 * 

25 

145B 

400 


200J 

Si* 

DO50 

18 

SSiE1320 

300 

25 

135C 

IctinB 







S25A6 

600 

25 

145C 

400 

8.3m 

175A 

Si 

D05 



300 * 

25 

145C 



190J 

Si 

S29 


129 

4AF6NLH 

600 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278b 



300 ♦ 

25 

145B 



200J 

Si* 

DO50 


130 

4AF6NLV 

600 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278 



300 

25 

145C 

E&ii^g 


175A 

Si 

D05 


131 

4AF6NPP 

600 

25 

150C 

314 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 278a 

22 

AR25F 

300 

25 

150A 

400 




M778a 


EE^g 

AR25J 

600 

25 

150A 

400 


175 

Si 

M778a 

23 

DD6220 

300 

25 

150C 

400 

10m 

mti^m 




mM 

ARS25J 

600 

25 

150C 

400 


175 

Si 

M778b 

24 

DD6820 

300 

25 

150C 

400 

10m 



M338a 



DD6240 

600 

25 

150C 

400 

10m 

25J 

SiA 

DO210 



300 







D05 



DD6840 

600 

25 

150C 

400 

10m 

175C 

Si 

M338a 



300 



mM 

nn 


9 

M778a 


119 

MR2506 

600 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867 



320 




■■ 


9! 

S514 


mM 


600 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867a 



ISSM 

25 


WIM 



Si 

M56d 


138 

R41 000625 

600 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 




25 


^S^g 


175J 

Si 

D04 


139 

RA256 

600 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 



mM 

25 




175J 

Si 

D04 


140 

8SM25 

640 

25 


400 



Si 

S514 


1N3495 

ElsH 

25 






D021 


iSSM 


700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


DD6626(A) 


25 

Mi 

mi 


200J 




n^M 


700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


DS17-04A 

EsH 

25 




190J 


S4v0 




700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


25GC12 

400 

25 


[sliMg 


150J 


pIEIS^gH 


um 


700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


SCDAR4 

400 

25 

ItkiM 



150J 

9 





700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


25PW40 

400 

25 

[•Itfdl 



175J 

9 



EEi^g 


700 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 



400 

25 



8.3m 

175C 

Si 

M947a* 



R41 000725 

700 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 



400 

25 

ftllltl 


8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


Ii9 

10SM25 

800 

25 


400 



Si 

S514 



400 

25 

[tlllM 

gQQ^g 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 



SR2508 

800 

25 





Si 

DOS 



400 

25 

[«M«1 


10m 

180J 

Si 

S171S0 




800 

25 

50A 

600 


150J 

Si 

S19n 


SKR20/04 

400 

25 

Kiiid 

H^^g 

8.3m 

180A 

Si 

D04 


[n^g 


800 

25 

75 

400 

8.3m 

125 

Si 

DOS 


TJ132-4A 

400 

25 

fSiSiSI 


8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


ERH^g 


800 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


TJ132-4C 


25 


leMt^g 

[•XfiJllH 


9 

Cl 99 



J527-8C 

800 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


TJ132-4D 


25 



JSESm 


9 

Cl 99b 



J527-8D 

800 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


VTA400 


25 


^SM 

InKmg 

iKTiig 


M560a* 



MR330 

800 

25 

100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

D021 


VTA400S 


25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458a* 




800 

25 

100C 

320 

10m 

180J 

Si 

S171S0 


VTA400T 


25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864a* 




800 

25 

100C 

350 

8.3m 

180A 

Si 

D04 


VTB400 


25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M560b* 



TJ 132-8 A 

800 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


VTB400S 

400 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458b* 



TJ132-8C 

noiigg 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


VTB400T 

400 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

M864b* 



TJ132-8D 

800 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


VTC400 

400 

25 

100C 

250 

LijKIuB 

180J 

SiA 

M560C* 



SA08PCN022 

800 

25 

me 

200 § 

10m 

180J 

SiA 

DO40 


VTC400S 

400 

25 

inTiTH 

l^gg 

hKcm 


SiA 

S458C* 



A25N 

800 

25 

120C 

300 


175J 

Si 

D04 


\n-C400T 

400 

25 

iPWil 

^^g 

mM 


SiA 

M864C* 



M25-800 

800 

25 

120C 

300 § 

10m 

175S 

Si 

S4360 


VTD400 

400 

25 

fcSS 

l^gi 

[•JBJllI 


SiA 

M560d* 


i9g 

M25-800R 

800 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

S436 


VTD400S 

400 

25 

etiMm 

\MM 



SiA 

S458d* 


165 

SKN26/08 

800 

25 

125C 

320 

10m 

180J 

Si 

D04 


VTD400T 

400 

25 


^^g 

UXCliiH 


SiA 

M864d* 


166 

DS 17-08 A 

800 

25 

130C 

300 

10m 

180J 

Si 



A25D 

400 

25 



umi 


Si 

D04 


167 

25LF11 


25 

140C 

500 

10m 

175J 

Si 

S4k 

58 

M25-400 

400 

25 

120C 

300 § 

10m 

175S 

19 

S4360 


168 

S25A8 

800 

25 

145C 

400 

8.3m 

175A 

Si 

DOS 

59 

M25-400R 

400 

25 

120A 

300 


175J 

9 

S436 


169 

AR25K 

800 

25 

150A 

400 


175 1 

Si 

M778a 

60 

SR25B8S 

400 

25 

120C 

600 § 

8.3m 

150J 


1 Ml 1 1 M 


170 

ARS25K 

800 

25 

150C 

400 


175 

Si 

M778b 

61 

SKN26/04 

400 

25 

125C 

320 

10m 

180J 

9 

D04 


171 

MR2508 

800 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867 

62 

1N1196 

400 ♦ 

25 

145C 

125 


190J 

9 

S29 


172 

MR2508M 

800 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867a 

63 

1N2158 

400 ♦ 

25 

145B 

400 


200J 


DO50 


173 

R41 000825 

800 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

DOS 

64 

DD6126H 

400 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

9 

M77^ 


174 

RA258 

800 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 

65 

DD6126S 

400 

25 

145C 

400 

10m 

175C 

9 



175 

SV800 

800 

25 

150C 

300 

8.3m 

175 

Si 

D021 

66 

DD6126V 

400 

25 

145C 

400 

10m 

175C 


\sSniwM 


176 

J527-9A 

900 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 

67 

S25A4 

400 

25 

145C 

400 




D05 


fEGHi 



25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 

68 

4AF4NLH 

400 

25 

150C 

314 




Ml 278b 


119 



25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 

69 

4AF4NLV 

400 

25 

150C 

314 




Ml 278 


tBaM 



25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


4AF4NPP 


25 



8.3m 


MM 

Ml 278a 


180 

TJ132-9C 

900 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


AR25G 


25 





9 

M778a 


181 

TJ132-9D 

900 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


ARS25G 


25 

iK»M 




91 

M778b 


182 

R41 000925 

900 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

DOS 

73 


400 

25 


400 

iijtCll'llll 

EBSg 

SiA 

[ffiOgg 


183 

1 sKKc 0 

[IBSgi 

25.5 


850 



Si 

DOS 

74 

MR2504M 

400 

25 


400 

8.3m 

175J 

SiA 

M867a 


184 

PR335-RT 

600 

25.5 


850 



Si 

DOS 

75 

R4 100425 

400 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 


185 

SSH30A020D 

20 

30 


300 



Si 

T03 

76 

RA254 

400 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 


186 

SSH30A020S 

20 

30 


500 



Si 

D04 

77 

SSiE1330 

450 

25 

135C 

350 

10m 

150J 

SiA 

S29OA0 


187 

SSH30A020T 

20 

30 


500 



Si 

T03 

78 

DD6230 

450 

25 

150C 

400 

10m 

25J 

SiA 

DO210 


188 

SSPD3020 

20 

30 


400 

8.3m 

175 

Si 

T03 * 

79 

DD6830 

450 

25 

150C 


10m 

175C 

Si 

M338a 


mM 

USD320C 

20 

30 

100C 

500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

80 

6SM25 

480 

25 





Si 

S514 


ii9 

MBR3020CT 

20 

30 

105C 

400 

8.3m 

150J 

♦ 

T03 

81 

SUES701 

500 

25 


500 

8,3m 

175J 

Si 

D04 



SSH30A030D 

30 

30 


300 



Si 

T03 

82 

A139E 

500 

25 

75 

400 

8.3m 

125 

Si 

D05 


192 

SSH30A030S 

30 

30 


500 



Si 

D04 

83 

25PW50 

500 

25 

100C 

300 


175J 

SiA 

DO210 


193 

SSH30A030T 

30 

30 


500 



Si 

T03 

84 

J527-5A 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


194 

SSPD3030 

30 

30 


400 

8.3m 

175 

Si 

T03 * 

85 

J527-5C 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


195 

30CTQ30 

30 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 

♦ 

Y220b 

86 

J527-5D 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


196 

30FQ030A 

30 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 

87 

MR327 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

D021 


197 

21FQ035 

35 

30 

96C 

575 

6.0m 

150J 

♦ 

D04 

88 

TJ132-5A 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99a 


198 

30CTQ35 

35 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 

♦ 

Y220b 

89 

TJ132-5C 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


199 

USD335C 

35 

30 

100C 

500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

90 

TJ132-5D 

500 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


200 

MBR3035CT 

35 

30 

105C 

400 

8.3m 

150J 


T03 

91 

SR25B10S 

500 

25 

120C 

600 § 

8.3m 

150J 

SiA 

S249b0 


201 

30FQ035 

35 

30 

119C 

575 

6.0m 

175J 


D04 

92 

1N1197 

500 * 

25 

145C 

125 


190J 

Si 

S29 


202 

30FQ035A 

35 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 

93 

1N2159 

500 * 

25 

145B 

400 


200J 

Si* 

DO50 


203 ♦ 

MBR2535CT 

35 

30 

130C 

150 

8.3m 

150J 

> 

Y220AB 

94 

S25A5 

500 

25 

145C 

400 

8.3m 

175A 

Si 

D05 


204 

G30R4 

40 

30 


600 


110 

Ge 

D04 

95 

AR25H 

500 

25 

150A 

400 


175 

Si 

M778a 


205 

SSH30A040D 

40 

30 


300 



Si 

T03 

96 

R41 000525 

500 

25 

150C 

500 

5.0m 

200J 

A 

D05 


206 

SSH30A040S 

40 

30 


500 



Si 

D04 

97 

RA255 

500 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

M778a 


207 

SSH30A040T 

40 

30 


500 



Si 

T03 

98 

S25VB60 

600 

25 

40 

400 

1.0 

150 

Si 



208 

SSPD3040 

40 

30 


400 

8.3m 

175 

Si 

T03 * 

99 

25JC12 

600 

25 

50A 

600 


150J 

Si 

S19n 


209 

21FQ040 

40 

30 

96C 

575 

6.0m 

150J 

# 

D04 

100 

A139M 

600 

25 

75 

400 

8.3m 

125 

Si 

D05 


210 

30CTQ40 

40 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 


Y220b 

101 

25PW60 

600 

25 

100C 

300 


175J 

SiA 

DO210 


211 

30FQ040 

40 

30 

119C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 

102 

J527-6A 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947a* 


212 

30FQ040A 

40 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 


D04 

103 

J527.6C 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947b* 


213 

BYS98-40 

40 

30 

127C 

900 


175J 

Si 

M1293* 

104 

J527-6D 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

M947* 


214 

30CTQ45 

45 

30 

100C 

285 

6.0m 

150J 


Y220b 

105 

MR328 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

D021 


215 

USD345C 

45 

30 

100C 

500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

106 

TJ132-6A 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

C199a 


216 

SD241#B 

45 

30 

105C 

400 

8.3m 

150J 


T03 

107 

TJ132-6C 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99 


217 

BYS30 

45 

30 

114C 

630 

8.3m 

150J 

Si 

S19ae 

108 

TJ 132-60 

600 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Cl 99b 


218 

BYS41 

45 

30 

114C 

600 

8.3m 

150J 

Si 

S19af 

109 

VTA600 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

Si 

M560a* 


219 

BYS42 

45 

30 

114C^ 

400 

8.3m 

150J 

Si 

M1149 

110 

VTA600S 

600 

25 

100C 

250 

8.3m 

180J 

SiA 

S458a* 


220 

30FQ045A 

45 

30 

123C 

590 

6.0m 

175J 

♦ 

D04 


299 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 25 A 


(Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) K) MAX (2) PIV 



4J 

n — 

MAX AVG FWD 

7,tMsGni!M 





S 

2j 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 


MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

mmm 

31® 


TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T@ 

PEAK IPULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 




No. 




MAX 

IIM5I 

iKsmn 



No. 



(V) 

im 

rc),. 

1^ 


rc), 





(V) 


(^) 

(A) 

(s) 

rc), 



1 

BYS98-45 

45 

30 

127C 


m 

1W^ 

Bi 

M1293^ 

Ill 

SUES606 

400 

30 



8.3m 


Si 

TD5 

2 

MBR2545CT 

45 

30 

130C 



150J 

♦ 

Y220AB 

112 

SUES2606 

400 

30 


500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

3 

GD30R4 

48 

30 

25C 

600 


110J 

Ge 

T03 

113 

T3913 

400 

30 


300 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

4 

BYS32 

50 

30 


600 

10m 

175J 

Si 

S19af 

114 

INI 437 

400 

30 

25B 

160 

1 

175A 

Si 

SI 43 

5 

DD6720(A) 

50 

30 





Si 


115 

FE30G 

400 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si$ 

T03 

6 

PMR35k050 

50 

30 


400 

8.3m 

200J 

Si 

C2O2a0 

116 

GM30G 

400 

30 

25A 

300 

8.3 m 

150J 

Si 

T03 

7 

PMR36K050 

50 

30 


400 


200 

Si 

T03 

117 

RGM30G 

400 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

T03 

8 

SSH30A050D 

50 

30 


300 



Si 

T03 

118 

VB013-04N01 

400 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 


9 

SSH30A050S 

50 

30 


500 



Si 

D04 

119 

30AD400 

400 

30 

50C 

350 


175J 

Si 

D05 

10 

SSH30A050T 

50 

30 


500 



Si 

T03 

120 

PBC40 

400 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

M4470 

11 

SUES601 

50 

30 


1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

121 

SET040204 

400 

30 

55C 

250 


175J 

Si 

Ml 271 * 

12 

SUES2601 

50 

30 


500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

122 

DSM30A4 

400 

30 

65C 

900 


125J 

Si 

M1317 

13 

T3909 

50 

30 


300 

8.3m 

150J 

Si 

D05 

123 

1SR20-400 

400 

30 

85C 

700 

10m 

120J 

Si 

S4560 

14 

INI 434 

50 

30 

25B 

160 

1 

175A 

Si 

SI 43 

124 

PF340S 

400 

30 

85 

700 

10m 


Si 

S4560 

15 

FE30A 

50 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si$ 

T03 

125 

RM30DZ-M 

400 

30 

92C 

600 8 

8.3m 

125J 

Si 

Mil 88 

16 

GM30A 

50 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

126 

1N3663 

400 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

17 

RGM30A 

50 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

T03 

127 

SW04PCN020 

400 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 

18 

30AD50 

50 

30 

50C 

350 


175J 

Si 

D05 

128 

F3G3 

400 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 

19 

PBC05 

50 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

M4470* 

129 

SW04PCN030 

400 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

20 

1N3659 

50 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

130 

G3G3 

400 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

21 

BYV42.50 

50 

30 

104A 

400 


150J 

Si 

Y220AB* 

131 

SET030604 

450 

30 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 266 * 

22 

BYV72-50 

50 

30 

105A 

300 


150J 

Si 

M958 ♦ 

132 

SET030804 

450 

30 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 266 * 

23 

VHE701 

50 

30 

115 

500 

16m 

175J 

Si 

E203a 

133 

P19E 

500 % 

30 

95C 

840 

8.3 

150J 

Si 

S520 

24 

F3A3 

50 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 

134 

P20E 

500 % 

30 

95C 

760 

10m 

150J 

Si 

S520a 

25 

BYS98-50 

50 

30 

127C 

900 


175J 

Si 

Ml 293* 

135 

1N3664 

500 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

26 

G3A3 

50 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

136 

F3H3 

500 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 

27 

BYS31 

60 

30 


600 

10m 

175J 

Si 

S19af 

137 

G3H3 

500 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

28 

SSH30A060D 

60 

30 


300 



Si 

T03 

138 

30A6F 

600 

30 


300 



Si 

D05 

29 

SSH30A060S 

60 

30 


500 



Si 

^4 

139 

NSR8143S 

600 

30 


300 


150A 

Si 

TO30 

30 

SSH30A060T 

60 

30 


500 



Si 

T03 

140 

T30A6F 

600 

30 


300 

8.3m 

150J 

Si 

D05 

31 

P54A 

65 % 

30 

115C 

600 

10m 

150J 

Si 

S520a 

141 

1N1438 

600 

30 

25B 

160 

1 

175A 

Si 

SI 43 

32 

P53A 

75 % 

30 

87 

450 

10m 

150J 

Si 

S521a 

142 

GM30J 

600 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

33 

P53T 

95 % 

30 

115C 

660 

8.3m 

150J 

Si 

S520 

143 

RGM30J 

600 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

T03 

34 

P54T 

95 % 

30 

115C 

600 

10m 

150J 

Si 

S520a 

144 

30AD600 

600 

30 

50C 

350 


175J 

Si 

D05 

35 ▼ 

BYX96.100 

100 

30 





Si 

D04 

145 

PBC60 

600 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

M4470 

36 

NSR8140S 

100 

30 


300 


150A 

Si 

TO30 

146 

DSM30A6 

600 

30 

65C 

990 


125J 

Si 

Ml 31 7 

37 

PMR35K100 

100 

30 


400 

8.3m 

200J 

Si 

C2O2a0~ 

147 

1N3665 

600 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

38 

PMR36K100 

100 

30 


400 


200 

Si 

T03 

148 

SW06PCN020 

600 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 

39 

SUES602 

100 

30 


1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

149 

F3K3 

600 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

40 

SUES2602 

100 

30 


500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

150 

BYX96-600 

600 

30 

125B 

400 § 

10m 

175J 

Si 

S4550 

41 

T3910 

100 

30 


300 

8.3m 

150J 

Si 

D05 

151 

SW06PCN030 

600 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

42 

1N1435 

100 

30 

25B 

160 

1 

175A 

Si 

SI 43 

152 

G3K3 

600 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

43 

FE30B 

100 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si$ 

T03 

153 

F3M3 

700 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

44 

GM30B 

100 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

154 

G3M3 

700 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

45 

PFR130N 

100 

30 

25 

300 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

155 

30A8F 

800 

30 


300 



Si 

DOS 

46 

RGM30B 

100 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

T03 

156t 

BYX96-800 

800 

30 





Si 

D04 

47 

30AD100 

100 

30 

50C 

350 


175J 

Si 

D05 

157 

GM30K 

800 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

48 

PBC10 

100 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

M4470 

158 

RGM30K 

800 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

T03 

49 

1SR20-100 

100 

30 

85C 

700 

10m 

120J 

Si 

S4560 

159 

VB013-08N01 

800 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 


50 

PF310S 

100 

30 

85 

700 

10m 


Si 

S4560 

160 

30AD800 

800 

30 

50C 

350 


175J 

Si 

DOS 

51 

1N3660 

100 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

161 

PBC80 

800 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

M4470 

52 

BYV42-100 

100 

30 

104A 

400 


150J 

Si 

Y220AB* 

162 

RM30DZ-H 

800 

30 

92C 

600 § 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 188 

53 

BYV72-100 

100 

30 

105A 

300 


150J 

Si 

M958 * 

163 

P19G 

800 % 

30 

95C 

840 

8.3 

150J 

Si 

S520 

54 

VHE702 

100 

30 

115 

500 

16m 

175J 

Si 

E203a 

164 

P20G 

800 % 

30 

95C 

760 

10m 

150J 

Si 

S520a 

55 

F3B3 

100 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 

165 

SW08PCN020 

800 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 

56 

G3B3 

100 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

166 

F3N3 

800 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

57 

P53B 

125 % 

30 

115C 

660 

8.3m 

150J 

Si 

S520 

167 

SW08PCN030 

800 

30 

125C 

350 8 

10m 

175J 

Si 

DO40 

58 

P54B 

125 % 

30 

115C 

600 

10m 

150J 

Si 

S520a 

168 

G3N3 

800 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

59 

SUES603 

150 

30 


1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

169 

B70H40 

400 

32 

50C 

1.5k 



Si 

Ml 276 

60 

SUES2603 

150 

30 


500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

170 

MDD25-04N1 

400 

32 

80C 

450 

10m 


Si 


61 

FE30C 

150 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si$ 

T03 

171 

B70H60 

600 

32 

50C 

1.5k 



Si 

Ml 276 

62 

SET030611 

150 

30 

55C 

150 


175J 

Si . 

Ml 266 * 

172 

MDD25-06N1 

600 

32 

80C 

450 

10m 


Si 


63 

SET030811 

150 

30 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 266 * 

173 

B70H80 

800 

32 

50C 

1.5k 



Si 

Ml 276 

64 

SET040211 

150 

30 

55C 

250 


175J 

Si 

M1271 ♦ 

174 

DD22S800 

800 

32 

64C 

390 

10m 

150J 

Si 

20 

65 

BYV42-150 

150 

30 

104A 

400 


150J 

Si 

Y220AB* 

175 ! 

MDD25.08N1 

800 

32 

80C 

450 

10m 


Si 


66 

BYV72-150 

150 

30 

105A 

300 


150J 

Si 

M958 * 

176t 

D34N400B 

400 

34 

100C 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493e 

67 

VHE703 

150 

30 

115 

500 

16m 

175J 

Si 

E203a 

177t 1 

D34N400C 

400 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

68 ▼ 

BYX96.200 

200 

30 





Si 

D04 

178t 

D34N400U 

400 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

69 

NSR8141S 

200 

30 


300 


150A 

Si 

TO30 

179t 

D34NR400B 

400 

34 

100C 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493e 

70 

PMR35K200 

200 

30 


400 

8.3m 

200J 

Si 

C202aB~ 

180t 1 

D34NR400C 

400 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 1 

Si 

S493d 

71 

PMR36K200 

200 

30 


400 


200 

Si 

T03 

181 T 

D34NR400U 

400 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

72 

SUES604 

200 

30 


1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

182^ 

D34N800B 

800 

34 

100C 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493e 

73 

SUES2604 

200 

30 


500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

183 ▼ 

D34N800C 

800 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

74 

T3911 

200 

30 


300 

8.3m 

150J 

Si 

D05 

184t 

D34N800U 

800 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

75 

INI 436 

200 

30 

25B 

160 

1 

175A 

Si 

SI 43 

185t 

D34NR800B 

800 

34 

100C 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493e 

76 

DD6723(A) 

200 

30 

25 



200J 

Si 


186t 

D34NR800C 

800 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

77 

FE30D 

200 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si$ 

T03 

187t 

D34NR800U 

800 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

78 

GM30D 

200 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si 

T03 

188 

MBR3520 

20 

35 

HOC 

600 

8.3m 

150J 

Si$ 

D04 

79 

PFR230N 

200 

30 

25 

300 

10m 

175J 

Si 

TO30* 

189t 

TRA1102 

30 

35 





Si 

D021 

80 

RGM30D 

200 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

T03 

190 

SSiE1102 

30 

35 

120C 

330 

10m 

175J 

SiA 

M324a0 

81 

SG-5T 

200 

30 

25C 

250 

10m 

150J 

Si 

M8540 

191 

SSiE1202 

30 

35 

120C 

330 

10m 

175J 

Si 

M1218 

82 

30AD200 

200 

30 

50C 

350 


175J 

Si 

DOS 

192 

MBR3535 

35 

35 

HOC 

600 

8.3m 

150J 

Si$ 

D04 

83 

PBC20 

200 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

M4470 

193 

MBR3545 

45 

35 

HOC 

600 

8.3m 

150J 

Si$ 

D04 

84 

1N3661 

200 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

194 

MBR3545H1 

45 

35 

HOC 

600 

8.3m 

150J 

Si$ 

D04 

85 

BYV42-200 

200 

30 

104A 

400 


150J 

Si 

Y220AB* 

195 

MBR3545H 

45 

35 

HOC 

600 

8.3m 

150J 

Si$ 

D04 

86 

BYV72-200 

200 

30 

105A 

300 


150J 

Si 

M958 ♦ 

196 

35AD50 

50 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

DOS 

87 

SW02PCN020 

200 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 

197 

FB3500 

50 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 


88 

VHE704 

200 

30 

115 

500 

16m 

175J 

Si 

E203a 

198 

NCR35-50 

50 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 

89 

SG5T 

200 

30 

120C 

250 

10m 

150S 

Si 

M854 

199 

1N1183 

50 

35 

140C 

500 

8.3m 

190C 

Si 

DOS 

90 

F3C3 

200 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

200 

DD710 

50 

35 

HOB 

500 

10m 

175J 

SiA 

S533 

91 

SW02PCN030 

200 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

201 

SSiE1405 

75 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 

92 

G3C3 

200 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

202 ▼ 

TRA1105 

75 

35 





Si 

D021 

93 

1SR20-250 

250 

30 

85C 

700 

10m 

120J 

Si 

S4560 

203 

SSiE1105 

75 

35 

120C 

330 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 

94 

PF325S 

250 

30 

85 

700 

10m 


Si 

S4560 

204 

SSiE1205 

75 

35 

120C 

330 

10m 

175J 

Si 

M1218 

95 

F3D3 

250 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

205 

1N1458 

100 

35 




190J 

Si 

M56d 

96 

G3D3 

250 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

206 

35AD100 

100 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

DOS 

97 

SUES605 

300 

30 


1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

207 

FB3501 

100 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 


98 

SUES2605 

300 

30 


500 

8.3m 

175J 

Si 

T03 

208 

NCR35-100 

100 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 

99 

T3912 

300 

30 


300 

8.3m 

150J 

Si 

DOS 

209 

ST4-10 

100 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 

100 

FE30F 

300 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si$ 

T03 

210 

1N1184 

100 

35 

HOC 

500 

8.3m 

190C 

Si 

DOS 

101 

P19C 

300 % 

30 

95C 

840 

8.3 

150J 

Si 

S520 

211 

DD711 

100 

35 

HOB 

500 

10m 

175J 

SiA 

S533 

102 

P20C 

300 % 

30 

95C 

760 

10m 

150J 

Si 

S520a 

212 

SSiEUIO 

150 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 

103 

1N3662 

300 

30 

100C 

400 

8.3m 

175C 

Si 

D021 

213v 

TRA1110 

150 

35 





Si 

D021 

104 

F3E3 

300 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

214 

SSiEIHO 

150 

35 

120C 

330 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 

105 

BYX96-300 

300 

30 

125B 

400 S 

10m 

175J 

Si 

S4550 

215 

SSiE1210 

150 

35 

120C 

330 

10m 

175J 

Si 

M1218 

106 

G3E3 

300 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

216 

1N1185 

150 

35 

HOC 

500 

8.3m 

190C 

Si 

DOS 

107 

F3F3 

350 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

DOS 

217 

1N1459 

200 

35 




190J 

Si 

M56d 

108 

G3F3 

350 

30 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

218t 

TRA1120 

200 

35 





Si 

D021 

109t 

BYX96-400 

400 

30 





Si 

D04 

219 

35AD200 

200 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

DOS 

110 

NSR8142S 

400 

30 


300 


150A 

Si 

TO30 

220 

FB3502 

200 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 



300 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


300 


5. 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 25 a (Coni’ii) 


IN ORDER OF; 
(3) ° TEMP & 


(1) 10 MAX (2) 
(4) TYPE NMBER 


PIV 




IT 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




r 


4l 

2] 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 

(A) 


(A) 

(s) 

fC) 






(V) 

(A) 


(A) 

(s) 

rc)^ 



1 

NCR35-200 

200 

35 

5^ 

500 



Si 

Ml 024 


111 

10M10 

100 

40 


800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

2 

T483A 

200 

35 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M 1332c 


112 

10MA10 

100 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

3 

BYV92.200 

200 

35 

100 

500 

10m 

150 

Si 

D05 


113 

41F1FM 

100 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

M1140 

4 

1N4525 

200 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


114 

41R1FM 

100 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

M1140 

5 

ST4-20 

200 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


115 

M41-100 

100 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

6 

DD713 

200 

35 

140B 

500 

10m 

175J 

SiA 

S533 


116 

S40A1 

100 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

7 

INI 460 

300 

35 




190J 

Si 

M56d 


117 

40HF10 

100 

40 

140C 

500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50“ 

8 

SSiE1420 

300 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 


118 

1N1184A 

100 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Cj 

D05 

9 

NCR35-300 

300 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 


119 

G4B3 

100 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

10 

BYV92-300 

300 

35 

100 

500 

10m 

150 

Si 

D05 


120 

R4100140 

100 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

11 

SSiE1120 

300 

35 

120C 

300 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 


121 

S30410 

100 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

12 

SxSiE1220 

300 

35 

120C 

300 

10m 

175J 

Si 

M1218 


122 

S1GN41 

100 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

13 

ST4-30 

300 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


123 

40A150 

150 

40 


800 



Si 

D05 

14 

1N1461 

400 

35 




190J 

Si 

M56d 


124 

1N1185A 

150 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Si 

D05 

15 

35AD400 

400 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

D05 


125 

S30415 

150 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

16 

FB3504 

400 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 



126 

2SM40 

160 

40 


500 



Si 

S514 

17 

NCR35-400 

400 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 


127 

40A200 

200 

40 


800 



Si 

D05 

18 

BYV92-400 

400 

35 

100 

500 

10m 

150 

Si 

D05 


128 

R732 

200 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 

19 

1N4526 

400 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


129 

R732X 

200 

40 

25A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 

20 

ST4-40 

400 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


1.30 

40AD200 

200 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 

21 

DD716 

400 

35 

140B 

500 

10m 

175J 

SiA 

S533 


131 V 

S40-200 

200 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5q 

22 T 

TRA1130 

450 

35 





Si 

D021 


132 

DRA402 

200 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

C259 

23 

SSiE1130 

500 

35 

120C 

300 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 


133 

RP2040 

200 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

D05 

24 

SSiE1230 

500 

35 

120C 

300 

10m 

175J 

Si 

M1218 


134 

10M20 

200 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

25 

ST4-50 

500 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

SI 8700" 


135 

10MA20 

200 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

26 T 

TRA1140 

600 

35 





Si 

D021 


136 

41F2FM 

200 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

27 

35AD600 

600 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

D05 


137 

41R2FM 

200 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

28 

FB3506 

600 

35 

55C 

400 

10m 

150 

Si 



138 

PH40-200 

200 

40 

118A 

400 

10m 

150J 

Si 

DO50 

29 

NCR35-600 

600 

35 

55C 

500 



Si 

Ml 024 


139 

M41-200 

200 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

30 

T483C 

600 

35 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 332c 


140 

S40A2 

200 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

31 

1N4527 

600 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


141 

40HF20 

200 

40 

140C 

500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 

32 

ST4-60 

600 

35 

135C 

500 


175J 

Si 

S187d0 


142y 

SD040N02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

33 

SSiE1440 

700 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 


143v 

SD040R02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

34 

SSiE1140 

700 

35 

120C 

300 

10m 

150J 

SiA 

M324a0 


144v 

SD041N02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

35 

SSiE1240 

700 

35 

120C 

300 

10m 

175J 

Si 

M1218 


145y 

SD041R02P 

200 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

36 

35AD800 

800 

35 

50C 

375 


175J 

Si 

D05 


146 

1N1186A 

200 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Si 

D05 

37 

1N4528 

800 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


147 

BYZ14 

200 

40 

150J 

800 

10m 

150J 

SiA 

S72j 

38 

1N3777 

800 

35 

140C 

500 


190B 

Si 

D05 


148 

BYZ15 

200 

40 

150J 

800 

10m 

150J 

SiA 

S72k 

39 

R631 

100 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


149 

G4C3 

200 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

40 

R622 

200 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


150 

R41 00240 

200 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

DOS 

41 

R632 

200 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


151 

S30420 

200 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

42 

R624 

400 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


152 

S2GN41 

200 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

43 

R634 

400 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


153 

G4D3 

250 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

DOS 

44 

R626 

600 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


154 

S30425 

250 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

45 

R636 

600 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


155 

40A300 

300 

40 


800 



Si 

D05 

46 

R628 

800 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


156 

1N5409 

300 

40 

100C 

1.0k§ 


175C 

Si 

D05 

47 

R638 

800 

36 

100C 

250 

3.8m 

160J 

Si 

M463h 


157 

10M30 

300 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

48 

1N248A 

50 

37 

40A 

600 


175J 

Si 

D05 


158 

10MA30 

300 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

49 

1N248B 

50 

37 

40A 

600 


175J 

Si 

D05 


159 

41F3FM 

300 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

50 

1N1301 

50 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


160 

41R3FM 

300 

40 

106C 

700 

10m 

150J 

SiA 

Ml 140 

51 

F4A3 

50 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


161 

INI 480 

300 

40 

120C 

8.0k 


190J 

Si 

M56b 

52 

1 N249A 

100 

37 

40A 

600 


175J 

Si 

D05 


162 

BYX52-300 

300 

40 

125B 

800 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 

53 

INI 302 

100 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


163 

BYX97.300 

300 

40 

125A 

800 § 

lOrn 

150J 

Si 

S29b0 

54 

F4B3 

100 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


164 

S40A3 

300 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

55 

1N250A 

200 

37 

120C 

600 


175J 

Si 

D05 


165 

40HF30 

300 

40 

140C 

500 § 


180J 

Si 

S21h0 

56 

1N250B 

200 

37 

120C 

350 


175J 

Si 

D05 


166 

1N1187A 

300 

40 

150C 

800 


200C 

SiA 

D05 

57 

INI 304 

200 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


167 

G4E3 

300 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

DOS 

58 

F4C3 

200 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


168 

R41 00340 

300 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

59 

F4D3 

250 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


169 

S30430 

300 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

60 

INI 306 

300 

37 

120C 

600 


175C 

Si 

D05 


170 

S3GN41 

300 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

61 

F4E3 

300 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


171 

4SM40 

320 

40 


500 



Si 

S514 

62 1 

F4F3 

350 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


172 

G4F3 

350 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

63 

F4G3 

400 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


173 

S30435 

350 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

64 

F4H3 

500 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


174 

40A400 

400 

40 


800 



Si 

D05 

65 

F4K3 

600 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


175 

R734 

400 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 

66 

F4M3 

700 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


176 

40AD400 

400 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

D05 

67 

F4N3 

800 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

D05 


177v 

S40-400 

400 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 

68 

SCBK15FF 

150 

38 

55C 

375 


175J 

Si 

Ml 040 


178 

VB020-04N01 

400 

40 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 


69 

D24/400B 

400 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493a 


179 

DRA404 

400 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

C259 

70 

D24/400C 

400 

38 

83C 

510 

10m 

150J 


S493 


180 

RP4040 

400 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

D05 

71 

DD31N400 

400 

38 

83C 

550 

10m 

150J 

Si 

20 


181 

10M40 

400 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

72 

DD31S800 

800 

38 

82C 

470 

10m 

150J 

Si 

20 


182 

10MA40 

400 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

73 

D24/800B 

800 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493a 


183 

SR30D.8R 

400 

40 

104C 

800 

8.3m 

130 

Si 

S19aa 

74 

D24/800C 

800 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493 


184 

M41-400 

400 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

75 

DD31N800 

800 

38 

83C 

550 

10m 

150J 

Si 

20 


185 

SR30D.8S 

400 

40 

122C 

900 

8.3m 

150 

Si 

S19aa 

76 

SCDAS4F 

400 

39 

55C 

750 


175J 

Si 

M495 


186 

S40A4 

400 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

77 

NCR 1020 

20 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


187 

40HF40 

400 

40 

140C 

500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 

78 ♦ 

MBR4020 

20 

40 

70C 

800 

8.3m 

150J 

Si$ 

D05 


188t 

SD040N04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

79 

USD420 

20 

40 

115C 

700 

8.3m 

175J 

♦ 

D04 


189v 

SD040R04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

80 

NCR 1025 

25 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


190v 

SD041N04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

81 

HCR1030 

30 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


191 ▼ 

SD041R04P 

400 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

82 

MBR4030PF 

30 

40 

50C 

800 


95A 

Si$ 

D021 


192 

1N1188A 

400 

40 

150C 

800 


200C 

SiA 

D05 

83 ♦ 

MBR4030 

30 

40 

70C 

800 

8.3m 

150J 

Si$ 

D05 


193 

BYY15 

400 

40 

150J 

800 § 

10m 

150J 

Si 

S72j 

84 

MBR4035 

35 

40 


800 


125J 

Si 

D05 


194 

G4G3 

400 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

85 

USD435 

35 

40 

115C 

700 

8.3m 

175J 

♦ 

D04 


195 

R41 00440 

400 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

86 

HCR1040 

40 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


196 

S30440 

400 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

87 ▼ 

UBS430 

40 

40 

25C 

150 

1.0m 

175A 

Si 

TO203 


197 

S4GN41 

400 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

88 

MBR4040 

40 

40 

70C 

800 

8.3m 

150J 

Si$ 

D05 


198 

S30445 

450 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

89 

USD445 

45 

40 

115C 

700 

8.3m 

175J 


D04 


199 

6SM40 

480 

40 


500 



Si 

S514 

90 

40A50 

50 

40 


800 



Si 

DOS 


200 

40A500 

500 

40 


800 



Si 

D05 

91 

HCR1050 

50 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


201 

10M50 

500 

40 

104B 

800 

“TOnT 

130A 

Si 

S4s 

92 

R730 

50 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

C199«>'0 


202 

S40A5 

500 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

D05 

93 

R730X 

50 

40 

25A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

C199«0 


203 

40HF50 

500 

40 

140C 

500 § 


180J 

Si 

S21h0 

94 

40AD50 

50 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

DOS 


204 

1N1189A 

500 

40 

150C 

800 


200C 

SiA 

D05 

95 T 

S40-050 

50 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 


205 

G4H3 

500 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 

96 

S40A05 

50 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

DOS 


206 

R41 00540 

500 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si 

D05 

97 

40HF5 

50 

40 

140C 

500 § 


180J 

Si 

S21h0 


207 

S30450 

500 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 

98 

1N1183A 

50 

40 

150C 

800 

8.3m 

200J 

Si 

DOS 


208 

S5GN41 

500 

40 

200B 

490 

10m 

250J 

Si 

S322a0 

99 

G4A3 

50 

40 

150C 

1.5k 


175J 

Si 

D08 


209 i 

40A600 

600 

40 


800 



Si 

DOS 

100 

R41 00040 

50 

40 

150 

800 

8.3m 

200 

Si n 

DOS 


210 

40AD600 

600 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

DOS 

101 

S30405 

50 

40 

154C 

800 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 


211t 

S40-600 

600 

40 

50 

700 


175J 

Si 

uSg 

102 

HCR1070 

70 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


212 

DRA406 

600 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

C259 

103 

1SM40 

80 

40 


500 


! 

Si 

S514 


213 

RP6040 

600 

40 

100C 

700 

10m 

150j 

Si 

D05 

104 

40A100 

100 

40 


800 



Si 

DOS 


214 

10M60 

600 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

S4s 

105 

HCR1100 

100 

40 

25 



110J 

Si 

C202 


215 

10MA60 

600 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

106 

R731 

100 

40 

25A 

400 

8.3m 

150J 

Si 

Cl 99*0 


216 

MZ4 1-600 

600 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 

107 

R731X 

100 

40 

25A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

C199«S‘0 


217 

MZ41-600R 

600 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

D05 

108 

40AD100 

100 

40 

50C 

400 


175J 

Si 

DOS 


218 

PH40-600 

600 

40 

118A 

400 

10m 

150J 

Si 

DO50 

109v 

S40-100 

100 

40 

50 

700 


175J 

Si 

u5g 


219 

M4 1-600 

600 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 

110 

RP1040 

100 

40 

100C 

700 

10m 

150J i 

Si 

DOS 


220 

BYX52-600 

600 

40 

125B 

800 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


301 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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1 


600 

2 

S40A6 

600 

3 

40HF60 

600 

4v 

SD040N06P 

600 

5t 

SD040R06P 

600 

6v 

SD041N06P 

600 

7r 

SD041R06P 

600 

8 

1N1190A 

600 

9 

BYY77 

600 

10 

BYY78 

600 

11 

G4K3 

600 

12 

R41 00640 

600 

13 

S30460 

600 

14 

S6GN41 

600 

15 

8SM40 

640 

16 

40HF70 

700 

17 

G4M3 

700 

18 

10SM40 

800 

19v 

SR4008 

800 

20 

40AD800 

800 

21 T 

S40-800 

800 

22 

VB020-08N01 

800 

23 

DRA408 

800 

24 

RP8040 

800 

25 

10M80 

800 

26 

10MA80 

800 

27 

SR30D-16R 

800 

28 

MZ41-800 

800 

29 

MZ41-800R 

800 

30 

M41-800 

800 

31 

SR30D-16S 

800 

32 

BYX15 

800 

33 

BYX16 

800 

34 

S40A8 

800 

35 

40HF80 

800 

36 ▼ 

SD040N08P 

800 

37 ▼ 

SD040R08P 

800 

38 T 

SD041N08P 

800 

39v 

SD041R08P 

800 

40 

G4N3 

800 

41 

R41 00840 

800 

42 

BYX52-900 

900 

43 

BYX97.900 

900 

44 

40HF90 

900 

45 ▼ 

S40-1000 

1.0k 

46 T 

S40-1200 

1.2k 

47 

DS22-08A 

800 

48 

SCPAR4F 

400 

49 

DS22-04A 

400 

50 

SCNAR4F 

400 

51 

PR347.RT 

100 

52 

1N2446 

50 

53 

F5A3 

50 

54 

S3405 

50 

55 ♦ 

BYY57/75H 

75 

56 ♦ 

BYY58/75H 

75 



BYY57/500H 

BYY58/500H 

1N2455 


KKD4 

G56R 

G56S 



125C 500 
140C 500 
'1460 600 
146C 600 
146C 600 
'1460 600 
150C 800 
150J 800 

■ 150J 800 

150C 1.5k 
150 800 

"154C 800 
200B 490 

§00 

140C 500 
150C 1.5k 
500 

50C 400 
50 700 

55C 300 
100C 800 
100C 700 
104B 800 
104C 800 
104C 800 
115C 400 
115C 400 
120C 400 

■ 122C 900 
125B 800 
125B 800 

'1250 500 
140C 500 
146C 600 
"1460 600 
146C 600 
146C 600 
"1500 1.5k 
150C 800 
125B 800 
■125A 650 
140C 500 

TOO 

700 

HOC 450 

2 ^ 

45A 450 
55C 240 

1 ^ 

60C 300 
122C 700 
122C 700 
"UIC 400 
141 375 

60C 300 
"1220 700 
122C 700 
60C 300 
"1220 700 
141C 400 
141 375 

60C 300 
122C 700 
122C 700 
60C 300 
122C 700 
122C 700 
60C 300 
120C 250 
120C 250 
"122C 700 
122C 700 
141 400 

" 141 375 

60C 300 
122C 700 
122C 700 
60C 300 
86C 700 
122C 700 
122C 700 
122C 700 
60C 300 
122C 700 
122C 700 
141 400 

141 375 

60C 300 
86C 700 
120C 250 
120C 250 
122C 700 
122C 700 
60C 300 
122C 700 
122C 700 
141 400 

141 375 

60C 300 
86C 700 
122C 700 
122C 700 
122C 700 
55C 750 
112B 800 
112B 800 


lo > 50 A 


D.A.T.A. 










































5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - ip > 50 A (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

2j 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc). 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

n 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

— 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

TJ lo 

MAX 

(A) 

3J® 

TEMP 

rc)^ 

PEAK IP 
1 Cy Iv 
(A) 

ULSE 

^IDTH 

(s) 

□ lo 
MAX 
(A) 

IT® 

T^MP 

rc) 

PEAK IP 
1 Cy ly 

(A) 1 

ULSE 

i/IDTH 

(s) 

1 

ST5A60 

600 

50 

55A 

Tor 


190J 

Si 

TO50 


Ill 

1N2131 

200 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


2 

N19G 

600 

50 

60C 

940 

8.3m 

150J 

Si 

S5660 


112 

60HF20 

200 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


3 

N20G 

600 

50 

60C 

850 

10m 

150J 

Si 

S5660 


113 

R4040260 

200 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


4 

SCDAR6 

600 

50 

75C 

300 


150 

Si 

M977 


114 

20M20 

200 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


5 

T481C 

600 

50 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332a 


115 

60DC15 

200 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


6 

T484C 

600 

50 

75C 

500 

8.3m 

125J 


M1332d 


116 

1N2131A 

200 

60 

HOC 

900 5 


200C 

Si 

D05 


7 

T485C 

600 

50 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332e 


117 

R41 40260 

200 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


8 

1N3970 

600 

50 

120C 

600 


150A 

SiA 

D05A# 


118 

1N2462 

250 

60 

60C 

450 


175B 

SIA 

D05 


9 

1N1687 

600 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8q 


119 

1N2132 

250 

60 

H5C 

700 5 


175C 

Si 

D05 


10 

MR1209FL 

600 

50 

150C 

800 

8.3m 

190J 

Si 

M2260 


120 

1N2132A 

250 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


11 

KGD1422SX 

700 

50 

45A 

250 



Si 

Ml 086 


121 

1N2463 

300 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


12 

INI 688 

700 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8a 


122 

600HT3U 

300 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


13 

50AD800 

800 

50 

50C 

425 


175J 

Si 

D05 


123 

ESM244-300 

300 

60 

100C 

800 

10m 

165J 

Si 

D05 


14 

N03G 

800 % 

50 

60C 

940 

8.3m 

150J 

Si 

S519 


124 

61F3FM 

300 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

MH41 


15 

N04G 

800 % 

50 

60C 

850 

10m 

150J 

Si 

S519a 


125 

61R3FM 

300 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

MH41 


16 

N19J 

800 

50 

60C 

940 

8.3m 

150J 

Si 

S5660 


126 

20MA30 

300 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


17 

N20J 

800 

50 

60C 

850 

10m 

150J 

Si 

S5660 


127 

SR60L-6R 

300 

60 

HOC 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 


18 

T481D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332a 


128 

SR60L-6S 

300 

60 

HOB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 


19 

T483D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125 

Si 

Ml 332c 


129 

1N2133 

300 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


20 

T484D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125 

Si 

M1332d 


130 

60HF30 

300 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


21 

T485D 

800 

50 

75B 

800 

8.3m 

125 

Si 

M1332e 


131 

SG63R 

300 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150^ 

Si 

S535 


22 

SKR1M40/08 

800 

50 

97C 

700 

10m 

150J 

Si 

D05 


132 

SG63S 

300 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S 

Si 

S535 


23 

SKN45/08 

800 

50 

100C 

700 

10m 

180J 

Si 

S171y0 


133 

R4040360 

300 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


24 

SKN46/08 

800 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 


134 

20M30 

300 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


25 

SKR45/08 

800 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 


135 

60FC15 

300 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


26 

SKR46/08 

800 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 


136 

1N2133A 

300 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


27 

1N3971 

800 

50 

120C 

600 


150A 

SiA 

D05A# 


137 

R41 40360 

300 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


28 

50LF1 1 

800 

50 

135C 

1.5k 

10m 

175J 

Si 

SI 68b 


138 

1N2464 

350 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


29 

INI 689 

800 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8q 


139 

1N2134 

350 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


30 

INI 690 

900 

50 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 

S8q 


140 

1N2134A 

350 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


31 

DS35-08A 

800 

~51 

115C 

650 

10m 

180J 

Si 



141 ▼ 

SR6004 

400 

60 





Si 

D05 


32 

DS35-02A 

200 

52 

45A 

650 § 

10m 

180J 

Si 

S19U0 


142 

HRSCDA4F 

400 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

33 

DS35.04A 

400 

52 

45A 

650 § 

10m 

180J 

Si 

S19U0 


143 

HRSCNA4F 

400 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

34 

55HQ015 

15 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


144 

HRSCPA4F 

400 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

35 

55HQ020 

20 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


145 

1N2465 

400 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


36 

55HQ025 

25 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


146 

600HT4U 

400 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


37 

55HQ030 

30 

54 

108A 

955 

5.0m 

150J 

Si 

DO203 


147 

RM60DZ-M 

400 

60 

90C 

1.2k§ 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 188 


38 

D34/400B 

400 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 


148t 

D60N400B 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


39 

D34/400C 

400 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 


149t 

D60N400C 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


40 

D34/800B 

800 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 


150v 

D60N400U 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


41 

D34/800C 

800 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 


151y 

D60NR400B 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


42 

1SM55 

80 

55 


1.0k 



Si 

S515 


^52w 

D60NR400C 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


43 

2SM55 

160 

55 


1.0k 



Si 

S515 


153v 

D60NR400U 

400 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


44 

4SM55 

320 

55 


1.0k 



Si 

S515 


154 

20MA40 

400 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


45 

IRKD56-04 

400 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Mil 88a* 


155 

SR60L-8R 

400 

60 

HOC 

800 5 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


46 

IRKE56-04 

400 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


156 

SR60L-8S 

400 

60 

HOB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 109 


47 

6SM55 

480 

55 


1.0k 



Si 

S515 


157 

1N2135 

400 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


48 

IRKD56-06 

600 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


158 

60HF40 

400 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


49 

IRKE56-06 

600 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


159 

R4040460 

400 

60 

125C 

TOk 


200C 

Si 

DO50 


50 

8SM55 

640 

55 


1.0k 



Si 

S515 


160 

20M40 

400 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


51 

10SM55 

800 

55 


1.0k 



Si 

S515 


161 

60GC15 

400 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


52 

IRKD56-08 

800 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188a* 


162 

1N2135A 

400 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


53 

IRKE56.08 

800 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Mil 88b 


163 

R41 40460 

400 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


54 

60CDQ020 

20 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


164 

1N2136 

450 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


55 

52HQ030 

30 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


165 

1N2136A 

450 

60 

HOC 

900 § 


200C 

SI 

D05 


56 

60CDQ030 

30 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


166 

KGB0431SX 

500 

60 

45A 

260 

10m 


Si 

Ml 086 


57 

52HQ035 

35 

60 

91 C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


167 

1N2466 

500 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


58 

50HQ035 

35 

60 

96C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


168 

ESM244-500 

500 

60 

100C 

800 

10m 

165J 

Si 

D05 


59 

60CDQ035 

35 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


169 

SR60L-10R 

500 

60 

HOC 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 


60 

G60R4 

40 

60 


800 


110 

Ge 

D05 


170 

SR60L-10S 

500 

60 

HOB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 


61 

52HQ040 

40 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


171 

1N2137 

500 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


62 

50HQ040 

40 

60 

96C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


172 

60HF50 

500 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

DOS 


63 

60CDQ040 

40 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


173 

R4040560 

500 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


64 

BYS95-40 

40 

60 

138C 

810 


175J 

Si 

Ml 220* 


174 

20M50 

500 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


65 

BYS51 

45 

60 


800 

8.3m 

150J 

Si 

S19ah 


175 

1N2137A 

500 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

DOS 


66 

SD5171ii:B 

45 

60 


800 


150J 

♦ 

D05 


176 

R41 40560 

500 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

DOS 


67 

BYS50 

45 

60 

90C 

840 

8.3m 

150J 

Si 

S19ag 


177t 

SR6006 

600 

60 





Si 

DOS 


68 

52HQ045 

45 

60 

91C 

765 

6.0m 

150J 

♦ 

D05 


178 

HRSCDA6 

600 

60 

55 

150 



Si 

C236 

♦ 

69 

60CDQ045 

45 

60 

120C 

380 

6.0m 

175J 

♦ 

T03 


179 

HRSCNA6 

600 

60 

55 

150 



Si 

C236 

♦ 

70 

BYS95-45 

45 

60 

138C 

810 


175J 

Si 

Ml 220* 


180 

HRSCPA6 

600 

60 

55 

150 



Si 

C236 

* 

71 

GD60R4 

48 

60 

25C 

600 


HOJ 

Ge 

T03 


181 

SCNA6 

600 

60 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 


72 w 

SR6000 

50 

60 





Si 

D05 


182 

SCPA6 

600 

60 

55A 

300 


150A 

Si 

C236 


73 

1N2458 

50 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


183 

1N2467 

600 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

DOS 


74 

1N2128 

50 

60 

115C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


184 

600HT6U 

600 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


75 

R4040060 

50 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


185 

20MA60 

600 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


76 

BYS95-50 

50 

60 

138C 

810 


175J 

Si 

Ml 220* 


186 

1N2138 

600 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

DOS 


77 

1N2128A 

50 

60 

140C 

900 § 


200C 

Si 

D05 


187 

60HF60 

600 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

DOS 


78 

R41 40060 

50 

60 

140C 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 

J 

188 

SG66R 

600 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S 

Si 

S535 


79 

60HQ060 

60 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 


189 

SG66S 

600 

60 

120C 

1.0k 

10m 

150S 

Si 

S535 


80 

60HQ080 

80 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 

1 

190 

R4040660 

600 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


81 

60HQ090 

90 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 

1 

191 

20M60 

600 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


82 T 

SR6001 

100 

60 





Si 

D05 


192 

60JC15 

600 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


83 

KGB0440SX 

100 

60 

45A 

260 

10m 


Si 

Ml 086 


193 

1N2138A 

600 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

DOS 


84 

1N2459 

100 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


194 

R41 40660 

600 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

DOS 


85 

600HT1U 

100 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 

1 

195 

1N2468 

700 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

DOS 


86 

60HQ100 

100 

60 

96C 

575 

6.0m 

175J 

♦ 

D05 


196 

R41 40760 

700 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

DOS 


87 

61F1FM 

100 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

MH41 

1 

197v 

SR6008 

800 

60 





Si 

DOS 


88 

61R1FM 

100 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

MH41 

1 

198 

1N2469 

800 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

DOS 


89 

20MA10 

100 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


199 

600HT8U 

800 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


90 

SR60L-2R 

100 

60 

HOC 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 


200 

RM60DZ-H 

800 

60 

90C 

1.2k§ 

8.3m 

125J 

Si 

MH88 


91 

SR60L.2S 

100 

60 

HOB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 

1 

201 ▼ 

D60N800B 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


92 

1N2129 

100 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


202 T 

D60N800C 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


93 

60HF10 

100 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

D05 


203 ▼ 

D60N800U 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


94 

R4040160 

100 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


204 T 

D60NR800B 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


95 

20M10 

100 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


205 ▼ 

D60NR800C 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


96 

60BC15 

100 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


206 T 

D60NR800U 

800 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


97 

1N2129A 

100 

60 

140C 

900 § 


200C 

Si 

D05 


207 

20MA80 

800 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


98 

R4140160 

100 

60 

140C 

900 

5.0m 

200J 

A 

D05 


208 

60HF80 

800 

60 

H5C 

670 

6.0m 

175J 

Si 

DOS 


99 

1N2460 

150 

60 

60C 

450 


175B 

SiA 

D05 


209 

R4040860 

800 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si 

DO50 


100 

1N2130 

150 

60 

H5C 

700 § 


175C 

Si 

D05 


210 

20M80 

800 

60 

126B 

1.0k 

10m 

175A 

Si 

S4t 


101 

1N2130A 

150 

60 

HOC 

900 § 


200C 

Si 

D05 


211 

60LC15 

800 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


102v 

SR6002 

200 

60 





Si 

D05 


212 

R4 140860 

800 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

DOS 


103 

KGB0430SX 

200 

60 

45A 

260 

10m 


Si 

Ml 086 


213 

R4 140960 

900 

60 

HOC 

900 

5.0m 

200J 

A 

DOS 


104 

1N2461 

200 

60 

60C 

450 


175B 

SIA 

D05 


214 

M41-100R 

100 

63 

H5C 

400 


150J 

Si 

DOS 


105 

600HT2U 

200 

60 

70C 

500 



Si 

Ml 275 


215 

M41-200R 

200 

63 

H5C 

400 


150J 

Si 

DOS 


106 

61F2FM 

200 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

MH41 


216 

M41-400R 

400 

63 

H5C 

400 


150J 

Si 

DOS 


107 i 

61R2FM 

200 

60 

105C 

1.0m 

10m 

150J 

SiA 

MH41 


217 

M41-600R 

600 

63 

H5C 

400 


150J 

Si 

DOS 


108 

20MA20 

200 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


218 

M41-800R 

800 

63 

H5C 

400 


150J 

Si 

DOS 


109 

SR60L-4R 

200 

60 

HOC 

800 § 

8.3m 

150J 

si^ 

Ml 109 


219 

MDD42-04N1 

400 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 



110 

SR60L-4S 

200 

60 

HOB 

800 § 

8.3m 

150J 

SiA 

MH09 


220 

MDD42-06N1 

600 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ mo A (Coni’d) 


IN ORDER OF; (1) 10 MAX (2) PIV 



4J 


MAX AVG FWDI 

MAX RATING 





U 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 

mM 



MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

I3H 

MTSfli 


PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

n lo 

3r® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 



HH 



1 Cy WIDTH 

WM 


No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 






(A) 







(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

rc). 



1 

150L60A 



imin 

3Sk§ 

•AejnA 


Si* 

DO3O0 

Ill 

SSiK3840 

700 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA“ 

S72mA 

2 

152K60A 

600 


150C 

2.8 

6.0m 

200J 

Si 

S548 

112 

SSiK3940 

700 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

3 

152L60A 

600 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

113 

DSH0-08A 

800 

160 

98C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 


4 

154K60A 

600 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549 

114 

1N3271 

800 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

DO90 

5 

154L60A 

600 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

115 

H6N3 

800 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

6 

ST16-60 

600 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

116 

1N3272 

900 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

DO90 

7 

8SM150 

640 

150 


3.6k 



Si 

M986 

117 

SKN 130/02 

200 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

8 

KGD1612SX 

700 

150 

45A 

1.8k 



Si 

Ml 088 

118 

SKR 130/02 

200 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

9 

A187S 

700 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

S120iB 

119 

SKN 130/04 

400 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

10 

R5D00715WA 

700 

150 

HOC 

3.0k 

8.3m 

200J 

Si 

DO3O0 

120 

SKR1 30/04 

400 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

11 

G6M3 

700 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190C 

Si 

D08 

121 

SKN 130/08 

800 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

12 

S4370 

700 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

122 

SKR 130/08 

800 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

13 

S4370TS 

700 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

123 

SR170L-2R 

100 

170 

H2C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

MH10 

14v 

D255NR700B 

700 

150 

130C 

4.9k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

124 

SR170L-2S 

100 

170 

H2B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

15t 

D255NR700V 

700 

150 

130C 

4.9k6 

10m 

180J 

Si 

S532b 

125 

SR170L-4R 

200 

170 

H2C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

MH10 

16 

A180S 

700 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

SI 2010 

126 

SR170L-4S 

200 

170 

H2B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

17 

152L70A 

700 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

127 

SR170L-6R 

300 

170 

H2C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

MH10 

18 

ST16-70 

700 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

128 

SR170L-6S 

300 

170 

H2B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

19 

10SM150 

800 

150 


3.6k 



Si 

M986 

129 

KGB07HSX 

400 

170 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

20 ▼ 

SRI 5008 

800 

150 





Si 


130 

SR170L-8R 

400 

170 

H2C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

MH10 

21 

A187N 

800 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

S12Oi0 

131 

SR170L-8S 

400 

170 

H2B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

22 

45MA80 

800 

150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435g 

132 

SR170L-10R 

500 

170 

H2C 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

Si§ 

MH10 

23 

BYX32.800 

800 

150 

100A 

1.6k 

10m 

190J 

Si 

S2O3b0 

133 

SR170L-10S 

500 

170 

H2B 

3.2k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

24 

R5D00815WA 

800 

150 

HOC 

3.0k 

8.3m 

200J 

Si 

DO3O0 

134 

KGB0712SX 

700 

170 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

25 

150LD13 

800 

150 

H4C 

4.5k 

10m 

150J 

Si 

S529 

135 

1N3161 

50 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

26 

Ml 51 -800 

800 

150 

H5C 

3.5k§ 

10m 

175C 

Si 

S4680 

136 

1N3162 

100 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

27 

45M80 

800 

150 

H6B 

3.0k 

10m 

175A 

Si 

S427 

137 

1N3163 

150 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

28 

150LC15 

800 

150 

H7C 

1.6k 

10m 

175J 

Si 

S427 

138 

1N3164 

200 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

29 

BYX1 4-800 

800 

150 

125C 

3.0k 

^Om 

190J 

Si 

M2940 

139 

1N3165 

250 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

30 

G6N3 

800 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190C 

Si 

D08 

140 

1N3166 

300 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

31 

S4380 

800 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

141 

1N3167 

350 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

32 

S4380TS 

800 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

142 

1N3168 

400 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

33 ▼ 

SD150N08M 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

143 

1N3169 

500 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

34 ▼ 

SD150N08P 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

144 

1N3170 

600 

175 

150C 

3.0k 


190J 

Si 

D09 

35 T 

SD150R08M 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

145 

DS175-02L 

200 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

36 ▼ 

SD150R08P 

800 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

146 

DS175-04L 

400 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

37 

SW08PHN151 

800 

150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

147 

DS175-06L 

600 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

38 ▼ 

D255NR800B 

800 

150 

130C 

4.9k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

148 

DS175-08L 

800 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

39 ▼ 

D255NR800V 

800 

150 

130C 

4.9k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

- 










40 

M151-800R 

800 

150 

140A 

4.5k 


175J 

Si 

S468 

1 ^ ZUU A 









41 

A180N 

800 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oj0 











42 

1N3091 

800 

150 

150C 

3.0kS 

8.3m 

200C 

Si 

0030 

152 

G200R4 

48 

200 

25C 

3.6k 


HOJ 

Ge 

D0200A 

43 

150K80A 

800 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200J 

Si* 

DO80 

153 

G200R4SB 

48 

200 

25C 

3.6k 


HOJ 

Ge 

D09 

44 

150KS80 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S550 

154 

1SM200 

80 

200 


4.5k 



Si 

M986 

45 

152K80A 

800 

150 

150C 

2.8 

6.0m 

200J 

Si 

S548 

155 

INI 478 

100 

200 




190J 

Si 

M56c 

46 

152L80A 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

156t 

SR20001 

100 

200 





Si 


47 

154K80A 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549 

157 

2SM200 

160 

200 


4.5k 



Si 

M986 

48 

154L80A 

800 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

158t 

SR20002 

200 

200 





Si 


49 

ST16-80 

800 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

159 

S200-02 

200 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

50 

A187T 

900 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

S12Oj0 

160 

1S941#B 

200 

200 

83 

5.4k 

20m 

150J 

SiA 

M26 

51 

R5D00915WA 

900 

150 

HOC 

3.0k 

8.3m 

200J 

Si 

DO3O0 

161 

SV2002 

200 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

52 

S4390 

900 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

162 

SR200L.4R 

200 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

53 

S4390TS 

900 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

163t 

SD200N02M 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

54 

A180T 

900 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oi0 

164t 

SD200N02P 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

55 

152L90A 

900 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

165r 

SD200R02M 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

56 

154L90A 

900 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

166v 

SD200R02P 

200 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

57 ▼ 

SRI 5010 

1.0k 

150 





Si 


167 

SW02PHN201 

200 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

58 

SC3HAS6N 

600 

155 

55C 

750 


175J 

Si 

Ml 272 

168t 

D255N200B 

200 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

59 

SC3HAS6P 

600 

155 

65C 

750 


175J 

Si 

Ml 272 

169t 

D255N200V 

200 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

60 

1N1281 

50 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

SI 4a 

170v 

SR20003 

300 

200 





Si 


61 

1N1291 

50 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

171 

SR200L-6R 

300 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

62 

1N3260 

50 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

172 

4SM200 

320 

200 


4.5k 



Si 

M986 

63 

H6A3 

50 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

173v 

SR20004 

400 

200 





Si 


64 

ST7-10 

100 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

174 

IRKD200-04 

400 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274 * 

65 

ST10-10 

100 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

175 

IRKD240-04 

400 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

66 

1N4879 

100 

160 

120C 

2.2k 


150C 

Si 

D09 

176 

IRKE200-04 

400 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

67 

INI 282 

100 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

177 

IRKE240-04 

400 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 

68 

INI 292 

100 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

178 

S200-04 

400 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

69 

1N3261 

100 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

179 

SCDAS4A 

400 

200 

55C 

750 


150 

Si 

Ml 029 

70 

H6B3 

100 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

180 

1S942#B 

400 

200 

“83 

5.4k 

20m 

150J 

SiA 

M26 

71 

INI 283 

150 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

181 

SV2004 

400 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

72 

INI 293 

150 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

182 

SR200L-8R 

400 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

73 

1N3262 

150 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

183v 

SD200N04M 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

74 

ST7-20 

200 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

184t 

SD200N04P 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

75 

ST10-20 

200 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

185v 

SD200R04M 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

76 

INI 284 

200 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

186t 

SD200R04P 

400 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

77 

1N1294 

200 * 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

187 

SW04PHN201 

400 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

78 

1N3263 

200 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

188t 

D255N400B 

400 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

79 

H6C3 

200 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

189t 

D255N400V 

400 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

80 

1N3264 

250 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

190 

6SM200 

480 

200 


4.5k 



Si 

M986 

81 

H6D3 

250 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

191 

SR200L-10R 

500 

200 

109C 

3.6k 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

82 

ST7-30 

300 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

192v 

SR20006 

600 

200 





Si 


83 

ST10-30 

300 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

193 

IRKD200-06 

600 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274 * 

84 

INI 285 

300 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

SI 4a 

194 

IRKD240-06 

600 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

85 

INI 295 

300 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

195 

IRKE200-06 

600 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

86 

1N3265 

300 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

196 

IRKE240-06 

600 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 

87 

H6E3 

300 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

197 

S200-06 

600 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

88 

1N3266 

350 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

198 

SV2006 

600 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

89 

H6F3 

350 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

199v 

SD200N06M 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

90 

ST7-40 

400 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

200 ▼ 

SD200N06P 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

91 

ST10-40 

400 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

201 T 

SD200R06M 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

92 

DS110-04A 

400 

160 

75C 

3.2k§ 

10m 

180J 

Si 

S408e 

202 ▼ 

SD200R06P 

600 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

93 

INI 286 

400 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

SI 4a 

203 

SW06PHN201 

600 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

94 

1N1296 

400 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

204 ▼ 

D255N600B 

600 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

95 

1N3267 

400 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

205 T 

D255N600V 

600 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

96 

H6G3 

400 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

206 

8SM200 

640 

200 


4.5k 



Si 

M986 

97 

SSiK3825 

400 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

207 ▼ 

D255N700B 

700 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

98 

SSiK3925 

400 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

208 V 

D255N700V 

700 

200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

99 

ST7-50 

500 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

209 

10SM200 

800 

200 


4.5k 



Si 

M986 

100 

ST10-50 

500 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

210t 

SR20008 

800 

200 





Si 


101 

INI 287 

500 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S14g 

211 

IRKD200-08 

800 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274 * 

102 

INI 297 

500 ♦ 

160 

125C 

1.3k 


190J 

Si 

S8e 

212 

IRKD240-08 

800 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

103 

1N3268 

500 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

213 

IRKE200-08 

800 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

104 

H6H3 

500 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

214 

IRKE240-08 

800 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 

105 

ST7-60 

600 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z28 

215 

S200-08 

800 

200 

50A 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S480 

106 

STio-eo 

600 

160 

25A 

3.0k 


190J 

Si 

Z27 

216 

SV2008 

800 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

107 

1N3269 

600 

160 

125C 

2.0k 


190C 

Si 

D09 

217t 

SD200N08M 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

108 

H6K3 

600 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

218t 

SD200N08P 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

109 

1N3270 

700 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

DO90 

219v 

SD200R08M 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

110 

H6M3 

700 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

220 ▼ 

SD200R08P 

800 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 
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5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - Iq ^ 200 A (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 




IT 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 







gj 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 



DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

Jj lo 


PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

3j@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 


(A) 


(A) 

(s) 

rc). 






fV| 

(A) 

rc)^ 

(A) 

(s) 

rc), 



1 

SW08PHN201 

800 


200 

116c 

4 : 2 k 

10m 

I 8 OJ 

iSi 

^455i 


111 

S5315TS 

150 

250 

122 C 

4.5k 

8.3m 

190J 


■S464a 

2 t 

D255N800B 

800 


200 

130C 

5.4k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 


112 

1N2056 

150 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

3t 

D255N800V 

800 


200 

130C 

5.4k5 

10m 

180J 

Si 

S532b 


113 

ST8-20 

200 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

4t 

SR20010 

1.0k 


200 





Si 



114 

ST9-20 

200 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

5t 

SR20012 

1.2k 


200 





Si 



115 

70MA20 

200 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

6 

KGD1711SX 

400 


210 

45A 

2.8k 



Si 

Ml 088 


116 

SR250L-4R 

200 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

7 

S20N500JA 

400 


210 

100 c 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


117 

SR250L-4S 

200 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

8 

S20P500JA 

400 


210 

100 c 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


118 

70M20 

200 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

9 

S20N600JA 

500 


210 

100 c 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


119 

250DC15 

200 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

10 

S20P600JA 

500 


210 

100 c 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


120 

A197B 

200 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

11 

S20N700JA 

600 


210 

100 c 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


121 

1N3976 

200 

250 

120 c 

4.0k 


150A 

SiA 

D09A# 

12 

S20P700JA 

600 


210 

100 c 

4.0k§ 

10m 

175J 

SIA 

M378 


122 

J5C3 

200 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

13 

KGD1712SX 

700 


210 

45A 

2.8k 



Si 

Ml 088 


123 

S5320 

200 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

14 

S20N800JA 

700 


210 

100 c 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


124 

S5320TS 

200 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

15 

S20P800JA 

700 


210 

100 c 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


125 

1N3736 

200 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200 c 

Si 

DO90 

16 

S20N900JA 

800 


210 

100 c 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


126 

1N2057 

200 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

17 

S20P900JA 

800 


210 

100 c 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


127 

A190B 

200 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

18 

S20N1000JA 

900 


210 

100 c 

4.5k§ 

10m 

150J 

SIA 

M378 


128 

70U20 

200 

250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 

19 

S20P1000JA 

900 


210 

100 c 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


129 

DF451-02 

206 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

20 

H701 

90 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213 


130 

J5D3 

250 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

21 

H466 

100 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M887 


131 

S5325 

250 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

22 

H540 

100 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1212 


132 

S5325TS 

250 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

23 

H702 

120 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213a 


133 

1N2058 

250 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

24 

H467 

125 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M887 


134 

ST8-30 

300 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

25 

H541 

125 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1212a 


135 

ST9-30 

300 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

26 

H468 

150 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M887 


136 

70MA30 

300 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

27 

H542 

150 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1212b 


137 

SR250L-6R 

300 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

28 

H703 

150 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213b 


138 

SR250L-6S 

300 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

29 

H704 

180 


220 

55 

20 


125J 

Si 

M1213b 


139 

70M30 

300 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

30 

R6020422PSYA 

400 


220 


3.5k 


150J 

Si 

0090 


140 

250FC15 

300 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

31 

R6020622PSYA 

600 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


141 

A197C 

300 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

32 

R6020722PSYA 

700 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


142 

J5E3 

300 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

33 

R6020822PSYA 

800 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


143 

S5330 

300 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

Si 

DO90 

34 

R6020922PSYA 

900 


220 

150J 

3.5k 

5.0m 

150J 

Si 

DO90 


144 

S5330TS 

300 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

35 

INI 670 

50 


240 

120 c 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


145 

1N3737 

300 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200 c 

Si 

DO90 

36 

INI 330 

50 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

SI 4a 


146 

1N2059 

300 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

37 

INI 376 

50 


240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4h 


147 

A190C 

300 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

38 

FD200B2 

100 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


148 

J5F3 

350 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

39 

1S2342 

100 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


149 

S5335 

350 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

40 

1N1671 

100 

* 

240 

120 c 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


150 

S5335TS 

350 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

41 

INI 331 

100 

« 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


151 

1N2060 

350 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

42 

INI 377 

100 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


152 

ST8-40 

400 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

43 

INI 672 

150 

« 

240 

120 c 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


153 

ST9-40 

400 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

44 

INI 332 

150 


240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


154 

70MA40 

400 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

45 

INI 378 

150 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


155 

SR250L-8R 

400 

250 

105C 

4.5k5 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

46 

FD200B4 

200 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


156 

SR250L-8S 

400 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

47 

1S2343 

200 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


157 

70M40 

400 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

48 

SKN2M240/02 

200 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


158 

250GC15 

400 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

49 

SKR2M240/02 

200 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


159 

A197D 

400 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

50 

INI 673 

200 

4 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


160 

1N3977 

400 

250 

120 c 

4.0k 


150A 

SiA 

D09A# 

51 

INI 333 

200 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


161 

BYX33.400 

400 

250 

120A 

4.0k 

10m 

190J 

SiA 

M2940 

52 

INI 379 

200 

* 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


162 

J5G3 

400 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

53 

DS240.02A 

200 


240 

125C 

5.8k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


163 

S5340 

400 

250 

122c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

54 

INI 674 

300 

* 

240 

120 c 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


164 

S5340TS 

400 

250 

122c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

55 

INI 334 

300 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


165 

DF451.04 

400 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

56 

INI 380 

300 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

Sl4h 


166 

1N3738 

400 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200c 

Si 

DO90 

57 

FD200B8 

400 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


167 

1N2061 

400 

250 

135C 

4.5ke 

8.3m 

200c 

Si 

D09 

58 

1S2344 

400 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


168 

A190D 

400 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

59 

SKN2M240/04 

400 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


169 

70U40 

400 

250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 

60 

SKR2M240/04 

400 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


170 

S5345 

450 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SIA 

DO90 

61 

1N1675 

400 

■4“ 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


171 

S5345TS 

450 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

62 

1N1335 

400 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


172 

1N2062 

450 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

63 

1N1381 

400 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


173 

ST8-50 

500 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

64 

DS240-04A 

400 


240 

125C 

5.9k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


174 

ST9-50 

500 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

65 

1S2345 

500 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


175 

251 F5S 

500 

250 

50C 

4.5k 


175J 

SiA 

S12n 

66 

INI 676 

500 

4 

240 

120C 

1.8k 


190J 

Si 

S14f 


176 

SR250L-10R 

500 

250 

105C 

4.5k5 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

67 

1N1336 

500 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14q 


177 

SR250L-10S 

500 

250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

MH10 

68 

1N1382 

500 

4 

240 

125C 

1.8k 


190J 

Si 

S14h 


178 

70M50 

500 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

69 

1S2346 

600 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


179 

A197E 

500 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

70 

SKN2M240/06 

600 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


180 

J5H3 

500 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

71 

SKR2M240/06 

600 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


181 

S5350 

500 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

72 

SR200DL12R 

600 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435C 


182 

S5350TS 

500 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

73 

SR200DL-12S 

600 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

Si§ 

S435 


183 

1N3739 

500 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200 c 

Si 

DO90 

74 

DS240-06A 

600 


240 

125C 

5.9k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


184 

1N2063 

500 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

75 

1N3171 

700 


240 

105C 

3.0k 

8.3m 

175C 

Si 

D09 


185 

A190E 

500 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

76 

1N3171A 

700 

IT" 

240 

120C 

3.0k 


190J 

Si 

S14e 


186 

ST8-60 

600 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 

77 

DS240.07A 

700 


240 

125C 

5.8k§ 

10m 

175J 

Si 

S4330 


187 

ST9-60 

600 

250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 

78 

FD200B16 

800 


240 

86C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


188 

251 F6S 

600 

250 

50C 

4.5k 


175J 

SiA 

S12n 

79 

1S2347 

800 


240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M568 


189 

253PJA60 

600 

250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 

80 

SKN2M240/08 

800 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


190 

70MA60 

600 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

81 

SKR2M240/08 

800 


240 

96C 

4.7k 

10m 

150J 

Si 

D09 


191 

70M60 

600 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

82 

1N3172 

800 


240 

105C 

3.0k 

8.3m 

175C 

Si 

D09 


192 

250JC15 

600 

250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

83 

SR200DL16R 

800 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435C 


193 

A197M 

600 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

84 

SR200DL-16S 

800 


240 

113C 

5.0k 

8.3m 

175J 

Si§ 

S435 


194 

1N3978 

600 

250 

120 c 

4.0k 


150A 

Si 

D09A# 

85 

1N3172A 

800 

IT" 

240 

120 c 

3.0k 


190J 

Si 

S14e 


195 

J5K3 

600 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

86 

1N3173 

900 


240 

105C 

3.0k 

8.3m 

175C 

Si 

D09 


196 

S5360 

600 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

87 

1N3173A 

900 

4 

240 

120 c 

3.0k 


190J 

Si 

S14e 


197 

S5360TS 

600 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

Hbs 

SSiL30100A 



250 


4.7k 

10m 

180J 

Si 

S345 


198 

DF451-06 

600 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

89 

J5A3 

50 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 


199 

1N3740 

600 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200c 

Si 

DO90 

90 

S5305 

50 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 


200 

1N2064 

600 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200c 

Si 

D09 

91 

S5305TS 

50 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 


201 

A190M 

600 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

92 

1N2054 

50 


250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 


202 

70U60 

600 

250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 

93 

ST8-10 

100 


250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z27 


203 

A197S 

700 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

94 

ST9.10 

100 


250 

25A 

5.0k 


190J 

Si 

Z28 


204 

J5M3 

700 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

95 

70MA10 

100 


250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 


205 

S5370 

700 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 

96 

SR250L-2R 

100 


250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1110 


206 

S5370TS 

700 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 

97 

SR250L-2S 

100 


250 

105C 

4.5k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1110 


207 

1N2065 

700 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 

98 

70M10 

100 


250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 


208 

A190S 

700 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

99 

250BC15 

100 


250 

107C 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 


209 

251 F8S 

800 

250 

50C 

4.5k 


175J 

SiA 

S12n 

100 

A197A 

100 


250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 


210 

DFS250A8 

800 

250 

54C 

5.0k 

10m 

125J 

Si 

M5680 

101 

1N4880 

100 


250 

120 c 

4.0k 


150C 

Si 

D09 


211 1 

253PJA80 

800 

250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 

102 

J5B3 

100 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 


212 ! 

70MA80 

800 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

103 

S5310 

100 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 


213v 

D251NR800E 

800 

250 

100 c 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 348 

104 

S5310TS 

100 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464a 


214t 

D251NR800V 

800 

250 

100 c 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

105 

DF451-01 

100 


250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 


215 

70M80 

800 

250 

107B 

4.0k 

10m 

175A 

Si 

S8n 

106 

1N3735 

100 


250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200 c 

Si 

DO90 


216 

250LC15 

800 

250 ■ 

107C ! 

2.0k 

10m 

175J 

Si 

S8n 

107 

1N2055 

100 


250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 

200 c 

Si 

D09 


217 

A197N 

800 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

108 

A190A 

100 


250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 


218 

1 N3979 

800 

250 

120 c 

4.0k 


150A 

SiA 

M2940 

109 

70U10 

100 


250 

150C 

5.5k 

10m 

200J 

Si 

DO90 


219 

BYX33-800 

800 

250 

120A 

4.0k 

10m 

190J 

SiA 

M2940 

110 

S5315 

150 


250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO90 


220 

J5N3 

800 

250 

122 c 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 
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5 . GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - »o ^ 200 A (Coni’d) 


MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
(3) * TEMP & (4) TYPE NMBER 




2 

S5380TS 

800 

250 

3 

DF451-08 

800 

250 

4 

1N3741 

800 

250 

5^ 

D251N800B 

800 

250 

6t 

D251N800E 

800 

250 

7t 

D251N800V 

800 

250 

8 

1N2066 

800 

250 

9 

A190N 

800 

250 

10 

70U80 

800 

250 

11 

A197T 

900 

250 

12 

S5390 

900 

250 

13 

S5390TS 

900 

250 

14 

1N2067 

900 

250 

15 

A190T 

900 

250 

16 

D240R200B 

200 

255 

17 

D240R400B 

400 

255 

18 

D240R600B 

600 

255 

19 

D240R700B 

700 

255 

20 

DF252.02 

200 

270 

21 

DF252-04 

400 

270 

22 

DF252.06 

600 

270 

23 

DF252-08 

800 

270 

24 

1N4044 

50 

275 

25 

1N4045 

100 

275 

26 

1N4046 

150 

275 

27 

1N4047 

200 

275 

28 

1N4048 

250 

275 

29 

1N4049 

300 

275 

30 

1N4050 

400 

275 

31 

A399E 

500 

275 

32 

1N4051 

500 

275 

33 

A399M 

600 

275 

34 

1N4052 

600 

275 

35 

A399S 

700 

275 

36 

1N4053 

700 

275 

37 

A399N 

800 

275 

38 

1N4054 

800 

275 

39 

A399T 

900 

275 

40 

1N4055 

900 

275 

41 

DS290-08J 

800 

290 

42 

SSiK2825 

400 

296 

43 

SSiK2840 

700 

296 

44 

300U5A 

50 

300 

45 

302U5A 

50 

300 

46 

S50405 

50 

300 

47 

S50405TS 

50 

300 

48 

300U10A 

100 

300 

49 

302U10A 

100 

300 

50 

S50410 

100 

300 

51 

S50410TS 

100 

300 

52 

R620013000 

100 

300 

53 

300U15A 

150 

300 

54 

302U15A 

150 

300 

55 

S60415 

150 

300 

56 

S50415TS 

150 

300 

57 

TV3002 

200 

300 

58 

300U20A 

200 

300 

59 

302U20A 

200 

300 

60 

S50420 

200 

300 

61 

S50420TS 

200 

300 

62 

R620023000 

200 

300 

63 

300U25A 

250 

300 

64 

302U25A 

250 

300 

65 

S50425 

250 

300 

66 

S50425TS 

250 

300 

67 

R7000303 

300 

300 

68 

300U30A 

300 

300 

69 

302U30A 

300 

300 

70 

S50430 

300 

300 

71 

S50430TS 

300 

300 

72 

S50435 

350 

300 

73 

S50435TS 

350 

300 

74 

D250/400E 

400 

300 

75 

TV3004 

400 

300 

76 

300U40A 

400 

300 

77 

302U40A 

400 

300 

78 

S50440 

400 

300 

79 

S50440TS 

400 

300 

80 

R620043000 

400 

300 

81 

R6220430PS00 

400 

300 

82 

S50445 

450 

300 

83 

S50445TS 

450 

300 

84 

R7000503 

500 

300 

85 

300U50A 

500 

300 

86 

302U50A 

500 

300 

87 

S50450 

500 

300 

88 

S50450TS 

500 

300 

89 

H01G 

600 

300 

90 

TV3006 

600 

300 

91 

300U60A 

600 

300 

92 

302U60A 

600 

300 

93 

S50460 

600 

300 

94 

S50460TS 

600 

300 

95 

R620063000 

600 

300 

96 

R6220630PS00 

600 

300 

97 

R7000703 

700 

300 

98 

D300-700 

700 

300 

99 

300U70A 

700 

300 

100 

302U70A 

700 

300 

101 

S50470 

700 

300 

102 

S50470TS 

700 

300 

[103 

R6220730PS00 

700 

300 

104 

H01J 

800 

300 

105 

DSS300A8 

800 

300 

106 

D250/800E 

800 

300 

107 

TV3008 

800 

300 

108 

300U80A 

800 

300 

109 

301 U80 

800 

300 

110 

302U80A 

800 

300 


122c 4.5k 
125J 3.5k 
■130C 4.5k 
130C 6.0k§ 
130C e.OkS 
■130C 6.0k§ 
135C 4.5k§ 
144C 6.5k 
■150C 5.5k 
110c 5.0k 
122c 4.5k 
■122c 4.5k 
135C 4.5k§ 
144C 6.5k 
■121c 4.7k 
121c 4.7k 
121c 4.7k 
■121c 4.7k 
150J 3.0k 
150J 3.0k 

■ 150J 3.0k 
150J 3.0k 



190J 
125J 

■200c 

180J Si 
180J Si 

■ 180J Si 
200c Si 
200J SiA 

■ 200J Si 
175J SiA 
190J SiA 

■ 190J SiA 
200c Si 
200J SiA 

■ 175J Si 

175J Si 
175J Si 

■ 175J Si 
150J Si# 
150J Si# 

■ 150J Si# 



120c 5.0k 


190J 

Si 



120c 5.0k 
120c 5.0k 
120c 5.0k 


190J 

190J 

190J 

Si 

Si 

Si 



120c 5.0k 
120c 5.0k 
120c 5.0k 


190J 

190J 

190J 

Si 

Si 

Si 



80C 6.0k 
120c 5.0k 

80C 6.0k 


150J 

190J 

150J 

Si 

Si 



120c 5.0k 

80C 6.0k 
120c 5.0k 


190J 

150J 

190J 

Si 

Si 

Si 



80C 6.0k 
120c 5.0k 

80C 6.0k 


150J 

190J 

150J 

Si 

Si 

Si 



120c 5.0k 
100c 4.7k§ 
136C 2.7k 

10m 

190J 

150J 

180J 

Si 

Si 

Si* 



136C 2.7k 
120c 5.0k§ 
120c 5.5k 

10m 

8.3m 

6.0m 

180J 

200J 

200J 

Si* 

Si* 

Si 


I 

I 

I 

I 

I 

132C 5.0k 
132C 5.0k 
120c 5.0k$ 
120c 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

200J 

200c 

190J 

190J 

SiA 

SiA 

Si* 

Si 

SiA 

SiA 

- 

I 

I 

I 

142C 5.5k 
120C 5.0k§ 
120c 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

200J 

200c 

Si 

Si* 

Si 


I 

I 

I 

I 

) 

) 

132C 5.0k 
132C 5.0k 
110c 6.0k 

120c 5.0k§ 
120c 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

10m 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

180J 

200J 

200c 

190J 

SiA 

SiA 

Si 

Si* 

Si 

SiA 

- 

) 

) 

) 

132C 5.0k 
142C 5.5k 
120c 5.0k§ 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

200J 

SiA 

Si 

Si* 


) 

) 

) 

120c 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200c 

190J 

190J 

Si 

SiA 

SiA 


) 

) 

) 

79 7.0k 

120c 5.0k§ 
120c 5.0k 

8.3m 

8.3m 

190 

200J 

200c 

Si 

Si* 

Si 



132C 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 
■132C 5.0k 
85C 5.3k 


190J SiA 
190J SiA 
190J SiA 
■ 190J SiA 
150J Si 



110c 6.0k 

10m 

— 

120c 5.0k§ 
120c 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 


132C 5.0k 
142C 5.5k 
150J 3.5k 

8.3m 

8.3m 

5.0m 


79 7.0k 

100c 6.1k 

120c 5.0kS 

10m 

8.3m 


120c 5.0k 
132C 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 


150J 3.5k 

78C 5.5k 

79C 6.0k 

5.0m 

10m 

10m 


85C 5.3k 

110c 6.0k 

120c 5.0kS 

10m 

10m 

8.3m 


120c 6.2k 
120c 5.0k 

8.3m 

8.3m 


150J Si 
180J Si 
200J Si* 
200c Si 
190J SiA 
190J SiA 
190J Si 
150J Si 
190 Si 
150J Si 
200J Si* 
200c Si 
190J SiA 
190J SiA 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
150J Si 
180J Si 
200J Si* 
200J Si 

200c I Si 


S516 

D09 

0090 

D09 

0090 

■ S464a 
C242 
C242 

'84260 

M486a%0 

DO90 

■ D09 
DO90 
S464a 

■C242 

S516 

S5680 

■ M486 
D09 
DO90 

"DO90 

D09 


303U80 

309U80 

S50480 

■ S50480TS 
R620083000 
R6220830PS00 

■ R7000903 
300U90A 
302U90A 

■ S50490 
S50490TS 
R6220930PS00 

■ SKN240/02 
SKR240/02 
SKN240/04 

" SKR240/04 
SKR320/04 
S30N600JA4 
" S30N700JA4 
S30N800JA4 
S30N900JA4 
" SKN240/08 
SKR240/08 
SKR320/08 
" S30N1000JA4 
A387P 

A387PA 

" A387PB 
A387A 

A387B 

■ A387C 
A387D 

A387E 

■ A387M 
A387S 

A387N 

■ A387T 
ST20-10 

ST20-20 

■ ST20-40 
ST20-60 

ST20-80 

■ 300LD13 
DN262-02 
DN262-04 

■ DN262-06 
DN262-08 
SD300N02M 

“ SD300N02P 
SD300R02M 
SD300R02P 

■ SW02HHN300 
SW02PHN300 
SD300N04M 
SD300N04P 
SD300R04M 
SD300R04P 
SW04HHN300 
SW04PHN300 
DS390-06J 
SD300N06M 
SD300N06P 




110c 6.0k 

10m 

180J 

Si 


D09 

185 


120c 5.0k§ 
120c 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200J 

200c 

190J 

Si* 

Si 

SiA 


DO90 

D09 

DO90 

186 

187 

188 


132C 5.0k 
142C 5.5k 
150J 3.5k 

8.3m 

8.3m 

5.0m 

190J 

190J 

150J 

SiA 

Si 

Si 


S464a 

C242 

C242 

189 

190 

191 


132C 5.0k 
132C 5.0k 

79 7.0k 

8.3m 

8.3m 

190J 

190J 

190 

SiA 

SiA 

Si 


DO90 

S464a 

S4260 

192 

193 

194 


120c 5.0k§ 
120c 5.0k 
132C 5.0k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

200J 

200c 

190J 

Si* 

Si 

SiA 


DO90 

D09 

DO90 

195 

196 

197 


132C 5.0k 

^3m 

190J 

SiA 


S464a 

198 



D.A.T.A. 


SD300R08M 800 380 10 

SD300R08P 800 380 10 

SW08HHN300 800 380 10 

SW08PHN300 800 380 10 

SSiL3983A 386 10 

SSiL3825 400 386 10 

SSiL3925 400 386 10 

SSiL3840 700 386 10 

SSiL3940 700 386 10 

DS390-04 400 390 10 

1N3585 50 400 12 

A397A 100 400 11 

NLA397A 100 400 11 

1N3586 100 400 12 

R620014000 100 400 12 

A390A 100 400 14 

NLA390A 100 400 14 

A397B 200 400 11 

NLA397B 200 400 11 

INI 479 200 400 12 

1N3587 200 400 12 

SD400N02M 200 400 12 

SD400N02P 200 400 12 

SD400R02M 200 400 12 

SD400R02P 200 400 12 

SW02HHN400 200 400 12 

SW02PHN400 200 400 12 

R620024000 200 400 12 

A390B 200 400 14 

NI-A390B 200 400 14 

DF452-02 200 400 15 

A397C 300 400 1 1 

NLA397C 300 400 1 1 

1N3588 300 400 12 

A390C 300 400 14 

NLA390C 300 400 14 

MR1245FL 300 “400 15 

MR1245SL 300 400 15 

A397D 400 400 11 

NLA397D 400 “400 TT 

1N1481 |400 I 400 Il2 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


6.0m 200J 
6.0m 200J 
8.3m 190J 
■8.3m 190J 

8.3m 190J 

5.0m 150J 

190 

8.3m 200J 
8.3m 200c 
8.3m 190J 

8.3m 190J 

5.0m 150J 

10m 180J 
10m 180J 
10m 180J 
10m 180J 
10m 180A 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 180J 
10m 180J 
10m 180A 
10m 175J 
150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

150J 

175J 

175J 

175J 

175J 

175J 

10m 150J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 175J 
10m 180J 
10m 180J 


551 
Si S467 
SiA DO90 
SiA S464a 
Si C242 
Si C242 

’Si S4260 
Si* DO90 

Sj D09_ 

SiA DO90 
SiA S464a 
Si C242 

■ Si D09 

Si D09 
Si D09 

■ Si D09 
Si S171p 
SiA M378 

'SiA M378 
SiA M378 
SiA M378 

■ Si D09 

Si D09 
Si S171P 

"SiA M378 
Si Ml 147 
Si M1147 


Si Ml 147 

Si Ml 147 
Si Ml 147 

Si M1147 

Si Ml 147 
Si Ml 147 

Si Ml 147 

Si Ml 147 
Si S2O3C0 

Si S2O3C0 

Si S2O3C0 
Si S2O3C0 

Si S2O3C0 

Si S531 
Si# M771 
Si# M771 
Si# M771 


Si S506C 
Si S506C 


6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

4.7k5 

10m 

175J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k5 

10m 

180J 

Si 

4.7k§ 

10m 

175J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

7.2k 


180J 

SiA 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

7.2k 


180J 

SiA 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

7.2k 


180J 

SiA 

4.7k§ 

10m 

175J 

Si 



190J 

Si 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 



190J 

Si 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

7.0k 


200J 

Si 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

8.0k 


190J 

Si 



190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

7.0k 


200J 

Si 

5.0k 

10m 

150J 

Si# 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 



190J 

Si 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

7.0k 


200J 

Si 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

8.0k 


190J 

Si 



















































_L. 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS - »o ^ 500 A (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) 10 MAX (2) PIV 



4J 

2J 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





a 

a 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGIE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

n lo I 

3j@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

D lo^ 


PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





mm 








BQBII 

mmm 

rc)^^ 

(A) 


rc), 



1 

A442LA 

2.1 

mmmm 


■EiM 



^5“ 

C245e 

Ill 

NLA430S 

TOO 

TOR 

H^ 

10k 

8.3m 


Si 

C246b 

2 

A442LB 

2.2 

800 

90C 

hiH 


eriSIB 

SiA 

C245e 

112 

DS804SE08 

800 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

3 

A442LC 

2.3 

800 

90C 

BB 


ikimB 

SiA 

C245e 

113 

S951SXU08 

800 

1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

4 

FD900-1 

100 

800 

190J 

6.0k 


EISIIBH 

c^lHI 

M637a 

iimi 

801PDB80B 

800 

1.0k 

96C 

10k§ 

8.3m 

200J 

Si 

E200b 

5v 

SD400C02C 

200 

800 

55 

8.2k 


er!9B 

Sf^B 

DO200AA 


A430N 

800 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SA 

C246b 

6 

SW02KBN805 

200 

800 

mSSa 

15k5 


i^B 

Si^B 


I nail 

NLA430N 

800 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

7 


200 

800 

100H 

17k 

10m 

175J 



117 

DS804SE09 

gSQBI 


55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

8 

DF752.02 


800 

150J 

1.2k 

10m 

150J 



118 

S951SXU09 



85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

9 

DN662-02 

200 

800 

175J 

12k 

10m 

175J 



119 

A430T 

hBB 


H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SA 

C246b 

10 


200 

800 

190J 

6.0k 

HcITM 

EliTillH 


M637a 

I^BB 

NLA430T 


BlIiBB 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

11 

FD900-3 

300 

800 

190J 

6.0k 


iKltnB 


M637a 

m^m 

DN762-02 

wg^B 

BD^B 

175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

12v 

SD400C04C 

400 

800 

55 

8.2k 


I|!1(1|B 


DO200AA 


DN762-04 

EfiSBI 

BKoBI 

175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

13t 



|SB| 

100C 

WSSM 

10m 

ERIi^H 


Ml 346a 


DN762-06 



175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

14 




100H 


10m 

iR^B 


M7470 


DN762-08 



175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

15 



IsH 

100H 

■rIB 

10m 

EriJ^M 


S435i 


GDI 400-1 

EESBB 


190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

16 

DF752-04 

400 


[^21 


10m 

150J 



126 

AR904P02 

QgSlB 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 

17 

DN662.04 





10m 

175J 


n Ei^HI 

127 

AR904S02 


1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005f% 

18 

FD900-4 





8.3m 

190J 

5BB 


128 

GDI 400-2 


1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 






6.0k 

8.3m 



M637a 

129 

AR904P03 


1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 






8.2k 

10m 

EliliVH 


DO200AA 

130 

AR904S03 


1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005^% 




mi 

Eiirii;i 

15k§ 

Binil 

ERliB 

91 

M7470 

131 

GDI 400-3 


1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

22 

SW06KBR805 

600 

800 




MAM 

Si 



AR904P04 


1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 

23 

DF752.06 

600 

800 




ERIt^H 

Si# 


i^^B 

AR904S04 


1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

Ml 0054% 

24 

DN662-06 

^B1 

800 




EMifB 

Si# 


imBB 

GDI 400-4 


1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

25 

FD900-6 

600 

800 

190J 

6.0k 


tlildUMI 

Si 

M637a 

fiaB 

AR904P05 

500 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 

26 

FD900-7 

700 

800 

190J 

6.0k 


BiiMiB 

Si 

M637a 


AR904S05 

500 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

Ml 0054% 

27 

SXID800/08 

800 

800 

40C 

1.3k 


iRSfB 

Si 

Ml 286 


GDI 400-5 

500 

1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

28 ▼ 

SD400C08C 

800 

800 

55 

8.2k 



Si 


138 

AR904P06 

600 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 

29 

801 F8H 

800 

800 

85 

12k 



Si 

C241a 

139 

AR904S06 

600 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

Ml 005 4% 

30 T 

D798N800 

800 

800 

100C 

14k5 



Si 

M 1346a 

140 

GDI 400-6 

600 

1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 



800 


100H 

mu\m 

I«TT!t 


Si 

M7470 

141 



1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 



800 


100H 

■Rlfl 

Bitnii 


Si 

S435j 

142 



1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

Ml 005 4% 



800 


101C 

BeIB 



SiA 

C239a 

143 

ISSiEfflsEII^BBl 


1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

34 

DF752-08 

800 

800 




ERltirt 


MSSIMl 

144 

rilskltRIsJii;— 



55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 

35 

DN662-08 

800 

800 




iRofl 


CiEi^B 

145 




55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

Ml 005 4% 

36 

FD900-8 

800 

800 




Elilinn 


HBI 

146 

FemETSTSl?^^^^B 

ftg^lB 


190J 

8.0k 

8,3m 

190J 

Si 

M637 

37 

FD900-9 

900 

800 



[:»cniW 

iiiHW 

Si 


lEESlB 


900 

EB^BB 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 

38 

851PDE40L20 

400 

850 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

148 

AR904S09 

900 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SA 

Ml 005 4% 

39 

851PDE40L25 

400 

850 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

149 

GDI 400-9 

900 

1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 



400 

850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

150 

SH01SXU01 


1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 



500 

850 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

151 

1200PDE10 


1.2k 

100C 



200J 

SA 

Ml 277a 



500 

850 

78C 

8.0k 

5.0m 

150J 

Si 

MH47 

152 

R7200H200 


1.2k 

107C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

43 

851PDE50L30 



78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

153 

HD1 500-1 


1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

44 

851PDE60L20 



75C 

9.5k 


150J 

Si 

M1277 

154 

SW02CXC400 


1.2k 

25 

8.2k 

10m 

200S 

Si 

DO200A 

45 

851PDE60L26 



75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

155 

SH01SXU02 

200 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

46 

:WI: • Ic imm 


bsbb 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

156 

1200PDE20 

200 

1.2k 

100C 



200J 

SA 

Ml 277a 

47 



E^^B 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

157 

R720021200 

200 

1.2k 

107C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

48 


qjSSH 

k^IH 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

158 

1201PDE20 

200 

1.2k 

H5C 

13k 


200J 

SA 

Ml 277 

nrfiM 



K]^1BI 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

159 

HD1 500-2 

200 

1.2k 

150J 

18k 

8,3m 

150J 

Si 

M637C 




870 

100C 

10k 

10m 

150J 

Si 

C246C 

160 

SH01SXU03 

300 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

Eni 




65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

161 

1200PDE30 

300 

1.2k 

100C 



200J 

SA 

Ml 277a 

52 

R720010900 

100 

900 

HOC 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

162 

R720031200 

300 

1.2k 

100 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 

53 

A620CA 

200 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

163 

1201PDE30 

300 

1.2k 

H5C 

13k 


200J 

SA 

Ml 277 

54 

R720020900 

200 

900 

HOC 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

164 

HD1 500-3 

300 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

55 

A620CB 

300 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

165 

SH01SXU04 

400 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

56 

R720030900 


900 

100 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 

166 

1200PDE40 

400 

1.2k 

100C 



200J 

SA 

Ml 277a 

57 

A620CC 

400 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

167 

R720041200 

400 

1.2k 

107C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

58 


400 

900 

HOC 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

168 

1201PDE40 

400 

1.2k 

H5C 

13k 


200J 

SA 

Ml 277 

59 


500 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

169 

HD1 500-4 

400 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

60 


500 

900 

100 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 

170 

SH01SXU05 

500 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

61 

A620CE 

600 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

171 

1200PDE50 

500 

1.2k 

100C 



200J 

SA 

Ml 277a 

62 


600 

900 

HOC 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

172 

R720051200 

500 

1.2k 

100 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 

63 


700 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

173 

A330E 

500 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SA 

Mil 47 

64 


EEH 


100 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 

174 

HD1 500-5 

500 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

65 




65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

175 

SH01SXU06 

600 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

66 


mtM 


HOC 

8.5k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

176 

1200PDE60 

600 

1.2k 

100C 



200J 

SA 

Ml 277a 

67 

A620CN 



65 

9:5k 


150J 

Si 

C246b 

177 

R720061200 

600 

1.2k 

107C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 

68 

kiVilKJ N 



100H 

19k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

178 

A330M 

600 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SA 

Mil 47 

69 


S91 

935 

100H 

19k 

10m 

175J 

Si 

S435i 

179 

1201PDE60 

600 

1.2k 

H5C 

13k 


200J 

SA 

M1277 



600 

935 

100H 

19k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

180 

HD1 500-6 

600 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 



800 

935 

100H 

19k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

181 

SH01SXU07 

700 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 



200 

936 

100H 

19k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 

182 

R720071200 

700 

1.2k 

100 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 


1 li sl 

EliSH 

936 

100H 

19k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 

183 

A330S 

700 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SA 

MH47 



600 

936 

100H 

19k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 

184 

HD1 500-7 

700 

1.2k 

150J 

18k 

8,3m 

150J 

Si 

M637C 


i!:twSTnr<i:1*t!KU 

800 

936 

100H 

19k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 

185 

SH01SXU08 

800 

1.2k 

80C 

25k$ 1 

10m 

175J 

Si 

M7590 











186 

R720081200 

800 

1.2k 

107C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246f 










187 

A330N 

800 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SA 

Ml 147 












188 

1201PDE80 

800 

1.2k 

H5C 

13k 


200J 

SA 

Ml 277 

Kpim 



1.0k 


9.4k 


180J 

Si 

C247 

189 

HD1 500-8 

800 

1.2k 

150J 

“TSk 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 


mvirll* 


1.0k 


9.4k 


180J 

Si 

C247 

190 

SH01SXU09 

900 

1.2k 

80C 

25k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 


kklMlkjlSBH 

bbb 

1.0k 


9.4k 


180J 

Si 

C247 

191 

R720091200 

900 

1.2k 

100 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246 




1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

192 

A330T 

900 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SA 

Mil 47 




1.0k 

102C 



200J 

Si 

E200B 

193 

HD1 500-9 

900 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 



iCSH 

1.0k 

H3C 

10k 


175J 

Si 

C246b 

194 

SKN 1500/04 

500 

1.27k 

100C 

16k 

10m 

175C 

Si 

C246h 



100 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

195 

R9G00H300 

100 

1.3k 

HOC 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 



200 

1.0k 

25 

6.0k 

10m 

200S 

Si 

DO200A 

196 

R9G0021300 

200 

1.3k 

HOC 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 



200 

1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

197 

R9G0041300 

400 

1.3k 

HOC 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 


hUlildBl^kiiJIHBB 

200 

1.0k 

102C 



200J 

Si 

E200B 

198 

R9G0061300 

600 

1.3k 

HOC 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 



200 

1.0k 

H3C 

10k 


175J 

Si 

C246b 

199 

R9G0081300 

800 

1.3k 

HOC 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 


iSisssniiimB 

200 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

200 

1500PJA10 

100 

1.5k 

72C 

18k 

10m 

150J 

Si 

M1249 




1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

201 

SKWD1 500/01 

100 

1.5k 

125J 

33k 

10m 

125J 

Si 

Ml 286 




1.0k 

102C 



200J 

Si 

E200B 

202 

1500PJA20 

200 

1.5k 

72C 

18k 

10m 

150J 

Si 

Ml 249 



IkSBB 

1.0k 

H3C 

10k 


175J 

Si 

C246b 

203 

A570B 

200 

1.5k 

80 

18k 

8.3m 

200 

SA 

M463 


NLA430C 

300 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

204 

SKWD1 500/02 

200 

1.5k 

125J 

33k 

10m 

125J 

Si 

Ml 286 


S951SXU04 

400 

1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

205 

1500PJA30 

300 

1.5k 

72C 

18k 

10m 

150J 

Si 

Ml 249 


800PDB40 

400 

1.0k 

102C 



200J 

Si 

E200B 

206 

A570C 

300 

1.5k 

80 

18k 

8.3m 

200 

SA 

M463 



400 

1.0k 

H3C 

10k 


175J 

Si 

C246b 

207 

1500PJA40 

400 

1.5k 

72C 

18k 

10m 

150J 

Si 

Ml 249 



400 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

208 

A570D 

400 

1.5k 

80 

18k 

8.3m 

200 

SA 

M463 



500 

1.0k 

85C 

16k6 

10m 

175J 

Si 

M7590 

209 

SKWD1 500/04 

400 

1.5k 

125J 

33k 

10m 

125J 

Si 

Ml 286 

100 

800PDB50 


1.0k 

102C 



200J 

Si 

E200B 

210 

A570E 

500 

1.5k 

80 

18k 

8.3m 

200 

SA 

M463 

101 

A430E 

500 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SiA 

C246b 

211 

A440E 

500 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SA 

C245e 

102 

NLA430E 

500 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

212 

A570M 

600 

1.5k 

80 

18k 

8.3m 

200 

SA 

M463 




1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

213 

A440M 

600 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SA 

C245e 




1.0k 

96C 

10k§ 

8.3m 

200J 

Si 

E200b 

214 

A440S 

700 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SA 

C245e 




1.0k 

102C 



200J 

Si 

E200B 

215 

A440N 

800 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SA 

C245e 

1106 

TA430M 

IISSIBi 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SA 

C246b 

216 

A440T 

900 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SA 

C245e 

107 

NLA430M 


1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

217 

FD1600BP2 

100 

1.6k 

105C 

28k§ 

8.3m 

200J 

SA 

M880 



1 700 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

218 

FD1600BP4 

200 

1.6k 

105C 

28k§_ 

8.3m 

200J 

SA 

M880 

UiH 



1.0k 

85C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

219 

FD1600BP6 

300 

1.6k 

105C 

28k§ 

8.3m 

200J 

SA 

M880 

1110 


IEEih 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SA 

C246b 

220 

1600FD26 

300 

1.6k 

175J 

25k 

10m 

175J 

Si 

M996 
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Array (Cont’d) 


IN ORDER OF^1)nPE CODE(2)MAX.FWD.CURR. 


Wa 

LINE 

No. 

g ■ ■ 

TYPE 

NUMBER 

DATA 

SHT. 

« I w 

IJ 

T C 

Y 0 
P D 

E E 

2JMAX. 

u 

Vrrm 

fV) 

DIODE/ 

CKT. 

NO. OF 
CKTS. 

C 

0 

N 

N 


MAXIMUM REVERSE 

MAX.STATIC 

PD 

RATED 

MAX 

(W) 

OPER. 

TEMP. 

RANGE 

CODE 

DRAWINGS 1 

FORWARD 

CURRENT 

VF 

MAX 


RECOVERY TIME 

REVERSE 

CURRENT 

CIRCUIT 

OUTLINE 

(A) 

@ 

'C 

(V) 

@ IF 
(A) 

trr 

(s) 

IF 

(A) 

Ir 

(A) 

(A) 

@ Vr 
(V) 

. 

+ 

1 

2 

3 

BAT26E 

BAT26J 

TND933 


■ARR" 

ARR 

ARR 

400m 

400m 

400m 

2 

2 

2A 

40 

40 

60 

16-2 

16-2 

8-1 

TT 

D 

N 

1.1 

1.1 

1.0 

100m 

100m 

100m 

20n 

20n 

20n 

200m 

200m 

200m 

200m 

200m 

200m 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

25 

25 

40 

600m 

600m 

2.0 

5 

6 

5 

C 

F 

F 

15004 

D004 

000-30 

DL18h 

DL18h 

Toil 6 

4 

5 

6 

TND938 

TND939 

TND940 


ARR 

ARR 

ARR 

400m 

400m 

400m 

2A 

2A 

2A 

60 

40 

40 

8-1 

8-1 

8-1 

N 

N 

N 

1.0 

1.0 

1.0 

100m 

100m 

100m 

20n 

20n 

20n 

200m 

200m 

200m 

200m 

200m 

200m 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

40 

25 

25 

2.0 

2.0 

2.0 

5 

5 

5 

F 

F 

F 

D00-30a 

D00-30a 

DOO-30 

T0116 

T0116 

T0116 

7 

8 

9 

TND903 

TND905 

TND908 


ARR 

ARR 

ARR 

500m 

500m 

500m 

2A 

2A 

2A 

75 

100 

100 

1-8 

15-1 

1-8 

1 

N 

1 

1.0 

1.0 

1.0 

100m 

10m 

10m 

4.0n 

4.0n 

4.0n 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

lOOn 

25n 

25n 

50 

20 

20 

5.0 

2.0 

2.0 

5 

5 

5 

F 

F 

F 

D00-5a 

DOO-31 

D00-5a 

T0116 

Toil 6 

Toil 6 

10 

11 

12 

TND918 

TND921 

TND942 


ARR 

ARR 

ARR 

500m 

500m 

500m 

2A 

2A 

2A 

75 

75 

75 

1-8 

1-8 

15-1 

1 

1 

N 

1.0 

1.0 

1.0 

50m 

100m 

10m 

4.0n 

4.0n 

4.0n 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

lOOn 

lOOn 

25n 

25 

50 

20 

2.0 

2.0 

2.0 

5 

5 

5 

F 

F 

F 

D00-5a 

D00-5a 

DOO-31 a 

T0116 

Toil 6 

Toil 6 

13 

14 

15 

UC1610(M) 

1DMB10 

1DMB20 


ARR 

ARR 

ARR 

1.0 

1.0 

1.0 

2S 

2S 

50 

100 

200 

8-1 

4-1 

4-1 

B 

B 

1.3 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

15n 

500m 

500m 

1.0m 

lOu 

lOu 

40 

100 

200 

1.0 

5 

4 

4 

C 

F 

F 

DOO-32 

DL80 

Ml 229 t 

Ml 229 t 

16 

17v 

18 

1DMB40 

CS299DI 

UC3610(M) 


ARR 

ARR 

ARR 

1.0 

2 

3.0 

2S 

7A 

400 

50 

50 

4-1 

2-4 

8-1 

B 

B 

1.0 

1.3 

1.3 

0.5 

1.0 

1.0 

15n 

500m 

500m 

lOu 

lOOu 

1.0m 

400 

40 

40 

1.0 

1.0 

4 

2 

0 

F 

8 

7 

DOO-32 

DOO-32 

Ml 229 t 
DL8a 

DL80 

19v 

20 T 

21 ▼ 

CS299DC 

SRB0705 

SRB0710 

2.0 

2.0 

ARR 

ARR 

ARR 

3 

7.0 

7.0 

7A 

50 

50 

100 

2-4 

B 

1.3 

1.2 

1.2 

1.0 

125 

125 




lOOu 

40 

1.0 

0 

7 


DL8b 

T03 

T03 

22 ▼ 

23 ▼ 

24 T 

SRB0720 

SRB0740 

SRB0760 

2.0 

2.0 

2.0 

ARR 

ARR 

ARR 

7.0 

7.0 

7.0 


200 

400 

600 



1.2 

1.2 

1.2 

125 

125 

125 










T03 

T03 

T03 


SRB0780 

SRB07100 

SRB1505 

2.0 

2.0 

2.0 

ARR 

ARR 

ARR 

7.0 

7.0 

15 


800 

1.0k 

50 



1.2 

1.2 

1.2 

125 

125 

175 










T03 

T03 

T03 


SRB1510 

SRB1520 

SRB1540 

2.0 

2.0 

2.0 

ARR 

ARR 

ARR 

15 

15 

15 


100 

200 

400 



1.2 

1.2 

1.2 

175 

175 

175 










T03 

T03 

T03 


SRB1560 

SRB1580 

SRB15100 

3.0 

3.0 

3.0 

ARR 

ARR 

ARR 

15 

15 

15 


600 

800 

1.0k 



1.2 

1.2 

1.2 

175 

175 

175 










T03 

T03 

T03 

34# 

35t 

36 ▼ 

SRB3005 

SRB3010 

SRB3020 

3.0 

3.0 

3.0 

ARR 

ARR 

ARR 

30 

30 

30 


50 

100 

200 



1.3 

1.3 

1.3 

250 

250 

250 










T03 

T03 

T03 


SRB3040 

SRB3060 

SRB3080 

3.0 

3.0 

3.0 

ARR 

ARR 

ARR 

30 

30 

30 


400 

600 

800 



1.3 

1.3 

1.3 

250 

250 

250 










T03 

T03 

T03 


SRB30100 

3.0 

ARR 

30 


1.0k 



1.3 

250 










T03 

DIODE MATRIX 

44 

45 

DS8656N 

S353 


MAT 

MAT 

2.0m 


35 

3x4 

160 

A 

1.5 

1.5 

50m 

1.0m 

I.Ou 

50m 

0.1m 

lOOn 

10 


0 

2 

7 

7 

DOO-23 

DOO-27 

DL16au 

DL28d 

46 

47 

48 

HM0104-2 

HM0104-5 

HM0104-8 


MAT 

MAT 

MAT 

100m 

100m 

100m 


30 

30 

30 

10-4 

10-4 

10-4 

N 

N 

N 

1.5 

1.5 

1.5 

20m 

20m 

20m 

lOOn 

50n 

lOOn 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 



450m 

450m 

450m 

6 

6 

6 

F 

F 

F 

000-14 

DOO-14 

000-14 

DL14 

DL14 

DL14 

49 

50 

51 

HM0168-2 

HM0168-5 

HM0168.8 


MAT 

MAT 

MAT 

100m 

100m 

100m 


30 

30 

30 

6-8 

6-8 

6-8 

N 

N 

N 

1.5 

1.5 

1.5 

20m 

20m 

20m 

lOOn 

50n 

lOOn 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 



450m 

450m 

450m 

6 

6 

6 

F 

F 

F 

DOO-lOb 

DOO-lOb 

DOO-lOb 

DL14 

DL14 

DL14 

52 

53 

54 

HM0186.2 

HM0186-5 

HM0186-8 


MAT 

MAT 

MAT 

100m 

100m 

100m 


30 

30 

30 

8-6 

8-6 

8-6 

N 

N 

N 

1.5 

1.5 

1.5 

20m 

20m 

20m 

lOOn 

50n 

lOOn 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 



450m 

450m 

450m 

6 

6 

6 

F 

F 

F 

DOO-IOc 

DOO-IOc 

DOO-IOc 

DL14 

DL14 

DL14 

55 

56 

57 

HM0198-2 

HM0198.5 

HM0198-8 


MAT 

MAT 

MAT 

100m 

100m 

100m 


30 

30 

30 

9-8 

9-8 

9-8 

N 

N 

N 

1.5 

1.5 

1.5 

20m 

20m 

20m 

lOOn 

50n 

lOOn 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 



450m 

450m 

450m 

6 

6 

6 

F 

F 

F 

DOO-18 

DOO-18 

000-18 

DL18 

DL18 

DL18 

58 

59 

60 

HM0410-2 

HM0410.5 

HM0410-8 


MAT 

MAT 

MAT 

100m 

100m 

100m 


30 

30 

30 

4-10 

4-10 

4-10 

N 

N 

N 

1.5 

1.5 

1.5 

20m 

20m 

20m 

lOOn 

50n 

lOOn 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 

10m 



450m 

450m 

450m 

6 

I 

F 

F 

F 

DOO-15 

DOO-15 

DOO-15 

DL14 

DL14 

DL14 




















































































































































































































































































































































i 
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7. 

TRANSIENT 

S 

•UPPRESSO 

R DIODES - Bipolar & Unipolar Types W typeho. ’ ’ 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

BIPOLAR & U 

N 

POLAR TYPES 


1N5555 

6 


D013 

Voltage Transient-Suppressor:PP-1.5kW,Pd-1.0W;VR-30.5V;lpp-32A;IR at VR-5.0uA. 


1N5556 

6 


D013 

Voltage Transient-Suppressor;PP-1.5kW,Pd-1.0W;VR-40.3V;lpp.24A;IR at VR-5.0uA. 


1N5557 

6 


D013 

Voltaae Transient-Subbressor:PP-1.5kW.Pd-1.0W:VR-49V:lDD-19A:IR at VR-5.0uA. 


1N5558 

6 


D013 

Voltage Transient-Suppressor:PP-1.5kW.Pd-1.0W:VR-175V:lpp.5.7A:IR at VR-5.0uA. 


1N5611 

6 


Aldy 

VZ(min)43.7V;IZT 1 .0mA;VR40.3V;IR5.0uA;IS24A;VZ(max)63.5V. 


1.5KE6V8A 

6 


A398k 

1.0mA IRM at 5.8V:7.14 max V(BR) at 10mA IR:10.5V(CD at 143A Idd 

10 

1.5KE6V8CA 

6 


A398k 

2.0mA IRM at 5.8V;7.14 max V(BR) at 10mA 1R;10.5V(CL) at 143A Ipp 

11 

1.5KE6V8CP 

6 


A398k 

2.0mA IRM at 5.8V;7.48 max V{BR) at 10mA IR;10.5V(CL) at 143A Ipp 

12 

1.5KE6V8P 

6 


A398k 

1.0mA IRM at 5.8V;7.48 max V(BR) at 10mA IR:10.5V(CL) at 143A Idd 


1.5KE7V5A 

6 


A398k 

1.0mA IRM at 6.4V; 7.88 max V(BR) at 10mA IR:11.3V(CL) at 132A Ipp 


1.5KE7V5CA 

6 


A398k 

2.0mA IRM at 6.4V;7.88 max V(BR) at 10mA IR:11.3V(CL) at 132A Ipp 


1.5KE7V5CP 

6 


A398k 

2.0mA IRM at 6.4V:8.25 max V(BRi at 10mA lR;11.3V(CLi at 132A ibb 

16 

1.5KE7V5P 

6 


A398k 

1.0mA IRM at 6.5V;8.25 max V(BR) at 10mA IR:11.3V(CL) at 132A Ipp 

17 

1.5KE8V2A 

6 


A398k 

200uA IRM at 7.02:8.61 max V(BR) at 10mA IR:12.1V(CL) at 124A Ipp 

18 

1.5KE8V2CA 

6 


A398k 

400uA IRM at 7.02:8.61 max V(BR) at 10mA IR:12.1V(CU at 124A Idd 


1.5KE8V2CP 

6 


A398k 

400uA IRM at 7.02:9.02 max V(BR) at 10mA IR:12.1V(CL) at 124A Ipp 


1.5KE8V2P 

6 


A398k 

200uA IRM at 7.02;9.02 max V(BR) at 10mA IR:12.1V(CL) at 124A Ipp 


1.5KE9V1A 

6 


A398k 

50uA IRM at 7.78VRM:9.55V max V(BR) at 1.0mA IR:13.4V(CU at 112A Idd 



6 


A398k 

lOOuA IRM at 7.78VRM:9.55V max V(BR) at 1.0mA IR:13.4V(CL) at 112A Ipp 



6 


A398k 

lOOuA IRM at 7.78VRM:10V max V(BR) at 1.0mA IR:13.4V(CL) at 112A Ipp 



6 


A398k 

50uA IRM at 7.78VRM:10V max VfBR) at 1.0mA IR:13.4V(CL) at 112A Idd 



6 


A398k 

20uA IRM at 8.55VRM:11V max V(BR) at 1.0mA IR;14.5V(CL) at 103A Ipp 



6 


A398k 

lOuA IRM at 8.55VRM:11V max V(BR) at 1.0mA IR:14.5V(CL) at 103A Ipp 



6 


A398k 

lOuA IRM at 9.4VRM:12.1V max V(BR) at 1.0mA IR:15.6VfCU at 96A Idd 



6 


A398k 

5.0UA IRM at 9.4VRM:12.1V max V(BR) at 1.0mA IR:15.6V(CL) at 96A Ipp 



6 


A398k 

5.0uA IRM at 10.2VRM:12.6V max V(BR) at 1.0mA IR:16.7V(CL at 90A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 10.2VRM:13.2V max V(BR) at 1.0mA IR:16.7V(CL at 90A Idd 

31 

1.5KE12P 

6 


A398k 

5.0uA IRM at 10.2VRM:13.2V max V(BR) at 1.0mA IR;16.7V(CL at 90A Ipp 

32 

1.5KE13CA 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 11.1VRM:13.7V(BR) at 1.0mA IR:18.2V(CL) at 82A Ipp 

33 

1.5KE13CP 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 11.1VRM:14.3V(BR) at 1.0mA IR:18.2VfCU at 82A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 1 1.1VRM:14.3V max V(BR) at 1.0mA IR:18.2V(CL at 82A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 12.8VRM:15.8V(BR) at 1.0mA IR;21.2V(CL) at 71 A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 12.8VRM:16.5V(BRi at 1.0mA IR;21.2VfCL) at 71 A Ibb 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 12.8VRM:16.5V(BR) at 1.0mA IR;21.2V(CL) at 71A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 13.6VRM:16.8V(BR) at 1.0mA IR;22.5V(CL) at 67A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 13.6VRM:17.6V(BR> at 1.0mA IR:22.5V(CL) at 67A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 13.6VRM:17.6V(BR) at 1.0mA IR;22.5V(CL) at 67A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 15.3VRM:18.9V(BR) max at 1.0mA IR;25.2V(CL) at 59.5A Ipp 


FI PI PI 1 1 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 15.3VRM;19.8V(BR1 max at 1.0mA IR:25.2V(CL1 at 59.5A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 15.3VRM;19.8V(BR) max at 1.0mA IR:25.2V(CL) at 59.5A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 17.1VRM:21V(BR) max at 1.0mA IR:27.7V{CL() at 54A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 17.1VRM:22V(BR) max at 1.0mA IR:27.7V(CL0 at 54A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 17.1VRM:22V(BR) at 1.0mA IR;27.7V(CL) at 54A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 18.8VRM;23.1V(BR) max at 1.0mA IR;30.6V(CL) at 49A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 18.8VRM:24.2V(BR) max at 1.0mA IR:30.6V{CL) at 49A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 18.8VRM:24.2V(BR) max at 1.0mA IR;30.6V(CL) at 49A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 20.5VRM:25.2V(BR) max at 1.0mA IR:33.2V(CL) at 45A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 20.5VRM:26.4V(BR) max at 1.0mA IR:33.2VrCL) at 45A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 20.5VRM:26.4V(BR) max at 1.0mA IR;33.2V(CL) at 45A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 23.1VRM;28.4V(BR) max at 1.0mA IR;37.5V(CL) at 40A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 23.1VRM:29.7V(BR) max at 1.0mA IR:37.5V(CL) at 40A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 23.1VRM;29.7V(BR) max at 1.0mA IR:37.5V(CL) at 40A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 25.6VRM;31 .5V(BR) max at 1.0mA IR;41.4V(CL) at 36A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 25.6VRM;33V(BR> max at 1.0mA IR;41.4V(CD at 36A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 25.6VRM:33V(BR) max at 1.0mA IR:41.4V(CL) at 36A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 28.2VRM:34.7V(BR) max at 1.0mA IR:45.7V(CL) at 33A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 28.2VRM:36.3V(BR) max at 1.0mA IR:45.7V(CL) at 33A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 28.2VRM:36.3V(BR) max at 1.0mA IR:45.7V(CL) at 33A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 30.8VRM;37.8V(BR) max at 1.0mA IR:49.9V(CL) at 30A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 30.8VRM:39.6V(BR) max at 1.0mA IR:49.9V(CL) at 30A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 30.8VRM;39.6V(BR) max at 1.0mA IR;49.9V(CL) at 30A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 33.3VRM:41V(BR) max at 1.0mA IR:53.9V(CL) at 28A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 33.3VRM:42.9V(BR) max at 1.0mA IR:53.9VfCL) at 28A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 33.3VRM;42.9V(BR) max at 1.0mA IR:53.9V(CL) at 28A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 36.8VRM:45.2V(BR) max at 1.0mA IR:59.3V(CL) at 25.3A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 36.8VRM;47.3V(BR) max at 1.0mA 1R;59.3V(CU at 25.3A Idd 


1.5KE43P 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 36.8VRM;47.3V(BR) max at 1.0mA IR:59.3V(CL) at 25.3A Ipp 


1.5KE47CA 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 40.2VRM:49.4V(BR) max at 1.0mA IR:64.8V(CL) at 24.2A Ipp 


1.5KE47CP 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 40.2VRM:51.7V(BR) max at 1.0mA IR:64.8VfCL) at 24.2A Idd 


1.5KE47P 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 40.2VRM:51.7V(BR) max at 1.0mA IR:64.8V(CL) at 24.2A Ipp 


1.5KE51CA 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 43.6VRM;53.6V(BR) max at 1.0mA IR:70.1V(CL) at 21. 4A Ipp 


1.5KE51CP 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 43.6VRM:56.1V(BR) max at 1.0mA IR:70.1VfCL) at 21. 4A Idd 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 43.6VRM:56.1V(BR) max at 1.0mA IR:70.1V(CL) at 21.4A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 47.8VRM;58.8V(BR) max at 1.0mA IR:77V(CL) at 19.5A Ipp 



6 


A398k 

S.OuA IRM at 47.8VRM:61.6V(BR) max at 1.0mA IR:77V(CL) at 19.5A Idd 


1.5KE56P 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 47.8VRM:61 .6V(BR) max at 1.0mA IR;77V(CL) at 19.5A Ipp 


1.5KE62CA 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 53VRM:65.1V(BR) max at 1.0mA IR;85V(CL) at 17.7A Ipp 


1.5KE62CP 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 53VRM:68.2V(BR) max at 1.0mA IR:85V(CL) at 17.7A Idd 





A398k 

S.OuA IRM at 53VRM;68.2V(BR) max at 1.0mA IR:85V(CL) at 17.7A ipp 





A398k 

S.OuA IRM at 58.1VRM:71.4V(BR) max at 1.0mA IR:92V(CL) at 16.3A Ipp 



■i 


A398k 

S.OuA IRM at 58.1VRM;74.8V(BR) max at 1.0mA 1R;92V(CL) at 16.3A Idd 



IH 


A398k 

S.OuA IRM at 58.1VRM:74.8V(BR) max at 1.0mA IR:92V{CL) at 16.3A Ipp 





A398k 

S.OuA IRM at 64.1VRM:78.8V(BR) max at 1.0mA IR;103V(CL) at 14.6A Ipp 



■i 


A398k 

S.OuA IRM at 64.1VRM:82.5V(BR) max at 1.0mA IR:103VfCL) at 14.6A Idd 

88 


■i 


A398k 

S.OuA IRM at 64.1VRM:82.5V(BR) max at 1.0mA IR:103V(CL) at 14.6A Ipp 

89 




A398k 

S.OuA IRM at 70.1VRM:86.1V(BR) max at 1.0mA 1R:113V(CL) at 13.3A Ipp 

90 


lEI 


A398k 

S.OuA IRM at 70.1VRM:90.2V(BR) max at 1.0mA IR:113V(CU at 13.3A Idd 

91 


III 


A398k 

S.OuA IRM at 70.1VRM;90.2V(BR) max at 1.0mA IR;113V(CL) at 13.3A Ipp 

92 




A398k 

IRM S.OuA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at IR 1.0mA:125V(CL) at Ipp 12A 

93 


Is 


A398k 

IRM S.OuA at 77.8VRM:100V(BR) max at IR 1.0mA:125VfCL) at Idd 12A 

94 

1.5KE91P 

6 


A398k 

S.OuA IRM at 77.8VRM:100V(BR) max at 1.0mA IR:125V{CL) at Ipp 12A 

95 

1.5KE100CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 85.5VRM:105V(BR) max at IR 1.0mA:137V{CL) at Ipp 11A 


1.5KE100CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CU at Idd 11A 

BUB 




A398k 

IRM S.OuA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Ipp 11A 





A398k 

IRM S.OuA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 9.9A 



lEl 


A398k 

IRM S.OuA at 94VRM:121V(BR) max at IR 1.0mA:152VrCL) at Idd 9.9A 


1.5KE110P 



A398k 

IRM S.OuA at 94VRM:121V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 9.9A 


1.5KE120CA 



A398k 

IRM S.OuA at 102VRM:126V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 9.1A 


1.5KE120CP 

liO 


A398k 

IRM S.OuA at 102VRM:132VtBR) max at IR 1.0mA:165VtCL) at Idd 9.1 A 





A398k 

IRM S.OuA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 9.1 A 





A398k 

IRM S.OuA at 1 1 1 VRM:137V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 8.4A 



IQ 


A398k 

IRM S.OuA at 1 1 1VRM:143VtBR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Idd 8.4A 

106 

1.5KE130P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 111VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 8.4A 

107 

1.5KE180CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1 .0mA:246V{CL) at Ipp 6.1 A 

108 

1.5KE180CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 154VRM:198V(BR) max at IR 1 .0mA:246VfCL) at Idd 6.1 A 

109 

1.5KE200CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 171 VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA:274V(CL) at Ipp 5.5A 

110 

1.5KE200CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1 .0mA:274VfCL) at Ipp 5.5A 


316 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


316 









IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

Y 

P 

E 

U 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1.5KE200P 

6 


A395R 

IRM S.OuA at 171VRM;220V(BR) max at IR 1 .0mA;274\/{CL) at Ipp 5.5A 

2 

1.5KE220CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 185VRM:231V(BR) max at IR 1.0mA:328V(CL) at Ipp 4.6A 

3 

1.5KE220CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 185VRM:242V(BR1 max at IR 1.0mA:328V(CU at Idd 4.6A 

4 

1.5KE220P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 185VRM:242V(BR) max at IR 1.0mA:328V(CL) at Ipp 4.6A 

5 

1.5KE250CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 213VRM:263V(BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Ipp 5.0A 

6 

1.5KE250CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 213VRM:275V(BR) max at IR 1 .0mA;344V(CL) at Idd 5.0A 

7 

1.5KE250P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 213VRM:275V(BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Ipp 5.0A 

8 

1.5KE280A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 239VRM:294V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Ipp 5.0A 

9 

1.5KE280CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Idd 5.0A 

10 

1.5KE280CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 239VRM:308V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Ipp 5.0A 

11 

1.5KE280P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 239VRM:308V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Ipp 5.0A 

12 

1.5KE300CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 256VRM:315VtBR1 max at IR 1.0mA:414VICD at Idd 5.0A 

13 

1.5KE300CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 256VRM;330V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A 

14 

1.5KE300P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 256VRM:330V(BR) max at IR 1.0mA:414V(CL) at Ipp 5.0A 

15 

1.5KE320A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 273VRM;336V(BR) max at IR 1 .0mA:438VICL) at Idd 4.5A 

16 

1.5KE320CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 273VRM:336V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Ipp 4.5A 

17 

1.5KE320CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Ipp 4.5A 

18 

1.5KE320P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 273VRM:352VrBR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Idd 4.5A 

19 

1.5KE350CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 299 VRM:368 V(BR) max at IR 1.0mA:482 V(CL) at Ipp 4.0A 

20 

1.5KE350CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1 .0mA;482V(CL) at Ipp 4.0A 

21 

1.5KE350P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 299VRM:385VtBR) max at IR 1.0mA:482V(CL) at Idd 4.0A 

22 

1.5KE400CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 342 VRM;420 V(BR) max at IR 1.0mA:548 V(CL) at Ipp 4.0A 

23 

1.5KE400CP 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 342 VRM:440 V(BR) max at IR 1.0mA:548 V(CL) at Ipp 4.0A 

24 

1.5KE400P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 342 VRM;440 VIBRI max at IR 1.0mA:548 VfCU at Idd 4.0A 

25 

1.5KE440A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 376 VRM;462 V(BR) max at IR 1.0mA:603 V(CL) at Ipp 3.5A 

26 

1.5KE440CA 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 376 VRM;462 V(BR) max at IR 1.0mA:603 V{CL) at Ipp 3.5A 

27 

1.5KE440CP 

6 


A39I 

Ik 

IRM S.OuA at 376 VRM:484 V(BR1 max at IR 1.0mA;603 V(CL) at Idd 3.5A 

28 

1.5KE440P 

6 


A39( 

3k 

IRM S.OuA at 376 VRM;484 V{BR) max at IR 1.0mA:603 V(CL) at Ipp 3.5A 

29 

1.5SE6.8 

6 


A69i 


VR S.SV.VB 6.12.7.48V at IT 10mA;IR 1mA maxjlPP 139A:TC .057%rC 

30 

1.5SE6.8A 

6 


A69 


VR 5.8V:VB 6.45-7.14V at IT lOmAilR 1mA max:IPP 143A:TC .057%rC 

31 

1.5SE9.1 

6 


A69j 


VR 7.37V:VB 8.1 9-1 OV at IT 1mA;IR SOuA max:IPP 109A;TC .068%/*C 

32 

1.5SE9.1A 

6 


A69j 


VR 7.78V:VB 8.65-9.55V at IT 1mA;IR SOuA max;IPP 112A:TC .068%rC 

33 

1.5SE10A 

6 


A69 


VR 8.55V;VB 9.5-10.5V at IT 1mA:IR lOuA max:IPP 103A::tc .073%rC 

34 

1.5SE11 

6 


A69j 


VR 8.92V;VB 9.9-1 2.1V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 93A:TC .075%rC 

35 

1.5SE11A 

6 


A69j 


VR 9.4V;VB 10.5-1 1.6V at IT 1mA;IR SuA maxiIPP 96A:TC .075%/‘’C 

36 

1.5SE15 

6 


A69 


VR 12.1V;VB 13.5-1 6.5V at IT 1mA:IR SuA max.IPP 68A:TC .084%rC 

37 

1.5SE16 

6 


A69j 


VR 12.9V;VB 14.4-1 7.6V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 64A;TC .086%/*C 

38 

1.5SE16A 

6 


A69j 


VR 13.6V:VB 15.2-1 6.8V at IT 1mA;IR SuA rnaxJPP 67A;TC .086%/“C 

39 

1.5SE24 

6 


A69 


VR 19.4V:VB 21.6-26.4V at IT 1mA:IR SuA maxiIPP 43A:TC .094%rC 

40 

1.5SE24A 

6 


A69j 


VR 20.5V;VB 22.8-25.2V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 45A;TC .094%/“C 

41 

1.5SE27 

6 


A69j 


VR 21.8V;VB 24.3-29.7V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 38.5A;TC .096%/*C 

42 

1.5SE27A 

6 


A69 


VR 23.1 V:VB 25.7-28.4V at IT 1mA:lR SuA max:IPP 40A:TC .096%/*C 

43 

1.5SE30 

6 


A69] 


VR 24.3V;VB 27-33V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 34.5A:TC .097%/“C 

44 

1.5SE33A 

6 


A69j 


VR 28.2V;VB 31.4-34.7V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 33A;TC .098%/"C 

45 

1.5SE36A 

6 


A69 


VR 30.8V:VB 34.2-37.8V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 30A:TC .099%/*C 

46 

1.5SE39 

6 


A69j 


VR 31.6V:VB 35.1-42.9V at IT 1mA;IR SuA max.IPP 26.5A;TC .100%/*C 

47 

1.5SE43 

6 


A69j 


VR 34.8V;VB 38.7-47.3V at IT 1mA;IR SuA maxiIPP 24A;TC .101%/"C 

48 

1.5SE47 

6 


A69 


VR 38.1V:VB 42.3-51.7V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 22.2A:TC .101 %rC 

49 

1.5SE51 

6 


A69j 


VR 41.3V;VB 45.9-56.1 V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 20.4A:TC .102%rC 

50 

1.5SE51A 

6 


A69j 


VR 43.6V;VB 48.5-53.6V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 21.4A;TC .102%rC 

51 

1.5SE62 

6 


A69 


VR 50.2V:VB 55.8-68.2V at IT 1mA:IR SuA max:IPP16.9A:TC .104%/*C 

52 

1.5SE68 

6 


A69 


VR 55.1 V;VB 61.2-74.8V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 15.3A;TC .104%/*C 

53 

1.5SE68A 

6 


A69 


VR 58.1V;VB 64.6.71.4V at IT 1mA;;r SuA maxiIPP 16.3A;TC .104%rC 

54 

1.5SE82A 

6 


A69 


VR 70.1V:VB 77.9.86.1V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 13.3A;TC .105%rC 

55 

1.5SE100 

6 


A69 


VR 81V:VB 90-1 10V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 10.4A:TC .106%/’C 

56 

1,5SE100A 

6 


A69 


VR 85.5V;VB 95-105V at IT 1mA;IR SuA max:IPP IIAJC .106%/’C 

57 

1.5SE110 

6 


A69 


VR 89.2V:VB 99.121V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 9.5A:TC .107%/“C 

58 

1.5SE110A 

6 


A69 


VR 94V:VB 105-1 16V at IT 1mA;lR SuA max:IPP 9.9A:TC .107%/*C 

59 

1.5SE120 

6 


A69 


VR 97.2V:VB 108-1 32V at IT 1mA, IR SuA max;IPP 8.7A:TC .107%rC 

60 

1.5SE130 

6 


A69 


VR 105V:VB 117.143V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 8.0A:TC .107%/'C 

61 

1.5SE130A 

6 


A69 


VR 111V:VB 124-137V at IT 1mA;IR SuA maxjlPP 8.4A:TC .107%rC 

62 

1.5SE150 

6 


A69j 


VR 121V;VB 135-165V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 7.0A:TC .108%/*C 

63 

1.5SE160 

6 


A69 


VR 130V:VB 144-1 76V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 6.5A;TC .108%rC 

64 

1.5SE160A 

6 


A69j 


VR 136V:VB 152-1 68V at IT 1mA;IR SuA maxiIPP 6.8A:TC .108%/'C 

65 

1.5SE170 

6 


A69j 


VR 138V:VB 153-1 87V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 6.2A:TC .108%/"C 

66 

1.5SE170A 

6 


A69 


VR 145V:VB 162.179V at IT 1mA:IR SuA max;IPP 6.4A:TC .108%rC 

67 

1.5SE180 

6 


A69j 


VR 146V;VB 162-1 98V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 5.8A:TC .108%/'C 

68 

1.5SE180A 

6 


A69j 


VR 154V;VB 171 -189V at IT 1mA;IR SuA maxiIPP 6.1A:TC .108%/“C 

69 

1.5SE200A 

6 


A69 


VR 171V:VB 1 90-21 OV at IT 1mA;IR SuA max:IPP 5.5A;TC .108%/*C 

70 

2KZ6.8 

6 


A3q§ 

Zener Klipper:VR S.SV.CIamp Volt 10.8V at Ipp 139A;Tolerance 10% 

71 

2KZ6.8A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper:VR 5.5V;Clamp Volt 10.8V at Ipp 139A;Tolerance 5% 

72 

2KZ6.8B 

6 


A3a2l 

Zener KliDoer.VR 5.5V;ClamD Volt 10.8V at Idd 139A:Tolerance 20% 

73 

2KZ7.5 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.05V;Clamp Volt 11.7V at Ipp 1 28A:Tolerance 10% 

74 

2KZ7.5A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.05V;Clamp Volt 11.7V at Ipp 128A:Tolerance 5% 

75 

2KZ7.5B 

6 


A3a0 

Zener KliDoerVR 6.05V:ClamD Volt 11.7V at Idd 1 28A:Tolerance 20% 

76 

2KZ8.2 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.63V;Clamp Volt 12.5V at Ipp 1 20A:Tolerance 10% 

77 

2KZ8.2A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 6.63V;Clamp Volt 12.5v at Ipp 120A;Tolerance 5% 

78 

2KZ8.2B 

6 


A3a0 

Zener KliDoerVR 6.63V:ClamD Volt 12.5V at Idd 1 20A:Tolerance 20% 

79 

2KZ9 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 7.37V;Clamp Volt 13.8V at Ipp 1 0OAJolerance 10% 

80 

2KZ9A 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 7.37V;Clamp Volt 13.8V at Ipp 109A:Tolerance 5% 

81 

2KZ9B 

6 


A3a0 

Zener KliDoenVR 7.37V;ClamD Volt 13.8V at Idd 109A:Tolerance 20% 

82 

2KZ9.1 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.Breakdown Volt Range, 8.1 9-1 OV at 1.0 mA 

83 

2KZ9.1A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range, 8.65-9.55 at 1.0 mA 

84 

2KZ10 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 8.10V:ClamD VoH 15V at Idd 100A:Tolerance 10% 

85 

2KZ10A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper:VR 8.10V:Clamp Volt 15V at Ipp 1 0OA;Tolerance 5% 

86 

2KZ10B 

6 


A3q0 

Zener Klipper:VR 8.10V;Clamp Volt 15V at Ipp 100A;Tolerance 20% 

87 

2KZ11 

6 


A3q§ 

Zener KliDoerVR 8.92V:ClamD Volt 16.2V at Idd 93A:Tolerance 10% 

88 

2KZ11A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper:VR 8.92V:Clamp Volt 16.2V at Ipp 93A;Tolerance 5% 

89 

2KZ11B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 8.92V;Clamp Volt 16.2V at Ipp 93A;Tolerance 20% 

90 

2KZ12 

6 


A3q§ 

Zener KliDDer;VR 9.72V:ClamD Volt 17.3V at Idd 87A;Tolerance 10% 

91 

2KZ12A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 9.72V:Clamp Volt 17.3V at Ipp 87A;Tolerance 5% 

92 

2KZ12B 

6 


A3q0 

Zener Klipper:VR 9.72V;Clamp Volt 17.3V at Ipp 87A;Tolerance 20% 

93 

2KZ13 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 10.5V:ClamD Volt 19V at Idd 79A;Tolerance 10% 

94 

2KZ13A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR lO.SVjClamp Volt 19V at Ipp 79A:Tolerance 5% 

95 

2KZ13B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 10.5V:Clamp Volt 19V at Ipp 79A;Tolerance 20% 

96 

2KZ15 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 12.1V:ClamD volt 22V at Idd 68A:tolerence 10% 

97 

2KZ15A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 12.1V:Clamp volt 22V at Ipp 68A:tolerence 5% 

98 

2KZ15B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 12.1V:Clamp volt 22V at Ipp 68A;tolerence 20% 

99 

2KZ16 

6 


A3q§ 

Zener KliDoenVR 12.9V:ClamD volt 23.5V at Idd 64A;tolerence 10% 

100 

2KZ16A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR l2.9V;Clamp volt 23.5V at Ipp 64A;tolerence 5% 

101 

2KZ16B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 12.9V:Clamp volt 23.5V at Ipp 64A:tolerence 20% 

102 

2KZ18 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 14.5V;ClamD volt 26.5V at Idd 56.5A:tolerence 10% 

103 

2KZ18A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 14.5V:Clamp volt 26.5V at Ipp 56.5A:tolerence 5% 

104 

2KZ18B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 14.5V:Clamp volt 26.5V at Ipp 56.5A:tolerence 20% 

105 

2KZ20 

6 


A3q0 

Zener KliooenVR 16.2V:clamD volt 29.1V at Idd 51 .5A:tolerence 10% 

106 

2KZ43B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 34.8V:Clamp volt 61.9V at Ipp 24A;tolerence 20% 

107 

2KZ47 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 38.1V:Clamp volt 67.8V at Ipp 22.2A:tolerence 10% 

108 

2KZ47A 

6 


A3q§ 

Zener KliDoenVR 38.1V:ClamD volt 67.8V at Idd 22.2A:tolerence 5% 

109 

2KZ47B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 38.1V;Clamp volt 67.8V at Ipp 22.2A:tolerence 20% 

110 

2KZ51 

6 


A3g§ 

Zener KliDoenVR 41.3V:ClamD volt 73.5V at Idd 20.4A:tolerence 10% 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


W 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

2KZ5iA 

2KZ51B 

2KZ56 

6 

6 


A3q0 

A3q5 

Zener KlippenVR 41.3V:Clamp volt 73.5V at Ipp 20.4A:tolerence 5% 

Zener KlippenVR 41.3V:Clamp volt 73.5V at Ipp 20.4A:tolerence 20% 

Zener KliooenVR 45.4V:ClamD volt 80.5V at loo 18.6A:tolerence 10% 

4 

2KZ56A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 45.4V:Clamp volt 80.5V at Ipp 18.6A:tolerence 5% 

5 

2KZ56B 

6 


A3q0 

Zener KlipperjVR 45.4V:Clamp volt 80.5V at Ipp 18.6A:tolerence 20% 

6 

2KZ62 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 50.2V:Clamo volt 89V at loo 16.9A:tolerence 10% 

7 

2KZ62B 

6 


A3qJZl 

Zener KlippenVR 50.2V;Clamp volt 89V at Ipp 1 6.9A;tolerence 20% 

8 

2KZ68 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 55.1V:Clamp volt 98V at Ipp 1 5.3A;tolerence 10% 

9 

2KZ68A 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 55.1V:Clamo volt 98V at loo 15.3A:tolerence 5% 

10 

2KZ68B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 55.1V:Clamp volt 98V at Ipp 1 5.3A;tolerence 20% « 

11 

2KZ75 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 60.7V:Clamp volt 10.8v at Ipp 13.9A;tolerence 10% 

12 

2KZ75A 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 60.7V:Clamo volt 108V at loo 1 3.9A:tolerence 5% 

13 

2KZ75B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 60.7V;Clamp volt 108V at Ipp 13.9A:tolerence 20% 

14 

2KZ82 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 66.4V:Clamp volt 118V at Ipp 12.7A:tolerence 10% 

15 

2KZ82A 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 66.4V:Clamo volt 118V at loo 12.7A:tolerence 5% 

16 

2KZ82B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 66.4V:Clamp volt 118V at Ipp 12.7A:tolerence 20% 

17 

2KZ90 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 73.7V:Clamp volt 131V at Ipp 1 1 .4A:tolerence 10% 

18 

2KZ90B 

6 


A3q0 

Zener KliooenVR 73.7V:Clamo volt 131V at loo 1 1 .4A:tolerence 20% 

19 

2KZ91 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.Breakdown Volt Range 81.9-100V at IT 1.0mA 

20 

2KZ91A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper.Breakdown Volt Range 86.5-95.5V at IT 1.0mA 

21 

2KZ100 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 81V:Clamo volt 144V at loo 1 0.4A:tolerence 10% 

22 

2KZ100A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 81V;Clamp volt 144V at Ipp 10.4 A:tolerence 5% 

23 

2KZ100B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 81V:Clamp volt 144V at Ipp 10.4A;tolorence 20% 

24 

2KZ110 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 89.2V:Clamo volt 158V at loo 9.5A:tolerence 10% 

25 

2KZ110A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper:VR 89.2V;Clamp volt 158V at Ipp 9.5A:tolerence 5% 

26 

2KZ110B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 89.2V:Clamp volt 158V at Ipp 9.5A:tolerence 20% 

27 

2KZ120 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 97.2V:Clamo volt 173V at loo 8.7A:tolerence 10% 

28 

2KZ120A 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 97.2V:Clamp volt 173V at Ipp 8.7A:tolerence 5% 

29 

2KZ120B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 97.2V:Clamp volt 173V at Ipp 8.7A:tolerence 20% 

30 

2KZ130 

6 


A3qS 

Zener KliooenVR 105V:Clamo volt 187V at loo 8.0A:tolerence 10% 

31 

2KZ130A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 105V;Clamp volt 187V at Ipp 8.0A;tolerence 5% 

32 

2KZ130B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 105V:Clamp volt 187V at Ipp 8.0A;tolerence 20% 

33 

2KZ150 

6 


A3q§ 

Zener Kliooer:VR 121V:Clamo volt 215V at loo 7.0A:tolerence 10% 

34 

2KZ150A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper:VR l21V:Clamp volt 215V at Ipp 7.0A;tolerence 5% 

35 

2KZ150B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 121V:Clamp volt 215V at Ipp 7.0A;tolerence 20% N 

36 

2KZ160 

6 


A3q8 

Zener KliooenVR 130V:Clamo volt 230V at loo 6.5A:tolerence 10% 

37 

2KZ160A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 130V;Clamp volt 230V at Ipp 6.5A;tolerence 5% 

38 

2KZ160B 

6 


A3q0 

Zener Klipper;VR 130V:Clamp volt 230V at Ipp 6.5A;tolerence 20% 

39 

2KZ170 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 138V:Clamo volt 244V at loo 6.2A;tolerence 10% 

40 

2KZ170A 

6 


A3q§ 

Zener KlippenVR 138V;Clamp volt 244V at Ipp 6.2A;tolerence 5% 

41 

2KZ170B 

6 


A3q0 

Zener KlippenVR 138V:Clamp volt 244V at Ipp 6.2A;tolerence 20% 

42 

2KZ180 

6 


A3q§ 

Zener KliooenVR 146V:Clamo volt 258V at loo 5.8A:tolerence 10% 

43 

2KZ180A 

6 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 146V:Clamp volt 258V at Ipp 5.8A;tolerence 5% 

44# 

15KS17 

6 


Ml 221 

VR17:VBR 18.9-23.1V at It 50mA;VC:32.3;lr 5.0mA:lp464A 

45 

15KS17A 

6 


M122i 

VR17V:VBR18.9-20.9Vatlt50mA:Vc29.3V:IR5.0mA:lo512A 

46 

15KS18 

6 


M122i 

VR18V;VBR20-24.4Vatlt50mA;Vc34.2V;IR5.0mA;lp439A 

47 

15KS18A 

6 


Ml 221 

VR18V;VBR20-22.1Vatlt50mA;Vc30.9V;IR6.0mA:lp485A 

48 

15KS20 

6 


M122i 

VR20V:VBR22.2-27.1Vatlt20mA:Vc37.9V:IR1.5mA;lo396A 

49 

15KS20A 

6 


Ml 221 

VR20V;VBR22.2.24.5Vatlt20mA;Vc34.3V;IR1.5mA;lp437A 

50 

15KS22 

6 


M122i 

VR22V;VBR24.4-29.8Vatlt1 0mA;Vc41 .1 V;IR500uA:lp365A 

51 

15KS22A 

6 


M122i 

VR22V;VBR24.4-26.9Vatlt10mA:Vc37.1V:IR500uA:lo404A 

52 

15KS24 

6 


M122i 

VR24V;VBR26.7.32.6Vatlt5.0mA;Vc46V;IR150uA;lp333A 

53 

15KS24A 

6 


Ml 221 

VR24V;VBR26.7-29.5Vatlt5.0mA;Vc40.7V;IR1 50uA:lp369A 

54 

15KS26 

6 


M122i 

VR26V:VBR28.9-35.3Vatlt5.0mA:Vc48.7V:IR50uA:lo308A 

55 

15KS26A 

6 


M122i 

VR26V;VBR28.9-31 .9Vatlt5.0mA;Vc44V;IR50uA:lp341 A 

56 

15KS28A 

6 


M122i 

VR28.0:VBR31.1.34.4Vatlt5mA:Vc47.5V;IR25uA:lp316A 

57 

15KS30 

6 


M122i 

VR30.0:VBR33.3-40.7Vatlt5mA:Vc56.2V:IR15uA:lo267A 

58 

15KS30A 

6 


M122i 

VR30.0:VBR33.3-36.8Vatlt5mA;Vc50.7V;IR15uA:lp296A 

59 

15KS33 

6 


M122i 

VR33.0:VBR36.7-44.9Vatlt5mA:Vc60.6V:IR10uA:lp248A 

60 

15KS33A 

6 


Ml 221 

VR33.0:VBR36.7-40.6Vatlt5mA:Vc54.8V:IR10uA:lo274A 

61 

15KS36 

6 


M122i 

VR36.0:VBR40-48.9Vatlt5mA;Vc66V:IR1 0uA:lp227A 

62 

15KS36A 

6 


M122i 

VR36.0:VBR40-44.2Vatlt5mA;Vc59.7V;IR1 0uA;lp251 A 

63 

15KS40 

6 


M122i 

VR40.0:VBR44.4-54.3Vatlt5mA:Vc72.8V:IR10uA;lo206A 

64 

15KS40A 

6 


M122i 

VR40.0: VBR44.4-49. 1 Vatlt5mA: Vc65.8V:IR 1 0uA; lp228A 

65 

15KS43 

6 


M122i 

VR43.0;VBR47.8-52.8Vatlt5mA:Vc77.1 V;IR10uA:lp1 95A 

66 

15KS43A 

6 


M122i 

VR43.0:VBR50-61 . 1 Vatlt5mA:Vc69.7V:IR1 0uA:lo21 5A 

67 

15KS45 

6 


M122i 

VR45.0;VBR50-55.3Vatlt5mA;Vc80.7V;IR10uA;lp186A 

68 

15KS45A 

6 


M122i 

VR45.0:VBR50-55.3Vatlt5.0mA;Vc73.0V;IR1 0uA:lp205.0A 

69 

15KS48 

6 


M122i 

VR48.0:VBR53.3-65.1Vatlt5.0mA;Vc85.9V:IR10uA:lo175.0A 

70 

15KS48A 

6 


M122i 

VR48.0:VBR53.3-58.9Vatlt5.0mA;Vc77.7V;IR10uA;lp193.0A 

71 

15KS51 

6 


M122i 

VR51 .0;VBR56.7-69.3Vatlt5.0mA:Vc91 .5V;IR1 0uA;lp1 64.0A 

72 

15KS51A 

6 


Ml 22! 

VR51 .0:VBR56.7-62.7Vatlt5.0mA:Vc92.8V:IR1 0uA:lo1 81 .OA 

73 

15KS54 

6 


M122i 

VR54.0;VBR60-73.3Vatlt5.0mA;Vc96.8V;IR1 OuAilpI 55.0A 

74 

15KS54A 

6 


M122i 

VR54.0;VBR60-66.3Vatlt5.0mA:Vc87.5V;IR10uA:lp171.0A 

75 

15KS58 

6 


M122i 

VR58.0:VBR64.4-78.7Vatlt5.0mA:Vc104.0V:IR10uA:lo144.0A 

76 

15KS58A 

6 


M122i 

VR58.0:VBR64.4-71.2Vatlt5.0mA;Vc94.0V;IR10uA;lp160.0A 

77 

15KS60 

6 


M122i 

VR60.0;VBR66.7-81.5Vatlt5.0mA;Vc107.0V;lR10uA;lp140.0A 

78 

15KS60A 

6 


M122i 

VR60.0:VBR66.7-73.7Vatlt5.0mA:Vc97.0V;IR10uA:lo154.0A 

79 

15KS64 

6 


M122i 

VR64.0:VBR71.1-86.9Vatlt5.0mA;Vc115.0V:IR10uA:lp130.0A 

80 

15KS64A 

6 


M122i 

VR64.0;VBR71.1-78.60Vatlt5.0mA;Vc104.0V;IR10uA;lp144.0A 

81 

15KS70 

6 


M122i 

VR70.0:VBR77.8-95.10Vatlt5.0mA:Vc126.0V:IR10uA:lo1 19.0A 

82 

15KS70A 

6 


M122i 

VR70.0:VBR77.8-86.0Vatlt5.0mA;Vc114.0V;IR10uA:lp132.0A 

83 

15KS75 

6 


M122i 

VR75.0;VBR83.3-102.0Vatlt5.0mA;Vc135.0V;IR10uA:lp1 1 1.0A 

84 

15KS75A 

6 


M122i 

VR75.0:VBR83.3-92.10Vatlt5.0mA:Vc122.0V:IR10uA;lo123.0A 

85 

15KS78 

6 


M122i 

VR78.0:VBR86.7-106.0Vatlt5.0mA;Vc140.0V;IR10uA:lp107A 

86 

15KS78A 

6 


M122i 

VR78.0:VBR86.7-95.80Vatlt5.0mA;Vc1 26.0V;IR1 OuA.Ipl 1 9.0A 

87 

15KS85 

6 


M122i 

VR85.0:VBR94.4-115.0Vatlt5.0mA:Vc152.0V:IR10uA:lo99.0A 

88 ♦ 

15KS85A 

6 


M122i 

VR85.0:VBR94.4-104.0Vat It 5.0mA:Vc 137.0V:IR10UA:lp109.0A 

89 

15KS90 

6 


M122i 

VR90.0;VBR100-112.0Vatlt5.0mA;Vc160.0V;IR10uA;lp94.0A 

90 

15KS90A 

6 


M122i 

VR90.0:VBR100-111.0Vatlt5.0mA:Vc146.0V:IR10uA:lo103.0A 

91 

15KS100 

6 


M122i 

VR1 OO.OiVBR1 1 1 -1 36.0Vatlt5.0mA;Vc1 79.0V;IR1 0uA:lp84.0A 

92 

15KS100A 

6 


M122i 

VR100.0:VBR1 1 1-123.0Vatlt5.0mA;Vc162.0V;IR10uA;lp93.0A 

93 

15KS110 

6 


M122i 

VR1 1 0.0:VBR1 22-1 49.0Vatlt5.0mA:Vc1 96.0V:IR1 0uA:lo77.0A 

94 

15KS110A 

6 


M122i 

VR1 1 0.0;VBR1 22-1 35.0Vatlt5.0mA;Vc1 78.0V;IR1 0uA:lp84.0A 

95 

15KS120 

6 


M122i 

VR120.0;VBR133.163.0Vatlt5.0mA;Vc214.0V;IR10uA;lp70.0A 

96 

15KS120A 

6 


M122i 

VR1 20.0:VBR1 33-1 47.0Vatlt5.0mA:Vc1 93.0V:IR1 0uA:lo78.0A 

97 

15KS130 

6 


M122i 

VR1 30.0:VBR1 44-1 76.0Vatlt5.0mA:Vc231 .OV;IR1 0uA:lp65.0A 

98 

15KS130A 

6 


M122i 

VR130.0;VBR144-159.0Vatlt5.0mA:Vc209.0V;IR10uA:lp72.0A 

99 

15KS150 

6 


M122i 

VR150.0:VBR167.204.0Vatlt5.0mA:Vc268V:IR10uA:lo56.0A 

100 

15KS150A 

6 


Ml 221 

VR1 50.0:VBR1 67-1 85.0Vatlt5.0mA;Vc243V;IR1 0uA:lp62.0A 

101 

15KS160 

6 


M122i 

VR160.0;VBR1 78-21 8.0Vatlt5.0mA;Vc287V:IR10uA:lp52.0A 

102 

15KS160A 

6 


M122i 

VR160.0:VBR178-197.0Vatlt5.0mA:Vc259V:IR10uA;lo58.0A 

103 

15KS170 

6 


M122i 

VR170.0:VBR189-231.0Vatlt5.0mA:Vc304V:IR10uA:lp49.0A 

104 

15KS170A 

6 


M122i 

VR170.0:VBR189.209.0Vatlt5.0mA:Vc275V:IR10uA:lp55.0A 

105 

15KS180 

6 


M122i 

VR180.0:VBR200-244.0Vatlt5.0mA:Vc321V;IR10uA:lo47.0A 

106 

15KS180A 

6 


M122i 

VR180.0:VBR200-221.0Vatlt5.0mA:Vc291V;IR10uA:lp52.0A 

107 

15KS200 

6 


M122i 

VR200.0:VBR222-271.0Vatlt5.0mA;Vc356V;IR10uA:lp42.0A 

108 

15KS200A 

6 


M122i 

VR200.0:VBR222-245.0Vatlt5.0mA:Vc322V:IR10uA:lo47.0A 

109 

15KS220 

6 


M122i 

VR220.0;VBR245-299.0Vatlt5.0mA:Vc393V;IR10uA:lp38.0A 

110 

15KS220A 

6 


M122i 

VR220.0:VBR245-271.0Vatlt5.0mA;Vc356V;IR10uA:lo42.0A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (31 TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


in 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


2 

3 

15KS^40 

15KS240A 

15KS260 

-T- 

6 

6 


Mi22l 

M122i 

M122i 

VR2401VBnw:3"^oVatlt5:o?iiA:Vc428V:iniOu^ 

VR240:VBR267-295.0Vatlt5.0mA;Vc388V;IR10uA;lp39.0A 

VR260: VBR289-353.0Vatlt5.0mA:Vc464V:IR 1 0 uA:Id32.0A 

4 

15KS260A 

6 


Ml 221 

VR260: VBR289-31 9.0Vatlt5.0mA;Vc41 9V;1R 1 0uA; lp36.0A 

5 

15KS280 

6 


M122i 

VR280;VBR311-380.0Vatlt5.0mA;Vc500V;IR10uA:lp30.0A 

6 

15KS280A 

6 


M122i 

VR280:VBR311-344Vatlt5mA:Vc452V;IR10uA;lD33A 

7 

BZW04-5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM;7.14 V{BR) max at IR 10mA;10.5 V(CL) at Ipp 38A 

8 

BZW04-5V8B 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM;7.14 V(BR) max at IR 10mA:10.5 V(CL) at Ipp 38A;Biclirect 

9 

BZW04^V0 

6 


D015 

VBR 7.5V at lOmAiVcIamo 11.7V max at 34A:UL recoanized 

10 

B2W04-6V4 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM;7.88 V(BR) max at IR 10mA;11.3 V(CL) at Ipp 35.4A 

11 

BZW04-6V4B 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM:7.88 V(BR) max at IR 10mA;11.3 V{CL) at Ipp 35.4A;Bidirect 

124 

BZW04-6V6 

6 


D015 

VBR 8.2V at lOma: Vclamo 12.5V max at 32A: UL recoanized 

13 

BZW04-7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM;8.61 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 33A 

14 

BZW04-7V0B 

6 


A398nn 

IRM 200uA at 7.02 VRM;8.61 V{BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Ipp 33A:Bidirect 

15 

BZW04-7V4 

6 


D015 

VBR 9.1V at 1.0mA;VclamD 13.8V max at 29A;UL recoanized 

16 

BZW04-7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM:9.55 V(BR) max at IR 10mA;13.4 V(CL) at Ipp 30A 

17 

BZW04-7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM:9.55 V(BR) max at IR 1.0mA;13.4 V(CL) at Ipp 30A:Bidirect 

18 

BZW04.8V1 

6 


D015 

VBR 10V at 1.0mA:VclamD 15.0V max at 27A:UL recoanized 

19 

BZW04^V6 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55 VRM:10.5 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5 V{CL) at Ipp 27.6A 

20 

BZW04-8V6B 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55 VRM;10.5 V(BR) max at IR 1.0mA;14.5 V(CL) at Ipp 27.6A:Bidirect 

21 

BZW04-8V9 

6 


D015 

VBR 11V at 1 .OmA-.VclamD 16.2V max at 24.7A;UL recoanized 

22 

BZW04.9V4 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 9.4 VRM:11.6 V{BR) max at IR 1.0mA;15.6 V(CL) at Ipp 25.7A 

23 

BZW04-9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM;11.6 V(BR) max at IR 1.0mA;15.6 V(CL) at Ipp 25.7A;Bidirect 

24 

BZW04-9V7 

6 


D015 

VBR 12V at 1.0mA;VclamD 17.3V max at 23.1 A:UL recoanized 

25 

BZW04-9V9 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM:12.6 V{BR) max at IR 1.0mA;16.7 V(CL) at Ipp 24A 

26 

BZW04-9V9B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM:12.6 V(BR) at IR 1.0mA:16.7 V(CL) at Ipp 24A:Bidirectional 

27 

BZW04.10 

6 


D015 

VBR 13V at 1.0mA:VclamD 19.0V max at 21A:UL recoanized 

28 

BZW04-11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;12.7 V(BR) at IR 1.0mA; 18.2 V(CL) at Ipp 22A 

29 

BZW04.11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;12.7 V(BR) at IR 1.0mA:18.2 V(CL) at Ipp 22A;Bidirect 

30 

BZW04-12 

6 


D015 

VBR 15V at 1.0mA:VclamD 22.0V max at 18.2A:UL recoanized 

31 

BZW04-12V5 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM:15.8 V(BR) at IR 1.0mA:21.2 V(CL) at Ipp 19A 

32 

BZW04.12V5B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM:15.8 V(BR) at IR 1.0mA;21.2 V(CL) at Ipp 19A;Bidirect 

33 

BZW04-13 

6 


D015 

VBR 16V at 1.0mA;VclamD 23.5V max at 17A;UL recoanized 

34 

BZW04-13V5 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6 VRM:16.8 V{BR) at IR 1.0mA;22.5 V(CL) at Ipp 17.8A 

35 

BZW04-13V5B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6 VRM:16.8 V(BR) max at IR 1.0mA;22.5 V(CL) at Ipp 17.8A:Bidirectional 

36 

BZW04-14 

6 


D015 

VBR 18V at 1 .OmA-.VcIamo 26.5V max at 15.1A;UL recoanized 

37 

BZW04-15 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM;18.9 V(BR) max at IR 1.0mA;25.2 V(CL) at Ipp 16A 

38 

BZW04-15B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM;18.9 V(BR) max at IR 1.0mA;25.2 V(CL) at Ipp 16A;Bidirectional 

39 

BZW04-16 

6 


D015 

VBR 20V at I.OmA-.VcIamo 29.1V max at 13.7A:UL recoanized 

40 

BZW04-17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;21V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 14.5A 

41 

BZW04-17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1 VRM;21V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 14.5A;Bidirectional 

42 

BZW04-18 

6 


Alba 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 24.2V max-.IRM 5uA at VRM 17.8V 

43 

BZW04-18V15 

6 


A398m 

IRM 5.0UA at 18.8 VRM;23.1 V(BR) max at IR 1.0mA;30.6 V(CL) at Ipp 13A 

44 

BZW04-18V5B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:23.1V(BR) max at IR 1 .0mA;30.6V(CL) at Ipp 13A;Bidirectional 

45 

BZW04-19 

6 


Alba 

Voltaae SuDoressonVIBR) 26.4V max:IRM 5uA at VRM 19.4V 

46 

BZW04-20 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:25.2V(BR) max at IR 1 .0mA;33.2V(CL) at Ipp 12A 

47 

BZW04-20B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:25.2V(BR) max at IR 1 .0mA;33.2V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

48 

BZW04-22 

6 


Alba 

Voltaae SuDoressorVIBRI 29.7V max:IRM 5uA at VRM 21.8V 

49 

BZW04-23 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM:28.4V(BR) max at IR 1 .0mA;37.5V(CL) at Ipp 10.7A 

50 

BZW04-23B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM:28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 10.7A; Bidirectional 

51 

BZW04.26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:31.5V(BR) max at IR 1.0mA:41.5VICL) at Idd 9.6A 

52 

BZW04-26B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 25.6VRM:31.5V(BR) max at IR 1.0mA:41.5V(CL) at Ipp 9.6A;Bidirectional 

53 

BZW04.27 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 36.3V max;IRM 5uA at VRM 26.8V 

54 

BZW04.28 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 28.2VRM:34.7V(BR) max at IR 1.0mA:45.7VrcL1 at Idd 8.8A 

55 

BZW04-28B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 28.2VRM:34.7V(BR) max at IR 1 .0mA;45.7V(CL) at Ipp 8.8A;Bidirectional 

56 

BZW04-29 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 39.6V max;IRM 5uA at VRM 29.1V 

57 

BZW04-31 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 30.8VRM:37.8V(BR) max at IR 1.0mA:49.9V(CL) at Idd 8.0A 

58 

BZW04-31B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 30.8VRM:37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 8.0A;Bidirectional 

59 

BZW04-32 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 42.9V max;IRM 5uA at VRM 31.6V 

60 

BZW04-33 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 33.3VRM:41.0V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Idd 7.4A 

61 

BZW04-33B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 33.3VRM:41.0V(BR) max at IR 1 .0mA;53.9V(CL) at Ipp 7.4A;Bidirectional 

62 

BZW04-35 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 47.3V max;IRM 5uA at VRM 34.8V 

63 

BZW04-37 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 36.8VRM:45.2V(BR) max at IR 1 .0mA:59.3V(CU at Idd 6.7A 

64 

BZW04-37B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 36.8VRM:45.2V(BR) max at IR 1 .0mA;59.3V(CL) at Ipp 6.7A;Bidirectional 

65 

BZW04-38 

6 


Albq 

Voltage Suppressor;V(BR) 51.7V max;IRM 5uA at VRM 38.1V 

66 

BZW04-40 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 40.2VRM:49.4V(BR) max at IR 1 .0mA:64.8VICL) at Idd 6.2A 

67 

BZW04-40B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 40.2VRM:49.4V(BR) max at IR 1 .0mA;64.8V(CL) at Ipp 6.2A:Bidirectional 

68 

BZW04-41 

6 


Albg 

Voltage Suppressor:V(BR) 56.1V max;IRM 5uA at VRM 41.3V 

69 

BZW04-44 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 43.6VRM:53.6V(BR) max at IR 1.0mA:70.1VrcL) at Idd 5.7 A 

70 

BZW04-44B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 5.7A:Bidirect 

71 

BZW04-45 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 61.6V max;IRM 5uA at VRM 45.4V 

72 

BZW04-48 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 47.8VRM:58.8V(BR) max at IR 1 .0mA:77V(CL) at Idd 5.2A 

73 

BZW04-48B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 47.8VRM:58.8V{BR) max at IR 1.0mA:77V(CL) at Ipp 5.2A;Bidirectional 

74 

BZW04.50 

6 


Albg 

Voltage Suppressor:V(BR) 68.2V max;IRM 5uA at VRM 50.2V 

75 

BZW04-53 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 53VRM:65.1V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Idd 4.7A 

76 

BZW04.53B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 53VRM;65.1V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Ipp 4.7A;Bidirectional 

77 

BZW04-55 

6 


Albg 

Voltage Suppressor:V(BR) 74.8 Vmax;IRM 5uA at VRM 55.1 V 

78 

BZW04.58 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 58.1VRM:71.4V(BR) max at IR 1 .0mA:92V(CL) at Idd 4.3A 

79 

BZW04-58B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 58.1VRM;71.4V(BR) max at 1 .0mA:92V(CL) at Ipp 4.3A;Bidir 

80 

BZW04-61 

6 


A1bg 

Voltage Suppressor;V(BR) 82.5 Vmax;IRM 5uA at VRM 60.7 V 

81 

BZW04-64 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at 1.0mA;103V(CL) at Idd 3.9A 

82 

BZW04-64B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at 1.0mA:103V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

83 

BZW04-66 

6 


Albg 

Voltage Suppressor:V(BR) 90.2 Vmax;IRM 5uA at VRM 66.4 V 

84 

BZW04.70 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;86.1V(BR) max at 1.0mA:113V(CL at Idd 3.5A 

85 

BZW04-70B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 70.1VRM;86.1V(BR) max at 1.0mA:113V(CL at Ipp 3.5A:Bidirectional 

86 

BZW04.74 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 100 Vmax;lrm 5uA at VRM 73.7 VI 

87 

BZW04-78 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at 1.0mA:125V(CL) at Idd 3.2A 

88 

BZW04-78B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at 1.0mA;125V(CL) at Ipp 3.2A;Bidir 

89 

BZW04-81 

6 


D015 

VBR 100V at 1.0mA;Vclamp 144V max at 2.8A;UL recognized 

90 

BZW04-85 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 85.5VRM:105V(BR) max at 1.0mA:137V(CU at Idd 2.9A 

91 

BZW04.85B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 85.5VRM:105V(BR) max at 1.0mA:137V(CL) at Ipp 2.9A;Bidirectional 

92 

BZW04.89 

6 


Albg 

Voltage Suppressor:V(BR) 121 Vmax;IRM 5uA at VRM 89.2 V 

93 

BZW04-94 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA:152VrCL1 at Idd 2.6A 

94 

BZW04.94B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 2.6A:Bidirectional 

95 

BZW04-97 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 132 Vmax;IRM 5uA at VRM 97.2 V 

96 

BZW04-102 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 102VRM:126V(BR) max at IR 1.0mA: 165V(CU at Idd 2.4A 

97 

BZW04-102B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 102VRM:126V(BR) max at 1.0mA:165V(CL) at Ipp 2.4A;Bldirect 

98 

BZW04-105 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 143 Vmax:IRM 5uA at VRM 105 V 

99 

BZW04-1 1 1 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 111VRM:137V(BR) max at 1.0mA:179V(CL) at Idd 2.2A 

100 

BZW04-111B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 111VRM:137V(BR) max at 1.0mA:179V(CL) at Ipp 2.2A:Bidirect 

101 

BZW04.121 

6 


A1bg 

Voltage Suppressor;V(BR) 165 Vmax;IRM 5uA at VRM 121 V 

102 

BZW04-128 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1 .0mA:207VfCL) at Idd 2.0A 

103 

BZW04-128B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1 .0mA:207V{CL) at 1^ 2,0A:Bidirect 

104 

BZW04.130 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 176 Vmax;IRM 5uA at VRM 130 V 

105 

BZW04-136 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 136VRM;168V(BR) max at IR 1.0mA:219VfCU at Idd 1.8A 

106 

BZW04.136B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 136VRM:168V(BR) max at IR 1.0mA:219V{CL) at Ipp 1 .8A:Bidirect 

107 

BZW04.138 

6 


Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 187 Vmax;IRM 5uA at VRM 138 V 

108 

BZW04-144 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 145VRM:179V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CL) at Idd 1.7A 

109 

BZW04.145B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 145VRM:179V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CL) at Ipp 1 .7A:Bidirect 

110 

BZW04.146 

6 


Alba 

Voltaae SuDoressorVtBR) 198 Vmax:IRM 5uA at VRM 146 V 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 


IT 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

BZW04-154 

BZW04-154B 

BZW04-162 

6 

6 

6 


A398m 

A398m 

Alba 

max at IR i:^AT 24W(CIT aHpp iT6^ 

IRM 5.0uA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1 .0mA;246V(CL) at Ipp 1 .6A;Bidirect 

Voltaae SuDoressonVfBR) 220V maxMRM 5uA at VRM 162V 

4 

BZW04-171 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA:274V(CL) at Ipp 1.5A 

5 

BZW04-171B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA:274V(CL) at Ipp 1 .5A;Bidirect 

6 

BZW04-188 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188VRM:231VfBR) max at IR 1.0mA:301VfCU at Idd 1.4A 

7 

BZW04-188B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188VRM:231V(BR) max at IR 1.0mA:301V(CL) at Ipp 1 .4A;Bidirect 

8 

BZW04-213 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213VRM;263V(BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Ipp 1.5A 

9 

BZW04-213B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213VRM:263V(BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Idd 1 .5A:Bidirect 

10 

BZW04-239 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Ipp 1.5A 

11 

BZW04-239B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239VRM:294V(BR) max at 1 .0mA:384V{CL) at Ipp 1 .5A:Bidirectional 

12 

BZW04-256 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256VRM:315V(BR) max at 1.0mA:414VrcL) at ibb 1.2A 

13 

BZW04-256B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256VRM;315V(BR) max at 1.0mA;414V(CL) at Ipp 1 .2A; Bidirectional 

14 

BZW04-273 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273VRM:336V(BR) max at IR 1.0mA:438V(CL) at Ipp 1.2A 

15 

BZW04-273B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273VRM:336V(BR> max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Idd 1 .2A:Bidirectional 

16 

BZW04-299 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1 .0mA:482V(CL) at Ipp 900mA 

17 

BZW04-299B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299VRM:368V(BR) max at IR 1 .0mA:482V(CL) at IPP 900mA;Bidir 

18 

BZW04-342 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342VRM:420V(BR) max at IR 1 .0mA:548VrCL) at Idd 900mA 

19 

BZW04-342B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1 .0mA:548V(CL) at Ipp 900mA:Bidirect 

20 

BZW04-376 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376VRM;462V(BR) max at IR 1 .0mA:603V(CL) at Ipp 800mA 

21 

BZW04-376B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376VRM:462V(BR) max at IR 1.0mA:603VfCL) at Idd 800mA:Bidirect 

22 

BZW04P5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM:7.48 V(BR) max at IR 10mA;10.5 V(CL) at Ipp 38A 

23 

BZW04P5V8B 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8 VRM:7.48 V(BR) max at IR 10mA:10.5 V(CL) at Ipp 38A;Bidirect 

24 

BZW04P6V4 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM:8.25 V^BR) max at IR 10mA:11.3 VfCL) at Idd 35.4A 

25 

BZW04P6V4B 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4 VRM:8.25 V(BR) max at IR 10mA:11.3 V(CL) at Ipp 35.4A:Bidirect 

26 

BZW04P7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM:9.02 V(BR) max at IR 10mA;12.1 V(CL) at Ipp 33A 

27 

BZW04P7V0B 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02 VRM:9.02 V(BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Idd 33A:Bidirect 

28 

BZW04P7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM; 10.0 V(BR) max at IR 10mA:13.4 V(CL) at Ipp 30A 

29 

BZW04P7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78 VRM;10.0 V(BR) max at IR 10mA:13.4 V(CL) at Ipp 30A;Bidirect 

30 

BZW04P8V5 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55 VRM;11.0 V(BR) max at IR 1.0mA:14.5 V(CU at Idd 27.6A 

31 

BZW04P8V5B 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55 VRM:11.0 V(BR) max at IR 1.0mA:14.5 V(CL) at Ipp 27.6A:Bidirect 

32 

BZW04P9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM:12.1 V(BR) max at IR 1.0mA:15.6 V(CL) at Ipp 25.7A 

33 

BZW04P9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM;12.1 V(BR1 max at IR 1.0mA;15.6 V(CL1 at Idd 25.7A;Bidirect 

34 

BZW04P10 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 10.2 VRM; 13.2 V(BR) max at IR 1.0mA;16.7 V(CL) at Ipp 24A 

35 

BZW04P10B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2 VRM;13.2 V(BR) max at IR 1.0mA;16.7 V(CL) at Ipp 24A;Bidirect 

36 

BZW04P11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;14.3 V(BR1 at IR 1.0mA;18.2 \JiCl) at Idd 22A 

37 

BZW04P11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM;14.3 V(BR) at IR 1.0mA;18.2 V(CL) at Ipp 22A;Bidirect 

38 

BZW04P13 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 12.8 VRM;16.5 V(BR) at IR 1.0mA:21.2 V(CL) at Ipp 19A 

39 

BZW04P13B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 12.8 VRM: 16.5 V(BR) at IR 1.0mA:21.2 V(CL1 at Idd 19A:Bidirect 

40 

BZW04P14 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 13.6 VRM;17.6 V{BR) at IR 1.0mA;22.5 V(CL) at Ipp 17.8A 

41 

BZW04P14B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 13.6 VRM;17.6 V(BR) at IR 1.0mA;22.5 V(CL) at Ipp 17.8A;Bidirect 

42 

BZW04P15 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 15.3 VRM: 19.8 VtBR) max at IR 1.0mA:25.2 VrCL) at Idd 16A 

43 

BZW04P15B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 15.3 VRM;19.8 V(BR) max at IR 1.0mA:25.2 V(CL) at Ipp 16A: Bidirectional 

44 

BZW04P17 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 17.1 VRM;22V(BR) max at IR 1 .0mA;27.7V(CL) at Ipp 14.5A 

45 

BZW04P17B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 17.1 VRM:22V(BR) max at IR 1 .OmA:27.7V(CL) at Idd 14.5A:Bidirectional 

46 

BZW04P19 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 18.8 VRM:24.2 V(BR) max at IR 1.0mA;30.6 V{CL) at Ipp 13A 

47 

BZW04P19B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 18.8 VRM;24.2 V(BR) max at IR 1.0mA;30.6 V(CL) at Ipp 13 A; Bidirectional 

48 

BZW04P20 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 20.5VRM:26.4V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Idd 12A 

49 

BZW04P20B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 20.5VRM:26.4V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Ipp 12A;Bidirectional 

50 

BZW04P23 

6 


Ai398m 

IRM S.OuA at 23.1VRM;29.7V{BR) max at IR 1.0mA;37.5V(CL) at Ipp 10.7A 

51 

BZW04P26 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 25.6VRM:33.0VrBR) max at IR 1.0mA:41.5V(CU at Idd 9.6A 

52 

BZW04P26B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 25.6VRM:33.0V(BR) max at IR 1.0mA:41.5V{CL) at Ipp 9.6A;Bidirectional 

63 

BZW04P28 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 28.2VRM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;45.7V(CL) at Ipp 8.8A 

54 

BZW04P28B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 28.2VRM:36.3V(BR) max at IR 1 .0mA:45.7V(CL) at Idd 8.8A:Bidirectional 

55 

BZW04P31 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA:49.9V{CL) at Ipp 8.0A 

56 

BZW04P31B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(Cl.) at Ipp 8.0A;Bidirectional 

57 

BZW04P33 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 33.3VRM:42.9V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Idd 7.4A 

58 

BZW04P37 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1 .0mA;59.3V(CL) at Ipp 6.7A 

59 

BZW04P37B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 36.8VRM;47.3V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Ipp 6.7A;Bidirectional 

60 

BZW04P40 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 40.2VRM:51.7V(BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at Idd 6.2A 

61 

BZW04P40B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 40.2VRM:51.7V{BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at Ipp 6.2A;Bidirectional 

62 

BZW04P44 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 43.6VRM:56.1V(BR) max at IR 1.0mA:70.1V(CL) at Ipp 5.7A 

63 

BZW04P44B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 43.6VRM:56.1V(BR) max at IR 1.0mA:70.1V(CL) at Idd 5.7A:Bidirectlonal 

64 

BZW04P48 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 47.8VRM;61.6V(BR) max at IR 1 .0mA;77V(CL) at Ipp 5.2A 

65 

BZW04P48B 

6 


A3y8m 

IRM S.OuA at 47.8VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA;77V(CL) at Ipp 5.2A;Bidirectional 

66 

BZW04P53 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Idd 4.7A 

67 

BZW04P53B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1 .0mA;85V(CL) at Ipp 4.7A;Bidirectional 

68 

BZW04P58 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 58.1VRM:74.8V(BR) max at IR 1 .0mA:92V(CL) at Ipp 4.3A 

69 

BZW04P50B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 58.1VRM:74.8V(BR) max at IR 1 .0mA:92V(CL) at Idd 4.3A:Bidirectional 

70 

BZW04P64 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 64.1VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA;103V(CL) at ipp 3.9A 

71 

BZW04P64B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 64.1VRM;82.5V(BR) max at 1.0mA;103V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

72 

BZW04P70 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 70.1VRM:90.2V(BR) max at 1.0mA:1 13V(CL) at Idd 3.5A 

73 

BZW04P70B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 70.1VRM:90.2V(BR) max at 1.0mA;113V{CL at Ipp 3.5A;Bidlrectional 

74 

BZW04P78 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 77.8VRM:100V(BR) max at 1.0mA:125V(CL) at Ipp 3.2A 

75 

BZW04P78B 

6 


A398nn 

IRM S.OuA at 77.8VRM:100V(BR) max at 1.0mA:125V(CL) at Idd 3.2A:Bidirectional 

76 

BZW04P85 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 85.5VRM;110V(BR) max at 1.0mA;137V(CL) at Ipp 2.9A 

77 

BZW04P85B 

6 


A398!n 

IRM S.OuA at 85.5VRM:110V(BR) max at 1.0mA:137V(CL) at Ipp 2,9A;Bidirectional 

78 

BZW04P94 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 94VRM:121 V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CU at Idd 2.6A 

79 

BZW04P94B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 94VRM;121V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 2.6A:Bidirectional 

80 

BZW04P102 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 2.4A 

81 

BZW04P102B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 102VRM:132V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CU at Idd 2.4A:Bidirectional 

82 

BZW04P111 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 111VRM;143V(BR) max at 1.0mA;179V{CL) at Ipp 2.2A 

83 

BZW04P111B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 1 11VRM:143V(BR) max at 1.0mA;179V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirect 

84 

BZW04P128 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 128VRM:165V(BR) max at IR 1 .0mA:207V(CU at Idd 2.0A 

85 

BZW04P128B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1.0mA:207V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirect 

86 

BZW04P136 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 136VRM:176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 1.8A 

87 

BZW04P136B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 136VRM:176V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Idd 1 .8A:Bidirecl 

88 

BZW04P145 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CL) at Ipp 1.7A 

89 

BZW04P145B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1 .0mA;234V{CL) at Ipp 1 .7A;Bidirect 

90 

BZW04P154 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 154VRM:198V(BR) max at IR 1 .0mA:246V(CL) at Idd 1.6A 

91 

BZW04P154B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 154VRM:198V(BR) max at IR 1 .0mA;246V{CL) at Ipp 1 .6A;Bidirect 

92 

BZW04P171 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 171VRM;220V(BR) max at IR 1 .0mA;274V(CL) at Ipp 1.5A 

93 

BZW04P171B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1 .0mA:274V(GL) at Idd 1 .5A:Bidirect 

94 

BZW04P188 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 188VRM:242V(BR) max at IR 1.0mA:301V(CL) at Ipp 1.4A 

95 

BZW04P188B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 188VRM:242V(BR) max at IR 1.0mA;301V(CL) at Ipp 1 .4A;Bidirect 

96 

BZW04P213 

6 


A398nn 

IRM S.OuA at 213VRM:275V(BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Idd 1.5A 

97 

BZW04P213B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1 .0mA;344V(CL) at Ipp 1 .5A;Bidirect 

98 

BZW04P239 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1 .0mA;384V(CL) at Ipp 1.5A 

99 

BZW04P239B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 239VRM:308VrBR1 max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Idd 1 .5A:Bidirect 

100 

BZW04P256 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 256VRM;330V(BR) max at 1.0mA:414V(CL) at Ipp 1.2A 

101 

BZW04P256B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 256VRM;330V(BR) max at 1 .0mA;41 4V(CL) at Ipp 1 .2A;Bidirectional 

102 

BZW04P273 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Idd 1.2A 

103 

BZW04P273B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA;438V(CL) at Ipp T2A:Bidirectional 

104 

BZW04P299 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1 .0mA;482V(CL) at Ipp 900mA 

105 

BZW04P299B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 299VRM:385V(BR) max at IR 1 .0mA:482V(CL) at Idd 900mA:Bidirectional 

106 

BZW04P342 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA;548V(CL) at Ipp 900mA 

107 

BZW04P342B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1 .0mA:548V(CL) at Ipp 900mA:Bidirect 

108 

BZW04P376 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 376VRM:484VfBR) max at IR 1 .0mA:603V(CL) at Idd 800mA 

109 

BZW04P376B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 376VRM;484V(BR) max at IR 1 .0mA:603V(CL) at Ipp 800mA;Bidirect 

110 

BZW06-5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.14VfBR) max at IR 10mA:10.5VrCL) at Idd 57A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & unipolar Types (Cont’d) 


in 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 



DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

BZWffeTsVsB 

BZW06.6V4 

BZW06-6V4B 

6 

6 

6 


A398m 

A398m 

A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.14V(BR) max at 10mA:10.5V(CL) at Ipp 57A:Bidirect 

IRM 500uA at 6.4VRM:7.88V(BR) max at IR 10mA:1 1.3V(CL) at Ipp 53A 

IRM 500uA at 6.4\/RM:7.88V(BR) max at IR 10mA;1 1.3V(CL) at Idd 53 A: Bidirectional 

4 

BZW06-7V0 

6 


A398nn 

IRM 200uA at 7.02VRM;8.61 V(BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Ipp 50A 

5 

BZW06-7V0B 

6 


A3 98m 

IRM 200uA at 7.02VRM:8.61V(BR) max at IR 10mA:12.1 V(CL) at Ipp 50A;Bidirectional 

6 

BZW06-7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA:i3.4V(CL) at ibb 45A 

7 

BZW06-7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM:9.55V(BR) max at IR 1.0mA:13.4V(CL) at Ipp 45A;Bidirectional 

8 

BZW06-8V5 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55VRM:10.5V(BR) max at IR 1.0mA:14.5V(CL) at Ipp 41 A 

9 

BZW06-8V5B 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55VRM:10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Idd 41A:Bidirectional 

10 

BZW06-9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM:11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 38A 

11 

BZW06-9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM:11.6V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 38A:Bidirectional 

12^ 

BZW06-10 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:12.6V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at ibD 36A 

13# 

BZW06-10B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM;12.6V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Ipp 36A:Bidirectional 

144 

BZW06-11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1VRM;13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Ipp 33A 

154 

BZW06-11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 1 1.1VRM:13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Idd 33A: Bidirectional 

16# 

BZW06-13 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;15.8V{BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Ipp 28A 

!?♦ 

BZW06-13B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:15.8V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Ipp 28A:Bidirectional 

18# 

BZW06-14 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:16.8V(BR) max at IR 1.0mA:22.5V(CL) at ibb 27A 

194 

BZW06-14B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:16.8V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A:Bidirectional 

20# 

BZW06-15 

6 


A398m 

Irm 5.0uA at 15. 

21 ♦ 

BZW06-15B 

6 


A398m 

Irm 5.0uA at 15.3 Vrm: 18.9 V(BR) max at Ir 1.0mA:25.2 V(CL) at Idd 24A:Bidirectional 

22 ♦ 

BZW06-17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;21V(BR) max at IR 1.0mA:27.7V{CL) at Ipp 22A 

234 

BZW06-17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:21V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A: Bidirectional 

24 

BZW06-19 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:23.1V(BR1 max at IR 1.0mA:30.6V(CU at Idd 20A 

25 

BZW06-19B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:23.1V(BR) max at IR 1 .0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A: Bidirectional 

26 

BZW06-20 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:25.2V(BR) max at IR 1 .0mA:33.2V(CL) at Ipp 18A 

27 

BZW06.20B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:25.2V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL1 at Idd 18A:Bidirectional 

28 

BZW06-23 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Ipp 16A 

29 

BZW06-23B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Ipp 16A;Bidirectional 

30 

BZW06-26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:31.5V(BR) max at IR 1.0mA:41.4V(CL) at Idd 14.5A 

31 

BZW06-26B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM;31.5V(BR)m ax at IR 1.0mA:41.4V(CL) at Ipp 14.5A:Bidirectional 

32 

BZW06-28 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM;34.7V(BR) max at IR 1 .0mA:45.7V(CL) at Ipp 13.1 A 

33 

BZW06-28B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:34.7V(BR) at IR 1.0mA;45.7V(CU at Idd 13.1 A: Bidirectional 

34 

BZW06-31 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:37.8V(BR) max at IR 1 .0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 

35 

BZW06-31B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:37.8V{BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A:Bidirectional 

36 

BZW06-33 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:41VfBR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL1 at lob 11.1 A 

37 

BZW06-33B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:41V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Ipp 11.1A:Bidirectional 

38 

BZW06-37 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:45.2V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Ipp 10.1 A 

39 

BZW06-37B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:45.2V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CLi at ibb 10.1A:Bidirectional 

40 

BZW06-40 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:49.4V(BR) max at IR 1 .0mA:64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

41 

BZW06-40B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;49.4V{BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at Ipp 9.3A:Bidirectional 

42 

BZW06-44 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BRi max at IR 1.0mA:70.1V(CLi at ibb 8.6A 

43 

BZW06-44B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A;Bidirectional 

44 

BZW06.48 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:58.8V(BR) max at IR 1 .0mA;77V(CL) at Ipp 7.8A 

45 

BZW06-48B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:58.8V(BR) max at IR 1.0mA:77V(CU at Idd 7.8A:Bidirectional 

46 

BZW06-53 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM:65.1V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Ipp 7.1 A 

47 

BZW06-53B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM:65.1V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Ipp 7.1A:Bidirectional 

48 

BZW06-58 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM:71.4V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CU at Idd 6.5A 

49 

BZW06-58B 

6 


A398m 

IRM 5,0uA at 58.1VRM:71.4V(BR) max at IR 1 .0mA;92V{CL) at Ipp 6.5A;Bidirectional 

50 

BZW06-64 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 5.8A 

51 

BZW06.64B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Idd 5.8A:Bidirectional 

52 

BZW06-70 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:86.1V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 

53 

BZW06-70B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:86.1V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A;Bidirectional 

54 

BZW06.78 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at IR 1.0mA:125V(CL) at Idd 4.8A 

55 

BZW06-78B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A;Bidirectional 

56 

BZW06-85 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:105V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 4.4A 

57 

BZW06-85B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:105V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Idd 4.4A:Bidirectional 

58 

BZW06-94 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 3.9A 

59 

BZW06.94B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;116V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 3.9A;Bidirectional 

60 

BZW06-102 

6 


A398m 

IRM 5.01JA at 102VRM:126V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Idd 3.6A 

61 

BZW06-102B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM:126V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 3.6A:Bidirectional 

62 

BZW06-1 1 1 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 3.4A 

63 

BZW06-111B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM;137V(BR) max at IR 1.0mA:179VfCL) at Idd 3.4A;Bidirectional 

64 

BZW06-128 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1.0mA:207V(CL) at Ipp 2.9A 

65 

BZW06-128B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1.0mA:207V(CL) at Ipp 2.9A:Bidirectional 

66 

BZW06-136 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM:168V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Idd 2.7A 

67 

BZW06-136B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM:168V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 2.7A:Bidirectional 

68 

BZW06-145 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM:17gV(BR) max at IR 1.0mA:234V{CL) at Ipp 2.6A 

69 

BZW06-145B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM:179V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CL) at Idd 2.6A:Bidirectional 

70 

BZW06-154 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1.0mA:246V(CL) at Ipp 2.4A 

71 

BZW06-154B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1 .0mA:246V(CL) at Ipp 2.4A:Bidirectional 

72 

BZW06-171 

6 


A398m 

IRM 5.0ua at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA;274V(CL) at Idd 2.2A 

73 

BZW06-171B 

6 


A398m 

IRM 5.0ua at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirectional 

74 

BZW06-188 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188 VRM;231 V(BR) max at IR 1.0mA;301 V(CL) at Ipp 2.0A 

75 

BZW06-188B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 188 VRM:231 V(BR) max at IR 1.0mA:301 V(CL) at Idd 2.0A:Bidirectional 

76 

BZW06-213 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213 VRM;263 V(BR) max at IR 1.0mA;344 V(CL) at Ipp 2.0A 

77 

BZW06-213B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 213 VRM;263 V(BR) max at IR 1.0mA:344 V(CL) at Ipp 2.0A:Bidirectional 

78 

BZW06-239 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239 VRM:294 VfBR) max at IR 1.0mA:384 V(CL) at Idd 2.0A 

79 

BZW06-239B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 239 VRM;294 V(BR) max at IR 1.0mA:384 V(CL) at Ipp 2.0A: Bidirectional 

80 

BZW06-256 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 256 VRM:315 V(BR) max at IR 1.0mA:414 V(CL) at Ipp 1.6A 

81 

BZW06-256B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 256 VRM:315 V(BR) max at IR 1.0mA:414 V(CL) at Idd 1.6A:Bidirectional 

82 

BZW06.273 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273 VRM:336 V(BR) max at IR 1.0mA:438 V(CL) at Ipp 1.6A 

83 

BZW06-273B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 273 VRM:336 V(BR) max at IR 1.0mA;438 V{CL) at Ipp 1.6A:Bidirectional 

84 

BZW06-299 

6 


A398m 

IRM 5.0A at 299 VRM:368 V(BR) max at IR 1.0mA:482 V(CL) at Idd 1.6A 

85 

BZW06-299B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 299 VRM:368 V(BR) max at 1.0mA:482 V(CL) at Ipp 1.6A:Bidirectional 

86 

BZW06-342 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342 VRM:420 V(BR) max at 1.0mA;548 V(CL) at Ipp 1.3A 

87 

BZW06-342B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 342 VRM;420 V(BR) max at 1.0mA:548 V(CL) at Idd 1.3A:Bidirectional 

88 

BZW06-376 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376 VRM:462 V(BR) max at 1.0mA:603 V(CL) at Ipp 1.3A 

89 

BZW06-376B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 376 VRM:462 V(BR) max at 1.0mA;603 V(CL) at Ipp 1.3A:Bidirectional 

90 

BZW06P5V8 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at 10mA:10.5V(CL) at Idd 57A 

91 

BZW06P5V8B 

6 


A398m 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.48V(BR) max at 10mA:10.5V(CL) at Ipp 57A 

92 

BZW06P6V4 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4VRM:8.25V(BR) max at IR lOmAjl 1.3V(CL) at Ipp 53A 

93 

BZW06P6V4B 

6 


A398m 

IRM 500uA at 6.4VRM;8.25V(BR) max at IR 10mA:1 1.3V(CL) at Idd 53A:Bidirect 

94 

BZW06P7V0 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02VRM:9.02V{BR) max at IR 10mA;12.1(V(CL) at Ipp 50A 

95 

BZW06P7V0B 

6 


A398m 

IRM 200uA at 7.02VRM:9.02V(BR) max at IR 10mA;12.1(V(CL) at Ipp 50A:Bidirect 

96 

BZW06P7V8 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM:10fV(BR) max at IR 1.0mA:13.4V(CU at Idd 45A 

97 

BZW06P7V8B 

6 


A398m 

IRM 50uA at 7.78VRM;10(V(BR) max at IR 1.0mA:13.4V(CL) at Ipp 45A:Bidirect 

98 ♦ 

BZW06P8V5 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55VRM;11V(BR) max at IR 1.0mA:14.5V(CL) at Ipp 41A 

99 « 

BZW06P8V5B 

6 


A398m 

IRM lOuA at 8.55VRM:1 1V(BR) max at IR 1.0mA:14.5V(CL) at Idd 41A:Bidirectional 

100 

BZW06P9V4 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA:15.6V(CL) at Ipp 48A 

101 

BZW06P9V4B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 48A;Bidirectional 

102 

BZW06P10 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:13.2V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Idd 36A 

103 

BZW06P10B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:13.2V{BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Ipp 36A:Bidirectional 

104 

BZW06P11 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 11.1VRM:14.3V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Ipp 33A 

105 

BZW06P11B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 1 1.1VRM:14.3V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Idd 33A:Bidirectional 

106 

BZW06P13 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:16.5V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V{CL) at Ipp 28A 

107 

BZW06P13B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:16.5V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Ipp 28A:Bidirectional 

108 

BZW06P14 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:17.6V(BR) max at IR 1 .0mA:22.5V(CL) at Idd 27A 

109 

BZW06P14B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA;22.5V(CL) at Ipp 27A;Bidirectional 

110 

BZW06P15 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 15.3VRM:19.8VtBR) max at IR 1.0mA:25.2VfCL) at Idd 24A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


W 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 




A398m 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:19.8V(BR) max at IR 1 .0mA;25.2V(CL) at Ipp 24A;Bidirectional 

2 

BZW06P17 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;22V(BR) max at IR 1 .0mA:27.7V(CL) at Ipp 22A 

Li 

BZW06P17B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:22VtBR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Idd 22A:Bidirectioanl 





A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1 .OmA;30.6V(CL) at Ipp 20A nl 



B 


A398m 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1 .0mA:30.6V(CL) at Ipp 20A:Bidirectional 



B 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:26.4V(BR) at IR 1 .0mA;33.2VfCD at Idd 18A 



il 


A398m 

IRM 5.0uA at 20.5VRM;26.4V(BR) at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Ipp 18A;Bidirectional 



n 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;29.7V(BR) at IR 1 .0mA;37.5V(CL) at Ipp 16A 



B 


A398m 

IRM 5.0uA at 23.1VRM:29.7V(BR) at IR 1 .0mA:37.5VfCL) at Idd 16A:Bidirectional 


BZW06P26 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:33V(BR) at IR 1 .0mA;41 .4V(CL) at Ipp 14.5A 


BZW06P26B 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:33V(BR) at IR 1 .0mA;41 .4V(CL) at Ipp 14.5A:Bidirectional 


BZW06P28 

6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:36.3V(BR) at IR 1 .0mA:45.7VfCL) at Idd 13.1 A 



6 


A398m 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:36.3V(BR) at IR 1 .0mA:45.7V(CL) at Ipp 13.1 A:Bidirectional 



6 


A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:39.6V(BR) at IR 1 .0mA:49.9V(CL) at Ipp 12A 





A398m 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:39.6V(BR1 at IR 1 .0mA;49.9V(CU at Idd 12A:Bidirectional 


BZW06P33 

3 


A398nn 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:42.9V(BR) at IR 1 .0mA:53.9V(CL) at Ipp 11.1 A 


BZW06P33B 

3 


A398m 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:42.9V(BR) max at IR 1.0mA:53.9V(CL) at Ipp 11.1 A; Bidirectional 


BZW06P37 

3 


A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:47.3V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CD at Idd 10.1 A 

19 

BZW06P37B 



A398m 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:47.3V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Ipp 10.1A;Bidirectional 

20 

BZW06P40 



A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:51.7V(BR) max at IR 1.0mA:64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

21 

BZW06P40B 



A398m 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:51.7V(BR1 max at IR 1 .0mA:64.8V(CU at Idd 9.3A:Bidirectional 





A338m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM:56.1V(BR) max at IR 1.0mA:70.1V(CL) at Ipp 8.6A 


BZW06P44B 



A398m 

IRM 5.0uA at 43.6VRM:56.1V(BR) max at IR 1.0mA:70.1V(CL) at Ipp 8.6A:Bidirectional 


BZW06P48 



A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR1 max at IR 1 .0mA:77VtCL1 at Idd 7.8A 


BZW06P48B 



A398m 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA:77V(CL) at Ipp 7.8A;Bidirectional 


BZW06P53 



A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1.0mA:85V(CL) at Ipp 7.1 A 


BZW06P53B 



A398m 

IRM 5.0uA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Idd 7.1 A: Bidirectional 



a 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM:74.8V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CL) at Ipp 6.5A 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 58.1VRM:74.8V(BR) max at IR 1 .0mA:92V(CL) at Ipp 6.5A:Bidirectional 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103VfCL) at Idd 5.8A 



i 


A398m 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Ipp 5.8A;Bidirectional 


BZW06P70 

1 


A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 





A398m 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA:113VfCU at Idd 5.3A:Bididrectional 



i 


A398m 

IRM S.OuA at 77.8VRM:100V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A 


BZW06P78B 



A398m 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:100V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 4.8A:Bidirectional 


BZW06P85 

i 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BRi max at IR 1.0mA:137V(CLi at Ibb 4.4A 



i 


A398m 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA:137V{CL) at Ipp 4.4A:Bidirectional 



I 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM;121V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 3.9A 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 94VRM:121V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL1 at Idd 3.9A:Bidirectional 


BZW06P102 

i 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A 


BZW06P102B 

1 


A398m 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A:Bidirectional 


BZW06P111 



A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM:143V(BR) max at IR 1.0mA:179VrCU at Idd 3.4A 

43 

BZW06P111B 



A398m 

IRM 5.0uA at 111VRM:143V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 3.4A:Bidirectional 

44 

BZW06P128 

I 


A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1 .0mA;207V(CL) at Ipp 2.9A 

45 

BZW06P128B 



A398m 

IRM 5.0uA at 128VRM:165V(BR1 max at IR 1 .0mA:207VrCL) at Idd 2.9A: Bidirectional 





A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM:176V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 2.7A 



1 


A398m 

IRM 5.0uA at 136VRM:176V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 2.7A: Bidirectional 





A398m 

IRM 5.0uA at 145VRM:187V(BR) max at IR 1 .0mA:234V(CL) at Idd 2.6A 

49 

BZW06P145B 



A398m 

IRM S.OuA at 145VRM:187V(BR) max at IR 1.0mA;234V(CL) at Ipp 2.6A;Bidirectional 

50 

BZW06P154 



A398m 

IRM S.OuA at 154VRM:198V(BR) max at IR 1.0mA;246V(CL) at Ipp 2.4A 

51 

BZW06P154B 



A398m 

IRM S.OuA at 154VRM:198VtBR) max at IR 1 .0mA:246V(GlJ at Inn 2.4A:BidireGtiona! 


BZW06P171 



A398m 

IRM S.OuA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A 


BZW06P171B 

i 


A398m 

IRM S.OuA at 171 VRM:220 V(BR) max at IR 1.0mA:274 V(CL) at Ipp 2.2A:Bidirectional 


BZW06P188 



A398m 

IRM S.OuA at 188 VRM:242 V(BR) max at IR 1.0mA:301 V(CL) at Idd 2.0A 





A398m 

IRM S.OuA at 188 VRM:242 V(BR) max at IR 1.0mA:301 V(CL) at Ipp 2.0A:Bidirectional 



i 


A398m 

IRM S.OuA at 213 VRM:275 V(BR) max at IR 1.0mA:344 V(CL) at Ipp 2.0A 





A398m 

IRM S.OuA at 213 VRM:275 V(BR1 max at IR 1.0mA;344 V(CL) at Idd 2.0A:Bidirectional 


BZW06P239 



A398m 

IRM S.OuA at 239 VRM:308 V(BR) max at IR 1.0mA:384 V(CL) at Ipp 2.0A 


BZW06P239B 

I 


A398m 

IRM S.OuA at 239 VRM:308 V(BR) max at IR 1.0mA:384 V(CL) at Ipp 2.0A;Bidirectional 





A398m 

IRM S.OuA at 256 VRM:330 V(BR) max at IR 1.0mA:414 V(CL) at Idd 1.6A 

KUH 

|:WVi • d5 '4; 



A398m 

IRM S.OuA at 256 VRM:330 V{BR) max at IR 1.0mA:414 V(CL) at Ipp 1 .6A;Bidirectional 



I 


A398m 

IRM S.OuA at 273 VRM:352 V(BR) max at IR 1.0mA:438 V(CL) at Ipp 1.6A 





A398m 

IRM S.OuA at 273 VRM:352 V(BR) max at IR 1.0mA:438 V(CL) at Idd 1 .6A:Bidirectional 


BZW06P299 



A398m 

IRM 5.0A at 299 VRM:385 V(BR) max at IR 1.0mA;482 V(CL) at Ipp 1.6A 


BZW06P299B 

i 


A398m 

IRM 5.0A at 299 VRM:385 V(BR) max at IR 1.0mA:482 V(CL) at Ipp 1 .6A;Bidirectional 


BZW06P342 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 342 VRM:440 V(BR) max at 1.0mA:548 V(CL) at Idd 1.3A 


BZW06P342B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 342 VRM:440 V(BR) max at 1.0mA:548 V(CL) at Ipp 1 .3A;Bidirectional 


BZW06P376 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 376 VRM:484 V(BR) max at 1.0mA:603 V(CL) at Ipp 1.3A 


BZW06P376B 

6 


A398m 

IRM S.OuA at 376 VRM:484 V(BR) max at 1.0mA:603 V(CL) at Idd 1 .3A:Bidirectional 


BZW25-12 

6 


M981 

IRM S.OuA at 12.0VRM:16.5V(BR) max at IR 1.0mA:21.9V(CL) at Ipp 114A 


BZW25-12B 

6 


M981 

IRM S.OuA at 12 VRM;16.5 V(BR) max at 1.0mA:21.9 V(CL) at Ipp 1 14A;Bidirectional 


BZW25.24 

6 


M981 

IRM S.OuA at 24.0VRM:33.0V(BR) max at IR 1 .0mA;43.8VrCL) at Idd 57A 

73 

BZW25-24B 

6 


M981 

IRM S.OuA at 24 VRM;33.0 V(BR) max at 1.0mA:43.8 V(CL) at Ipp 57A:Bidirectional 

74 

BZW25-47 

6 


M981 

IRM S.OuA at 47.0VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA:81.9V(CL) at Ipp 30.5A 

75 

BZW25.47B 

6 


M981 

IRM S.OuA at 47 VRM;66.6 V(BR) max at 1.0mA:81.9 VtCL) at Idd 30.5A:Bidirectional 



6 


M981 

IRM S.OuA at 120VRM;165V(BR) max at IR 1 .0mA;21 9V(CL) at Ipp 11 A 


BZW25-120B 

6 


M981 

IRM S.OuA at 120VRM;165V(BR) max at 1.0mA:219V(CL) at Ipp 1 1A;Bidirectional 


BZW30-13 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 13.0VRM:17.6 V(BR) max at IR 1 .0mA:25V(CL) at Idd 120A 



a 


A69ai 

IRM S.OuA at 14.6VRM:19.8 V(BR) max at IR 1.0mA:27.5V(CL) at Ipp 109A 



I 


A69ai 

IRM S.OuA at 16.2VRM:22.0 V(BR) max at IR 1 .0mA:30V(CL) at Ipp 100A 


1: ^ e 



A69ai 

IRM S.OuA at 17.8VRM:24.2 V(BR) max at IR 1 .0mA:32.3V(CL) at Idd 93A 



•1 


A69ai 

IRM S.OuA at 19.4VRM:26.4 V(BR) max at IR 1.0mA:34.5V(CL) at Ipp 87A 



a 


A69ai 

IRM S.OuA at 21.8VRM:29.7 V(BR) max at IR 1 .0mA:38V(CL) at Ipp 79A 





A69ai 

IRM S.OuA at 29.1VRM:39.6V(BR) max at 1.0mA:53.1V(CU at Idd 56.5A 

85 

BZW30-32 



D027 

Voltage Suppressor:V(BR) 42.9V max;IRM SuA at VRM 31.6V 

86 

BZW30-35 

a 


A69ai 

IRM S.OuA at 34.8VRM:47.3V(BR) max at 1.0mA;63.8V(CL) at Ipp 47A 

87 

BZW30-38 

n 


A69ai 

IRM S.OuA at 38.1VRM:51.7V(BR) max at 1.0mA:69.8V(CL) at Idd 43A 



d 


A69ai 

IRM S.OuA at 41.3VRM:56.1V(BR) max at 1.0mA;73.7V(CL) at Ipp 40.7A 





A69ai 

IRM S.OuA at 45.4VRM:61.6V(BR) max at 1.0mA;77.9V(CL) at Ipp 38.5A 





A69ai 

IRM S.OuA at 50.2VRM:68.2V(BR) max at 1.0mA:87V(CL) at Idd 34.5A 



d 


A69ai 

IRM S.OuA at 55.1VRM:74.8V(BR) max at 1.0mA;95.2V(CL) at Ipp 31. 5A 



1 


A69ai 

IRM S.OuA at 60.7VRM:82.5V(BR) max at 1.0mA:108V(CL) at Ipp 27.7A 



a 


A69ai 

IRM S.OuA at 66.4VRM:90.2V(BR) max at 1.0mA;119V(CL) at Idd 25.2A 

94 

BZW30.74 

3 


A69ai 

IRM S.OuA at 73.7VRM;100V(BR) max at 1.0mA;135V(CL) at Ipp 22.2A 

95 

BZW30-81 

3 


A69ai 

IRM S.OuA at 81.0VRM:110V(BR) max at 1.0mA:147V(CL) at Ipp 20.4A 

96 

BZW30-89 



A69ai 

IRM S.OuA at 89.2VRM:121V(BR) max at 1.0mA:161V(CU at Idd 18.6A 

PH 


d 


A69ai 

IRM S.OuA at 97.2VRM:132V(BR) max at 1.0mA:178V(CL) at Ipp 16.9A 

PH 


d 


A69ai 

IRM S.OuA at 105VRM:143V(BR) max at 1.0mA:186V(CL) at Ipp 16.1 A 



3 


A69ai 

IRM S.OuA at 121VRM:165V(BR) max at 1.0mA:216VfCL) at Idd 13.9A 

100 


6 


A69ai 

IRM S.OuA at 130VRM:176V(BR) max at 1.0mA:231V(CL) at Ipp 13.0A 

101 

BZW30-138 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 138VRM:187V(BR) max at 1 .0mA:242V(CL) at Ipp 12.4A 

102 

BZW30-146 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 146VRM:198V(BR) max at 1.0mA:263VfCL) at Idd 11. 4A 

103 

BZW30-162 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 162VRM;220V(BR) max at 1 .0mA:288V{CL) at Ipp 10.4A 

104 

BZW30-175 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 175VRM;242V(BR) max at 1.0mA:316V{CL) at Ipp 9.5A 

105 

BZW30.202 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 202VRM:275V(BR) max at 1.0mA:361VfCL) at Idd 8.3A 

106 

BZW30-243 

6 


A69ai 

iRM S.OuA at 243VRM:330V(BR) max at IR 1 .0mA:429V(CL) at Ipp 7.0A 

107 

BZW30-283 

6 


A69ai 

IRM S.OuA at 283VRM;385V(BR) max at IR 1.0mA:500V(CL) at Ipp 6.0A 

108 

1 1 t^vKiiac 

mm 


A69ai 

IRM S.OuA at 324VRM:440VfBR) max at IR 1 .0mA:575V(CL) at Idd 5.2A 

mi 




A69ai 

IRM S.OuA at 405VRM;550V(BR) max at 1 .0mA;720V{CL) at Ipp 4.2A 

IBI 


B 


A69ai 

IRM S.OuA at 486VRM:660V(BR) max at 1 .0mA:860V(CL) at Idd 3.5A 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar a Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

DAGTAl 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode;Vr 100V:IF (av) 1.3A:VF 1.1V at IF 1.3A 

2 

DAG1A2 

6 

A 

A3 13d 

Suppression Diode:Vr 200V;IF (av) 1.3A:VF 1.1V at IF 1.3A 

3 

DAG 1 A3 

6 

A 

A3 13d 

SuDoression Diode:Vr 300V:iF (av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

4 

DAG1A4 

6 

A 

A3 13d 

Suppression Diode:Vr 400V:IF (av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

5 

DAG1A05 

6 

A 

A313d 

Suppression Diode:Vr 50V;IF (av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

6 

DTZ6V8A 

6 


A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.14V(BR'1 max at 10mA:10.5V(CL) at Idd 143A:Bidirectional 

7 

DTZ6V8P 

6 


A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM:7.48V(BR) max at 10mA;10.5V(CL) at Ipp 143A:Bidirectional 

8 

DTZ7V5P 

6 


A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM:8.25V(BR) max at IR 10mA:11.3V(CL) at Ipp 132A:Bidirectional 

9 

DTZ8V2P 

6 


A398k 

IRM 200uA at 7.02VRM:9.02V(BR) max at IR 10mA:12.1V(CU at Idd 124 A; Bidirectional 

10 

DTZ9V1P 

6 


A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM:10V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 112A:Bidirectional 

11 

DTZ10P 

6 


A398k 

IRM 10mA at 8.55VRM:11V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 103A:Bidirectional 

12 

DTZ11P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 9.4VR4:12.1VrBR) max at IR 1.0mA:15.6V(CL) at ibb 96A: Bidirectional 

13 

DTZ12P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VR4:13.2V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Ipp 90A:Bidirectional 

14 

DTZ13P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 1 1.1VRM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Ipp 82A;Bidirectional 

15 

DTZ15P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:16.5V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at ibb 71A:Bidirectional 

16 

DTZ16P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM;17.6V(BR) max at IR 1.0mA:22.5V(CL) at Ipp 67A;Bidirectional 

17 

DTZ18P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:19.8V(BR) max at IR 1 .0mA:25.2V(CL) at Ipp 59.5A;Bidirectional 

18 

DTZ20P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:22V(BR) max at IR 1 .0mA:27.7V(CL) at Idd 54A;Bidirectional 

19 

DTZ22P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:24.2V(BR) max at IR 1.0mA;30.6V(CL) at Ipp 49A;Bidirectional 

20 

DTZ24P 

6 


A398k 

IRM 5.1 uA at 20.5VRM;26.4V(BR) max at IR 1.0mA;33.2V(CL) at Ipp 45A:Bidirectional 

21 

DTZ27P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 23.1 VRM:29.7V(BR1 max at IR 1 .0mA;37.5V(CL) at Idd 40A:Bidirectional 

22 

DTZ30P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:33V(BR) max at IR 1 .0mA;41 .4V(CL) at Ipp 36A:Bidirectional 

23 

DTZ33P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:36.3V(BR) max at IR 1.0mA:45.7V(CL) at Ipp 33A;Bidirectional 

24 

DTZ36P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 30.8VRM;39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CLi at Idd 30A:Bidirectional 

25 

DTZ39P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:42.9V(BR) max at IR 1 .0mA;53.9V(CL) at Ipp 28A:Bidirectional 

26 

DTZ43P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:47.3V(BR) max at IR 1 .0mA;59.3V(CL) at Ipp 25.3A:Bidirectional 

27 

DTZ47P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:51.7V(BR) max at IR 1 .0mA:64.8V(CL) at Idd 23.2A:Bidirectional 

28 

DTZ51P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRM:56.1V(BR) max at IR 1.0mA:70.1V(CL) at Ipp 21.4A;Bidirectional 

29 

DTZ56P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA:77V(CL) at Ipp 19.5A;Bidirectional 

30 

DTZ62P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 53VRM;68.2V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Idd 1 7.7A:Bidirectional 

31 

DTZ68P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 58.1VRM;74.8V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CL) at Ipp 16.3A;Bidirectional 

32 

DTZ75P 

6 


A398k 

IRM 5.1 uA at 64.1 VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Ipp 14.6A:Bidirectional 

33 

DTZ82P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 70.1 VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA:1 13V(CL) at ibb 13.3A;Bidirectional 

34 

DTZ91P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:100V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A:Bidirectional 

35 

DTZ100P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA;137V(CL) at Ipp 11A:Bidirectional 

36 

DTZ110P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 94VRM:121VfBR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Idd 9.9A:Bidirectional 

37 

DTZ120P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 9.1A:Bidirectional 

38 

DTZ130P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 1 1 1VRM;143V(BR) max at IR 1.0mA;179V(CL) at Ipp 8.4A;Bidirectional 

39 

DTZ150P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 128VRM;165V(BR) max at IR 1 .0mA:207V(CL) at Idd 7.2A:Bidirectional 

40 

DTZ160P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 6.8A;Bidirectional 

41 

DTZ170P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 145VRM;187V(BR) max at IR 1.0mA:234V(CL) at Ipp 6.4A:Bidirectional 

42 

DTZ180P 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 154VRM:198V(BR) max at IR 1.0mA:246V{CL) at ibb 6.1A:Bidirectional 

43 

DTZ200P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 171VRM;220V(BR) max at IR 1.0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A;Bidirectional 

44 

DTZ220P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 185VRM:242V(BR) max at IR 1 .0mA;328V(CL) at Ipp 4.6A;Bidirectional 

45 

DTZ250A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 213VRM:263V(BR) max at IR 1 .0mA;344V(CL) at Idd 5.0A:Bidirectional 

46 

DTZ250P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 213VRM;275V(BR) max at IR 1 .0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

47 

DTZ280A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 239VRM;294V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

48 

DTZ280P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 239VRM:308VrBR) max at IR 1.0mA:384V(CL) at Idd 5.0A:Bidirectional 

49 

DTZ300A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 256VRM:315V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A;Bidierctional 

50 

DTZ300P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 256VRM:300V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A;Bidirectional 

51 

DTZ320A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 273VRM:336V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Idd 4.5A:Bidirectional 

52 

DTZ320P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Ipp 4.5A;Bidirectional 

53 

DTZ350A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 299VRM:368V(BR) max at IR 1 .0mA;482V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

54 

DTZ350P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 299VRM:385V(BR) max at IR 1.0mA:482V(CL) at Idd 4.0A:Bidirectional 

55 

DTZ400A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 342VRM:420V(BR) max at IR 1 .0mA:548V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

56 

DTZ400P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 342VRM;440V(BR) max at IR 1.0mA:548V(CL) at Ipp 4.0A;Bidirectional 

57 

DTZ440A 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 376VRM:462V(BR) max at IR 1.0mA:603V(CL) at Idd 3.5A:Bidirectional 

58 

DTZ440P 

6 


A398k 

IRM S.OuA at 376VRM:484V(BR) max at IR 1 .0mA:603V(CL) at Ipp 3.5A;Bidirectional 

59 

GMP5 

6 


A398n 

IRM 300uA at 5VRM:5.3V(BR) max at IR 1 .0mA:6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

60 

GMP5A 

6 


A398n 

IRM lOOuA at 5VRM:5.5V(BR) max at IR 1.0mA:6.7V(CL) at Idd I.OA 

61 

GMP5B 

6 


A398n 

IRM 300uA at 5VRM:5.3V(BR) max at IR 1 .0mA;6.4V(CL) at Ipp I.OA 

62 

GT6102 

6 


A94ae 

IRM lOOuA at 5.2VRM:7.48V(BR) max at 175mA;10.8V(CL) at Ipp 55A 

63 

GT6102A 

6 


A94aG 

IRM lOOuA at 5.2VRM:7.14V(BR) max at 175mA:10.5V(CL) at Idd 57A 

64 

GT6103 

6 


A94ae 

IRM 50uA at 5.7VRM;7.5V(BR) max at 175mA:1 1.7V(CL) at Ipp 51A 

65 

GT6103A 

6 


A94ae 

IRM 50uA at 5.7VRM:7.5V(BR) max at 175mA:1 1.3V(CL) at Ipp 53A 

66 

GT6104 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.2VRM:9.02V(BR) max at 150mA:12.5V(CL) at Idd 48A 

67 

GT6104A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.2VRM:8.61V(BR) max at 150mA:12.1V(CL) at Ipp 50A 

68 

GT6105 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 6.9VRM:10.01V(BR) max at 150mA: 13.8V(CL) at Ipp 43A 

69 

GT6105A 

6 


A94a8 

IRM 20uA at 6.9VRM:9.55VfBR) max at 1.50mA:13.4V(CL) at Idd 45A 

70 

GT6106 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 7.6VRM;1 1V(BR) max at 125mA:15V(CL) at Ipp 40A 

71 

GT6106A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 7.6VRM:10.50V(BR) max at 125mA;14.5V(CL) at Ipp 41 A 

72 

GT6107 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 8.4VRM:12.10VfBR) max at 125mA:16.2V(CL) at Idd 37A 

73 

GT6107A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 8.4VRM:1 1.55V(BR) max at 125mA;15.6V(CL) at Ipp 38A 

74 

GT6108 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.1VRM:13.20V(BR) max at 100mA:17.3V(CL) at Ipp 35A 

75 

GT6108A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.1VRM:12.60V(BR) max at 100mA:16.7V(CL) at Idd 36A 

76 

GT6109 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.9VRM:14.30V(BR) max at 100mA:19V(CL) at Ipp 32A 

77 

GT6109A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 9.9VRM:13.65V(BR) max at 100mA:18.2V(CL) at Ipp 33A 

78 

GT6110 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 11.4VRM:16.50V(BR) max at 75mA:22VfCU at Idd 27.5A 

79 

GT6110A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 1 1.4VRM:15.75V(BR) maxt at 75mA:21.2V(CL) at Ipp 28A 

80 

GT6111 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 12.2VRM:17.60V(BR) maxt at 75mA;23.5V(CL) at Ipp 26A 

81 

GT6111A 

6 


A94ae 

IRM 20uA at 12.2VRM:16.80V(BR) max at 75mA:22.5V(CL) at Idd 27A 

82 

GT6112 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 13.7VRM:19.80V(BR) max at 65mA:26.5V(CL) at Ipp 22.5A 

83 

GT6112A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 13.7VRM;18.9V(BR) max at IR 65mA:25.2V(CL) at Ipp 24A 

84 

GT6113 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 15.2VRM:22.0V(BR) max at IR 65mA;29.1V(CL) at Idd 20.5A 

85 

GT6113A 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 15.2VRM:21.0V(BR) max at IR 65mA:27.7V(CL) at Ipp 22A 

86 

GT6114 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 16.7VRM:24.2V(BR) max at IR 50mA:31.9V(CL) at Ipp 18.5A 

87 ♦ 

GT6114A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 16.7VRM:23.1VfBR) max at IR 50mA:30.6V(CL) at Idd 20A 

884 

GT6115 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 18.2VRM:26.4V(BR) max at IR 50mA;34.7V(CL) at Ipp 17.5A 

894 

GT6115A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 18.2VRM;25.2V(BR) max at IR 50mA;33.2V(CL) at Ipp 18A 

90 

GT6116 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 20.6VRM:29.7V(BR) max at IR 50mA:39.1V(CL) at Idd 15.5A 

91 

GT6116A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 20.6VRM;28.3V(BR) max at IR 50mA:37.5V(CL) at Ipp 16A 

92 

GT6117 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 22.8VRM:33.0V(BR) max at IR 40mA:43.5V(CL) at Ipp 13.5A 

93 

GT6117A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 22.8VRM:31.5V(BR) max at IR 40mA:41 .4V(CL) at Idd 14.5A 

94 

GT6118 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 25.1VRM:36.3V(BR) max at IR 40mA:47.7V(eL) at Ipp 12.5A 

95 

GT6118A 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 25,1VRM;34.6V(BR) max at IR 40mA:45.7V(CL) at Ipp 13.1 A 

964 

GT6119 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 27.4VRM:39.6V(BR) max at IR 30mA:52V(CL) at Idd 11. 5A 

97 

GT6119A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 27.4VRM:37.8V(BR) max at IR 30mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 

98 

GT6120 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 29.7VRM;42.9V(BR) max at IR 30mA:56.4V(CL) at Ipp 10.6A 

99 

GT6120A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 29.7VRM:40.9V(BR) max at IR 30mA:53.9V(CU at Idd 11.1 A 

100 

GT6121 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 32.7VRM:47.3V(BR) max at IR 30mA:61.9V(CL) at Ipp 9.7A 

101 

GT6121A 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 32.7VRM:45.1V(BR) max at IR 30mA:59.3V(CL) at Ipp 10.1 A 

102 

GT6122 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 35.8VRM:51.7V(BR) max at IR 25mA:67.8V(CL) at Idd 8.8A 

103 

GT6122A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 35.8VRM:49.3V(BR) max at IR 25mA:64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

104 

GT6123 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 38.8VRM;56.1V(BR) max at IR 25mA:73.5V(CL) at Ipp 8.2A 

105 

GT6123A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 38.8VRM;53.5V^BR) max at IR 25mA;70.1V(CL) at Idd 8.6A 

106 

GT6124 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 42.6VRM;61.6V(BR) max at IR 20mA:80.5V(CL) at Ipp 7.5A 

107 

GT6124A 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 42.6VRM:58.8V(BR) max at IR 20mA:77V(CL) at Ipp 7.8A 

108 

GT6125 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 47.1VRM:68.2V(BR) max at IR 20mA:89V{CL) at Idd 6.7A 

109 

GT6125A 

6 


A94aG 

IRM I.OuA at 47.1VRM:65.1V(BR) max at IR 20mA:85V(CL) at Ipp 7.1 A 

110 

GT6126 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 51.7VRM:74.8VrBR) max at IR 20mA:98V(CL) at Idd 6.1 A 
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7. 

TRANSIENT S 

lUPPRESSO 

IR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

GT6126A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 51.7VRM:71.4V(BR) max at IR 20mA:92\/(CL) at Ipp 6.5A 

2 

GT6127 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 56.0VRM:82.5V(BR) max at IR 20mA:108V(CL) at Ipp 5.6A 

3 

GT6127A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 56.0VRM:78.7V(BR) max at IR 20mA;103V(CL) at Idd 5.8A 

4 

GT6128 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 62.2VRM;90.2V(BR) max at IR 15mA:118V(CL) at Ipp 5.1 A 

5 

GT6128A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 62.2VRM;86.1V(BR) max at IR 15mA:113V(CL) at Ipp 5.3A 

6 

GT6129 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 69.2VRM:100.1V(BR) max at IR 15mA:131V(CU at Idd 4.6A 

7 

GT6129A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 69.2VRM;95.5V(BR) max at IR 15mA;125V(CL) at Ipp 4.8A 

8 

GT6130 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 76.0VRM;110.0V(BR) max at IR 12mA:144V(CL) at Ipp 4.2A 

9 

GT6130A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 76.0VRM:105.0V(BR) max at IR 12mA:137V(CL1 at Idd 4.4A 

10 

GT6131 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 83.6VRM:121.0V(BR) max at IR 12mA:158V(CL) at Ipp 3.8A 

11 

GT6131A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 83.6VRM:115.5V(BR) max at IR 12mA:152V(CL) at Ipp 3.9A 

12 

GT6132 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 91.2VRM:132.0V(BR) max at IR 10mA:173V(CU at Idd 3.5A 

13 

GT6132A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 91.2VRM:126.0V(BR) max at IR 10mA:165V(CL) at Ipp 3.6A 

14 

GT6133 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 98.8VRM:143.0V(BR) max at IR 10mA:187V(CL) at Ipp 3.2A 

15 

GT6133A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 98.8VRM:136.5V(BR) max at IR 10mA:179V(CLi at Ibb 3.4A 

16 

GT6134 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 114.0VRM;165.0V(BR) max at IR 8mA:215V(CL) at Ipp 2.8A 

17 

GT6134A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 114.0VRM;157.5V(BR) max at IR 8mA;207V(CL) at Ipp 2.9A 

18 

GT6135 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 121.6VRM:176.0VfBm max at IR 8mA:230VrCU at Idd 2.6A 

19 

GT6135A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 121.6VRM;168.0V(BR) max at IR 8mA:219V(CL) at Ipp 2.7A 

20 

GT6136 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 136.8VRM;198V(BR) max at IR 5mA;258V(CL) at Ipp 2.3A 

21 

GT6136A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 136.8VRM:189V(BR) max at IR 5mA:246VtCL) at Idd 2.4A 

22 

GT6137 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 152.0VRM:220V(BR) max at IR 5mA;287V(CL) at Ipp 2.1 A 

23 

GT6137A 

6 


A94ae 

IRM I.OuA at 152.0VRM;210V(BR) max at IR 5mA;274V(CL) at Ipp 2.2A 

24 

GT6138 

6 


A94af 

IRM 500uA at 5.2VRM:7.48VfBR1max at IR 175mA:1 1.OVVCU at Idd 136.4A 

25 

GT6138A 

6 


A94af 

IRM 500uA at 5.2VRM:7.14V(BR)max at IR 175mA;10.5V(CL) at Ipp 142.8A 

26 

GT6139 

6 


A94af 

IRM 300uA at 5.7VRM:8.25V(BR)max at IR 175mA;1 1.8V(CL) at Ipp 127.1 A 

27 

GT6139A 

6 


A94af 

IRM 300uA at 5.7VRM:7.87VfBR)max at IR 175mA:11.2V(CL) at Idd 133.9A 

28 

GT6140 

6 


A94at 

IRM lOOuA at 6.2VRM:9.02V(BR)max at IR 150mA;12.7V(CL) at Ipp 11 8.1 A 

29 

GT6140A 

6 


A94af 

IRM lOOuA at 6.2VRM;8.61V(BR)max at IR 150mA;12.1V(CL) at Ipp 124.0A 

30 

GT6141 

6 


A94af 

RM lOOuA at 6.9VRM:10.01V(BR)max at IR 150mA: 14.0V(CU at Idd 107.1A 

31 

GT6141A 

6 


A94af 

RM lOOuA at 6.9VRM;9.55V(BR)max at IR 150mA;13.4V(CL) at Ipp 111.9A 

32 

GT6142 

6 


A94af 

RM lOOuA at 7.6VRM:11.00V(BR)max at IR 125mA: 15.2V(CL) at Ipp 98.7A 

33 

GT6142A 

6 


A94af 

RM lOOuA at 7.6VRM:10.5VtBR) max at IR 125mA: 14.5V(CL) at Idd 103.4A 

34 1 

GT6143 

6 


A94af 

RM 20uA at 8.4 VRM; 12.10 V(BR) max at IR 125mA:16.3 V(CL) at Ipp 92.0A 

354 

GT6143A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 8.4 VRM; 11.55 V(BR) max at IR 125mA;15.6 V(CL) at Ipp 96.2A 

364 

GT6144 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.1 VRM: 13.20 V(BR) max at IR 100mA:17.7 V(CU at Idd 84.7A 

374 

GT6144A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.1 VRM; 12.60 V(BR) max at IR 100mA;16.9 V(CL) at Ipp 88.8A 

384 

GT6145 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.9 VRM; 14.30 V(BR) max at IR 100mA:19.0 V(CL) at Ipp 78.9A 

39 ♦ 

GT6145A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 9.9 VRM: 13.65 V(BR) max at IR 100mA:18.2 V(CL) at Idd 82.4A 

404 

GT6146 

6 


A94af 

IRM 20uA at 11.4 VRM: 16.50 V(BR) max at IR 75mA: 21.9 V (CL) at Ipp 68.5A 

414 

GT6146A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 11.4 VRM: 15.75 V(BR) max at IR 75mA: 21.0 V (CL) at Ipp 71 .4A 

424 

GT6147 

6 


A94af 

IRM 20uA at 12.2 VRM: 17.60 VfBR) max at IR 75mA: 23.4 V (CL) at Idd 64.1 A 

434 

GT6147A 

6 


A94af 

IRM 20uA at 12.2 VRM: 16.80 V(BR) max at IR 75mA; 22.3 V (CL) at Ipp 67.3A 

444 

GT6148 

6 


A94af 

IRM lOuA at 13.7 VRM: 19.80 V(BR) max at IR 65mA: 26.3 V (CL) at Ipp 57.0A 

45 

GT6148A 

6 


A94af 

IRM lOuA at 13.7VRM:18.9V(BR) max at IR 65mA:25.1V(CL) at Idd 59.8A 

46 

GT6149 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 15.2VRM:22.0V(BR) max at IR 65mA;29.0V(CL) at Ipp 51. 7A 

47 

GT6149A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 15.2VRM:21.0V(BR) max at IR 65mA;27.7V(CL) at Ipp 54.2A 

48 

GT6150 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 16.7VRM:24.2V(BR) max at IR 50mA:31.9V(CL) at Idd 47.0A 

49 

GT6150A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 16.7VRM:23.1V(BR) max at IR 50mA:30.5V(CL) at Ipp 49.2A 

50 

GT6151 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 18.2VRM:26.4V(BR) max at IR 50mA:34.8V(CL) at Ipp 43.1 A 

51 

GT6151A 

6 


A34af 

IRM 5.CuA at 18.2VRM;25.2ViBR) max at IR 50rnA:33.3\/(CL) at Idd 45. OA 

52 

GT6152 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 20.6VRM:29.7V(BR) max at IR 50mA;39.2V(CL) at Ipp 38.3A 

53 

GT6152A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 20.6VRM:28.3V(BR) max at IR 50mA:37.4V(CL) at Ipp 40.1 A 

54 

GT6153 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 22.8VRM:33.0V(BR) max at IR 40mA:43.6V(CL) at Idd 34.4A 

55 

GT6153A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 22.8VRM:31.5V(BR) max at IR 40mA:41.6V(CL) at Ipp 36.0A 

56 

GT6154 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 25.1VRM:36.3V(BR) max at IR 40mA:47.9V(CL) at Ipp 31. 3A 

57 

GT6154A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 25.1VRM:34.6V(BR) max at IR 40mA:45.7V(CL) at Idd 32.8A 

58 

GT6155 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 27.4VRM:39.6V(BR) max at IR 30mA;52.3V(CL) at Ipp 28.7A 

59 

GT6155A 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 27.4VRM:37.8V(BR) max at IR 30mA:49.9V(CL) at Ipp 30.1 A 

60 

GT6156 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 29.7VRM:42.9V(BR) max at IR 30mA:56.2V(CL) at Idd 26.7A 

61 

GT6156A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 29.7VRM:40.9V(BR) max at IR 30mA:53.6V(CL) at Ipp 28.0A 

62 

GT6157 

6 


A94af 

IRM 5.0uA at 32.7VRM;47.3V(BR) max at IR 30mA:62.0V(CL) at Ipp 24.2A 

63 

GT6157A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 32.7VRM:45.1V(BR) max at IR 30mA:59.1V(CL) at Idd 25.4A 

64 

GT6158 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 35.8VRM:51.7V(BR) max at IR 25mA;61.7V(CL) at Ipp 22.2A 

65 

GT6158A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 35.8VRM:49.3V(BR) max at IR 25mA;64.6V(CL) at Ipp 23.2A 

66 

GT6159 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 38.8VRM:56.1V(BR) max at IR 25mA:73.5V(CL) at Idd 20.4A 

67 

GT6159A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 38.8VRM:53.5V(BR) max at IR 25mA;70.1V(CL) at Ipp 21. 4A 

684 

GT6160 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 42.6VRM:61 .6V(BR) max at IR 20mA;80.7V(CL) at Ipp 18.6A 

69 

GT6160A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 42.6VRM:58.8V(BR) max at IR 20mA:77.0V(CL) at Idd 19.5A 

70 

GT6161 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 47.1VRM:68.2V(BR) max at IR 20mA:89.3V(CL) at Ipp 16.8A 

71 

GT6161A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 47.1VRM;65.1V(BR) max at IR 20mA;85.3V(CL) at Ipp 17.6A 

72 

GT6162 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 51.7VRM:74.8V(BR) max at IR 20mA:98.0V(CL) at Idd 15.3A 

73 

GT6162A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 51.7VRM:71.4V(BR) max at IR 20mA:97.1V(CL) at Ipp 15.4A 

74 

GT6163 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 56.0VRM:82.5V(BR) max at IR 20mA;108.1V(CL) at Ipp 13.9A 

75 

GT6163A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 56.0VRM:78.7V(BR) max at IR 20mA: 1 03.1 V(CL) at Idd 14.5A 

76 

GT6164 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 62.2VRM;90.2V(BR) max at IR 1 5mA; 1 18.2 V(CL) at Ipp 12.7A 

77 

GT6164A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 62.2VRM:86.1V(BR) max at IR 15mA;1 12.8V(CL) at Ipp 13.3A 

78 

GT6165 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 69.2VRM:100.1V(BR) max at IR 15mA:131.1V(CL) at Idd 11. 4A 

79 

GT6165A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 69.2VRM;95.5V(BR) max at IR 1 5mA: 1 25.1 V(CL) at Ipp 12.0A 

804 

GT6166 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 76.0VRM:110.0V(BR) max at IR 12mA:144.1V(CL) at Ipp 10.4A 

81 

GT6166A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 76.0VRM:105.0V(BR) max at IR 12mA:137.6V(CL) at Idd 10.9A 

82 

GT6167 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 83.6VRM;121.0V(BR) max at IR 12mA:158.5V(CL) at Ipp 9.5A 

83 

GT6167A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 83.6VRM:115.5V(BR) max at IR 12mA:151.3V(CL) at Ipp 9.9A 

84 

GT6168 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 91.2VRM:132.0V(BR) max at IR 10mA:172.9V(CL) at Idd 8.7A 

85 

GT6168A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 91.2VRM:136.0V(BR) max at IR 10mA:165.1V(CL) at Ipp 9.1 A 

86 

GT6169 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 98.8VRM:143.0V(BR) max at IR 10mA;187.3V(CL) at Ipp 8.0A 

87 

GT6169A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 98.8VRM:136.5V(BR) max at IR 10mA:178.8V(CL) at Idd 8.4A 

88 

Gt6170 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 114.0VRM:165.0V(BR) max at IR 8mA:216.2V(CL) at Ipp 6.9A 

89 

GT6170A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 114.0VRM;157.5V(BR) max at IR 8mA;206.3V(CL) at Ipp 7.3A 

90 

GT6171 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 121.6VRM:176.0V(BR) max at IR 8mA:228.3V(CL) at Idd 6.6A 

91 

GT6171A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 121.6VRM:168.0V(BR) max at IR 8mA;218.4V(CL) at Ipp 6.9A 

92 

GT6172 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 136.8VRM:198V(BR) max at IR 5mA;257.4V(CL) at Ipp 5.8A 

93 

GT6172A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 136.8VRM:189V(BR) max at IR 5.0mA:245.7V(CL) at Idd 6.1A 

94 

GT6173 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 152.0VRM:220V(BR) max at IR 5.0mA:286.0V(CL) at Ipp 5.2A 

95 

GT6173A 

6 


A94af 

IRM S.OuA at 152.0VRM:210V(BR) max at IR 5.0mA:273.0V(CL) at Ipp 5.5A 

96 

ICTE5S 

6 


A398k 

IRM 300uA at 5VRM:5.5V(BR) max at IR 1 .0mA:6.6V(CL) at Idd I.OA 

97 

ICTE5SC 

6 


A398k 

IRM 300uA at 5VRM:5.5V(BR) max at IR 1 .0mA:6.6V(CL) at Ipp 1 .OA:Bidirectional 

98 

KZ6.8 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 6.12-7.48V;IT 175mA 

99 

KZ6.8A 

6 


D0276 

Zener KliDDenBreakdown Volt Ranae 6.46-7.1 4V:IT 175mA 

100 

KZ7.5 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 6.75-8.25V:IT 175mA 

101 

KZ7.5A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 7.13-7.85V:IT 175mA 

102 

KZ8.2 

6 


D027S 

Zener KliDDenBreakdown Volt Ranae 7.38-9.02V:IT 150mA 

103 

KZ8.2A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 7.79-8.61 V;!! 150mA 

104 

KZ9.1 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 8.19-10V;IT 150mA 

105 

KZ9.1A 

6 


D027S 

Zener KliDDenBreakdown Volt Ranae 8.65-9.55V:IT 150mA 

106 

KZ10 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 9.0-1 1V:IT 125mA 

107 

KZ10A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 9.5-1 0.5V:IT 125mA 

108 

KZ11 

6 


D0278 

Zener KliDDenBreakdown Volt Ranae 9.9-1 2.1 V:IT 125mA 

109 

KZ11A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 10.4-1 1.5V;IT 125mA 

110 

KZ12 

6 


D0276 

Zener KliDDenBreakdown Volt Ranae 1 0.8-1 3.2V:IT 100mA 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


MAT. 


DESCRIPTION 


DWG. 

NO. 


1 

2 

3 

KZ12A 

KZ13 

KZ13A 

6 

6 

6 


TO27§ 

D027§ 

D027§ 

Zener Klipper:Breakdown Volt Range 11.4-12.6V;IT 100mA 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 11.7-14.3V:IT 100mA 

Zener Kliooer; Breakdown Volt Ranae 12.3-13.6V:IT 100mA 

4 

KZ15 

6 


D027§ 

Zener KlipperiBreakdown Volt Range 1 3.5-1 6.5V;IT 75mA 

5 

KZ15A 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 1 4.2-1 5.7V;IT 75mA 

6 

KZ16 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranqe 1 4.4-1 7.6V;IT 75mA 

7 

KZ16A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 1 5.2-1 6.8V:IT 75mA 

8 

KZ18 

6 


D027§ 

Zener Klipper:Breakdown Volt Range 1 6.2-1 9.8V:IT 65mA 

9 

KZ18A 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 17.1-18.9V;IT 65rnA 

10 

KZ20 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 18-22V;IT 65mA 

11 

KZ20A 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 19-21V;IT 65mA 

12 

KZ22 

6 


D0275 

Zener K!ioDer;Breakdown Volt Ranae 19.8-24.2V:IT 50mA 

13 

KZ22A 

6 


D027§ 

Zener Klipper; Breakdown Volt Range 20.9-23. IV; IT 50mA 

14 

KZ24 

6 


D027§ 

Zener KlipperjBreakdown Volt Range 21.6-26.4V:IT 50mA 

15 

KZ24A 

6 


D0275 

Zener l<lioDer;Breakdown Volt Ranqe 22.8-25.2V:IT 50mA 

16 

KZ27 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 24.3-29.7V:IT 50mA 

17 

KZ27A 

6 


D027§ 

Zener Klipper:Breakdov/n Volt Range 25.7-28.3V;IT 50mA 

18 

KZ30 

6 


D027§ 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 27-33V:IT 40mA 

19 

KZ30A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 28.5-31. 5V:IT 40mA 

20 

KZ33 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 29.7-26.3V:IT 40mA 

21 

KZ33A 

6 


D027§ 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 31.4-34.6V;IT 40mA 

22 

KZ36 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 32.4-39.6V:IT 30mA 

23 

KZ36A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 34.2-37.8V;IT 30mA 

24 

KZ39 

6 


D0276 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 35.1-42.9V:IT 30mA 

25 

KZ39A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 37.1-40.9V;IT 30mA 

26 

KZ43 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 38.7-47.3V:IT 30mA 

27 

KZ43A:«:B 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 40.9-45.1 V:IT 30mA 

28 

KZ47 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 42.3-51. 7V:IT 25mA 

29 

KZ47A#B 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 44.7-49.3V:IT 25mA 

30 

KZ51 

6 


D027§ 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 45.9-56.1 V:IT 25mA 

31 

KZ51A#B 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 48.5-53.5V:!T 25mA 

32 

KZ56 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdov/n Volt Range 50.4-61 .6V:IT 20mA 

33 

KZ56A#B 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 53.2-58.8V:IT 20mA 

34 

KZ62 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 55.8-68.2V;IT 20mA 

35 

KZ62A#B 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 58.9-65.1 V;IT 20mA 

36 

KZ68 

6 


D027§ 

Zener Kliooer: Breakdown Volt Ranae 61.2-74.8V:IT 20mA 

37 

KZ68A#B 

6 


U027§ 

Zener Klipper; Breakdown Volt Range 64.6-71. 4V;IT 20mA 

38 

KZ75 

6 


D027§ 

Ziner KlippenBreakdown Volt Range 67.5-82.5;IT20mA 

39 

KZ75A*B 

6 


D0275 

Ziner KliooenBreakdown Volt Ranae 71.3-78.7;IT20mA 

40 

KZ82 

6 


D027§ 

Ziner KlippenBreakdown Volt Range 73.8-90.2V; 15mA 

41 

KZ82A#B 

6 


D027§ 

Ziner KlippenBreakdown Volt Range 77.9-86. 1;IT1 5mA 

42 

KZ91 

6 


D027ii 

Ziner KliooenBreakdown Volt Ranae 81.9-100:IT15mA 

43 

KZ91A#B 

6 


D027§ 

Ziner KlippenBreakdown Volt Range 86.5-95.5;IT15mA 

44 

KZ100 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 90-1 10V;IT1 2mA 

45 

KZ100A#B 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 95-105V:IT12mA 


KZ110 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 99-121V;IT12mA 


KZ110A#B 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 1 04-1 15V;IT1 2mA 


KZ120 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 1 08-1 32V:IT1 0mA 


KZ120A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 114-126V;IT10mA 


KZ130 

6 


D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 117-143V;IT10mA 

msM 

KZ130A 

6 


D0278 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 1 23-1 36V;IT1 0mA 

52 

KZ150 

6 


D027§ 

Zener Klipper; Breakdown Volt Range 135-165V;IT 8.0mA 

53 

KZ150A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 142-157V;IT8.0mA 

54 

KZ160 

6 


D0275 

Zener KliooenBreakdown Volt Ranae 144-176V:IT8.0mA 

55 

KZ160A 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 152-168V;IT8.0mA 

56 

KZ180 

6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt RANGE 162-198V;IT5.0mA 

57 

KZ180A 

6 


D0275 

Zener Kliooer:Breakdown Volt Ranae 171-189V:IT5.0mA 

58 


6 


D027§ 

Zener KlippenBreakdown Volt Range 180-220V;IT5.0mA 

59 




D027§ 

Zener Klipper;Breakdown Volt Range 1 90-21 0V;IT5.0mA 

60 

L8B6V8C 



A298ar 

VBR 6.8V nom;lr 1.0mA at Vr 5.80V:TemD Coef .057%'C 

61 

L8B7V5C 

6 


A298ar 

VBR 7.5V nom;lr 500uA at Vr 6.40V;Temp Coef .065%*C 

62 

L8B8V2C 

6 


A298ar 

VBR 8.2V nom;lr 200uA at Vr 7.02V;Temp Coef .065%'C 

63 

L8B9V1C 

6 


A298ar 

VBR 9.1V nom:lr 50uA at Vr 7.78V:Temo Coef .068%’C 

64 

L8B10C 

6 


A298ar 

VBR 10V nom;lr lOuA at Vr 8.55V;Temp Coef .073%'C 

65 

L8B11C 

6 


A298ar 

VBR 11V nom;lr 5.0uA at Vr 9.40V;TemD Coef .075%"C 

66 

L8B12C 

6 


A298ar 

VBR 12V nom;lr 5.0uA at Vr 10.2V:Temo Coef .078%“C 

67 

L8B13C 

6 


A298ar 

VBR 13V nom;lr 5.0uA at Vr 11.1V;Temp Coef .081 %'C 

68 

L8B15C 

6 


A298ar 

VBR 15V nom;lr 5.0uA at Vr 12.8V;Temp Coef .084%*C 

69 

L8B18C 

6 


A298ar 

BVR 18V nom:lr 5.0uA at Vr 15.3V:Temo Coef .088%”C 



IH 


A298ar 

VBR 20V nom;lr 5.0uA at Vr 17.1V;Temp Coef .090%"C 





A298ar 

VBR 22V nom;lr 5.0uA at Vr 18.8V;Temp Coef .092%"C 



im 


A298ar 

VBR 24V nom:lr 5.0uA at Vr 20.5V:TemD Coe^ .094%'C 

73 

L8B27C 

6 


A298ar 

VBR 27V nom;lr S.OuA at Vr 23.1V;Temp Coef .096%"C 

74 

L8B30C 

6 


A298ar 

VBR 30V nom;lr 5.0uA at Vr 25.6V;Temp Coef .097%’CC 

75 

L8B33C 

6 


A298ar 

VBR 33V nom;lr 5.0uA at Vr 28.2V:TemD Coef .098%*C 



n 


A298ar 

VBR 36V nom;lr 5.0uA at Vr 30.8V;Temp Coef .099%’C 





A298ar 

VBR 39V nom;lr 5.0uA at Vr 33.3V;Temp Coef .100%"C 



ws 


A298ar 

VBR 43V nom.ir S.OuA at Vr 36.8V;TemD Coef .101 %°C 

79 
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A298ar 

VBR 47V nom;lr S.OuA at Vr 40.2V;Temp Coef .101 %'C 

80 

L8B51C 



A298ar 

VBR 51V nom;lr S.OuA at Vr 43.6V;Temp Coef .102%’C 

81 

L8B56C 



A298ar 

VBR 56V nom:lr S.OuA at Vr 47.8V;TemD Coef .103%'C 

82 

L8B62C 

6 


A298ar 

VBR 62V nom;lr S.OuA at Vr 53V;Temp Coef .104% "C 

83 

L8B68C 



A298ar 

VBR 68V nGm;lr S.OuA at Vr 58.1V;Temp Coef .104%“C 

84 

L8B75C 



A298ar 

VBR 75 V nom:lr S.OuA atVr 64.0V:TemD Coef .105%'‘C 

85 

L8B82C 



A298ar 

VBR 82V nom;lr S.OuA at Vr 70.1V;Temp Coef .105%'C 

86 

L8B91C 



A298ar 

VBR 91V nom;lr S.OuA at Vr 77.8V;Temp Coef .106%"C 

87 




A298ar 

VBR 100V nom:lr S.OuA at Vr 85.5V;TemD Coef .106%'C 

88 

L8B110C 

6 


A298ar 

VBR 110V nom Ir S.OuA at Vr 94V;Temp Coef .107%'’C 

89 

L8B120C 

m 


A298ar 

VBR 120V nom;ir S.OuA at Vr 102V;Temp Coef .107%"C 

90 

L8B130C 

Kl 


A298ar 

VBR 130V nom:lr S.OuA at Vr 111V:TemD Coef .107%*C 

91 

L8B150C 

■i 


A298ar 

VBR 150V nom:lr S.OuA at Vr 128V;Temp Coef .108%'’C 

92 

L8B160C 



A298ar 

VBR 160V nom;lr S.OuA at Vr 136V;Temp Coef .108%”C 

93 

L8B170C 

Is 


A298ar 

VBR 170V nom:lr S.OuA at Vr 145V:TemD Coef .108%'C 

94 

L8B180C 

6 


A298ar 

VBR 180V nom;lr S.OuA at Vr 154V;Temp Coef .108%'C 

95 

L8B200C 

6 


A298ar 

VBR 200V nom;lr S.OuA at Vr 171V;Temp Coef .108%“C 

96 

L8B220C 

6 


A298ar 

VBR 220V nom:lr S.OuA at Vr 185V:TemD Coef .108%”C 

97 

L8B250C 

6 


A298ar 

VBR 250V nom;lr S.OuA at Vr 214V;Temp Coef .110%'’C 

98 


■a 


A298ar 

VBR 300V nom;lr S.OuA at Vr 256V;Temp Coef .110%‘C 

99 

L8B350C 



A298ar 

VBR 350V nom:lr S.OuA at Vr 300V:TemD Coef .110%'C 





A298ar 

VBR 400V nom;lr S.OuA at Vr 342V;Temp Coef .110%‘'C 

101 

L8C6V8C 



A298ar 

VBR 6.8V nom:lr 1.0mA at Vr .5.50V;Temp Coef .057%'C 

102 

L8C7V5C 



A298ar 

VBR 7.5V nom:lr SOOuA at Vr 6.05V:TemD Coef .061 %'C 

103 

L8C8V2C 



A298ar 

VBR 8.2V nom:lr 200uA at Vr 6.63V;Temp Coef .085%*C 

104 

L8C9V1C 



A298ar 

VBR 9.1V nom;lr 50uA at Vr 7.37V;Temp Coef .068%‘‘C 

105 

L8C10C 



A298ar 

VBR 10V nom:lr 10uA at Vr 8.10V:TemD Coef .073%“C 


L8C11C 

6 


A298ar 

VBR 11V nom;lr S.OuA at Vr 8.92V;Temp Coef .075%-C 

107 

L8C12C 

6 


A298ar 

VBR 12V nom;lr S.OuA at Vr 9.72V;Temp Coef .078%”C 

108 

L8C13C 

6 


A298ar 

VBR 13V nom:lr S.OuA at Vr lO.SViTemo Coef .081 %“C 


L8C15C 

6 


A298ar 

VBR 15V nom;lr S.OuA at Vr 12.1V;Temp Coef .084 %“C 


L8C16C 

6 


A298ar 

VBR 16V nom:lr S.OuA at Vr 12.9V:TemD Coef .086%"C 


325 




SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


325 





7. 

TRANSIENT S 

lUPPRESSO 

R DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) and "m type So. 

LINE 

No. 


m 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

L 8 C 18 C 




V 6 R 16V nom;lr S.OuA at Vr 14.5V;Temp Coef .068%*C 

2 

L8C20C 

6 



VBR 20V nom;lr 5.0uA at Vr 16.2V;Temp Coef .090%‘C 

3 

L8C22C 

6 


A298ar 

VBR 22V nom:lr 5.0uA at Vr 17.8V:TemD Coef .092%“C 

4 

L8C24C 


■jllll 

A298ar 

VBR 24V nom;lr S.OuA at Vr 19.4V;Temp Coef .094%'C 

5 

L8C27C 



A298ar 

VBR 27V nom:lr 5.0uA at Vr 21.8V;Temp Coef .096%*C 

6 

L8C30C 



A298ar 

VBR 30V nom;lr 5.0uA at Vr 24.3V:TemD Coef .097%‘C 

7 




A298ar 

VBR 33V nomilr 5.0uA at Vr 26.8V;Temp Coef .098%‘C 

8 




A298ar 

VBR 36V nom;lr 5.0uA at Vr 29.1V;Temp Coef .099%'C 

9 




A298ar 

VBR 39V nom:lr 5.0uA at Vr 31.6V:TennD Coef .100%’C 

10 



■■llllllllll 

A298ar 

VBR 43V nom;lr 5.0uA at Vr 34.8V;Temp Coef .100%“C 

11 




A298ar 

VBR 47V nom:lr S.OuA at Vr 38.1V;Temp Coef .101%*C 

12 




A298ar 

VBR 51V nom:lr S.OuA at Vr 41.3V:TemD Coef .102%‘C 

13 



miiiiiiii^B 

A298ar 

VBR 56V nomilr S.OuA at Vr 45.4V;Temp Coef .103%‘C 

14 




A298ar 

VBR 62V nomilr S.OuA at Vr 50.2V;Temp Coef .104%‘C 

15 




A298ar 

VBR 68 V nom:lr 5.0uA at Vr 55.1V;TemD Coef .104%*C 

16 

L8C75C 



A298ar 

VBR 75V nomilr S.OuA at Vr 60.7ViTemp Coef .105%‘C 

17 

L8C82C 



A298ar 

VBR 82V nom Ir S.OuA at Vr 66.4ViTemp Coef .105%‘C 

18 

L8C91C 



A298ar 

VBR 91V nom:lr S.OuA at Vr 73.7V:TemD Coef .106%‘C 

19 

IWITilTiTiTiBHHIHHi 



A298ar 

VBR 100V nomilr S.OuA at Vr 81ViTemp Coef .106%‘C 

20 

1 V:f i 



A298ar 

VBR 110V nomilr S.OuA at Vr 89.2ViTemp Coef .107%“C 

21 

1 f :lti 



A298ar 

VBR 120V nom:lr S.OuA at Vr 97.2V:TemD Coef .107%‘C 

22 

L8C130C 



A298ar 

VBR 130 V nomilr S.OuA at Vr 105V;Temp Coef .107%*C 

23 

L8C150C 



A298ar 

VBR 150V nomilr S.OuA at Vr 121ViTemp Coef .108%‘C 

24 

L8C160C 



A298ar 

VBR 160V nomilr S.OuA at Vr lOOViTemo Coef .108%*Cv 

25 

i:tti 



A298ar 

VBR 170V nomilr S.OuA at Vr 138ViTemp Coef .108%“C 

26 




A298ar 

VBR 180V nomilr S.OuA at Vr 146ViTemp Coef .108%‘C 

27 




A298ar 

VBR 200V nomilr S.OuA at Vr 162ViTemD Coef .108%‘C 

28 




A298ar 

VBR 220V nomilr S.OuA at Vr 175ViTemp Coef .108%“C 

29 




A298ar 

VBR 250V nomilr S.OuA at Vr 202ViTemp Coef .110%’C 

30 




A298ar 

VBR 300V nomilr S.OiA at Vr 243ViTemD Coef .110%*C 

31 




A298ar 

VBR 350V nomilr S.OuA at Vr 284ViTemp Coef .110%‘C 

32 




A298ar 

VBR 400V nomilr S.OuA at Vr 324ViTemp Coef .110%‘C 

33 

X In 



Alaas 

VfBO) 260V maxiVTMI.SV maxil(B01200uA max.VDRM ±180Vidi/dt 140A/uSiTJi 125*C 

34 

MKT1V200A 



Alaas 

V(BO) 235V maxiVTMI.SV maxil(BO) 200uA max,VDRM ±180Vidi/dt 140A/uSiTj 125*C 

35 

MKT1V200B 



Alaas 

V(BO) 260V maxiVTM 1.5V maxil(BO) 200uA max.VDRM ±180Vidi/dt 140A/uSiTJ 25*C 

36 

MR2520L 



A416a 

VRRM 23VilRSM 68 A 1 TJ ITS’CiVfBR) 32V OR lOOmAdc.Tc 25*0 

37 





IR 50uA at 20VRi40V(BR) max at IR 40A;IRSM IIOA 1 VRWM 23V 

38 





IRM I.OuA at 5.8VRMi7.14V(BR) max at IR 10mAi10.5V(CL) at Ipp 57A 

39 





IRM 2.0uA at 5.8VRMi7.14VfBR) max at IR lOmAilO.SVfCLI at loo 57AiBidlrectional 

40 




Alee 

IRM 2.0uA at 5.8VRMi7.48V(BR) max at IR 10mAi10.5V(CL) at Ipp 57AiBidirectional 

41 




Alee 

IRM I.OuA at 5.8VRMi7.48V(BR) max at IR 10mAi10.5V(CL) at Ipp 57A 

42 




Alee 

IRM 500uA at 6.4VRMi7.88VrBR) max at IR 10mAi11.3VfCL1 at loo 53A 

43 





IRM 1.0mA at 6.4VRMi7.88V(BR) max at IR 10mAi11.3V(CL) at Ipp 53AiBidirectional 

44 





IRM 1.0mA at 6.4VRMi8.25V(BR) max at IR 10mAi11.3V(CL) at Ipp 53AiBidirectional 

45 





IRM 500uA at 6.4VRMi8.25V(BR1 max at IR 10mAi11.3VrCL) at loo 53A 

46 




EiS^H 

IRM 200uA at 7.02VRMi8.61V(BR) max at IR 10mAi12.1V(CL) at Ipp 50A 

47 





IRM 400uA at 7.02VRMi8.61V(BR) max at IR 10mAi12.1V(CL) at Ipp SOAiBidirectional 

48 





IRM 400uA at 7.02VRMi9.02VfBR1 max at IR 10mAi12.1V(CL) at loo SOAiBidirectional 

49 

P6KE8V2P 



Alee 

IRM 200uA at 7.02VRMi9.02V(BR) max at IR 10mAi12.1V{CL) at Ipp 50A 

50 

P6KE9V1A 



Alee 

IRM 50uA at 7.78VRMi9.55V(BR) max at IR 1.0mAi13.4V(CL) at Ipp 45A 

51 

P6KE9V1GA 



Alee 

IRM 100uA at 7.7aVRM:9.55VfBR1 max at IR 1.0mA:13.4VrCL1 at Ido 45A:Bidirectional 

52 

P6KE9V1CP 




IRM lOOuA at 7.78VRMi10V(BR) max at IR 1.0mAi13.4V(CL) at Ipp 45AiBidirectional 

53 

P6KE9V1P 




IRM 50uA at 7.78VRMi10V(BR) max at IR 1.0mAi13.4V{CL) at Ipp 45A 

54 

P6KE10CP 




IRM 20uA at 8.55VRMi11V(BR) max at IR 1.0mAi14.5VfCL) at loo 41 Ai Bidirectional 

55# 

P6KE10P 



Alee 

IRM lOuA at 8.55VRMi11V(BR) max at IR 1.0mAi14.5V(CL) at Ipp 41 A 

56 ♦ 

P6KE11CP 



Alee 

IRM lOuA at 9.4VRMi12.1V(BR) max at IR 1.0mAi15.6V(CL) at Ipp 38Ai Bidirectional 

57 ♦ 

P6KE11P 



Alee 

IRM S.OuA at 9.4VRMi12.1V(BR) max at IR 1.0mAi15.6V(CL) at loo 38A 

58 

P6KE12CA 



Alee 

IRM S.OuA at 10.2VRMi12.6V(BR) max at 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 36Ai Bidirectional 

59 ♦ 

P6KE12CP 



Alee 

IRM S.OuA at 10.2VRMi13.2V(BR) max at IR 1.0mAi16.7V(CL) at Ipp 36AiBidirectional 

60 

P6KE12P 



Alee 

IRM S.OuA at 10.2VRMi13.2V(BR) max at IR 1.0mAi16.7V(CL) at loo 36A 

EH 

P6KE13CA 




IRM S.OuA at 11.1VRMi13.7V(BR) max at 1.0mAi18.2V(CL) at Ipp 33Ai Bidirectional 


P6KE13CP 




IRM S.OuA at 11.1VRMi14.3V(BR) max at IR 1.0mA;18.2V(CL) at Ipp 33AiBidirectlonal 


P6KE13P 

6 



IRM S.OuA at 11.1VRMi14.3V(BR) max at IR 1.0mAi18.2V(CL) at loo 33A 


P6KE15CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 12.8VRMi15.8V(BR) max at 1 .0mAi21 .2V(CL) at Ipp 28Ai Bidirectional 


P6KE15CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 12.8VRMi16.5V(BR) max at IR 1 .0mAi21 .2V(CL) at Ipp 28 Ai Bidirectional 


P6KE15P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 12.8VRMi16.5V(BR) max at IR 1 .0mAi21 .2V(CL) at loo 28A 


P6KE16CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 13.6VRMi16.8V(BR) max at 1 .0mAi22.5V(CL) at Ipp 27AiBidirectional 


P6KE16CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 13.6VRMi17.6V(BR) max at IR 1 .0mAi22.5V(CL) at Ipp 27Ai Bidirectional 


P6KE16P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 13.6VRMi17.6V(BR) max at IR 1 .0mAi22.5V(CL) at loo 27A 

■RiWI 

P6KE18CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 15.3VRMi18.9V(BR) max at 1 .0mAi25.2V(CL) at Ipp 24AiBidirectional 

71 

P6KE18CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 15.3VRMi19.8V(BR) max at IR 1 .0mAi25.2V(CL) at Ipp 24AiBidirectional 

72 

P6KE18P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 15.3VRMi19.8V(BR) max at IR 1 .0mAi25.2V(CL) at loo 24A 


P6KE20CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 17.1VRMi21.0V(BR) max at 1 .0mAi27.7V(CL) at Ipp 22AiBidirectional 


P6KE20CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 17.1VRMi22.0V(BR) max at 1 .0mAi27.7V(CL) at Ipp 22Ai Bidirectional 


P6KE20P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 17.1VRMi22V(BR) max at IR 1 .0mAi27.7V(CL) at Idd 22A 

76 

P6KE22CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 18.8VRMi23.1V(BR) max at 1 .0mAi30.6V(CL) at Ipp 20AiBidirectional 

77 

P6KE22CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 18.8VRMi24.2V(BR) max at 1 .0mAi30.6V(CL) at Ipp 20AiBidirectional 

78 

P6KE22P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 18.8VRMi24.2V(BR) max at 1 .0mAi30.6V(CL) at Idd 20A 

79 

P6KE24CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 20.5VRMi25.2V(BR) max at IR 1 .0mAi33.2V(CL) at Ipp 1 8AiBidirectional 

80 

P6KE24CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 20.5VRMi26.4V(BR) max at 1 .0mAi33.2V(CL) at Ipp 18AiBidirectlonal 

81 

P6KE24P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 20.5VRMi26.4V(BR) max at 1 .OmAi33.2V(CL1 at Idd 18A 

82 

P6KE27CA 



Alee 

IRM S.OuA at 23.1VRMi28.4V(BR) max at IR 1 .0mAi37.5V(CL) at Ipp I 6 A 1 Bidirectional 

83 

P6KE27CP 

E 


Alee 

IRM S.OuA at 23.1VRMi29.7V(BR) max at IR 1 .0mAi37.5V(CL) at Ipp I 6 A 1 Bidirectional 

84 

P6KE27P 

IE 


Alee 

IRM S.OuA at 23.1VRMi29.7V(BR) max at IR 1 .0mAi37.5V(CL) at Idd 16A 

85 

P6KE30CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 25.6VRMi31.5V(BR) max at IR 1 .0mAi41 .4V(CL) at Ipp 14.5AiBidirectional 

86 

P6KE30CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 25.6VRMi33.0V(BR) max at IR 1 .0mAi41 .4V(CL) at Ipp 14.5AiBidirectional 

87 

P6KE30P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 25.6VRMi33.0V(BR) max at IR 1 .0mAi41 .4V(CL) at Idd 14.5A 

88 

P6KE33CA 

3 


Alee 

IRM S.OuA at 28.2VRMi34.7V(BR) max at IR 1 .0mAi45.7V(CL) at Ipp 13.1AiBidirectional 

89 

P6KE33CP 



Alee 

IRM S.OuA at 28.2VRMi36.3V(BR) max at IR 1 .0mAi45.7V(CL) at Ipp 13.1AiBidirectional 

90 

P6KE33P 



Alee 

IRM S.OuA at 28.2VRMi36.3V(BR) max at IR 1.0mAi45.7V(CL1 at Idd 13.1 A 

91 

P6KE36CA 



Alee 

IRM S.OuA at 30.8VRMi37.8V(BR) max at IR 1 .0mAi49.9V(CL) at Ipp 1 2AiBidirectional 

92 

P6KE36CP 



Alee 

IRM S.OuA at 30.8VRMi39.6V(BR) max at IR 1 .OmAi49.9V(CL) at Ipp 12Ai Bidirectional 

93 

P6KE36P 



Alee 

IRM S.OuA at 30.8VRMi39.6V(BR) max at IR 1 .0mAi49.9V(CL1 at Idd 12A 

94 

P6KE39CA 



Alee 

IRM S.OuA at 33.3VRMi41.0V(BR) max at IR 1.0mAi53.9V(CL) at Ipp II.IA 1 Bidirectional 

95 

P6KE39CP 



Alee 

IRM S.OuA at 33.3VRMi42.9V(BR) max at IR 1.0mAi53.9V(CL) at Ipp II.IAiBidirectional 

96 

P6KE39P 



Alee 

IRM S.OuA at 33.3VRMi42.9V(BR) max at IR 1.0mAi53.9V(CL1 at Idd 11.1 A 

97 

P6KE43CA 



Alee 

IRM S.OuA at 36.8VRMi45.2V(BR) max at IR 1 .0mAi59.3V(CL) at Ipp lO.IAiBidirectional 

98 

P6KE43CP 



Alee 

IRM S.OuA at 36.8VRMi47.3V(BR) max at IR 1.0mAi59.3V(CL) at Ipp lO.IAiBidirectional 

99 

P6KE43P 



Alee 

IRM S.OuA at 36.8VRMi47.3V(BR) max at IR 1.0mAi59.3V(CD at Idd 10.1 A 

100 

P6KE47CA 



Alee 

IRM S.OuA at 40.2VRMi49.4V(BR) max at IR 1 .0mAi64.8V(CL) at Ipp 9.3AiBidirectlonal 

101 

P6KE47CP 



Alee 

IRM S.OuA at 40.2VRMi51.7V(BR) max at IR 1 .0mAi64.8V(CL) at Ipp 9.3AiBidirectional 

102 

P6KE47P 



Alee 

IRM S.OuA at 40.2VRMi51.7V(BR) max at IR 1 .0mAi64.8V(CL) at Idd 9.3A 

103 

P6KE51CA 



Alee 

IRM S.OuA at 43.6VRMi53.6V(BR) max at IR 1.0mAi70.1V(CL) at Ipp 8 . 6 AiBidirectional 

104 

P6KE51CP 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 43.6VRMi56.1V(BR) max at IR 1.0mAi70.1V(CL) at Ipp 8 . 6 AiBidirectional 

105 

P6KE51P 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 43.6VRMi56.1V(BR) max at IR 1.0mAi70.1V(CL1 at Idd 8 . 6 A 

106 

P6KE56CA 

6 



IRM S.OuA at 47.8VRMi58.8V(BR) max at IR 1 .0mAi77V(CL) at Ipp 7.8AiBidirectional 

107 

P6KE56CP 

6 



IRM S.OuA at 47.8VRMi61.6V(BR) max at IR 1 .0mAi77V(CL) at Ipp 7.8AiBidirectional 

108 

P6KE56P 

6 



IRM S.OuA at 47.8VRMi61.6V(BR) max at IR 1.0mAi77V(CU at Idd 7.8A 

109 

P6KE62CA 

6 



IRM S.OuA at 53VRMi65.1V(BR) max at IR 1 .0mAi85V(CL) at Ipp 7.1 Ai Bidirectional 

110 

P6KE62CP 

6 



IRM S.OuA at 53VRMi68.2V(BR) max at IR 1 .0mAi85V(CL) at Idd 7.1 Ai Bidirectional 
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D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IT 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


^AT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

P6KE62P 

P6KE68CA 

P6KE68CP 

6 

6 

6 


Alee 

Alee 

Alee 

IRM 5.0uA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1.0mA:85V(CL) at Ipp 7.1 A 

IRM 5.0uA at 58.1VRM:71.4V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CL) at Ipp 6.5A:Bidirectional 

IRM 5.0uA at 58.1VRM:74.8VtBR) max at IR 1.0mA:92VfCL) at Idd 6.5A;Bidirectional 

4 

P6KE68P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 58.1VRM:74.8V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CL) at Ipp 6.5A 1 

5 

P6KE75CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Ipp 5.8A:Bidirectional 

6 

P6KE75CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 64.1VRM;82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Idd 5.8A:Bidirectional 

7 

P6KE75P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 64.1VRM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Ipp 5.8A 

8 

P6KE82CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:86.1V(BR) max at IR 1.0mA:113V(CL) at Ipp 5.3A;Bidirectional 

9 

P6KE82CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:90.2V(BR) max at IR 1.0mA:1 13V(CU at Idd 5.3A:Bidirectional 

10 

P6KE82P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 70.1VRM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 5.3A 

11 

P6KE91CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at IR 1.0mA:125V(CL) at Ipp 4.8A;Bidirectional 

12 

P6KE91CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:100VrBR1 max at IR 1.0mA:125V(CL) at Idd 4.8A 

13 

P6KE91P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:100V(BR) max at IR 1.0mA:125V(CL) at Ipp 4.8A 

14 

P6KE100CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:105V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Ipp 4.4A;Bidirectional 

15 

P6KE100CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BRi max at IR 1.0mA:137V(CLi at ibb 4.4A;Bidirectional 

16 

P6KE100P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:110V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Ipp 4.4A 

17 

P6KE110CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 94VRM:116V(BR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Ipp 3.9A:Bidirectional 

18 

P6KE110CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 94VRM:121V(BR) max at IR 1.0mA:152VrCL) at Idd 3.9A:Bidirectional 

19 

P6KE110P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 94VRM;121V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 3.9A 

20 

P6KE120CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 102VRM;132V(BR) max at IR 1.0mA;165V(CL) at Ipp 3.6A:Bidirectional 

21 

P6KE120CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 102VRM:132V(BR) max at IR 1.0mA;165VfCL) at Idd 3.6A;Bidirectional 

22 

P6KE120P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 102VRM:132V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 3.6A 

23 

P6KE130CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 111VRM:137V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 3.4A:Bidirectional 

24 

P6KE130CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 11 1VRM:143VrBR1 max at IR 1.0mA;179VfCU at Idd 3.4A;Bidirectional 

25 

P6KE130P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 11 1VRM:143V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 3.4A 

26 

P6KE150CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1 .0mA:207V(CL) at Ipp 2.9A:Bidirectional 

27 

P6KE150CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 128VRM:165VtBR) max at IR 1 .0mA:207VfCL1 at Idd 2.9A:Bidirectional 

28 

P6KE150P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 12GVRM:165V(BR) max at IR 1 .0mA:207V(CL) at Ipp 2.9A 

29 

P6KE160CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 136VRM:168V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 2.7A:Bidirectional 

30 

P6KE160CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 136VRM:176V(BR1 max at IR 1.0mA;219V(CL1 at Idd 2.7A;Bidirectional 

31 

P6KE160P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 136VRM:176V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 2.7A 

32 

P6KE170CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 145VRM;179V(BR) max at IR 1 .0mA:234V(CL) at Ipp 2.6A:Bidirectional 

33 

P6KE170CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 145VRM:187V^BR) max at IR 1 .0mA:234VfCLi at Ibb 2.6A:Bidirectional 

34 

P6KE170P 

6 


Alee 

IRM 5.0UA at 145VRM:187V(BR) max at IR 1 .0mA;234V(CL) at Ipp 2.6A 

35 

P6KE180CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1 .0mA:246V(CL) at Ipp 2.4A: Bidirectional 

36 

P6KE180CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 154VRM:198VfBR) max at IR 1 .0mA:246VfCU at Idd 2.4A:Bidirectional 

37 

P6KE180P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 154VRM:198V{BR) max at IR 1 .0mA:246V(CL) at Ipp 2.4A 

38 

P6KE200CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA;274V(CL) at Ipp 2.2A;Bidirectional 

39 

P6KE200CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1 .0mA:274VfCU at Idd 2.2A 

40 

P6KE200P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1 .0mA:274V(CL) at Ipp 2.2A 

41 

P6KE220A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM:231V(BR) max at IR 1.0mA:301V(CL) at Ipp 2A 

42 

P6KE220CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM:231V(BR) max at IR 1.0mA:301VrCL) at Idd 2A: Bidirectional 

43 

P6KE220CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM:242V(BR) max at IR 1.0mA:301V(CL) at Ipp 2A: Bidirectional 

44 

P6KE220P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 188VRM:242V(BR) max at IR 1.0mA:301V(CL) at Ipp 2A 

45 

P6KE250A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM:263VfBR) max at IR 1 .0mA:344VfCL) at Idd 2A 

46 

P6KE250CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM:263V(BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Ipp 2A: Bidirectional 

47 

P6KE250CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM:275V{BR) max at IR 1 .0mA:344V(CL) at Ipp 2A: Bidirectional 

48 

P6KE250P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 213VRM:275VrBR) max at IR 1 .0mA:344VfCn at Idd 2A 

49 

P6KE280A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM:294V(BR) max at IR 1.0mA:384V(CL) at Ipp 2A 

50 

P6KE280CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM:294V(BR) max at IR 1 .0mA;384V{CL) at Ipp 2A;Bidlrectional 

51 

P6KE280CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM:308VfBR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Idd 2A: Bidirectional 

52 

P6KE280P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 239VRM:308V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL) at Ipp 2A 

53 

P6KE300A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM:315V(BR) max at IR 1.0mA:414V(CL) at Ipp 1.6A 

54 

P6KE300CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM:315V(BR) max at IR 1.0mA:414VICL) at Idd 1 .6A:Bldirectional 

55 

P6KE300CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM:330V(BR) max at IR 1.0mA:414V(CL) at Ipp 1 .6A;Bidirectional 

56 

P6KE300P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 256VRM:330V(BR) max at IR 1.0mA:414V(CL) at Ipp 1.6A 

57 

P6KE320A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM-.336V(BR1 max at IR 1 .0mA:438V(CL1 at Idd 1.6A 

58 

P6KE320CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM:336V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Ipp 1 .6A;Bldirectional 

59 

P6KE320CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Ipp 1 .6A;Bldirectional 

60 

P6KE320P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA:438V(CL) at Idd 1.6A 

61 

P6KE350A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1 .0mA:482V(CL) at Ipp 1.6A 

62 

P6KE350CA 

6 


Alee 

IRM S.OuA at 299VRM;368V(BR) max at IR 1 .0mA;482V(CL) at Ipp 1 .6A;Bidirectioanl 

63 

P6KE350CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM:385V(BR) max at IR 1.0mA:482V(CU at Idd 1 .6A:Bidirectioanl 

64 

P6KE350P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 299VRM:385V(BR) max at IR 1 .0mA:482V(CL) at Ipp 1.6A 

65 

P6KE400A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM:420V(BR) max at IR 1 .0mA:548V(CL) at Ipp 1.3A 

66 

P6KE400CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM:420V(BR) max at IR 1 .0mA:548V(CL) at Idd 1 .3A:Bidirectional 

67 

P6KE400CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM:440V(BR) max at IR 1.0mA:548V(CL) at Ipp 1 .3A:Bidirectional 

68 

P6KE400P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 342VRM:440V(BR) max at IR 1 .0mA:548V{CL) at Ipp 1.3A 

69 

P6KE440A 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM:462V(BR) max at IR 1 .0mA:603VfCU at Idd 1.3A 

70 

P6KE440CA 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM;462V(BR) max at IR 1 .0mA;603V(CL) at Ipp 1 .3A;Bidirectional 

71 

P6KE440CP 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM;484V(BR) max at IR 1.0mA:603V(CL) at Ipp 1.3A;Bidirectional 

72 

P6KE440P 

6 


Alee 

IRM 5.0uA at 376VRM:484V(BR) max at IR 1 .0mA:603V(CU at Idd 1.3A 

73 

PFC6V4 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 7.88V max:IRM lOOOuA at VRM 6.40 

74 

PFC7V0 

6 


D027 

Voltage Suppressor; V(BR) 8.61V maxjlRM 500uA at VRM 7.02 

75 

PFC7V8 

6 


D027 

Voltaae SuDOressorVfBR) 9.55V max;IRM 200uA at VRM 7.78 

76 

PFC8V5 

6 


D027 

Voltage Suppressor; V(BR) 10.5V max;IRM 50uA at VRM 8.55 

77 

PFC9V4 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 11,6V max;IRM lOuA at VRM 9.40 

78 

PFC10 

6 


D027 

Voltaae SuDoressonVtBR) 12.6V max:IRM 5uA at VRM 10.2 

79 

PFC11 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 13.7V max;IRM 5uA at VRM 11.1 

80 

PFC13 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 15.8V max;IRM 5uA at VRM 12.8 

81 

PFC14 

6 


D027 

Voltaae SuDoressorVtBR) 16.8V max;IRM 5uA at VRM 13.6 

82 

PFC15 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 18.9V max;IRM 5uA at VRM 15.3 

83 

PFC17 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 21V max;iRM 5uA at VRM 17.1 

84 

PFC19 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 23.1V max:IRM 5uA at VRM 18.89 

85 

PFC20 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 25.2V max;IRM 5uA at VRM 20.5V 

86 

PFC23 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 28.4V max;IRM 5uA at VRM 23.1V 

87 

PFC26 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 31.5V max;IRM 5uA at VRM 25.6V 

88 

PFC28 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 34.7V max;IRM 5uA at VRM 28.2V 

89 

PFC31 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 37.8V max;IRM 5uA at VRM 30.8V 

90 

PFC33 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 41V max:IRM 5uA at VRM 33.3V 

91 

PFC37 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 45.2V max;IRM 5uA at VRM 36.8V 

92 

PFC40 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 49.4V max;IRM 5uA at VRM 40.2V 

93 

PFC44 

6 


D027 

Voltaae SuDoressonVfBR) 53.6V max:IRM 5uA at VRM 43.6V 

94 

PFC48 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 58.8V max;IRM 5uA at VRM 47.8V 

95 

PFC53 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 65,1V max;IRM 5uA at VRM 53V 

96 

PFC58 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 71.4V max:IRM 5uA at VRM 58.1V 

97 

PFC64 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 78.8V max;IRM 5uA at VRM 64.1V 

98 

PFC70 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 86.1V max;IRM 5uA at VRM 70.1V 

99 

PFC78 

6 


D027 

Voltaae SuDDressor:V(BR) 95.5V max:IRM 5uA at VRM 77.8V 

100 

PFC85 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 105V max;IRM 5uA at VRM 85.5V 

101 

PFC94 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 116V max;IRM 5uA at VRM 94V 

102 

PFC102 

6 


D027 

Voltaae SuooressorVtBR) 126V maxrlRM 5uA at VRM 102V 

103 

PFC1 1 1 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 137V max;IRM 5uA at VRM 111V 

104 

PFC128 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 158V max;IRM 5uA at VRM 128V 

105 

PFC136 

6 


D027 

Voltaae SuDDressonVtBR) 168V maxiIRM 5uA at VRM 136V 

106 

PFC145 

6 


D027 

Voltage Suppressor; V(BR) 179V max;IRM 5uA at VRM 145V 

107 

PFC154 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 189V max;IRM 5uA at VRM 154V 

108 

PFC171 

6 


D027 

Voltaae SuDoressorVtBR) 210V max:IRM 5uA at VRM 171V 

109 

PFZ6V8P 

6 


A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM;7.48V(BR) max at 10mA;10.5V(CL) at Ipp 143A 

110 

PFZ7V5P 

6 


A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM:8.25VfBR) max at IR 10mA:1 1.3V(CL) at Idd 132A 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3U 

TYPE 

NUMBER 

IT 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

PFZ5V5P 



Adddk 

IRM 200uA at 7.02VRM;9.02V(BR) max at IR 10mA;12.1V(CL) at Ipp 124A 

2 

PFZ9V1P 

1 


A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM;10V(BR) max at IR 1.0mA:13.4V(CL) at Ipp 112A 

3 

PFZ10P 

i 



IRM 10mA at 8.55VRM:11VfBR) max at IR 1.0mA:14.5V(CU at Idd 103A 

4 

PFZ11P 



A398k 

IRM 5.0uA at 9.4VRM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;15.6V(CL) at Ipp 96A 

5 

PFZ12P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VR4:13.2V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Ipp 90A 

6 

PFZ13P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 11.1VRM:14.3V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Idd 82A 

7 

PFZ15P 

E 


A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;16.5V(BR) max at IR 1 .0mA;21 .2V(CL) at Ipp 71 A 

8 

PFZ16P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:17.6V(BR) max at IR 1 .0mA;22.5V(CL) at Ipp 67A 

9 

PFZ18P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:19.8V(BR) max at IR 1 .0mA:25.2V(CU at Idd 59.5A 

10 

PFZ20P 

E 


A398k 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:22V(BR) max at IR 1 .0mA:27.7V(CL) at Ipp 54A 

11 

PFZ22P 

1 


A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;24.2V(BR) max at IR 1 .0mA;30.6V(CL) at Ipp 49A 

12 

PFZ24P 

i 


A398k 

IRM 5.1 uA at 20.5VRM:26.4V(BR) max at IR 1 .0mA:33.2V(CL) at Idd 45A 

13 

PFZ27P 

E 


A398k 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;29.7V(BR) max at IR 1 .0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

14 

PFZ30P 

1 


A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:33V(BR) max at IR 1.0mA:41.4V(CL) at Ipp 36A 

15 

PFZ33P 



A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:36.3V(BR) max at IR 1 .0mA:45.7V(CL) at Idd 33A 

16 

PFZ36P 

E 


A398k 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:39.6V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V{CL) at Ipp 30A 

17 

PFZ39P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM;42.9V(BR) max at IR 1.0mA;53.9V(CL) at Ipp 28A 

18 

PFZ43P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:47.3V(BR) max at IR 1 .0mA:59.3VrCU at Idd 25.3A 

19 

PFZ47P 

E 

■■■jm 

A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM;51.7V(BR) max at IR 1 .0mA:64.8V(CL) at Ipp 23.2A 

20 

PFZ51P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRM;56.1V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 21 .4A 

21 

PFZ56P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:61.6V(BR1 max at IR 1.0mA:77V(CL) at Idd 19.5A 

22 

PFZ62P 

E 



IRM 5.0uA at 53VRM:68.2V(BR) max at IR 1 .0mA:85V(CL) at Ipp 17.7A 

23 

PFZ68P 

i 



IRM 5.0uA at 58.1VRM;74.8V(BR) max at IR 1 .0mA;92V(CL) at Ipp 16.3A 

24 

PFZ75P 

i 



RM 5.1uA at 64.1VRM:82.5V(BRi max at IR 1.0mA:103V(CLl at Idd 14.6A 

25 

PFZ82P 

E 


A398k 

RM 5.0uA at 70.1VRM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;113V(CL) at Ipp 13.3A 

26 

PFZ91P 

i 


A398k 

RM 5.0uA at 77.8VRM;100V(BR) max at IR 1.0mA:125V(CL) at Ipp 12A 

27 

PFZ100P 



A398k 

RM 5.0uA at 85.5VRM:1 lOV(BR) max at IR 1.0mA:137V(CU at Idd 11A 

28 

PFZ110P 

m 


A398k 

RM 5.0uA at 94VRM:121V(BR) max at IR 1.0mA;152V(CL) at Ipp 9.9A 

29 

PFZ120P 

i 


A398k 

RM 5.0uA at 102VRM:132V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 9.1A 

30 

PFZ130P 

w 


A398k 

RM 5.0uA at 111VRM:143VfBR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Idd 8.4A 

31 

PFZ150P 

m 



RM 5.0uA at 128VRM:165V(BR) max at IR 1 .0mA;207V(CL) at Ipp 7.2A 

32 

PFZ160P 

i 



RM 5.0uA at 136VRM;176V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 6.8A 

33 

PFZ170P 




IRM 5.0uA at 145VRM:187VfBR) max at IR 1 .0mA:234V(CL) at Idd 6.4A 

34 

PFZ180P 

m 



IRM 5.0uA at 154VRM:198V(BR) max at IR 1 .0mA:246V(CL) at Ipp 6.1 A 

35 

PFZ200P 

i 



IRM 5.0uA at 171VRM:220V(BR) max at IR 1 .0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A 

36 

PFZ220P 

m 



IRM 5.0uA at 185VRM:242V(BR) max at IR 1 .0mA:328V(CL) at Idd 4.6A 

37 

PFZ250A 

m 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM:263V(BR) max at IR 1 .0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A 

38 

PFZ250P 

i 


A398k 

IRM 5.0uA at 213VRM:275V(BR) max at IR 1 .0mA;344V(CL) at Ipp 5.0A 

39 

PFZ280A 

Ir 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM:294V(BR) max at IR 1 .0mA:384V(CL1 at Idd 5.0A 

40 

PFZ280P 

m 


A398k 

IRM 5.0uA at 239VRM;308V(BR) max at IR 1 .0mA;384V(CL) at Ipp 5.0A 

41 

PFZ300A 

t 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM;315V(BR) max at IR 1.0mA;414V(CL) at Ipp 5.0A 

42 

PFZ300P 

m 


A398k 

IRM 5.0uA at 256VRM:300V(BR) max at IR 1.0mA:414VtCL) at Idd 5.0A 

43 

PFZ320A 

m 



IRM 5.0uA at 273VRM:336V(BR) max at IR 1 .0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A 

44 

PFZ320P 

i 



IRM 5.0uA at 273VRM:352V(BR) max at IR 1 .0mA;438V(CL) at Ipp 4.5A 

45 

PFZ350A 

m 



IRM 5.0uA at 299VRM:368VfBR) max at IR 1 .0mA;482VtCL1 at Idd 4.0A 

46 

PFZ350P 

6 



IRM 5.0uA at 299VRM;385V(BR) max at IR 1 .0mA;482V(CL) at Ipp 4.0A 

47 

PFZ400A 

mm 



IRM 5.0uA at 342VRM;420V(BR) max at IR 1 .0mA;548V(CL) at Ipp 4.0A 

48 

PFZ400P 

6 



IRM 5.0uA at 342VRM:440VtBR) max at IR 1 .0mA:548V(CL) at Idd 4.0A 

49 

PFZ440A 

6 


LVk!:!!Hi 

IRM 5.0uA at 376VRM:462V(BR) max at IR 1 .0mA;603V(CL) at Ipp 3.5A 

50 

PFZ440P 

6 



IRM 5.0uA at 376VRM:484V(BR) max at IR 1 .0mA;603V(CL) at Ipp 3.5A 

51 

PZD16 

6 


iilH 

Voitaae buDDressor:V(BHl 20V maxilHM 5mA at VRM 10V 

52 

PZD36 

6 



Voltage Suppressor;V(BR) 43.5V max;IRM 5mA at VRM 25V 

53 

PZD62 

6 


D027 

Voltage Suppressor;V(BR) 75V max;IRM 5mA at VRM 42V 

54 

PZD160 

6 


D027 

Voitaae SuDDressorVtBR) 200V max:IRM 5mA at VRM 110V 

55 

S5555E 

6 


A69j 

VR 30.5V;VB 33V at IT 1.0mA;IR 5.0uA max;IPP 32A;TC .093%/*C 

56 

S5556E 

6 


A69j 

VR 40.3V;VB 43.7V at IT 1.0mA:IR 5.0uA max;IPP 24A:TC .094%/“C 

57 

S5557E 

6 


A69i 

VR 49.0V:VB 54V at IT 1.0mA:IR 5.0uA max:IPP 19A:TC .OgO^/o/'C 

58 

S5558E 

6 



VR 175V;VB 191V at IT 1.0mA;IR 5.0uA max:IPP 5.7A;TC .100%rC 

59 

S5907 

6 



VR 5.4V;VB 6V at IT 1mA;IR lOOuA max:IPP 120A 

60 

S5908 

6 


A69i 

VR 5.4V:VB 6V at IT 1mA:IR lOOuA max:IPP 120A 

61 

SPIP8.4 

6 


Ml 338 

VR12V:IR250A;BVmin14Vatlt10mA:Vc22Vatlp341A 

62 

SPIP24 

6 


Ml 338 

VR34V:IR250A;BVmin40atlt1 0mA;Vc67Vatlp1 1 2A 

63 

SPIP30 

6 


Ml 338 

VR42.5V:IR250A:BVmin50atlt1.0mA:Vc84VatlD90A 

64 

SPIP60 

6 


Ml 338 

VR85V:IR250A;BVmin100atlt1.0mA;Vc167Vatlp90A 

65 

SPIP120 

6 


Ml 338 

VR170V;IR250A;BVmin200atlt1.0mA;Vc319Vatlp47A 

66 

SPIP208 

6 


Ml 338 

VR295V:IR250A:BVmin347atlt1.0mA:Vc536VatlD28A 

67 

SPIP250 

6 


Ml 338 

VR354V;IR250A;BVmin41 8atlt1 .0mA;Vc652Vatlp23A 

68 

SPIP440 

6 


Ml 338 

VR623V;IR250A;BVmin735atlt1.0mA;Vc1 138Vatlp13.2A 

69 

SPIP500 

6 


Ml 338 

VR708V:IR250A:BVmin835atlt1 .0mA:Vc1 292VatlDl 1 .6A 

70 

T-GMP5 

6 


A344r 

IRM 300uA at 5.0VRM;5.3V(BR) min at IR 1 .0mA:6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

71 

T-GMP5A 

6 


A344r 

IRM lOOuA at 5.0VRM;5.3V(BR) min at IR 1.0mA:6.7V(CL) at Ipp 1.0A 

72 

T.GMP5B 

6 


A344r 

IRM 300uA at 5.0VRM:5.3V(BR) min at IR 1 .0mA:6.4V{CU at Idd I.OA 

73 

TPA62A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 56VRM:62V(BR) min at IR 1 .0mA;82V(CL) at 300mA;IH 120mA 

74 

TPA62A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 56VRM:62V(BR) min at IR 1 .0mA:82V(CL) at 300mA:IH 180mA 

75 

TPA62B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 56VRM:62V(BR) min at IR 1 .0mA;75V(CL) at 300mA:IH 120mA 

76 

TPA62B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 56VRM:62V(BR) min at IR 1 .0mA;75V(CL) at 300mA;IH 180mA 

77 

TPA68A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 61VRM:68V(BR) min at IR 1 .0mA;90V(CL) at 300mA;IH 120mA 

78 

TPA68A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 61VRM:68V(BR) min at IR 1.0mA:90V(CL) at 300mA:IH 180mA 

79 

TPA68B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 61VRM:68V(BR) min at IR 1.0mA;82V(CL) at 300mA;IH 120mA 

80 

TPA68B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 61VRM:68V(BR) min at IR 1 .0mA;82V(CL) at 300mA:IH 180mA 

81 

TPA75A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 67VRM;75V(BR) min at IR 1.0mA:100V(CU at 300mA:IH 120mA 

82 

TPA75A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 67VRM:75V(BR) min at IR 1.0mA;100V(CL) at 300mA;IH 180mA 

83 

TPA75B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 67VRM:75V(BR) min at IR 1.0mA;91V(CL) at 300mA;IH 120mA 

84 

TPA75B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 67VRM:75V(BR) min at IR 1.0mA:91V(CL) at 300mA:IH 180mA 

85 

TPA82A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 74VRM:82V(BR) min at IR 1.0mA;109V(CL) at 300mA;IH 120mA 

86 

TPA82A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 74VRM:82V(BR) min at IR 1.0mA;109V(CL) at 300mA;IH 180mA 

87 

TPA82B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 74VRM:82V(BR) min at IR 1.0mA:99V(CU at 300mA:IH 120mA 

88 

TPA82B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 74VRM:82V(BR) min at IR 1 .0mA;99V(CL) at 300mA:IH 180mA 

89 

TPA91A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 82VRM:91V(BR) min at IR 1.0mA;121V(CL) at 300mA;IH 120mA 

90 

TPA91A18 

6 


A344r 

IRM 2.0UA at 82VRM:91V(BR) min at IR 1.0mA;121V(CL) at 300mA:IH 180mA 

91 

TPA91B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 82VRM:91V{BR) min at IR 1.0mA;110V(CL) at 300mA;IH 120mA 

92 

TPA91B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 82VRM:91V(BR) min at IR 1.0mA;110V(CL) at 300mA;IH 180mA 

93 

TPA100A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 90VRM;100V(BR) min at IR 1.0mA:133V(CL) at 300mA:IH 120mA 

94 

TPA100A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 90VRM;100V(BR) min at IR 1.0mA;133V(CL) at 300mA;IH 180mA 

95 

TPA100B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 90VRM:100V(BR) min at IR 1.0mA;121V(CL) at 300mA;IH 120mA 

96 

TPA100B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 90VRM:100V(BR) min at IR 1.0mA:121VrCL) at 300mA:IH 180mA 

97 

TPA110A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 99VRM:110V(BR) min at IR 1.0mA;147V(CL) at 300mA;IH 120mA 

98 

TPA110A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 99VRM:110V(BR) min at IR 1.0mA:147V(CL) at 300mA;IH 180mA 

99 

TPA110B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 99VRM;1 lOV(BR) min at IR 1.0mA:133V(CL) at 300mA:IH 120mA 

100 

TPA110B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 99VRM:1 lOV(BR) min at IR 1.0mA;133V(CL) at 300mA:IH 180mA 

101 

TPA120A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 108VRM:120V(BR) min at IR 1.0mA:160V(CL) at 300mA:IH 120mA 

102 

TPA120A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 108VRM:120VfBR) min at IR 1.0mA:160V(CL) at 300mA:IH 180mA 

103 

TPA120B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 108VRM:120V(BR) min at IR 1.0mA;145V(CL) at 300mA:IH 120mA 

104 

TPA120B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 108VRM;120V(BR) min at IR 1.0mA:145V(CL) at 300mA;IH 180mA 

105 

TPA130A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 117VRM:130V(BR) min at IR 1.0mA:173V(CL) at 300mA:IH 120mA 

106 

TPA130A18 

6 


A344r 

IfIm 2.0uA at 117VRM:130V(BR) min at IR 1.0mA:173V(CL) at 300mA;IH 180mA 

107 

TPA130B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 117VRM:130V(BR) min at IR 1.0mA;157V(CL) at 300mA:IH 120mA 

108 

TPA130B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 117VRM:130VtBR) min at IR 1.0mA:157V(CL) at 300mA:IH 180mA 

109 

TPA150A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 135VRM:150V(BR) min at IR 1 .0mA;200V(CL) at 300mA;IH 120mA 

110 

TPA150A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 135VRM:150V(BR) min at IR 1 .0mA:200V(CL) at 300mA:IH 180mA 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


?■ TRANSIENT SUPPRESSOR DIQDE8 - Bipolar a Unipolar Types (Confd) 


nr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


\2A 

HMAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

TPAi60Bl2 

TPA150B18 

TPA160A18 

6 

6 


A344r 

A344r 

A344r 

IRM 2.0uA at 135VRM:150V(BR) min at IR 1.0mA:181V(CL) at 300mA:IH 120mA 

IRM 2.0uA at 135VRM:150V(BR) min at IR 1.0mA:181 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

IRM 2.0uA at 144VRM:160V(BR1 min at IR 1.0mA-.213 V(CL1 at 300mA;IH 180mA 

4 

TPA160B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 144VRM;160V(BR) min at IR 1.0mA:193 V(CL) at 300mA;IH 120mA 

5 

TPA160B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 144VRM;160V(BR) min at IR 1.0mA;193 V(CL) at 300mA;IH 180mA 

6 

TPA180A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM:180V(BR) min at IR 1.0mA:240 V(CL') at 300mA:IH 120mA 

7 

TPA180A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM;180V(BR) min at IR 1.0mA:240 V(CL) at 300mA:IH 180mA 

8 

TPA180B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM:180V(BR) min at IR 1.0mA:217 V(CL) at 300mA:IH 120mA 

9 

TPA180B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 162VRM:180V(BR') min at IR 1.0mA;217 V(CL') at 300mA:IH 180mA 

10 

TPA200A12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 180VRM;200V(BR) min at IR 1.0mA:267 V(CL) at 300mA:lH 120mA 

11 

TPA200A18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 180VRM:200V(BR) min at IR 1.0mA:267 V(CL) at 300mA:IH 180mA 

12 

TPA200B12 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 180VRM:200V(BR) min at IR 1.0mA;241 V(CL) at 300mA:IH 120mA 

13 

TPA200B18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 180VRM:200V(BR) min at IR 1.0mA;241V(CL) at 300mA:IH180mA 

14 

TPA220A12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM;220V(BR) min at IR 1.0mA:293V(CL) at 300mA:IH120mA 

15 

TPA220A18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM:220V(BR') min at IR 1.0mA:293V(CL) at 300mA:IH180mA 

16 

TPA220B12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM:220V{BR) min at IR 1.0mA:265V(CL) at 300mA:IH120mA 

17 

TPA220B18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 198VRM:220V(BR) min at IR 1.0mA:265V(CL) at 300mA:IH180mA 

18 

TPA240A12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM:240V(BR) min at IR 1 .0mA:320V(CU at 300mA:IH120mA 

19 

TPA240A18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM:240V{BR) min at IR 1.0mA:320V{CL) at 300mA:IH180mA 

20 

TPA240B12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM;240V(BR) min at IR 1.0mA:289V(CL) at 300mA;IH120mA 

21 

TPA240B18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 216VRM:240V(BR1 min at IR 1.0mA:289V(CU at 300mA:IH180mA 

22 

TPA270A12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 243VRM:270V(BR) min at IR 1.0mA:360V(CL) at 300mA:IH 120mA 

23 

TPA270A18 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 243VRM;270V(BR) min at IR 1 .0mA;360V(CL) at 300mA;IH180mA 

24 

TPA270B12 

6 


A3445 

IRM 2.0uA at 243VRM:270V(BR) min at IR 1.0mA:325V(CLi at 300mA;IH 120mA 

25 

TPA270B18 

6 


A344r 

IRM 2.0uA at 243VRM:270V(BR) min at IR 1.0mA;325V(CL) at 300mA:IH 180mA 

26 

TVS5.1(M) 

6 


A380a 

VR 5.0V:IFSM 50A;PR 5.0W;lpp 45A:IR 1.0mA at 5V,Min. Zz500a 

27 

TVS5-2(M) 

6 


A380a 

VR 5.0V:IFSM 50A;PR 5.0W:Idd 45A:IR 0.7mA at 5V.Min. ZzOOOft 

28 

TVS5-3(M) 

6 


A380a 

VR 5.0V:IFSM 50A;PR 5.0W:lpp 53.7A:IR 0.3mA at 5V,Min. Zz3.0ka 

29 

TVS305 

6 


A380 

IRM 50uA at 5.0VRM;6.0V(BR) min at IR 1 .0mA:8.7V(CL) at Ipp 17A 

30 

TVS310 

6 


A380 

IRM 2.0uA at 10VRM;11.1V(BR1 min at IR 1.0mA;16.8V(CL1 at Idd 8.9A 

31 

TVS312 

6 


A380 

IRM I.OuA at 12VRM;13.8V(BR) min at IR 1.0mA:21.0V(CL) at Ipp 7.1 A 

32 

TVS315 

6 


A380 

IRM I.OuA at 15VRM:16.7V(BR) min at IR 1 .0mA;25.0V(CL) at Ipp 5.9A 

33 

TVS318 

6 


A380 

IRM I.OuA at 18VRM:20.4V(BR1 min at IR 1.0mA:31VfCU at Idd 4.9A 

34 

TVS324 

6 


A380 

IRM I.OuA at 24VRM:28.4V(BR) min at IR 1 .0mA;42V(CL) at Ipp 3.6A 

35 

TVS328 

6 


A380 

IRM I.OuA at 28VRM;30.7V(BR) min at IR 1 .0mA:46V(CL) at Ipp 3.2A 

36 

TVS348 

6 


A380 

IRM I.OuA at 48VRM:54V(BR) min at IR 1.0mA:82V(CU at Idd 1.7A 

37 

TVS360 

6 


A380 

IRM I.OuA at 60VRM;67V(BR) min at IR 1.0mA;105V(CL) at Ipp 1.4A 

38 

TVS410 

6 


A380 

IRM I.OuA at 100VRM:111V(BR) min at IR 1.0mA;160V(CL) at Ipp 910mA 

39 

TVS420 

6 


A380 

IRM I.OuA at 200VRM:234V(BR) min at IR 1 .0mA:360V(CL) at Idd 420mA 

40 

TVS430 

6 


A380 

IRM I.OuA at 300VRM;342V(BR) min at IR 1 .0mA:520V(CL) at Ipp 280mA 

41 

TVS505 

6 


A380a 

IRM 300uA at 5.0VRM;6.0V(BR) min at IR 1.0mA:9.3V(CL) at Ipp 53.7A 

42 

TVS510 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 10.0VRM:11.1V(BR) min at IR 1.0mA:16.5VfCL) at Idd 30.3A 

43 

TVS512 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 12.0VRM;13.8V(BR) min at IR 1.0mA:21.0V(CL) at Ipp 23.8A 

44 

TVS515 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 15.0VRM:16.7V(BR) min at IR 1 .OmA:25.2V(CL) at Ipp 19.8A 

45 

TVS518 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 18.0VRM:20.4V(BR1 min at IR 1.0mA:30.5V(CLI at Idd 16.3A 

46 

TVS524 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 24.0VRM:28.4V{BR) min at IR 1.0mA:42.0V(CL) at Ipp 11. 9A 

47 

TVS528 

6 


A380a 

IRM 5.0uA at 28.0VRM:30.7V(BR) min at IR 1.0mA:46.5V(CL) at Ipp 10.7A 

48 

TZ17 

6 



Breakdown Volt Ranae 1 8.9-23.1 V:VR 17V:Vc 32.3V at I.OmSec 

49 

TZ17A 

6 



Breakdown Volt Range 18.9.20.9V;VR 17V;Vc 29.3V at I.OmSec 

50 

TZ18A 

6 



Breakdown Volt Range 20-22.1 V;VR 18V;Vc 30.9V at 1.0m Sec 

51 

TZ20A 

6 



Breakdown Volt Ranae 22.2-24.5V;VR 20V;Vc 34.3V at I.OmSec 

52 

TZ22A 

6 



Breakdown Volt Range 24.4-26.9V;VR 22V: Vc 37.1V at I.OmSec 

53 

TZ24A 

6 



Breakdown Volt Range 26.7-29.5V;VR 24V;Vc 40.7V at I.OmSec 

54 

TZ26 

6 



Breakdown Volt Ranae 28.9-35.3V:VR 26V:Vc 48.7V at I.OmSec 

55 

TZ26A 

6 



Breakdown Volt Range 28.9-31. 9V;VR 26V;Vc 44V at I.OmSec 

56 

TZ28 

6 



Breakdown Volt Range 31.1-38V:VR 28V;Vc 52.4V at I.OmSec 

57 

TZ28A 

6 



Breakdown Volt Ranae 31.1-34.4V:VR 28V:Vc 47.5V at I.OmSec 

58 

TZ30 

6 



Breakdown Volt Rnage 33.3-40.7V;VR 30V:Vc 56.2V at 1.0 mSec 

59 

TZ30A 

6 



Breakdown Volt Range 33.3-36.8V;VR 30V;Vc 50.7V at I.OmSec 

60 

TZ33 

6 



Breakdown Volt Ranae 36.7-44.9V:VR 33V:Vc 60.6V at I.OmSec 

61 

TZ33A 

6 



Breakdown Volt Range 36.7-40.6V:VR 33V;Vc 54.8V at I.OmSec 

62 

TZ36 

6 



Breakdwon Volt Range 40-48.9V;VR 36V:Vc 66V at I.OmSec 

63 

TZ36A 

6 



Breakdown Volt Ranae 40-44.2V:VR 36V:Vc 59.7V at I.OmSec 

64 

TZ40 

6 



Breakdown Volt Range 44.4-54.3V;VR 40V;Vc 72.8V at I.OmSec 

65 

TZ40A 

6 



Breakdown Volt Range 44.4-49.1 V;VR 40V;Vc 65.8V at I.OmSecc 

66 

TZ43 

6 



Breakdown Volt Ranae 47.8-58.4V:VR 43V:Vc 77.1V at I.OmSec 

67 

TZ43A 

6 



Breakdown Volt Range 47.8-52.8V:VR 43V;Vc 69.7V at I.OmSec 

68 

TZ45 

6 



Breakdown Volt Range 50-61. 1V;VR 45V:Vc 80.7V at I.OmSec 

69 

TZ45A 

6 



Breakdown Volt Ranae 50-55.3V:VR 45V:Vc 73V at I.OmSec 

70 

TZ48 

6 



Breakdwon Volt Range 53.3-65.1 V;VR 48V;Vc 85.9V at I.OmSec 

71 

TZ48A 

6 



Breakdown Volt Range 53.3-58.9V:VR 48V;Vc 77.7V at 1.0 mSecC 

72 

TZ51 

6 



Breakdown Volt Ranae 56.7-69.3V:VR 51V:Vc 91.5V at I.OmSec 

73 

TZ51A 

6 



Breakdown Volt Range 56.7-62.7V;VR 51V;Vc 82.8V at 1.0 mSec 

74 

TZ54 

6 



Breakdown Volt Range 60-73.3V;VR 54V;Vc 96.8V at I.OmSec 

75 

TZ54A 

6 



Breakdown Volt Ranae 60-66.3 V:VR 54V:Vc 87.5V at 1.0 mSec 

76 

TZ58 

6 



Breakdown Volt Range 64.4-78.7V:VR 58V;Vc 104V at I.OmSec 

77 

TZ58A 

6 



Breakdown Volt Range 64.4-7 1.2V:VR 58V;Vc 94V at I.OmSec 

78 

TZ60 

6 



Breakdown Volt Ranae 66.7-81.5V:VR 60V:Vc 107V at I.OmSec 

79 

TZ60A 

6 



Breakdown Volt Range 66.7-73.7V;VR 60V;Vc 97.3V at I.OmSec 

80 

TZ64 

6 



Breakdown Volt Range 71.1-86.9V;VR 64V;Vc 115V at I.OmSec 

81 

TZ64A 

6 



Breakdown Volt Ranae 71.1-78.6V:VR 64V:Vc 104V at I.OmSec 

82 

TZ70 

6 



Breakdown Volt Range 77.8-95.1 V:VR 70V;Vc 126V at I.OmSec 

83 

TZ70A 

6 



Breakdown Volt Range 77.8-86. V:VR 70V:Vc 114V at I.OmSec 

84 

TZ75 

6 



Breakdown Volt Ranae 83.3-1 02V;VR 75V;Vc 135V at I.OmSec 

85 

TZ75A 

6 



Breakdown Volt Range 83.3-92.1 V;VR 75V;Vc 122V at I.OmSec 

86 

TZ78 

6 



Breakdown Volt Range 86.7-1 06V: VR 78V:Vc MOV at I.OmSec 

87 

TZ78A 

6 



Breakdov/n Volt Ranae 86.7-95.8V:VR 78V:Vc 126V at I.OmSec 

88 

TZ85 

6 



Breakdown Volt Range 94.4-1 15V: VR 85V: Vc 152V at I.OmSec 

89 

TZ85A 

6 



Breakdown Volt Range 94.4-1 04V: VR 85V:Vc 137V at I.OmSec 

90 

TZ90 

6 



Breakdown Volt Ranae 100-1 22V: VR 90V:Vc 160V at I.OmSec 

91 

TZ90A 

6 



Breakdown Volt Range 100-111V:VR 90V:Vc 146V at I.OmSec 

92 

TZ100 

6 



Breakdown Volt Range 111-l36V:VR 100V:Vc 179V at I.OmSec 

93 

TZ100A 

6 



Breakdown Volt Ranae 11 1-1 23V: VR 100V:Vc 162V at I.OmSec 

94 

TZ110 

6 



Breakdown Volt Range 122-1 49V:VR 110V:Vc 196V at I.OmSec 

95 

TZ110A 

6 



Breakdown Volt Range 122-135V:VR 110V:Vc 178V at I.OmSec 

96 

TZ120 

6 



Breakdown Volt Ranae 133-163V:VR 120V:Vc 214V at I.OmSec 

97 

TZ120A 

6 



Breakdown Volt Range 133-147V:VR 120V:Vc 193V at I.OmSec 

98 

TZ130 

6 



Breakdown Volt Range 144-176V:VR 130V:Vc 231V at I.OmSec 

99 

TZ130A 

6 



Breakdown Volt Ranae 144-1 59V: VR 130V:Vc 209V at I.OmSec 

100 

TZ150 

6 



Breakdown Volt Range 167-204V:VR 150V:Vc 268V at I.OmSec 

101 

TZ150A 

6 



Breakdown Volt Range 167-1 85V: VR 150V:Vc 243V at I.OmSec 

102 

TZ160 




Breakdown Volt Ranae 1 78-21 8V;VR 160V:Vc 287V at I.OmSec 

103 

TZ160A 

6 



Breakdown Volt Range 178-197V:VR 160V:Vc 259V at I.OmSec 

104 

TZ170 

6 



Breakdown Volt Range 1 89-231 V:VR 170V:Vc 304V at I.OmSec 

105 

TZ170A 

6 



Breakdown Volt Ranae 189-209V:VR 170V:Vc 275V at I.OmSec 

106 

TZ180 

6 



Breakdown Volt Range 200.244V:VR 180V:Vc 321V at I.OmSec 

107 

TZ180A 

6 



Breakdown Volt Range 200-221 V:VR 180V:Vc 291V at I.OmSec 

108 

TZ200 

6 



Breakdown Volt Ranae 222-271 V:VR 200V: Vc 356V at I.OmSec 

109 

TZ200A 

6 



Breakdown Volt Range 222-245V:VR 200V:Vc 322V at I.OmSec 

110 

TZ220 

6 



Breakdown Volt Ranae 245-299V;VR 220V:Vc 393V at I.OmSec 
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7 . 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) HPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3^ 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

TZ220A 

6 



Breakdown Volt Range 245-27 1V;VR 220V: Vc 356V at I.OmSec 

2 

TZ240 

6 



Breakdwon Volt Range 267.326V;VR 240V:Vc 428V at I.OmSec 

3 

TZ240A 

6 



Breakdown Volt Ranae 267-295V:VR 240V:Vc 388V at I.OmSec 

4 

TZ260 

6 



Breakdown Volt Range 289.353V;VR 260V:Vc 464V at I.OmSec 

5 

TZ260A 

6 



Breakdown Volt Range 289-31 9V:VR 260V;Vc 419V at I.OmSec 

6 

TZ280 

6 



Breakdown Volt Ranae 311-380V:VR 280V:Vc 500V at 1.0m sec 

7 

TZ280A 

6 



Breakdown Volt Range 311-344V;VR 280V:Vc 452V at 1.0m sec 

8t 

V8CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 4.0V:lpeak 100A; Vvar 11V at 1mA max:V clamp 22V at Ip 5A 

9t 

V8CP22{A) 

6 


Ml 363c 

Vrms 4.0V:lDeak 100A:Vvar 11V at 1mA maxtVcIamo 30V at Id 5A 

10v 

V8SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 4.0V;lpeak 100A;Vvar 11V at 1mA maxiVcIamp 22V at Ip 5A 

11T 

V12CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 6.0V:lpeak 250A;Vvar 16V at 1mA max;V clamp 34V at Ip 5A 

12t 

V12SM8fA) 

6 


Ml 364 

Vrms 6.0V:lDeak 250A:Vvar 16V at 1mA maxiVcIamo 34V at Id 5A 

13v 

V18CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 10V:lpeak 250A;Vvar 21.6at 1mA max;V clamp 42V at Ip 5A 

14t 

V18SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 10V:lpeak 250A;Vvar 21.6V at 1mA max;Vclamp 42V at Ip 5A 

15t 

V18SM16fA) 

6 


Ml 364a 

Vrms 10V:lbeak I.OkArVvar 21.6V at 1mA max:VclamD 39V at Id IOA 

16v 

V22CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 14V;lpeak 250A:Vvar 26at 1mA max;V clamp 47V at Ip 5A 

17t 

V22SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 14V;lpeak 250A;Vvar 26V at 1mA max;Vclamp 47V at Ip 5A 

18v 

V22SM16rA1 

6 


Ml 364a 

Vrms 14V:lDeak 1.0kA:Vvar 26V at 1mA maxiVcIamc 43V at Id IOA 

19t 

V27CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 17V:lpeak 250A:Vvar 31.1 Vat 1mA max;Vclamp 57V at Ip 5A 

20 ▼ 

V27SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 17V:lpeak 250A:Vvar 31.1V at 1mA max:Vclamp 57V at Ip 5A 

21 T 

V27SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 17V:lDeak I.OkAiVvar 31.1V at 1mA max:VclamD 53V at Id IOA 

22 T 

V33CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 20V:lpeak 250A:Vvar 36.5Vat 1mA max;Vclamp 68V at Ip 5A 

23 ▼ 

V33SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 20V;lpeak 250A:Vvar 36.5V at 1mA max;Vclamp 68V at Ip 5A 

24 T 

V33SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 20V:lDeak 1.0kA:Vvar 36.5V at 1mA maxiVcIamD 64V at Id IOA 

25 T 

V39CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 25V:lpeak 250A:Vvar 43Vat 1mA maxiVcIamp 79V at Ip 5A 

26 ▼ 

V39CP20(A) 

6 


Ml 363b 

Vrms 25V;lpeak 300A:Vvar 43V at 1mA max;Vclamp 85V at Ip IOA 

27 T 

V39SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 25V:lDeak 250A:Vvar 43V at 1mA max:VclamD 79V at Id 5A 

28 ▼ 

V39SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 25V:lpeak 1.0kA;Vvar 43V at 1mA max:Vclamp 76V at Ip IOA 

29 ▼ 

V47CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 30V:lpeak 250A:Vvar 52Vat 1mA max;Vclamp 92V at Ip 5A 

30 T 

V47CP20(A) 

6 


Ml 363b 

Vrms 30V:lDeak 300A:Vvar 52V at 1mA max-.VcIamD 100V at Id IOA 

31 ▼ 

V47SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 30V;lpeak 250A:Vvar 52V at 1mA maxiVcIamp 92V at Ip 5A 

32 T 

V47SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 30V:lpeak I.OkAiVvar 52V at 1mA maxiVcIamp 89V at Ip IOA 

33 T 

V56CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 35V:lDeak 250A:Vvar 62Vat 1mA maxiVcIamc 107 at Id 5A 

34 T 

V56SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 35V|lpeak 250A|Vvar 62V at 1mA maxiVcIamp 107V at Ip 5A 

35 T 

V56SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 35V|lpeak I.OkAiVvar 62V at 1mA maxiVcIamp 103V at Ip IOA 

36 T 

V68CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 40V;lDeak 250A:Vvar 75Vat 1mA maxiVcIamo 127 at Id 5A 

37 T 

V68SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 40V|lpeak 250A|Vvar 75V at 1mA maxiVcIamp 127V at Ip 5A 

38 T 

V68SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 40V|lpeak I.OkAiVvar 75V at 1mA maxiVcIamp 123V at Ip IOA 

39 T 

V82CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 50V:lDeak 1.2kA;Vvar 91 Vat 1mA maxiVcIamc 135 at Id IOA 

40 T 

V82SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 50V|lpeak 250A|Vvar 91V at 1mA maxiVcIamp 145V at Ip IOA 

41 T 

V82SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 50V|lpeak I.OkAiVvar 90V at 1mA maxiVcIamp 150V at Ip 50A 

42 T 

V100CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 60V:lDeak 1.2kA:Vvar 110V at 1mA maxiVcIamc 165V at Id IOA 

43 T 

V100SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 60V|lpeak 250A|Vvar 110V at 1mA maxiVcIamp 170V at Ip IOA 

44 ▼ 

VI OOSM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 60V|lpeak I.OkAiVvar 110V at 1mA maxiVcIamp 175V at Ip 50A 

45 T 

V120CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 75V:lDeak 1.2kA:Vvar 132V at 1mA maxiVcIamc 200V at Id IOA 

46 T 

V120SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 75V|lpeak 1.2kA|Vvar 132V at 1mA maxiVcIamp 205V at Ip IOA 

47 ▼ 

VI 20SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 75V|lpeak 4.5kA|Vvar 132V at 1mA maxiVcIamp 210V at Ip 50A 

48 T 

V160CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 95V:lDeak 1.2kA;Vvar 165V at 1mA max.VcIamD 250V at Id IOA 

49 ▼ 

V150SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 95V|lpeak 1.2kA|Vvar 165V at 1mA maxiVcIamp 250V at Ip IOA 

50 ▼ 

VI 50SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 95V|lpeak 4.5kA|Vvar 165V at 1mA maxiVcIamp 255V at Ip 50A 

51 T 

V180CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 115V:!Deak 1.2kA:Vyar 193V at 1mA max:Vc!amD 295V at Id IO.A 

52 T 

V180SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 115V|lpeak 1.2kA|Vvar 198V at 1mA maxiVcIamp 295V at Ip IOA 

53 ▼ 

V180SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 115V|rpeak 4.5kA|Vvar 198V at 1mA maxiVcIamp 300V at Ip 50A 

54 T 

V200CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 130V:lDeak 1.2kA:Vvar 228V at 1mA maxiVcIamD 340V at Id IOA 

55 T 

V200CP20(A) 

6 


Ml 363a 

Vrms 130V|lpeak 500A|Vvar 228V at 1mA maxiVcIamp 400V at Ip IOA 

56 T 

V200SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 130Vilpeak 1.2kA|Vvar 228V at 1mA maxiVcIamp 340V at Ip IOA 

57 ▼ 

V200SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 130V:lDeak 4.5kA:Vvar 228V at 1mA max:VclamD 340V at Id 50A 

58 T 

V220SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 140V|lpeak 1.2kA|Vvar 242V at 1mA maxiVcIamp 360V at Ip IOA 

59 ▼ 

V220SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 140V|lpeak 4.5kA|Vvar 242V at 1mA maxiVcIamp 360V at Ip 50A 

60 ▼ 

V240CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 150V:lDeak 1.2kA:Vvar 268V at 1mA max:VclamD 360V at Id IOA 

61 ▼ 

V240CP20(A) 

6 


Ml 363a 

Vrms 150V|lpeak 500A|Vvar 268V at 1mA maxiVcIamp 470V at Ip IOA 

62 T 

V240SM8(A) 

6 


M1364 

Vrms ISOVilpeak 1.2kAiVvar 268V at 1mA maxiVcIamp 395V at Ip IOA 

63 ▼ 

V240SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 150V:lDeak 4.5kA:Vvar 268V at 1mA maxiVcIamc 395V at Id 50A 

64 ▼ 

V270SM8(A) 

6 


M1364 

Vrms 175V;lpeak 1.2kA|Vvar 303V at 1mA maxiVcIamp 455V at Ip IOA 

65 ▼ 

V270SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 175V|lpeak 4.5kA|Vvar 303V at 1mA maxiVcIamp 455V at Ip 50A 

66 ▼ 

V302CA42(A) 

6 



Dlsc:43.5mmx 36mm WideiVrms 2.5kV:lDeak 65kA:Vvar 5.9kVdc at 1mA max 

67 ▼ 

V360CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 230V|lpeak 1.2kA|Vvar 396V at 1mA maxiVcIamp 595V at Ip IOA 

68 T 

V360SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 230V|lpeak 1.2kA|Vvar 396V at 1mA maxiVcIamp 595V at Ip IOA 

69 ▼ 

V360SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 230V:lDeak 4.5kA:Vvar 396V at 1mA maxiVcIamc 595V at Id 50A 

70 ▼ 

V390CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 250V|lpeak 1.2kA|Vvar 429V at 1mA maxiVcIamp 650V at Ip IOA 

71 T 

V390SM8(A) 

6 


Ml 364 

Vrms 250V|lpeak 1.2kA|Vvar 429V at 1mA maxiVcIamp 650V at Ip IOA 

72 T 

V390SM 16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 250V:lDeak 4.5kA:Vvar 429V at 1mA maxiVcIamo 650V at Id 50A 

73 T 

V430CH8(A) 

6 


Ml 362 

Vrms 275V|lpeak 1.2kA|Vvar 473V at 1mA maxiVcIamp 710V at Ip IOA 

74 ▼ 

V430SM8(A) 

6 


M1364 

Vrms 275Vilpeak 1.2kA|Vvar 473V at 1mA maxiVcIamp 710V at Ip IOA 

75t 

V430SM16(A) 

6 


Ml 364a 

Vrms 275V;lDeak 4.5kA:Vvar 473V at 1mA max:VclamD 710V at Id 50A 

76 

ZAG100A1 

6 

A 

A3 13d 

Suppression DiodeiVr lOOViVAVL 230-41 5V at IR 1.0mA 

77 

ZAG100A2 

6 

A 

A313d 

Suppression DiodeiVr 200ViVAVL 280-505V at IR 1.0mA 

78 

ZAG100A3 

6 

A 

A3 13d 

SuDDression Diode:Vr 300V:VAVL 375-725V at IR 1.0mA 

79 

ZAG100A4 

6 

A 

A3 13d 

Suppression DiodeiVr 400ViVAVL 465-805V at IR 1.0mA 

80 

ZAG100A05 

6 

A 

A3 13d 

Suppression DiodeiVr 50ViVAVL 145-275V at IR 1.0mA 

81 

ZZ16 

6 


D013 

Vz 13V at Iz 5mA:VR 10V at IR 5uA:Ctot 1800 dF at VR eaual OV.Freo 1.0MHz 

82 

ZZ36 

6 


D013 

Vz 29.6V at Iz 5mAiVR 25V at IR 5uAiCtot 700pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 

83 

ZZ62 

6 


D013 

Vz 50V at Iz 5mAiVR 42V at IR 5uA|Ctot 450pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 

84 

ZZ160 

6 


D013 

Vz 130V at Iz 5mA:VR 110V at IR 5uA:Ctot 200 dF at VR eaual OV.Frea 1.0MHz 

85 

ZZY16 

6 


D013 

Vz 13V at Iz 5mA|VR 10V at IR 5uA|Ctot 1200pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 

86 

ZZY36 

6 


D013 

Vz 29.6V at Iz 5mAiVR 25V at IR 5uAiCtot 500pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 

87 

ZZY62 

6 


D013 

Vz 50V at Iz 5mA:VR 42V at IR 5uAiCtot 300 dF at VR eaual OV.Frea 1.0MHz 

88 

ZZY160 

6 


D013 

Vz 130V at Iz 5mA|VR 110V at IR 5uA|Ctot 150pF at VR equal OV.Freq 1.0MHz 

89 

1N4632A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -6O-66V1IRM 5.0uA max 

90 

1N4633A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuDoressonVBR -64-71 V:IRM 5.0uA max 

91 

1N4634A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -66-73VilRM 5.0uA max 

92 

1N4635A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -71-78V|IRM 5.0uA max 

93 

1N4636A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR -77-86V:IRM 5.0uA max 

94 

1N4637A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -88-92V|IRM 5.0uA max 

95 

1N5629 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd 1.0WiVR(wkg)5.50VilR(surge) max 139AilR max 1.0m. 

96 

1N5629A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd 1.0W:VR(wka)5.80V;IR(surae) max 143A:IR max 1.0m. 

97 

1N5630 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd 1.0WiVR(wkg)6.05V|IR(surge) max 128AilR max 500u. 

98 

1N5630A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW|Pd I.OWiVR(wkg) 6.40VilR(surge)max 132AilR max 500u. 

99 

1N5631 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 6.63V:IR(surae)max 120A;IR max 200u. 

100 

1N5631A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd 1 .OWiVR(wkg) 7.02V|IR(surge)max 124AilR max 200u. 

101 

1N5632 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd I.OWiVR(wkg) 7.37V|IR(surge)max 109AilR max 50u. 

102 

1N5632A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 7.78V:IR(surae)max 112A;IR max 50u. 

103 

1N5633 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd I.OWiVR(wkg) 8.10VilR(surge)max IOOA1IR max lOu. 

104 

1N5633A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd I.OWiVR(wkg) 8.55VilR(surge)max 103AilR max lOu. 

105 

1N5634 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 8.92V:IR(surae)max 93A:IR max 5.0u. 

106 

1N5634A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd I.OWiVR(wkg) 9.40V|IR(surge)max 96AilR max 5.0u. 

107 

1N5635 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kWiPd 1.0WiVRM(wkg)9.72V;IR(Surge)max 87AilR max 5.0uA 

108 

1N5635A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VRM(wka)10.2V:IR(Surae)max 90A:IR max 5.0uA 

109 

1N5636 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0WiVRM(wkg)10.5V;IR(Surge)max 79AilR max 5.0uA 

110 

1N5636A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VRM(wka)11.1V:IR(Surae)max 82A:IR max 5.0uA 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 



IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wkg) 13.6V;IR(surge)max 67A:IR max S.OuA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg) 14.5V;IR(surge)max 56.5A;IR max S.OuA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VRfwka) 1 5.3V:IR(surae)max 59.5A;IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 16.2V;IR(surge)max SI.SA-.IR max S.OuA. 
PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 17.1V:IR(surge)max S4A:IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkq)17.8V:IR(surqe)max 47A:IR max S.OuA. 


PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkg) 18.8V;IR(surge)max 49A;IR max S.OuA. 

PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 19.4V;IR(surge)max 43A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wka) 20.SV:IR(surqG)max 4SA:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 21.8V;IR(surge)max 38.SA:IR max S.OuA. 
PP I.SkWiPd 1.0W:VR(wkg) 23.1V;IR(surge)max 40A:IR max S.OuA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkq) 24.3V:IR(surqe)max 34.5A:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1 .OW:VR(wkg) 2S.6V;IR{surge)max 36A;IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 26.8V;IR(surge)max 31.SA:IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkq) 28.2V:IR(surqe)max 33A:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 29.1V;IR(surge)max 29A;IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 30.8V;IR(surge)max 30A;IR max S.OuA. 
PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wkq) 31.6V;IR(surqe)max 26.SA:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 33.3V;IR(surge)max 28A;IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 34.8V;IR(surge)max 24A;IR max S.OuA. 
PP 1.5kW:Pd 1.0W:VRfwkql 36.8V:IRfsurqe^max 2S.3A:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 38.1V;IR(surge)max 22.2A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 40.2V;lR(surge)max 23.2A;IR max S.OuA. 

PP 1.5kW;Pd I.OWiVRfwkq) 41.3V:IR{surqe)max 20.4A:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 43.6V;IR(surge)max 21.4A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 4S.4V;IR(surge)max 18.6A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkq) 47.8V:IRrsurqe^max 19.SA:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) S0.2V;IR(surge)max 16.9A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) S3.0V;IR(surge)max 17.7A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkq) SS.1V:IR(surqe)max 1S.3A:IR max S.OuA. 


PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wkg) 58.1V;IR(surge)max 16.3A;IR max S.OuA. 

PP 1.5kW;Pd 1 .OW:VR(wkg) 60.7V;IR(surge)max 13.9A;IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W;VR(wkq) 64.1V:IR(surqe)max 14.6A:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 66.4V;IR(surge)max 12.7A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 70.1V;IR(surge)max 13.3A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkq) 73.7V:IR(surqe)max 11.4A:IR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 77.8V;IR(surge)max 12.0A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg) 81.0V;IR(surge)max 10.4A:IR max S.OuA. 

PP 1.SkW:Pd 1.0W;VR(wkq) 8S.SV;lR(surqe)max 11.0A:IR max S.OuA. 


PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkg) 89.2V;IR(surge)max 9.5A;IR max S.OuA. 
PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkg) 94.0V;IR{surge)max 9.9A;IR max S.OuA. 



PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg 
PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg 
PP I.SkWiPd I.OWiVRfwkg 

) 102VilR(surge)max 9.IA1IR max S.OuA. 

) 105VilR(surge)max 8.OA1IR max S.OuA. 

) IIIVilRfsurgeimax 8.4AilR max S.OuA. 


PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg 
PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg 
PP I.SkWiPd I.OWiVRfwkg 

) 121VilR(surge)max 7.OA1IR max S.OuA. 

) 128VilR(surge)max 7.2AilR max S.OuA. 

) 130VilRfsurge)max 6.5AilR max S.OuA. 


PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 136VilR(surge)max 6.8A1IR max S.OuA. 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 138VilR(surge)max 6.2A1IR max S.OuA. 

PP I.SkWiPd I.OWiVRfwkg) 145VilRfsurge)max 6.4AilR max S.OuA. 


PP 1.SkW:Pd 1.0W;VR(wkg) 146V:IR(surge)max S.8A:IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W;VR(wkg) 1S4V:IR(surge)max 6.1A;IR max S.OuA. 
PP 1.SkW;Pd 1.0W:VR(wkq) 162V:IRfsurqe)max S.2A:iR max S.OuA. 


PP I.SkWiPd 1.0W:VR(wkg) 171V;lR(surge)max S.SA;IR max S.OuA. 
PP 1.SkW:Pd 1.0W:VR(wkg)S.0V;IR(surge)max 16SA:IR max 146mA. 
PP 1.SkW:Pd S.OW;VR(wkq)S.OV:IR{surqe)max 16SA:IR max 700mA. 


BV 6.7S-8.2SVdc at IR 10mA;VRWM S.SV;IR 1mA:ISurge 128A max. 

BV 7.13-7.88Vdc at IR 10mA;VRWM 6.0V;IR ImAjlSurge 132A max. 

BV 7.38-9.02Vdc at IR lOmA.VRWM 6.SV:iR SOOuAdSurge 120A max. 

BV 7.79-8.61 Vdc at IR 10mA;VRWM 7.0V;IR 600uA;ISurge 124A max. 

BV 8.19-IOVdc at IR 10mA;VRWM 7.0V;IR 200uA;ISurge 109A max. 
BV 8.6S-9.6SVdc at IR 10mA:VRWM 7.SV:IR 200uA:ISurqe 112A max. 


BV 9.0-11 Vdc at IR 1.0mA;VRWM 8.0V;IR 60uA;ISurge 100A max. 
BV 9.S-10.SVdc at IR 1.0mA;VRWM 8.0V;IR 60uA;ISurge 103A max. 
BV 9.9-12.1Vdc at IR I.OmAiVRWM 8.6V:IR 10uA:ISurqe 93A max. 


BV 10.S-11.6Vdc at IR 1.0mA;VRWM 9.0V:IR 10uA;ISurge 96A max. 
BV 1 0.8-1 3.2Vdc at IR 1.0mA;VRWM 9.0V;IR SuAilSurge 87A max. 
BV 11.4-12.6Vdc at IR 1.0mA:VRWM 10V:IR SuAilSurqe 90A max. 


BV 11.7-14.3Vdc at IR 1mA;VRWM 10V;IR SuA;ISurge 79A max. 

BV 1 2.4-1 3.7Vdc at IR 1mA;VRWM 11V;IR SuA;ISurge 82A max. 

BV 1 3.5-1 6.7Vdc at IR 1mA:VRWM 11V:IR 5uA:ISurqe 68A max. 


BV 14.3-15.8Vdc at IR 1mA;VRWM 12V;IR 5uA;ISurge 71A max. 

BV 1 4.4-1 7.6Vdc at IR 1mA;VRWM 12V:IR 5uA;ISurge 64A max. 

BV 1 5.2-1 6.8Vdc at IR ImAiVRWM 13V:IR 5uA:ISurqe 67A max. 


BV 1 6.2-1 9.8Vdc at IR 1mA;VRWM 14V;IR 5uA;ISurge 56.5A max. 

BV 17.1-18.9Vdc at IR 1mA;VRWM 15V;IR 5uA;ISurge 59.5A max. 

BV 18-22Vdc at IR 1mA:VRWM 16V:IR 5uA:ISurqe 51 .5A max. 

VNom 20V:VRM 16V:IR 5.0uA;Surge I 54A max 
BV 19.8-24.2Vdc at IR 1mA;VRWM 17V;IR 5uA:ISurge 47A max. 

BV 20.9-23.1 Vdc at IR ImA.VRWM 18V:IR SuA.ISurqe 49A max. 

BV 21.9-26.4Vdc at IR 1mA:VRWM 19V;IR 5uA;ISurge 43A max. 

BV 22.8-25.2Vdc at IR ImAiVRWM 20V;IR 5uA;ISurge 45A max. 

BV 24.3-29.7Vdc at IR ImAiVRWM 21V:IR SuAilSurqe 38.5A max. 

BV 25.7-28.4Vdc at IR 1mA:VRWM 22V:IR 5uA:ISurge 40A max. 

BV 27-33Vdc at IR ImA.VRWM 24V;IR 5uA;ISurge 34.5A max. 

BV 28.5-31 .SVdc at IR 1mA:VRWM 25V:IR 5uA:ISurae 36A max. 

BV 29.7-36.3Vdc at IR ImAiVRWM 26V;IR 5uA;ISurge 31. 5A max. 

BV 31.4-34.7Vdc at IR ImAiVRWM 28VilR SuAilSurge 33A max. 

BV 32.4-39.6Vdc at IR 1mA:VRWM 29VV:IR SuAilSurqe 29A max. 

BV 34.2-37.8Vdc at IR ImAiVRWM 30VilR SuAilSurge 30A max. 

BV 35.1-42.9Vdc at IR ImAiVRWM 31VilR SuAilSurge 26.5A max. 

BV 37.1 -41 Vdc at IR 1mA:VRWM 33V:IR SuAdSurqe 28A max. 

BV 38.7-47.3Vdc at IR ImAiVRWM 34VilR SuAilSurge 24A max. 

BV 40.9-45.2Vdc at IR ImAiVRWM 36VilR SuAilSurge 25.3A max. 

BV 42.3-51 .7Vdc at IR ImAiVRWM 38V:IR SuAilSurge 22.2A max. 

BV 44.7-49.4Vdc at IR ImAiVRWM 40VilR SuAilSurge 23.2A max. 

BV 45.9-56.1 Vdc at IR ImAiVRWM 41VilR SuAilSurge 20.4A max. 

BV 48.5-53.6Vdc at IR ImAiVRWM 43V:IR SuAilSurge 21 .4A max. 

BV 50.4-61. SVdc at IR ImAiVRWM 45VilR SuAilSurge 18.6A max. 

BV 53.2-58.8Vdc at IR ImA.VRWM 47VilR SuAilSurge 19.5A max. 

BV 50.4-58.8Vdc at IR 1mA:VRWM 48V-.IR SuAdSurqe 16.9A max. 

BV 58.9-68.2Vdc at IR ImAiVRWM 53VilR SuAilSurge 17.7A max. 

BV 61.2-74.8Vdc at IR ImAiVRWM SSVilR SuAilSurge 15.3A max. 

BV 64.6-71 .4Vdc at IR ImAiVRWM 58V:IR SuAilSurge 16.3A max. 

BV 67.5-82.5Vdc at IR ImAiVRWM 6OV1IR SuAilSurge 13.9A max. 

BV 71.3-78.8Vdc at IR ImA.VRWM 64VJR SuAilSurge 14.6A max. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


















7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


LINE 

No. 

1 } 

TYPE 

NUMBER 

IT 

T 

Y 

P 

E 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1N6061 

6 

Si 

TOi3 

BV 73.8-90.2Vdc at IR 1mA;\/RWM 66V:IR 5uA:ISurge 12.7A max. 

2 

1N6061A 

6 

Si 

D013 

BV 77.9-86.1 Vdc at IR 1mA:VRWM 70V:IR 5uA;ISurge 13.3A max. 

3 

1N6062 

6 

Si 

D013 

BV 81. 9-1 00.1 Vdc at IR 1mA;VRWM 73V:IR 5uA:ISurae 11. 4A max. 

4 

1N6062A 

6 

Si 

D013 

BV 86.5-95.5Vdc at IR ImAjVRWM 75V:IR 5uA:ISurge 12A max. 

5 

1N6063 

6 

Si 

D013 

BV 90-110Vdc at IR 1mA:VRWM 81V;IR 5uA;ISurge 10.4A max. 

6 

1N6063A 

6 

Si 

D013 

BV 95-105Vdc at IR 1mA;VRWM 82V:IR 5uA;ISurae 11 A max. 

7 

1N6064 

6 

Si 

D013 

BV 99-1 21 Vdc at IR 1mA:VRWM 90V:IR 5uA:ISurge 9.5A max. 

8 

1N6064A 

6 

Si 

D013 

BV 105-116Vdc at IR 1mA:VRWM 94V:IR 5uA:ISurge 9.9A max. 

9 

1N6065 

6 

Si 

D013 

BV 108-132Vdc at IR 1mA:VRWM 95V:IR 5uA:ISurae 8.5A max. 

10 

1N6065A 

6 

Si 

D013 

BV 114-126Vdc at IR 1mA;VRWM 100V;IR 5uA;ISurge 8.9A max. 

11 

1N6066 

6 

Si 

D013 

BV 117-143Vdc at IR 1mA:VRWM 105V;IR 5uA;ISurge 7.8A max. 

12 

1N6066A 

6 

Si 

D013 

BV 124-137Vdc at IR 1mA:VRWM 110V:IR 5uA:ISurae 8.2A max. 

13 

1N6067 

6 

Si 

D013 

BV 135-165Vdc at IR 1mA:VRWM 121V;IR 5uA;ISurge 6.7A max. 

14 

1N6067A 

6 

Si 

D013 

BV 143-158Vdc at IR 1mA:VRWM 128V;IR 5uA:ISurge 7.0A max. 

15 

1N6068 

6 

Si 

D013 

BV 153-187Vdc at IR 1mA;VRWM 137V:IR 5uA:ISurae 5.8A max. 

16 

1N6068A 

6 

Si 

D013 

BV 162-1 79Vdc at IR 1mA;VRWM 145V;IR 5uA:ISurge 6.1 A max. 

17 

1N6069 

6 

Si 

D013 

BV 162-198Vdc at IR ImAiVRWM 145V;IR 5uA:ISurge 5.5A max. 

18 

1N6069A 

6 

Si 

D013 

BV 171-189Vdc at IR 1mA:VRWM 150V;IR 5uA:ISurae 5.7A max. 

19 

1N6070 

6 

Si 

D013 

BV 171-210Vdc at IR ImAiVRWM 155V;IR 5uA;ISurge 5.1A max. 

20 

1N6070A 

6 

Si 

D013 

BV 181-200Vdc at IR ImAiVRWM 160V;IR 5uA:ISurge 5.4A max. 

21 

1N6071 

6 

Si 

D013 

BV 180-220Vdc at IR ImA.VRWM 165V:IR 5uA:ISurae 4.9A max. 

22 

1N6071A 

6 

Si 

D013 

BV 1 90-21 OVdc at IR ImAiVRWM 170V;IR 5uA:ISurge 5.1 A max. 

23 

1N6072 

6 

Si 

D013 

BV 198-242Vdc at IR ImAiVRWM 175VilR 5uAilSurge 4.3A max. 

24 

1N6072A 

6 

Si 

D013 

BV 209-231 Vdc at IR ImArVRWM 185V;IR 5uA:ISurae 4.6A max. 

25 

1N6102 

6 

Si 

A69n 

VBR 6.12-7.48VdcilT 175mAdcilL lOOuAdciVSM IIVpkilSM 45.4ApkiTC 5iVM(wkg) 5.2Vdc 

26 

1N6102A 

6 

Si 

A69n 

VBR 6.46-7. 14VdcilT 175mAdcilL lOOuAdciVSM 10.5VpkilSM 47.6ApkiTC 5iVM(wkg) 5.2Vdc 

27 

1N6103 

6 

Si 

A69n 

VBR 6.75-825Vdc:IT 175mAdc:IL 50uAdc:VSM 11.8VDk:ISM 42.4ADk:TC 6;VMrwka) 5.7Vdc 

28 

1N6103A 

6 

Si 

A69n 

VBR 7.13-7.87VdcilT 175mAdcilL 50uAdciVSM 11.2VpkilSM 44.6ApkiTC 6iVM(wkg) 5.7Vdc 

29 

1N6104 

6 

Si 

A69n 

VBR 7.38-9.02VdcilT 150mAdcilL 20uAdciVSM 12.7VpkilSM 39.4ApkiTC 6iVM(wkg)6.2Vdc 

30 

1N6104A 

6 

SI 

A69n 

VBR 7.79-8.61 Vdc:IT 150mAdc:IL 20uAdc:VSM 12.1VDk:ISM 41.3ADk:TC 6:VM(wka)6.2Vdc 

31 

1N6105 

6 

Si 

A69n 

VBR 8.1 9-1 0.01 VdcilT 150mAdcilL 20uAdciVSM 14VpkilSM 35.7ApkiTC 6iVM(wkg)6.9Vdc 

32 

1N6105A 

6 

Si 

A69n 

VBR 8.65-9.55VdcilT 150mAdcilL 20uAdciVSM 13.4VpkilSM 37.3ApkiTC 6iVM(wkg)6.9Vdc 

33 

1N6106 

6 

Si 

A69n 

VBR 9.00-1 1Vdc:IT 125mAdc:IL 20uAdc:VSM 15.2VDk:ISM 32.9ADk:TC 7:VM(wka17.6Vdc 

34 

1N6106A 

6 

Si 

A69n 

VBR 9.50-1 0.5VdcilT 125mAdcilL 20uAdciVSM 14.5VpkilSM 34.5ApkiTC 7iVM(wkg)7.6Vdc 

35 

1N6107 

6 

Si 

A69n 

VBR 9.90-1 2.1 VdcilT 125mAdcilL 20uAdciVSM 16.3VpkilSM 30.7ApkiTC 7iVM(wkg)8.4Vdc 

36 

1N6107A 

6 

Si 

A69n 

VBR 10.45-11.55Vdc;IT 125mAdc:IL 20uAdc:VSM 15.6VDk:ISM 32ADk:TC 7:VM(wka)8.4Vdc 

37 

1N6108 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 0.8-1 3.2Vdci IT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 17.7VpkilSM 28.2ApkiTC 7iVM(wkg)9.1Vdc 

38 

1N6108A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 1.4-1 2.6Vdci IT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 16.9VpkilSM 29.6ApkiTC 7iVM(wkg)9.1Vdc 

39 

1N6109 

6 

Si 

A69n 

VBR 11.7-14.3Vdc:IT 100mAdc:IL 20uAdc:VSM 19VDk:ISM 26.3ADk:TC 8:VM(wka)9.9Vdc 

40 

1N6109A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 2.35-1 3.65Vdci IT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 18.2VpkilSM 27.5ApkiTC 8iVM(wkg)9.9Vdc 

41 

1N6110 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 3.5-1 6.5VdcilT 75mAdcilL 20uAdc;VSM 21.9VpkilSM 22.8ApkiTC 8iVM(wkg)11.4Vdc 

42 

1N6110A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 4.25-1 5.75Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc:VSM 21VDk:ISM 23.8ADk:TC 8:VM(wka)1 1 .4Vdc 

43 

1N6111 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 4.4-1 7.6VdcilT 75mAdcilL 20uAdc;VSM 23.4VpkilSM 21.4ApkiTC 8iVM(wkg)12.2Vdc 

44 

1N6111A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 5.2-1 6.8VdcilT 75mAdcilL 20uAdc:VSM 22.3VpkilSM 22.4ApkiTC 8iVM(wkg)12.2Vdc 

45 

1N6112 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 6.2-1 9.8Vdc:IT 65mAdc;IL 1uAdc:VSM 26.3VDk:ISM 19ADk:TC 8.5:VM(wka) 13.7Vdc 

46 

1N6112A 

6 

Si 

A69n 

VBR 17.1-18.9VdcilT 65mAdcilL luAdciVSM 25.1VpkilSM 19.9ApkiTC 8.5iVM(wkg) 13.7Vdc 

47 

1N6113 

6 

Si 

A69n 

VBR 18-22VdcilT 65mAdcilL luAdciVSM 29VpkilSM 17.2ApkiTC 8.5iVM(wkg) 15.2Vdc 

48 

1N6113A 

6 

Si 

A69n 

VBR 19-21Vdc:IT 65mAdc:IL 1uAdc:VSM 27.7VDk:ISM 18ADk:TC 8.5:VM(wka1 15.2Vdc 

49 

1N6114 

6 

Si 

A69n 

VBR 19.8.24.2VdcilT 50mAdcilL luAdciVSM 3lT9VpkilSM 15.7ApkiTC 8.5iVM(wkg) 16.7Vdc 

50 

1N6114A 

6 

Si 

A69n 

VBR 20.9-23.1 VdcilT 50mAdcilL luAdciVSM 30.5VpkilSM 16.4ApkiTC 8.5iVM(wkg) 16.7Vdc 

51 

1N61 15 

6 

Si 

A6Sn 

VBR 21.S-2S.4Vdc:!T 50mAdc:IL luAdciVSM 34.8Vok:ISM 14.4ADk.TC 9.0:VM(wka) 18.2Vdc 

52 

1N6115A 

6 

Si 

A69n 

VBR 22.8-25.2VdcilT 50mAdcilL luAdciVSM 33.3VpkilSM 15ApkiTC 9.0iVM(wkg) 18.2Vdc 

53 

1N6116 

6 

Si 

A69n 

VBR 24.3-29.7VdcilT 50mAdcilL luAdciVSM 39.2VpkilSM 12.8ApkiTC 9.0iVM(wkg) 20.6Vdc 

54 

1N6116A 

6 

Si 

A69n 

VBR 25.7-28.3Vdc:IT 50mAdc:IL luAdciVSM 37.4VDkilSM 13.4ADkiTC 9.0iVM(wka) 20.6Vdc 

55 

1N6117 

6 

Si 

A69n 

VBR 27-33VdcilT 40mAdcilL luAdciVSM 43.6VpkilSM 11.5ApkiTC 9.0iVM(wkg) 22.8Vdc 

56 

1N6117A 

6 

Si 

A69n 

VBR 28.5-31 .5VdcilT 40mAdcilL luAdciVSM 41.6VpkilSM 12ApkiTC 9.0iVM(wkg) 22.8Vdc 

57 

1N6118 

6 

Si 

A69n 

VBR 29.7-36.3VdcilT 40mAdcilL luAdciVSM 47.9VDkilSM 10.4ADkiTC 9.5iVM(wka) 25.1 Vdc 

58 

1N6118A 

6 

Si 

A69n 

VBR 31.4-34.6VdcilT 40mAdcilL luAdciVSM 45.7VpkilSM 10.9ApkiTC 9.5iVM(wkg) 25.1Vdc 

59 

1N6119 

6 

Si 

A69n 

VBR 32.4-39.6VdcilT 30mAdcilL luAdciVSM 52.3VpkilSM 9.6ApkiTC 9.5iVM(wkg)27.4Vdc 

60 

1N6119A 

6 

Si 

A69n 

VBR 34.2-37.8VdcilT 30mAdcilL luAdciVSM 49.9VDkilSM lOAokiTC 9.5iVM(wka) 27.4Vdc 

61 

1N6120 

6 

Si 

A69n 

VBR 35.1-42.9VdcilT 30mAdcilL luAdciVSM 56.2VpkilSM 8.9ApkiTC 9.5iVM(wkg) 29.7Vdc 

62 

1N6120A 

6 

Si 

A69n 

VBR 37.1-40.9VdcilT 30mAdcilL luAdciVSM 53.6VpkilSM 9.3ApkiTC 9.5iVM(wkg) 29.7Vdc 

63 

1N6121 

6 

Si 

A69n 

VBR 38.7-47.3VdcilT 30mAdcilL luAdciVSM 62VDkilSM 8.1ADkiTC 9.5iVM(wka) 32.7Vdc 

64 

1N6121A 

6 

Si 

A69n 

VBR 40.9-45.1 VdcilT 30mAdcilL luAdciVSM 59.1VpkilSM 8.5ApkiTC 9.5iVM(wkg) 32.7Vdc 

65 

1N6122 

6 

Si 

A69n 

VBR 42.3-51. 7VdcilT 25mAdcilL luAdciVSM 67.7VpkilSM 7.4ApkiTC 9.5iVM(wkg) 35.8Vdc 

66 

1N6122A 

6 

Si 

A69n 

VBR 44.7-49.3VdcilT 25mAdcilL luAdciVSM 64.6VDki ISM 7.7ADkiTC 9.5iVM(wka) 35.8Vdc 

67 

1N6123 

6 

Si 

A69n 

VBR 45.9-56.1 VdcilT 25mAdcilL 1uAdc;VSM 73.5VpkilSM 6.8ApkiTC 9.5iVM(wkg) 38.8Vdc 

68 

1N6123A 

6 

Si 

A69n 

VBR 48.5-53.5VdcilT 25mAdcilL luAdciVSM 70.1VpkilSM 7.1ApkiTC 9.5iVM(wkg) 38.8Vdc 

69 

1N6124 

6 

Si 

A69n 

VBR 50.4-61 .6Vdci IT 20mAdcilL luAdciVSM 80.7VDkilSM 6.2ADkiTC 9.5iVM(wka) 42.6Vdc 

70 

1N6124A 

6 

Si 

A69n 

VBR 53.2-58.8VdcilT 20mAdcilL luAdciVSM 77VpkilSM 6.5ApkiTC 9.5iVM(wkg) 42.6Vdc 

71 

1N6125 

6 

Si 

A69n 

VBR 55.8-68.2VdcilT 20mAdcilL luAdciVSM 89.3VpkilSM 5.6ApkiTC lOiVM(wkg) 47.1 Vdc 

72 

1N6125A 

6 

Si 

A69n 

VBR 58.9-65.1 VdcilT 20mAdcilL luAdciVSM 85.3VDkilSM 5.9ADkiTC lOiVMfwka) 47.1 Vdc 

73 

1N6126 

6 

Si 

A69n 

VBR 61.2-74.8VdcilT 20mAdcilL luAdciVSM 98VpkilSM 5.1ApkiTC lOiVM(wkg) 51.7Vdc 

74 

1N6126A 

6 

Si 

A69n 

VBR 64.6-71. 4VdcilT 20mAdcilL 1uAdc;VSM 97.1VpkilSM 5.1ApkiTC lOiVM(wkg) 51.7Vdc 

75 

1N6127 

6 

Si 

A69n 

VBR 67.5-82.5VdcilT 20mAdcilL luAdciVSM 108.1VDkilSM 4.6ADkiTC lOiVM(wkq) 56Vdc 

76 

1N6127A 

6 

Si 

A69n 

VBR 71.3-78.7VdcilT 20mAdcilL luAdciVSM 103.1VpkilSM 4.8ApkiTC lOiVM(wkg) 56Vdc 

77 

1N6128 

6 

Si 

A69n 

VBR 73.8-90.2VdcilT 15mAdcilL luAdciVSM 118.2VpkilSM 4.2ApkiTC lOiVM(wkg) 62.2Vdc 

78 

1N6128A 

6 

Si 

A69n 

VBR 77.9-86.1 VdcilT 15mAdcilL luAdciVSM 112.8VDkilSM 4.4ADkiTC 10iVM(wka1 62.2Vdc 

79 

1N6129 

6 

Si 

A69n 

VBR 81. 9-100.1 VdcilT 15mAdcilL luAdciVSM 131.1VpkilSM 3.8ApkiTC lOiVM(wkg) 69.2Vdc 

80 

1N6129A 

6 

Si 

A69n 

VBR 86.5-95.5VdcilT 15mAdcilL luAdciVSM 125.1VpkilSM 4.0ApkiTC lOiVM(wkg) 69.2Vdc 

81 

1N6130 

6 

Si 

A69n 

VBR 90-110VdcilT 12mAdcilL luAdciVSM 144.1 VokilSM 3.5ADkiTC lOiVMrwka) 76Vdc 

82 

1N6130A 

6 

Si 

A69n 

VBR 95-105VdcilT 12mAdcilL luAdciVSM 137.6VpkilSM 3.6ApkiTC lOiVM(wkg) 76Vdc 

83 

1N6131 

6 

Si 

A69n 

VBR 99-1 21 VdcilT 12mAdcilL luAdciVSM 158.5VpkilSM 3.2ApkiTC lOiVM(wkg) 83.6Vdc 

84 

1N6131A 

6 

Si 

A69n 

VBR 104.5-1 15.5VdcilT 12mAdcilL luAdciVSM 151.3VDkilSM 3.3ADkiTC lOiVMtwka) 83.6Vdc 

85 

1N6132 

6 

Si 

A69n 

VBR 108-132VdcilT lOmAdcilL luAdciVSM 172.9VpkilSM 2.9ApkiTC lOiVM(wkg) 91.2Vdc 

86 

1N6132A 

6 

Si 

A69n 

VBR 114-126VdcilT lOmAdcilL luAdciVSM 165.1VpkilSM 3.0ApkiTC lOiVM(wkg) 91.2Vdc 

87 

1N6133 

6 

Si 

A69n 

VBR 117-143VdcilT lOmAdcilL luAdciVSM 187.3VDkilSM 2.7ADkiTC 10.5iVM(wka) 98.8Vdc 

88 

1N6133A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 23.5-1 36.5VdcilT lOmAdcilL luAdciVSM 178.8VpkilSM 2.8ApkiTC 10.5iVM(wkg) 98.8Vdc 

89 

1N6134 

6 

Si 

A69n 

VBR 135-165VdcilT 8mAdcilL luAdciVSM 216.2VpkilSM 2.3ApkiTC 10.5iVM(wkg)114Vdc 

90 

1N6134A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 42.5-1 57.5VdcilT 8mAdcilL luAdciVSM 206.3VDkilSM 2.4ADkiTC 10.5iVM(wka11 14Vdc 

91 

1N6135 

6 

Si 

A69n 

VBR 144-176VdcilT 8mAdcilL luAdciVSM 228.8VpkilSM 2.2ApkiTC 10.5iVM(wkg) 121.6Vdc 

92 

1N6135A 

6 

Si 

A69n 

VBR 152-168VdcilT 8mAdcilL luAdciVSM 218.4VpkilSM 2.3ApkiTC 10.5iVM(wkg) 121.6Vdc 

93 

1N6136 

6 

Si 

A69n 

VBR 162-198VdcilT 5mAdcilL luAdciVSM 257.4VDkilSM I.OAokiTC IliVMtwka) 136.8Vdc 

94 

1N6136A 

6 

Si 

A69n 

VBR 171-189VdcilT 5mAdcilL luAdciVSM 245.7VpkilSM 2.0ApkiTC 11iVM(wkg) 136.8Vdc 

95 

1N6137 

6 

Si 

A69n 

VBR 180-220VdcilT 5mAdcilL luAdciVSM 286VpkilSM 1.7ApkiTC lliVM(wkg) 152Vdc 

96 

1N6137A 

6 

Si 

A69n 

VBR 1 90-21 OVdcilT 5mAdcilL luAdciVSM 273VDkilSM I.OAokiTC lliVM(wka) 152Vdc 

97 

1N6139 

6 

Si 

A69p 

VBR 6.75-8.25VdcilT 175mAdcilL 300uAdciVSM 11.8VpkilSM 127.1 ApkiTC 6.0iVM(wkg) 5.7Vdc 

98 

1N6139A 

6 

Si 

A69p 

VBR 7.13-7.87VdcilT 175mAdcilL OOOuAdc.VSM 11.2VpkilSM 133.9ApkiTC 6.0iVM(wkg) 5.7Vdc 

99 

1N6140 

6 

Si 

A69d 

VBR 7.38-9.02VdcilT 150mAdcilL lOOuAdciVSM 12.7VDkilSM 118.1ADkiTC 6.0iVM(wka) 6.2Vdc 

100 

1N6140A 

6 

Si 

A69p 

VBR 7.79-8.61 VdcilT ISOmAdcilL lOOuAdc.VSM 12.1VpkilSM 124ApkiTC 6.0iVM(wkg) 6.2Vdc 

101 

1N6141 

6 

Si 

A69p 

VBR 8.19.10.01VdcilT 150mAdcilL lOOuAdciVSM 14VpkilSM 107.1ApkiTC 6.0iVM(wkg) 6.9Vdc 

102 

1N6141A 

6 

Si 

A69d 

VBR 8.65-9.55VdcilT 150mAdcilL lOOuAdciVSM 13.4VDkilSM 111.9ADkiTC 6.0iVM(wka1 6.9Vdc 

103 

1N6142 

6 

Si 

A69p 

VBR 9-11VdcilT 125mAdcilL lOOuAdciVSM 15.2VpkilSM 98.7ApkiTC 7.0iVM(wkg) 7.6Vdc 

104 

1N6142A 

6 

Si 

A69p 

VBR 9.5-1 0.5Vdci IT 125mAdcilL lOOuAdciVSM 14.5VpkilSM 103.4ApkiTC 7.0iVM(wkg) 7.6Vdc 

105 

1N6143 

6 

Si 

A69d 

VBR 9.9-1 2.1 VdcilT 125mAdcilL 20uAdciVSM 16.3VDkilSM 92ADkiTC 7.0iVM(wka)8.4Vdc 

106 

1N6143A 

6 

Si 

A69p 

VBR 10.45-1 1.55VdcilT 125mAdcilL 20uAdciVSM 15.6VpkilSM 96.2ApkiTC 7.0iVM(wkg)8.4Vdc 

107 

1N6144 

6 

Si 

A69p 

VBR 1 0.8-1 3.2VdcilT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 17.7VpkilSM 84.7ApkiTC 7.0iVM(wkg)9.1Vdc 

108 

1N6144A 

6 

Si 

A69d 

VBR 11.4-12.6VdcilT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 16.9VDkilSM 88.8ADkiTC 7.0iVM(wka19.1Vdc 

109 

1N6145 

6 

Si 

A69p 

VBR 11.7-14.3VdcilT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 19VpkilSM 78.9ApkiTC 8.0iVM(wkg)9.9Vdc 

110 

1N6145A 

6 

Si 

A69d 

VBR 1 2.35-1 3.65VdcilT lOOmAdcilL 20uAdciVSM 18.2VDkilSM 82.4ADkiTC 8.0iVMrwka19.9Vdc 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 




LINE 

No. 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


m 


TYPE 

NUMBER 



fMAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

1N6146 

6 

SI 

A69p 

VBR 1 3.5:1 6.5VdcTIT 76mAdc;IL 2buAdc:VSM 21.9Vpk:ISM 

2 

1N6146A 

6 

Si 

A69p 

VBR 1 4.25-1 5.75Vdc;IT 75mAdc;IL 20uAdc:VSM 21Vpk:ISM 71.4Apk:TC 8.0:VM(wkg)11.4Vdc 

3 

1N6147 

6 

Si 

A69d 

VBR 1 4.4-1 7.6Vdc:IT 75mAdc:IL 20uAdc:VSM 23.4VDk:ISM 64.1ADk:TC 8.0:VM(wka)12.2Vdc 

4 

1N6147.A 

6 

Si 

A69p 

VBR 1 5.2-1 6.8Vdc:IT 75mAdc:IL 20uAdc;VSM 22.3Vpk;ISM 67.3Apk:TC 8.0;VM(wkg)12.2Vdc 

5 

1N6148 

6 

Si 

A69p 

VBR 1 6.2-1 9.8Vdc:IT 65mAdc:IL 10uAdc;VSM 26.3Vpk:ISM 57Apk:TC 8.5:VM(wkg) 13.7Vdc 

6 

1N6148A 

6 

Si 

A69b 

VBR 17.1-18.9Vdc:IT 65mAdc:IL 10uAdc;VSM 25.1VDk:ISM 59.8ADk;TC 8.5:VM(wka) 13.7Vdc 

7 

1N6149 

6 

Si 

A69p 

VBR 18-22Vdc;IT 65mAdc;IL 5uAdc;VSM 29Vpk:ISM 51.7Apk:TC 8.5:VM(wkg) 15.2Vdc 

8 

1N6149A 

6 

Si 

A69p 

VBR 19-21Vdc;lT 65mAdc;IL 5uAdc;VSM 27.7Vpk;ISM 54.2Apk;TC 8.5;VM(wkg) 15.2Vdc 

9 

1N6150 

6 

Si 

A69d 

VBR 19.8-24.2Vdc:IT 50mAdc:IL 5uAdc:VSM 31.9VDk:ISM 47ADk:TC 8.5:VM(wka) 16.7Vdc 

10 

1N6150A 

6 

Si 

A69p 

VBR 20.9-23.1 Vdc:IT 50mAdc;IL 5uAdc:VSM 30.5Vpk:ISM 49.2Apk:TC 8.5:VM(wkg) 16.7Vdc 

11 

1N6151 

6 

Si 

A69p 

VBR 21.6-26.4Vdc:IT 50mAdc;IL 5uAdc:VSM 34.8Vpk:ISM 43.1Apk:TC 9.0:VM(wkg) 18.2Vdc 

12 

1N6151A 

6 

Si 

A69d 

VBR 22.8-25.2Vdc:lT 50mAdc:lL 5uAdc;VSM 33.3VDk;ISM 45ADk;TC 9.0;VM(wka1 18.2Vdc 

13 

1N6152 

6 

Si 

A69p 

VBR 24.3-29.7Vdc:IT 50mAdc;IL 5uAdc;VSM 39.2Vpk:ISM 38.3Apk:TC 9.0:VM(wkg) 20.6Vdc 

14 

1N6152A 

6 

Si 

A69p 

VBR 25.7-28.3Vdc:IT 50mAdc:IL 5uAdc;VSM 37.4Vpk;ISM 40.1Apk:TC 9.0:VM(wkg) 20.6Vdc 

15 

1N6153 

6 

Si 

A69d 

VBR 27-33Vdc:IT 40mAdc:IL 5uAdc;VSM 43.6VDk:ISM 34.4ADk:TC 9.0:VMrwka1 22.8Vdc 

16 

1N6153A 

6 

Si 

A69p 

VBR 28.5-31 .5Vdc;IT 40mAdc;IL 5uAdc;VSM 41.6Vpk;ISM 36Apk;TC 9.0;VM(wkg) 22.8Vdc 

17 

1N6154 

6 

Si 

A69p 

VBR 29.7-36.3Vdc:IT 40mAdc;IL 5uAdc:VSM 47.9Vpk;ISM 31.3Apk:TC 9.5:VM(wkg) 25.1 Vdc 

18 

1N6154A 

6 

Si 

A69d 

VBR 31.4-34.6Vdc;IT 40mAdc:IL 5uAdc:VSM 45.7Vbk:ISM 32.8Abk:TC 9.5:VM(wka) 25.1 Vdc 

19 

1N6155 

6 

Si 

A69p 

VBR 32.4-39.6Vdc:IT 30mAdc;IL 5uAdc;VSM 52.3Vpk;ISM 28.7Apk:TC 9.5:VM(wkg) 27.4Vdc 

20 

1N6155A 

6 

Si 

A69p 

VBR 34.2-37.8Vdc;IT 30nnAdc;IL 5uAdc;VSM 49.9Vpk;lSM 30.1Apk:TC 9.5:VM(wkg) 27.4Vdc 

21 

1N6156 

6 

Si 

A69d 

VBR 35.1-42.9Vdc:IT 30mAdc:IL 5uAdc:VSM 56.2VDk:ISM 26.7ADk:TC 9.5:VM(wka) 29.7Vdc 

22 

1N6156A 

6 

Si 

A69p 

VBR 37.1-40.9Vdc:IT 30mAdc;IL 5uAdc;VSM 53.6Vpk:ISM 28Apk:TC 9.5;VM(wkg) 29.7Vdc 

23 

1N6157 

6 

Si 

A69p 

VBR 38.7-47.3Vdc;IT 30mAdc;IL 5uAdc;VSM 62Vpk:ISM 24.2Apk;TC 9.5:VM(wkg) 32.7Vdc 

24 

1N6157A 

6 

Si 

A69d 

VBR 40.9-45.1 Vdc:IT 30mAdc:IL 5uAdc;VSM 59.1VDk:ISM 25.4ADk:TC 9.5:VMfwka1 32.7Vdc 

25 

1N6158 

6 

Si 

A69p 

VBR 42.3-51. 7Vdc;IT 25mAdc;IL 5uAdc;VSM 67.7Vpk;ISM 22.2Apk:TC 9.5:VM(wkg) 35.8Vdc 

26 

1N6158A 

6 

Si 

A69p 

VBR 44.7-49.3Vdc;IT 25mAdc:IL 5uAdc;VSM 64.6Vpk;ISM 23.2Apk:TC 9.5:VM(wkg) 35.8Vdc 

27 

1N6159 

6 

Si 

A69d 

VBR 45.9-56.1 Vdc:IT 25mAdc:IL 5uAdc:VSM 73.5VDk:ISM 20.4ADk:TC 9.5:VMrwka1 38.8Vdc 

28 

1N6159A 

6 

Si 

A69p 

VBR 48.5-53.5Vdc;IT 25mAdc;IL 5uAdc;VSM 70.1Vpk:ISM 21.4Apk:TC 9.5:VM(wkg) 38.8Vdc 

29 

1N6160 

6 

Si 

A69p 

VBR 50.4-61. 6Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 80.7Vpk;ISM 18.6Apk:TC 9.5:VM{wkg) 42.6Vdc 

30 

1N6160A 

6 

Si 

A69d 

VBR 53.2-58.8Vdc:IT 20mAdc:IL 5uAdc:VSM 77VDk:ISM 19.5ADk:TC 9.5:VM(wka) 42.6Vdc 

31 

1N6161 

6 

Si 

A69p 

VBR 55.8-68.2Vdc:IT 20mAdcilL 5uAdc;VSM 89.3Vpk:ISM 16.8Apk:TC 10:VM(wkg) 47.1 Vdc 

32 

1N6161A 

6 

Si 

A69p 

VBR 58.9-65.1 Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 85.3Vpk:ISM 17.6Apk:TC 10:VM(wkg) 47.1 Vdc 

33 

1N6162 

6 

Si 

A69d 

VBR 61.2-74.8Vdc:IT 20mAdc:IL 5uAdc;VSM 98VDk:ISM 15.3ADk:TC 10:VM(wka1 51.7Vdc 

34 

1N6162A 

6 

Si 

A69p 

VBR 64.6-74.1 Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 97.1Vpk;ISM 15.4Apk:TC 10;VM(wkg) 51.7Vdc 

35 

1N6163 

6 

Si 

A69p 

VBR 67.5-82.5Vdc;IT 20mAdc;IL 5uAdc;VSM 108.1Vpk;ISM 13.9Apk;TC 10:VM(wkg) 56Vdc 

36 

1N6163A 

6 

Si 

A69d 

VBR 71.3-78.7Vdc:IT 20mAdc:IL 5uAdc;VSM 103.1VDk:ISM 14.5ADk:TC 10:VM(wka1 56Vdc 

37 

1N6164 

6 

Si 

A69p 

VBR 73.8-90.2Vdc;IT 15mAdc;IL 5uAdc;VSM 118.2Vpk:ISM 12.7Apk;TC 10:VM(wkg) 62.2Vdc 

38 

1N6164A 

6 

Si 

A69p 

VBR 77.9-86.1 Vdc;IT 15mAdc:IL 5uAdc;VSM 112.8Vpk:ISM 13.3Apk;TC 10:VM(wkg) 62.2Vdc 

39 

1N6165 

6 

Si 

A69d 

VBR 81.9-100.1Vdc:IT 15mAdc:IL 5uAdc;VSM 131.1VDk:ISM 11.4ADk;TC 10:VM(wka1 69.2Vdc 

40 

1N6165A 

6 

Si 

A69p 

VBR 86.5-95.5Vdc;IT 15mAdc;IL 5uAdc;VSM 125.1Vpk:ISM 12Apk:TC 10:VM(wkg) 69.2Vdc 

41 

1N6166 

6 

Si 

A69p 

VBR 90-110Vdc;IT 12mAdc:IL 5uAdc;VSM 144.1 Vpk;ISM 10.4Apk:TC 10;VM(wkg) 76Vdc 

42 

1N6166A 

6 

Si 

A69d 

VBR 95-105Vdc:IT 12mAdc:IL 5uAdc:VSM 137.6VDk:ISM 10.9ADk:TC 10:VM(wka) 76Vdc 

43 

1N6167 

6 

Si 

A69p 

VBR 99-121Vdc:IT 12mAdc;lL 5uAdc;VSM 158.5Vpk;ISM 9.5Apk;TC 10;VM(wkg) 83.6Vdc 

44 

1N6167A 

6 

Si 

A69p 

VBR 104.5-1 15.5Vdc:IT 12mAdc;IL 5uAdc;VSM 151.3Vpk;ISM 9.9Apk:TC 10:VM(wkg) 83.6Vdc 

45 

1N6168 

6 

Si 

A69d 

VBR 108-132Vdc:IT 10mAdc:IL 5uAdc:VSM 172.9VDk:ISM 8.7ADk:TC 10:VMfwka1 91.2Vdc 

46 

1N6168A 

6 

Si 

A69p 

VBR 114-126Vdc:IT 10mAdc:IL 5uAdc;VSM 165.1 VpkilSM 9.1Apk:TC 10:VM(wkg) 91.2Vdc 

47 

1N6169 

6 

Si 

A69p 

VBR 117-143Vdc;IT 10mAdc;IL 5uAdc;VSM 187.3Vpk;ISM 8.0Apk;TC 10.5;VM(wkg) 98.8Vdc 

48 

1N6169A 

6 

Si 

A69d 

VBR 1 23.5-1 36.5Vdc:IT lOmAdcilL 5uAdc;VSM 178.8VDk:ISM 8.4ADk:TC 10.5:VM(wka) 98.8Vdc 

49 

1N6170 

6 

Si 

A69p 

VBR 135-165Vdc;IT 8 mAdc;IL 5uAdc:VSM 216.2Vpk:ISM 6.9Apk:TC 10.5:VM(wkg) lUVdc 

50 

1N6170A 

6 

Si 

A69p 

VBR 142.5-1 57.5Vdc:IT 8 mAdc;IL 5uAdc;VSM 206.3Vpk;ISM 7.3Apk;TC 1 0.5:VM(wkg) 114Vdc 

51 

1N6171 

6 

Si 

A69d 

VBR 144.176Vdc:IT 8 mAdc:IL 5uAdc:VSM 228.8VDk:ISM 6 . 6 ADk:TC 10.5:VM(wka) 121.6Vdc 

52 

1N6171A 

6 

Si 

A69p 

VBR 152-168Vdc;IT 8 mAdc:IL 5uAdc:VSM 218.4Vpk;ISM 6.9Apk:TC 10.5;VM(wkg) 121.6Vdc 

53 

1N6172 

6 

Si 

A69p 

VBR 162-198Vdc;IT 5mAdc;IL 5uAdc:VSM 257.4Vpk:ISM 5.8Apk;TC 11;VM(wkg) 136.8Vdc 

54 

1N6172A 

6 

Si 

A69d 

VBR 171-189Vdc:IT 5mAdc:IL 5uAdc;VSM 245.7VDk:ISM 6.1ADk:TC IliVMrwka) 136.8Vdc 

55 

1N6173 

6 

Si 

A69p 

VBR 180-220Vdc;IT 5mAdc:IL 5uAdc;VSM 286Vpk:ISM 5.2Apk;TC 11:VM(wkg) 152Vdc 

56 

1N6173A 

6 

Si 

A69p 

VBR 1 90-21 0Vdc;IT 5mAdc:IL 5uAdc;VSM 273Vpk;ISM 5.5Apk;TC 11;VM(wkg) 152Vdc 

57 

1N6267 

6 

Si 

A298ar 

BV 6.12-7.48V at IR 10mA:VRWM 5.50V:IR I.OmA:! Surae 139Amax:Pd 5.0W 

58 

1N6267A 

6 

Si 

A298ar 

BV 6.45-7.14V at IR lOmAiVRWM 5.80V;IR 1.0mA:l Surge 143Amax;Pd 5.0W 

59 

1N6268 

6 

Si 

A298ar 

BV 6.75-8.25V at IR 10mA:VRWM 6.05V;IR 500uA;l Surge 128Amax:Pd 5.0W 

60 

1N6268A 

6 

Si 

A298ar 

BV 7.13-7.88V at IR 10mA:VRWM 6.40V:IR 500uA:l Surae 132Amax:Pd 5.0W 

61 

1N6269 

6 

Si 

A298ar 

BV 7.38-9.02V at IR 10mA:VRWM 6.63V:IR 200uA:l Surge 120Amax;Pd 5.0W 

62 

1N6269A 

6 

Si 

A298ar 

BV 7.79-8.61 V at IR lOmAjVRWM 7.02V:IR 200uA:l Surge 124Amax;Pd 5.0W 

63 

1N6270 

6 

Si 

A298ar 

BV 8.19-10.00V at IR 1.0mA;VRWM 7.37V:IR 50uA:l Surae 109Amax:Pd 5.0W 

64 

1N6270A 

6 

Si 

A298ar 

BV 8.65-9.55V at IR 1.0mA;VRWM 7.78V:IR 50uA:l Surge 112Amax;Pd 5.0W 

65 

1N6271 

6 

Si 

A298ar 

BV 9.00-1 1.00V at IR I.OmAiVRWM 8.10V:IR 10uA;l Surge lOOAmaxjPd 5.0W 

66 

1N6271A 

6 

Si 

A298ar 

BV 9.50-1 0.50V at IR 1.0mA:VRWM 8.55V:IR 10uA;l Surae 103Amax;Pd 5.0W 

67 

1N6272 

6 

Si 

A298ar 

BV 9.90-1 2.10V at IR 1.0mA;VRWM 8.92V;IR 5.0uA;l Surge 93Amax:Pd 5.0W 

68 

1N6272A 

6 

Si 

A298ar 

BV 10.5-1 1.6V at IR 1 .OmA.VRWM 9.40V:IR 5.0uA;l Surge 96Amax;Pd 5.0W 

69 

1N6273 

6 

Si 

A298ar 

BV 10.8-1 3.2V at IR I.OmAiVRWM 9.72V:IR 5.0uA:l Surae 87Amax:Pd 5.0W 

70 

1N6273A 

6 

Si 

A298ar 

BV 11 . 4-1 2.6V at IR 1.0mA;VRWM 10.2V;IR 5.0uA;l Surge 90Amax;Pd 5.0W 

71 

1N6274 

6 

Si 

A298ar 

BV 11. 7-1 4.3V at IR I.OmAiVRWM 10.5V;IR 5.0uA;l Surge 79Amax:Pd 5.0W 

72 

1 N6274A 

6 

Si 

A298ar 

BV 12.4-1 3.7V at IR I.OmAiVRWM II.IV 1 IR 5.0uAil Surae 82AmaxiPd 5.0W 

73 

1N6275 

6 

Si 

A298ar 

BV 13.5.16.5V at IR 1.0mA;VRWM 12.1V:IR 5.0uA;l Surge 68 Amax;Pd 5.0W 

74 

1N6275A 

6 

Si 

A298ar 

BV 14.3-15.8V at IR 1.0mA;VRWM 12.8V;1R 5.0uA;l Surge 71Amax;Pd 5.0W 

75 

1N6276 

6 

Si 

A298ar 

BV 14.4-1 7.6V at IR I.OmAiVRWM 12.9V:IR 5.0uAil Surae 64AmaxiPd 5.0W 

76 

1N6276A 

6 

Si 

A298ar 

BV 15.2-1 6.8V at IR I.OmAiVRWM 13.6VilR 5.0uAil Surge 67AmaxiPd 5.0W 

77 

1N6277 

6 

Si 

A298ar 

BV 16.2-1 9.8V at IR I.OmAiVRWM 14.5VilR 5.0uAil Surge 56.5AmaxiPd 5.0W 

78 

1N6277A 

6 

Si 

A298ar 

BV 17.1-18.9V at IR I.OmAiVRWM 15.3VilR 5.0uAil Surae 59.5AmaxiPd 5.0W 

79 

1N6278 

6 

Si 

A298ar 

BV 18.0-22.0V at IR I.OmAiVRWM 16.2VilR 5.0uAil Surge 51.5AmaxiPd 5.0W 

80 

1N6278A 

6 

Si 

A298ar 

BV 19.0.21.0V at IR I.OmAiVRWM 17.1VilR 5.0uAil Surge 54AmaxiPd 5.0W 

81 

1N6279 

6 

Si 

A298ar 

BV 19.8-24.2V at IR I.OmAiVRWM 17.8VilR S.OuAil Surae 47AmaxiPd 5.0W 

82 

1N6279A 

6 

Si 

A298ar 

BV 20.9-23.1 V at IR I.OmAiVRWM I 8 . 8 V 1 IR S.OuAil Surge 49AmaxiPd 5.0W 

83 

1N6280 

6 

Si 

A298ar 

BV 21.6-26.4V at IR I.OmAiVRWM 19.4VilR 5.0uAil Surge 43AmaxiPd 5.0W 

84 

1N6280A 

6 

Si 

A298ar 

BV 22.8-25.2V at IR I.OmAiVRWM 20.5VilR 5.0uAil Surae 45Amax:Pd 5.0W 

85 

1N6281 

6 

Si 

A298ar 

BV 24.3-29.7V at IR I.OmAiVRWM 2 I. 8 V 1 IR 5.0uAil Surge 38.5AmaxiPd 5.0W 

86 

1N6281A 

6 

Si 

A298ar 

BV 25.7-28.4V at IR I.OmAiVRWM 23.1 VilR 5.0uAil Surge 40AmaxiPd 5.0W 

87 

1N6282 

6 

Si 

A298ar 

BV 27.0-33.0V at IR I.OmAiVRWM 24.3VilR 5.0uAil Surae 34.5Amax:Pd 5.0W 

88 

1N6282A 

6 

Si 

A298ar 

BV 28.5-31. 5V at IR I.OmAiVRWM 25.6VilR 5.0uAil Surge 36AmaxiPd 5.0W 

89 

1N6283 

6 

Si 

A298ar 

BV 29.7-36.3V at IR I.OmAiVRWM 26.8VilR 5.0uAil Surge 31.5AmaxiPd 5.0W 

90 

1N6283A 

6 

Si 

A298ar 

BV 31.4-34.7V at IR I.OmAiVRWM 28.2VilR 5.0uA:l Surae 33Amax:Pd 5.0W 

91 

1N6284 

6 

Si 

A298ar 

BV 32.4-39.6V at IR I.OmAiVRWM 29.1VilR S.OuAil Surge 29AmaxiPd 5.0W 

92 

1N6284A 

6 

Si 

A298ar 

BV 34.2-37.8V at IR I.OmAiVRWM 30.8VilR S.OuAil Surge 30AmaxiPd 5.0W 

93 

1N6285 

6 

Si 

A298ar 

BV 35.1 -42.9V at IR I.OmAiVRWM 31.6VilR S.OuAil Surae 26.5AmaxiPd 5.0W 

94 

1N6285A 

6 

Si 

A298ar 

BV 37.1 -41.0V at IR I.OmAiVRWM 33.3VilR S.OuAil Surge 28AmaxiPd 5.0W 

95 

1N6286 

6 

Si 

A298ar 

BV 38.7-47.3V at IR I.OmAiVRWM 34.8VilR S.OuAil Surge 24AmaxiPd 5.0W 

96 

1 N6286A 

6 

Si 

A298ar 

BV 40.9-45.2V at IR I.OmAiVRWM 36.8VilR S.OuAil Surae 25.3AmaxiPd 5.0W 

97 

1N6287 

6 

Si 

A298ar 

BV 42.3-51 .7V at IR I.OmAiVRWM 38.1 VilR S.OuAil Surge 22.2AmaxiPd 5.0W 

98 

1N6287A 

6 

Si 

A298ar 

BV 44.7-49.4V at IR I.OmAiVRWM 40.2VilR S.OuAil Surge 23.2AmaxiPd 5.0W 

99 

1 N6288 

6 

Si 

A298ar 

BV 45.9-56. IV at IR I.OmAiVRWM 41.3VilR S.OuAil Surae 20.4AmaxiPd 5.0W 

100 

1N6288A 

6 

Si 

A298ar 

BV 48.5-53.6V at IR I.OmAiVRWM 43.6VilR S.OuAil Surge 21.4AmaxiPd 5.0W 

101 

1N6289 

6 

Si 

A298ar 

BV 50.4-61. 6V at IR I.OmAiVRWM 45.4Vi!R S.OuAil Surge 18.6AmaxiPd 5.0W 

102 

1 N6289A 

6 

Si 

A298ar 

BV 53.2-58.8V at IR I.OmAiVRWM 47.8VilR S.OuAil Surae 19.5AmaxiPd 5.0W 

103 

1N6290 

6 

Si 

A298ar 

BV 55.8-68.2V at IR I.OmAiVRWM 50.2VilR S.OuAil Surge 16.9AmaxiPd 5.0W 

104 

1 N6290A 

6 

Si 

A298ar 

BV 58.9-65.1 V at IR I.OmAiVRWM 53.0VilR S.OuAil Surge 17.7AmaxiPd 5.0W 

105 

1N6291 

6 

Si 

A298ar 

BV 61 . 2 . 74 . 8 V at IR I.OmAiVRWM 55.1 VilR S.OuAil Surae 15.3AmaxiPd 5.0W 

106 

1N6291A 

6 

Si 

A298ar 

BV 64.6.71.4V at IR I.OmAiVRWM 58.1VilR S.OuAil Surge 16.3AmaxiPd 5.0W 

107 

1N6292 

6 

Si 

A298ar 

BV 67.5.82.5V at IR I.OmAiVRWM 60.7VilR S.OuAil Surge 13.9AmaxiPd 5.0W 

108 

1N6292A 

6 

Si 

A298ar 

BV 71.3-78.8V at IR I.OmAiVRWM 64.1 VilR S.OuAil Surae 14.6AmaxiPd 5.0W 

109 

1N6293 

6 

Si 

A298ar 

BV 73.8-90.2V at IR I.OmAiVRWM 66.4VilR S.OuAil Surge 12.7AmaxiPd 5.0W 

110 

1 N6293A 

6 

Si 

A298ar 

BV 77.9-86.1V at IR I.OmAiVRWM 70.1VilR S.OuAil Surae 13.3AmaxiPd 5.0W 
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7. 

TRANSIENT £ 

lUPPRESSC 

►R DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Conl’d) K^?ype ® 

LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

m 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1N6294 


Si 

A298ar 

BV 81.9-100V at IR I.OmAiVRWM 73.7V;IR 5.0uA;l Surge 1 1 .4Amax:Pd 5.0W 

2 

1N6294A 


Si 

A298ar 

BV 86.5.95.5V at IR 1.0mA;VRWM 77.8V;IR 5.0uA;l Surge 1 2.0Amax;Pd 5.0W 

3 

1N6295 

PI 

Si 

A298ar 

BV 90-1 10V at IR I.OmAiVRWM 81.0V:IR 5.0uA:l Surae 10.4Amax;Pd 5.0W 

4 

1N6295A 


Si 

A298ar 

BV 95-1 05V at IR 1.0mA;VRWM 85.5V:IR 5.0uA:l Surge 11.0Amax;Pd 5.0W 

5 

1N6296 

Q 

Si 

A298ar 

BV 99-121 V at IR 1.0mA;VRWM 89.2V;IR 5.0uA:l Surge 9.5Amax;Pd 5.0W 

6 

1N6296A 

Pi 

Si 

A298ar 

BV 105-1 16V at IR I.OmAiVRWM 94.0VilR 5.0uAil Surae 9.9AmaxiPd 5.0W 

7 

1N6297 



A298ar 

BV 108-1 32V at IR 1.0mA;VRWM 97.2V;IR 5.0uA:l Surge 8.7Amax;Pd 5.0W 

8 

1N6297A 



A298ar 

BV 114-126V at IR 1.0mA;VRWM 102V;IR 5.0uA:l Surge 9.1Amax;Pd 5.0W 

9 

1N6298 

H 

iHi 

A298ar 

BV 117-143V at IR I.OmAiVRWM 105VilR 5.0uAil Surae 8.0AmaxiPd 5.0W 

10 

1N6298A 

6 


A298ar 

BV 124-1 37V at IR 1.0mA;VRWM 111V;IR 5.0uA;l Surge 8.4Amax;Pd 5.0W 

11 

1N6299 

6 

Si 

A298ar 

BV 135-1 65V at IR 1.0mA;VRWM 121V;IR 5.0uA;l Surge 7.0Amax;Pd 5.0W 

12 

1N6299A 

6 

Si 

A298ar 

BV 143-1 58V at IR I.OmAiVRWM 128VilR 5.0uAil Surae 7.2AmaxiPd 5.0W 

13 

1N6300 

6 

Si 

A298ar 

BV 144-1 76V at IR I.OmAiVRWM 130V;IR 5.0uA;l Surge 6.5Amax;Pd 5.0W 

14 

1N6300A 

6 

Si 

A298ar 

BV 152-1 68V at IR I.OmAiVRWM 136VilR S.OuAil Surge 6.8AmaxiPd 5.0W 

15 

1N6301 

6 

Si 

A298ar 

BV 153-1 87V at IR I.OmAiVRWM 138VilR 5.0uAil Surae 6.2AmaxiPd 5.0W 

16 

1N6301A 

6 


A298ar 

BV 162-1 79V at IR I.OmAiVRWM 145VilR 5.0uAil Surge 6.4AmaxiPd 5.0W 

17 

1N6302 

6 


A298ar 

BV 162-1 98V at IR I.OmAiVRWM 146VilR 5.0uAil Surge 5.8AmaxiPd 5.0W 

18 

1N6302A 

6 


A298ar 

BV 171 -189V at IR I.OmAiVRWM 154VilR 5.0uAil Surae 6.1AmaxiPd 5.0W 

19 

1 N6303 

6 


A298ar 

BV 180-220V at IR I.OmAiVRWM 162VilR 5.0uAil Surge 5.2AmaxiPd 5.0W 

20 

1N6303A 

6 


A298ar 

BV 190-210V at IR I.OmAiVRWM 171VilR 5.0uAil Surge 5.5AmaxiPd 5.0W 

21 

1N6309 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 20mA.2.4ViZz 30nilZM 227mAiVR I.OViir surae 2.5AiPT 750mW 

22 

1N6310 

6 



Vz2 nom,±5%,lz 20mA.2.7ViZz OOnjlZM 208mAiVR I.OViir surge 2.2AiPT 750mW 

23 

1N6311 

6 



Vz2 nom,±5%,lz 20mA 3.0ViZz 29ftilZM 193mAiVR I.OViir surge 2.0AiPT 750mW 

24 

1N6312 

6 



Vz2 nom.±5%.lz 20mA.3.3ViZz 24nilZM 179mAiVR I.OViir surae I.8A1PT 750mW 

25 

1N6314 

6 



Vz2 nom,±5%.lz 20mA.3.9ViZz 20nilZM 157mAiVR I.OVjir surge 1.5AiPT 750mW 

26 

1N6316 

6 



Vz2 nom,±5%.lz 20mA,4.7ViZz IBHiIZM 129mAiVR 1.5Viir surge 1.27AiPT 750mW 

27 

1N6317 

6 



Vz2 non.±5%.lz 20mA.5.1ViZz 14nilZM 120mAiVR 2.0Viir surae 1.17AiPT 750mW 

28 

1N6318 

6 


A398i 

Vz2 norTi,±5%,lz 20mA,5.6ViZz O.OOilZM IIOmAiVR 2.5Viir surge I.IOA1PT 750mW 

29 

1N6319 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA,6.2ViZz 30nilZM 99mAiVR 3.5Viir surge .97AiPT 750mW 

30 

1N6320 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 20mA.6.8ViZz 3.0nilZM 90mAiVR 4.0Viir surae 1.23AiPT 750mW 

31 

1 N6323 

6 


A398i 

Vz nom,±5%,lz 20mA. O.IV.Zz O.OHiIZM 68mAiVR 7.0Viir Surge .97AiPT 750mW 

32 

1N6324 

6 


A398i 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA. lOViZz O.OHiIZM 62mAiVR 8.0Viir Surge .89AiPT 750mW 

33 

1N6325 

6 


A398i 

Vz nom.±5%.lz 20mA. IIViZz 7.0nilZM 56mAiVR 8.5Vir Surae .83AiPT 750mW 

34 

1N6326 

6 


A398i 

Vz nom.±5%.lz 20mA. 12ViZz 7.0n;IZM 52mAiVR 9.0Vilr Surge .77iPT 750mW 

35 

1 N6327 

6 


A398i 

Vz2nom.±5%.lz 9.5A. 13ViZz 8.0ftilZM 48mAiVR 9.9Viir Surge .71iPT 750mW 

36 

1N6328 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 8.5mA. 15ViZz lOftilZM 42mAiVR lliir Surae .62AiPT 750mW 

37 

1N6329 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.lz 7.8mA, 16ViZz 12nilZM 40mAiVR 12Viir Surge .58AiPT 750mW 

38 

1 N6330 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%,lz 7.0mA, 18ViZz UHilZM 35mAiVR 14Viir Surge .52AiPT 750mW 

39 

1N6331 

6 


A398i 

Vz2 nom.±5%.IZ 6.2mA. 20ViZz 18ftilZM 32mA.VR 15Viir Surae .47iPT 750mW 

40 

1N6402 

6 

SI 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR 6.4-7.3VilRM 800uA max 

41 

1N6402A 

6 


A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -6.4-7.0VilRM 800uA max 

42 

1N6403 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 6.6-8.15VilRM 800uA max 

43 

1N6403A 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR -6.6-7.37ViIRM 800uA max 

44 

1N6404 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR 7.2-8.8VilRM 500uA max 

45 

1N6404A 

6 


EsmS 

Transient Voltaae SuooressoriVBR -7.2-7.9VilRM 500uA max 

46 

1N6405 

6 


n^mmmM 

Transient Voltage SuppressoriVBR -7.7-9.51 VilRM 200uA max 

47 

1N6405A 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR -7.7-8.6VilRM 200uA max 

48 

1N6406 

6 


Esm^l 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 8.3-1 0.2VilRM lOOuA max 

49 

1N6406A 


IS 



50 

1N6407 





51 

1N6407A 

H 




52 

1N6408 

mm 

SI 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR 9.4-1 1.5VilRM lOuA max 

53 

1N6408A 

6 


A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -9.4 - 10.4VilRM lOuA max 

54 

1N6409 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 10 - 12V1IRM 5.0uA max 

55 

1N6409A 

6 

sn 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -10 - II.IV1IRM 5.0uA max 

56 

1N6410 

6 


A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR 11 - 13VilRM 5.0uA max 

57 

1N6410A 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR -11 - 12VilRM 5.0uA max 

58 

1N6411 

6 

SI 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR 12-14VilRM 5.0uA max 

59 

1N6411A 

6 


A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -12-13VilRM 5.0uA max 

60 

1N6412 

6 


A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 13-16VilRM 5.0uA max 

61 

1N6412A 

6 


A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -13-14VilRM 5.0uA max 

62 

1N6413 

6 


A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR 14-17VilRM 5.0uA max 

63 

1N6413A 

6 

H^l 

A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR -14-15VilRM 5.0uA max 

64 

1N6414 

6 

SI 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR 15-19VilRM 5.0uA max 

65 

1N6414A 

6 


A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR -15-17VilRM 5.0uA max 

66 

1N6415 

6 

^^1 

A398F 

Transient Voltaae SuooressoriVBR I6-2OV1IRM 5.0uA max 

67 

1N6415A 

6 

SI 



68 

1N6416 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR 17-21VilRM 5.0uA max 

69 

1N6416A 

6 

^iSI 

GSmili 

Transient Voltaae SuooressoriVBR -17-19VilRM 5.0uA max 

70 

1N6417 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR 18-23VilRM 5.0uA max 

71 

1N6417A 

6 




72 

1N6418 

6 




73 

1N6418A 

6 

SH 


Transient Voltage SuppressoriVBR -20-22VilRM 5.0uA max 

74 

1N6419 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR 22-27VilRM 5.0 uA max 

75 

1N6419A 

6 

SB 


Transient Voltaae SuooressoriVBR -22-24VilRM 5.0uA max 

76 

1N6420 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR 24-29VilRM 5.0uA max 

77 

1N6420A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR -24-26VilRM 5.0uA max 

78 

1N6421 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 26-32VilRM 5.0uA max 

79 

1N6421A 


Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR -26-29VilRM 5.0uA max 

80 

1N6422 


Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR 28-35VilRM 5.0uA max 

81 

1N6422A 

in 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressoriVBR -28-31 VilRM 5.0uA max 

82 

1N6423 


ISB 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR 31-38VilRM 5.0uA max 

83 

1N6423A 

n 


A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR -31-34VilRM 5.0uA max 

84 

1N6424 

\mm 

IS 

A398F 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 33-40VilRM 5.0uA max 

85 

1N6424A 


ISB 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR -33-36VilRM 5.0uA max 

86 

1N6425 

n 


A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR 36-44V;IRM 5.0uA max 

87 

1N6425A 

\mm 


A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR-36-40VilRM 5.0uA max 

88 

1N6426 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR 40-48VilRM 5.0uA max 

89 

1N6426A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressoriVBR -40-44VilRM 5.0uA max 

90 

1N6427 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 44-54VilRM 5.0uA max 

91 

1N6427A 

6 

Si 


Transient Voltage SuppressoriVBR -44-49VilRM 5.0uA max 

92 

1N6428 

6 

Si 


Transient Voltage SuppressoriVBR 47-58VilRM 5.0uA max 

93 

1N6428A 

6 

Si 


Transient Voltaae SuooressoriVBR -47-52VilRM 5.0uA max 

94 

1N6429 

6 

Si 



95 

1N6429A 

6 

Si 



96 

1N6430 

6 

Si 



97 

1N6430A 





98 

1N6431 




Transient Voltage SuppressoriVBR 56-69VilRM 5.0uA max 

99 

1N6431A 

n 

ilBI 


Transient Voltaae SuooressoriVBR -56-62VilRM 5.0uA max 

100 

1N6438 

6 



Transient Voltage SuppressoriVBR 86-IO6V1IRM 5.0uA max 

101 

1N6438A 

6 




102 

1N6439 

6 




103 

1N6439A 



xmmm 

Transient Voltage SuppressoriVBR -94-104VilRM 5.0uA max 

104 

1N6440 

n 

^B 


Transient Voltage SuppressoriVBR 100-122VilRM 5.0uA max 

105 

1N6440A 

Si 



Transient Voltaae SuooressoriVBR -100-1 11 VilRM 5.0uA max 

106 

1N6441 


SB 


Transient Voltage SuppressoriVBR 111-136VilRM 5.0uA max 

107 

1N6441A 

■n 

^B 


Transient Voltage SuppressoriVBR -111-123VilRM 5.0uA max 

108 

1N6442 

B;| 



Transient Voltaae SuooressoriVBR 122-149VilRM 5.0uA max 

109 

1N6442A 

KHI 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressoriVBR -122-135VilRM 5.0uA max 

110 

1N6443 

K1 


A398f 

Transient Voltaae SuooressoriVBR 133-163VilRM 5.0uA max 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES ' B'po'ar a Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1N6443A 

6 

Si 

A398I 

Transient Voltage Suppressor;VBR -133-147V:1RM S.OuA max 

2 

1N6444 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 144-176V;IRM 5.0uA max 

3 

1N6445 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuDDressor:VBR 167-204V:IRM 5.0uA max 

4 

1N6445A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressorjVBR -167-185V;IRM S.OuA max 

5 

1N6446 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 1 78-21 8V:IRM S.OuA max 

6 

1N6446A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR -178-197V:IRM S.OuA max 

7 

1N6447 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 1 89-231 V;IRM S.OuA max 

8 

1N6447A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressonVBR -189-209V:IRM S.OuA max 

9 

1N6448 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR 200-244V:IRM S.OuA max 

10 

1N6448A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor:VB4 -200-221 V;1RM S.OuA max 

11 

1N6449 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage Suppressor;VBR 222-271V;IRM S.OuA max 

12 

1N6449A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR -222-245V;IRM S.OuA max 

13 

1N6450 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressonVBR 245-299V;IRM S.OuA max 

14 

1N6450A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressonVBR -245-271V;IRM S.OuA max 

15 

1N6451A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressonVBR -267-295V:IRM S.OuA max 

16 

1N6452 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressonVBR 289-353V:IRM S.OuA max 

17 

1N6452A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressonVBR -289-31 9V;IRM S.OuA max 

18 

1N6453 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressonVBR 311-380V:IRM S.OuA max 

19 

1N6453A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage Suppressor;VBR -311-344V;IRM S.OuA max 

20 

1N6454 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressonVBR 333-407V;IRM S.OuA max 

21 

1N6454A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltaae SuooressonVBR -333-368V:IRM S.OuA max 

22 

1N6455A 

6 

Si 

A398F 

Transient Voltage SuppressonVBR -355-393V;IRM S.OuA max 

23 

1N6456 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltage SuppressonVBR 377-461 V:IRM S.OuA max 

24 

1N6456A 

6 

Si 

A398f 

Transient Voltaae SuooressonVBR-377-417V:IRM S.OuA max 

25 

1.5K6.8 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wkg)5.50V;IR(surge)max 139 A:IR max 1.0m 

26 

1.5K6.8A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wkg)5.80V;IR(surge)max 143 A:IR max 1.0m 

27 

1.5K7.5 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wka)6.05V:IRfsurae)max128 A:IR max SOOu 

28 

1.5K7.5A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W;VR(wkg)6.40V;IR{surge)max 132 A;IR max SOOu 

29 

1.5K8.2 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0W:VR(wkg)6.63V:IR(surge)max 120 A;IR max 200u 

30 

1.5K8.2A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka)7.02V:IRfsurae)max 124 A:IR max 200u 

31 

1.5K9.1 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0W:VR(wkg)7.37V:IR(surge)max 109 A;IR max SOu 

32 

1.5K9.1A 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg)7.78VilR(surge)max 112 AilR max SOu 

33 

1.5K10 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka)8.10V:IRtsurae)max 100 A;IR max lOu 

34 

1.5K10A 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg)8.55VilR(surge)max 103 AilR max lOu 

35 

1.5K11 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg)8.92VilR(surge)max 93 AilR max S.Ou 

36 

1.5K11A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VRtwka)9.40V:IRtsurae)max 96 A:IR max S.Ou 

37 

1.5K12 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd 1.0WiVR(wkg) 9.72VilR(surge)max 87AilR max S.OuA 

38 

1.5K12A 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 10.2VilR(surge) max 90AilR max S.OuA 

39 

1.5K13 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 10.5V:IR(surae)max 79A:IR max S.OuA 

40 

1.5K13A 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 11.1VilR(surge)max 82AilR max S.OuA 

41 

1.5K15 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 12.1VilR(surge)max 68AilR max S.OuA 

42 

1.5K15A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd I.OWiVRtwka) 12.8V:IR(surae)max 71A;IR max S.OuA 

43 

1.5K16 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 12.9VilR(surge)max 64AilR max S.OuA 

44 

1.5K16A 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 13.6VilR(surge)max 67AilR max S.OuA 

45 

1.5K18 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW;Pd 1.0W:VR(wka) 14.5V:IR(surae) max 56.5A;IR max S.OuA 

46 

1.5K18A 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 15.3V;IR(surge)max 59.5AilR max S.OuA 

47 

1.5K20 

6 

Si 

D013 

PP I.SkWiPd I.OWiVR(wkg) 16.2VilR(surge)max SI.SAilR max S.OuA 

48 

1.5K20A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5kW:Pd 1.0W:VR(wka) 17.1V:IR(surae)max 54AilR max S.OuA 

49 

1.5K22 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)17.8VilR(surge)max 47AilR max S.Ou 

50 

1.5K22A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0Wivr(wkg)18.8VilR(surge)max 49AilR max S.Ou 

51 

1.5K24 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)19.4V:IR(surae)max 43A:IR max S.Ou 

52 

1.5K24A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)20.5VilR(surge)max 45AilR max S.Ou 

53 

1.5K27 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)21.8VilR(surge)max 38.5AilR max S.Ou 

54 

1.5K27A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0WiVRfwka)23.1V:IR(surae)max 40A:IR max S.Ou 

55 

1.5K30 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)24.3VilR(surge)max 34.5AilR max S.Ou 

56 

1.5K30A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR{wkg)25.6VilR{surge)max 36AilR max S.Ou 

57 

1.5K33 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)26.8V:IR(surae)max 31.5A:IR max S.Ou 

58 

1.5K33A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)28.2VilR{surge)max 33AilR max S.Ou 

59 

1.5K36 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)29.1VilR(surge)max 29AilR max S.Ou 

60 

1.5K36A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wka)30.8V;IR(surae)max 30A:IR max S.Ou 

61 

1.5K39 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)31.6VilR(surge)max 26.5AilR max S.Ou 

62 

1.5K39A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0Wivr(wkg)33.3VilR(surge)max 28AilR max S.Ou 

63 

1.5K43 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1 .0W:VR(wka)34.8VilRfsurae)max 24AilR max S.Ou 

64 

1.5K43A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)36.8VilR(surge)max 25.3AilR max S.Ou 

65 

1.5K47 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)38.1VilR(surge)max 22.2AilR max S.Ou 

66 

1.5K47A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VRfwka)40.2V:IR(surae)max 23.2A:IR max S.Ou 

67 

1.5K51 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)41.3VilR(surge)max 20.4AilR max S.Ou 

68 

1.5K51A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)43.6VilR(surge)max 21.4AilR max S.Ou 

69 

1.5K56 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0WiVR(wka)45.4ViIR{surae)max 18.6A:IR max S.Ou 

70 

1.5K56A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)47.8VilR(surge)max 19.5AilR max S.Ou 

71 

1.5K62 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)50.2VilR(surge)max 16.9AilR max S.Ou 

72 

1.5K62A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VRtwka)53.0V:IR(surae)max 17.7A;IR max S.Ou 

73 

1.5K68 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)55.1VilR(surge)max 15.3AilR max S.Ou 

74 

1.5K68A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0Wivr(wkg)58.1VilR(surge)max 16.3AilR max S.Ou 

75 

1.5K75 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)60.7V:IR(surae)max 13.9A:IR max S.Ou 

76 

1.5K75A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)64.1VilR(surge)max 14.6AilR max S.Ou 

77 

1.5K82 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)66.4VilR(surge)max 12.7AilR max S.Ou 

78 

1.5K82A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0WiVR(wka)70.1V;IR(surae)max 13.3A:IR max S.Ou 

79 

1.5K91 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)73.7VilR(surge)max 11.4AilR max S.Ou 

80 

1.5K91A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)77.8V;IR(surge)max 12.0AilR max S.Ou 

81 

1.5K100 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd l.0W:VR(wka)81.0V;IR(surae)max 10.4A:IR max S.Ou 

82 

1.5K100A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)85.5VilR(surge)max II.OAilR max S.Ou 

83 

1.5K110 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)89.2VilR(surge)max 9.5AilR max S.Ou 

84 

1.5K110A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0W:VR(wka)94.0V:IR(surqe)max 9.9A:IR max S.Ou 

85 

1.5K120 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)97.2VilR(surge)max 8.7AilR max S.Ou 

86 

1.5K120A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0Wivr(wkg)102VilR{surge)max 9.1 AilR max S.Ou 

87 

1.5K130 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)105VilR(surae)max 8.0A;IR max S.Ou 

88 

1.5K130A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)111VilR(surge)max 8.4AilR max S.Ou 

89 

1.5K150 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)121VilR(surge)max 7.0AilR max S.Ou 

90 

1.5K150A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)128V:!R(surae)max 7.2A:IR max S.Ou 

91 

1.5K160 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)130VilR(surge)max S.SAilR max S.Ou 

92 

1.5K160A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)136VilR(surge)max 6.8AilR max S.Ou 

93 

1.5K170 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0WiVR(wka)138V:IRtsurQe)max 6.2A:IR max S.Ou 

94 

1.5K170A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)145VilR(surge)max 6.4AilR max S.Ou 

95 

1.5K180 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)146VilR(surge)max S.SAilR max S.Ou 

96 

1.5K180A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kW:Pd 1.0W:VR(wka)154V:IR(surae)max 6.1A:IR max S.Ou 

97 

1.5K200 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)162VilR(surge)max 5.2AilR max S.Ou 

98 

1.5K200A 

6 

Si 

D013 

PP 1.5 kWiPd 1.0WiVR(wkg)171VilR(surge)max S.SAilR max S.Ou 

99 

1.5KC6.8 

6 

Si 

FI 30 

VR 5.50V;VB 6.12-7.48V at IT 10mA:IR 1.0mAmax:IPP 139A:TC .057%rC 

100 

1.5KC6.8A 

6 

Si 

FI 30 

VR S.SOViVB 6.45-7.1 4V at IT lOmAilR I.OmAmaxiIPP 143AiTC .057%/“C 

101 

1.5KC7.5 

6 

Si 

FI 30 

VR 6.05ViVB 6.75-8.25V at IT lOmAilR SOOuAmaxiIPP 128AiTC .061 %rC 

102 

1.5KC7.5A 

6 

Si 

FI 30 

VR 6.40V:VB 7.13-7.88V at IT 10mA:lR SOOuAmaxiIPP 132A:TC .OOl^/o/’C 

103 

1.5KC7.5C 

6 

Si 

F130 

VC 11.7V maxiVR 6.05ViBV 8.25V max at lOmAiTemp 175V max Open 

104 

1.5KC7.5CA 

6 

Si 

F130 

VC 11.3VmaxiVR 6.40ViBV 7.88Vmax at lOmAiTemp 175'C max Oper 

105 

1.5KC8.2 

6 

Si 

FI 30 

VR 6.63V:VB 7.38-9.02V at IT 10mA:IR 200uAmax:IPP 120A;TC .065%rC 

106 

1.5KC8.2A 

6 

Si 

FI 30 

VR 7.02ViVB 7.79-8.61V at IT lOmAilR 200uAmaxilPP 124AiTC .065%rC 

107 

1.5KC8.2C 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.5V maxiVR 6.63ViBV 9.02Vmax at lOmAiTemp 175'C max Oper 

108 

1.5KC8.2CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.1V max:VR 7.02V:BV 8.61Vmax at lOmATemo ITS’C max Oner 

109 

1.5KC9.1 

6 

Si 

F130 

VR 7.37ViVB 8.19-10.0V at IT I.OmAilR SOuAmaxiIPP 109AiTC .068%/“C 

110 

1.5KC9.1A 

6 

Si 

F130 

VR 7.78V:VB 8.65-9.55V at IT I.OmAilR 50uAmax:IPP 112A:TC .068%/“C 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Conl’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

U 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1.5KC9.1C 

6 

Si 

A296ar 

VC 13.8V maxiVR 7.37V:BV 10V max at lOmAitemp 175’C max Oper 

2 

1.5KC9.1CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 13.4V max:VR 7.78V:BV 9.55Vmax at 10mA:Temp 175“C max Oper 

3 

1.5KC10 

6 

Si 

FI 30 

VR 8.10V:VB 9.00-1 1.0V at IT 1.0mA:IR 10uAmax:IPP 100A:TC .073%/“C 

4 

1.5KC10A 

6 

Si 

FI 30 

VR 8.55V;VB 9.5-1 0.5V at IT 1.0mA;IR lOuAmaxiIPP 103A:TC .073%/“C 

5 

1.5KC10C 

6 

Si 

A298ar 

VC 15V max;VR 8.10V:BV 11V maxat lOmAjTemp 175'’C max Oper 

6 

1.5KC10CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.5V max:VR 8.55V:BV 10.5Vmax at lOmAtTemo 175‘’C max Oner 

7 

1.6KC11 

6 

Si 

FI 30 

VR 8.92V;VB 9.9-1 2. IV at IT 1.0mA;IR 5.0uAmax:IPP 93A:TC .075%rC 

8 

1.5KC11A 

6 

Si 

FI 30 

VR 9.40V;VB 10.5-1 1.6V at IT 1.0mA;IR 5.0uAmax:IPP 96A;TC .075%/*C 

9 

1.5KC11C 

6 

Si 

A298ar 

VC16.2V max:VR8.92V:BV12.1V max at I.OmAiTemo 175'‘C max Oper 

10 

1.5KC11CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 16.2Vmax;VR 8.92V;BV 12.1Vmax at I.OmAjTemp 175“C max Oper 

11 

1.5KC12 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 17.3V at Ipp 87A;BV Range 10.8/1 3.2V at IT 1.0mA 

12 

1.5KC12A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 16.7V at loo 90A;BV Ranae 11. 4/1 2.6V at IT 1.0mA 

13 

1.5KC13 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 19V at Ipp 79A; BV Range 11. 7/ 14.3V at IT 1.0mA 

14 

1.5KC13A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 18.2V at Ipp 82A; BV Range 12.4/1 3.7V at IT 1.0mA 

15 

1.5KC15 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 22V at loo 68A; BV Ranae 13.5/ 16.5V at IT 1.0mA 

16 

1.5KC15A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 21.2V at Ipp 71 A; BV Range 14.3/1 5.8V at IT 1.0mA 

17 

1.5KC16 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 23.5V at Ipp 64A; BV Range 14.4/1 7.6V at IT 1.0mA 

18 

1.5KC16A 

6 

Si 

F130 

Max Clamoina Volt 22.5V at loo 67A:BV Ranae 15.2/ 16.8V at IT 1.0mA 

19 

1.5KC18 

6 

Si 

FI 30 

Max Cleaning Volt 26.5V at Ipp 56.5A:BV Range 16.2/1 9.8V at IT 1.0mA 

20 

1.5KC18A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 25.2V at Ipp 59.5A; BV Range 17.1 /1 8.9V at IT 1.0mA 

21 

1.5KC20 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 29.1V at loo 51. 5A: BV Ranae 18/22V at IT 1.0mA 

22 

1.5KC20A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 27.7V at Ipp 54A; BV Range 19/21V at IT 1.0mA 

23 

1.5KC22 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 31.9V at Ipp 47A; BV Range 19.8/24.2V at IT 1.0mA 

24 

1.5KC22A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 30.6V at loo 49A: BV Ranae 20.9/23.1 V at IT 1.0mA 

25 

1.5KC24 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 34.7V at Ipp 43A; BV Range 21.6/26.4V at IT 1.0mA 

26 

1.5KC24A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 33.2V at Ipp 45A; BV Range 22.8/25.2V at IT 1.0mA 

27 

1.5KC27 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 39.1V at loo 38.5A: BV Ranae 24.3/297V at IT 1.0mA 

28 

1.5KC27A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 37.5V at Ipp 40A; BV Range 25.7/28.4V at IT 1.0mA 

29 

1.5KC30 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 43.5V at Ipp 34.5A; BV Range 27/33V at IT 1.0mA 

30 

1.5KC30A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 41.4V at loo 36A; BV Ranae 28.5/31. 5V at IT 1.0mA 

31 

1.5KC33 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 47.7V at Ipp 31. 5A; BV Range 29.7/36.3V at IT 1.0mA 

32 

1.5KC33A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 45.7V at Ipp 33A; BV Range 31.4/34.7V at IT 1.0mA 

33 

1.5KC36 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 52V at loo 29A: BV Ranae 32.4/39.6V at IT 1.0mA 

34 

1.5KC36A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 49.9V at Ipp 30A; BV Range 34.2/37.8V at IT 1.0mA 

35 

1.5KC39 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 56.4V at Ipp 26.5A; BV Range 35.1 /42.9V at IT 1.0mA 

36 

1.5KC39A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 53.9V at loo 28A;BV Ranae 37.1 /41V at IT 1.0mA 

37 

1.5KC43 

6 

Si 

^FT30 

Max Clamping Volt 61.9V at Ipp 24A; BV Range 38.7/47.3V at IT 1.0mA 

38 

1.5KC43A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 59.3V at Ipp 25.3A; BV Range 40.9/45.2V at IT 1.0mA 

39 

1.5KC47 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 67.8V at loo 22.2A: BV Ranae 42.3/51. 7V atIT 1.0mA 

40 

1.5KC47A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 64.8V at Ipp 23.2A; BV Range 44.7/49.4V atIT 1.0mA 

41 

1.5KC51 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 73.5V at Ipp 20.4A; BV Range 45.9/56.1 V at IT 1.0mA 

42 

1.5KC51A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 70.1V at loo 21.4A: BV Ranae 48.5/53.6V at IT 1.0mA 

43 

1.5KC56 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 80.5V at Ipp 18.6A; BV Range 50.4/61 .6V at IT 1.0mA 

44 

1.5KC56A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 77V at Ipp 19.5A; BV Range 53.2/58.8V at IT 1.0mA 

45 

1.5KC62 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 89V at loo 16.9A: BV Ranae 58.8/68.2V at IT 1.0mA 

46 

1.5KC62A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 85V at Ipp 17.7A;BV Range 58.9/65.1 V at IT 1.0mA 

47 

1.5KC68 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 98V at Ipp 15.3A; BV Range 61.2/74.8V at IT 1.0mA 

48 

1.5KC68A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 92V at loo 16.3A; BV Ranae 64.6/71 .4V at IT 1.0mA 

49 

1.5KC75 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 108V at Ipp 13.9A:BV Range 67.5/82.5V at IT 1.0mA 

50 

1.5KC75A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 103V at Ipp 14.6A; BV Range 71.3/78.8V at IT 1.0mA 

51 

1.5KC82 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 118V at loo 12.7A: BV Ranae 73.8/90.2V at IT 1.0mA 

52 

1.5KC82A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 113V at Ipp 13.3A; BV Range 77.9/88.1 V at I'l i.OmA 

53 

1.5KC91 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 131V at Ipp 11.4A; BV Range 81.9/100V at IT 1.0mA 

54 

1.5KC91A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 125V at loo 12A: BV Ranae 86.5/95.5V at IT 1.0mA 

55 

1.5KC100 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 144V at Ipp 10.4A; BV Range 90/1 10V at IT 1.0mA 

56 

1.5KC100A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 137V at Ipp 11A;BV Range 95/ 105V at IT 1.0mA 

57 

1.5Kei10 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamoina Volt 158V at loo 9.5A:BV Ranae 99/ 121V at IT 1.0mA 

58 

1.5KC110A 

6 

Si 

FI 30 

Max Clamping Volt 152V at Ipp 9.9A; BV Range 105/1 16V at IT 1.0mA 

59 

1.5KE6.8 

6 

Si 

A298ar 

IR 1.0mA at 5.5VRWM:7.48V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 10.8V at Ipp 139A 

60 

1.5KE6.8A 

6 

Si 

A298ar 

IR 1.0mA at 5.8VRWM:7.14V(BR) max at IR lOmA-.V(CL) 10.5V at loo 143A 

61 

1.5KE7.5 

6 

Si 

A298ar 

IR 500uA at 6.05VRWM:0.25V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 11.7V at Ipp 128A 

62 

1.5KE7.5A 

6 

Si 

A298ar 

IR 500uA at 6.40VRWM;7.88V(BR) max at IR 10mA;V(CL) 11.3V at Ipp 132A 

63 

1.5KE7.5C 

6 

Si 

A298ar 

VC 11.7V max;VR 6.05V:BV 8.25Vmax at 10mA:Temo 175'C max Ooerr 

64 

1.5KE7.5CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 11.3V maxiVR 6.40V;BV 7.88Vmax at lOmAiTemp 175'C max Oper 

65 

1.5KE8.2 

6 

Si 

A298ar 

IR 200uA at 6.63VRWM:9.02V(BR) max at IR 10mA:V(CL) 12.5V at Ipp 120A 

66 

1.5KE8.2A 

6 

Si 

A298ar 

IR 200uA at 7.02VRWM:8.61V(BR) max at IR 10mA:V(CL) 12.1V at loo 124A 

67 

1.5KE8.2C 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.5V maxiVR 6.63V;BV 9.02Vmax at 10mA;Temp 175*C max Oper 

68 

1.5KE8.2CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 12.1V maxiVR 7.02V:BV 8.61Vmax at lOmAiTemp 175*C max Oper 

69 

1.5KE9.1 

6 

Si 

A298ar 

IR 50uA at 7.37VRWM:10.0V(BR) max at IR 1.0mA:V(CL) 13.8V at loo 109A 

70 

1.5KE9.1A 

6 

Si 

A298ar 

IR 50A at 7.78VRWM:9.55V(BR) max at IR 1.0mA:V(CL) 13.4V at Ipp 112A 

71 

1.5KE9.1C 

6 

Si 

A298ar 

VC 13.8V maxiVR 7.37ViBV 10V max at I.OmAiTemp 175'’C max Oper 

72 

1.5KE9.1CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 13.4V max;VR 7.78V:BV 9.55Vmax at 1.0mA:Temo 175“C max Ooer 

73 

1.5KE10 

6 

Si 

A298ar 

IR lOuA at 8.10VRWMi11.0V(BR) max at IR 1.0mAi15.0V(CL) at Ipp 100A 

74 

1.5KE10A 1 

6 

Si 

A298ar 

IR lOuA at 8.55VRWMi10.5V(BR) max at IR 1.0mAi14.5V(CL) at Ipp 103A 

75 

1.5KE10C 

6 

Si 

A298ar 

VC15V maxiVR 8.10V:BV11V max at I.OmAiTemo 175'C max Ooer 

76 

1.5KE10CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.5V maxiVR 8.55ViBV 10.5Vmax at I.OmA.Temp 175'’C max Oper 

77 

1.5KE11 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 8.92VRWMi12.1V(BR) max at IR 1.0mAi16.2V(CL) at Ipp 93A 

78 

1.5KE11A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 9.40VRWMi11.6V(BR) max at IR 1.0mA:15.6V(CL) at loo 96A 

79 

1.5KE11C 

6 

Si 

A298ar 

VC 16.2V maxiVR 8.92ViBV 12.1Vmax at I.OmAiTemp 175’C max Oper 

80 

1.5KE11CA 

6 

Si 

A298ar 

VC 15.6V maxiVR 9.40ViBV 11.6Vmax at I.OmAiTemp 175’C max Oper 

81 

1.5KE12 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 9.72VRWM:13.2V(BR) max at IR 1.0mA:17.3V(CL) at loo 87A 

82 

1.5KE12A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 10.2VRWMi12.6V{BR) max at IR 1.0mAi16.7V(CL) at Ipp 90A 

83 

1.5KE13 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 10.5VRWMi14.3V(BR) max at IR 1.0mAi19.0V(CL) at Ipp 79A 

84 

1.5KE13A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 11.1VRWM:13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL1 at loo 82A 

85 

1.5KE15 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 12.1VRWMi16.5V(BR) max at IR 1.0mAi22.0V(CL) at Ipp 68A 

86 

1.5KE15A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 12.8VRWMi15.8V(BR) max at IR 1.0mAi21.2V(CL) at Ipp 71 A 

87 

1.5KE16 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 12.9VRWM:17.6V(BR) max at IR 1.0mA:23.5V(CU at loo 64A 

88 

1.5KE16A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 13.6VRWMi16.8V(BR) max at IR 1.0mAi22.5V{CL) at Ipp 67A 

89 

1.5KE18 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 14.5VRWMi19.8V(BR) max at IR 1.0mAi26.5V(CL) at Ipp 56.5A 

90 

1.5KE18A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 15.3VRWMI18.9VIBR) max at IR 1 .0mA:25.2V(CU at loo 59.5A 

91 

1.5KE20 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 16.2VRWMi22.0V(BR) max at IR 1.0mAi29.1V(CL) at Ipp 51. 5A 

92 

1.5KE20A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 17.1VRWMi21.0V(BR) max at IR 1 .0mAi27.7V(CL) at Ipp 54A 

93 

1.5KE22 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 17.8VRWM:24.2V(BR) max at IR 1.0mA:31.9V(CU at loo 47A 

94 

1.5KE22A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 18.8VRWMi23.1V(BR) max at IR 1 .0mAi30.6V(CL) at Ipp 49A 

95 

1.5KE24 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 19.4VRWMi26.4V(BR) max at IR 1 .0mAi34.7V(CL) at Ipp 43A 

96 

1.5KE24A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 20.5VRWM:25.2VrBR) max at IR 1 .0mA:33.2V(CU at loo 45A 

97 

1.5KE27 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 21.8VRWMi29.7V(BR) max at IR 1.0mAi39.1V(CL) at Ipp 38.5A 

98 

1.5KE27A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 23.1VRWMi28.4V(BR) max at IR 1 .0mAi37.5V(CL) at Ipp 40A 

99 

1.5KE30 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 24.3VRWMi33.0VfBR) max at IR 1 .0mA:43.5V(CL) at loo 34.5A 

100 

1.5KE30A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 25.6VRWMi31.5V(BR) max at IR 1.0mAi41.4V(CL) at Ipp 36A 

101 

1.5KE33 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 26.8VRWMi36.3V(BR) max at IR 1 .0mAi47.7V(CL) at Ipp 31. 5A 

102 

1.5KE33A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 28.2VRWM:34.7V(BR) max at IR 1 .0mA:45.7VfCL) at loo 33A 

103 

1.5KE36 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 29.1VRWMi39.6V(BR) max at IR 1.0mAi52,0V(CL) at Ipp 29A 

104 

1.5KE36A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 30.8VRWMi37.8V(BR) max at IR 1 .0mAi49.9V(CL) at Ipp 30A 

105 

1.5KE39 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 31.6VRWM:42.9VIBR) max at IR 1 .0mA:56.4V(CL) at loo 26.5A 

106 

1.5KE39A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 33.3VRWMi41.0V(BR) max at IR 1 .0mAi53.9V(CL) at Ipp 28.0A 

107 

1.5KE43 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 34.8VRWMi47.3V(BR) max at IR 1.0mAi61.9V(CL) at Ipp 24.0A 

108 

1.5KE43A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 36.8VRWM:45.2VrBR1 max at IR 1 .0mA:59.3V(CL) at loo 25.3A 

109 

1.5KE47 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 38.1VRWMi51.7V(BR) max at IR 1 .0mAi67.8V(CL) at Ipp 22.2A 

110 

1.5KE47A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 40.2VRWM:49.4V(BR) max at IR 1 .0mAi64.8V(CU at loo 23.2A 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Un'P°'ar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

U 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

1.5KE51 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 41.3VRWM:56.1V(BR) max at IR 1 .0mA:73.5V(CL) at Ipp 20.4A 

2 

1.5KE51A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 43.6VRWM:53.6V(BR) max at IR 1.0mA:70.1 V(CL) at Ipp 21 .4A 

3 

1.5KE56 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 45.4VRWM:61.6V(BR) max at IR 1.0mA:80.5V(CL) at Idd 18.6A 

4 

1.5KE56A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 47.8VRWM;58.8V(BR) max at IR 1.0mA:77.0V(CL) at Ipp 19.5A 

5 

1.5KE62 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 50.2VRWM:68.2V(BR) max at IR 1.0mA;89.0V(CL) at Ipp 16.9A 

6 

1.5KE62A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 53.0VRWM:65.1V(BR) max at IR 1.0mA:85.0V(CL) at Ibb 17.7A 

7 

1.5KE68 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 55.1VRWM;74.8V(BR) max at IR 1 .0mA;98.0V(CL) at Ipp 15.3A 

8 

1.5KE68A 

6 

Si 

A298ar 

IR 5.0uA at 58.1VRWM;71.4V(BR) max at IR 1 .OmA:92.0V(CL) at Ipp 16.3A 

9 

1.5KE75 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 60.7VRWM:82.5V(BR) max at IR 1.0mA:108.0V(CL) at Idd 13.9A 

10 

1.5KE75A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 64.1VRWM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103.0V(CL) at Ipp 14.6A 

11 

1.5KE82 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 66.4VRWM;90.2V(BR) max at IR 1.0mA;118.0V(CL) at Ipp 12.7A 

12 

1.5KE82A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 70.1VRWM:86.1V(BR) max at IR 1.0mA:1 13.0V(CL) at Idd 13.3A 

13 

1.5KE91 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 73.7VRWM:100V(BR) max at IR 1.0mA:131.0V(CL) at Ipp 11. 4A 

14 

1.5KE91A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 77.8VRWM:9S.SV(BR) max at IR 1.0mA:12S.0V(CL) at Ipp 12.0A 

15 

1.5KE100 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 81.0VRWM:110V(BR) max at IR 1.0mA:144.0V(CL) at Ibb 10.4A 

16 

1.5KE100A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 8S.SVRWM:10SV(BR) max at IR 1.0mA:137.0V(CL) at Ipp 11. OA 

17 

1.5KE110 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 89.2VRWM:121V(BR) max at IR 1.0mA:1S8.0V(CL) at Ipp 9.5A 

18 

1.5KE110A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 94.0VRWM:116V(BR) max at IR 1.0mA:1S2.0V(CU at Idd 9.9A 

19 

1.5KE120 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 97.2VRWM;132V(BR) max at IR 1.0mA:173.0V(CL) at Ipp 8.7A 

20 

1.5KE120A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 102VRWM:126V(BR) max at IR 1.0mA;16S.0V(CL) at Ipp 9.1 A 

21 

1.5KE130 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 10SVRWM:143VfBR) max at IR 1.0mA:187.0V(CL) at Idd 8.0A 

22 

1.5KE130A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 111VRWM;137V(BR) max at IR 1.0mA:179.0V(CL) at Ipp 8.4A 

23 

1.5KE150 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 121VRWM:16SV(BR) max at IR 1.0mA:21S.0V(CL) at Ipp 7.0A 

24 

1.5KE150A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 128VRWM:1S8VfBR) max at IR 1 .0mA:207.0V(CU at Idd 7.2A 

25 

1.5KE160 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 130VRWM:176V(BR) max at IR 1 .0mA:230.0V(CL) at Ipp 6.SA 

26 

1.5KE160A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 136VRWM:168V(BR) max at IR 1.0mA;219.0V(CL) at Ipp 6.8A 

27 

1.5KE170 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 138VRWM:187V(BR) max at IR 1 .0mA:244.0V(CU at Idd 6.2A 

28 

1.5KE170A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 14SVRWM:179V(BR) max at IR 1 .0mA:234.0V(CL) at Ipp 6.4A 

29 

1.5KE180 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 146VRWM:198V(BR) max at IR 1 .0mA:2S8.0V(CL) at Ipp S.8A 

30 

1.5KE180A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 1S4VRWM:189VtBR) max at IR 1 .0mA:246.0V(CU at Idd 6.1 A 

31 

1.5KE200 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 162VRWM:220V(BR) max at IR 1 .0mA:287.0V(CL) at Ipp S.2A 

32 

1.5KE200A 

6 

Si 

A298ar 

IR S.OuA at 171VRWM:210V(BR) max at IR 1 .0mA:274.0V(CL) at Ipp S.SA 

33 

1.5KE220 

6 

Si 

A69a 

VR17SV:VB 198-242V at IT i mA:IR SuA maxiIPP 4.3A max:TC .108%/"C 

34 

1 .5KE220A 

6 

Si 

A69g 

VR18SV:VB209-231V at IT 1 mA;IR SuA max;IPP 4.6A max;TC .108%rC 

35 

1.5KE250 

6 

Si 

A69g 

VR202V:VB22S-27SV at IT 1 mA;IR SuA max;IPP S.OA max:TC .110%/"C 

36 

1.5KE250A 

6 

Si 

A69a 

VR214V:VB237-263V at IT 1 mA:IR SuA max:IPP S.OA max:TC .110%/“C 

37 

1.5KE300 

6 

Si 

A69g 

VR243V:VB270-330V at IT 1 mA;IR SuA max;IPP S.OA maxjTC MQ%rC 

38 

1.5KE300A 

6 

Si 

A69g 

VR2S6V:VB28S-31SV at IT 1 mA;IR SuA max;IPP S.OA max;TC .110%/"C 

39 

1.5KE350 

6 

Si 

A69a 

VR284V:VB31S-38SV at IT 1 mA;IR SuA max:IPP 4.0A max:TC .110%rC 

40 

1.5KE350A 

6 

Si 

A69g 

VR300V:VB333-368V at IT 1 mA;IR SuA max;IPP 4.0A maxjTC .110%/"C 

41 

1.5KE400 

6 

Si 

A69g 

VR324V;VB360-440V at IT 1 mA;IR SuA max;IPP 4.0A max:TC .110%rC 

42 

1.5KE400A 

6 

Si 

A69a 

VR342V:VB380-420V at IT 1 mA:IR SuA max:IPP 4.0A max:TC .110%/“C 

43 

1.5S220 

6 

Si 

D013 

VR 1 7SV: VBR 1 98-242V: Itl .0mA; Vc344Vatl p4.3 A; 1 R5.0A 

44 

1.5S220A 

6 

Si 

D013 

VR 1 8SV: VBR209-231 V; Itl .0mA; Vc328Vatl p4.6A; 1 RS.OA 

45 

1.5S250 

6 

Si 

D013 

VR202V:VBR22S-27SV:lt1.0mA:Vc360VatlDS.0A:IRS.0A 

46 

1.5S250A 

6 

Si 

D013 

VR214V:VBR237-2S3V:lt1.0mA;Vc344VatlpS.0A:IRS.0A 

47 

1.5S300 

6 

Si 

D013 

VR243V;VBR270-330V;lt1.0mA;Vc430VatlpS.0A;IRS.0A 

48 

1.5S300A 

6 

Si 

D013 

VR256V:VBR28S-31SV:lt1.0mA;Vc414VatlDS.0A:IRS.0A 

49 

1.5S350 

6 

Si 

D013 

VR284V;VBR31 S-38SV;lt1 .0mA;VcS04Vatlp4.0A;IRS.0A 

50 

1.5S350A 

6 

Si 

D013 

VR300V;VBR333-368V:lt1.0mA;Vc482Vatlp4.0A;IRS.0A 

51 

1.5S400 

6 

Si 

D013 

VR324V: VBR360-440V: Itl .0mA: VcS74Vatl d4.0A: I RS.OA 

52 

1.5S400A 

6 

Si 

D013 

VR342V:VBR380-420V;lt1.0mA;VcS48Vatlp4.0A;IRS.0A 

53 

1.5SE7.5 

6 

Si 

A69g 

VR 6.0SV;VB 6.7S-8.2SV at IT 10mA;IR SOOuA max;IPP 128A;TC .061%/*C 

54 

1.5SE7.5A 

6 

Si 

A69a 

VR 6.4V:VB 7.13-7.88V at IT lOmAilR SOOuA max:IPP 132A:TC .061%/"C 

55 

1.5SE8.2 

6 

Si 

A69g 

VR 6.63V;VB 7.38-9.02V at IT 10mA;IR 200uA max;IPP 120A:TC .06S%/"C 

56 

1.5SE8.2A 

6 

Si 

A69g 

VR 7.02V:VB 7.79-8.61 V at IF 10mA;IR 200uA max;IPP 124A;TC .066%rC 

57 

1.5SE10 

6 

Si 

A69a 

VR 8.10V:VB 9-1 IV at IT ImAilR SOuA max:IPP 100A:TC .073%/°C 

58 

1.5SE12 

6 

Si 

A69g 

VR 9.72V;VB1 0.8-1 3.2V at IT 1mA;lR SuA max:IPP 87A;TC .078%/'C 

59 

1.5SE12A 

6 

Si 

A69g 

VR 10.2V;VB 11. 4-1 2.6V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 90A:TC .078%/*C 

60 

1.5SE13 

6 

Si 

A69a 

VR 10.SV:VB 11. 7-1 4.3V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 79A:TC .081 %rC 

61 

1.5SE13A 

6 

Si 

A69g 

VR 11.1V;VB12.4-13.7V at IT 1mA;IR SuA max:IPP 82A;TC .081%rC 

62 

1.5SE15A 

6 

Si 

A69g 

VR 12.8V;VB 1 4.3-1 S.8V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 71A;TC .084%/*C 

63 

1.5SE18 

6 

Si 

A69a 

VR 14.SV;VB 16.2-1 9.8V at IT 1mA:IR SuA max:IPP S6.S:TC .088% /“C 

64 

1.5SE18A 

6 

Si 

A69g 

VR 1S.3V;VB 1 7.1-1 8V at IT 1mA;IR SuA max;IPP S9.SA;TC .088%/”C 

65 

1.5SE20 

6 

Si 

A69g 

VR 16.2V;VB 18-22V at IT 1mA;IR SuA max:IPP S1.SA;TC .090%/“C 

66 

1.5SE20A 

6 

Si 

A69a 

VR 17.1V;VB 19-21V at IT ImAilR SuA max:IPP S4A:TC .090%rC 

67 

1.5SE22 

6 

Si 

A69g 

VR 17.8V;VB 19.8-24.2V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 47A;TC .092%rC 

68 

1.5SE22A 

6 

Si 

A69g 

VR 18.8V;VB 20.9-23.1 V at IT 1mA:IR SuA max;IPP 49A;TC .092%/“C 

69 

1.5SE30A 

6 

Si 

A69a 

VR 2S.6V;VB 28.S-31.SV at IT ImA.IR SuA max;IPP 36A;TC .097%/"C 

70 

1.5SE33 

6 

Si 

A69g 

VR 26.8V;VB 29.7-36.3V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 31.SA:TC .098%/'’C 

71 

1.5SE36 

6 

Si 

A69g 

VR 29.1 V;VB 32.4-39.6V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 39A;TC .099%/'C 

72 

1.5SE39A 

6 

Si 

A69a 

VR 33.3V:VB37.1-41V at IT 1mA:IR SuA max: IPP 28A:TC .100%/‘’C 

73 

1.5SE43A 

6 

Si 

A69g 

VR 36.8V;VB 40.9-4S.2V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 2S.3A:TC .101%rC 

74 

1.5SE47A 

6 

Si 

A69g 

VR 40.2V;VB44.7-49.4V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 23.2A;TC .101 %rC 

75 

1.5SE56 

6 

Si 

A69a 

VR 4S.4V:VB S0.4-61.6V at IT ImAilR SuA max:IPP 18.6A:TC .103%rC 

76 

1.5SE56A 

6 

Si 

A69g 

VR 47.8V;VB S3.2.S8.8V at IT 1mA:IR SuA max;IPP 19.SA:TC .103%/*C 

77 

1.5SE62A 

6 

Si 

A69g 

VR S3V:VB S8.9-6S.1V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 17.7A:TC .104%/”C 

78 

1.5SE75 

6 

Si 

A69a 

VR 60.7V:VB67.S-82.SV at IT 1mA:IR SuA max:IPP 13.9A;TC .10S%/‘‘C 

79 

1.5SE75A 

6 

Si 

A69g 

VR 64.1 V;VB 71.3-78.8V at IT 1mA;IR SuA max;IPP 14.6A;TC .10S%/’’C 

80 

1.5SE82 

6 

Si 

A69g 

VR 66.4V;VB 73.8-90.2V at IT 1mA:IR SuA max;IPP 12.7A:TC .10S%rC 

81 

1.5SE91 

6 

Si 

A69a 

VR 73.7V:VB81.9-100V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 11.4A:TC .106%/“C 

82 

1.5SE91A 

6 

Si 

A69g 

VR 77.8V;VB 86.S-95.SV at IT 1mA:IR SuA max:IIP 12A:TC .106%/“C 

83 

1.5SE120A 

6 

Si 

A69g 

VR 102V:VB 114-126V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 9.1A:TC .107%/*C 

84 

1.5SE150A 

6 

Si 

A69a 

VR 128V:VB 143.158V at IT 1mA:IR SuA max:IPP 7.2A:TC .108%/’C 

85 

1.5SE200 

6 

Si 

A69g 

VR 162V;VB 180.220V at IT 1mA:IR SuA max;IPP 5.2A;TC .108%/*C 

86 

1.5SE220 

6 

Si 

A69g 

VR 175V:VB 198.242V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP4.3A;TC .110%/“C 

87 

1.5SE220A 

6 

Si 

A69a 

VR 185V:VB 209-231 V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP 4.6A:TC .110%/’C 

88 

1.5SE250 

6 

Si 

A69g 

VR 202V:VB 225-275V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP 5.0A:TC .110%rC 

89 

1.5SE250A 

6 

Si 

A69g 

VR 214V:VB 237-263V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax;IPP 5.0A:TC .110%rC 

90 

1.5SE300 

6 

Si 

A69a 

VR 243V:VB 270-330V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP 5.0A:TC .110%rC 

91 

1.5SE300A 

6 

Si 

A69g 

VR 256V:VB 285-31 5V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP 5.0A:TC .110%rC 

92 

1.5SE350 

6 

Si 

A69g 

VR 284V:VB 315-385V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax;IPP 4.0A:TC .110%/°C 

93 

1.5SE350A 

6 

Si 

A69a 

VR 300V:VB 333-368V at IT 1.0mA:IR S.OmAmaxiIPP 4.0A:TC .110%rC 

94 

1.5SE400 

6 

Si 

A69g 

VR 324V;VB 360-440V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP 4.0A:TC .110%rC 

95 

1.5SE400A 

6 

Si 

A69g 

VR 342V:VB 380-420V at IT 1.0mA:IR 5.0mAmax:IPP 4.0A:TC .110%rC 

96 

5KP5.0 

6 

Si 

A50h 

VR S.OViBV 6.40VA at SOmAiClamD Volt 9.6VA:lDk 520AA 

97 

5KP5.0A 

6 

Si 

A50h 

VR 5.0V;BV 6.40VA at 50mA:Clamp Volt 9.2VA:lpk 543AA;IR 2.0mAmax 

98 

5KP6.0 

6 

Si 

A50h 

VR 6.0V;BV 6.67VA at 50mA:Clamp Volt 11.4VA:lpk 439AA 

99 

5KP6.0A 

6 

Si 

A50h 

VR 6.0V:BV 6.67VA at SOmAiClamo Volt 10.3VA:lDk 485AA:IR S.OmAmax 

100 

5KP6.5 

6 

Si 

A50h 

VR 6.5V:BV 7.22VA at 50mA:Clamp Volt 12.3VA;lpk 407 AA 

101 

5KP6.5A 

6 

Si 

A50h 

VR 6.5V;BV 7.22VA at 50mA:Clamp Volt 11.2VA;lpk 447AA:IR 2.0mAmax 

102 

5KP7.0 

6 

Si 

A50h 

VR 7.0V:BV 7.78VA at SOmAtClamo Volt 13.3VA:lDk 378AA 

103 

5KP7.0A 

6 

Si 

A50h 

VR 7.0V:BV 7.78VA at 50mA:Clamp Volt 12.0VA;lpk 417AA;IR I.OmAmax 

104 

5KP7.5 

6 

Si 

A50h 

VR 7.5V:BV 8.33VA at 5.0mA:Clamp Volt 14.3VA;lpk 350AA 

105 

5KP7.5A 

6 

Si 

A50h 

VR 7.5V:BV 8.33VA at 5.0mA:ClamD Volt 12.9VA:lDk 388AA:IR 250uAmax 

106 

5KP8.0 

6 

Si 

A50h 

VR 8.0V:BV 8.89VA at 5.0mA:Clamp Volt 15.0VA:lpk 333AA 

107 

5KP8.0A 

6 

Si 

A50h 

VR 8.0V;BV 8.89VA at 5.0mA:Clamp Volt 13.6VA;lpk 367AA:IR ISOuAmax 

108 

5KP8.5 

6 

Si 

A50h 

VR 8.5V:BV 9.44VA at 5.0mA:ClamD Volt 15.9VA:lDk 314AA 

109 

5KP8.5A 

6 

Si 

A50h 

VR 8.5V;BV 9.44VA at 5.0mA:Clamp Volt 14.4VA:lpk 347AA:IR SOuAmax 

110 

5KP9.0 

6 ! 

Si 

A50h 

VR 9.0V:BV 10.0VA at S.OmAiClamo Volt 16.9VA;lDk 295AA 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

^ 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

iJ 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

5KP9.0A 

6 

Si 

7^50R 

VR 9.0V;BV 10.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 15.4VA;lpk 325AA:IR 20uAmax 

2 

5KP10 

6 

Si 

A50h 

VR 10V:BV 11.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 18.8VA:lpk 266AA 

3 

5KP10A 

6 

Si 

A50h 

VR 10V:BV 11.0VA at 5.0mA:ClamD Volt 17.0VA:lDk 294AA:IR ISuAmax 

4 

5KP11 

6 

Si 

A50h 

VR 11V:BV 12.2VA at 5.0mA:Clamp Volt 20.1VA:lpk 249AA 

5 

5KP11A 

6 

Si 

A50h 

VR 11V;BV 12.2VA at 5.0mA;Clamp Volt 18.2VA;lpk 274AA;IR lOuAmax 

6 

5KP12 

6 

Si 

A50h 

VR 12V:BV 13.3VA at 5.0mA:ClamD Volt 22.0VA:lDk 227 AA 

7 

5KP12A 

6 

Si 

A50h 

VR 12V:BV 13.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 19.9VA;lpk 251AA;IR lOuAmax 

8 

5KP13 

6 

Si 

A50h 

VR 13V:BV 14.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 23.8VA;lpk 210AA 

9 

5KP13A 

6 

Si 

A50h 

VR 13V:BV 14.4VA at 5.0mA:ClamD Volt 21.5VA;lDk 232AA:IR lOuAmax 

10 

5KP14 

6 

Si 

A50h 

VR 14V;BV 15.6VA at 5.0mA;Clamp Volt 25.8VA:lpk 194AA 

11 

5KP14A 

6 

Si 

A50h 

VR 14V;BV 15.6VA at 5.0mA:Clamp Volt 23.2VA:lpk 215AA;IR lOuAmax 

12 

5KP15 

6 

Si 

A50h 

VR 15V:BV 16.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 26.9VA:lDk 188AA 

13 

5KP15A 

6 

Si 

A50h 

VR 15V;BV 16.7VA at 5.0mA:Clamp Volt 24.4VA;lpk 206AA:IR lOuAmax 

14 

5KP16 

6 

Si 

A50h 

VR 16V;BV 17.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 28.8VA:lpk 176AA 

15 

5KP16A 

6 

Si 

A50h 

VR 16V:BV 17.8VA at 5.0mA:ClamD Volt 26.0VA:lDk 192AA:IR lOuAmax 

16 

5KP17 

6 

Si 

A50h 

VR 17V:BV 18.9VA at 5.0mA:Clamp Volt 30.5VA;lpk 164AA 

17 

5KP17A 

6 

Si 

A50h 

VR 17V;BV 18.9VA at 5.0mA;Clamp Volt 27.6VA:lpk 181AA;IR lOuAmax 

18 

5KP18 

6 

Si 

A50h 

VR 18V:BV 20.0VA at 5.0mA:ClamD Volt 32.2VA:lDk 155AA 

19 

5KP18A 

6 

Si 

A50h 

VR 18V:BV 20.0VA at 5.0mA:Clamp Volt 29.2VA:lpk 172AA;IR lOuAmax 

20 

5KP20 

6 

Si 

A50h 

VR 20V;BV 22.2VA at 5.0mA;Clamp Volt 35.8VA;lpk 139AA 

21 

5KP20A 

6 

Si 

A50h 

VR 20V:BV 22.2VA at 5.0mA:ClamD Volt 32.4VA:lDk 154AA:IR lOuAmax 

22 

5KP22 

6 

Si 

A50h 

VR 22V:BV 24.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 39.4VA;lpk 127AA 

23 

5KP22A 

6 

Si 

A50h 

VR 22V;BV 24.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 35.5VA;lpk 141AA;IR lOuAmax 

24 

5KP24 

6 

Si 

A50h 

VR 24V:BV 26.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 43.0VA:lDk 116AA 

25 

5KP24A 

6 

Si 

A50h 

VR 24V:BV 26.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 38.9VA;lpk 128AA;IR lOuAmax 

26 

5KP26 

6 

Si 

A50h 

VR 26V:BV 28.9VA at 5.0mA;Clamp Volt 46.6VA;lpk 107AA 

27 

5KP26A 

6 

Si 

A50h 

VR 26V;BV 28.9VA at 5.0mA:ClamD Volt 42.1VA:lDk 119AA:IR lOuAmax 

28 

5KP28 

6 

Si 

A50h 

VR 28V:BV 31.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 50.1VA;lpk 99AA 

29 

5KP28A 

6 

Si 

A50h 

VR 28V:BV 31.1VA at 5.0mA:Clamp Volt 45.4VA;lpk 110AA;IR lOuAmax 

30 

5KP30 

6 

Si 

A50h 

VR 30V:BV 33.3VA at 5.0mA:ClamD Volt 53.5VA:lDk 93AA 

31 

5KP30A 

6 

Si 

A50h 

VR 30V:BV 33.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 48.4VA;lpk 103AA;IR lOuAmax 

32 

5KP33 

6 

Si 

A50h 

VR 33V;BV 36.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 59.0VA;lpk 85AA 

33 

5KP33A 

6 

Si 

A50h 

VR 33V:BV 36.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 53.3VA:lDk 94AA:IR lOuAmax 

34 

5KP36 

6 

Si 

A50h 

VR 36V:BV 40.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 64.3VA;lpk 78AA 

35 

5KP36A 

6 

Si 

A50h 

VR 36V:BV 40.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 58.1VA;lpk 86AA:IR lOuAmax 

36 

5KP40 

6 

Si 

A50h 

VR 40V:BV 44.4VA at 5.0mA;ClamD Volt 71.4VA;lDk 70AA 

37 

5KP40A 

6 

Si 

A50h 

VR 40V:BV 44.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 64.5VA;lpk 78AA:IR lOuAmax 

38 

5KP43 

6 

Si 

A50h 

VR 43V:BV 47.8VA at 5.0mA:Clamp Volt 76.7VA;lpk 65AA 

39 

5KP43A 

6 

Si 

A50h 

VR 43V:BV 47.8VA at 5.0mA;ClamD Volt 69.4VA:lDk 72AA:IR lOuAmax 

40 

5KP45 

6 

Si 

A50h 

VR 45V:BV 50.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 80.3VA;lpk 62AA 

41 

5KP45A 

6 

Si 

A50h 

VR 45V:BV 50.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 72.7VA:lpk 69AA:IR lOuAmax 

42 

5KP48 

6 

Si 

A50h 

VR 48V:BV 53.3VA at 5.0rT)A;ClamD Volt 85.5VA:lDk 58AA 

43 

5KP48A 

6 

Si 

A50h 

VR 48V:BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 77.4VA;lpk 65AA:IR lOuAmax 

44 

5KP51 

6 

Si 

A50h 

VR 51V:BV 56.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 91.1VA;lpk 55AA 

45 

5KP51A 

6 

Si 

A50h 

VR 51V:BV 56.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 82.4VA:lDk 61AA:IR lOuAmax 

46 

5KP54 

6 

Si 

A50h 

VR 54V:BV 60.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 96.3VA;lpk 52AA 

47 

5KP54A 

6 

Si 

A50h 

VR 54V:BV 60.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 87.1VA;lpk 57AA:IR lOuAmax 

48 

5KP58 

6 

Si 

A50h 

VR 58V:BV 64.4VA at 5.0mA:ClamD Volt 103VA;lDk 49AA 

49 

5KP58A 

6 

Si 

A50h 

VR 58V:BV 64.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 93.6VA;lpk 53AA;IR lOuAmax 

50 

5KP60 

6 

Si 

A50h 

VR 60V:BV 66.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 107VA:lpk 47 AA 

51 

5KP60A 

6 

Si 

A50h 

VR 60V: BV 66.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 96.8VA:lDk 52AA:IR lOuAmax 

52 

5KP64 

6 

Si 

A50h 

VR 64V:BV 71.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 114VA;lpk 44AA 

53 

5KP64A 

6 

Si 

A50h 

VR 64V;BV 71.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 103VA:lpk 49AA;IR lOuAmax 

54 

5KP70 

6 

Si 

A50h 

VR 70V:BV 77.8VA at 5.0mA:ClamD Volt 125VA:lDk 40AA 

55 

5KP70A 

6 

Si 

A50h 

VR 70V:BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 113VA;lpk 44AA;IR lOuAmax 

56 

5KP75 

6 

Si 

A50h 

VR 75V:BV 83.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 134VA:lpk 37AA 

57 

5KP75A 

6 

Si 

A50h 

VR 75V:BV 83.3VA at 5.0mA:ClamD Volt 121VA:lDk 41AA:IR lOuAmax 

58 

5KP78 

6 

Si 

A50h 

VR 78V:BV 86.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 139VA;lpk 36AA 

59 

5KP78A 

6 

Si 

A50h 

VR 78V:BV 86.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 126VA:lpk 40AA;IR lOuAmax 

60 

5KP85 

6 

Si 

A50h 

VR 85V:BV 94.4VA at 5.0mA:ClamD Volt 151VA:lDk 33AA 

61 

5KP85A 

6 

Si 

A50h 

VR 85V;BV 94.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 137VA;lpk CoAA;IR lOuAmax 

62 

5KP90 

6 

Si 

A50h 

VR 90V:BV 100VA at 5.0mA;Clamp Volt 160VA;lpk 31 AA 

63 

5KP90A 

6 

Si 

A50h 

VR 90V:BV 100VA at 5.0mA:ClamD Volt 146VA:lDk 34AA:IR lOuAmax 

64 

5KP100 

6 

Si 

A50h 

VR lOOV.BV 111VA at 5.0mA;Clamp Volt 179VA;lpk 28AA 

65 

5KP100A 

6 

Si 

A50h 

VR 100V:BV 111VA at 5.0mA:Clamp Volt 162VA:lpk 31AA;IR lOuAmax 

66 

5KP110 

6 

Si 

A50h 

VR 110V:BV 122VA at 5.0mA:ClamD Volt 196VA:lDk 26AA 

67 

5KP110A 

6 

Si 

A50h 

VR IIOViBV 122VA at 5.0mA;Clamp Volt 177VA;lpk 28AA;IR lOuAmax 

68 

15KP17 

6 

Si 

M212n 

VR 17V:BV 18.9VA at 50mA:Clamp Volt 32.3VA:lpk 464AA 

69 

15KP17A 

6 

Si 

M212n 

VR 17V:BV 18.9VA at 50mA:ClamD Volt 29.3VA:IPk 512AA:IR 5.0mAmax 

70 

15KP18 

6 

Si 

M212n 

VR 18V:BV 20.0VA at 50mA;Clamp Volt 34.2VA:lpk 439AA 

71 

15KP18A 

6 

Si 

M212n 

VR 18V;BV 20.0VA at 50mA:Clamp Volt 30.9VA;lpk 485AA;IR 5.0mAmax 

72 

15KP20 

6 

Si 

M212n 

VR 20V:BV 22.2VA at 20mA:ClamD Volt 37.9VA;lDk 396AA 

73 

15KP20A 

6 

Si 

M212n 

VR 20V:BV 22.2VA at 20mA:Clamp Volt 34.3VA;lpk 437AA;IR 1.5mAmax 

74 

15KP22 

6 

Si 

M212n 

VR 22V:BV 24.4VA at 10mA:Clamp Volt 41.1VA;lpk 365AA 

75 

15KP22A 

6 

Si 

M212n 

VR 22V:BV 24.4VA at 10mA:ClamD Volt 37.1VA:lDk 404AA:IR 500uAmax 

76 

15KP24 

6 

Si 

M212n 

VR 24V;BV 26.7VA at 5.0mA:Clamp Volt 45.0VA:lpk 333AA 

77 

15KP24A 

6 

Si 

M212n 

VR 24V;BV 26.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 40.7VA;lpk 369AA;IR 150uAmax 

78 

15KP26 

6 

Si 

M212n 

VR 26V:BV 28.9VA at 5.0mA:ClamD Volt 48.7VA:lDk 308AA 

79 

15KP26A 

6 

Si 

M212n 

VR 26V;BV 28.9VA at 5.0mA:Clamp Volt 44.0VA;lpk 341AA;IR SOuAmax 

80 

15KP28 

6 

Si 

M212n 

VR 28V;BV 31.1VA at 5.0mA:Clamp Volt 52.4VA;lpk 286AA 

81 

15KP28A 

6 

Si 

M212n 

VR 28V:BV 31.1VA at 5.0mA:ClamD Volt 47.5VA:lDk 316AA:IR 25uAmax 

82 

15KP30 

6 

Si 

M212n 

VR 30V:BV 33.3VA at 5.0mA:Clamp Volt 56.2VA;lpk 267AA 

83 

15KP30A 

6 

Si 

M212n 

VR 30V;BV 33.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 50.7VA;lpk 296AA;IR 15uAmax 

84 

15KP33 

6 

Si 

M212n 

VR 33V;BV 36.7VA at 5.0mA;ClamD Volt 60.6VA:lDk 248AA 

85 

15KP33A 

6 

Si 

M212n 

VR 33V:BV 36.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 54.8VA;IPK 274AA;IR lOuAmax 

86 

15KP36 

6 

Si 

M212n 

VR 36V:BV 40.0VA at 5.0mA:Clamp Volt 66.0VA;lpk 227AA 

87 

15KP36A 

6 

Si 

M212n 

VR 36V:BV 40.0VA at 5.0mA;ClamD Volt 59.7VA:lDk 251AA:IR lOuAmax 

88 

15KP40 

6 

Si 

M212n 

VR 40V:BV 44.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 72.8VA;lpk 206AA 

89 

15KP40A 

6 

Si 

M212n 

VR 40V:BV 44.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 65.8VA;lpk 228AA:IR lOuAmax 

90 

15KP43 

6 

Si 

M212n 

VR 43V:BV 47.8VA at 5.0mA:ClamD Volt 77.1VA:lDk 195AA 

91 

15KP43A 

6 

Si 

M212n 

VR 43V;BV 47.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 69.7VA;lpk 215AA:IR lOuAmax 

92 

15KP45 

6 

Si 

M212n 

VR 45V:BV 50.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 80.7VA:lpk 186AA 

93 

15KP45A 

6 

Si 

M212n 

VR 45V:BV 50.0VA at 5.0mA:ClamD Volt 73.0VA:lDk 205AA:IR lOuAmax 

94 

15KP48 

6 

Si 

M212n 

VR 48V:BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 85.9VA;lpk 175AA 

95 

15KP48A 

6 

Si 

M212n 

VR 48V:BV 53.3VA at 5.0mA;Clamp Volt 77.7VA:lpk 193AA:IR lOuAmax 

96 

15KP51 

6 

Si 

M212n 

VR 51V:BV 56.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 91.5VA:lDk 164AA 

97 

15KP51A 

6 

Si 

M212n 

VR 51V:BV 56.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 82.8VA;lpk 181AA:IR lOuAmax 

98 

15KP54 

6 

Si 

M212n 

VR 54V:BV 60.0VA at 5.0mA;Clamp Volt 96.8VA:lpk 155AA 

99 

15KP54A 

6 

Si 

M212n 

VR 54V:BV 60.0VA at 5.0mA:ClamD Volt 87.5VA;lDk 171AA:IR lOuAmax 

100 

15KP58 

6 

Si 

M212n 

VR 58V:BV 64.4VA at 5.0mA;Clamp Volt 104VA;lpk 144AA 

101 

15KP58A 

6 

Si 

M212n 

VR 58V:BV 64.4VA at 5.0mA, -Clamp Volt 94.0VA;lpk 160AA:IR lOuAmax 

102 

15KP60 

6 

Si 

M212n 

VR 60V:BV 66.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 107VA:lDk 140AA 

103 

15KP60A 

6 

Si 

M212n 

VR 60V:BV 66.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 97.3VA;!pk 154AA:IR lOuAmax 

104 

15KP64 

6 

Si 

M212n 

VR 64V:BV 71.1VA at 5.0mA;Clamp Volt 115VA:lpk 130AA 

105 

15KP64A 

6 

Si 

M212n 

VR 64V:BV 71.1VA at 5.0mA:ClamD Volt 104VA:lDk 144AA:IR lOuAmax 

106 

15KP70 

6 

Si 

M212n 

VR 70V:BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 126VA:lpk 119AA 

107 

15KP70A 

6 

Si 

M212n 

VR 70V:BV 77.8VA at 5.0mA;Clamp Volt 114VA:lpk 132AA:IR lOuAmax 

108 

15KP75 

6 

Si 

M212n 

VR 75V:BV 83.3VA at 5.0mA:ClamD Volt 135VA:lDk 111AA 

109 

15KP75A 

6 

Si 

M212n 

VR 75V:BV 83.3VA at 5.0mA:Clamp Volt 122VA:lpk 123AA:IR lOuAmax 

110 

15KP78 

6 

Si 

M212n 

VR 78V:BV 86.7VA at 5.0mA:ClamD Volt 140VA;lDk 107AA 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


nr 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

15KP76A 

6 

SI 

M212n 

VR 78V;BV 86.7VA at 5.0mA;Clamp Volt 126VA;lpk 119AA;IR lOuAmax 

2 

15KP85 

6 

Si 

M212n 

VR 85V;BV 94.4VA at 5.0mA:Clamp Volt 152VA:lpk 99AA 

3 

15KP85A 

6 

Si 

M212n 

VR 85V;BV 94.4VA at 5.0mA:Clamb Volt 137VA:lbk 109AA;IR lOuAmax 

4 

15KP90 

6 

Si 

M212n 

VR 90V:BV 100VA at 5.0mA:Clamp Volt 160VA:lpk 94AA 

5 

15KP90A 

6 

Si 

M212n 

VR 90V:BV 100VA at 5.0mA:Clamp Volt 146VA:lpk 103AA:IR lOuAmax 

6 

15KP100 

6 

Si 

M212n 

VR 100V;BV 111VA at 5.0mA:ClamD Volt 179VA:lDk 84AA 

7 

15KP100A 

6 

Si 

M212n 

VR 100V:BV 111VA at 5.0mA;Clamp Volt 162VA:lpk 93AA:IR lOuAmax 

8 

15KP110 

6 

Si 

M212n 

VR 110V:BV 122VA at 5.0mA:Clamp Volt 196VA;lpk 77AA 

9 

15KP110A 

6 

Si 

M212n 

VR 110V:BV 122VA at 5.0mA:ClamD Volt 178VA:lDk 84AA:IR lOUuAmax 

10 

15KP120 

6 

Si 

M212n 

VR 120V;BV 133VA at 5.0mA:Clamp Volt 214VA:lpk 70AA 

11 

15KP120A 

6 

Si 

M212n 

VR 120V;BV 133VA at 5.0mA;Clamp Volt 193VA:lpk 78AA:IR lOuAmax 

12 

15KP130 

6 

Si 

M212n 

VR 130V:BV 144VA at 5.0mA;ClamD Volt 231VA:lDk 65AA 

13 

15KP130A 

6 

Si 

M212n 

VR 130V;BV 144VA at 5.0mA;Clamp Volt 209VA;lpk 72AA:IR lOuAmax 

14 

15KP150 

6 

Si 

M212n 

VR 150V:BV 167VA at 5.0mA:Clamp Volt 268VA;lpk 56AA 

15 

15KP150A 

6 

Si 

M212n 

VR 150V:BV 167VA at 5.0mA:ClamD Volt 243VA:lDk 62AA:IR lOuAmax 

16 

15KP160 

6 

Si 

M212n 

VR 160V:BV 178VA at 5.0mA;Clamp Volt 287VA;lpk 52AA 

17 

15KP160A 

6 

Si 

M212n 

VR 160V;V 178VA at 5.0mA:Clamp Volt 259VA:lpk 58AA:IR lOuAmax 

18 

15KP170 

6 

Si 

M212n 

VR 170V:BV 189VA at 5.0mA;ClamD Volt 304VA:lDk 49AA 

19 

15KP170A 

6 

Si 

M212n 

VR 170V:BV 189VA at 5.0mA:Clamp Volt 275VA:lpk 55AA:IR lOuAmax 

20 

15KP180 

6 

Si 

M212n 

VR 180V;BV 200VA at 5.0mA;Clamp Volt 321VA:lpk 47 AA 

21 

15KP180A 

6 

Si 

M212n 

VR 180V:BV 200VA at 5.0mA:ClamD Volt 291VA:lDk 52AA:IR lOuAmax 

22 

15KP200 

6 

Si 

M212n 

VR 200V:BV 222VA at 5.0mA:Clamp Volt 356VA:lpk 42AA 

23 

15KP200A 

6 

Si 

M212n 

VR 200V:BV 222VA at 5.0mA:Clamp Volt 322VA;lpk 47AA:IR lOuAmax 

24 

15KP220 

6 

Si 

M212n 

VR 220V:BV 245VA at 5.0mA;ClamD Volt 393VA:lDk 38AA 

25 

15KP220A 

6 

Si 

M212n 

VR 220V;BV 245VA at 5.0mA;Clamp Volt 356VA;lpk 42AA:IR lOuAmax 

26 

15KP240 

6 

Si 

M212n 

VR 240V;BV 267VA at 5.0mA;Clamp Volt 428VA;lpk 35AA 

27 

15KP240A 

6 

Si 

M212n 

VR 240V:BV 267VA at 5.0nnA:ClamD Volt 388VA:lDk 39AA:IR lOuAmax 

28 

15KP260 

6 

Si 

M212n 

VR 260V;BV 289VA at 5.0mA:Clamp Volt 464VA:lpk 32AA 

29 

15KP260A 

6 

Si 

M212n 

VR 260V:BV 289VA at 5.0mA:Clamp Volt 419VA;lpk 36AA:IR lOuAmax 

30 

15KP280 

6 

Si 

M212n 

VR 280V:BV 311VA at 5.0mA:ClamD Volt 500VA:lDk 30AA 

31 

15KP280A 

6 

Si 

M212n 

VR 280V;BV 311VA at 5.0mA:Clamp Volt 452VA;lpk 33AA:IR lOuAmax 

32 

60KS200C 

6 

Si 

M964t 

VR 180V;BV 200V min at 1.0mA;Clamp Volt 335V:IPP 180A;PD 10W 

33 

704-1 5K36 

6 

Si 

C237b 

VR 31.5V:BV 36Vmin at lOmA-.CIamo Volt 51V:IR 100uAmax:Vf 3.0V at 100A 

34 

704-1 5K36T 




VR 31.5V;BV 36Vmin at 10mA;Clamp Volt 51V:IR 500uAmax:Vf 15V at 100A 

35 

704-34 



rSTSiRlH 

Vrso 29V;Vclamp 51V;lso(leakage)5.0uA;Pd(peak)1.5kW:lf surge 100A at 8.0msec. 

36 

704-34A 

P] 


rS!8lR^H 

Vrso 30.5V:VclamD 47.5V:IR max 5uA;Pd(Deak)1.5kW:IPP 32A 

37 

704-34B 




Vrso 29V:Vclamp 44V;lso(leakage)5.0uA:Pd(peak)1.5kW:lf surge 100A at 8.0msec. 

38 

704-45A 




Vrso 49V:Vclamp 63.5V:IR max 5uA;Pd(peak) 1.5kW:IPP 24A 

39 

704-56A 

Pi 



Vrso 49.0V:VclamD 78.5V:IR max 5uA:PdfDeak) 1.5kW:IPP 19A 

40 

704-1 90A 




Vrso 175V:Vclamp 265V:IR max 5uA;Pd(peak) 1.5kW:IPP 5.7A 

41 

5555E 




VR30.5V;VBR33VNOM:lt1.0mA;Vc47.5Vatlp32A:IR5.0A 

42 

5556E 

mai 


A298ar 

VR40.3V:VBR43.7VNOM:lt1.0mA:Vc63.5VatlD24A:IR5.0A 

43 

5557E 



A298ar 

VR49V;VBR54VNOM;lt1.0mA:Vc78.5Vatlp19A:IR5.0A 

44 

5558E 



A298ar 

VR1 75V:VBR1 91 VNOM:lt1 .0mA;Vc265Vatlp5.7A:IR5.0A 

45 

BOD1-04 

mS 


M841 

Breakover Diode: VBR400V: IF 300mA:dv/dt1 .Ok V/uS min:Hold Volt 2.0V: Hold 1 5.0mA 

46 

BOD1-05 




Breakover Diode:VBR500V:IF 300 mA; dv/dt 1.0k V/uS miniHold Volt 2.0V; Hold 1 5.0mA 

47 

BOD1-06 




Breakover Diode;VBR600V:IF 300 mA; dv/dtI.Ok V/uS min;Hold Volt 2.0V;Hold 1 5.0mA 

48 

BOD1-07 

O 



Breakover Diode: VBR700V:IF 300mA: dv/dt 1.0k V/uS min: Hold Volt 2.0V: Hold 1 5.0mA 

49 

BOD1-08 




Breakover Diode; VBR800V;IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Hold Volt 2.0V; Hold 1 5.0mA 

50 

BOD1-09 




Breakover Diode; VBR900V; IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Hold Volt 2.0V; Hold 1 5.0mA 

51 

BOD1-10 

■I 



Breakover Diode: VBR1.0k:IF 300mA: dv/dt 1.0k V/uS min: Hold Volt 2.0V: Hold 1 5.0mA 

52 

BOD1-11L 

Si 


Ml 090 

Breakover Diode; VBRI.IkV; IF 300mA; dv/dt I.OkV/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

53 

BOD1-11LD 

« 



Breakover Diode;VBR 1.1 kV; IF300mA;dv/dt lOkV/uS min;l hold 10mA 

54 

BOD1-11R 

wS 


M841 

Breakover Diode VBRI.IkV: IF 300mA: dv/dt 1.0k VuSmin:Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10mA 

55 

BOD1-11RD 




Breakover Diode:VBR 1.1kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

56 

BOD1-12L 




Breakover Diode:VBR 1.2kV;iF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

57 

BOD1-12LD 


^■1 


Breakover Diode:VBR 1.2kV:IF 300mA:dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

58 

BOD1-12R 



Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.2kV;IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 110 m 

59 

BOD1-12RD 




Breakover Diode:VBR 1.2kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

60 

BOD1-13L 




Breakover Diode:VBR 1.3kV:IF 300mA:dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V;IHold 10mA 

61 

BOD1-13LD 

Si 



Breakover Diode:VBR 1.3kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

62 

BOD1-13R 



Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.3kV;IF 300mA; dv/dt 1.0k V/uSmin; Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10 m 

63 

BOD1-13RD 

wS 



Breakover Diode:VBR 1.3kV:IF 300mA:dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

64 

BOD1-14L 




Breakover Diode:VBR 1.4kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

65 

BOD1-14LD 




Breakover Diode:VBR 1.4kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

66 

BOD1-14RD 

si 



Breakover Diode:VBR 1.4kV:IF 300MA:dv/dt 1.0kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

67 

BOD1-15L 


sMHIH 


Breakover Diode:VBR 1.5kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

68 

BOD1-15LD 




Breakover Diode:VBR 1.5kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

69 

BOD1-15R 

io 


Ml 090a 

Breakover Diode: VBR1.5kV: IF 300mA: dv/dt 1.0k V/uS min: Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10 m 

70 

BOD1-15RD 


SHI 


Breakover Diode:VBR 1.5kV;IF 300mA;dv/dt I.OkV/us min:min Hold 4.0V;IHold 10mA 

71 

BOD1-16L 




Breakover Diode;VBR 1.6kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

72 

BOD1-16LD 

si 



Breakover Diode:VBR 1.6kV:IF 300mA:dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

73 

BOD1-16R 



Ml 090a 

Breakover Diode: VBR 1.4kV; IF 300mA; dv/dt I.OkV/us min Hold 4.0V; IHold 10mA 

74 

BOD1-16RD 


Si 


Breakover Diode:VBR 1.6kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

75 

BOD1-17L 

si 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.7kV:IF 300mA:dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

76 

BOD1-17LD 

■a 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.7kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

77 

BOD1-17R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR1.7kV;IF 300mA;dv/dt1.5kV/us min;Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 

78 

BOD1-17RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.7kV:IF 300mA:dV/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

79 

BOD1-18L 

s 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.8kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

80 

BOD1-18LD 

s 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.8kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

81 

BOD1-18R 

p] 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode:VBR1.8kV:IF 300mA:dv/dt1 .5kV/us min:Min Hold Volt 4.0V:Hold 1 10mA 

82 

BOD1-18RD 

Pi 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.8kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

83 

BOD1-19L 

s 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.9kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

84 

BOD1-19LD 

Pi 

Si 


Breakover Diode:VBR 1.9kV:IF 300mA:dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

85 

BOD1-19R 

PI 


Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.9kV; IF 300mA; dv/dt 1.5kV/uS min;Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

86 

BOD1-19RD 




Breakover Diode:VBR 1.9kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

87 

BOD1-20L 

s 



Breakover Diode:VBR 2.0kV:IF 300mA:dV/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

88 

BOD1-20LD 

PI 



Breakover Diode:VBR 2.0kV;IF 300mA;dv/dt 1.5kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

89 

BOD1-20R 



Ml 090a 

Breakover Diode; VBR2.0kV; IF 300mA;dv/dt 1.5kV/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10 mA 

90 

BOD1-20RD 

s 



Breakover Diode:VBR 2.0kV:IF 300mA:dv/dt 1.5kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

91 

BOD1-21L 

PI 



Breakover Diode:VBR 2.1kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

92 

BOD1-21LD 




Breakover Diode;VBR 2.1kV;IF 300mA;dv/dt 2kV/uS min;l hold 10mA 

93 

BOD1-21R 

PI 


Ml 090a 

Breakover Diode:VBR2.1kV:IF 300mA:dv/dt2.0kV/us min:Min Hold Volt 4.0V:Hold 1 10mA 

94 

BOD1-21RD 

PI 



Breakover Diode:VBR 2.1kV;IF 300mA;dV/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

95 

BOD1-22L 




Breakover Diode:VBR 2.2kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4,0V;IHold 10mA 

96 

BOD1-22LD 

s 



Breakover Diode:VBR 2.2kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

97 

BOD1-22R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR2.2kV;IF 300mA;dv/dt2.0kV/us min:Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 

98 

BOD1-22RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.2kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

99 

BOD1-23L 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.3kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/uS min:min Hold 4.0V:IHold 10mA 

100 

BOD1-23LD 

6 

Si 


Breakover Diode;VBR 2.3kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

101 

BOD1-23R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR2.3kV:IF 300mA;dv/dt2.0kV/us min;Min Hold Volt 4.0V;Hold 1 10mA 

102 

BOD1-23RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.3kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V:I Hold lOMa 

103 

BOD1-24L 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.4kV;IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

104 

BOD1-24LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.4kV/IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V;I Hold 10mA 

105 

BOD1-24R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode: VBR 2.4kV: IF 300mA: dv/dt 2.0kV/uS min:Min Hold Volt 4.0V: Hold I 10 mA 

106 

BOD1-24RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.4kV;IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

107 

BOD1-25L 

6 

Si 


Breakover Diode;VBR 2.5kV:IF 300mA;dv/dt 2.0kV/us min;min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

108 

BOD1-25LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.5kV:IF 300mA:dv/dt 2.0kV/us min:min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

109 

BOD1-25R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode:VBR 2.3KV:IF 300mA:dv/dt 2.0KV/us min:min Hold 4.0V:I Hold 10mA 

110 

BOD1-25RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.3KV:IF 300mA:dv/dt 2.0KV/us min:min Hold 4.0V: 1 Hold 10mA 
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7. 

TRANSIENT S 

lUPPRESSQ 

•R DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 13,0 m type n6. 

LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

IT 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

BOD1-26L 

6 

Si 


breakover Diode:VBR 2.6kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS minimin Hold 4.0V;IHold 10mA 

2 

BOD1-26LD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.6kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min:min Hold 4.0V;IHold 10mA 

3 

BOD1-26R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode: VBR2.6kV: IF 300mA: dv/dt 2.5kV/uS min:Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10mA 

4 

BOD1.26RD 

6 

Si 


Breakover Diode:VBR 2.6kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;min Hold 4.0V;IHold 10mA 

5 

BOD1-28L 

6 

Si 


Breakover DioderVBR 2.8kV;tF 300mA:dv/dt 2.5kV/uS minimin Hold 4.0V:IHold 10mA 

6 

BOD1-28LD 

6 

Si 


Breakover DiodeiVBR 2.8kV:IF 300mA:dv/dt 2.5kV/uS minimin Hold 4.0V:IHold 10mA 

7 

BOD1-28R 

6 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode;VBR2.8kV; IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS min;Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 

8 

BOD1-28RD 

6 

Si 


Breakover DiodeiVBR 2.8kV;IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS minimin Hold 4.0V;IHold 10mA 

9 

BOD1-30L 

6 

Si 


Breakover Diode: VBR 3.0kV: IF 300mA: dv/dt 2.5kV/uS min: min Hold 4.0V: IHold 10mA 






Breakover DiodeiVBR 3.0kV:IF 300mA;dv/dt 2.5kV/uS minimin Hold 4.0V;IHold 10mA 






Breakover Diode;VBR3.0kV;IF 300mA;dv/dt2.5kV/us miniMin Hold Volt 4.6V;Hold 1 10mA 



ni 



Breakover DiodeiVBR 3.0kV:IF 300mA:dv/dt 2.5kV/uS minimin Hold 4.0V:IHold 10mA 


BOD1-32R 


Si 

Ml 090a 

Breakover DiodeiVBR 3.2kV|IF 300mA:dv/dt 3kV/us minimin Hold 4.0V;IHold 10mA 


BOD1.34R 

o 

Si 

Ml 090a 

Breakover DiodeiVBR 3.4kV;IF 300mA;dv/dt 3kV/us minimin Hold 4.0V;IHold 10mA 


BOD1-36R 

ra 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode: VBR3.6kVi IF 300mA: dv/dt 3.5kV/uSmin:Min Hold Volt 4.0V: Hold 1 10mA 


BOD1-38R 

K1 


Ml 090a 

Breakover Diode:VBR3.8kV; IF 300mA; dv/dt 3.5kV/uSmin; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10mA 


BOD1-40R 

6 


Ml 090a 

Breakover DiodeiVBR 4.0kV:IF 300mA:dv/dt 3.5kV/us minimin Hold 4.0V;IHold 10mA 


BODI-11LD 

6 



Breakover Diode: VBR 1.1 kV: IF 300mA: dv/dt lOkV/uS Min: 1 hold 10mA 





A393C 

Regulator Diode; VZ 7.5; IZ 100mA; VR 5.6; IR 1.5mA at VR 6.2V 





A393C 

Regulator Diode; VZ 8.2; IZ 100mA; VR 6.2; IR 1.2 mA at VR 6.8V 


1 

PI 

MB 

A393d 

VR Clamo 12.3: IR 2.4mA at VR 6.8V; IRSM 40.6A 



■i 

Si 

A393d 

VR Clamp 13.3; IR lOOuA at VR 7.5V; IRSM 37.6A 


BZW03C10 

B 

Si 

A393d 

VR Clamp 14.8; IR 40uA at VR 8.2V; IRSM 34.0A 




Si 

A393d 

VR Clamo 15.7: IR 30uA at VR 9.1V: IRSM 31. 8A 




^■B 

A393d 

VR Clamp 17.0; IR 20uA at VR 10V; IRSM 29.4A 



B 


A393d 

VR Clamp 18.9; IR lOuA at VR 11V; IRSM 26.4A 



B 


A393d 

VR Clamo 20.9: IR lOuA at VR 12V: IRSM 23.9A 


BZW03C16 

B 


A393d 

VR Clamp 22.9; IR lOuA at VR 13V; IRSM 21. 8A 


BZW03C18 

B 


A393d 

VR Clamp 25.6; IR lOuA at VR 15V; IRSM 19.5A 


BZW03C20 

B 


A393d 

VR Clamo 28.4; IR lOuA at VR 16V: IRSM 17.6A 


BZW03C22 

■i 


A393d 

VR Clamp 31.0; IR lOuA at VR 18V; IRSM 16.1 A 


BZW03C24 

B 


A393d 

VR Clamp 33.8; IR lOuA at VR 20V; IRSM 14.8A 


BZW03C27 

B 


A393d 

VR Clamo 38.1: IR lOuA at VR 22V; IRSM 13.1 A 



B 

MB 

A393d 

VR Clamp 42.2; IR lOuA at VR 24V; IRSM 11. 8A 



B 


A393d 

VR Clamp 46.2; IR lOuA at VR 27V; IRSM 10.8A 



B 

MB 

A393d 

VR Clamo 50.1: IR lOuA at VR 30V: IRSM 10.0A 



■J 

MB 

A393d 

VR Clamp 54.1; IR lOuA at VR 33V; IRSM 9.2A 



6 


A393d 

VR Clamp 60.7; IR lOuA at VR 36V; IRSM 8.2A 



3 

MM 

A393d 

VR Clamo 65.5: IR lOuA at VR 39V: IRSM 7.6A 





A393d 

VR Clamp 70.8; IR lOuA at VR 43V; IRSM 7.0A 





A393d 

VR Clamp 78.6; IR lOuA at VR 47V; IRSM 6.3A 




^^B 

A393d 

VR Clamo 86.5: IR lOuA at VR 51V: IRSM 5.8A 


BZW03C68 



A393d 

VR Clamp 94.4; IR lOuA at VR 56V; IRSM 5.3A 


BZW03C75 



A393d 

VR Clamp 103.5; IR lOuA at VR 62V; IRSM 4.8A 


BZW03C82 

j| 

MBI 

A393d 

VR Clamo 114: IR lOuA at VR 68V: IRSM 4.3A 


BZW03C91 


Si 

A393d 

VR Clamp 126; IR lOuA at VR 75V; IRSM 3.9A 


BZW03C100 

3 

Si 

A393d 

VR Clamp 139; IR lOuA at VR 82V; IRSM 3.6A 


BZW03C110 


Si 

A393d 

VR Clamo 152: IR lOuA at VR 91V: IRSM 3.3A 

49 

BZW03C120 


Si 

A393d 

VR Clamp 167; IR lOuA at VR 100V; IRSM 3.0A 


BZW03C130 

S 

Si 

A393d 

VR Clamp 185; IR lOuA at VR 110V; IRSM 2.7A 

L51 

BZW03Ci50 

3 

Si 

A393d 

VR Clamo 204: In lOuA at Vm 120V: inSM 2.4A 


BZW03C160 


Si 

A393d 

VR Clamp 224; IR lOuA at VR 130V; IRSM 2.2A 


BZW03C180 

1 

Si 

A393d 

VR Clamo 249; IR lOuA at VR 150V; IRSM 2.0A 


BZW03C200 


Si 

A393d 

VR Clamb 276: IR lOuA at VR 160V: IRSM 1.8A 




Si 

A393d 

VR Clamp 305; IR lOuA at VR 180V; IRSM 1.6A 




Si 

A393d 

VR Clamp 336; IR lOuA at VR 200V; IRSM 1.5A 




Si 

A393d 

VR Clamo 380: IR lOuA at VR 220V: IRSM 1.3A 

58 ♦ 

BZW04-8V5 


Si 

D015 

TRM 10 uA at 8.55VRM; 11.0 V(BR) max at IR 1.0 mA; 14.5 V(CL)at Ipp 27.6A 

59 

BZW04-24 

3 

Si 

Albg 

Voltage Suppressor;V(BR) 33V max;IRM 5uA at VRM 24.3V 

60 ▼ 

BZW04.145 


Si 

D015 

IRM5.0uA at 145VRM: 187 V(BR) max at 1.0mA: 234 V(CL) at loo1.7A 

61 

BZW06.138 


Si 

Albg 

BV 187V max;Vc Volt/ Ipp 244V/6.2A max 

62 

BZW07-10 

1 

Si 

A344Z 

PRSM 700W/1.0mS:Clamp Volt 25V at IR(Surge)max 30A;V(BR)R 16V:IR max 5.0u 

63 

BZW07.10B 


Si 

A344Z 

PRSM 700W/1.0mS:Clamo Volt 25V at IR(Surae)max 30A:VfBR)R 16V:IR max 5.0u 

64 

BZW07-27 


Si 

A344Z 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 53V at IR{Surge)max 1.3A:V(BR)R 36V;IR max 5.0u 

65 

BZW07-27B 

1 

Si 

A344Z 

PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 53V at IR(Surge)max 13A:V(BR)R 36V;IR max 5.0u 

66 

BZW07-43 


Si 

A344Z 

PRSM 700W/1.0mS:Clamo Volt 90V at IRISuraelmax 8.0A:V(BR)R 62V:IR max 5.0u 

67 





PRSM 700W/1.0mS;Clamp Volt 90V at IR(Surge)max 8.0A;V(BR)R 62V:IR max 5.0u 

68 

BZW07-110 

3 



PRSM 700W/1.0mS:Clamp Volt 235V at IR(Surge)max 3.0A;V(BR)R 160V;IR max 5.0u 

69 

BZW07-110B 




PRSM 700W/1.0mS:Clamo Volt 235V at IR(Surae)max 3.0A:V(BR)R 160V:IR max 5.0u 

70 





Use as Polarity Guard:VI 12V:IR 40uA Temp 7b'C Amb 

71 


1 



Use as Polarity Guard;VI 15V:IR 40uA Temp 70*C Amb 

72 ▼ 





IRM 200uA at 7.2 VRM: 9.02 V(BR) max at IR 1.0 mA: 12.1 V(CL)at loo 82.6A 

73 ▼ 

BZW11-7V8 


Si 

D027 

IRM 50uA at 7.78 VRM; 10.0 V{BR) max at IR I.OmA; 13.4 V(CL)at Ipp 74.6A 

74 T 

BZW11-8V5 

1 

Si 

D027 

IRM lOuA at 8.85 VRM; 11.0 V(BR) max at IR I.OmA; 14.5 V(CL)at Ipp 68.9A 

75 ▼ 

BZW11-9V4 


Si 

D027 

IRM 5.0uA at 9.4 VRM: 12.1 V(BR) max at IR 1.0mA: 15.6 VtCDat loo 64.1 A 


BZWII-IO 


Si 

D027 

PRSM 1.0kW/1.0mS:Clamp Volt 26V at IR(Surge)max 38.5A:V{BR)R 16V;IR max 5.0u 


BZW11-10B 

3 

Si 

D027 

PRSM 1.0kW/1.0ms;Clamp Volt 26V at IR(Surge)max 38.5A:V(BR)R16V:IR max 5.0u 


BZW11-11 

3! 

Si 

D027 

IRM 5.0uA at 11.1 VRM: 14.3 V(BR) max at IR 1.0 mA: 18.2 VfCL) at loo 54.9A 



3 


D027 

IRM 5.0uA at 12.8 VRM; 16.5 V(BR) max at IR 1.0 mA; 21.2 V(CL) at Ipp 47.1 A 



3 


D027 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM; 19.8 V(BR) max at IR 1.0 mA; 25.2 V(CL) at Ipp 39.6A 

kiE^I 




D027 

IRM 5.0uA at 15.3 VRM: 19.8 VtBR) max at IR 1.0 mA: 25.2 V(CL) at loo 39.6A 






IRM5.0UA at 17.1 VRM; 22 V(BR) max at IRI.OmA; 27.7 V(CL) at lpp36.1A 


1 1 i"IIP!l 

3 



IRM5.0UA at 18.8 VRM; 24.2 V(BR) max at IRI.OmA; 30.6 V(CL) at lpp32.6A 




MM 

IiSIBB 

IRM5.0UA at 20.5 VRM; 26.4 VtBR) max at IRI.OmA: 33.2 V(CL) at Ido30.1A 

85 T 



MB 

D027 

IRM5.0UA at 23.1 VRM; 29.7 V(BR) max at IRI.OmA; 37.5 V(CL) at lpp26.6A 

86t 


1 


D027 

IRM5.0UA at 25.6 VRM; 33 V(BR) max at IRI.OmA; 41.5 V(CL) at lpp24A 

87 



^■1 

D027 

PRSM 1.0kW/1.0mS:Clamo Volt 56.5V at IRfSuraelmax 17.5A:V(BRm 36V;IR max 5.0u 

88 



MB 


PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 56.5V at IR(Surge)max 17.5A;V(BR)R 36V;IR max 5.0u 

89 T 


3 


ii«!^B 

IRM5.0UA at 28.2 VRM; 36.3 V(BR) max at IRI.OmA; 45.7 V(CL) at lpp21.8A 




MM 


IRM5.0UA at 30.8 VRM: 39.6 V(BR) max at IRI.OmA: 49.9 V(CL) at Iod20A 




^Mi 

•[•ykmm 

IRM5.0UA at 33.3 VRM; 42.9 V(BR) max at IRI.OmA; 53.9 V{CL) at lpp18.5A 



1 


i!S^^B 

IRM5.0UA at 36.8 VRM; 47.3 V(BR) max at IRI.OmA; 59.3 V(CL) at lpp16.8A 




MM 


IRM5.0UA at 40.2 VRM: 51.7 V(BR) max at IRI.OmA: 64.8 V(CU at loo15.4A 

94 

BZW11-43 


Si 


PRSM I.OkW/I.OmS-.CIamp Volt 97.8V at IR(Surge)max 10A:V(BR)R 62V;IR max 5.0u 

95 

BZW11.43B 

3 

Si 


PRSM 1.0kW/1.0mS;Clamp Volt 97.8V at IR(Surge)max 10A:V(BR)R 62V;IR max 5.0u 

96t 

BZW11-44 


Si 


IRM5.0UA at 43.6 VRM: 56.1 V(BR) max at IRI.OmA: 70.1 VtCL) at loo14.2A 






IRM5.0UA at 47.8 VRM; 61.6 V(BR) max at IRI.OmA; 77 V(CL) at lpp12.9A 



1 



IRM 5.0 uA at 53 VRM; 68.2V(BR)max at IR 1.0 mA; 85 V(CL)at Ipp 11. 7A 

kSEH 



IMM 

rs^^B 

IRM 5.0 uA at 58.1 VRM: 74.8 V(BR)max at IR 1.0 mA: 92 V(CUat loo 10.8A 




MM 


IRM 5.0 uAat 64.1 VRM; 82.5 V(BR)max at IR 1.0 mA:103 V(CL)at Ipp 9.7A 



3 



IRM 5.0 uAat 70.1 VRM; 90.2 V(BR)max at IR 1.0 mA:113 V(CL)at Ipp 8.8A 




IMM 


IRM 5.0 uAat 77.8 VRM: 100 VIBRImax at IR 1.0 mA:125 V(CL)at loo 8.0A 


BZW11-85 


IMM 

•irnykmm 

IRM 5.0 uAat 85.8 VRM; 110 V(BR)max at IR 1.0 mA:137 V{CL)at Ipp 7.2A 


BZW11-94 



S!8^^B 

IRM 5.0 uAat 94 VRM; 121 V{BR)max at IR 1.0 mA;152 V(CL)at Ipp 6.5A 


BZW11-102 


I^^B 

iS^M 

IRM 5.0uA at 102 VRM: 132 VtBR) max at IR 1.0mA: 165 VfCUat loo 6.0A 


BZWII-IIO 


Si 

■»>B1 

PRSM 1.0kW/1.0mS:Clamp Volt 260V at IR(Surge)max 3.8A:V(BR)R 160V;IR max 5.0u 


BZW11-110B 

6 

Si 


PRSM 1.0kW/1.0mS:Clamp Volt 260V at IR{Surge)max: 3.8A;V(BR)R 160V:IR max 5.0u 


BZW11.128 

IB 

Si 

70»r^M 

IRM 5.0 uA at 128 VRM; 165 V(BR) max at IR 1.0 mA; 207 V(CD at loo 4.8A 

|109t 

BZW1 1-136 

IB 

Si 


IRM 5.0 uA at 136 VRM; 176 V(BR) max at IR 1.0 mA; 219 V(CL) at Ipp 4.5A 

Iiiot 

BZW11-145 

lJ_ 

Si 


IRM 5.0 uAat 145 VRM: 187 V(BR)max at IR 1.0 mA:234 V(CL1at loo 4.2A 


340 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


340 










































TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES ‘ Types (Cont d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


BZW30-12 

BZW30-24 

BZW30.27 





IRM 5.0 uAat 154 VRM; 198 V(BR)max at IR 1.0 mA:246 \/(CL)at Ipp 4.0A 
IRM5.0 uAat 171 VRM:220V(BR)max at IR 1.0 mA; 274 V(CL) at Ipp 3.6A 

VR 12V: VCIamp 28V: VF 1.3V: IR 40uA: Max Temp 150°C 

IRM S.OuA at 12.1VRM:16.5 V(BR) max at IR 1.0mA:23.4V(CL) at Ipp 128A 
IRM S.OuA at 24.3VRM:33V(BR) max at 1.0mA:44.1V(CL) at Ipp 68A 
IRM S.OuA at 26.8VRM:36.3V(BR) max at 1 .0mA:46.9V(CL) at Ipp 64A 


PRSM S.0kW/1.0mS;Clamp Volt 15.3V at IR(Surge)max 327A;V(BR)R 10.1V:IR max lOu 
PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 18.8V at IR(Surge)max 266A:V(BR)R 12.4V;IR max S.Ou 
PRSM 5.0kW/1.0mS:Clamp Volt 22V at IR(Surqe)max 227A;V(BR)R 14.8V;IR max S.Ou 


BV 16.3V maxiVc Volt/ Ipp 22V/227A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 26.9V at IR(Surge)max 186A;V(BR)R 18.5V:IR max S.Ou 
BV 20.4V max:Vc Volt/Ipp 26.9V/186A max 


PRSM 5.0kW/1.0mS:Clamp Volt 32.2V at IR(Surge)max 155A:V(BR)R 22.2V:IR max S.Ou 
BV 24.4V max:Vc Volt/Ipp 32.2V/155A max 

PRSM5.0kW/1.0ms:Clamo Volt 39.4V at IRtSuraelmax 127A:V(BR)R27.1V:1R max S.Ou 


BV 29.8V maxiVc Volt/Ipp 39.4V/127A max 

PRSM 5.0kW/1.0mS;Clamp Volt 48.3V at IR{Surge)max 103A;V(BR)R 33.3V:IR max S.Ou 
BV 36.6V max:Vc Volt/Ipp 48.3V/103A max 


PRSM S.OkW/I.OmS; Clamp Volt 59V at IR (Surge) max 85A; V(BR)R 40.7V: IR max S.Ou 
BV 44.7V max:Vc Volt/Ipp 59V/85A max 

PRSM S.OkW/I.OmS: Clamp Volt 69.4V at IR (Surae) max 72A: V(BR)R 48.1V: IR max S.Ou 


BV 53V max:Vc Volt/Ipp 69.4V/72A max 

PRSM S.OkW/I.OmS: Clamp Volt 83.2V at IR (Surge) max 60.1 A: V(BR)R 57.8V; IR max S.Ou 
BV 63.6V max:Vc Volt/Ipp 83.2V/60.1A max 


PRSM S.OkW/I.OmS: Clamp Volt 99.6V at IR (Surge) max SOA: V(BR)R 69.1V: IR max S.Ou 
BV 76V max:Vc Volt/Ipp 99.6V/60A max 

PRSM S.OkW/I.OmS; Clamp Volt 121V at IR (Surqe) max 41 A: V(BR)R 84V: IR max S.Ou 


BV 92.4V max:Vc Volt/Ipp 121V/41A max 

PRSM S.OkW/I.OmS: Clamp Volt 14SV at IR (Surge) max 34A: V(BR)R 101.2V; IR max S.Ou 
BV 111V max:Vc Volt/Ipp 14SV/34A max 


PRSM S.OkW/I.OmS; Clamp Volt 179V at IR (Surge) max 28A; V(BR)R 123.SV: IR max S.Ou 
BV 136V max:Vc Volt/Ipp 179V/28A max 

PRSM S.OkW/I.OmS: Clamp Volt 21 SV at IR (Suroel max 23A: VfBRIR 148.1V: IR max S.Ou 
BV 163V max:Vc Volt/Ipp 216V/23A max 

PRSM S.OkW/I.OmS; Clamp Volt 269V at IR (Surge) max 19A; V(BR)R 186.2V: IR max S.Ou 

BV 204V max:Vc Volt/Ipp 269V/19A max 

PRSM S.OkW/I.OmS: Clamp Volt 322V at IR (Surge) max 16A: V(BR)R 222V: IR max S.Ou 
BV 244V max:Vc Volt/Ipp 322V/16A max 

VR S.6V:VBR 6.4V:IR SOOuA.VF 1.SV max at IF 1.0A. 

VR 6.2V:VBR 7.0V;IR 500uA:VF 1.SV max at IF 1.0A. 

VR 6.8V;VBR 7.7V:IR 600uA:VF 1.6V max at IF 1.0A. 

VR 7.SV:VBR 8.SV:IR 100uA:VF 1.SV max at IF 1.0A. 

VR 8.2V:VBR 9.4V:IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 9.1V:VBR 10.4V:IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 10V:VBR 11.4V:IR lOOuA.VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 11V;VBR 12.4V;IR lOOuA.VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 12V:VBR 13.8V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 13V:VBR 15.3V:IR lOOuAiVF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 15V:VBR 16.8V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 16V:VBR 18.8V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 18V:VBR 20.8V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 20V:VBR 22.8V;IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 22V:VBR 25V;IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 24V:VBR 28V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 27V;VBR 31V;IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 30V;VBR 34V;IR 100uA;VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 33V:VBR 37V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 36V:VBR 40V;IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 39V:VBR 44V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 43V:VBR 48V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 47V:VBR 52V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 51V:VBR 58V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 56V:VBR 64V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VR 62V:VBR 70V:IR 100uA:VF 1.5V max at IF 1.0A. 

VRM 7.37V:VBR 8.19-10.0 Vat It 1.0mA;IR 100uA;Vc 13.0V at IRSM 115.0 A:BiDi 

VRM 7.78V: VBR 8.65-9.55V at It 1.0mA;IR 100uA;Vc 12.40V at IRSM 121.0A:BiDi 


VRM 8.10V:VBR 9.0-1 1.0V at It I.OmA.IR 20uA:Vc 14.30V at IRSM 105.0A;BiDi 
VRM 8.55V:VBR 9.5-10.50V at It 1.0mA;IR 20.0uA;Vc 13.70V at IRSM 110A:BiDi 
VRM 8.92V;VBR 9.9-1 2.10V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 15.70V at IRSM 95.0A:BiDi 


VRM 9.40V:VBR 10.5-1 1.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 15.10V at IRSM 99.0A:BiDi 
VRM 9.72V;VBR 10.8-1 3.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 17.20V at IRSM 87.0A:BiDi 
VRM 10.20V:VBR 11. 4-1 2.60V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 16.40V at IRSM 92AjBiDi 


VRM 10.50V:VBR 11.7.14.30V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 18.60V at IRSM 81.0A:BiDi 

VRM 11.10V:VBR 12.4-13.70V at It 1.0mA;lR 10.0uA:Vc 17.80V at IRSM 84.0A:BiDi 

VRM 12.10V:VBR 13.5-16.50V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 21.50V at IRSM 70A:BiDi 


VRM 12.80V:VBR 1 4.3-1 5.80Vatlt 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 20.50Vat IRSM 73.0A;BiDi 
VRM 12.90V:VBR 14.4-1 7.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 22.90V at IRSM 66.0A:BiDi 
VRM 13.60V:VBR 15.2-1 6.80V at It I.OmAilR 10.0uA:Vc 21.80V at IRSM 68.0A:BiDi 


VRM 14.50V;VBR 16.2-1 9.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 25.70V at IRSM 58.0A:BiDi 
VRM 15.3V:VBR 17.1-18.90V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 24.60V at IRSM 61.0A:BiDi 
VRM 16.2V:VBR 18-22.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 28.60V at IRSM 52.0A:BiDi 


VRM 17.10V;VBR 19-21.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 27.30V at IRSM 55.0A:BiDi 
VRM 17.80V;VBR 19.8-24.20 Vatit I.OmA'.IR 10.0uA;Vc 31.50Vat IRSM 47.0 A;BiDi 
VRM 18.80V:VBR 20.9-23.1 OV at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 30.0V at IRSM 50.0A:BiDi 


VRM 19.40V:VBR 21.6-26.40V at It I.OmA-JR 10.0uA:Vc 34.30V at IRSM 44.0A:BiDi 

VRM 20.50V:VBR 22.8-25.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 32.80V at IRSM 46.0A;BiDi 

VRM 21.80V:VBR 24.3-29.70V at It 1.0mA:lR 10.0uA:Vc 38.60V at IRSM 39.0A:BiDi 


VRM 23.10V;VBR 25.7-28.40V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 36.90V at IRSM 41.0A:BiDi 
VRM 24.30V:VBR 27-33.00V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 42.90V at IRSM 35.0A;BiDi 
VRM 25.60V:VBR 28.5-31.50 Vatit 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 40.90Vat IRSM 37.0 AlBIDI 


VRM 26.80V;VBR 29.7-36.30V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 47.2V at IRSM 32.0A:BiDi 
VRM 28.2V;VBR 31.4-34.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 45.1V at IRSM 33.0A;BiDi 
VRM 29.1V:VBR 32.4-39.60V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 51.50V at IRSM 29.2A:BiDi 


VRM 30.80V;VBR 34.2-37.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 49.10V at IRSM 30.4A:BiDi 
VRM 31.60V;VBR 35.1-42.90V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 55.8V at IRSM 26.9A:BiDi 
VRM 33.30V:VBR 37.1-41 .OV at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 53.3V at IRSM 28.2A;BiDi 


VRM 34.80V:VBR 38.7-47.30V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 61.50V at IRSM 24.4A:BiDi 

VRM 36.80V:VBR 40.9-45.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 58.80V at IRSM 25.5A;BiDi 

VRM 38.10V:VBR 42.3-51 .70V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 67.20V at IRSM 22.3A;BiDi 


VRM 50.20V:VBR 44.7-49.40V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 64.20V at IRSM 23.3A:BiDi 

VRM 41.30V;VBR 45.9-56.1 OV at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 72.90V at IRSM 20.6A;BiDi 

VRM 43.60V:VBR 48.5-53.60V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 69.70V at IRSM 21.5A:BiDt 


VRM 45.50V;VBR 50.4-61 .60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 80.10V at IRSM 18.7A;BiDi 

VRM 47.80V;VBR 53.2-58.80V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 76.40V at IRSM 19.6A:BiDi 

VRM 50.20V:VBR 55.8-68.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 88.0V at IRSM 17.0A:BiDi 


VRM 53.0V;VBR 58.9-65.1 OV at It 1.0mA:iR 10.0uA:Vc 84.00V at IRSM 17.8A:BiDi 
VRM 55.10V:VBR 61.2.74.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 97.0V at IRSM 15.0A:BiDi 

VRM 58.10V:VBR64.6-71.40V at It I.OmArIR 10uA:Vc 92.0V at IRSM 16.3A:BiDi 

VRM 60.7V;VBR 67.5-82.50V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 107.0V at IRSM 14.0A;BiDi 
VRM 64.10V:VBR 71.3-78.80V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 102.0V at IRSM 14.7A:BiDi 
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7. 

TRANSIENT S 

lUPPRESSG 

R DIODES ■ B'P“'3r & Unipolar Types (Cont’d) amd1“type ho.™*^ 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

^K>-CLliJ 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

CP2082 

6 

El 

A 

Alaap 

VRM 66.4V;VBR 73.8-90.20V at It 1.0mA;IR lO.OuAjVc 117.0V at iRSM 12.8A;Bibi 

2 

CP2082A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 70.10V;VBR 77.9-86. 10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 111.0V at IRSM 13.5A;BIDi 

3 

CP2091 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 73.7V:VBR 81.9-100.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 130.0V at IRSM 11.50A:BiDi 

4 

CP2091A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 77.8V;VBR 86.5-95.50V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 124.0V at IRSM 12.1A;BiDi 

5 

CP2100 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 81.0V;VBR 90.0-1 10.0V at It 1.0mA;IR lO.OuA’.Vc 143.0V at IRSM 10.5A;BiDi 

6 

CP2100A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 85.5V:VBR 95-1 05.80V at It 1.0mA:iR 10uA:Vc 136.0V at IRSM 11.0A:BiDi 

7 

CP2110 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 89.0V;VBR 99-1 21.0V at It 1.0mA;IR 10uA;Vc 157.0V at IRSM 9.50A;BiDi 

8# 

CP2110A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 94.0V;VBR 105-1 16.0V at It I.OmA.IR lOuAiVc 150.0V at IRSM 10.0A;BiDI 

9 

CP2120 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 97.0V:VBR 108-1 32.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 171.0V at IRSM 8.8A:BiDi 

10< 

CP2130 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 105.0V;VBR117-143.0V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 185.0V at IRSM 8.10A:BiDi 

114 

CP2130A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 111.0V;VBR124-137.0V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 178.0V at IRSM 8.40A:BiDi 

12 

CP2140 

6 

Si 

A 

AlaaPT 

VBR 154; Ir Max 5.0u at VR 113V: Irms 36mA Temp Umax 175“C 

134 

CP2150 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 121.0V;VBR 135-1 65.0V at It 1.0mA;IR lO.OuAjVc 214.0V at IRSM 7.00A;BiDi 

14f 

CP2150A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 128.0V;VBR 143-1 58.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 205.0V at IRSM 7.30A:BiDi 

154 

CP2160 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 130.0V:VBR 144-1 76.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 228.0V at IRSM 6.60A:BiDi 

16^ 

CP2160A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 136.0V;VBR 152-1 68.0V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 218.0V at IRSM 6.80A:BiDi 

174 

CP2170 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 138.0V;VBR 153-1 87.0V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 243.0V at IRSM 6.20A:BiDi 

184 

CP2170A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 154.0V:VBR 162-1 79.0V at It 1.0mA:IR lO.OuAiVc 232.0V at IRSM 6.40A:BiDi 

19 

CP2180 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 146.0V;VBR 162-1 98.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 257.0V at IRSM 5.8A:BiDi 

204 

CP2180A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 154.0V:VBR 171 -189.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 245.0V at IRSM 6.10A:BiDi 

21 4 

CP2200 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 162.0V:VBR 180-220.0V at It I.OmAilR 10.0uA;Vc 286.0V at IRSM 5.20A:BiDi 

224 

CP2200A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 171.0V:VBR 1 90-21 0.OV at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 273.0V at IRSM 5.50A:BiDi 

23 

CP2220 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 175.0V;VBR 198-242V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 314.0V at IRSM 4.80A;BiDi 

244 

CP2220A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 185.0V:VBR 209-231. OV at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 300.0V at IRSM 5.0A:BiDi 

25 

CP2250 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 202V:VBR 225-275.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 357.0V at IRSM 4.2A;BiDi 

264 

CP2250A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 214.0V:VBR 237-263.0V at lt1.0mA;IR10.0uA:Vc341.0Vat IRSM 4.4A:BiDi 

27 

CP2275 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 223V:VBR 247.5-302.5V at It 1.0mA:lr 10.0uA:Vc 393V at IRSM 3.8A:BiDi 

284 

CP2275A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 235.0V:VBR 261 .3-288.80V at It 10.mA:IR10.0uA;Vc375.0Vat IRSM 4.0A;BiDi 

294 

CP3009 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 7.37V:VBR 8.19-10.00V at It 10.0mA;IR lOO.OuAiVc 13.50V at IRSM 259A:BiDi 

30 

CP3009A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 7.780V:VBR 8.65-9.550V at It 1.0mA;IR lOO.OuA.Vc 12.90V at IRSM 271A:BiDi 

314 

CP3010 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 8.10V:VBR 9-1 1.00V at It 1.0mA;IR 20.0uA:Vc 14.90V at IRSM 235A:BiDi 

32 

CP3010A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 8.550V:VBR 9.5-1 0.500V at It 1.0mA;IR 20.0uA:Vc 14.20V at IRSM 246A;BiDi 

33 

CP301 1 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 8.92V:VBR 9.9-1 2.10V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 16.30V at IRSM 215A;BiDi 

34 

CP3011A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 9.40V:VBR 10.5-1 1.60V at it 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 15.70V at IRSM 223A;BiDi 

35 

CP3012 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 9.720V;VBR 10.8-1 3.20V at it 1.0mA;IR lO.OuAjVc 17.80V at IRSM 197A:BiDi 

36 

CP3012A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 10.20V:VBR 11. 4-1 2.60V at it I.OmAilR 10.0uA:Vc 17.0V at IRSM 206A:BiDi 

37 

CP3013 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 10.50V:VBR 11. 7-1 4.30V at it 1.0mA;IR lO.OuAjVc 19.30V at IRSM 181A;BiDi 

38 

CP3013A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM II.IOViVBR 12.4-13.70V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 18.50V at IRSM 189.0A:BiDi 

39 

CP3015 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 12.10V:VBR 13.5-1 6.50V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 22.30V at IRSM 157.0A:BiDi 

40 

CP3015A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.80V:VBR 14.3-1 5.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 21.30V at IRSM 164.0A:BiDi 

41 

CP3016 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.90V:VBR 14.4-1 7.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 23.80V at IRSM 147A;BiDi 

42 

CP3016A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 13.60V:VBR 15.2-16.80V at It 1.0mA;IR lO.OuA.Vc 22.70V at IRSM 154.0A;BiDi 

43 

CP3018 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 14.50V:VBR 16.2-1 9.80V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 26.70V at IRSM 131.0A:BiDi 

44 

CP3018A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 15.30V;VBR 17.1 -18.90V at It I.OmAjlR 10.0uA;Vc 25.50V at IRSM 137A;BiDI 

45 

CP3020 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 16.20V: VBR 18-22.00V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 29.70V at IRSM 118.0A:BiDi 

46 

CP3020A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.10V;VBR 19-21.00V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 28.40V at IRSM 123.0A;BiDi 

47 

CP3022 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.80V:VBR 19.8-24.20V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 32.70V at IRSM 107A;BiDi 

48 

CP3022A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 18.80V:VBR 20.9-23.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 31.20V at IRSM 112A:BiDi 

49 

CP3024 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 19.40V:VBR 21.6-26.40V at It I.OmAjlR 10.0uA;Vc 35.60V at IRSM 98.0A:BiDi 

50 

CP3024A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 20.50V:VBR 22.8.25.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 34.0V at IRSM 103A;BiDI 

51 

CP3027 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 21.80V:yBR 24.3-29.70y at It 1.0mA:!R 10.0uA:yc 40.10V at IRSM 87.3A:BiDi 

52 

CP3027A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 23.10V;VBR 25.7.28.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 38.30V at IRSM 91.4A;BiDi 

53 

CP3030 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 24.33V;VBR 27.33.00V at It I.OmAilR 10.0uA:Vc 44.50V at IRSM 78.7A;BiDi 

54 

CP3030A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 25.60V:VBR 28.5.31.50V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 42.50V at IRSM 82.4A:BiDi 

55 

CP3033 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 26.80V:VBR 29.7-36.30V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 49.0V at IRSM 71.4A:BiDi 

56 

CP3033A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 28.20V:VER 31.4.34.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 46.80V at IRSM 74.8A;BiDi 

57 

CP3036 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 29.10V;VBR 32.4-39.60V at It 1.0mA:IR lO.OuArVc 53.40V at IRSM 65.5A:BiDi 

58 

CP3036A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 30.80V;VBR 34.2-37.80V at It I.OmAilR 10.0uA;Vc 51.0V at IRSM 68.6A;BiDi 

59 

CP3039 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 31.60V:VBR 35.1 -42.90V at It 1.0mA;IR lO.OuAiVc 58.0V at IRSM 60.3A;BiDi 

60 

CP3039A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 33.30V:VBR 37.1 -41.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 55.3V at IRSM 63.3A:BiDi 

61 

CP3043 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 34.80V:VBR 38.7-47.3V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 63.9V at IRSM 54.8A:BiDi 

62 

CP3043A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 36.80V;VBR 40.9-45.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 61.0V at IRSM 57.4A:BiDi 

63 

CP3047 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 38.10V:VBR 42.3-51.70V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 69.8V at IRSM 50.1A:BiDi 

64 

CP3047A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 40.20V;VBR 44.7-49.40V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 66.70V at IRSM 52.5A;BiDi 

65 

CP3051 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 41.30V:VBR 45.9-56.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 75.30V at IRSM 46.5A;BiDi 

66 

CP3051A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 43.60V;VBR 48.5-53.60V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 72.30V at IRSM 48.4A:BiDi 

67 

CP3056 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 45.5V:VBR 50.4-61 .60V at It 1.0mA;lr 10.0uA;Vc 83.10V at IRSM 42.1A;BiDi 

68 

CP3056A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 47.80V;VBR 53.2-58.80V at It I.OmAilR 10.0uA;Vc 79.4V at IRSM 44.1A;BiDi 

69 

CP3062 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 50.2V:VBR 55.8-68.20V at It 1.0mA:lr 10.0uA:Vc 92.0V at IRSM 38.0A:BiDi 

70 

CP3062A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 53.00V;VBR 58.9-65.10V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 87.0V at IRSM 40.2A:BiDi 

71 

CP3068 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 55.1V:VBR 61.2-74.80V at It 1.0mA;lr lO.OuAiVc 101.0V at IRSM 34.7AiBiDi 

72 

CP3068A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 58.10V:VBR 64.6-71.40V at It I.OmA.IR 10.0uA:Vc 96.0V at IRSM 36.4A:BiDi 

73 

CP3075 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 60.70ViVBR 67.5-82.50V at It I.OmAilR lO.OuAiVc 111.0V at IRSM 31.5AiBiDi 

74 

CP3075A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 64.10ViVBR 71.3-78.80V at It I.OmAilR lO.OuAiVc 106.0V at IRSM 33.0AiBiDi 

75 

CP3082 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 66.40V:VBR 73.8-90.20V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 121.0V at IRSM 28.9A:BiDi 

76 

CP3082A 1 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 70.10ViVBR 77.9-86.10V at It I.OmAilR lO.OuAiVc 116.0V at IRSM 30.1AiBiDi 

77 

CP3091 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 73.7ViVBR 81.9-100.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 135.0V at IRSM 25.9AiBiDi 

784 

CP3091A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 77.8V:VBR 86.5-95.50V at iTI.OmAilR lO.OuA.Vc 128.0V at IRSM 27.4A:BiDi 

79 

CP3100 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 81.0ViVBR 90-1 10.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 148.0V at IRSM 23.7AiBiDi 

80 

CP3100A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 85.5V:VBR 95-1 05.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 141.0V at IRSM 24.8AiBiDi 

81 

CP3110 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 89.0V:VBR 99-1 21.0V at Itl.OmAilR 10.0uA:Vc 163.0V at IRSM 21.4A:BiDi 

82 

CP3110A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 94.0ViVBR 105-1 16.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 156.0V at IRSM 22.4AiBiDI 

83 

CP3120 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 97.0ViVBR 108-1 32.0V at It I.OmAilr lO.OuAiVc 178.0V at IRSM 19.60AiBiDi 

84 

CP3120A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 102.0V:VBR 11 4-1 26.0V at Itl.OmAilR 10.0uA:Vc 170.0V at IRSM 20.6A:BiDi 

85 

CP3130 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 105.0V:VBR 117-143.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 193.0V at IRSM 18.1AiBiDi 

864 

CP3130A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM m.OViVBR 124-1 37.01V at It I.OmAilR lO.OuAiVc 184.0V at IRSM 19.0AiBiDi 

87 

CP3140 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VBR 154: IR Max 5.0u at VR 113V: Cap Max 1200 pF: Temp Jmax 175‘C 

88 

CP3150 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 121.0V:VBR 135-1 65.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 222.0V at IRSM 15.7AiBIDi 

89 

CP3150A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 128.0ViVBR 143-1 58.0V at Itl.OmAilR lO.OuAiVc 213.0V at IRSM 16.4AiBiDi 

90 

CP3160 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 130.0V:VBR 144-1 76.0V at Itl.OmAilR 10.0uA:Vc 237.0V at IRSM 14.7A:BiDi 

91 

CP3160A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 136.0ViVBR 152-1 68.0V at Itl.OmAilR lOuAiVc 226V at IRSM 15.4AiBiDi 

92 

CP3170 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 138.0ViVBR 153-1 87.0V at Itl.OmAilR lOuAiVc 252V at IRSM 13.9AiBiDi 

93 

CP3170A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 145.0V:VBR 162-1 79.0V at Itl.OmAilR 10uA:Vc 241.0V at IRSM 14.5A:BiDi 

94 

CP3180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 146.0V:VBR 162-198.0V at It I.OmAilr lO.OuAiVc 267.0 at IRSM 13.10AiBiDi 

95 

CP3180A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 154.0ViVBR 171 -189.0V at Itl.OmAilR lOuAiVc 255.0V at IRSM 13.7AiBiDi 

96 

CP3200 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 162.0V:VBR 180-220.0V at Itl.OmAilR lOuAiVc 297.0V at IRSM 11.8A:BiDi 

97 

CP3200A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 171.0V:VBR 1 90-21 0.OV at Itl.OmAilR lOuA.Vc 283.0V at IRSM 12.3AiBiDi 

98 

CP3220 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 175.0ViVBR 198-242.0V at It I.OmAilr lO.OuAiVc 326.0 at IRSM 10.7AiBiDi 

99 

CP3220A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 185.0V:VBR 209-231. OV at Itl.OmAilR lOuA.Vc 311.0V at IRSM 11.2A:BiDi 

100 

CP3250 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 202.0V;VBR 225-275.0V at Itl.OmAilR lOuAiVc 371.0V at IRSM 9.4A:BiDi 

101 

CP3250A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 214.0ViVBR 237-263.0V at Itl.OmAilR lOuAiVc 355.0V at IRSM 9.9AiBiDi 

102 

CP3275 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 223.0V:VBR 247.5-302.5V at It I.OmAilR lO.OuAiVc 408.0V at IRSM 8.60A;BiDi 

103 

CP3275A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 235.0V:VBR 261.3-288.8V at Itl.OmAilR lOuAiVc 389.0V at IRSM 9.0AiBiDi 

104 

DFP027 

6 

Si 

A 

Alaaq 

Double Bidirectional Clamp, 3 leadsiVBR 29.7 at lOOOuAilR Max.10uAiTJ125“C 

105 

DFP068 

6 

Si 

A 

Alaaa 

Double Bidirectional Clamo.3 leadsiVBR 74.8 at I.OuAilR Max.10uA;TJ125*C 

106 

DFP140 

6 

Si 

A 

Alaaq 

Double Bidirectional Clamp, 3 leadsiVBR 154 at I.OuAilR Max.10uAiTJ125'C 

107 

DFP180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

Double Bidirectional Clamp,3 leadsiVBR 198 at I.OuAilR Max.10uAiTJ125*C 

108 

DFP240 

6 

Si 

A 

Alaaa 

Double Bidirectional Clamo.3 leadsiVBR 264 at I.OuAilR Max.10uA;TJ125*C 

109 

DS5 

6 

Si 


Ml 234 

Stabilizer VRB 5V:IFM 30mA;PD 200mW max;VF 1.0V at 30mA:Tj 125max 

110 

DSAS05-0 

6 

Si 


FI 03 

Surae Voltaae SuooressorsiVBR 425V:IRM I.OkAiPRAV 30W:PRSM 800kW. 


342 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


342 




IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar a Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

U 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

DSAS05-2 

6 

ST 


Fi03 

Surge Voltage SuppressorsiVBR 475V:lRM I.OkAiPRAV 30W;PRSM 800kW. 

2 

DSAS05-4 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltage Suppressors;VBR 525V:IRM I.OkAiPRAV 30W;PRSM 800kW. 

3 

DSAS05-6 

6 

Si 


FI 03 

Surqe Voltaoe SubbressorsiVBR 575V:IRM 1.0kA:PRAV 30W:PRSM 800kW. 

4 

DSAS5U 

6 

Si 


S528 

VRRM 500V: IRRM 70 A at 50Hz; PRSM 350kW(10us): Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

5 

DSAS6U 

6 

Si 


S528 

VRRM 600V: IRRM 70 A at 50Hz: PRSM 350kW (lOus): Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

6 

DSAS07-0 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltaoe SuooressorsiVBR 625V:IRM 850A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

7 

DSAS07-2 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltage SuppressorsiVBR 675V:IRM 850A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

8 

DSAS07-4 

6 

Si 


FI 03 

Surge Voltage SuppressorsiVBR 725V:IRM 850A:PRAV 30W:PRSM 800kW. 

9 

DSAS07-6 

6 

Si 


F103 

Surqe Voltaoe SuooressorsiVBR 775V:IRM 850A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

10 

DSAS7U 

6 

Si 


S528 

VRRM 700V: IRRM 60 A at 50Hz: PRSM 350kW (lOus): Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

11 

DSAS8U 

6 

Si 


S528 

VRRM 800V:IRRM 60A at 50Hz:PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

12 

DSAS9U 

6 

Si 


S528 

VRRM 900V:IRRM 50A at 50Hz;PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

13 

DSAS10U 

6 

Si 


S528 

VRRM I.OkVilRRM 50A at 50Hz;PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

14 

DSAS11U 

6 

Si 


S528 

VRRM l.lkVilRRM 41A at 50Hz;PRSM 350kW{10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

15 

DSAS12U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.2kV:IRRM 41 A at 50Hz;PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss Durino Avalanche 30W 

16 

DSAS13U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.3kV:IRRM 35A at 50Hz:PRSM 350kW{10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

17 

DSAS14U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.4kV:IRRM 35A at 50Hz;PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

18 

DSAS15U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.5kV:IRRM 30A at 50Hz:PRSM 350kW(10us):Cont Pwr Diss Durino Avalanche 30 W 

19 

DSAS16U 

6 

Si 


S528 

VRRM 1.6kV:IRRM 30A at 50Hz;PRSM 350kW{10us):Cont Pwr Diss During Avalanche 30W 

20 

DTZ7V5A 

6 

Si 


A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM:7.88V(BR) max at IR lOmAil 1.3V(CL) at Ipp 132A:Bidirectional 

21 

DTZ8V2A 

6 

Si 


A398k 

IRM 200uA at 7.02VRM:8.61V(BR1 max at IR 10mA:12.1V(CL) at Idd 124A:Bidirectional 

22 

DTZ9V1A 

6 

Si 


A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM:9.55V(BR) max at IR 10mA:13.4V(CL) at Ipp 112A:Bidirectional 

23 

DTZ10A 

6 

Si 


A398k 

IRM lOuA at 8.55VRM:10.5V(BR) max at IR 1.0mA:14.5V(CL) at Ipp 103A:Bidirectional 

24 

DTZ11A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 9.4VRM:1 1.6V(BR) max at IR 1.0mA:15.6V(CL1 at Idd 96A:Bidirectional 

25 

DTZ12A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:12.6V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Ipp 90A:Bidirectional 

26 

DTZ13A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 1 1.1VRM:13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Ipp 82A:Bidirectional 

27 

DTZ15A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM;15.8V(BRi max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Ibb 71A;Bidirectional 

28 

DTZ16A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:16.8V(BR) max at IR 1.0mA:22.5V(CL) at Ipp 67A:Bidirectional 

29 

DTZ18A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:18.9V(BR) max at IR 1.0mA:25.2V(CL) at Ipp 59.5A:Bidirectional 

30 

DTZ20A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 17.1VRM:21V(BR) max at IR 1.0mA:27.7V(CL1 at Idd 54A; Bidirectional 

31 

DTZ22A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM:23.1V(BR) max at IR 1 .0mA:30.6V(CL) at Ipp 49A:Bidirectional 

32 

DTZ24A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:25.2V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Ipp 45A:Bidirectional 

33 

DTZ27A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BRi max at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Idd 40A:Bidirectional 

34 

DTZ30A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:31.5V(BR) max at IR 1.0mA:41.4V(CL) at Ipp 36A:Bidirectional 

35 

DTZ33A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:34.7V(BR) max at IR 1 .0mA:45.7V(CL) at Ipp 33A:Bidirectional 

36 

DTZ36A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:37.8V(BR) max at IR 1.0mA:49.9V(CLi at Ibb 30A:Bidirectional 

37 

DTZ39A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:41V(BR) max at IR 1 .0mA:53.9V(CL) at Ipp 28A: Bidirectional 

38 

DTZ43A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:45.2V(BR) max at IR 1.0mA:59.3V(CL) at Ipp 25.3A:Bidirectional 

39 

DTZ47A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:49.4V(BRi max at Ir 1.0mA:64.8VtCL) at Idd 23.2A;Bidirectlonal 

40 

DTZ51A 

6 

Si 


A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRNM53.6V(BR) max at IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 21 .4A:Bidirectional 

41 

DTZ56A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 47.8VRM:58.8V(BR) max at IR 1 .0mA:77V(CL) at Ipp 19.5A:Bidirectional 

42 

DTZ62A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 53VRM:65.1V(BR) max at IR 1.0mA:85V(CL) at Idd 17.7A:Bidirectional 

43 

DTZ68A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 58.1VRM:71.4V(BR) max at IR 1.0mA:92V(CL) at Ipp 16.3A:Bidirectional 

44 

DTZ75A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 64.1VRM:78.8V(BR) max at IR 1.0mA:103V(CL) at Ipp 14.6A:Bidirectional 

45 

DTZ82A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 70.1VRM:86.1VtBR) max at IR 1.0mA:1 13V(CL) at Idd 1 3.3A:Bidirectional 

46 

DTZ91A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at IR 1.0mA: 125V(CL) at Ipp 12A: Bidirectional 

47 

DTZ100A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 85.5VRM:105V(BR) max at Ir 1.0mA:137V(CL) at Ipp 11A:Bidirectional 

48 

DTZ110A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 94VRM;116V(BR1 max at IR 1.0mA:152V(CL) at Idd 9.9A:bidirectional 

49 

DTZ120A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 102VRM:126V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 9.1A:Bidirectional 

50 

DTZ130A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 111VRM:137V(BR) max at IR 1.0mA:179V(CL) at Ipp 8.4A:Bidirectional 

51 

DTZ150A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 128VRM;158V(BR) max at IR 1 .0mA:207VrCL) at Idd 7.2A:Bidirectional 

52 

DTZ160A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 138VRM:168V(BR) max at IR 1.0mA:219V(CL) at Ipp 6.8A:Bidirectional 

53 

DTZ170A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 145VRM:179V(BR) max at IR 1 .0mA:234V(CL) at Ipp 6.4A:Bidirectional 

54 

DTZ180A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 154VRM:189V(BR) max at IR 1.0mA:246V(CL1 at Idd 6.1A:Bidirectional 

55 

DTZ200A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA:274V(CL) at Ipp 5.5A:Bidirectional 

56 

DTZ220A 

6 

Si 


A398k 

IRM S.OuA at 185VRM:231V(BR) max at IR 1 .0mA:328V(CL) at Ipp 4.6A:Bidirectional 

57 

ESDA5 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltaoe SuDressor: Stand off Volt 5,0V:Max Clamo Volt 6.7V at IAdd 

58 

ESDA8 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltage Supressor: Stand off Volt 8.0V:Max Clamp Volt 11.2V at lApp 

59 

ESDA10 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltage Supressor: Stand off Volt 10V:Max Clamp Volt 13.8V at lApp 

60 

ESDA12 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltaoe Suoressor: Stand off Volt 12V:Max Clamo Volt 16.7V at IAdd 

61 

ESDA15 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltage Supressor: Stand off Volt 15V:Max Clamp Volt 21V at lApp 

62 

ESDA20 

6 

Si 


Ml 089 t 

Transient Voltage Supressor: Stand off Volt 20V:Meix Clamp Volt 27V at lApp 

63 

ESDA25 

6 

Si 


M1089 t 

Transient Voltaoe Suoressor: Stand off Volt 25V:Max Clamo Volt 34.5V at IAdd 

64 

ESDA30 

6 

Si 


M1089 t 

Transient Voltage Supressor: Stand off Volt 30V:Max Clamp Volt 41.9V at lApp 

65 

ESDA50 

6 

Si 


M1089 t 

Transient Voltage Supressor: Stand off Volt 50V:Max Clamp Volt 70.9V at lApp 

66 

FP1009 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 7.37V:VBR 8.19-10.00V at lt1.0mA;IR 50.0uA:Vc 13.50V at IRSM 44.4A:BiDi 

67 

FP1009A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 7.78V;VBR 8.65-9.550V at lt1.0mA:IR 50.0uA:Vc 12.90V at IRSM 46.5A:BiDi 

68# 

FP1010 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 8.10V;VBR 9.0-1 1.0V at It 1.0mA;IR 10uA:Vc 14.9V at IRSM 40.3A:BiDi 

69 

FP1010A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 8.55V;VBR 9.50-1 0.50V at lt1.0mA:IR 10uA;Vc 14.2V at IRSM 42.3A:BiDi 

70 

FP1011 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 8.92V;VBR 9.90-1 2. 10V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 16.3V at IRSM 36.8A:BiDi 

71 

FP1011A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 9.40V;VBR 10.50-1 1.60V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 15.7V at IRSM 38.2A:BiDi 

72 

FP1012 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 9.72V:VBR 10.8-1 3.20V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 17.80V at IRSM 33.7A:BiDi 

73 

FP1012A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 10.2V;VBR 11. 4-1 2.6V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 17.0V at IRSM 35.3A:BiDi 

74 

FP1013 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 10.5V;VBR 11. 7-1 4.3V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 19.3V at IRSM 31.1A:BiDi 

75 

FP1013A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 11.10V:VBR 12.4-1 3.7V at Itl.OmAJR 5.0uA:Vc 18.5V at IRSM 32.4A:BiDi 

76 

FP1015 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 12.10V:VBR 13.5-1 6.5V at Itl.OmA.IR 5.0uA:Vc 22.3V at IRSM 26.9A:BiDi 

77 

FP1015A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 12.8V;VBR 14.3-1 5.8V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 21.3V at IRSM 28.2A:BiDi 

78 

FP1016 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 12.9V:VBR 14.4-1 7.6V at Itl.OmAdR 5.0uA:Vc 23.8V at IRSM 25.2A:BiDi 

79 

FP1016A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 13.6V;VBR 15.2-1 6.8V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 22.7V at IRSM 26.4A:BiDi 

80 

FP1018 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 14.50V:VBR 16.2-1 9.80V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 26.70V at IRSM 22.5A:BiDi 

81 

FP1018A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 15.3V:VBR 17.1 -18.9V at lt1.0mA:IR 5.0uA;Vc 25.5V at IRSM 23.5A;BiDi 

82 ♦ 

FP1020 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 16.2V:VBR 18.0-22.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 29.7V at IRSM 20.2A:BiDi 

83 ♦ 

FP1020A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 17.10V:VBR 1 9.0-21. OV at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 28.4V at IRSM 21.1A:BiDi 

84 ♦ 

FP1022 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 17.8V:VBR 19.8-24.2V at lt1.0mA:IR 5.0uA;Vc 32.7V at IRSM 18.3A:BiDi 

85 ♦ 

FP1022A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 18.8V:VBR 20.9-23.1 V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 31.2V at IRSM 19.2A:BiDi 

86 ♦ 

FP1024 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 19.4V;VBR 21.6-26.4V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 35.6V at IRSM 16.9A:BiDi 

87 4 

FP1024A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 20.5V:VBR 22.8-25.2V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 34.0V at IRSM 17.6A:BiDi 

88 ♦ 

FP1027 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM21.80V;VBR 24.3-29.70V at It lOOu A:IR 5.0uA:Vc 35.60V at IRSM 20.2 A:b:d: 

89 « 

FP1027A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 23.1V;VBR 25.7-28.4V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 34.1V at IRSM 21.1A:BiDi 

90 ♦ 

FP1030 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 24.33V:VBR 27.0-33.0V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 39.6V at IRSM 18.2A:BiDi 

91# 

FP1030A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 25.6V;VBR 28.5-31 .5V at it 100uA:IR5.0uA;Vc 38.0V at IRSM 19.0A:BiDi 

92# 

FP1033 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 26.8V;VBR 29.7-36.3V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 43.5V at IRSM 16.5A:BiDi 

93 ♦ 

FP1033A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 28.2V:VBR 31.4-34.7V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 41.6V at IRSM 17.3A:BiDi 

944 

FP1036 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM29.10V;VBR 32.4-39.60V at It lOOu A:IR 5.0uA:Vc 45.50V at IRSM 17.8 A;b:d: 

95 ♦ 

FP1036A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 30.8V;VBR 34.2-37.8V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 43.5V at IRSM 18.7A:BiDi 

96 ♦ 

FP1039 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 31.6V:VBR 35.1 -42.9V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 49.3V at IRSM 16.5A:BiDi 

97 ♦ 

FP1039A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 33.3V:VBR 37.1 -41.0V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 47.2V at IRSM 17.2A:BiDi 

98 « 

FP1043 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 34.8V;VBR 38.7-47.3V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 54.4V at IRSM 14.9A:BiDi 

99 « 

FP1043A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 36.8V:VBR 40.9-45.2V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 52.0V at IRSM 15.6A:BiDi 

lOO^ 

FP1047 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 38.1V:VBR 42.3-51 .7V at It 100uA:IR 5.0uA;Vc 58.2V at IRSM 15.5A:BiDi 

101 ♦ 

FP1047A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 40.2V:VBR 44.7-49.4V at it 100uA;IR 5.0uA:Vc 55.6V at IRSM 16.2A:BiDi 

102# 

FP1051 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 41.3V:VBR 45.9-56.1 V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 63.10V at IRSM 14.3A:BiDi 

103« 

FP1051A 

6 

SI 

A 

Alaao 

VRM 43.6V:VBR 48.5-53.6V at It 100uA;iR 5.0uA;Vc 60.3V at IRSM 14.9A:BiDi 

104# 

FP1056 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM45.50V;VBR 50.4-61 .60V at It lOOu A:!R 5.0uA:Vc 69.30V at IRSM 13.0 A;b:d; 

105# 

FP1056A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 47.8V:VBR 53.2-58.8V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 66.2V at IRSM 13.6A:BiDi 

106# 

FP1062 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM50.20V:VBR 55.8-68.60V at It lOOu A:IR 5.0uA:Vc 76.0V at IRSM 11.7 A:B:D: 

107# 

FP1062A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 53.0V:VBR 58.9-65. IV at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 73.0V at IRSM 12.3A:BiDi 

108# 

FP1068 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM55.1V:VBR61. 2.74.8V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 84.0V at IRSM 10.7 A:B:D: 

109# 

FP1068A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 58.1V:VBR 64.6-71 .4V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 80.0V at IRSM 11.2A:BiDi 

110# 

FP1075 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 60.7V:VBR 67.5-82.5V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 92.0V at IRSM 9.7A:BiDi 
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IH ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


L 


LINE 

No. 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


lU 


TYPE 

NUMBER 


¥ 

Y 

P 

E 


Hmat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 



PP1075A 

6 

^Ta — 

Alaao 

VRM“^:TViVBRTOT7W'ant 100uA;IIT 5.0uA;Vc 88.0 

2« 

FP1082 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 66.4V:VBR 73.8-90.2V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 103.0V at IRSM 7.80A:BiDi 

3^ 

FP1082A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 70.1V:VBR 77.9-86.1 V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 99.0V at IRSM 8.20A:BiDi 

4^ 

FP1091 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 115.0V at IRSM 8.5A;BiDi 

5^ 

FP1091A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 77.8V:VBR 86.5-95.5V at It 100uA;IR 5.0uA;Vc 109.0V at IRSM 8.9A;BiDi 


FP1100 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 81.0V:VBR 90.0-1 10.0V at It 100 uA:IR5.0uA:Vc 123.0V at IRSM 7.8A:BiDi 

?♦ 

FP1100A 

6 

Si A 

A1 aao 

VRM 85.5V:VBR 95.0-105.8V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 118.0V at IRSM 8.1A:BiDi 

8^ 

FP1110 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 89.0V:VBR 99.0-1 21.0V at It 100uA;IR5.0uA;Vc 136.0V at IRSM 8.0A:BiDi 

9^ 

FP1110A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 94.0V:VBR 105.0-1 16.0V at It 100uA:IR5.0uA:Vc 130.0V at IRSM 8.3A:BiDi 

10f 

FP1120 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM97.0V;VBR1 08-1 32.0V at It 100uA;IR5.0uA:Vc1 48.0V at IRSM 7.3 A:B;D: 

114 

FP1120A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 102.0V:VBR 114.0-126.0V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 141.0V at IRSM 7.7A:BiDi 

124 

FP1130 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 105.0V:VBR 11 7.0-1 43.0V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 160.0V at IRSM 6.8A:BiDi 

13# 

FP1130A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM m.OViVBR 124.0-1 37.0V at It lOOuAjlR 5.0uA:Vc 154.0V at IRSM 7.10A:BiDi 

14 

FP1140 

6 

Si A 

Alaao 

VBR 154; IR Max lOu at VR 113v;Vclamp 84V: Temp Jmax 125"c 

^ 5 * 

FP1150 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 121.0V;VBR 135.0-1 65.0V at It 100uA:IR 5.0uA:V 185.0V at IRSM 5.90A:BiDi 

16i 

FP1150A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 128.0V:VBR 143.0-1 58.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 177.0V at IRSM 6.10A;BiDi 

17^ 

FP1160 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 130.0V:VBR 144.0-1 76.0V at It 100uA;IR 5.0uA:V 198.0V at IRSM 5.50A:BiDi 

18> 

FP1160A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 136.0V:VBR 152.0-1 68.0V at It 100uA:IR 5.0uA:V 189.0V at IRSM 5.80A:BiDi 

194 

FP1170 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 138.0V:VBR 153.0-1 87.0V at It 100uA:IR 5.0 ijA;V 210.0V at IRSM 5.20A:BiDi 

20 ♦ 

FP1170A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 145.0V:VBR 162.0-1 79.0V at It lOOuAjlR 5.0uA:V 201.0V at IRSM 5.40A:BiDi 

21 ♦ 

FP1180 

6 

Si A 

Alaao 

VRM146.0V:VBR1 62-1 98.0V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 222.0V at IRSM 4.90 A:B:D: 

22 ♦ 

FP1180A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 154.0V:VBR 171 .0-1 89.0V at It 100uA:IR 5.0uA:V 212.0V at IRSM 5.10A;BiDi 

23 ♦ 

FP1200 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 162.0V;VBR 180.0-220.OV at It 100uA;IR 5.0uA;V 247.0V at IRSM 4.4A;BiDi 

24 ♦ 

FP1200A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 171.0V:VBR 1 90.0-21 0.OV at It 100uA:IR 5.0uA:V 236.0V at IRSM 4.6A:BiDi 

25 ♦ 

FP1220 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 175.0V: VBR 198-242.0V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 272.0V at IRSM 4.90 A:B;D: 

26 ♦ 

FP1220A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 185.0V:VBR 209.0-231 .OV at It 100uA;IR 5.0uA;V 259.0V at IRSM 4.2A:Bibi 

27 ♦ 

FP1250 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 202.0V:VBR 225.0-275.0V at It 100uA;IR 5.0uA:V 309.0V at IRSM 3.5A:BiDi 

28 ♦ 

FP1250A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 214.0V:VBR 237.0-263.0V at It 100uA;IR 5.0uA;V 295.0V at IRSM 3.7A;BiDi 

29 ♦ 

FP1275 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM223.0V:VBR247.5-302.5V At It 100uA;IR 5.0uA:Vc 340.0V At IRSM 3.20 A:B;D: 

30 ♦ 

FP1275A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 235.0V:VBR 261.3-288.8V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 324.0V at IRSM 3.30A:Bibi 

31 

FP2009 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 7.37V:VBR 8.19-10.00V at lt1.0mA:IR 50uA;Vc 13.0V at IRSM 115.4A;BiDi 

32 

FP2009A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 7.78V:VBR 8.65-9.55V at lt1.0mA;IR 50uA;Vc 12.4V at IRSM 120.8A:BiDi 

33 

FP2010 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 8.10V:VBR 9.00-1 1.00V at lt1.0mA:IR 10uA:Vc 14.3V at IRSM 104.9A:BiDi 

34 ♦ 

FP2010A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.55V:VBR 9.50-1 0.50V at lt1.0mA:IR 10uA:Vc 13.7V at IRSM 109.9A:BiDi 

35 

FP2011 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 8.92V;VBR 9.90-1 2.10V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 15.7V at IRSM 95.4A:BiDi 

36 

FP2011A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 9.40V:VBR 10.50-1 1.60V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 15.1V at IRSM 99.5A:BiDi 

37 

FP2012 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 9.72V:VBR 10.8-1 3.20V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.20V at IRSM 87.4A;BiDi 

38 

FP2012A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 10.2V:VBR 11. 40-1 2.60V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 16.4V at IRSM 91.6A;BiDi 

39 

FP2013 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 10.5V:VBR 11.70-14.30V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 18.6V at IRSM 80.7A:BiDi 

40 

FP2013A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 11.10V:VBR 12.40-1 3.70V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 17.8V at IRSM 84.2A;BiDi 

41 

FP2015 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 12.1V;VBR 13.50-1 6.50V at lt1.0mA:IR 5.0uA;Vc 21.5V at IRSM 69.9A:BiDi 

42 

FP2015A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 12.8V;VBR 14.30-1 5.80V at Itl.OmAilR 5.0uA:Vc 20.5V at IRSM 73.0A:BiDi 

43 

FP2016 


Si A 

Alaap 

VRM 12.9V:VBR 14.4-1 7.6V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc22.9V at IRSM 65.6A;BiDi 

44 

FP2016A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 13.6V:VBR 15.2-1 6.8V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 21.8V at IRSM 68.7A:BiDi 

45 

FP2018 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 14.50V:VBR 16.2-1 9.80V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 25.70V at IRSM 58.3A:BiDi 

46 

FP2018A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 15.3V:VBR 17.1 -18.9V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 24.6V at IRSM 61.0A:BiDi 

47 

FP2020 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 16.2V;VBR 18.0-22.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 28.6V at IRSM 52.4A;BiDi 

48 

FP2020A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 17.1V:VBR 1 9.0-21. OV at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 27.3V at IRSM 54.9A:BiDi 

49 

FP2022 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 17.8V:VBR 19.8-24.2V at lt1.0mA;IR 5.0uA:Vc 31.5V at IRSM 47.7A:BiDi 

50 

FP2022A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 18.8V:VBR 20.9-23.1 V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 30.0V at IRSM 50.0A;BiDi 

51 

FP2024 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 19.4V:VBR 21.6-26.4V at !t1.0mA:!R 5.0uA:Vc 34.0V at IRSM 43.7A:BiDi 

52 

FP2024A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 20.5V:VBR 22.8-25.2V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 32.8V at IRSM 45.8A;BiDi 

53 

FP2027 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 21.80V:VBR 24.3-29.70V at It 0.1mA;IR 5.buA:Vc 35.60V at IRSM 50.5A:BiDi 

54 

FP2027A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 23.1V:VBR 25.7-28.4V at lt0.1mA:IR 5.0uA:Vc 34.1V at IRSM 52.8A:BiDi 

55 ♦ 

FP2030 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 24.33V:VBA 27.0-33.0V at lt0.1mA:lr 5.0uA;Vc 39.6V at IRSM 45.5A;BiDi 

56 

FP2030A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 25.6V:VBR 28.5-31. 5V at lt0.1mA:IR 5.0uA;Vc 38.0V at IRSM 47.6A:BiDi 

57 

FP2033 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 26.8V:VBR 29.7-36.3V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 43.5V at IRSM 41.3A:BiDi 

58 

FP2033A 

6' 

Si A 

Alaap 

VRM 28.2V;VBR 31.4.34.7V at It 100uA:IR 5.0uA;Vc 41.6V at IRSM 43.2A:BiDi 

59 

FP2036 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 29.10V:VBR 32.4.39.60V at It 0.1mA;IR 5.0uA;Vc 45.5V at IRSM 44.5A:BiDi 

60 

FP2036A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 30.8V:VBR 34.2.37.8V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 43.5V at IRSM 46.7A:BiDi 

61 

FP2039 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 31.6V:VBR 35.1 -42.9V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 49.3V at IRSM 41.1A:BiDi 

62 

FP2039A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 33.3V:VBR 37.1 -41.0V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 47.1V at IRSM 43.0A:BiDi 

63 

FP2043 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 34.8V:VBR 38.7-47.3V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 54.4V at IRSM 37.3A:BiDi 

64 

FP2043A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 36.8V:VBR 40.9-45.2V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 52.0V at IRSM 39.0A:BiDi 

65 ♦ 

FP2047 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 38.1V:VBR 42.3-51 .7V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 58.2V at IRSM 38.7A;BiDi 

66^ 

FP2047A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 40.2V:VBR 44.7-49.4V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 55.6V at IRSM 40.5A:BiDi 

67 ♦ 

FP2051 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 41.3V:VBR 45.9-56.1 V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 63.1V at IRSM 35.7A;BiDi 

68 ♦ 

FP2051A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 43.6V:VBR 48.5-53.6V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 60.3V at IRSM 37.3A;BiDi 

69 ♦ 

FP2056 

6 

Si A 

Alaao 

VRM45.5V:VBR 50.4-61 .60V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 69.30 Vat IRSM 32.5 A:B:D: 

70 ♦ 

FP2056A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 47.8V:VBR 53.2-58.8V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 666.2 at IRSM 34.0A:BiDi 

71 ♦ 

FP2062 

6 

Si A 

Alaap 

VRM50.2V:VBR 55.8-68.20V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 76.0V at IRSM 29.3 A:B:D: 

72 ♦ 

FP2062A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 53.0V:VBR 58.9-65.1 OV at lt100uA:lr 5.0uA:Vc 73.0V at IRSM 30.7A:BiDi 

73 ♦ 

FP2068 

6 

Si A 

Alaap 

VRM55.1V:VBR 61.2-74.80V at It 100uA;IR 5.0uA:Vc 84.0V at IRSM 26.7 A:B:D: 

74 ♦ 

FP2068A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 58.1V:VBR 64.6-71. 4V at lt100uA;lr 5.0uA:Vc 80.0V at IRSM 28.0A:BiDi 

75# 

FP2075 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 60.7V:VBR 67.5-82.5V at lt100uA:lr 5.0uA:Vc 92.0V at IRSM 24.2A:BiDi 

76 ♦ 

FP2075A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 64.1V:VBR 71.3-78.8V at lt100uA;lr 5.0uA:Vc 88.0V at IRSM 25.4A;BiDi 

77# 

FP2082 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 66.4V;VBR 73.8-90.2V at lt100uA;lr 5.0uA;Vc 103.0V at IRSM 19.6A:BiDi 

78 ♦ 

FP2082A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 70.1V:VBR 77.9-86.1V at lt100uA:lr 5.0uA:Vc 99.0V at IRSM 20.5A:BiDi 

79 ♦ 

FP2091 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.OV at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 115.0V at IRSM 21.2A:BiDi 

80^ 

FP2091A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 77.8V:VBR 86.5-95.5V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 109.0V at IRSM 22.2A:BiDi 

81 ♦ 

FP2100 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 81.0V:VBR 90.0-1 10.0V at lt100uA;IR 5.0uA;Vc 123.0V at IRSM 19.3A:BiDi 

82 ♦ 

FP2100A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 85.5V:VBR 95.0-1 05.0V at lt100uA;!R 5.0uA:Vc 118.0V at IRSM 20.2A:BiDi 

83 ♦ 

FP2110 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 89.0V:VBR 99.0-1 21.0V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 136.0V at IRSM 19.8A:BiDi 

84 ♦ 

FP2110A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 94.0V:VBR 105.0-1 16.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 130.0V at IRSM 20.7A:BiDi 

85 ♦ 

FP2120 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 97.0V: VBR 108-1 32.0V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 148.0 V at IRSM 18.2 A:BiDi 

86 ♦ 

FP2120A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 102.0V;VBR 11 4.0-1 26.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 141.0V at IRSM 19.0A;BiDi 

87 ♦ 

FP2130 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 105.0V:VBR 117.0-143.0V at lt100uA:lR 5.0uA:Vc 160.0V at IRSM 16.8A:BiDi 

88 ♦ 

FP2130A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 111.0V:VBR 124.0-1 37.0V at lt100uA:lR 5.0uA:Vc 154.0V at IRSM 17.5A;BiDi 

89 

FP2140 

6 

Si A 

Alaap 

VBR 154: IR Max lOu at VR 113V: Temp Jmax 125'C: Cap Max 400pF 

90# 

FP2150 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 121.0V:VBR 135.0-165.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 185.0V at IRSM 14.5A:BiDi 

91 ♦ 

FP2150A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 128.0V;VBR 143.0-158.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 177.0V at IRSM 15.2A;BiDi 

92 ♦ 

FP2160 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 130.0V:VBR 144.0-176.0V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 198.0V at IRSM 13.6A;BiDi 

93 ♦ 

FP2160A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 136.0V:VBR 152.0-168.0V at ItlOOuA.IR 5.0uA:Vc 189.0V at IRSM 14.3A:BiDi 

94 ♦ 

FP2170 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 138.0V:VBR 153.0-1 87.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 210.0V at IRSM 12.8A;BiDi 

95# 

FP2170A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 145.0V:VBR 162.0-179.0V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 201.0V at IRSM 13.4A;BiDi 

96 ♦ 

FP2180 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 146.0V:VBR 162-198.0V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 222.0 V at IRSM 12.1 A:BiDi 

97# 

FP2180A 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 154.0V:VBR 171.0.189.0V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 212.0V at IRSM 12.7A:BiDi 

98 ♦ 

FP2200 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 162.0V:VBR 180.0.220.0V at lt100uA:IR 5.0uA:Vc 247.0V at IRSM 10.9A:BiDi 

99 ♦ 

FP2200A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 171.0V:VBR 190.0.210.0V at lt100uA;IR 5.0uA:Vc 236.0V at IRSM 11.4A:BiDi 

lOOf 

FP2220 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 175.0V;VBR 198-242.0V at It 100uA:IR 5.0uA:Vc 272.0 V at IRSM 9.90 A:BiDi 

101 ♦ 

FP2220A 

6 

Si A 

A1 aap 

VRM 185.0V;VBR 209.0-231. OV at lt100uA:IR 5.0uA;Vc 259.0V at IRSM 10.4A:BiDi 

102« 

FP2250 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 202.0V:VBR 225.0.275.0V at ItlOOuAJR 5.0uA:Vc 309.0V at IRSM 8.7A:BiDi 

103# 

FP2250A 

6' 

Si A 

Alaap 

VRM 214.0V:VBR 237.0-263.0V at lt100uA:IR 5.0uA;Vc 295.0V at IRSM 9.10A:Bibi 

104# 

FP2275 

6 

Si A 

Alaap 

VRM 223.0V:VBR 247.5.302.5V at It 100uA:lR 5.0uA:Vc 340.0V at IRSM 7.90A!BIDi 

1054 

FP2275A 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 235.0V:VBR 261.3-288.8V at ItlOOuAJR 5.0uA:Vc 324.0V at IRSM 8.3A:BiD( 

106^ 

FP3009 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 7.37V:VBR 8.19-10.0V at lt100uA:lR 100uA;Vc 13.5V at IRSM 259A:BiDi 

107 

FP3009A 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 7.78V:VBR 8.65-9.55V at It 1.0mA;IR 100uA:Vc 12.9V at IRSM 271A;BiDi 

108 

FP3010 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 8.10V:VBR 9.0-1 1.0V at It 1.0mA:IR 20uA:Vc 14.9V at IRSM 235A:BiDi 

109 

FP3010A 

6 

Si A 

Alaaq 

VRM 8.55V;VBR 9.5-1 0.5V at It 1.0mA;IR 20uA:Vc 14.2V at IRSM 246A:BiDi 

110 

FP3011 

6 

Si A 

Alaao 

VRM 8.92V:VBR 9.9-12.1 V at It 1.0mA:IR 10uA:Vc 16.3V at IRSM 215A;BiDi 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES “ Types (Conrd) 


m- 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


\ 2 ] 

^AT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

FP30'TO 

“B" 

sr 

A 

Alaaq 


2 

FP3012 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 9.72V:VBR 10.8-1 3.20V at It 1.0mA:IR lO.OuA.Vc 17.80V at IRSM 197.0A:BiDi 


FP3012A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM10.2V:VBR 11. 4-1 2.6V at Itl.OmAilR 10uA:Vc 17.0V at IRSM 206A:BiDi 

4 

FP3013 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 10.5V:VBR 11. 7-1 4.3V at It I.OmAilR 10uA:Vc 19.8V at IRSM 181.0A:BiDi 

5 

FP3013A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM II.IOViVBR 12.4-13.7V at It I.OmAilR 10uA;Vc 18.5V at IRSM 189.0A;BiDi 

6 

FP3015 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.1V:VBR 13.5-1 6.5V at It 1.0mA:IR lOuAiVc 22.3V at IRSM 157.0A:BiDi 

7 

FP3015A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.8V:VBR 14.3-1 5.8V at It I.OmAilR lOuAiVc 21.3V at IRSM 164.0AiBiDi 

8 

FP3016 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.9ViVBR 14.4-1 7.6V at It I.OmAilR lOuAiVc 23.8V at IRSM 147.0AiBiDi 

9 

FP3016A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 13.6V:VBR 15.2-1 6.8V at It I.OmAilR lOuAiVc 22.7V at IRSM 154.0AiBiDi 

10 

FP3018 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 14.50ViVBR 16.2-1 9.80V at It I.OmAilR lO.OuAiVc 28.70V at IRSM 131.0AiBiDi 

11 

FP3018A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 15.3ViVBR 17.1 -18.9V at It I.OmAilR lOuAiVc 25.5V at IRSM 137.0AiBiDi 

12 

FP3020 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 16.2ViVBR 18.0-22.0V at It I.OmAilR lOuAiVc 29.7V at IRSM 118.0AiBiDi 

13 

FP3020A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.1ViVBR 1 9.0-21. OV at It I.OmAilR lOuAiVc 28.4V at IRSM 123.0AiBiDi 

14 

FP3022 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.8ViVBR 19.8-24.2V at It I.OmAilR lOuAiVc 32.7V at IRSM 107.0AiBiDi 

15 

FP3022A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 18.8V:VBR 20.9-23.1 V at It I.OmAilR lOuAiVc 31.2V at IRSM 112.0A:BiDi 

16 

FP3024 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 19.4ViVBR 21.6-26.4V at It I.OmAilR lOuA.Vc 35.6V at IRSM 98.0AiBiDi 

17 

FP3024A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 20.5ViVBR 22.8-25.2V at It I.OmAilR lOuAiVc 34.0V at IRSM 103.0AiBiDi 

18 

FP3027 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 21.80V:VBR 24.3-29.70V at It O.lmAilR lO.OuAiVc 35.60V at IRSM 118.0AiBiDi 

19 

FP3027A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 23.1ViVBR 25.7-28.4V at It lOOuAilR lOuA.Vc 34.1V at IRSM 123.0AiBiDi 

20 

FP3030 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 24.33v;VBR 27.0-33.0V at It lOOuAilR lOuAiVc 39.6V at IRSM 106.0AiBiDi 

21 

FP3030A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 25.6v:VBR 28.5-31. 5V at It lOOuAilR lOuA.Vc 38'.0V at IRSM III.OAiBiDi 

22 

FP3033 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 26.8viVBR 29.7-36.3V at It 100uA;lR lOuAiVc 43.5V at IRSM 96.0AiBiDi 

23 

FP3033A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 28.2ViVBR 31.4-34.7V at It lOOuAilR lOuAiVc 41.6V at IRSM lOl.OAiBiDi 

24 

FP3036 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 29.10V:VBR 32.4-39.60V at It O.lmAilR lO.OuAiVc 45.50V at IRSM 104.0AiBiDi 

25 

FP3036A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 30.8ViVBR 34.2-37.8V at It lOOuAilR lOuAiVc 43.5V at IRSM 109.0AiBiDi 

26 

FP3039 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 31.6ViVBR 35.1-42.9V at It lOOuAilR lOuAiVc 49.3V at IRSM 96.0AiBiDi 

27 

FP3039A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 33.3ViVBR 37.1 -41,0V at It lOOuAilR lOuAiVc 47.2V at IRSM lOO.OAiBiDi 

28 

FP3043 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 34.8ViVBR 38.7-47.3V at It lOOuAilR lOuAiVc 54.4V at IRSM 87.0AiBiDi 

29 

FP3043A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 36.8ViVBR 40.9-45.2V at It lOOuAilR lOuAiVc 52.0V at IRSM 91.0AiBiDi 

30 ♦ 

FP3047 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 38.1VIVBR 42.3-51. 7V at ItlOOuAilR lOuAiVc 58.2V at IRSM 90.0AiBiDi 

31 ♦ 

FP3047A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 40.2ViVBR 44.7-79.4V at ItlOOuAilR lOuAiVc 55.6V at IRSM 94.0AiBiDi 

32 ♦ 

FP3051 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 41.3ViVBR 45.9-56.1V at ItlOOuAilR lOuAiVc 63.1V at IRSM 83.0AiBiDi 

33 ♦ 

FP3051A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 43.61VBR 48.5-53.6V at ItlOOuAilR lOuAiVc 60.3V at IRSM 87.0AiBiDi 

34 ♦ 

FP3056 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 45.50ViVBR 50.4-61 .60V at It 100uA;IR lO.OuAiVc 69.30V at IRSM 76.0 AIBIDI 

35 ♦ 

FP3056A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 47.8iVBR 53.2-58.8V at ItlOOuAilR lOuAiVc 66.2V at IRSM 79.0AiBiDi 

36 ♦ 

FP3062 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 5O.2OV1VBR 55.8-68.20V at It lOOuAilR lO.OuAiVc 76.0V at IRSM 69.0 AIBID 1 

37 ♦ 

FP3062A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 53.0iVBR 58.9-65.1 V at ItlOOuAilR lOuA.Vc 73.0V at IRSM 71.8AiBiDi 

38 ♦ 

FP3068 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 55.1ViVBR 61.2-74.80V at It lOOuAilR lO.OuAiVc 84.0V at IRSM 62.5 AIBID 1 

39# 

FP3068A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 58.I1VBR 64.6-71.4V at ItlOOuAilR lOuAiVc 80.0V at IRSM 65.6AiBiDi 

40# 

FP3075 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 60.7iVBR 67.5-82.5V at ItlOOuAilR lOuAiVc 92.0V at IRSM 57.1AiBiDi 

41# 

FP3075A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 64.1 iVBR 71.3-78.8V at ItlOOuAilR lOuAiVc 88.0V at IRSM 59.6AiBiDi 

42# 

FP3082 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 66.41VBR 73.8-90.2V at ItlOOuAilR lOuAiVc 103.0V at IRSM 46.0AiBiDi 

43# 

FP3082A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 70.1ViVBR 77.9-86.1V at ItlOOuAilR lOuAiVc 99.0V at IRSM 47.8AiBiDi 

44# 

FP3091 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 73.7ViVBR 81.9-100.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 115.0V at IRSM 63.5AiBiDi 

45# 

FP3091A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 77.8V1VBR 86.5-95.5V at ItlOOuAilR lOuAiVc 109.0V at IRSM 67.0AiBiDi 

46# 

FP3100 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 81.0ViVBR 90.0-1 10.0V at ItlOOuAilR lOuA.Vc 123.0V at IRSM 58.1AiBiDi 

47# 

FP3100A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 85.5ViVBR 95.0-105.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 118.0V at IRSM 60.5AiBiDi 

48# 

FP3110 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 89.OV1VBR 99.0-1 21.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 136.0V at IRSM 59.5AiBiDi 

49# 

FP3110A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 94.0ViVBR 105.0-1 16.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 130.0V at IRSM 62.3AiBiDi 

50# 

FP3120 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 97.0ViVBR 108-1 32.0V at It lOOuAilR lOuAiVc 148.0V at IRSM 54.6 AiBiDi 1 

51# 

FP3120A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM IO2.OV1VBR 11 4.0-1 26.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 141.0V at IRSM 57.4AiBiDi 

52# 

FP3130 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 105.0ViVBR 11 7.0-1 43.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 160.0V at IRSM 50.6AiBiDi 

53# 

FP3130A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM m.OViVBR 124.0.137.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 154.0V at IRSM 52.6AiBiDi 

54 

FP3140 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VBR 154ilR Max. lOu at VR IIOViTemo Jmax 125*0 

55# 

FP3150 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM I2I.OV1VBR 135.0.165.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 185.0V at IRSM 43.7AiBiDi 

56# 

FP3150A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 128.0ViVBR 143.0-1 58.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 177.0V at IRSM 45.8AiBiDi 

57# 

FP3160 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 13O.OV1VBR 144.0-1 76.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 198.0V at IRSM 40.9AiBiDi 

58# 

FP3160A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 136.0V;VBR 152.0.168.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 189.0V at IRSM 42.9AiBiDi 

59# 

FP3170 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 138.0ViVBR 153.0.187.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 210.0V at IRSM 38.5AiBiDi 

60# 

FP3170A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM I45.OV1VBR 162.0.179.0V at ItlOOuAilR lOuAiVc 201.0V at IRSM 40.2AiBiDi 

61# 

FP3180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 146.0ViVBR 162-1 98.0 Vat It 100u4ilR lO.OuAiVc 222 Vat IRSM 36.5 AiBiDi 

62# 

FP3180A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 154.0ViVBR 171.0-189.0V at ItlOOAilR lOuAiVc 212.0V at IRSM 38.2AiBiDi 

63# 

FP3200 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM I62.OV1VBR 180.0-220.OV at ItlOOAilR lOuAiVc 247.0V at IRSM 32.7AiBiDi 

64# 

FP3200A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 171.0ViVBR 1 90.0-21 0.OV at ItlOOAilR lOuAiVc 263.0V at IRSM 34.3AiBiDi 

65# 

FP3220 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM I75.OV1VBR 198-242.0 Vat It 100u4ilR lO.OuAiVc 272.0Vat IRSM 29.8 AiBiDi 

66# 

FP3220A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM I85.OV1VBR 209.0-231. OV at ItlOOAilR lOuAiVc 259.0V at IRSM 31.3AiBiDi 

67# 

FP3250 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 202.OV1VBR 225.0-275.0V at ItlOOAilR lOuAiVc 309.0V at IRSM 26.2AiBiDi 

68# 

FP3250A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 214.OV1VBR 237.0-263.0V at ItlOOAilR lOuAiVc 295.0V at IRSM 27.4AiBiDi 

69# 

FP3275 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 223.0ViVBR247.5-302.50V at It lOOuAilRIO.OuAiVr 340.0V at IRSM 23.8AiBiDi 

70# 

FP3275A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 235.0ViVBR 261.3-288.8V at ItlOOAilR lOuAiVc 324.0V at IRSM 24.9AiBiDi 

71 

FSY07 

6 

Si 


D035 

lo ±150mAiSurge current ±1A at lOOusi VF 550-680mv at IF 50uaiVF 650-81 Omv at IF 2ma 

72 

GHV2 

6 

Si 


A69h 

VR .8V1VB 1.33V at lOmAilR lOuA maxiCT 5l7Df maxiTC 4mVrCiPd 1W at 50"C 

73 

GHV3 

6 

Si 


A69h 

VR 1.2ViVB 2V at lOmAilR lOuA maxiCT 319pf maxiTC 6mV/'CiPd 1W at 50*0 

74 

GHV4 

6 

Si 


A69h 

VR 1.6ViVB 2.7V at lOmAilR lOuA maxiCT 259pf maxiTC 8mV/*CiPd 1W at 50*0 

75 

GHV5 

6 

Si 


A69h 

VR 2V1VB 3.3V at lOmAilR lOuA maxiCT 191 of maxiTC 10mV/*CiPd 1W at 50*C 

76 

GHV6 

6 

Si 


A69h 

VR 2.4ViVB 4V at lOmAilR lOuA max;CT 159pf maxiTC 12mV/*CiPd 1W at 50'C 

77 

GHV7 

6 

Si 


A69h 

VR 2.8ViVB 4.7V at lOmAilR lOuA maxiCT 140pf maxiTC 14mV/*CiPd 1W at 50*C 

78 

GHV8 

6 

Si 


A69h 

VR 3.2V1VB 5.4V at lOmAilR lOuA maxiCT 130Df maxiTC 16mV/*CiPd 1W at 50'C 

79 

GLT12 1 

6 

Si 


D04 

BV 16.5V maxiVc Volt/Ipp 21.9V/114A max 

80 

GLT24 

6 

Si 


D04 

BV 33V maxiVc Volt/Ipp 43.8V/57A max 

81 

GLT47 

6 

Si 


D04 

BV 66V maxiVc Volt/loD 81.9V/30.5A max 

82 

GLT120 

6 

Si 


D04 

BV 165V maxiVc Volt/Ipp 219V/11A max 

83 

ICT5 

6 

Si 


D013 

VR 5V;VB 6V min at ImAilR 300uA maxiVf 3.5V max at IOOA1IPP 160A max 

84 

ICT8 

6 

Si 


D013v 

VR 8V1VB 9.4V min at ImAilR 25uA maxiVf 3.5V max at IOOA1IPP 100A max 

85 

ICT8C 

6 

Si 


D013 

VC 11.4V max at Ipp I.OAiVR 8.0ViBV 9.4V min at I.OmAilR 25uA maxiTemp 175*C max Oper 

86 

ICT10 

6 

Si 


D013r 

VR lOViVB 11.7V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at lOOAiIPP 90A max 

87 

ICT10C 

6 

Si 


D013 

VC 14.1V max at loo I.OA1VR 10ViBV11.7V min at I.OmAilR 2.0uA max Temo 175"C max Ooer 

88 

ICT12 

6 

Si 


D013v 

VR 12ViVB 14.1V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at lOOAiIPP 70A max 

89 

ICT12C 

6 

Si 


D013 

VC 16.7V max at Ipp I.OAiVR 12ViBV 14.1V min at I.OmAilR 2.0uA max Temp 175*C max Oper 

90 

ICT15 

6 

Si 


D013V 

VR 15ViVB 17.6V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at IOOA1IPP 60A max 

91 

ICT15C 

6 

Si 


D013 

VC 20.8V max at Ipp I.OAiVR 15ViBV 17,6V min at I.OmAilR 2.0uA max Temp 175*C max Oper 

92 

ICT18 

6 

Si 


D013v 

VR 18ViVB 21.2V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at lOOAiIPP 50A max 

93 

ICT18C 

6 

Si 


D013 

VC 24.8V max at loo I.OAiVR I8V1BV 21.2V min at I.OmAilR 2.0uA maxi Temo 175*C max Ooer 

94 

ICT22 

6 

Si 


D013t 

VR 22ViVB 25.9V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at lOOAiIPP 40A max 

95 

ICT22C 

6 

Si 


D013 

VC 30.8V max at Ipp I.OAiVR 22ViBV 25.9V min at I.OmAilR 2.0uA maxiTemp 175*C max Oper 

96 

ICT36 

6 

Si 


D013t 

VR 36ViVB 42.4V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at IOOA1IPP 23A max 

97 

ICT36C 

6 

Si 


D013 

VC 50.6V max at Ipp I.OAiVR 36ViBV 42.4V min at I.OmAilR 2.0uA maxiTemp 175*C max Oper 

98 

ICT45 

6 

Si 


D013v 

VR 45ViVB 52.9V min at ImAilR 2uA maxiVf 3.5V max at lOOAiIPP 19A max 

99 

ICT45C 

6 

Si 


D013 

VC 63.3V max at loo I.OAiVR 45ViBV 52.9V min at I.OmAilR 2.0uA max Temo 175*C max Ooer 

100 

ICTE5 

6 



A298ar 

IR 300uA at 5.0VRWMi6.0V(BR} max at IR 1 .0mAi9.4V(CL) at Ipp 160A 

101 

ICTE5C 

6 

Si 


A298ar 

IR 300uA at 5.0VRWMi6.0V(BR) min at iR 1 .0mAi9.4V{CL) at Ipp 160A 

102 

ICTE8 

6 

Si 


A298ar 

IR 25uA at 8.0VRWMi9.4V(BR) min at IR I.OmAilS.OVfCL) at Idd 100A 

103 

ICTE8C 

6 

Si 


A298ar 

IR 25uA at 8.0VRWMi9.4V(BR) min at IR 1.0mAi15.0V(CL) at Ipp 100A 

104 

ICTE10 

6 

Si 


A298ar 

IR 2.0uA at 10VRWMi11.7V(BR) min at IR 1.0mAi16.7V{CL) at Ipp 90A 

105 

ICTE10C 

6 

Si 


A298ar 

IR 2.0uA at 10VRWMi11.7V(BR) min at IR 1.0mAi16.7V(CL) at Idd 90A 

106 

ICTE12 

6 



A298ar 

IR 2.0uA at 12VRWMi14.1V(BR) min at IR 1.0mAi21.2V(CL) at Ipp 70A 

107 

ICTE12C 

6 

Si 


A298ar 

IR 2.0uA at 12VRWMi14.1V(BR) min at IR 1.0mAi21.2V(CL) at Ipp 70A 

108 

ICTE15 

6 

Si 


A298ar 

IR 2.0uA at 15VRWMi17.6V(BR) min at IR 1.0mAi25.0V(CL) at Idd 60A 

109 

ICTE15C 

6 

Si 


A298ar 

IR 2.0uA at 15VRWMi17.6V(BR) min at IR 1.0mAi25.0V(CL) at Ipp 60A 

110 

ICTE18 

6 

Si 


A298ar 

IR 2.0uA at 18VRWMi21.2V(BR) min at IR 1.0mAi30.0V(CL) at Idd 50A 
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TRANSIENT 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


ICTE 18 C 

ICTE22 

ICTE22C 

■ ICTE36 
ICTE36C 
ICTE45 

■ ICTE45C 
IN6313 
IN6321 

■ IN6322 
JR 135V 
JR170V 

■ JR200V 
JR220V 
JR240V 

■ L4B5.1 
L4B5.6 
L4B6.2 

■ L4B6.8 
L4B7.5 
L4B8.2 

■ L4B9.1 
L4B10 
L4B11 

■ L4B12 
L4B13 
L4B15 

■L4B16 

L4B18 

L4B20 

" L4B22 
L4B24 
L4B27 

" L4B30 
L4B33 
L4B36 

■ L4B39 
L4B43 
L4B47 

■ L4B51 
L4B56 
L4B62 

■ L4B68 
L4B75 
L4B82 

■ L4B91 
L4B100 
L4B110 

“ L4B120 
L4B130 
L4S150 

■ L4B160 
L4B180 
L4B200 

■ L4H5.4 
L4H6.2A 
L6B5.1 
L6B5.6 
L6B6.2 
L6B6.8 
L6B7.5 
L6B8.2 
L6B9.1 
L6B10 
L6B11 
L6B12 

■ L6B13 
L6B15 
L6B16 

" L6B18 
L6B20 
L6B22 

■ L6B24 
L6B27 
L6B30 

■ L6B33 
L6B36 
L6B39 

■ L6B43 
L6B47 
L6B51 
L6B56 
L6B62 
L6B68 
L6B75 
L6B82 
L6B91 
L6B100 
L6B110 
L6B120 
L6B130 
L6B150 
L6B160 
L6B180 
L6B200 
L6H5.4 
L6H6.2A 
L7B5.1 
L7B5.6 
L7B6.2 
L7B6.8 
L7B7.5 
L7B8.2 
L7B9.1 
L7B10 
L7B11 
L7B12 
L7B13 
L7B15 
L7B16 


D.A.T.A. 


IR 2.0uA at 18VRWM;21.2V(BR) min at IR 1 .0mA;30.0V(CL) at Ipp 507^ 

IR 2.0uA at 22VRWM;25.9V(BR) min at IR 1 .0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

IR 2.0uA at 22VRWM:25.9V(BR) min at IR 1 ■0mA:37.5V(CU at Ipp 40A 

■|R 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1 .0mA;65.2V{CL) at Ipp 23A 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1 .0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

IR 2.0uA at 45VRWM:52.9V(BR) min at IR 1.0mA:78.9V(CL) at Ipp 19A 

■|R 2.0uA at 45VRWM;52.9V(BR) min at IR 1.0mA;78.9V(CL) at Ipp 19A 

Vz2 nom,±5%,lz 20mA,3.6V;Zz 22n;IZM 167mA:VR 1.0V;ir surge 1.65A:PT 750mW 
Vz2 nom.±5%.lz 20mA. 7.5V:Zz 4.0a:IZM 83mA:VR 5.0V:ir Surge 1.16A:PT 750mW 
Vz2 nom'±5%,lz 20mA, 7.5V:Zz 4.0±;IZM 83mA;VR 5.0V;ir Surge 1.16A;PT 750mW 
H.V. Protection Diode; Top 135"C Max; VF 135; IF 770uA max;2Lead TO 92 

H.V. Protection Diode: Top 135*C Max: VF 170: IF 770uA max:2Lead TO 92 

H.V. Protection Diode; Top 135*C Max; VF 200; IF 770uA max;2Lead TO 92 

H.V. Protection Diode; Top 135*C Max; VF 220; IF 770uA max;2Lead TO 92 

H.V. Protection Diode: Top 135°C Max: VF 240: IF 770uA max:2Lead TO 92 

■ BV4.8.5.4Vat IT 5.0mA;VR4.2Vat IR5.0mA max:PRSM1.5kw;Clamp.Volt 8.0V 

BV5.3-5.9Vat IT 5.0mA;VR4.7Vat IR5.0mA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 8.0V 
BV5.8-6.6Vat IT 5.0mA:VR5.2Vat IR2.0mA max:PRSM1.5kw:ClamD.Volt 8.0V 

"BV6.4-7.2Vat IT 5.0mA;VR5.7Vat IRI.OmA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 10.5V 
BV7.1-7.9Vat IT 5.0mA;VR6.3Vat IR500uA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 11.3V 

BV7.7-8.7Vat IT 5.0mA:VR6.9Vat IR200uA max:PRSM1.5kw:Clamp.Volt 12.1V 

■BV8.6-9.6Vat IT 1 .0mA;VR7.7Vat IR50uA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 13.4V 
BV9.5-10.5Vat IT 1 .0mA;VR8.5Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 14.5V 

BV1 0.4-1 1.6Vat IT 1 .0mA:VR9.3Vat IRIOuA max:PRSM1.5kw:ClamD.Volt 15.6V 

■BV11.4-12.7Vat IT 1.0mA;VR10.2Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 16.7V 
BV1 2.4-1 4.1 Vat IT 1. 0mA; VR 11.1 Vat IRIOuA max;PRSM1.5kw;Clamp.Volt 18.2V 

BV1 3.8-1 5.6Vat IT 1.0mA:VR12.4Vat IRIOuA max:PRSM1.5kw:Clamp.Volt 21.2V 

BV1 5.3-1 7.1 Vat IT1.0mA;VR13.7Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt22.5V 
BV1 6.8-1 9.1 Vat IT1.0mA;VR15.1Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt25.2V 

BV1 8.8-21 .2Vat IT1.0mA:VR16.9Vat IR 10uAmax:PRSM 1 ■5kw:Clamp.Volt27.7V 

■BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt30.6V 
BV22.7-25.9Vat IT1 .0mA;VR20.4Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt33.2V 

BV25.1-28.9Vat IT1 ■0mA:VR22.5Vat IR 10uAmax:PRSM 1 .5kw:Clamp.Volt37.5V 

■BV28.0-32.0Vat IT1 .0mA:VR25.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt41 .4V 
BV3 1.0-35.0 Vat IT1 .0mA;VR27.9Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt45.7V 
BV34.0-38.0Vat IT1 ■0mA:VR30.6Vat IR 10uAmax:PRSM 1 .5kw:Clamp.Volt49.9V 

■ BV37.0-41.0Vat IT1 .0mA;VR33.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt53.9V 

BV40.0-46.0Vat IT1 .0mA;VR36.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt59.3V 
BV44.0-50.0Vat IT1 ■0mA:VR39.6Vat IR lOuAmaxiPRSM 1 .5kw:Clamp.Volt64.8V 

■BV48.0-54.0Vat IT1 .0mA;VR43.2Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt70.1V 
BV52.0-60.0Vat IT1 .0mA;VR46.8Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt77V 

BV58.0-66.0Vat IT1 .0mA:VR52.2Vat IR lOuAmax.PRSM 1 .5kw:C{amp.Volt85V 

■BV64.0-72.0Vat IT1 .0mA;VR57.6Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt92V 
BV70.0-79.0Vat IT1 .OmA;VR63.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt103V 

BV77.0-87.0Vat IT1 .0mA:VR69.0Vat IR 10uAmax:PRSM 1 .5kw:Clamp.Volt1 1 3V 

■BV85.0-96.0Vat IT1 .0mA;VR76.0Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt1 25V 
BV94.0-106Vat IT1.0mA;VR84.0Vat IR lOuAmax.PRSM 1.5kw;Clamp.Volt137V 
BV104-116Vat IT1.0mA:VR93.0Vat IR lOuAmaxPRSM 1 .5kw:ClamD.Volt1 52V 

■ BV114-127Vat IT1.0mA;VR102Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt165V 

BV1 24-1 41 Vat IT1.0mA;VR111Vat IR 10uAmax;PRSM 1.5kw;Clamp.Volt179V 
BV138-156Vat IT1.0mA:VR124Vat IR 10uAmax:PRSM 1 .5kw:ClamD.Volt207V 

■ BV150-171Vat IT1.0mA;VR137Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt230V 
BV1 68-1 91 Vat IT1.0mA;VR151Vat IR 10uAmax;PRSM 1 .5kw;Clamp.Volt246V 

BV1 88-21 2Vat IT1.0mA:VR169Vat IR 10uAmax:PRSM 1 .5kw:Clamp.Volt274V 

■ BV5.3-5.5Vat IT5.0mA;VR4.7Vat IR1.0Amax;PRSM1.5kw;Clamp.Volt8.0V 

BV6.0-6.4Vat IT1.0mA;VR5.0Vat IR300Amax;PRSM1.5kw;Clamp.Volt8.0V 
BV4.8-5.4Vat IT25mA:VR4.2Vat IR15mAmax:PRSM50kw:Clamp Volt8.0V 

■BV5.3-5.9Vat IT25mA;VR4.7Vat IR15mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt8.0V 
BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR10mAmax;PRSM50kw;Clamp VoltlOV 
BV6.4-7.2Vat IT25mA:VR5.7Vat IR5.0mAmax:PRSM50kw:Clamp Volt10.5V 

■ BV7. 1-7.9 Vat IT25mA;VR6.3Vat IR1.0mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt11.3V 

BV7.7-8.7Vat IT25mA;VR6.9Vat IR1.0mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt12.1V 
BV8.6-9.6Vat IT10mA.VR7.7Vat IR500mAmax.PRSM50kw:Clamp Volt13.4V 

■ BV9.5-10.5Vat IT10mA;VR8.5Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 14.5V 

BV1 0.4-1 1.6Vat IT10mA;VR9.3Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 15.6V 
BV11.4-12.7Vat IT10mA:VR10.2Vat IR100uAmax:PRSM50kw:ClamD Volt 16.7V 

■ BV12.4-14.1Vat IT10mA;VR11.1Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 18.2V 
BV1 3.8-1 5.6Vat IT10mA;VR12.4Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 21.2V 

BV1 5.3-1 7.1 Vat IT10mA:VR13.7Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 22.5V 

■ BV1 6.8-1 9.1 Vat IT10mA;VR15.1Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 25.2V 
BV1 8.8-21 .2Vat IT10mA;VR16.9Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 27.7V 

BV20.8-23.3Vat IT10mA:VR18.7Vat IR100uAmax:PRSM50kw.Clamp Volt 30.6V 

BV22.7-25.9Vat IT 1 0mA;VR20.4Vat IR lOOuA max;PRSM 50kW;Clamp Volt 33.2V 
BV25.1-28.9Vat IT1 0mA;VR22.5Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 37.5V 

BV28.0-32.0Vat IT10mA:VR25.2Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 41.4V 

BV31.0-35.0Vat IT10mA;VR27.9Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 45.7V 
BV34.0-38.0Vat IT1 0mA;VR30.6Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 49.9V 

BV37.0.41.0Vat IT1 0mA:VR33.2Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 53.9V 

BV40.0-46.0Vat IT10mA;VR36.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 59.3V 
BV44.0-50.0Vat IT1 0mA;VR39.6Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 64.8V 

BV48.0-54.0Vat IT10mA:VR43.2Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 70.1V 

BV52.0-60.0Vat IT1 0mA;VR46.8Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 77.0V 
BV58.0-66.0Vat IT10mA;VR52.2Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 85.0V 

BV64.0.72.0Vat IT10mA:VR57.6Vat tR100uAmax.PRSM50kw:Clamp Volt 92.0V 

BV70.0-79.0Vat IT10mA;VR63.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 103V 
BV77.0-87.0Vat IT1 0mA;VR69.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 113V 

BV85.0-96.0Vat IT1 0mA:VR76.0Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 125V 

BV94.0-106Vat IT10mA;VR84.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 137V 
BV104-116Vat IT10mA;VR93.0Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 152V 

BV114-127Vat IT10mA:VR102Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 165V 

BV124-141Vat IT10mA;VR111Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 179V 
BV138-156Vat IT10mA;VR124Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 207V 

BV153-171Vat IT10mA:VR137Vat IR100uAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 230V 

BV1 68-1 91 Vat IT10mA;VR151Vat IR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 246V 

BV1 88-21 2Vat IT10mA;VR169Vat lR100uAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 274V 

BV5.3-5.5Vat IT25mA:VR4.7Vat IR15mAmax:PRSM50kw:Clamp Volt 7.5V 

BV6.0-6.4Vat IT10mA;VR5.0Vat IR5.0mAmax;PRSM50kw;Clamp Volt 8.0V 
BV4.8-5.4Vat IT25mA;VR4.2Vat IR10mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

BV5.3-5.9Vat IT25mA:VR4.7Vat IR5.0mAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 8.0V 

BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR2.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10V 
BV6.4-7.2Vat IT10mA;VR5.7Vat lR1.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10.5V 

_ BV7.1-7.9Vat IT10mA:VR6.3Vat IR500uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 11.3V 

BV7.7-8.7Vat IT10mA;VR6.9Vat jR200uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 12.1V 
BV8.6-9.6Vat IT1 .0mA;VR7.7Vat IR50uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 13.4V 

BV9.5-10.5Vat IT1.0mA:VR8.5Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 14.5V 

BV1 0.4-1 1.6Vat IT1 .0mA;VR9.3Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 15.6V 

BV11.4-12.7Vat IT1.0mA;VR10.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 16.7V 

BV1 2,4-1 4.1 Vat IT1 . 0mA: VR 11.1 Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 18.2V 

BV1 3.8-1 5.6Vat IT1.0mA;VR12.4Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 21.2V 

BV1 5.3-1 7.1 Vat IT1.0mA:VR13.7Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 22.5V 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 
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LINE 

No. 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES " a unipolar Types (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


in 

T 

Y 

p 

E 


IMAT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

L7B18 

6 

Si 

S87 

▼ 

BYl 6.8-1 9.1 Vat ltl.0mA:\/R15.lVat lR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 25.2V 

2 

L7B20 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV1 8.8-21 .2Vat IT1.0mA;VR16.9Vat IR10uAmax:PR3M9.0kw;Clamp Volt 27.7V 

3 

L7B22 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA:VR18.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 30.6V 

4 

L7B24 

6 

Si 

S87 

T 

BV22.7-25.9Vat IT1.0mA;VR20.4Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 33.2V 

5 

L7B27 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV25.1-28.9Vat IT1.0mA:VR22.5Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 37.5V 

6 

L7B30 

6 

Si 

S87 

T 

BV28.0-32.0Vat IT1 .0mA;VR25.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamb Volt 41.4V 

7 

L7B33 

6 

Si 

S87 

V 

BV31.0-35.0Vat IT1.0mA:VR27.9Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 45.7V 

8 

L7B36 

6 

Si 

S87 

7 

BV34.0-38.0Vat IT1.0mA:VR30.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 49.9V 

9 

L7B39 

6 

Si 

S87 

7 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA:VR33.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 53.9V 

10 

L7B43 

6 

Si 

S87 

7 

BV40.0-46.0Vat IT1.0mA:VR36.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 59.3V 

11 

L7B47 

6 

Si 

S87 

7 

BV44.0-50.0Vat IT1.0mA:VR39.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 64.8V 

12 

L7B51 

6 

Si 

S87 

7 

BV48.0-54.0Vat IT1.0mA:VR43.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamb Volt 70.1V 

13 

L7B56 

6 

Si 

S87 

7 

BV52.0-60.0Vat IT1.0mA:VR46.8Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 77.0V 

14 

L7B62 

6 

Si 

S87 

7 

BV58.0-66.0Vat IT1 .0mA:VR52.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 85.0V 

15 

L7B68 

6 

Si 

S87 

7 

BV64.0-72.0Vat IT1.0mA;VR57.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 92.0V 

16 

L7B75 

6 

Si 

S87 

7 

BV70.0-79.0Vat IT1 .0mA:VR63.0Vat IR10uAnnax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 103V 

17 

L7B82 

6 

Si 

S87 

▼ 

BV77.0-87.0Vat IT1 .0mA:VR69.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 113V 

18 

L7B91 

6 

Si 

S87 

7 

BV85.0-96.0Vat IT1 .0mA;VR76.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 125V 

19 

L7B100 

6 

Si 

S87 

7 

BV94.0-106Vat IT1.0mA:VR84.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 137V 

20 

L7B110 

6 

Si 

S87 

7 

BV104-116Vat IT1 .0mA;VR93.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 152V 

21 

L7B120 

6 

Si 

S87 

7 

BV114-127Vat IT1.0mA;VR102Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 165V 

22 

L7B130 

6 

Si 

S87 

7 

BV1 24-1 41 Vat IT1.0mA;VR1 1 1Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 179V 

23 

L7B150 

6 

Si 

S87 

7 

BV138-156Vat IT1.0mA;VR124Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 207V 

24 

L7B160 

6 

Si 

S87 

7 

BV1 53-1 71 Vat IT1.0mA:VR137Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 230V 

25 

L7B180 


Si 

S87 

7 

BV168-191Vat IT1.0mA;VR151Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 246V 

26 

L7B200 

6 

Si 

S87 

7 

BV188-212Vat IT1.0mA;VR169Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 274V 

27 

L7H5.4 

_ 3 j 

Si 

S87 

7 

BV5.3-5.5Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 7.5V 

28 

L7H6.2A 


Si 

S87 

7 

BV6.0-6.4Vat IT1.0mA:VR5.0Vat IR300uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 8.0V 

29 

L8B5.1 

6 

Si 

A21ay 

BV4.8-5.4Vat IT25mA;VR4.2Vat lR10mAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 8.0V 

30 

L8B5.6 

6 

Si 

A21ay 

BV5.3-5.9Vat IT25mA:VR4.7Vat IR5.0mAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 8.0V 

31 

L8B6.2 

6 

Si 

A21av 

BV5.8-6.6Vat IT20mA:VR5.2Vat IR2.0mAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 10V 

32 

L8B6.8 

6 

Si 

A21aT 

BV6.4-7.2Vat IT10mA:VR5.7Vat IR1.0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10.5V 

33 

L8B7.5 

6 

Si 

A21ay 

BV7.1-7.9Vat IT10mA:VR6.3Vat IR500uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 11.3V 

34 

L8B8.2 

6 

Si 

A21ay 

BV7.7-8.7Vat IT10mA:VR6.9Vat IR200uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 12.1V 

35 

L8B9.1 

6 

Si 

A21aT 

BV8.6-9.6Vat IT1.0mA:VR7.7Vat IR50uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 13.4V 

36 

L8B10 

6 

Si 

A21ay 

BV9.5-10.5Vat IT1 .0mA;VR8.5Vat lR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 14.5V 

37 

L8B11 

6 

Si 

A21ay 

BV1 0.4-1 1.6Vat IT1 .0mA:VR9.3Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 15.6V 

38 

L8B12 

6 

Si 

A21ay 

BV1 1.4-1 2.7Vat IT1.0mA;VR10.2Vat lR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 16.7V 

39 

L8B13 

6 

Si 

A21aT 

BV1 2.4-1 4.1 Vat ITI.OmAiVRII.IVat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamb Volt 18.2V 

40 

L8B15 

6 

Si 

A21av 

BV1 3.8-1 5.6Vat IT1.0mA;VR12.4Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 21.2V 

41 

L8B16 

6 

Si 

A21ay 

BV1 5.3-1 7.1 Vat IT1.0mA;VR13.7Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 22.5V 

42 

L8B18 

6 

Si 

A21ay 

BV1 6.8-1 9.1 Vat IT1.0mA:VR15.1Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamb Volt 25.2V 

43 

L8B20 

6 

Si 

A21aT 

BV1 8.8-21 .2Vat IT1.0mA:VR16.9Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 27.7V 

44 

L8B22 

6 

Si 

A21av 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 30.6V 

45 

L8B24 

6 

Si 

A21av 

BV22.7-25.9Vat IT1 .0mA:VR20.4Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 33.2V 

46 

L8B27 

6 

Si 

A21aT 

BV25.1-28.9Vat IT1 .0mA;VR22.5Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 37.5V 

47 

L8B30 

6 

Si 

A21av 

BV28.0-32.0Vat IT1 .0mA:VR25.2Vat IR10uAmax:PR3M9.0kw:Clamp Volt 41.4V 

48 

L8B33 

6 

Si 

A21av 

BV31.0-35.0Vat IT1 .0mA;VR27.9Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 45.7V 

49 

L8B36 

6 

Si 

A21a7 

BV34.0-38.0Vat IT1 .0mA;VR30.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 49.9V 

50 

L8B39 

6 

Si 

A21ay 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA;VR33.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 53.9V 

51 

L8B43 

6 

Si 

A21ay 

BV40.0-46.0Vat IT1.0mA;VR36.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 59.3V 

52 

L8B47 

6 

Si 

A21aT 

BV44.0-50.0Vat IT1.0mA:VR39.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 64.8V 

53 

L8B51 

6 

Si 

A21ay 

BV48.0-54.0Vat IT1 .0mA:VR43.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 70.1V 

54 

L8B56 

6 

Si 

A21ay 

BV52.0-60.0Vat IT1.0mA:VR46.8Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;ClamD Volt 77.0V 

55 

L8B62 

6 

Si 

A21av 

BV58.0-66.0Vat IT1.0mA:VR52.2Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 85.0V 

56 

L8B68 

6 

Si 

A21av 

BV64.0-72.0Vat IT1.0mA:VR57.6Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 92.0V 

57 

L8B75 

6 

Si 

A21av 

BV70.0-79.OVat IT1.0mA:VR63.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 103V 

58 

L8B82 

6 

Si 

A21ay 

BV77.0-87.0Vat IT1.0mA;VR69.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 113V 

59 

L8B91 

6 

Si 

A21aT 

BV85.0-96.0Vat IT1.0mA:VR76.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 125V 

60 

L8B100 

6 

Si 

A21ay 

BV94.0-106Vat IT1 .0mA:VR84.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 137V 

61 

L8B110 

6 

Si 

A21ay 

BV104-116Vat IT1.0mA:VR93.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 152V 

62 

L8B120 

6 

Si 

A21aT 

BV114-127Vat IT1.0mA:VR102Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 165V 

63 

L8B130 

6 

Si 

A21aT 

BV1 24-141 Vat IT1.0mA:VR1 1 1Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 179V 

64 

L8B150 

6 

Si 

A21av 

BV138-156Vat IT1.0mA:VR124Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 207V 

65 

L8B160 

6 

Si 

A21av 

BV1 53-1 71 Vat IT1.0mA:VR137Vat lR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 230V 

66 

L8B180 

6 

Si 

A21ay 

BV1 68-1 91 Vat (T1.0mA:VR151Vat !R10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 246V 

67 

L8B200 

6 

Si 

A21ay 

BV1 88-21 2Vat IT1.0mA;VR169Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 274V 

68 

L8H5.4 

6 

Si 

A21aT 

BV5.3-5.5Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 7.5V 

69 

L8H6.2A 

6 

Si 

A21ay 

BV6.0-6.4V at IT1 .0mA:VR5.0V at lR300uA max: PRSM9.0kW: Clamp Volt 8.0V 

70 

L9B5.1 


Si 

A19dT 

BV4.8-5.4Vat IT25mA;VR4.2Vat IR10mAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 8.0V 

71 

L9B5.6 

6 

Si 

A19dT 

BV5.3-5.9Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 8.0V 

72 

L9B6.2 

6 

Si 

A19dv 

BV5.8-6.6Vat IT20mA;VR5.2Vat IR2.0mAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 10.0V 

73 

L9B6.8 

6 

Si 

A19dT 

BV6.4-7.2Vat IT1 0mA:VR5.7Vat IR1 .0mAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 10.5V 

74 

L9B7.5 

6 

Si 

A19dT 

BV7.1-7.9Vat IT1 0mA;VR6.3Vat IR500uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 11.3V 

75 

L9B8.2 

6 

Si 

A19dT 

BV7.7-8.7Vat IT10mA:VR6.9Vat IR200uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 12.1V 

76 

L9B9.1 

6 

Si 

A19dT 

BV8.6-9.6Vat IT1 .0mA;VR7.7Vat IR50uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 13.4V 

77 

L9B10 

6 

Si 

A19dT 

BV9.5-10.5Vat IT1.0mA;VR8.5Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 14.5V 

78 

L9B11 

JJ 

Si 

A19dT 

BV1 0.4-1 1.6Vat IT1 .0mA:VR9.3Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 15.6V 

79 

L9B12 


Si 

A19dT 

BV11.4-12.7Vat IT1.0mA:VR10.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 16.7V 

80 

L9B13 

6 

Si 

A19dT 

BV1 2.4-1 4.1 Vat IT1.0mA;VR11.1Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 18.2V 

81 

L9B15 


Si 

A19dy 

BV1 3.8-1 5.6Vat IT1.0mA:VR12.4Vat IR10uAmax:PRSM9.0kvv:ClamD Volt 21.2V 

82 

L9B16 


Si 

A19dT 

BV1 5.3-1 7.1 Vat IT1.0mA:VR13.7Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 22.5V 

83 

L9B18 

6 

Si 

A19dT 

BV1 6.8-1 9.1 Vat IT1.0mA:VR15.1Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 25.2V 

84 

L9B20 

6 

Si 

A19dy 

BV1 8.8-21. 2Vat IT1.0mA;VR16.9Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 27.7V 

85 

L9B22 

6 

Si 

A19dT 

BV20.8-23.3Vat IT1.0mA;VR18.7Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 30.6V 

86 

L9B24 

6 

Si 

A19dT 

BV22.7-25.9Vat IT1 .0mA:VR20.4Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 33.2V 

87 

L9B27 

6 

Si 

A19dT 

BV25.1-28.9Vat IT1 .0mA:VR22.5Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 37.5V 

88 

L9B30 

6 

Si 

A19dT 

BV28.0-32.0Vat IT1 .0mA;VR25.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 41.4V 

89 

L9B33 

6 

Si 

A19dy 

BV3 1.0-35.0 Vat IT1 .0mA:VR27.9Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 45.7V 

90 

L9B36 

6 

Si 

A19dT 

BV34.0-38.0Vat IT1 .0mA:VR30.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 49.9V 

91 

L9B39 

6 

Si 

A19dT 

BV37.0-41.0Vat IT1.0mA;VR33.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 53.9V 

92 

L9B43 

6 

Si 

A19dT 

BV40.0-46.0Vat IT1 .0mA;VR36.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 59.3V 

93 

L9B47 

6 

Si 

A19dT 

BV44.0-50.0Vat IT1 .0mA:VR39.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 64.8V 

94 

L9B51 

6 

Si 

A19dy 

BV48.0-54.0Vat IT1 .0mA:VR43.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 70.1V 

95 

L9B56 

6 

Si 

A19dy 

BV52.0-60.0Vat IT1 .0mA:VR46.8Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 77.0V 

96 

L9B62 

6 

Si 

A19dT 

BV58.0-66.0Vat IT1 .0mA:VR52.2Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 85.0V 

97 

L9B68 

6 

Si 

A19dT 

BV64.0-72.0Vat IT1 .0mA:VR57.6Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 92.0V 

98 

L9B75 

6 

Si 

A19dT 

BV70.0-79.0Vat IT1 .0mA:VR63.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 103V 

99 

L9B82 

6 

Si 

A19dv 

BV77.0-87.0Vat ITI .0mA:VR69.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 113V 

100 

L9B91 

6 

Si 

A19dT 

BV85.0-96.0Vat ITI .0mA;VR76.0Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 125V 

101 

L9B100 

6 

Si 

A19dy 

BV94.0-106Vat IT1.0mA;VR84.0Vat lR10uAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 137V 

102 

L9B110 

6 

Si 

A19dy 

BV104-116Vat ITI .0mA:VR93.0Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 152V 

103 

L9B120 

r§" 

Si 

A19dy 

BV114-127Vat IT1.0mA:VR102Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 165V 

104 

L9B130 

6 

Si 

A19dv 

BV1 24-1 41 Vat ITI.OmAiVRI llVat IR10uAmax:PRSM9.0kw;Clamp Volt 179V 

105 

L9B150 

6 

Si 

A19dv 

BV138-156Vat IT1.0mA;VR124Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;C!amD Volt 207V 

106 

L9B160 

6 

Si 

A19dy 

BV153-171Vat IT1.0mA:VR137Vat IR10uAmax;PRSM9.0kw;Clamp Volt 230V 

107 

L9B180 

6 

Si 

A19dT 

BV168-191Vat IT1.0mA:VR151Vat IR10uAmax:PRSM9.0kw:Clamp Volt 246V 

108 

L9B200 

6 

Si 

A19dv 

BV1 88-21 2Vat IT1.0mA:VR169Val IR10uAmax:PRSM9.0kw:ClamD Volt 274V 

109 

L9H5.4 

6 

Si 

A19dy 

BV5.3-5.5Vat IT25mA;VR4.7Vat IR5.0mAmax;PRSM9.0kw:Clamp Volt 7.5V 

110 

L9H6.2A 

6 

Si 

A19dy 

BV6.0-6.4Vat ITI .0mA:VR5.OVat IR300uAmax;PRSM9.0kw:ClamD Volt 8.0V 
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7. 

TKANSItNT i! 

iUPFKtbSU 

IK UlUUtS - s unipolar i ypes luoni a; and iii type mo. 

LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

n 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

LC6.5 

6 

Si 


VC 12.3V maxiVR 6.5V;BV8.82 max at 10mA;Temp 175'’C max Oper 

2 

LC6.5A 

6 

Si 

D013 

VC 11.2V max;VR 6.5V;BV 7.98V max at lOmAiTemp 175“C max Oper 

3 

LC7.0 

6 

Si 

D013 

VC 13.3V max:VR 7.0V:BV 9.51V max at lOmAiTemo 175“C max Ooer 

4 

LC7.0A 

6 

Si 

D013 

VC 12V maxiVR 7.0V:BV 8.60V max at 10mA;Temp 175"C max Oper 

5 

LC7.5 

6 

Si 

D013 

VC 14.3V max:VR 7.5V:BV 10.2V max at 10mA:Temp 175“C max Oper 

6 

LC7.5A 

6 

Si 

D013 

VC 12.9V max-.VR 7.5V: BV 9.21V max at 10mA:TemD 175“C max Ooer 

7 

LC8.0 

6 

Si 

D013 

VC15V max; VR 8.0V; BV 10.9V max at 1.0mA; Temp 175*Cmax Oper 

8 

LC8.0A 

6 

Si 

D013 

VC13.6V max;VR8.0V;BV9.83 max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

9 

LC8.5 

6 

Si 

D013 

VC15.9V max: VR8.5V: BV11.5V max at 1.0mA: Temo 175“C max Ooer 

10 

LC8.5A 

6 

Si 

D013 

VC 14.4V max;VR 8.5V; BV 10.4V max at I.OmA; Temp 175‘’Cmax Oper 

11 

LC9.0 

6 

Si 

D013 

VC16.9V max; VR 9.0V; BV12.2V max at 1.0mA; Temp 175"C max Oper 

12 

LC9.0A 

6 

Si 

D013 

VC15.4V max:VR9.0V:BV11.1V max at 1.0mA:TemD 175“C max Ooer 

13 

LC10 

6 

Si 

D013 

VC18.8 V max; VR10V; BV 13.6V max at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

14 

LC10A 

6 

Si 

D013 

VC17V max;VR10V;BV12.3V max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

15 

LC11 

6 

Si 

D013 

VC 20.1V max: VR11V: BV 14.9V max at 1.0mA: Temo 175“C max Ooer 

16 

LC11A 

6 

Si 

D013 

VC 18.2V max; VR 11V; BV 13.5V max at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

17 

LC12 

6 

Si 

D013 

VC 22V max; VR 12V: BV 16.3V max at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

18 

LC12A 

6 

Si 

D013 

VC 19.9V max: VR 12V: BV 14.7V max at 1.0mA: Temo 175*C max Ooer 

19 

LC13 

6 

Si 

D013 

VC 23.8V max; VR 13V; BV 17.6V max at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

20 

LC13A 

6 

Si 

D013 

VC 21.5V max; VR 13V; BV 15.9V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

21 

LC14 

6 

Si 

D013 

VC 25.8V max: VR 14V: BV 19.1V max at 1.0mA: Temo 175®C max Ooer 

22 

LC14A 

6 

Si 

D013 

VC 23.2V max; VR 14V; BV 17.2V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

23 

LC15 

6 

Si 

3013 

VC 26.9V max; VR15V; BV 20.4V max at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

24 

LC15A 

6 

Si 

3013 

VC 24.4V max: VR 15V: BV 18.5V max at 1.0mA: Temo 175“C max Ooer 

25 

LC16 

6 

Si 

3013 

VC 28.8V max; VR 16V; BV 21.8V max at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

26 

LC16A 

6 

Si 

3013 

VC26V max;VR16V;BV19.7V max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

27 

LC17 

6 

Si 

D013 

VC30.5V max:VR17V:BV23.1V max at 1.0mA:TemD 175“C max Ooer 

28 

LC17A 

6 

Si 

D013 

VC 27.6V max; VR 17V; BV 20.9V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

29 

LC18 

6 

Si 

D013 

VC 23.2V max; VR 18V; BV 24.4V max at 1.0mA; Temp 175"C max Oper 

30 

LC18A 

6 

Si 

D013 

VC 29.2V max: VR 18V: BV 22.1V max at 1.0mA; Temo 175*C max Ooer 

31 

LC20 

6 

Si 

D013 

VC 35.8V max;VR 20V;BV27.1V max at 1.0mA;Temp 175"C max Oper 

32 

LC20A 

6 

Si 

D013 

VC 32.4V max;VR 20V;BV 24.5V max at 1.0mA;Temp 175* max Oper 

33 

LC22 

6 

Si 

D013 

VC 39.4Vmax: VR 22V:BV29.8V max at 1.0mA:TemD 175"C max Ooer 

34 

LC22A 

6 

Si 

D013 

VC 35.5V max;VR 22V;BV26.9V max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

35 

LC24 

6 

Si 

D013 

VC 43V max;VR 24V:BV 32.6V maxat 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

36 

LC24A 

6 

Si 

D013 

VC 38.9V max:VR 24V:BV 29.5V max at 1.0mA:TemD 175*C max Ooer 

37 

LC26 

6 

Si 

D013 

VC 46.6V max;VR 26V;BV35.3V max at 1.0ma;Temp 175*C max Oper: 

38 

LC26A 

6 

Si 

D013 

VC 42.1V max;VR 26V;BV31.9V max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

39 

LC28 


Si 

D013 

VC 50.1V max:VR 28V:BV 38V maxat I.OmA-.Temo 175‘C max Ooer 

40 

LC28A 

6 

Si 

D013 

VC 45.4V max;VR 28V;BV 34.4V max at 1.0mA;Temp 175®C max Oper 

41 

LC30 

6 

Si 

D013 

VC 53.5V max;VR 30V;BV 40.7V max at 1.0mA;Temp 175*C max Operr 

42 

LC30A 

6 

Si 

D013 

VC 48.4V max:VR 30V:BV 36.8V max at 1.0mA:TemD 175*C max Ooer 

43 

LC33 

6 

Si 

D013 

VC59V max;VR33V;BV44.9V max at1.0mA;Temp 175‘C max Oper 

44 

LC33A 

6 

Si 

D013 

VC53.3V max;VR33V;BV40.6Vmax at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

45 

LC36 

6 

Si 

D013 

VC 64.3 V max: VR36V: BV 48.9V max at 1.0mA: Temo 175“C max Ooer 

46 

LC36A 

6 

Si 

D013 

VC 58.1V max; VR 36V; BV 44.2V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

47 

LC40 

6 

Si 

D013 

VC 71.4V max; VR 40V; BV 54.3V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper ' 

48 

LC40A 

6 

Si 

D013 

VC 64.5V max: VR 40V: BV 49.1V max at 1.0 mA: Temo 175*C max Ooer 

49 

LC43 

6 

Si 

D013 

VC76.7Vmax;VR43V;BV58.4Vmax at 1.0mA;Temp 175*C max Oper 

50 

LC43A 

6 

Si 

D013 

VC 69.4V max; VR 43V; BV 52.8Vmax at 1.0mA; Temp 175“C max Oper 

51 

LC45 

6 

Si 

D013 

VC 80.3V max: VR 45V: BV 61.1V max at i.OmA: Temp 175*C max Oper 

52 

LC45A 

6 

Si 

D013 

VC72.7Vmax;VR45V;BV55.3Vmax at 1.0mA;Temp 175*C max Oper 

53 

LC48 

6 

Si 

D013 

VC 85.5V max; VR 48V; BV 65.1V max at 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

54 

LC48A 

6 

Si 

D013 

VC 77.4V max: VR 48V: BV 58.9V max at 1.0mA: Temp 175“C max Oper 

55 

LC51 

6 

Si 

D013 

VC91.1V max; VR 51V; BV 69.3V max at 1.0mA; Temp 175’C max Oper 

56 

LC51A 

6 

Si 

D013 

VC 82.4V max; VR 51V; BV 62.7V max at 1.0mA; Temp 175'C max Oper 

57 

LC54 

6 

Si 

D013 

VC 96.3V max: VR 54V: BV 73.3V max at 1.0mA: Temp 175’C max Oper 

58 

LC54A 

6 

Si 

D013 

VC87.1V max;VR54V:BV66.3V max at 1.0mA;Temp 175'C max Oper 

59 

LC58 

6 

Si 

D013 

VC 103V max; VR 58V; BV 78.7V max at 1.0mA; Temp 175‘’C max Oper 

60 

LC58A 

6 

Si 

D013 

VC 93.6V max: VR 58V: BV 71.2V max at 1.0 mA: Temp 175*C max Oper 

61 

LC60 

6 

Si 

D013 

VC 107V max; VR 60V; BV 81.5V max at 1.0mA; Temp 175'’C max Oper 

62 

LC60A 

6 

Si 

D013 

VC96.8V max; VR 60V; BV 73.7V max at 1.0mA; Temp 175'’C max Oper 

63 

LC64 

6 

Si 

D013 

VC114V max:VR64V:BV86.9V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

64 

LC64A 

6 

Si 

D013 

VC103V max;VR64V;BV78.6V max at 1.0mA;Temp 175*C max Oper 

65 

LC70 

6 

Si 

D013 

VC125V max;VR70V;BV95.1V max at 1.0mA;Temp 175*C max Oper 

66 

LC70A 

6 

Si 

D013 

VC113V max:VR70V:BV86V max at 1.0mA:Temp 175’C max Oper 

67 

LC75 


Si 

D013 

VC 134V max:VR 75V;BV 102V maxat 1.0mA; Temp 175*C max Oper 

68 

LC75A 

6 

Si 

D013 

VC 121V max;VR 75V;BV 92.1V max at 1.0mA; Temp 175'C max Oper 

69 

LC80 

6 

Si 

D013 

VC 142V max:VR 80V:BV 108V maxat 1.0mA:Temp 175’C max Oper 

70 

LC80A 

6 

Si 

D013 

VC 129V max;VR 80V:BV 98V max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

71 

LC90 

6 

Si 

D013 

VC 160V max:VR 90V; BV 122V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

72 

LC90A 

6 

Si 

D013 

VC 146V max:VR 90V:BV 111V maxat 1.0mA: Temp 175'C max Oper 

73 

LC100 

6 

Si 

D013 

VC 179V max:VR 100V;BV 136V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

74 

LC100A 

6 

Si 

D013 

VC 162V max:VR 100V:BV 123V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

75 

LC110 

6 

Si 

D013 

VC 196V max:VR 110V:BV 149V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

76 

LC110A 

6 

Si 

D013 

VC 178V max;VR 110V;BV 135V max at 1.0mA;Temp 175'C max Oper 

77 

LC120 

6 

Si 

D013 

VC 214V max:VR 120V:BV 163V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

78 

LC120A 

6 

Si 

D013 

VC 193V max:VR 120V:BV 147V max at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

79 

LC130 

6 

Si 

D013 

VC 231Vmax:VR 130V;BV 176Vmax at 1.0mA;Temp 175'C max Oper 

80 

LC130A 

6 

Si 

D013 

VC 209Vmax;VR 130V;BV 159Vmax at 1.0mA;Temp 175'C max Oper 

81 

LC150 

6 

Si 

D013 

VC 268Vmax:VR 150V:BV 204Vmax at 1.0mA:Temp 175'C max Oper 

82 

LC150A 

6 

Si 

D013 

VC 243Vmax:VR 150V;BV 185Vmax at 1.0mA;Temp 175'C max Oper 

83 

LC160 

6 

Si 

D013 

VC 287V max; VR 160V; BV 218 V max at I.OmA; Temp 175'C max Oper 

84 

LC160A 

6 

Si 

D013 

VC 259V max: VR160V: BV 197V max at 1.0mA: Temp 175'C max Oper 

85 

LC170 

6 

Si 

D013 

VC 304V max; VR 170V; BV 231V max at 1.0mA; Temp 175'C max Oper 

86 

LC170A 

6 

Si 

D013 

VC 1275Vmax:VR 170V;BV 209Vmax at 1.0mA;Temp 175'C max Oper 

87 

LCC2 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Tvoe SuooressorVBR 1.33V at 10mA:VR.80V:IR 10uAmax:C 517ofmax at OV.I.OMHz 

88 

LCC3 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 2.0V at 10mA;VR1.2V;IR 10uAmax;C 319pf max at OV.I.OMHz 

89 

LCC4 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 2.7V at 10mA;VR1.6V;IR 10uAmax;C 259pf max at OV.I.OMHz 

90 

LCC5 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Tvoe SuooressonVBR 3.3V at 10mA:VR2.0V:IR 10uAmax:C 191 of max at OV.I.OMHz 

91 

LCC6 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 4.0V at 10mA;VR2.4V;IR 10uAmax;C 159pf max at OV.I.OMHz 

92 

LCC7 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type SuppressonVBR 4.7V at 10mA;VR2.8V;IR 10uAmax;C 140pf max at OV.I.OMHz 

93 

LCC8 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Tvoe Suooressor:VBR 5.4V at 10mA:VR3.2V:IR 10uAmax:C 130of max at OV.I.OMHz 

94 

LCC9 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 6.0V at 10mA;VR3.6V;IR 10uAmax;C 114pf max at OV.I.OMHz 

95 

LCC10 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor.VBR 6.7V at 10mA;VR4.0V;IR 10uAmax;C 102pf max at OV.I.OMHz 

96 

LCC11 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Tvoe Suppressor.VBR 7.3V at 10mA:VR4.4V:IR 10uAmax:C 93of max at OV.I.OMHz 

97 

LCC12 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 8.0V at 10mA;VR4.8V;IR 10uAmax;C 86pf max at OV.I.OMHz 

98 

LCC13 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 8.7V at 10mA;VR5.2V;IR 10uAmax;C 79pf max at OV.I.OMHz 

99 

LCC14 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Tvoe Suppressor.VBR 9.4V at 10mA:VR5.6V:IR 10uAmax:C 74of max at OV.I.OMHz 

100 

LCC15 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 10V at 10mA;VR 6.0V:IR 10uAmax;C 67pf max at OV.I.OMHz 

101 

LCC16 

6 

Si 

A69ak 

Bipolar Junction Type Suppressor;VBR 10.7V at 10mA;VR6.4V;IR 10uAmax;C 62pf max at OV.I.OMHz 

102 

LCE6.5 

6 

Si 

A298ar 

VC12.3V;VR6.5V:BV8.82Vmin;IR1.0mAmax:Temo 175'C max Ooer 

103 

LCE6.5A 

6 

Si 

A298ar 

VC11.2V;VR6.5V:BV7.98Vmin;IR1.0mAmax;Temp 175'C max Oper 

104 

LCE7.0 

6 

Si 

A298ar 

VC13.3V;VR7.0V;BV9.51Vmin;IR500uAmax;Temp 175'C max Oper 

105 

LCE7.0A 

6 

Si 

A298ar 

VC12V:VR7.0V:BV8.60Vmin:IR500 uA max:Temo 175'Cmax Ooer 

106 

LCE7.5 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.3V;VR7.5V;BV10.2Vmin;IR 250uA max:Temp 175'Cmax Oper 

107 

LCE7.5A 

6 

Si 

A298ar 

VC12.9V;VR7.5V;BV9.21Vmin;IR 250 uA max;Temp 175'C max Oper 

108 

LCE8.0 

6 

Si 

A298ar 

VC15V:VR8.0V:BV10.9Vmin:IR100 uA max:Temo 175'C max Ooer 

109 

LCE8.0A 

6 

Si 

A298ar 

VC13.6V;VR8.0V;BV9.83Vmin;IR lOOuA max;Temp 175'C max Oper 

110 

LCE8.5 

6 

Si 

A298ar 

VC 15.9V max: VR 8.5V: BV 11.5V max: IR 50uA max: Temo 175'C max Ooer 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) r/PE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR 


iir 


Bipolar & Unipolar Types (Conf d) 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DESCRIPTION 


DWG. 

NO. 


1 

LCE83A 

6 

Si 

A298ar 

VC 14.4V max; VR 8.5V: BV 10.4V max IR 50uA max; Temp 175'’C max Oper 

2 

LCE9.0 

6 

Si 

A298ar 

VC 16.9V max; VR 9.0V; BV 12.2V max; IR lOuA max; Temp 175'C max Oper 

3 

LCE9.0A 

6 

Si 

A298ar 

VC 15.4V max: VR 9.0V: BV 11.1V max: IR lOuA max; Temb 175“C max Ober 

4 

LCE10 

6 

Si 

A298ar 

VC 18.8V max; VR 10V; BV 13.6V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

5 

LCE10A 

6 

Si 

A298ar 

VC 17V max; VR lOV; BV 12.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175‘’C max Oper 

6 

LCE11 

6 

Si 

A298ar 

VC 20.1V max; VR 11V; BV 14.9V max: IR 50uA max: Temo 175'C max Ooer 

7 

LCE11A 

6 

Si 

A298ar 

VC 18.2V max; VR IIV; BV 13.5V max; IR 5.0uA max; Temp 175‘’C max Oper 

8 

LCE12 

6 

Si 

A298ar 

VC 22V max; VR 12V: BV 16.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175'C max Oper 

9 

LCE12A 

6 

Si 

A298ar 

VC 19.9V max; VR 12V; BV 14.7V max: IR 5.0uA max: Temp 175“C max Ooer 

10 

LCE13 

6 

Si 

A298ar 

VC 23.8V max; VR 13V; BV 17.6V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

11 

LCE13A 

6 

Si 

A298ar 

VC 21.5V max; VR 13V; BV 15.9V max; IR 5.0uA max; Temp 175“C max Oper 

12 

LCE14 

6 

Si 

A298ar 

VC 25.8V max;VR 14V;BV 19.1V max;IR 5.0uA max;TemD 175“C max Ooer. 

13 

LCE14A 

6 

Si 

A298ar 

VC23.2Vmax:VR14V:BV7.2Vmax:IR5.0uAmax;Temp 175“C max Oper 

14 

LCE15 

6 

Si 

A298ar 

VC 26.9V max;VR 15V;BV 20.4V max;IR 5.0uA max:Temp 175‘’C max Oper. 

15 

LCE15A 

6 

Si 

A298ar 

VC 24.4V max;VR 15V:BV 18.5V max:IR 5.0uA max:TemD 175'’C max Oper. 

16 

LCE16 

6 

Si 

A298ar 

VC 28.8V max;VR 16V:BV 21.8V max;IR 5.0uA max:Temp 175‘C max Oper. 

17 

LCE16A 

6 

Si 

A298ar 

VC 26V max:VR 16V;BV 19.7V max;IR 5.0uA max:Temp 175“C max Oper. 

18 

L.CE17 

6 

Si 

A298ar 

VC 30.5V max;VR 17V;BV 23.1V max:IR 5.0uA max:Temp 175‘‘C max Oper. 

19 

LCE17A 

6 

Si 

A298ar 

VC 27.6V max:VR 17V:BV 20.9V max:IR 5.0uA max:Temp 175*C max Oper. 

20 

LCE18 

6 

Si 

A298ar 

VC 32.2V max;VR 18V:BV 24.4V max:IR 5.0uA max:Temp 175‘’C max Oper. 

21 

LCE18A 

6 

Si 

A298ar 

VC 29.2V max'.VR 18V;BV 22.1V max:IR 5.0uA max:TemD 175“C max Oper. 

22 

LCE20 

6 

Si 

A298ar 

VC 35.8V max:VR 20V:BV 27.1V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

23 

LCE20A 

6 

Si 

A298ar 

VC 32.4V max:VR 20V:BV 24.5V max;IR 5.0uA max;Temp 175‘’C max Oper. 

24 

LCE22 

6 

Si 

A298ar 

VC39.4Vmax:VR22V:BV29.8Vmax:IR 5.0uAmax; Temp 175°C max Oper 

25 

LCE22A 

6 

Si 

A298ar 

VC35.5V max; VR22V:BV26.9V max; IR5.0uA max; Temp 175“C max Oper 

26 

LCE24 

6 

Si 

A298ar 

VC 43V max; VR24V; BV 32.6Vmax; IR 5.0uA max; Temp 175'’Cmax Oper 

27 

LCE24A 

6 

Si 

A298ar 

VC38.9V max:VR24V:BV29.5V max;IR5.0uAmax:Temp 175°C max Oper 

28 

LCE26 

6 

Si 

A298ar 

VC46.6V max:VR26V:BV35.3V max;IR 5.0uA max:Temp 175“C max Oper 

29 

LCE26A 

6 

Si 

A298ar 

VC42.1V max:VR26V;BV31.9V max; IR 5.0uA max; Temp 175°C max Oper 

30 

LCE28 

6 

Si 

A298ar 

VC50.1V max: VR28V: BV38V max: IR 5.0uA max: Temp 175“C Oper 

31 

LCE28A 

6 

Si 

A298ar 

VC45.4V max; VR 28V: BV34.4V max; IR 5.0uA max; Temp 175"C Oper 

32 

LCE30 

6 

Si 

A298ar 

VC53.5V max; VR 30V: BV40.7V max; IR 5.0uA max; Temp 175" C max Oper 

33 

LCE30A 

6 

Si 

A298ar 

VC 48.4V max: VR 30V; BV 36.8 V max: IR 5.0uA max: Temp 175 "C max Oper 

34 

LCE33 

6 

Si 

A298ar 

VC 59V max; VR33V; BV 44.9Vmax ; IR 5.0uA max; Temp 175"Cmax Oper 

35 

LCE33A 

6 

Si 

A298ar 

VC53.3V max; VR33V: BV40.6Vmax ; IR 5.0uA max; Temp 175°Cmax Oper 

36 

LCE36 

6 

Si 

A298ar 

VC 64.3V max;VR 36V: BV 48.9V max: IR 5.0uA max: Temp 175°C ma)( Oper 

37 

LCE36A 

6 

Si 

A298ar 

VC 58.1V max; VR36V: BV 44.2V max:IR 5.0uA max; Temp 175“C max Oper 

38 

LCE40 

6 

Si 

A298ar 

VC 71.4V max; VR 40V: BV 54.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175"C max Oper 

39 

LCE40A 

6 

Si 

A298ar 

VC64.5V max;VR40V;BV49.1V max:IR5.0uA max:Temp 175"C max Oper 

40 

LCE43 

6 

Si 

A298ar 

VC76.7V max; VR43V; BV 58.4V max; IR 5.0uA max; Temp 175"C max Oper 

41 

LCE43A 

6 

Si 

A298ar 

VC69.4 V max; VR 43V; BV 52.8V max; IR 5.0uA max; Temp 175"C max Oper 

42 

LCE45 

6 

Si 

A298ar 

VC 80.3V max: VR 45V: BV 61.1V max: IR 5.0uA max: Temb 175"C mex Ober 

43 

LCE45A 

6 

Si 

A298ar 

VC 72.7V max; VR 45V; BV 55.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175'C max Oper 

44 

LCE48 

6 

Si 

A298ar 

VC 85.5 Vmax; VR 48V; BV 65.1V max; IR 5.0uA max; Temp 175"C max Oper 

45 

LCE48A 

6 

Si 

A298ar 

VC 77.4V max; VR48V: BV 58.9V max: IR 5.0uA max: Temp 175°C max Oper 

46 

LCE51 

6 

Si 

A298ar 

VC 91.1V max; VR 51V: BV 69.3V max; IR 5.0uA max; Temp 175*C max Oper 

47 

LCE51A 

6 

Si 

A298ar 

VC 82.4V max; VR 51V: BV 62.7V max; IR 5.0uA max; Temp 175*C max Oper 

48 

LCE54 

6 

Si 

A298ar 

VC 96.3V max:VR 54V:BV 73.3V max:IR 5.0uA max:Temp 175"C max Oper. 

49 

LCE54A 

6 

Si 

A298ar 

VC 87.1V max:VR 54V:BV 66.3V max;IR 5.0uA max:Temp 175"C max Oper. 

50 

LCE58 

6 

Si 

A298ar 

VC 103V max:VR 58V:BV 78.7V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

51 

LCE58A 

6 

Si 

A298ar 

VC 93.6V max-.VR 58V;BV 71.2V max:IR 5.0uA max:TemD 175'C max Ooer. 

52 

LCE60 

6 

Si 

A298ar 

VC 107V max;VR 60V:BV 81.5V max;IR 5.0uA max:Temp 175"C max Oper. 

53 

LCE60A 

6 

Si 

A298ar 

VC 96.8V max:VR 60V:BV 73.7V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

54 

LCE64 

6 

Si 

A298ar 

VC 114V max:VR 64V:BV 86.9V max:IR 5.0uA max:TemD 175'C max Ooer. 

55 

LCE64A 

6 

Si 

A298ar 

VC 103V max:VR 64V;BV 78.6V max;IR 5.0uA max;Temp 175'C max Oper. 

56 

LCE70 

6 

Si 

A298ar 

VC 125V max:VR 70V;BV 95.1V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

57 

LCE70A 

6 

Si 

A298ar 

VC 113V max:VR 70V:BV 86V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Ooer. 

58 

LCE75 

6 

Si 

A298ar 

VC 134V max:VR 75V;BV 102V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

59 

LCE75A 

6 

Si 

A298ar 

VC 121V max:VR 75V;BV 92.1V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

60 

LCE80 

6 

Si 

A298ar 

VC 142V max:VR 80V:BV 108V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper 

61 

LCE80A 

6 

Si 

A298ar 

VC 129V max:VR 80V;BV 98V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper 

62 

LCE90 

6 

Si 

A298ar 

VC 160V max;VR 90V:BV 122V max:IT 5.0uA max:Temp 175'C max Oper 

63 

LCE90A 

6 

Si 

A298ar 

VC 146V max:VR 90V:BV 111V max:IR 5.0uA max: Temp 175'C max Oper 

64 

LCE100 

6 

Si 

A298ar 

VC 179V max:VR 100V:BV 136V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper 

65 

LCE100A 

6 

Si 

A298ar 

VC 162V max;VR 100V:BV 123V max IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper 

66 

LCE110 

6 

Si 

A298ar 

VC 196V max:VR 110V:BV 149V max:IR 5.0uA max Temp 175'C max Oper 

67 

LCE110A 

6 

Si 

A298ar 

VC 178V max;VR 110V;BV 135V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

68 

LCE120 

6 

Si 

A298ar 

VC 214V max:VR 120V:BV 163V max;IR 5.0uA max;Temp 175'C max Oper. 

69 

LCE120A 

6 

Si 

A298ar 

VC 193V max:VR 120V;BV 147V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

70 

LCE130 

6 

Si 

A298ar 

VC 231V max:VR 130V:BV 176V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

71 

LCE130A 

6 

Si 

A298ar 

VC 209V max:VR 130V:BV 159V max;IR 5.0uA max;Temp 175'C max Oper. 

72 

LCE150 

6 

Si 

A298ar 

VC 268V max:VR 150V:BV 204V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

73 

LCE150A 

6 

Si 

A298ar 

VC 243V max:VR 150V;BV 185V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

74 

LCE160 

6 

Si 

A298ar 

VC 287V max:VR 160V:BV 218V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

75 

LCE160A 

6 

Si 

A298ar 

VC 259V max:VR 160V:BV 197V max:IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

76 

LCE170 

6 

Si 

A298ar 

VC 304V max;VR 170V;BV 231V max;IR 5.0uA max;Temp 175'C max Oper. 

77 

LCE170A 

6 

Si 

A298ar 

VC 275V max;VR 170V:BV 209V max;IR 5.0uA max:Temp 175'C max Oper. 

78 

MDA220 

6 

Si 

M999 

Secondary Transient Protector For Use in Telephone Subscriber Circuits. 

79 

ML8.2A 

6 

Si 

A356 

VBR 7.38-9.02Vdc;IT 150mAdc;IL 20uAdc;VSM 11.9Vp:ISM 44Ap:VM 6.1Vdc 

80 

ML10A 

6 

Si 

A356 

VBR9.0-11.0Vdc:IT125mAdc;IL5.0uAdc;VSM14.0Vp:iSM35.7Ap:VM7.6Vdc 

81 

ML20A 

6 

Si 

A356 

VBR18.0-22.0Vdc:IT65mAdc:IL1.0uAdc:VSM22.9Vo:ISM17.9Ao:VM15.2Vdc 

“82 

ML30A 

6 

Si 

A356 

VBR27.0-33.0Vdc:IT40mAdc;IL1.0uAdc;VSM41.9Vp:ISM11.9Ap:VM22.8Vdc 

83 

ML39A 

6 

Si 

A356 

VBR35.1-42.9Vdc:IT30mAdc;IL1.0uAdc;VSM54.5Vp:ISM9.2Ap,VM29.7Vdc 

84 

ML51A 

6 

Si 

A356 

VBR45.9-56.1Vdc:IT25mAdc:IL1.0uAdc:VSM71.2Vo:ISM7.0Ao;VM38.8Vdc 

85 

ML60A 

6 

Si 

A356 

VBR54.0-66.0Vdc:IT20mAdc;IL1.0uAdc;VSM82.8Vp:ISM6.0Ap:VM47.1Vdc 

86 

ML82A 

6 

Si 

A356 

VBR73.8-90.2Vdc:iT1 5mAdc;IL1 .0uAdc;VSM1 1 9.5Vp;ISM4.4Ap:VM62.2Vdc 

87 

ML100A 

6 

Si 

A356 

VBR90.0-1 1 0.0Vdc:IT1 2mAdc:IL1 .0uAdc:VSM 1 39.7Vo:ISM3.6AD:VM76.0Vdc 

88 

ML110A 

6 

Si 

A356 

VBR 99.0-1 21 Vdc:IT 10mAdc:IL 1.0uAdc;VSM 167.6Vp:ISM 3.0Ap:VM 91.2Vdc 

89 

MPT5 

6 

Si 

D013V 

VR 5V:VB 6.0Vmin at 1.0mA;IR 300uAmax:Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 160Amax 

90 

MPT8 

6 

Si 

D013v 

VR 8V:VB 9.4Vmin at 1.0mA;IR 25uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A:IPP lOOAmax 

91 

MPT8C 

6 

Si 

D013 

VC 11.4V max:VR 8.0V:BV 9.4V min at 1.0mA;Temp 175'C max Oper. 

92 

MPT10 

6 

Si 

D013v 

VR 10V;VB 11.7Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A:IPP90Amax 

93 

MPT10C 

6 

Si 

D013 

VC 14.1V max:VR 10V:BV 11.7V min at 1.0mA:Temo 175'C max Ooer. 

94 

MPT12 

6 

Si 

D013t 

VR 12V:VB 14.1Vmin at 1.0mA:IR 2.0uAmax:Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 70Amax 

95 

MPT12C 

6 

Si 

D013 

VC 16.7V max:VR 12V:BV 14.1V min at 1.0mA;Temp 175'C max Oper. 

96 

MPT15 

6 

Si 

D0137 

VR 15V:VB 17.6Vmin at 1.0mA:IR ♦-#UAmax;Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 60Amax 

97 

MPT15C 

6 

Si 

D013 

VC 20.8V max;VR 15V;BV 17.6V min at 1.0mA;Temp 175'C max Oper. 

98 

MPT18 

6 

Si 

D013v 

VR 18V;VB 21.2Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax:Vf 3.5Vmax at 100A;IPP 50Amax 

99 

MPT18C 

6 

Si 

D013 

VC 24.8V max:VR 18V:BV 21.2V min at 1.0mA:TemD 175'C max Ooer. 

100 

MPT22 

6 

Si 

D013t 

VR 22V:VB 25.9Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 40Amax 

101 

MPT22C 

6 

Si 

D013 

VC 30.8V max:VR 22V:BV 25.9V min at 1.0mA;Temp 175'C max Oper. 

102 

MPT36 

6 

Si 

D013v 

VR 36V:VB 42.4Vmin at 1.0mA;IR 2.0uAmax:Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 23Amax 

103 

MPT36C 

6 

Si 

D013 

VC 50.6V max:VR 36V;BV 42.4V min at 1.0mA:Temp 175'C max Oper. 

104 

MPT45 

6 

Si 

D013v 

VR 45V;VB 52.9Vmin at 1.0mA:IR 2.0uAmax;Vf 3.5Vmax at 100A:IPP 19Amax 

105 

MPT45C 

6 

Si 

D013 

VC 63.3V max:VR 45V:BV 52.9V min at 1.0mA:Temo 175'C max Ooer. 

106 

MPTE5 

6 

Si 

A298ar 

IR 300uA at 5.0VRWM:6.0V(BR) min at IR 1 .0mA;9.4V(CL) at Ipp 160A 

107 

MPTE5C 

6 

Si 

A298ar 

IR 300uA at 5.0VRWM:6.0V(BR) min at IR 1 .0mA:9.4V{CL) at Ipp 160A 

108 

MPTE8 

6 

Si 

A298ar 

IR 25uA at 8.0VRWM:9.4V(BR) min at IR 1.0mA:15.0VfCL1 at Ipp 100A 

109 

MPTE8C 

6 

Si 

A298ar 

IR 25uA at 8.0VRWM:9.4V(BR) min at IR 1.0mA;15.0V(CL) at Ipp 100A 

110 

MPTE10 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 10VRWM:11.7V(BR1 min at IR 1.0mA:16.7VfCL) at Ipp 90A 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


U 


LINE 

No. 


TYPE 

NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

MPTEWC 




A298aF 

IR 2.0uA at 10VRWM;11.7V(BR) min at IR 1.0mA;16.7V(CL) at Ipp 90A 

2 

MPTE12 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 12VRWM;14.1V(BR) min at IR 1 .0mA:21 .2V(CL) at Ipp 70A 

3 

MPTE12C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 12VRWM:14.1VrBR) min at IR 1 .0mA:21 .ZVrCL) at Idd 70A 

4 

MPTE15 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 15VRWM:17.6V(BR) min at IR 1 .0mA;25.0V(CL) at Ipp 60A 

5 

MPTE15C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 15VRWM:17.6V(BR) min at IR 1 .0mA:25.0V(CL) at Ipp 60A 

6 

MPTE18 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 18VRWM;21.2VrBR) min at IR 1 .0mA:30.0V(CL) at Idd 50A 

7 

MPTE18C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 18VRWM;21.2V(BR) min at IR 1 .0mA:30.0V(CL) at Ipp 50A 

8 

MPTE22 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 22VRWM;25.9V(BR) min at IR 1 .0mA;37.5V(CL) at Ipp 40A 

9 

MPTE22C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 22VRWM:25.9VrBRI min at IR 1 .0mA:37.5V(CL) at Idd 40A 

10 

MPTE36 

6 

Si 

A2g8ar 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1 .0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

11 

MPTE36C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 36VRWM;42.4V(BR) min at IR 1 .0mA;65.2V(CL) at Ipp 23A 

12 

MPTE45 

6 

Si 

A69QT 

IR 2.0uA at 45VRWM:52.9V(BR1 min at IR 1 .0mA*.78.9V(CL1 at Idd 19A 

13 

MPTE45C 

6 

Si 

A298ar 

IR 2.0uA at 45VRWM;52.9V(BR) min at IR 1 .0mA;78.9V(CL) at Ipp 19A 

14 

MPZ5-16A 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor:Pd-350W;Vop(Pk)-14V typ;Vop(Rms)-1 0. 

15 

MPZ5-16B 

6 

Si 

M426 

Power Transient Subbressor:Pd-350W:Vob(Pk)-14V tvb:Vob(Rms)-10. 

16 

MPZ5-32A 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd 350W;Vop(Pk) 28V typ:Vop(Rms) 20. 

17 

MPZ5-32B 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor:Pd-350W:Vop(Pk)-28V typ:Vop(Rms)-20. 

18 

MPZ5-32C 

6 

Si 

M426 

=5ower Transient SuDDressor:Pd-350W;VoD(Pk)-28V tvD:VoD(Rms1-20. 

19 

MPZ5-180A 

6 

Si 

M426 

=ower Transient Suppressor; Pd-350W:Vop(Pk)-1 65V typ:Vop(Rms)-117. 

20 

MPZ5.180B 

6 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-165V typ;Vop(Rms)-117. 

21 

MPZ5-180C 

6 

Si 

M426 

Power Transient SuDDressor:Pd-350W;VoD(Pk)-165V tvD:VoD(RmsV117. 

22 

P6KE6.8 

6 

Si 

Alee 

IR 1.0mA at 5.50VRWM:7.48V(BR) max at IR 10mA;10.8V(CL) at Ipp 56A 

23 

P6KE6.8A 

6 

Si 

Alee 

IR 1.0mA at 5.80VRWM:7.14V(BR) max at IR 10mA:10.5V(CL) at Ipp 57A 

24 

P6KE7.5 

6 

Si 

Alee 

IR 500uA at 6.05VRWM:8.25VrBRi max at IR 10mA:1 1.7VrcLi at Ibb 51A 

25 

P6KE7.5A 

6 

Si 

Alee 

IR 500uA at 6.40VRWM;7.88V(BR) max at IR 10mA;1 1.3V(CL) at Ipp 53A 

26 

P6KE7.5C 

6 

Si 

A398f 

VC 11.7V max; VR 6.05V; BV 8.25 V max at 10 mA; Temp 175*C max Oper 

27 

P6KE8.2 

6 

Si 

Alee 

IR 200uA at 6.63VRWM:9.02V(BR) max at IR 10mA:12.5V(CD at Idd 48A 

28 

P6KE8.2A 

6 

Si 

Alee 

IR 200uA at 7.02VRWM;8.61V(BR) max at IR 10mA;12.1V{CL) at Ipp 50A 

29 

P6KE8.2C 

6 

Si 

A398f 

VC 12.5 V max; VR 6.63V; BV9.02 V max at 1.0 mA; Temp 175“C max Oper 

30 

P6KE9.1 

6 

Si 

Alee 

IR 50uA at 7.37VRWM:10.0V(BR) max at IR 1.0mA:13.8VrcU at Idd 44A 

31 

P6KE9.1A 

6 

Si 

Alee 

IR 50uA at 7.78VRWM;9.55V(BR) max at IR 1.0mA;13.4V(CL) at Ipp 45A 

32 

P6KE9.1C 

6 

Si 

A393f 

VC 13.8V max;VR 7.3V;BV 10V max at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

33 

P6KE9.1CA 

6 

Si 

A398f 

VC 13.4V max:VR 7.78V:BV 9.55Vmax at 1.0mA:TemD 175“C max beer 

34 

P6KE10 

6 

Si 

Alee 

IR lOuA at 8.10VRWM;11.0V(BR) max at IR 1.0mA;15.0V(CL) at Ipp 40A 

35 

P6KE10A 

6 

Si 

Alee 

IR lOuA at 8.55VRWM;10.5V(BR) max at IR 1.0mA;14.5V(CL) at Ipp 41 A 

36 

P6KE10C 

6 

Si 

A398f 

VC 15V max:VR 8.10V:BV 11V maxat I.OmAiTemD 175“C max Oeer 

37 

P6KE10CA 

6 

Si 

A398f 

VC 14.5V max;VR 8.55V;BV 10.5Vmax at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

38 

P6KE11 

6 

Si 

Alee 

IR 5.0uA at 8.92VRWM;12.1V(BR) max at IR 1.0mA;16.2V(CL) at Ipp 37A 

39 

P6KE11A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 9.40VRWM:11.6VrBR) max at IR 1.0mA:15.6VrCL) at Idd 38A 

40 

P6KE11C 

6 

Si 

A398f 

VC 16.2V max;VR 8.92V;BV 12.1Vmax at 1.0mA;Temp 175“C max Oper 

41 

P6KE11CA 

6 

Si 

A398f 

VC 15.6V max;VR 9.40V;BV 11.6Vmax at 1.0mA;Temp 175'*C max Oper 

42 

P6KE12 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 9.72VRWM:13.2VfBR) max at IR 1.0mA:17.3V(CL) at Idd 35A 

43 

P6KE12A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 10.2VRWM;12.6V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Ipp 36A 

44 

P6KE13 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 10.5VRWM;14.3V(BR) max at IR 1.0mA; 19.0V (CL) at Ipp 32A 

45 

P6KE13A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 11.1VRWM:13.7VtBR1 max at IR 1.0mA:18.2VfCL) at Idd 33A 

46 

P6KE15 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 12.1VRWM;16.SV(BR) max at IR 1 .0mA;22.0V(CL) at Ipp 27A 

47 

P6KE15A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 12.8VRWM;1S.8V(BR) max at IR 1.0mA;21.2V(CL) at Ipp 28A 

48 

P6KE16 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 12.9VRWM:17.6VrBR) max at IR 1.0mA:23.SV(CL) at Idd 26A 

49 

P6KE16A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 13.6VRWM;16.8V(BR) max at IR 1 .0mA;22.SV(CL) at Ipp 27A 

50 

P6KE18 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 14.SVRWM;19.8V(BR) max at IR 1.0mA:26.SV(CL) at Ipp 23A 

51 

P6KE18A 

8 

Si 

Alee 

In S.OuA at 1 5.3VRVVfv1:1o.sV(BRi max at In i.0tTiA:25.2V(CL) ai Idd 24A 

52 

P6KE20 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 16.2VRWM:22.0V(BR) max at IR 1.0mA:29.1V(CL) at Ipp 21 A 

53 

P6KE20A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 17.1VRWM;21.0V(BR) max at IR 1.0mA;27.7V(CL) at Ipp 22A 

54 

P6KE22 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 17.8VRWM:24.2V(BR) max at IR 1.0mA:31.9V(CL) at Idd 19A 

55 

P6KE22A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 18.8VRWM;23.1V(BR) max at IR 1 .0mA;30.6V(CL) at Ipp 20A 

56 

P6KE24 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 19.4VRWM;26.4V(BR) max at IR 1 .0mA;34.7V(CL) at Ipp 17A 

57 

P6KE24A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 20.5VRWM:25.2V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Idd 18A 

58 

P6KE27 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 21.8VRWM;29.7V(BR) max at IR 1.0mA;39.1V(CL) at Ipp ISA 

59 

P6KE27A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 23.1VRWM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA;37.SV(CL) at Ipp 16A 

60 

P6KE30 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 24.3VRWM:33.0V(BR) max at IR 1.0mA:43.SV(CL) at Idd 14A 

61 

P6KE30A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 2S.6VRWM;31.5V(BR) max at IR 1.0mA;41.4V(CL) at Ipp 14.4A 

62 

P6KE33 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 26.8VRWM;36.3V(BR) max at IR 1.0mA;47.7V(CL) at Ipp 12.6A 

63 

P6KE33A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 28.2VRWM:34.7V(BR) max at IR 1 .0mA:4S.7V(CU at Idd 13.2A 

64 

P6KE36 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 29.1VRWM;39.6V(BR) max to IR 1 .0mA;S2.0V(CL) at Ipp 11.6A 

65 

P6KE36A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 30.8VRWM;37.8V(BR) max to IR 1 .0mA;49.9V(CL) at Ipp 12A 

66 

P6KE39 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 31.6VRWM:42.9VfBR) max to IR 1 .0mA:S6.4V(CL) at Idd 10.6A 

67 

P6KE39A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 33.3VRWM;41.0V(BR) max to IR 1.0mA;S3.9V(CL) at Ipp 11. 2A 

68 

P6KE43 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 34.8VRWM;47.3V(BR) max to IR 1 .0mA;61 .9V(CL) at Ipp 9.6A 

69 

P6KE43A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 36.8VRWM;4S.2VrBR) max to IR 1.0mA:S9.3VtCL) at Idd 10.1 A 

70 

P6KE47 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 38.1VRWM;S1.7V(BR) max to IR 1 .0mA;67.8V(CL) at Ipp 8.9A 

71 

P6KE47A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 40.2VRWM;49.4V(BR) max to IR 1 .0mA;64.8V(CL) at Ipp 9.3A 

72 

P6KE51 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 41.3VRWM:S6.1V(BR) max to IR 1 .0mA:73.SV(CL) at Idd 8.2A 

73 

P6KE51A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 43.6VRWM;S3.6V(BR) max to IR 1.0mA;70.1V(CL) at Ipp 8.6A 

74 

P6KE56 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 4S.4VRWM;61.6V(BR) max to IR 1 .0mA;80.SV(CL) at Ipp 7.4A 

75 

P6KE56A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 47.8VRWM:S8.8V(BR) max to IR 1 .0mA:77.0V(CL) at Idd 7.8A 

76 ♦ 

P6KE62 

6 

Si 

Alee 

Ir S.OuA at S0.2 VRWM;68.2 V(RR) max at IR 1.0mA;89.0 V(CL) at Ipp 6.8A 

77# 

P6KE62A 

6 

Si 

Alee 

Ir S.OuA at S3.0 VRWM;6S.1 V(BR) max at IR 1,0mA;8S.0 V(CL) at Ipp 7.1 A 

78 ♦ 

P6KE68 

6 

Si 

Alee 

Ir S.OuA at S5.1 VRWM:74.8 V(BR) max at IR 1.0mA:98.0 V(CL) at Idd 6.1 A 

79 ♦ 


6 

Si 

Alee 

Ir S.OuA at S8.1 VRWM;71.4 V(BR) max at IR 1.0mA;92.0 V(CL) at Ipp 6.SA 

80 ♦ 


6 

Si 

Alee 

Ir S.OuA at 60.7 VRWM;82.6 V(BR) max at IR 1.0mA;108.0 V(CL) at Ipp 6.5A 

81 « 


6 

Si 

Alee 

Ir S.OuA at 64.1 VRWM:78.8 VfBR) max at IR 1.0mA:103.0 V(CL) at Idd 6.8A 

82 « 

P6KE82 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 66.4 VRWM: 90.2 V(BR) max at Ir 1.0mA;118.0 V(CL) at Ipp S.IA 

83 ♦ 

P6KE82A 

6 

Si 

Alee 

IR S.OuA at 70.1 VRWM: 86.1 V(BR) max at Ir 1.0mA;113.0 V(CL) at Ipp 6.3A 

84 ♦ 

P6KE91 

6 

Si 


IR S.OuA at 73.7 VRWM: 100.0 VfBRI max at IR 1.0mA: 131.0 V(CL) at Idd 4.8A 

85 ♦ 





IR S.OuA at 77.8 VRWM;9S.S0V(BR) max at IR 1.0mA:12S.0 V(CL) at Ipp 4.8A 

86« 





IR S.OuA at 81.0 VRWM;110.0V(BR) max at IR 1.0mA;144.0 V(CL) at Ipp 4.2A 

87# 

1 




IR S.OuA at 8S.S VRWM: 10S.0 V(BR) max at IR 1.0mA: 137.0 V(CL) at Idd 4.4A 

88 





IR S.OuA at 89.2VRWM;121V(BR) max at IR 1.0mA;1S8.0V(CL) at Ipp 3.8A 

89 





IR S.OuA at 94.0VRWM;116V(BR) max at IR 1.0mA;1S2.0V(CL) at Ipp 4.0A 

90 





IR S.OuA at 97.2VRWM:132V(BR) max at IR 1.0mA:173.0V(CU at Idd 3.5A 

91 





IR S.OuA at 102.0VRWM;126V(BR) max at IR 1.0mA;16S.0V(CL) at Ipp 3.6A 

92 





IR S.OuA at 10S.0VRWM;143V(BR) max at IR 1.0mA:187.0V(CL) at Ipp 3.2A 

93 





IR S.OuA at 111.0VRWM:137V(BR1 max at IR 1.0mA;179.0V(CL1 at Idd 3.3A 

94 





IR S.OuA at 121.0VRWM;16SV(BR) max at IR 1.0mA:21S.0V(CL) at Ipp 2.8A 

95 





IR S.OuA at 128.0VRWM;1S8V(BR) max at IR 1.0mA:207.0V(CL) at Ipp 2.9A 

96 





IR S.OuA at 130.0VRWM:176V(BR1 max at IR 1.0mA:230.0V(CL) at Idd 2.6A 

97 





IR S.OuA at 136.0VRWM;168V(BR) max at IR 1.0mA;219.0V(CL) at Ipp 2.7A 

98 





IR S.OuA at 138.0VRWM;187V(BR) max at IR 1.0mA:244.0V(CL) at Ipp 2.SA 

99 





IR S.OuA at 14S.0VRWM:179V(BR) max at IR 1.0mA:234.0V(CL1 at Idd 2.6A 

100 





IR S.OuA at 146.0VRWM;198V(BR) max at IR 1.0mA:2S8.0V(CL) at Ipp 2.3A 

101 





IR S.OuA at 1S4.0VRWM;189V(BR) max at IR 1.0mA;246.0V(CL) at Ipp 2.4A 

102 


3 

MB 


IR S.OuA at 162.0VRWM:220V(BR) max at IR 1.0mA:287.0V(CD at Idd 2.1 A 

103 

P6KE200A 

6 

Si 


IR S.OuA at 171.0VRWM;210V(BR) max at IR 1.0mA:274.0V(CL) at Ipp 2.2A 

104 

P6SE6.8 

6 

Si 


Transient Suppressor;VR S.SV;Clamping Volt 10.8V at Ipp S6A (ImSec) 

105 

P6SE6.8A 

6 

Si 


Transient SuDDressor:VR 5.8V:ClamDina Volt 10.5V at Idd 57A (ImSec) 

106 





Transient Suppressor;VR 6.0V:Clamping Volt 11.7V at Ipp 51 A (ImSec) 

107 





Transient Suppressor;VR 6.4V:Clamping Volt 11.3V at Ipp 53A (ImSec) 

108 





Transient SuooressonVR 6.6V:ClamDina Volt 12.5V at Idd 48A (ImSec) 

109 



^■1 


Transient Suppressor;VR 7.0V:Clamping Volt 12.1V at Ipp 50A (ImSec) 

110 





Transient SuDoressonVR 7.3V:ClamDina Volt 13.8V at Idd 44A (ImSec) 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

3T 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

P6SE9.1A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 7.7V;Clamping Volt 13.4V at Ipp 45A (ImSec) 

2 

P6SE10 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 8.1V;Clamping Volt 15V at Ipp 40A (ImSec) 

3 

P6SE10A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuooressonVR 8.5V:ClamDina Volt 14.5V at Idd 41 A (ImSec) 

4 

P6SE11 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor;VR 8.9V:Clamping Volt 16.2V at Ipp 37A (ImSec) 

5 

P6SE11A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 9.4V;Clamping Volt 15.6V at Ipp 38A (ImSec) 

6 

P6SE12 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDoressonVR 9.72V:ClamDina Volt 17.3V at Idd 35A (ImSec) 

7 

P6SE12A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 10.2V;Clamping Volt 16.7V at Ipp 36A (ImSec) 

8 

P6SE13 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppresonVR 10.5V;Clamping Volt 19V at Ipp 32A (ImSec) 

9 

P6SE13A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuDDressor;VR 1 1.1V:ClamDina Volt 18.2V at Idd 33A (ImSec) 

10 

P6SE15 

6 

Si 

Alts 

Transient Suppressor:VR 12.1V;Clamping Volt 22V at Ipp 27A (ImSec) 

11 

P6SE15A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 1 2.8V;Clamping Volt 21.2V at Ipp 28A (ImSec) 

12 

P6SE16 

6 

Si 

Alts 

Transient SuooressonVR 12.9V;ClamDina Volt 23.5V at Idd 26A (ImSec) 

13 

P6SE16A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 13.6V;Clamping Volt 22.5V at Ipp 27A (ImSec) 

14 

P6SE18 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 14.5V;Clamping Volt 26.5V at Ipp 23A (ImSec) 

15 

P6SE18A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuooressonVR 15.3V;ClamDina Volt 25.2V at Idd 24A (ImSec) 

16 

P6SE20 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 1 6.2V:Clamping Volt 29.1V at Ipp 21 A (ImSec) 

17 

P6SE20A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 17.1V:Clamping Volt 27.7V at Ipp 22A (ImSec) 

18 

P6SE22 

6 

Si 

Alts 

Transient SuooressonVR 17.8V;ClamDinq volt 31.9V at Idd 19A (ImSec) 

19 

P6SE22A 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 18.8V, -Clamping volt 30.6V at Ipp 20A(1mSec) 

20 

P6SE24 

6 

Si 

Alts 

Transient SuppressonVR 1 9.4V;Clamping volt 34.7V at Ipp 17A(1mSec) 

21 

P6SE24A 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressor.VR 20.5V;ClamDina volt 33.2V at Idd 18A(1mSec) 

22 

P6SE27 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 21.8V;Clamping volt 39.1V at Ipp 15A(1mSec) 

23 

P6SE27A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 23.1V;Clamping volt 37.5V at Ipp 16A(1mSec) 

24 

P6SE30 

6 

Si 

Alts 

Transient suDoressor.VR 24.3V:ClamDina volt 43.5V at Idd 14A(1mSec) 

25 

P6SE30A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 25.6V;Clamping volt 41.4V at Ipp 14.4A(1mSec) 

26 

P6SE33 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 26.8V;Clamping volt 47.7V at Ipp 12.6A(1mSec) 

27 

P6SE33A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDoressonVR 28.2V:ClamDina volt 45.7V at Idd 13.2A(1mSec) 

^8 

P6SE36 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 29.1V:Clamping volt 52V at Ipp 11.3A(1mSec) 

29 

P6SE36A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressoriVR 30.8V;Clamping volt 49.9V at Ipp 12A(1mSec) 

30 

P6SE39 

_6, 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 31 .6V:ClamDina volt 56.4V at Idd 10.6A(1mSec) 

31 

P6SE39A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 33.3V;Clamping volt 53.9V at Ipp 11.2A(1mSec) 

32 

P6SE43 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 34.8V:Clamping volt 61.9V at Ipp 9.6A(1mSec) 

33 

P6SE43A 

6 

Si 

Alts 

Transient suDoressonVR 36.8V:ClamDina volt 59.3V at Idd lO.IAdmSec) 

34 

P6SE47 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 38.1V;Clamping volt 67.8V at Ipp 8.9A(1mSec) 

35 

P6SE47A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 40.2V:Clamping volt 64.8V at Ipp 9.3A(1mSec) 

36 

P6SE51 

6 

Si 

Alts 

Transient suDoressonVR 41.3V;ClamDina volt 73.5V at Idd 8.2A(1mSec) 

37 

P6SE51A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 43.6V;Clamping volt 70.1V at Ipp 8.6A(1mSec) 

38 

P6SE56 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 45.4V:Clamping volt 80.5V at Ipp 7.4A(1mSec) 

39 

P6SE56A 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 47.8V:ClamDina volt 77V at Idd 7.8A(1mSec) 

40 

P6SE62 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 50.2V:Clamping volt 89V at Ipp 6.8A(1mSec) 

41 

P6SE62A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 53V;Clamping volt 85V at Ipp 7.1A(1mSec) 

42 

P6SE68 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 55.1V:ClamDina volt 98V at Idd 6.1A(1mSec) 

43 

P6SE68A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 58.1V;Clamping volt 92V at Ipp 6.5A(1mSec) 

44 

P6SE75 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 60.7V:Clamping volt 108V at Ipp 5.5A(1mSec) 

45 

P6SE75A 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 64.1V:ClamDina volt 103V at Idd S.SAdmSec) 

46 

P6SE82 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 66.4V:Clamping volt 118V at Ipp 5.1A(1mSec) 

47 

P6SE82A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 70.1V;Clamping volt 113V at Ipp 5.3A(1mSec) 

48 

P6SE91 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 73,7V:ClamDinq volt 131V at Idd 4.5A(1mSec) 

49 

P6SE91A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 77.8V;Clamping volt 125V at Ipp 4.8A(1mSec) 

50 

P6SE100 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 81V;Clamping volt 144V at Ipp 4.2A(1mSec) 

51 

P6SE100A 

6 

Si 

Alts 

Transient subbressonVR 85.5V:ClamDinq volt 137V at Idd 4.4A(1mSec) 

52 

P6SE110 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 89.2V;Clamping volt 158V at Ipp 3.8A(1mSec) 

53 

P6SE110A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 94V;Clamplng volt 152V at Ipp 4.0A(1mSec) 

54 

P6SE120 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 97.2V:ClamDinq volt 173V at Idd 3.5A(1mSec) 

55 

P6SE120A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 102V;Clamping volt 165V at Ipp 3.6A (ImSec) 

56 

P6SE130 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 105V;Clamping volt 187V at Ipp 3.2A(1mSec) 

57 

P6SE130A 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 111V;ClamDino volt 179V at Idd 3.3A(1mSec) 

58 

P6SE150 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 121V;Clamping volt 215V at Ipp 2.8A(1mSec) 

59 

P6SE150A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 1 28V;Clamping volt 207V at Ipp 2.9A(1mSec) 

60 

P6SE160 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressonVR 1 30V:ClamDinq volt 230V at Idd 2.6A(1mSec) 

61 

P6SE160A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 136V:Clamping volt 219V at Ipp 2.7A(1mSec) 

62 

P6SE170 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 1 38V;Clamping volt 244V at Ipp 2.5A(1mSec) 

63 

P6SE170A 

6 

Si 

Alts 

Transient suooressoriVR 1 45V:ClamDinq volt 234V at Idd 2.6A(1mSec) 

64 

P6SE180 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 1 46V;Clamping volt 258V at Ipp 2.3A(1mSec) 

65 

P6SE180A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressor;VR 1 54V;Clamping volt 246V at Ipp 2.4A(1mSec) 

66 

P6SE200 

6 

Si 

Alts 

Transient suDDressor:VR 1 62V:clamDinq volt 287V at Idd 2.1 AdmSee) 

67 

P6SE200A 

6 

Si 

Alts 

Transient suppressonVR 171V;clamping volt 274V at Ipp 2.2 A(lmSee) 

68 

PF8Z6V8 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 10.5V at IR(Surge)max 76A:V(BR)R 6.8V 

69 

PF8Z8V2 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:ClamD Volt 12V at IR(Surqe)max 66.5A:V(BR)R 8.2V 

70 

PF8Z10 

6 

Si 

D013 

PRSM 800W/1.0ms;Clamp Volt 14.5V at IR(Surge)max 55A;V(BR)R 10V 

71 

PF8Z12 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 17V at IR(Surge)max 47A:V(BR)R 12V 

72 

PF8Z15 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:ClamD Volt 21.5V at IR(Surqe)max 37A:V(BR)R 15V 

73 

PF8Z18 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0ms;Clamp Volt 25.5V at IR(Surge) max 31.5A;V(BR)R 18V 

74 

PF8Z22 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 31.5V at IR(Surge)max 25.5A:V(BR)R 22V 

75 

PF8Z27 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:ClamD Volt 38.5V at IR(Surqe)max 21A:V(BR)R 27V 

76 

PF8Z33 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 47V at IR(Surge)max 17A;V(BR)R 33V 

77 

PF8Z39 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 56V at IR(Surge)max 14.5A;V(BR)R 39V 

78 

PF8Z47 

6 

Si 

D027 

PRSM 800 W/1.0mS:ClamD Volt 67 Vat IR(Surqe) max 12A:V(BR)R 47V 

79 

PF8Z56 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 80V at IR(Surge)max 10A:V(BR)R 56V 

80 

PF8Z62 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 88.5V at IR(Surge)max 9.0A:V(BR)R 62V 

81 

PF8Z68 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:ClamD Volt 97V at IR(Surqe)max 8.3A:V(BR)R 68V 

82 

PF8Z82 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 117V at IR(Surge)max 6.8A;V(BR)R 82V 

83 

PF8Z100 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:Clamp Volt 143V at lR(Surge)max 5.6A;V(BR)R 100V 

84 

PF8Z120 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS:ClamD Volt 172V at IR(Surqe)max 4.6A:V(BR)R 120V 

85 

PF8Z150 

6 

Si 

D02F 

Prsm 800W/1.0ms: Clamping Volt190V at Ir surge max 4.2A;V(br)R 150V 

86 

PF8Z180 

6 

Si 

D02F 

PRSM 800W/1.0mS: Clamp Volt 25V at IR (Sugre) max 3.1 A; V(BR)R 180V 

87 

PFZ6V8A 

6 

Si 

A398k 

IRM 1.0mA at 5.8VRM.-7.14V(BR) max at IR 10mA:10.5V(CL) at Idd 143A 

88 

PFZ7V5A 

6 

Si 

A398k 

IRM 500uA at 6.4VRM:7.88V(BR) max at IR 10mA:11.3V(CL) at Ipp 132A 

89 

PFZ8V2A 

6 

Si 

A398k 

IRM 200uA at 7.02VRM:8.61V(BR) max at IR 10mA:12.1V(CL) at Ipp 124A 

90 

PFZ9V1A 

6 

Si 

A398k 

IRM 50uA at 7.78VRM:9.55V(BR) max at IR 10mA:13.4V(CL) at Idd 112A 

91 

PFZ10A 

6 

Si 

D027 

Clamp Volt 14.5V:V(BR)R lOVjPRSM 1.5kW/ 1.0ms 

92 

PFZ11A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 9.4VRM:11.6V(brBRmax at IR 1.0mA:15.6V(CL) at Ipp 96A 

93 

PFZ12A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 10.2VRM:12.6V(BR) max at IR 1.0mA:16.7V(CL) at Idd 90A 

94 

PFZ13A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 11.1VRM:13.7V(BR) max at IR 1.0mA:18.2V(CL) at Ipp 82A 

95 

PFZ15A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 12.8VRM:15.8V(BR) max at IR 1.0mA:21.2V(CL) at Ipp 71 A 

96 

PFZ16A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 13.6VRM:16.8V(BR) max at IR 1.0mA:22.5V(CL) at Idd 67A 

97 

PFZ18A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 15.3VRM:18.9V(br)BRax at IR 1.0mA:25.2V(CL) at Ipp 59.5A 

98 

PFZ20A 

6 


A398k 

IRM 5.0uA at 17.1VRM;21 V(BR) max at IR 1.0mA:27.7V(CL) at Ipp 54A 

99 

PFZ22A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 18.8VRM;23.1V(BR) max at IR 1.0mA:30.6V(CL) at Idd 49A 

100 

PFZ24A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 20.5VRM:25.2V(BR) max at IR 1.0mA:33.2V(CL) at Ipp 45A 

101 

PFZ27A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 23.1VRM;28.4V(BR) max at IR 1.0mA:37.5V(CL) at Ipp 40A 

102 

PFZ30A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 25.6VRM:31.5V(BR) max at IR 1 .0mA:41 .4V(CL) at Idd 36A 

103 

PFZ33A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 28.2VRM:34.7V(BR) max at IR 1 .0mA:45.7V(CL) at Ipp 33A 

104 

PFZ36A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 30.8VRM:37.8V(BR) max at IR 1.0mA;49.9V(CL) at Ipp 30A 

105 

PFZ39A 

6 

Si 

A3g8k 

IRM 5.0uA at 33.3VRM:41 V(BR) max at IR 1 .0mA:53.9V(CL) at Idd 28A 

106 

PFZ43A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 36.8VRM:45.2V(BR) max at IR 1.0mA:59.3 V(CL) at Ipp 25.3A 

107 

PFZ47A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 40.2VRM:49.4V{BR) max at IR 1 .0mA:64.8V(CL) at Ipp 23.2A 

108 

PFZ51A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 43.6VRM:53.6V(BR) max at IR 1.0mA: 70.1 V{CL) at Idd 21. 4A 

109 

PFZ56A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 47.8VRM:58.8V(BR) max at IR 1 .0mA:77V(CL) at Ipp 19.5A 

110 

PFZ62A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 53VRM:65.1V(BR) max at IR 1.0mA;85V(CL) at Idd 17.7A 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

U 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

PF266a 

6 

Si 

A3d6k 

IRM 5.0uA at 58.1\/RM:71.4V(BR) max at IR 1 .0mA;92V{CL) at Ipp 16.3A 

2 

PFZ75A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 64.1VRM;78.8V(BR) max at IR 1.0mA;103V(CL) at Ipp 14.6A 

3 

PFZ82A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 70.1VRM:86.1V(BR) max at IR 1.0mA:113V(CL) at Idd 13.3A 

4 

PFZ91A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 77.8VRM:95.5V(BR) max at IR 1.0mA;125V(CL) at Ipp 12A 

5 

PFZ100A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 85.5VRM:105V(BR) max at IR 1.0mA:137V(CL) at Ipp 11A 

6 

PFZ110A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 94VRM:116VrBR) max at IR 1.0mA:152V(CL) at Idd 9.9A 

7 

PFZ120A 

6 

Si 

A398k 

IRM 5.0uA at 102VRM;126V(BR) max at IR 1.0mA:165V(CL) at Ipp 9.1 A 

8 

PFZ130A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 111VRM:137V(BR) max at IR 1.0mA;179V{CL) at Ipp 8.4A 

9 

PFZ150A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 128VRM:158V(BR) max at IR 1 .0mA:207VrcL) at Idd 7.2A 

104 

PFZ160A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 136VRM:168V(BR) max at IR 1.0mA;219V(CL) at Ipp 6.8A 

11 

PFZ170A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 145VRM:179V(BR) max at IR 1 .0mA:234V(CL) at Ipp 6.4A 

12 

PFZ180A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 154VRM:189V(BR1 max at IR 1 .0mA:246VrCL) at Idd 6.1 A 

13 

PFZ200A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 171VRM:210V(BR) max at IR 1 .0mA;274V(CL) at Ipp 5.5A 

14 

PFZ220A 

6 

Si 

A398k 

IRM S.OuA at 185VRM:231V(BR) max at IR 1 .0mA:328V(CL) at Ipp 4.6A 

15 

PFZD6V8 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 10.5V at IR (Suarel max 76A; V(BR1R 6.8V 

16 

PFZD8V2 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 12V at IR (Surge) max 66.5A: V(BR)R 8.2V 

17 

PFZD10 

6 


D027 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 14.5V at IR (Surge) max 55A; V(BR)R 10V 

18 

PFZD12 

6 

Si 

D027 

3RSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 17V at IR (Surae) max 47A: V(BR)R 12V 

19 

PFZD15 

6 

Si 

D027 

3RSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 21.5V at IR (Surge) max 37A; V(BR)R 15V 

20 

PFZD18 

6 

Si 

D027 

3RSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 25.5V at IR (Surge) max 31. 5A: V(BR)R 18V 

21 

PFZD22 

6 

Si 

D027 

=»RSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 31.5V at IR (Surae) max 25.5A: V(BR)R 22V 

22 

PFZD27 

6 

Si 

3027 

=>RSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 38.5V at IR (Surge) max 21 A; V(BR)R 27V 

23 

PFZD33 

6 

Si 

3027 

3RSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 47V at IR (Surge) max 17A: V(BR)R 33V 

24 

PFZD39 

6 

Si 

D027 

=>RSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 56V at IR (Surae) max 14.5A: V(BR)R 39V 

25 

PFZD47 

6 

Si 

D027 

=>RSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 67V at IR (Surge) max 12A: V(BR)R 47V 

26 

PFZD56 

6 

Si 

D027 

3RSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 80V at IR (Surge) max 10A; V(BR)R 56V 

27 

PFZD62 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 88.5V at IR (Surae) max 9.0A: V(BR)R 62V 

28 

PFZD68 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 97V at IR (Surge] max 8.3 A; V(BR)R 68V 

29 

PFZD82 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS: Clamp Volt 117V at IR (Surge) max 6.8A V(BR)R 82V 

30 

PFZD100 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 143V at IR (Surae) max 5.6A: V(BR)R 100V 

31 

PFZD120 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 172V at IR (Surge) max 4.6A: V(BR)R 120V 

32 

PFZD150 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS; Clamp Volt 215V at IR (Surge) max 3.7 A; V(BR)R 150V 

33 

PFZD180 

6 

Si 

D027 

PRSM 800W/1.0mS: Clamo Volt 257V at IR (Surae) max 3.1A: V(BR)R 180V 

34 

PIP8.4 

6 

Si 

M963T 

VR 12V:VB 14Vmin at 10mA:Clamp Volt 22Vmax:VPP 341A:PP 7.5kw 

35 

PIP24 

6 

Si 

M963t 

VR 34V:VB 40Vmin at 10mA;Clamp Volt 67Vmax:IPP 112A:PP 7.5kw 

36 

PIP30 

6 

Si 

^963 ▼ 

VR 42.5V:VB SOVmin at I.OmAiClamo Volt 84Vmax:IPP 90A:PP 7.5kw 

37 

PIP60 

6 

Si 

\^963t 

VR 85V;VB lOOVmin at 1.0mA;Clamp Volt 167Vmax;IPP 90A;PP 15kw 

38 

PIP120 

6 

Si 

\^963t 

VR 170V;VB 200Vmin at 1.0mA;Clamp Volt 319Vmax;IPP 47A;PP 15kw 

39 

PIP208 

6 

Si 

^963 ▼ 

VR 294V;VB 347Vmin at I.OmAiClamo Volt 536Vmax:IPP 28A:PP 15kw 

40 

PIP250 

6 

Si 

\A9e3w 

VR 354V;VB 418Vmin at 1.0mA:Clamp Volt 652Vmax;IPP 23A;PP 15kw 

41 

PIP440 

6 

Si 

\A9Q3^ 

VR 623V;VB 735V min at 1.0mA;Clamp Volt 1138Vmax;IPP 13.2A;PP 15kW 

42 

PIP500 

6 

Si 

M963t 

VR 708V;VB 835V min at I.OmAiClamo Volt 1292Vmax:IPP 11.6A:PP 15kW 

43 

S5KP5.0 

6 

Si 

A416b 

VR 5.0V;VB 6.40.7.30V at IT 50mA;IR 2.0mAmax;IPP 520A;TC 4.0mV/*C 

44 

S5KP5.0A 

6 

Si 

A416b 

VR 5.0V;VB 6.40-7.00V at IT 50mA;IR 2.0mAmax;IPP 543A;TC 4.0mV/“C 

45 

S5KP6.0 

6 

Si 

A416b 

VR 6.0V:VB 6.67-8.1 5V at IT 50mA;IR S.OmAmaxtIPP 439A;TC 4.0mV/"C 

46 

S5KP6.0A 

6 

Si 

A416b 

VR 6.0V;VB 6.67-7.37V at IT 50mA;IR 5.0mAmax;IPP 485A;TC 4.0mV/'C 

47 

S5KP6.5 

6 

Si 

A416b 

VR 6.5V;VB 7.22-8.82V at IT 50mA;IR 2.0mAmax;IPP 407A;TC 4.0mV/“C 

48 

S5KP6.5A 

6 

Si 

A416b 

VR 6.5V:VB 7.22-7.98V at IT 50mA:IR 2.0mAmax:IPP 447A:TC 4.0mV/"C 

49 

S5KP7.0 

6 

Si 

A416b 

VR 7.0V;VB 7.78-9.51 V at IT 50mA;IR 1.0mAmax;IPP 378A;TC 5.0mV/“C 

50 

S5KP7.0A 

6 

Si 

A416b 

VR 7.0V;VB 7.78.8.60V at IT 50mA;IR 1.0mAmax;IPP 417A:TC 5.0mV/*C 

51 

S5KP7.5 

6 

Si 

A416b 

VR 7.5V;VB 8.33-10.2V at IT 5.0mA:IR 250uAmax:IPP 350A:TC 6.0mV/*C 

52 

S5KP7.5A 

6 

Si 

A416b 

VR 7.5V;VB 8.33.9,21V at IT 6.0mA;IR 250uAmax;IPP 388A;TC 6.0mVrC 

53 

S5KP8.0 

6 

Si 

A416b 

VR 8.0V;VB 8.89-1 0.9V at IT 5.0mA;IR 150uAmax;IPP 333A;TC 6.0mV/“C 

54 

S5KP8.0A 

6 

Si 

A416b 

VR 8.0V:VB 8.89.9.83V at IT 5.0mA:IR 150uAmax;IPP 367A;TC 6.0mV/*C 

55 

S5KP8.5 

6 

Si 

A416b 

VR 8.5V;VB 9.44.11.5V at IT 5.0mA:IR 50uAmax;IPP 314A;TC 7.0mVrC 

56 

S5KP8.5A 

6 

Si 

A416b 

VR 8.5V;VB 9.44.10.4V at IT 5.0mA;IR 50uAmax;IPP 347A;TC 7.0mVrC 

57 

S5KP9.0 

6 

Si 

A416b 

VR 9.0V:VB 10.12.2V at IT 5.0mA:IR 20uAmax:IPP 295A:TC 8.0mV/*C 

58 

S5KP9.0A 

6 

Si 

A416b 

VR 9.0V;VB 10-1 1.1V at IT 5.0mA;IR 20uAmax;IPP 325A;TC 8.0mV/'C 

59 

S5KP10 

6 

Si 

A416b 

VR 10V;VB 11.1.13.6V at IT 5.0mA;IR 15uAmax;IPP 266A;TC 9.0mV/*C 

60 

S5KP10A 

6 

Si 

A416b 

VR 10V:VB 11.1-12.3V at IT 5.0mA:IR 15uAmax:IPP 294A:TC 9.0mVrC 

61 

S5KP11 

6 

Si 

A416b 

VR 11V;VB 12.2-1 4.9V at IT 5.0mA;IR lOuAmaxjlPP 249A;TC lOmV/’C 

62 

S5KP11A 

6 

Si 

A416b 

VR 11V;VB 12.2-1 3.5V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 274A;TC 10mV/“C 

63 

S5KP12 

6 

Si 

A416b 

VR 12V:VB 13.3.16.3V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 227A:TC lImV/'C 

64 

S5KP12A 

6 

Si 

A416b 

VR 12V;VB 13.3-14.7V at IT 5.0mA;lR 10uAmax;IPP 251A;TC lImV/'C 

65 

S5KP13 

6 

Si 

A416b 

VR 13V;VB 14.4.17.6V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 210A;TC 12mV/'C 

66 

S5KP13A 

6 

Si 

A416b 

VR 13V:VB 14.4-1 5.9V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 232A:TC 12mV/’C 

67 

S5KP14 

6 

Si 

A416b 

VR 14V;VB 15.6-1 9.1V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 194A;TC 13mV/'C 

68 

S5KP14A 

6 

Si 

A416b 

VR 14V;VB 15.6.17.2V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 215A;TC 13mV/“C 

69 

S5KP15 

6 

Si 

A416b 

VR 15V:VB 16.7-20.4V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 188A:TC 15mV/*C 

70 

S5KP15A 

6 

Si 

A416b 

VR 15V;VB 16.7-1 8.5V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 206A;TC 15mV/*C 

71 

S5KP16 

6 

Si 

A416b 

VR 16V;VB 1 7.8-21. 8V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 176A;TC 18mV/'C 

72 

S5KP16A 

6 

Si 

A416b 

VR 16V;VB 17.8-1 9.7V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 192A:TC 16mV/'C 

73 

S5KP17 

6 

Si 

A416b 

VR 17V;VB 1 8.9-23.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 164A;TC 19mV/’C 

74 

S5KP17A 

6 

Si 

A416b 

VR 17V;VB 18.9-20.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 181A;TC 18mV/*C 

75 

S5KP18 

6 

Si 

A416b 

VR 18V:VB 20.24.4V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 155A:TC 20mV/’C 

76 

S5KP18A 

6 

Si 

A416b 

VR 18V;VB 20.22.1V at IT 5.0mA;IR lOuAmaxjlPP 172A;TC 19mVrC 

77 

S5KP20 

6 

Si 

A416b 

VR 20V;VB 22.2-27.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 139A;TC 24mV/’’C 

78 

S5KP20A 

6 

Si 

A416b 

VR 20V:VB 22.2-24.5V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 154A:TC 22mV/’C 

79 

S5KP22 

6 

Si 

A416b 

VR 22V;VB 24.4.29.8V at IT 5.0mA:lR 10uAmax;IPP 127A;TC 27mV/'C 

80 

S5KP22A 

6 

Si 

A416b 

VR 22V;VB 24.4-26.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 141A;TC 24mVrC 

81 

S5KP24 

6 

Si 

A416b 

VR 24V:VB 26.7.32.6V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 116A:TC 30mV/*C 

82 

S5KP24A 

6 

Si 

A416b 

VR 24V;VB 26.7-29.5V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 128A;TC 27mV/"C 

83 

S5KP26 

6 

Si 

A416b 

VR 26V:VB 28.9.35.3V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 107A;TC 33mV/’C 

84 

S5KP26A 

6 

Si 

A416b 

VR 26V:VB 28.9.31.9V at IT 5.0mA;lR lOuAmaxiIPP 119A;TC 29mV/"C 

85 

S5KP28 

6 

Si 

A416b 

VR 28V;VB 31.1 -38V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 99A:TC 34mVrC 

86 

S5KP28A 

6 

Si 

A416b 

VR 28V; VB 3 1.1 -34.4V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 110A;TC 30mV/*C 

87 

S5KP30 

6 

Si 

A416b 

VR 30V:VB 33.3-40.7V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 93A:TC 38mV/“C 

88 

S5KP30A 

6 

Si 

A416b 

VR 30V;VB 33.3-36.8V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 103A:TC 35mV/“C 

89 

S5KP33 

6 

Si 

A416b 

VR 33V:VB 36.7-44.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 85A;TC 41mV/*C 

90 

S5KP33A 

6 

Si 

A416b 

VR 33V:VB 36.7-40.6V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 94A:TC 38mV/'C 

91 

S5KP36 

6 

Si 

A416b 

VR 36V:VB 40.48.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 78A:TC 45mV/*C 

92 

S5KP36A 

6 

Si 

A416b 

VR 36V:VB 40-44.2V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 86A:TC 40mV/“C 

93 

S5KP40 

6 

Si 

A416b 

VR 40V:VB 44.4-54.3V at IT 5.0mA;IR lOuAmax.IPP 70A:TC 50mV/*C 

94 

S5KP40A 

6 

Si 

A416b 

VR 40V;VB 44.4-49.1 V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 78A;TC 45mV/*C 

95 

S5KP43 

6 

Si 

A416b 

VR 43V;VB 47.8-58.4V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 65A;TC 54mV/’C 

96 

S5KP43A 

6 

Si 

A416b 

VR 43V:VB 47.8-52.8V at IT 5.0mA;IR lOuAmaxiIPP 72A:TC 49mV/*C 

97 

S5KP45 

6 

Si 

A416b 

VR 45V;VB 50.61.1V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 62A:TC 57mV/*C 

98 

S5KP45A 

6 

Si 

A416b 

VR 45V:VB 50-55.3V at IT 5.0mA;IR lOuAmaxjlPP 69A:TC SlmV/'C 

99 

S5KP48 

6 

Si 

A416b 

VR 48V:VB 53.3-65.1 V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 58A:TC 62mV/*C 

100 

S5KP48A 

6 

Si 

A416b 

VR 48V;VB 53.3.58.9V at IT 5.0mA;IR lOuAmaxjlPP 65A:TC 55mV/*C 

101 

S5KP51 

6 

Si 

A416b 

VR 51V;VB 56.7-69.3V at IT 5.0mA;IR 10mAmax;IPP 55A;TC 65mVrC 

102 

S5KP51A 

6 

Si 

A416b 

VR 51V:VB 56.7-62.7V at IT 5.0mA:IR 10mAmax:IPP 61A;TC 60mVrC 

103 

S5kP54 

6 

Si 

A416b 

VR 54V;VB 60.73.3V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 52A:TC 70mV/*C 

104 

S5KP54A 

6 

Si 

A416b 

VR 54V:VB 60-66.3V at IT 5.0mA;IR lOuAmaxiIPP 57A:TC 64mV/'’C 

105 

S5KP58 

6 

Si 

A416b 

VR 58V:VB 64.4-78.7V at IT 5.0mA:IR lOuAmaxiIPP 49A:TC 77mV/’C 

106 

S5KP58A 

6 

Si 

A416b 

VR 58V;VB 64.4-71 .2V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 53A;TC 69mV/*C 

107 

S5KP60 

6 

Si 

A416b 

VR 60V:VB 66.7-81. 5V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 47A;TC 79mV/*C 

108 

S5KP60A 

6 

Si 

A416b 

VR 60V:VB 66.7-73.7V at IT 5.0mA:IR lOuAmaxiIPP 52A;TC 70mV/“C 

109 

S5KP64 

6 

Si 

A416b 

VR 64ViVB 71.1-86.9V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 44A;TC 85mV/“C 

110 

S5KP64A 

6 

Si 

A416b 

VR 64V;VB 71.1.78.6V at IT 5.0mA:IR lOuAmaxiIPP 49A;TC 75mV/’C 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

S5KP70 

6 

Si 

A4ilB 

VR yoViVB 77.8-95. IV at IT 5.0mA;IR lOuAmaxjlPP 40A:TC 93mV/‘C 

2 

S5KP70A 

6 

Si 

A416b 

VR 70V;VB 77.8-86V at IT 5.0mA: IR lOuAmax.-IPP 44A;TC 84mV/*C 

3 

S5KP75 

6 

Si 

A416b 

VR 75V:VB 83.3-1 02V at IT 5.0mA:IR 10uAmax;IPP 37A:TC lOOmV/'C 

4 

S5KP75A 

6 

Si 

A416b 

VR 75V: VB 83.3.92.1V at IT 5.0mA;IR 10uAmax;IPP 41A:TC 90mV/'C 

5 

S5KP78 

6 

Si 

A416b 

VR 78V:VB 86.7.106V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 36A:TC 104mV/“C 

6 

S5KP78A 

6 

Si 

A416b 

VR 78V:VB 86.7-95.8V at IT 5.0mA:IR lOuAmaxiIPP 40A;TC 94mV/’C 

7 

S5KP85 

6 

Si 

A416b 

VR 85V:VB 94.4-1 15V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 33A:TC 113mV/"C 

8 

S5KP85A 

6 

Si 

A416b 

VR 85V:VB 94.4-1 04V at IT 5.0mA:IR lOuAmax.IPP 36A:TC 102mV/‘C 

9 

S5KP90 

6 

Si 

A416b 

VR 90V:VB 100-122V at IT 5.0mA;IR 10uAmax:IPP 31A;TC 120mV/*C 

10 

S5KP90A 

6 

Si 

A416b 

VR 90V:VB 100-1 11V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 34A:TC 109mV/*C 

11 

S5KP100 

6 

Si 

A416b 

VR 100V:VB 111-136V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 28A:TC 134mV/'C 

12 

S5KP100A 

6 

Si 

A416b 

VR 100V:VB 111-123V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 31A;TC 122mVrC 

13 

S5KP110 

6 

Si 

A416b 

VR 110V:VB 122-1 49V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 26A:TC 147mV/"C 

14 

S5KP110A 

6 

Si 

A416b 

VR 110V:VB 122-1 35V at IT 5.0mA:IR 10uAmax:IPP 28A:TC 132mV/"C 

15 

SA1002CA 

6 

Si 

D041 

VC 11.3V max:VR 6.40V:BV 7.88Vmax at 10mA:Temp 175'C max Oper 

16 

SICT5 

6 

Si 

D013 

IR 300uA at VR 5.0V:VBR 6.0Vmin;Peak Pulse 1 160A:Pd 1.0W 

17 

SICT8 

6 

Si 

D013 

IR 25uA at VR 8.0V:VBR 9.4Vmin:Peak Pulse I 100A:Pd 1.0W 

18 

SICT10 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 10V: VBR 11.7V min: Peak Pulse 1 90A: Pd 1.0W 

19 

SICT12 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR12V; VBR 14.1V min: Peak Pulse 1 70A: Pd 1.0 W 

20 

SICT15 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 15V: VBR 17.6V min: Peak Pulse 1 60A: Pd 1.0 W 

21 

SICT18 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 18V:VBR 21.2Vmin:Peak Pulse 1 50A:Pd 1.0W 

22 

SICT22 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 22V:VBR 25.9Vmin:Peak Pulse 1 40A:Pd 1.0W 

23 

SICT36 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 36V: VBR 42.4V min: Peak Pulse 1 23A: Pd 1.0 W 

24 

SICT45 

6 

Si 

D013 

IR 2.0uA at VR 45V:VBR 52.9Vmin:Peak Pulse 1 19A:Pd 1.0W 

25 

SICTE5 

6 

Si 

Alew 

IR 300uA at VR 5.0V:VBR 6.0Vmin:Peak Pulse 1 160A:Pd 5.0W 

26 

SICTE8 

6 

Si 

Alew 

IR 25uA at VR 8.0V:VBR 9.4Vmin:Peak Pulse 1 100A:Pd 5.0W 

27 

SICTE12 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 12V: VBR 14.1V min: Peak Pulse 1 70 A: Pd 5.0 W 

28 

SICTE15 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 15V: VBR 17.6V min: Peak Pulse I 60A: Pd 5.0W 

29 

SICTE18 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 18V: VBR 21.2V min: Peak Pulse 1 50A: Pd 5.0 W 

30 

SICTE22 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 22V:VBR 25.9V min: Peak Pulse 1 40A: Pd 5.0 W 

31 

SICTE36 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 36V: VBR 42.4V min: Peak Pulse 1 23A: Pd 5.0 W 

32 

SICTE45 

6 

Si 

Alew 

IR 2.0uA at VR 45V: VBR 52.9V min: Peak Pulse 1 19A: Pd 5.0W 

33 

SLC6.5 

6 

Si 

A31ac 

Transient suoDressonVR 6.5V:clamDina volt 12.3V:CT IOOdF at OV 

34 

SLC6.5A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressor:VR 6.5V:clamping volt 11.2V:CT lOOpF at OV 

35 

SLC7.0 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 7.0V:clamping volt 13.3V:CT lOOpF at OV 

36 

SLC7.0A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR T.OV.clampina volt 12V:CT IOOdF at OV 

37 

SLC7.5 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressor;VR 7.5V:clamping volt 14.3V:CT lOOpF at OV 

38 

SLC7.5A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressor; VR 7.5V:clamping volt 12.9V:CT lOOpF at OV 

39 

SLC8.0 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 8.0V:clamDina volt 15V:CT lOOoF at OV 

40 

SLC8.0A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor;VR 8.0V;clamping volt 13.6V:CT lOOpF at OV 

41 

SLC8.5 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor; VR 8.5V;clamplng volt 15.9V;CT lOOpF at OV 

42 

SLC8.5A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 8.5V:clamDina volt 14.4V:CT lOOoF at OV 

43 

SLC9.0 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 9.0V;clamping volt 16.9V;CT 100 pF at OV 

44 

SLC9.0A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 9.0V;clamping volt 15.4V;CT 100 pF at OV 

45 

SLC10 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 10V;clamDina volt 18.8V:CT lOOoF at OV 

46 

SLC10A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 10V:clamping volt 17V:CT lOOpF at OV 

47 

SLC11 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 11V:clamping volt 20.1 V:CT lOOpF at OV 

48 

SLC11A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 11V:clamDlna volt 18.2V:CT lOOoF at OV 

49 

SLC12 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressor:VR l2V:clamping volt 22V:CT lOOpF at OV 

50 

SLC12A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 12V:clamping volt 19.9V:CT lOOpF at OV 

51 

SLC13 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 13V;clamDina volt 23.8V:CT lOOoF at OV 

52 

SLC13A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 13V;clamplng volt 21.5V:CT lOOpF at OW 

53 

SLC14 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressor:VR 14V;clamping volt 25.8V:CT lOOpF at OV 

54 

SLC14A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 14V:clamDina volt 23.2V:CT lOOoF at OV 

55 

SLC15 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 15V;clamplng volt 26.9V;CT lOOpF at OV 

56 

SLC15A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 15V;clamping volt 24.4V;CT lOOpF at OV 

57 

SLC16 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR 16V:clamDina volt 28.8V:CT lOOoF at OV 

58 

SLC16A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 16V;clamplng volt 26V:CT lOOpF at OV 

59 

SLC17 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 17V;clamping volt 30.5V;CT lOOpF at OV 

60 

SLC17A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR 17V:clamDina volt 27.6V:CT lOOoF at OV 

61 

SLC18 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 18V;clamping volt 32.2V;CT lOOpF at OV 

62 

SLC18A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 18V;clamping volt 29.2V;CT lOOpF at OV 

63 

SLC20 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 20V:clamDina volt 35.8V:CT lOOoF at OV 

64 

SLC20A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 20V:clamping volt 32.4V;CT lOOpF at OV 

65 

SLC22 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 22V;clamping volt 39.4V;CT lOOpF at OV 

66 

SLC22A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR 22V;clamDina volt 35.5V:CT lOOoF at OV 

67 

SLC24 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 24V;clamplng volt 43V:CT lOOpF at OV 

68 

SLC24A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 24V:clamping volt 38.9V:CT lOOpF at OV 

69 

SLC26 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 26V:clamDina volt 46.6V:CT lOOoF at OV 

70 

SLC26A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 26V;clamping volt 42.1 V;CT lOOpF at OV 

71 

SLC28 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 28V:clamping volt 50.1V:CT lOOpF at OV 

72 

SLC28A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 28V:clamDina volt 45.4V:CT lOOoF at OV 

73 

SLC30 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 30V:clamping volt 53.5V:CT lOOpF at OV 

74 

SLC30A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 30V;clamplng volt 48.4V;CT lOOpF at OW 

75 

SLC33 

6 

Si 

A31ac 

Transient suDDressor:VR 33V:clamDina volt 59V:CT lOOoF at OV 

76 

SLC33A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 33V;clamping volt 53.3V;CT lOOpF at OV 

77 

SLC36 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 36V;clamping volt 64.3V;CT lOOpF at OV 

78 

SLC36A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 36V:clamDina volt 58.1 V:CT lOOoF at OV 

79 

SLC40 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 71.4V;CT lOOpF at OV 

80 

SLC40A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 64.5V:CT lOOpF at OV 

81 

SLC43 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 43V:clamDina volt 76.7V:CT lOOoF at OV 

82 

SLC43A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressor:VR 43V:clamping volt 69.4V;CT lOOpF at OV 

83 

SLC45 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 45V:clamping volt 80.3V;CT lOOpF at OV 

84 

SLC45A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 45V:clamDlna volt 72.7V:CT lOOoF at OV 

“85 

SLC48 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 85.5V:CT lOOpF at OV 

86 

SLC48A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 48V:clamping volt 77.4V:CT lOOpF at OV 

87 

SLC51 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 51V:clamDina volt 91.1V:CT lOOoF at OV 

88 

SLC51A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 51V;clamping volt 82.4V:CT lOOpF at OV 

89 

SLC54 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 54V:clamping volt 96.3V:CT lOOpF at OV 

90 

SLC54A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 54V:clamDina volt 87.1 V:CT lOOoF at OV 

91 

SLC58 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 58V:clamping volt 103V:CT lOOpF at OV 

92 

SLC58A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 58V:clamping volt 93.6V:CT lOOpF at OV 

93 

SLC60 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 60V:clamDina volt 107V:CT 90 dF at OV 

“94 

SLC60A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 60V;clamping volt 96.8V:CT 90pF at OV 

95 

SLC64 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 64V:clamping volt 114V:CT 90pF at OV 

96 

SLC64A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 64V:clamDina volt 103V;CT 90 dF at OV 

97 

SLC70 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 125V;CT 90pF at OV 

98 

SLC70A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 113V:CT 90pF at OV 

99 

SLC75 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 75V:clamDina volt 134V:CT 90 dF at OV 

100 

SLC75A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 75V:clamping volt 121V:CT 90pF at OV 

101 

SLC80 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 80V;clamping volt 142V;CT 90pF at OV 

102 

SLC80A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 80V:clamDina volt 129V:CT 90 dF at OV 

103 

SLC90 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 90V:clamping volt 160V:CT 90pF at OV 

104 

SLC90A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor: VR 90V;clamping volt 146V:CT 90pF at OV 

105 

SLC100 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suooressonVR 100V:clamDina volt 179V:CT 90 dF at OV 

106 

SLC100A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 100V:clamping volt 162V;CT 90pF at OV 

107 

SLC110 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 110V;clamping volt 196V:CT 90pF at OV 

108 

SLC110A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 110V;clamDina volt 178V:CT 90 dF at OV 

109 

SLC120 

6 

Si 

A31ac 

Transient suppressonVR 120V:clamping volt 214V;CT 90pF at OV 

110 

SLC120A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressonVR 120V:clamDina volt 193V:CT 90 dF at OV 
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7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE 

No. 

3] 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 



6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressonVR 1 30V:clamping volt 231V:CT 90pF at OV 



6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor;VR 130V:clamping volt 209V;CT 90pF at OV 



6 

Si 

A3 lac 

Transient subbressoriVR 1 50V;clambina volt 268V:CT 90bF at OV 


SLC150A 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor: VR 150V:clamping volt 243V;CT 90pF at OV 


SLC160 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor; VR 160V:clamping volt 287V;CT 90pF at OV 


SLC160A 

6 

Si 

A31ac 

Transient suooressoriVR 160V:clamDina volt 259V:CT 90 dF at OV 

7 

SLC170 

6 

Si 

A3 lac 

Transient suppressor: VR 1 70V:clamping volt 304V:CT 90pF at OV 

8 

SLC170A 

E 

Si 

A31ac 

Transient suppressor; VR 1 70V:clamping volt 275V:CT 90pF at OW 

9 

SLCE6.5 

m. 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 6.5V;clamDina volt 12.3V:CT lOOoF at OV 


1 iMl 1 I 

E 


Siin 

Transient suppressor; VR 6.5V;clamping volt 11.2V:CT lOOpF at OV 



i 


S( 

Transient suppressor: VR 7.0V:clamping volt 13.3V:CT lOOpF at OV 





s"m 

Transient suooressorVR 7.0V:clamDina volt 12V:CT lOOoF at OV 



E 


Aley 

Transient suppressor;VR 7.5V:clamping volt 14.3V:CT 100pF at OV 



E 


Aley 

Transient suppressor; VR 7.5V;clamping volt 12.9V:CT lOOpF at OV 



E 


Alev 

Transient suooressonVR 8.0V:clamDina volt 15V:CT IOOdF at OV 


SLCE8.0A 

E 

Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 8.0V:clamping volt 13.6V;CT lOOpF at OV 


SLCE8.5 

E 

Si 

Aley 

Transient suppressor; VR 8.5V;clamping volt 15.9V;CT lOOpF at OV 


SLCE8.5A 

E 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 8.5V:clamDina volt 14.4V:CT lOOoF at OV 


SLCE9.0 

E 

Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 9.0V;clamping volt 16.9V:CT lOOpF at OV 


SLCE9.0A 

E 

Si 

Aley 

Transient Suppressor; VR9.0V:Clamping Volt 15.4V;CT 100pF at OV 


SLCE10 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 10V;clamoina volt 18.8V:CT lOOoF at OV 


1 IMl 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressor; VR 10V;clamping volt 17V:CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 11V;clamping volt 20.1 V;CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 11V:clamoina volt 18.2V:CT lOOoF at OV# 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 12V:clamping volt 22V;CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressor:VR 12V:clamping volt 19.9V;CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Alev 

Transient suooressor:VR 13V;clamoina volt 23.8V:CT 100oF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 13V:clamping volt 21.5V:CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 14 V;clamping volt 25.8V;CT lOOpF at OV N 


1 llil 

6 

Si 

Alev 

Transient Suooress:VR 14V:Clamoina Volt 23.2V:CT lOOoF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 15V;clamping volt 26.9V:CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 15V:clamping volt 24.4V:CT lOOpF at OV 



El 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 16V:clamoina volt 28.8V:CT lOOoF at OV 




Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 16V;clamping volt 26V;CT100 pF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 1 7V;clamping volt 30.5V:CT 100 pF at OV 



6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 17V:clamoina volt 27.6V:CT lOOoF at Ov 


SLCE18 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 18V:clamping volt 32.2V;CT lOOpF at OV 


SLCE18A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 18V;clamping volt 29.2V;CT lOOpF at OV 


SLCE20 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressor:VR 20V:clamoina volt 35.8V:CT lOOoF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 20V;clamping volt 32.4V:CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 22V;c!amping volt 39.4V:CT 100pF at OV 


[si M 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressor:VR 22V:clamoina volt 35.5V:CT lOOoF at OV 


SLCE24 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 24V:clamping volt 43V;CT lOOpF at OV 


SLCE24A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressor;VR 24V;clamping volt 38.9V;CT lOOpF at OV 


SLCE26 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 26V:clamoina volt 46.6V:CT lOOoF at OV 


SLCE26A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 26V:clamping volt 42.1 V;CT lOOpF at OV 


SLCE28 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 28V;clamping volt 50.1V;CT lOOpF at OV 


SLCE28A 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 28V:clamoina volt 45.4V:CT lOOoF at OV 

49 

SLCE30 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressor:VR 30V;clamping volt 53.5V;CT lOOpF at OV 

50 

SLCE30A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressor: VR 30V;clamping volt 48.4V;CT lOOpF at OV 

51 

SLCE33 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR SOViclamoina volt 59V:CT lOOoF at OV 


s 1 i : c 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 33V;clamping volt 53.3V;CT lOOpF at OV 


sl«:e 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 36V;clamping volt 64.3V;CT lOOpF at OV 



6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 36V:clamoina volt 58.1V:CT lOOoF at OV 

55 

SLCE40 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 40V;clatDping volt 71.4V;CT lOOpF attOV 

56 

SLCE40A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 40V;clamping volt 64.5V;CT lOOpF at OV N 

57 

SLCE43 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 43V:clamoina volt 76.7V;CT lOOoF at OV 

58 

SLCE43A 

6 

Si 

Aley 

Transient SuppressonVR 43V;Clamping Volt 69.4V;CT lOOpF at OV 

59 

SLCE45 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 45V;clamping volt 80.3V;CT lOOpF at OV 

60 

SLCE45A 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressorVR 45V:cIamoina volt 72.7V:CT lOOoF at OV 

61 

SLCE48 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 85.5V;CT lOOpF at OV 

62 

SLCE48A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 48V;clamping volt 77.4V;CT lOOpF at OV 

63 

SLCE51 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 51V;clamoina volt 91.1V:CT lOOoF at OV 

64 

SLCE51A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 51V;clamping volt 82.4V;CT lOOpF at OV 

65 

SLCE54 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 54V;clamping volt 96.3V;CT lOOpF at OV 

66 

SLCE54A 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 54V:clamoina volt 87.1 V:CT lOOoF at OV 

67 

SLCE58 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 58V;clamping volt 103V;CT lOOpF at OV 

68 

SLCE58A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 58V;clamping volt 93.6V;CT lOOpF at OV 

69 

SLCE60 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 60V;clamoina volt 107V;CT 90oF at OV 

70 

SLCE60A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 60V;clamping volt 96.8V;CT 90pF at OV 

71 

SLCE64 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 64V;clamping volt 114V;CT 90pF at OV 

72 

SLCE64A 

6 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 64V:clamoina volt 103V;CT 90oF at OV 

73 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 125V;CT 90pF at OV 

74 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 70V;clamping volt 113V;CT 90pF at OV 

75 



Si 

Alev 

Tramsoemt siYressonVR 75V:clamoina volt 134V:CT 90oF at OV 

76 

MlSSlSIsZdllH^^^n 


Si 

Aley 

Tramsoemt siTressonVR 75V;clamping volt 121V;CT 90pF at OV 

77 



Si 

Aley 

Transient suppressor: VR 80V:clamping volt 142V;CT 90pF at OV 

78 



Si 

Alev 

Transient suooressonVR 80V:clamoina volt 129V:CT 90oF at OV 

79 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 100V:clamping volt 160V;CT 90pF at OV 

80 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 100V:clamping volt 146V;CT 90pF at OV 

81 


n 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR llOVxIamoina volt 179V:CT 90oF at OV 

82 


ly 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 1 1 0V;clamping volt 162V:CT 90pF att OV 

83 



Si 

A1ey 

Transient suppressonVR 120V;clamping volt 196V;CT 90pF at OV 

84 


El 

Si 

Alev 

Transient suooressonVR 120V:clamoina volt 178V:CT 90oF at OV 

85 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 130V:clamping volt 214V;CT 90pF at OV 

Bn 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 130V:clamping volt 193V:CT 90pV at OV 




Si 

Alev 

Transient suooressonVR 150V:Clamoina volt 231V:CT 90oF at OV 

88 



Si 

Aley 

Transient suppressonVR 150V:clamping volt 209V:CT 90pF at OV 

89 



Si 

Aley 

Transient suppressor; VR 150V:clamping volt 268V:CT 90pF at OV 

90 


El 

Si 

Alev 

Transient suooressor-.VR 1 SOVxlamoina volt 243V:CT 90oF at OV 

vn 


Wl 

Si 

Aley 

Transient suppressor:VR 160V; clamping volt 287V:CT 90pF at OV 

En 


E 

Si 

Aley 

Transient suppressonVR 160V;clamping volt 259V:CT 90pF at OV 



H 

Si 

Alev 

Transient suooressor;VR 170V:clamoina volt 304V:CT 90oF at OV 

94 

SLCE170A 

6 

Si 

Aley 

Transient suppressor:VR 1 70V;clamping volt 275V:CT 90pF at OV 

95 

SR-2 

6 

Si 

A407 

VR 100V, max 400V/5.0mA:lo 300mA(cont),500mA(inst):Vf 1.1V/300mA;IR lOOuA/IOOV 

96 

SR-4 

6 

Si 

A185a 

Vr 200V:Max 800V at 5.0mA:lo 300mA(Cont)500mA(lnst):Vf 1.1V at 300mA:lr lOOuA at 200V 

97 


3 

Si 

M1210 

VR lOOVmax 400V/5.0mA;lo 300mA(cont);500mA(inst):VF 1.1V/300mA IR 100uA/100V 

98 


3 

Si 

M1210 

VR 200V max 800V/5.0mA:lo 300mA(cont);500mA(inst):VF 1.1V/300mA IR 100uA/200V 

99 



Si 


VR 100V MAX 400V/5.0mA.lo 300mAfcont):500mAnnst).Vf 1.1V/300mA IR lOOuA/IOOV 

100 



Si 


VR 200V MAX 800V/5.0mA,lo 300mA(cont):500mA(inst),Vf 1.1V/300mA IR 100uA/200V 

101 



Si 

M1211 

VR 100V max 400V/5.0mA:lo 300mA(cont):500mA(inst):VF 1.1V/300mA IR lOOuA/IOOV 




Si 

M1211 

VR 200V max 800V/5.0mA:lo 300mA(cont):500mAnnst):VF 1.1V/300mA IR 100uA/200V 


Ei^ A 1 i2F^^i^iii^n^^niii^B 


Si 


VR 100V MAX 400V/5.0mA,lo 300mA(cont):500mA(inst).VF 1.1V/300mA IR lOOuA/IOOV 




Si 


VR 200V MAX 800V/5.0mA,lo 300mA(cont);500mA(inst),Vf 1.1V/300mA IR 100uA/200V 



n 

Si 

D029 

VR5.0:VCIamD 7.6:IPP 30A:Pd 5.0W:IR 300uA 




Si 

A82h 

BV 5.6-6.82V at IT200mA:VR5.04V:IR(surge)Max 525A:IR at VR20mA max:Max Clamp.Volt. 9.6V. 




Si 

A82h 

BV 5.89-6.51 V at IT200mA:VR5.3V:lR{surge)Max 525A;IR at VR20mA max:Max Clamp.Volt. 9.1V. 




Si 

A82h 

BV 6.12-7.48V at IT175mA:VR5.5V:IR(surae)Max 450A:IR at VR5.0mA max:Max Clamo.Volt. 10.8V. 



0 

Si 

A82h 

BV 6.45-7.14V at IT175mA:VR5.8V;IR(surge)Max 450A;IR at VRS.OmA max;Max Clamp.Volt. 10.5V. 




Si 

A82h 

BV 6.75-8.25V at IT175mA:VR6.05V;IR(surae)Max 400A:IR at VRI.OmA max:Max Clamo.Volt. 11.7V. 
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TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Confcl) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


TYPE 

NUMBER 


DESCRIPTION 


2 TZV8.2 
TZV8.2A 




ZP1030A 

ZP1033 

ZP1033A 



109 ZP1056 

110 ZP1056A 


BV 7.13-7.88V at IT175mA:VR6.4\/:IR(surge)Max 400A:IR at VRI.OmA max;Max Clamp.Volt. 11.3V. 
BV 7.38-9.02V at IT150mA:VR6.63V;IR(surge)Max 400A:IR at VRI.OmA max:Max Clamp.Volt. 12.5V. 
BV 7.79-8.61 V at IT150mA;VR7.02V:IR{surae1Max 400A:IR at VRI.OmA max:Max Clamo.Volt. 12.1V. 


BV 8.1 9-1 OV at IT150mA:VR7.37V:IR{surge)Max 362A:IR at VR200uA max:Max Clamp.Volt. 13.8V. 
BV 8.65-9.55V at IT150mA;VR7.78V:IR(surge)Max 362A:IR at VR200uA max:Max Clamp.Volt. 13.4V. 
BV 9.0-1 IV at IT125mA:VR8.1V:IRfsurae1Max 333A:IR at VR 50uA max.Max Clamo.Volt. 15V. 


BV 9.5-1 0.5V at IT125mA;VR8.55V;IR(surge)Max 344A;IR at VR 50uA max;Max Clamp.Volt. 14.5V. 
BV 9.9-1 2.1V at IT125mA:VR8.92V;IR(surge)Max 308A:IR at VR lOuA max:Max Clamp.Volt. 16.2V. 
BV 10.5-1 1.6V at IT125mA:VR9.40V;IR(surae)Max 320A:IR at VRIOuA max;Max Clamo.Volt. 15.6V. 


BV 10.8-1 3.2V at IT100mA;VR9.72V;IR(surge)Max 289A:IR at VR 5.0uA maxjMax Clamp.Volt. 17.3V. 

BV 11.4-12.6V at IT100mA:VR10.2V;IR(surge)Max 299A;1R at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 16.7V. 

BV 11.7-14.3V at IT100mA;VR10.5V:IR(surqe)Max 263A:IR at VR 5.0uA maxrMax Clamp.Volt. 19V. 


BV 12.4-13.7V at IT100mA:VR11.1V;IR(surge)Max 274A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 18.2V. 
BV 13.5-1 6.5V at IT75mA:VR12.1V:IR(surge)Max 227A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 22V. 

BV 14.3-1 5.8V at IT75mA;VR12.8V:IR(surqe)Max 235A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 21.2V. 


BV 14.4-1 7.6V at IT70mA:VR12.9V;IR(surge)Max 212A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 23.5V. 
BV 15.2-1 6.8V at IT70mA:VR13.6V;IR(surge)Max 222A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 22.5V. 
BV 16.2-1 9.8V at IT 65mA:VR 1 4.5V:IR(suroe)max 188A;IR at 5.0uA max.Max Clamo Volt. 26.5V. 


BV 17.1-1 8.9V at IT65mA;VR15.3V;IR(surge)Max 198A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 25.2V. 
BV 18-22V at IT65mA:VR16.2V:IR(surge)Max 171A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 29.1V. 
BV19-21V at IT 65mA;VR 17.1V:IR(surqe)max IBOAilR at VR 5.0uA maxtMax Clamp Volt. 27.7V. 


BV 19.8-24.2V at IT50mA:VR17.8V:IR(surge)Max 156A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 31.9V. 

BV 20.9-23.1V at IT50mA:VR18.8V:IR(surge)Max 163A:IR at VR 5.0uA max.Max Clamp.Volt. 30.6V. 

BV 21.6-26.4V at IT50mA:VR19.4V:IR(surqe)Max 144A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 34.7V. 

BV 22.8-25.2V at IT50mA:VR20.5V;IR(surge)Max 150A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 33.2V. 

BV 24.3-29.7V at IT50mA:VR21.8V;IR(surge)Max 127A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 39.1V. 

BV 25.7-28.4V at IT50mA:VR23.1V:IR(surqe)Max 133A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 37.5V. 

BV 27-33V at IT40mA:VR24.3V;IR(surge)Max 114A:IR at VR 5.0uA maxjMax Clamp.Volt. 43.5V. 

BV 28.5-31.5V at IT40mA:VR25.6V:IRfsurge)Max 120A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 41.4V. 

BV 29.7-36.3V at IT40mA;VR26.8V:IR(surqe)Max 104A;IR at VR 5.0uA max.Max Clarop-Volt. 47.7V. 

mi 

ip. 
mj 



D.A.T.A. 


BV 40.9-45.2V at IT30mA;VR36.8V;IR{surge)Max 84A;IR at VR 5.0uA max, -Max Clamp.Volt. 59.3V. 

BV 42.3-51. 7V at IT25mA;VR38.1V:IR(surge)Max 73A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 67.8V. 

BV 44.7-49.4V at IT25mA:VR40.2V;!R(surqe)Max 77A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamo.Volt. 64.8V. 


BV 45.9-56.1 V at IT25mA;VR41.3V:IR(surge)Max 68A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 73.5V. 

BV 48.5-53.6V at IT25mA;VR43.6V:IR(surge)Max 71A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 70.1V. 

BV 50.4-61. 6V at IT20mA:VR45.4V;IR(surqe)Max 62A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 80.5V. 


BV 53.2-58.8V at IT20mA;VR47.8V:IR(surge)Max 64A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 77V. 
BV 55.8-68.2V at IT20mA;VR50.2V;IR(surge)Max 56A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 89V. 
BV 58.9-65.1 V at IT20mA;VR53V:IR(surqmMax 58A;IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 85V. 


BV 61.2-74.8V at IT20mA:VR55.1 V:IR(surge)Max 51A:IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 98V. 
BV 64.6-71. 4V at IT20mA;VR 58.1V;IR(surge)Max 54A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 92V. 
BV 67.5-82.5V at IT20mA:VR60.7V:IR(surqe)Max 46A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 108V. 


BV 71.3.78.8V at IT20mA:VR64.1V:IR(surge)Max 48A;IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 103V. 

BV 73.8-90.2V at lT15mA:VR66.4V;IR(surge)Max 42A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 118V. 

BV 77.9-86.1 V at IT15mA:VR70.1V:IR(surqe)Max 44A:IR at VR 5.0uA maxrMax Clamp.Volt. 113V. 


BV 81.9.100V at IT15mA:VR73.7V:IR(surge)Max 38A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 131V. 
BV 86.5.95.5V at IT15mA:VR77.8V:IR(surge)Max 40A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 125V. 
BV 90.110V at IT12mA:VR81V:IR(surqe)Max 34A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 144V. 


BV 95-1 05V at IT12mA;VR85.5V;IR(surge)Max 36A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 137V. 
BV99.121V at IT12mA:VR89.2V;IR(surge)Max 158A;IR at VR 5.0uA max;Max Clamp.Volt. 158V. 
BV 105-1 16V at IT1 2mA:VR94V:IR(surqe)Max 152A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 152V. 


BV 108-132V at IT10mA:VR97.2V;IR(surge)Max 173A;IR at VR 5.0uA max.Max Clamp.Volt. 173V. 

BV 114.126V at IT10mA;VR102V;IR(surge)Max 165A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 165V. 

BV 117-143V at IT10mA:VR105V;IR(surqe)Max 187A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamo.Volt. 187V. 


BV 124.137V at IT10mA:VR111V:IR(surge)Max 179A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 179V. 
BV 135.165V at IT8.0mA;VR121V;IR(surge)Max 215A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 215V. 
BV 143.158V at IT8.0mA:VR128V;IR(surqe)Max 207A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 207V. 


BV 144.176V at IT8.0mA:VR130V;IR(surge)Max 230A:IR at VR 5.0uA max:Max Clamp.Volt. 230V. 

BV 152.168V at IT8.0mA;VR136V.-IR(surge)Max 219A:IR at VR 5.0uA max.Max Clamp.Volt. 219V. 

BV 153.187V at IT5.0mA:VR138V:IR(surqe)Max 244A:1R at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 244V. 


BV 162.179V at IT5.0mA;VR145V:IR(surge)Max 234A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 234V. 

BV 162.198V at IT5.0mA:VR146V:IR(surge)Max 258A:IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 258V. 

BV 171.189V at IT5.0mA:VR154VilR(surqe)Max 246AilR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 246V. 


BV 180.220V at IT5.0mAiVR162V|IR(surge)Max 287A|IR at VR 5.0uA maxiMax Clamp.Volt. 287V. 
BV 190.210V at IT5.0mA|VR171V|IR(surge)Max 274A|IR at VR S.OuA maxiMax Clamp.Volt. 274V. 

VRM 7.37V:VBR 8.19.10.0V at Itl.OmAilR SOuA.Vc 13.5V at IRSM 44.4AiBiDi 

VRM 7.78V|VBR 8.65.9.55V at It I.OmAilR 50uA|Vc 12.9V at IRSM 46.5A|BiDi 

VRM 8.10V;VBR 9.00.11.0V at It I.OmAilR lOuAiVc 14.9V at IRSM 40.3A|BiDi 

VRM 8.55V;VBR 9.50.10.5V at It I.OmAtIR 10uA:Vc 14.2V at IRSM 42.3A;BiDi 


VRM 8.92V|VBR 9.90.12.1V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 16.3V at IRSM 36.8A|BiDi 
VRM 9 . 4 OV 1 VBR 10.5-1 1.6V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 15.7V at IRSM 38.2A|BiDi 
VRM 9.72VIVBR 10.8.13.20V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 17.80V at IRSM 33.7AiBiDi 


VRM IO. 2 V 1 VBR 11 . 4 . 12 . 6 V at Itl.OmAilR 5.0uA|Vc 17.0V at IRSM 35.3A|BiDi 
VRM lO.SViVBR 11. 7-1 4.3V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 19.3V at IRSM 31.1A|BiDi 
VRM II.IOViVBR 12.4-1 3.7V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 18.5V at IRSM 32.4A:BiDi 


VRM I 2 .IV 1 VBR 13.5-16.5V at Itl.OmAilR 5.0uA|Vc 22.3V at IRSM 26.9A|BiDi 

VRM I 2 . 8 V 1 VBR 14.3.15.8V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 21.3V at IRSM 28.2A|BiDi 

VRM 12.9ViVBR 14.4.17.6V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 23.8V at IRSM 25.2ALBiDi 


VRM I 3 . 6 V 1 VBR 15.2-1 6.6V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 23.8V at IRSM 25.2A|BiDi 
VRM I 4 . 5 OV 1 VBR 16.2-19.80V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 26.70V at IRSM 22.5A|BiDi 
VRM 15.3VIVBR 17.1 -18.9V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 25.5V at IRSM 23.5A:BiDi 


VRM I 6 . 2 V 1 VBR 18.0-22.0V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 29.7V at IRSM 20.2AiBiDi 

VRM I 7 .IV 1 VBR 19.0-21.0V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 28.4V at IRSM 21.1A:BiDi 

VRM 17.8V:VBR 19.8-24.2V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 32.7V at IRSM 18.3A:BiDi 


VRM I 8 . 8 V 1 VBR 2 O. 9 . 23 .IV at It I.OmAilR 5.0uAiVc 31.2V at IRSM 19.2AiBiDi 

VRM 19.4ViVBR 21.6-26.4V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 35.6V at IRSM 16.9AiBiDi 

VRM 20.5VIVBR 22.8-25.2V at It I.OmAilR 5.0uA-Vc 34.0V at IRSM 17.6AiBiDi 


VRM 2 I. 8 OV 1 VBR 24.3-29.70V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 40.10V at IRSM 15.0AiBiDi 
VRM 23 .IV 1 VBR 25.7-28.4V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 38.3V at IRSM 15.7AiBiDi 
VRM 24.33V:VBR 27.0-33.0V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 44.5V at IRSM 13.5A:BiDi 


VRM 25 . 6 V 1 VBR 28.5-31. 5V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 42.5V at IRSM 14.1AiBiDi 

VRM 26 . 8 V 1 VBR 29.7-36.3V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 49.0V at IRSM 12.2A;BiDi 

VRM 28.2V:VBR 31.4-34.7V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 46.8V at IRSM 12.8A;BiDi 


VRM 29 .IV 1 VBR 32.4-39.60V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 53.40V at IRSM 11.2AiBiDi 
VRM 3 O. 8 V 1 VBR 34.2-37.8V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 51.0V at IRSM 11.8AiBiDi 
VRM 31.6V;VBR 35.1-42.9V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 58.0V at IRSM 10.3A:BiDi 


VRM 33.3VIVBR 37.1 -41.0V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 55.3V at IRSM 10.8A;BiDi 
VRM 36 . 8 V 1 VBR 40.9-45.2V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 61.0V at IRSM 9.80A:BiDi 
VRM 38.1V:VBR 42.3-51 .7V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 69.8V at IRSM 8.60AiBiDi 


VRM 4 O. 2 V 1 VBR 44.7-49.4V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 66.7V at IRSM 9.00AiBiDi 

VRM 41.3ViVBR 45.9-56.1V at It I.OmAilR 5.0uAiVc 75.3V at IRSM 8.00AiBiDi 

VRM 43.6V:VBR 48.5-53.6V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 72.3V at IRSM 8.30A:BiDi 


IVRM 45.5ViVBR 50.4-61 .60V at It I.OmAilR 5.0uA|Vc 83.10V at IRSM 7.2AiBiDi 

VRM 47.8V:VBR 53.2-58.8V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 79.4V at IRSM 7.55A:BiDi 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 































IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES “ Bipolar & Unipolar Types (Conrd) 


3 ] 

LINE TYPE 

No. NUMBER 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

TFmz 

-6 

BT 

A 

Alaao 

VRM 50.2V:VBR 55.8-68.20V at It 1.0mA;IR S.OuAjVc 92.0V at iRSM 6.52A;BiDi 

2 

ZP1062A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

53.0V:VBR 58.9-65.1 V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 87.0V at IRSM 6.89A;BiDi 

3 

ZP1068 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

55.10V:VBR 61.2-74.8V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 101.0V at IRSM 5.9M:BiDi 

4 

ZP1068A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

58.1V:VBR 64.6-71 .4V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 96.0V at IRSM 6.25A;BiDi 

5 

ZP1075 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 60.7V;VBR 67.5-82.5V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 111.0V at IRSM 5.41A:BiDi 

6 

ZP1075A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 64.1V:VBR 71.3-78.8V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 106.0V at IRSM 5.66A:BiDi 

7 

ZP1082 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 66.4V:VBR 73.8-90.2V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 121.0V at IRSM 4.95A:BiDi 

8 

ZP1082A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 70.1V;VBR 77.9-86.1V at It I.OmAtlR 5.0uA:Vc 116.0V at IRSM 5.17A;BiDi 

9 

ZP1091 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

73.7V:VBR 81.9-100.0V at tt I.OmArIR 5.0uA:Vc 135.0V at IRSM 4.44A:BiDi 

10 

ZP1091A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

77.8V:VBR 86.5-95.5V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 128.3V at IRSM 4.68A;BiDi 

11 

ZP1100 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 81.0V;VBR 90.0-1 10.0V at It I.OmArIR 5.0uA:Vc 148.1V at IRSM 4.05A:BiDi 

12 

ZP1100A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

85.5V:VBR 95.0-1 05.0V at It I.OmArIR 5.0uA:Vc 141.0V at IRSM 4.25A:BiDi 

13 

ZP1110 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

89.0V;VBR 99.0-1 21.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 163.0V at IRSM 3.68A:BiDi 

14 

ZP1110A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

94.0V;VBR 105.0-1 16.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 156.0V at IRSM 3.84A;BiDi 

15 

ZP1120 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

97.0V:VBR 108-1 32.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 178.0V at IRSM 3.37A:BiDi 

16 

ZP1120A 

6 

Si 

A 

Alaao 

^VRM“ 

102.0V;VBR 11 4.0-1 26.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA:Vc 170.0V at IRSM 3.53A:BiDi 

17 

ZP1130 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

105.0V;VBR 11 7.0-1 43.0V at It I.OmArIR 5.0uA:Vc 193.0V at IRSM 3.11A:BiDi 

18 

ZP1130A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

m.OVrVBR 124.0-1 37.0V at It I.OmArIR 5.0uA:Vc 184.0V at IRSM 3.26A;BiDi 

19 

ZP1140 

6 

Si 

A 

Alaao 

VBR 

154; Ir Max 5.0u at VR 113V; Irms 10mA; Temp Jmax 175*C 

20 

ZP1150 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

121.0V;VBR 135.0-1 65.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 222.0V at IRSM 2.70A;BiDi 

21 

ZP1150A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

128.0V:VBR 143.0-1 58.0V at It I.OmArIR 5.0uArVc 213.0V at IRSM 2.81ArBiDi 

22 

ZP1160 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

130.0V;VBR 144.0-1 76.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 237.0V at IRSM 2.53A;BiDi 

23 

ZP1160A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

136.0V;VBR 152.0-1 68.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 226.0V at IRSM 2.65A;BiDi 

24 

ZP1170 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

138.0VrVBR 153.0-1 87.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 252.0V at IRSM 2.38A:BiDi 

25 

ZP1170A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

145.0V;VBR 162.0-1 79.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 241.0V at IRSM 2.48A;BiDi 

26 

ZP1180 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

146.0V;VBR 162-1 98.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 267V at IRSM 2.24A;BiDi 

27 

ZP1180A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

154.0V:VBR 171 .0-1 89.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 255.0V at IRSM 2.35A:BiDi 

28 

ZP1200 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

162.0V;VBR 180.0-220.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 297.0V at IRSM 2.02A;BiDi 

29 

ZP1200A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

171.0V;VBR 190.0-210.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 283.0V at IRSM 2.12A;BiDi 

30 

ZP1220 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

175.0V:VBR 198-242.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 326.0V at IRSM 1.84A:BiDi 

31 

ZP1220A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

185.0V:VBR 209.0-231. OV at It I.OmArIR S.OuArVc 311.0V at IRSM 1.92ArBiDi 

32 

ZP1250 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 202.0V:VBR 225.0-275.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 371.0V at IRSM 1.62A;BiDi 

33 

ZP1250A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 21 4.0V: VBR 237.0-263.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 355.0V at IRSM 1.69A:BiDi 

34 

ZP1275A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

235.0V;VBR 261.3-288.8V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 389.0V at IRSM 1.54A;BiDi 

35 ♦ 

ZP2009 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

7.37V;VBA8.19-10.0V at lt1.0mA;IR 50uA;Vc 13.0V at IRSM 138.5A;BiDi 

36 

ZP2009A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

7.78V:VBR 8.65-9.55V at It I.OmArIR 50uA:Vc 12.4V at IRSM 145.0A:BiDi 

37 

ZP2010 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 8.10V;VBR 9.00-1 1.0V at It 1.0mA;IR lOuAiVc 14.3V at IRSM 126.0A:BiDi I 

38 

ZP2010A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

8.55V;VBR 9.50-1 0.5V at It I.OmArIR 10uA;Vc 13.7V at IRSM 132.0A;BiDi 

39 

ZP2011 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

8.92V:VBR 9.90-1 2.1V at It I.OmArIR S.OuArVc 15.7V at IRSM lU.OArBiDi 

40 

ZP2011A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

9.40V;VBR 10.5-1 1.6V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 15.1V at IRSM 119.0A;BiDi 

41 

ZP2012A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

10.2V;VBR 11. 4-1 2.6V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 16.4V at IRSM 110.0A;BiDi 

42 

ZP2013 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

lO.SVrVBR 11. 7-1 4.3V at It I.OmArIR S.OuArVc 18.6V at IRSM 97.0A:BiDi 

43 

ZP2013A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

II.IVrVBR 12.4-1 3.7V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 17.8V at IRSM 101.0A;BiDi 

44 

ZP2015 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

12.1V;VBR 13.5-1 6.5V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 21.5V at IRSM 84.0A;BiDi 

45 

ZP2015A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

12.8VrVBR 14.3-1 5.8V at It I.OmArIR S.OuArVc 20.5V at IRSM 88.0A:BiDi 

46 

ZP2016 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

12.9V;VBR 14.4-1 7.6V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 22.9V at IRSM 79.0A;BiDi 

47 

ZP2016A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

13.6V;VBR 15.2-1 6.8V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 21.8V at IRSM 82.0A;BiDi 

48 

ZP2018A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

15.3V;VBR 17.1 -18.9V at It I.OmArIR S.OuArVc 24.6V at IRSM 73.0A:BiDi 

49 

ZP2020 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

16.2V;VBR 18.0-22.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 28.6V at IRSM 63.0A;BiDi 

50 

ZP2020A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

17.1V;VBR 1 9.0-21. OV at It I.OmArIR S.OuArVc 27.3V at IRSM 66.0A;BiDi 

51 

ZP2022 

0 

Si 


Alaao 

\/pu 

17.SV:VBR 19.8-24.2V at It I.OmArIR S.OuArVc 31.5V at IRSM 57.0A:BiDi 

52 

ZP2022A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

18.8V;VBR 20.9-23.1 OV at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 30.0V at IRSM 60.0A;BiDi 

53 

ZP2024 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

19.4V;VBR 21.6-26.4V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 34.0V at IRSM 52.5A;BiDi 

54 

ZP2024A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

20.5V:VBR 22.8-25.2V at It I.OmArIR S.OuArVc 32.8V at IRSM 52.5A:BiDi 

55 

ZP2027A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 23.1V;VBR 25.7-28.4V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 36.9V at IRSM 49.0A;BiDi 

56 

ZP2030 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 24.33V:VBR 27.0-33.0V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 42.9V at IRSM 42.0A;BiDi 

57 

ZP2030A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 25.6V:VBR 28.5-31. 5V at It 1.0mA:IR 5.0uA:Vc 40.9V at IRSM 44.0A:BiDi 

58 

ZP2033 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 26.8V:VBR 29.7-36.3V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 47.2V at IRSM 38.0A;BiDi 

59 

ZP2033A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

28.2V;VBR 31.4-34.7V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 45.1V at IRSM 40.0A;BiDi 

60 

ZP2036A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

30.8V:VBR 34.2-37.8V at It I.OmArIR S.OuArVc 49.1V at IRSM 36.5A:BiDi 

61 

ZP2039 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 31.6V:VBR 35.1 -42.9V at It I.OmAilR 5.0uA:Vc 55.8V at IRSM 32.3A:BiDi 1 

62 

ZP2039A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

33.3V;VBR 37.1-41.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 53.3V at IRSM 33.8A;BiDi 

63 

ZP2043 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

34.8V;VBR 38.7-47.3V at It I.OmArIR S.OuArVc 61.5V at IRSM 29.3A:BiDi 

64 

ZP2043A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

36.8V;VBR 40.9-45.2V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 58.8V at IRSM 30.6A;BiDi 

65 

ZP2047 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

38.1V;VBR 42.3-51. 7V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 67.2V at IRSM 26.8ArBiDi 

66 

ZP2047A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

40.2V:VBR 44.7-49.4V at It I.OmArIR S.OuArVc 64.2V at IRSM 28.0A:BiDi 

67 

ZP2051 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

41.3V;VBR 45.9-56.1 V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 72.9V at IRSM 24.7A;BiDi 

68 

ZP2051A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

43.6V;VBR 48.5-53.6V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 69.7V at IRSM 25.8A;BiDi 

69 

ZP2056A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

47.8V:VBR 53.2-58.8V at It I.OmArIR S.OuArVc 76.4V at IRSM 23.5A:BiDi 

70 

ZP2062A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

53.0V;VBR 58.9-65.1 V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 84.0V at IRSM 21.4A;BiDi 

71 

ZP2068A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

58.1V:VBR 64.6-71. 4V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 93.0V at IRSM 19.4A;BiDi 

72 ♦ 

ZP2075 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 60.7V:VBR 67.5-82.5V at lt1.0mA:IR 5.0uA:Vc 107.0V at IRSM 16.8A:BiDi 1 

73 

ZP2075A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 64.1V:VBR 71.3-78.8V at It 1.0mA;IR 5.0uA;Vc 102.0V at IRSM 17.6A;BiDi 

74 

ZP2082 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

66.4V;VBR 73.8-90.2V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 117.0V at IRSM 15.4A;BiDi 

75 

ZP2082A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 70.1V;VBR 77.9-86.1 V at It I.OmA.IR 5.0uA:Vc 111.0V at IRSM 16.2A:BiDi 1 

76 

ZP2091 

■ 6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

73.7V;VBR 81.9-100.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 130.0V at IRSM 13.8A;BiDi 

77 

ZP2091A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

77.8V;VBR 86.5-95.5V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 124.0V at IRSM 14.5A;BiDi 

78 

ZP2100 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

81.0V:VBR 90.0-1 10.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 143.0V at IRSM 12.6ArBiDi 

79 

ZP2100A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

85.5V;VBR 95.0-1 05.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 136.0V at IRSM 13.2A;BiDi 

80 

ZP2110 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 89.0V:VBR 99.0-1 21.0V at It 1.0mA:IR 5.0uA;Vc 157.0V at IRSM 11.4A:BiDi 

81 

ZP2110A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

94.0V:VBR 105.0-1 16.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 150.0V at IRSM 12.0A:BiDi 

82 

ZP2120A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

102.0V;VBR 11 4.0-1 26.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 163.0V at IRSM 11.0A;BiDi 

83 

ZP2130 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

105.0V;VBR 11 7.0-1 43.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 185.0V at IRSM 9.7A;BiDi 

84 

ZP2130A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

m.OVrVBR 124.0-137.0V at It I.OmArIR S.OuArVc 178.0V at IRSM lO.IArBiDi 

854 

ZP2150 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

121.0V;VBR 135.0-1 35.0V at lt1.0mA;IR 5.0uA;Vc 214.0V at IRSM 8.4 A;BiDi 

864 

ZP2150A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

214.0V; VBR 237.0-263.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 341.0V at IRSM 5.3 AiBiDi 

874 

ZP2160 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

130.0V:VBR 144.0-1 56.0V at Itl.OmArIR S.OuArVc 228.0V at IRSM 7.9 ArBiDi 

884 

ZP2160A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

136.0V;VBR 152.0-1 68.0V at Itl.OmArIR 5.0uA;Vc 218.0V at IRSM 8.2 A;BiDi 

894 

ZP2170 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

138.0V;VBR 153.0-1 87.0V at Itl.OmArIR 5.0uA;Vc 243.0V at IRSM 7.4 A;BiDi 

904 

ZP2170A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

145.0V:VBR 162.0-1 79.0V at Itl.OmArIR S.OuArVc 232.0V at IRSM 7.7 ArBiDi 

91 

ZP2180 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

146.0V;VBR 162-1 98.0V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 257.0V at IRSM 7.00A;BiDi 

924 

ZP2180A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

154.0VrVBR 171. 0-1 89.0V at Itl.OmArIR 5.0uA;Vc 245.0V at IRSM 7.3 A;BiDi 

934 

ZP2200 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

162.0V:VBR 180.0-220.0V at Itl.OmArIR S.OuArVc 286.0V at IRSM 6.3 ArBiDi 

944 

ZP2200A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

171.0V;VBR 1 90.0-21 0.OV at Itl.OmArIR 5.0uA;Vc 273.0V at IRSM 6.6 ArBiDi 

95 

ZP2220 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

175.0V;VBR 198-242V at It I.OmArIR 5.0uA;Vc 314.0V at IRSM 5.7A;BiDI 

964 

ZP2220A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

185.0V:VBR 209.0-231. OV at Itl.OmArIR S.OuArVc 300.0V at IRSM 6.0 ArBiDi 

974 

ZP2250 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

202.0V;VBR 225.0-275.0V at Itl.OmArIR 5.0uA;Vc 357.0V at IRSM 5.0 A;BiDi 

984 

ZP2250A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

214.0V;VBR 238.0-263.0V at Itl.OmArIR 5.0uA;Vc 341.0V at IRSM 5.3 ArBiDi 

994 

ZP2275 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

223.0V:VBR247.5-302.5V at It I.OmArIR S.OuArVc 393.0V at IRSM 4.60A:BiDi 

100 

ZP2275A 

6 

Si 

A 

Alaap 

VRM 

235.0V;VBR 261.3-288.8V at It 1.0mA;IR5.0uA;Vc 375.0V at IRSM 4.8A;BiDi 

101 

ZP3009 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 

7.37V;VBR 8.19-10.0V at It I.OmArIR 100uA;Vc 13.5V at IRSM 259.0A;BiDi 

102 

ZP3009A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

7.78V:VBR 8.65-9.55V at It I.OmArIR lOOuArVc 12.9V at IRSM 271.0A:BiDi 

1034 

ZP3010 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 

8.10V;VBR 9.00-1 1.00V at Itl.OmArIR 20uA;Vc 14.9V at IRSM 235.0A;BiDi 

104 

ZP3010A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 

8.55V;VBR 9.50-1 0.5V at It I.OmArIR 20uA;Vc 14.2V at IRSM 246.0A;BiDi 

105 

ZP3011 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

8.92V;VBR 9.90-1 2.10V at It I.OmArIR lO.o'uArVc 16.3V at IRSM 215.0A:BiDi 

106 

ZP3011A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 

9.40V;VBR 10.5-1 1.60V at It I.OmArIR 10.0uA;Vc 15.7V at IRSM 223.0A;BiDi 

1074 

ZP3012 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 

9.72V;VBR 10.8-132.2 Vat It 1.0 mA;IR 10.0uA;Vc 17.80 Vat IRSM 197A;BiDi 

108 

ZP3012A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

10.2V:VBR 11.4.12.6V at It I.OmArIR lO.OuArVc 17.0V at IRSM 206.0A:BiDi 

109 

ZP3013 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 

10.5V;VBR 11. 7-1 4.3V at It I.OmArIR 10.0uA;Vc 19.3V at IRSM 181.0A;BiDi 

1104 

ZP3013A 

6 

Si 

A 

Alaao 

VRM 

II.IOVrVBR 12.4-13.7V at Itl.OmArIR lO.OuArVc 18.5V at IRSM 189.0A:BiDi 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES - Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) 


LINE TYPE 

No. NUMBER 


in 

T 

Y 

P 

E 


Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

ZP30T5 


sr 

A 

Alaaq 

VRM 12.1V;VBR 1 3.5-1 6.5\/ at It 1.0mA;lR10.0uA:Vc 22.3V at IRSM 157.0A:BiDi 

2 

ZP3015A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 12.8V;VBR 14.3-1 5.8V at It 1.0mA;IR10.0uA:Vc 21.3V at IRSM 164.0A;BiDi 


ZP3016 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 12.9V:VBR 14.4-1 7.6V at It 1.0mA:lr10.0uA:Vc23.8V at IRSM 147.0A:BiDi 


ZP3016A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 13.6V;VBR 15.2-16.8V at lt.1.0mA:lr10.0uA;Vc22.7V at IRSM 154.0A:BiDi 

5^ 

ZP3018 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 14.5V:VBR1 6.2-1 9.80V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 26.70V at IRSM 131.0A;BiDi 

6# 

ZP3018A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 15.3V;VBR 17.1-18.9V at lt.1.0mA:lr10.0uA:Vc25.5V at IRSM 137.0A;BiDi 

?♦ 

ZP3020 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 16.2V:VBR 18.0-22.OV at lt.1.0mA;lr10.0uA:Vc29.7V at IRSM 118.0A;BiDi 

8^ 

ZP3020A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 17.10;VBR 1 9.0-21. OV at lt.1.0mA;lr10.0uA:Vc28.4V at IRSM 123.0A;BiDi 

9« 

ZP3022 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 17.8V;VBR 19.8-24.2Vatlt 1.0mA:lR10.0uA:Vc32.7Vat IRSM 107.0A:Bidi 

10^ 

ZP3022A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 18.8V:VBR 20.9-23. IVatIt 1.0mA;IR10.0uA:Vc31.2Vat IRSM 112.0A;Bidi 

1U 

ZP3024 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 19.4V:VBR 21.6-26.4Vatlt 1.0mA;IR10.0uA:Vc35.6Vat IRSM 98.0A:Bidi 

12# 

ZP3024A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 20.5V:VBR 22.8-25.2Vatlt 1.0mA;IR10.0uA:Vc34.0Vat IRSM 103.0AiBiDi 

13^ 

ZP3027 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 21.8V:VBR24.3-29.70V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 40.10V at IRSM 87.3A;BiDi 

14^ 

ZP3027A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 23.1V:VBR 25.7-28.4Vatlt 1.0mA:IR10.0uA:Vc38.3Vat IRSM 91.4AiBiDi 

15i 

ZP3030 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 24.33V:VBR27.0-33.0Vatlt1.0mA:lr10.0uA;Vc44.5Vat IRSM 78.7AiBiDi 

16« 

ZP3030A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 25.6V:VBR28.5-31.5Vatlt1.0mA:IR10.0uA;Vc42.5Vat IRSM 82.4AiBiDi 

!?♦ 

ZP3033 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 26.8V:VBR 29.7-36.3V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 49.0V at IRSM 71.40A;BiDi 

18^ 

ZP3033A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 28.2V: VBR 31.4-34.7V at It 1.0mA:IR lO.OuArVc 46.8V at IRSM 74.8A:BiDi 

194 

ZP3036 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 29.10V:VBR32.4-39.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 53.40V at IRSM 65.5A:BiDi 

20 ♦ 

ZP3036A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 30.8V:VBR 34.2-37.8V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 51.0V at IRSM 68.6A:BiDi 

21 ♦ 

ZP3039 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 31.6V:VBR 35.1 -42.9V at It 1.0mA:IR lO.OuAiVc 58.0V at IRSM 60.3A:BiDi 

22 ♦ 

ZP3039A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 33.3V:VBR 37.1-41 .OV at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 55.3V at IRSM 63.3A:BiDi 

23 ♦ 

ZP3043 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 34.8V:VBR 38.7-47.3V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 63.9V at IRSM 54.8A:BiDi 

244 

ZP3043A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 36.8V:VBR 40.9-45.2V at It 1.0mA:IR 10.0uA;Vc 61.0V at IRSM 57.4A:BiDi 

25# 

ZP3047 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 38.1V:VBR 42.3-51. 7V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 69.8V at IRSM 50.1A;BiDi 

26 ♦ 

ZP3047A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 40.2V;VBR 44.7-49.4V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 66.7V at IRSM 52.5A:BiDi 

27 ♦ 

ZP3051 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 41.3V:VBR 45.9-56.1 V at It 1.0mA:IR lO.OuA.Vc 75.3V at IRSM 46.5A:BiDi 

28 ♦ 

ZP3051A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 43.6V;VBR 48.5-53.6V at It 1.0mA;IR lO.OuA.Vc 72.3V at IRSM 48.4A;BiDi 

29 ♦ 

ZP3056 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 45.50V:VBR50.4-61.60V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 83.10V at IRSM 42.1A;BiDi 

30 ♦ 

ZP3056A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 47.8V:VBR 53.2-58.8V at It 1.0mA:IR lO.OuA.Vc 79.4V at IRSM 44.1A:BiDi 

31 ♦ 

ZP3062 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 50.2V;VBR55.8-68.20V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 92.0V at IRSM 38.0A:BiDi 

32 ♦ 

ZP3062A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 53.0V;VBR 58.9-65.1 V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 87.0V at IRSM 40.2A;BiDi 

33 ♦ 

ZP3068 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 55.10V;VBR61.2-74.80V at It 1.0mA;IR lO.OuA.Vc 101.0V at IRSM 34.7A:BiDi 

344 

ZP3068A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 58.1V;VBR 64.6-71. 4V at It I.OmAdR lO.OuAjVc 96.0V at IRSM 36.4A;BiDi 

35 ♦ 

ZP3091 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 73.7V;VBR 81.9-100.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 135.0V at IRSM 25.9A;Bldi 

36 ♦ 

ZP3091A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 77.8V:VBR 86.5-95.5V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 128.0V at IRSM 27.4A:Bidi 

37 ♦ 

ZP3100 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 81.0V;VBR 90.0-1 10.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA:Vc 148.0V at IRSM 23.7A:BiDi 

38 ♦ 

ZP3100A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 85.5V;VBR 95.0- 105.0V at It I.OmA.IR lO.OuA.Vc 141.0V at IRSM 24.8A:BiDi 

394 

ZP3110 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 89.0V:VBR 99.0-1 21.0V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 163.0V at IRSM 21.4A:BiDi 

404 

ZP3110A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 94.0V;VBR 105.0-1 16.0V at It I.OmAjlr 10.0uA;Vc 156.0V at IRSM 22.4A;BiDi 

414 

ZP3120 

6 

SI 

A 

Alaaq 

VRM 97.0V;VBR 108-1 32.0V at It 1.0mA;IR lO.OuAjVc 178.0V at IRSM 19.6A;BiDi 

424 

ZP3120A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 102.0V:VBR 11 4.0-1 26.0V at Itl.OmA.Ir 10.0uA:Vc 170.0V at IRSM 20.6A:BiDi 

434 

ZP3130 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 105.0V;VBR 11 7.0-1 43.0V at lt1.0mA:lr 10.0uA:Vc 193.0V at IRSM 18.1A;BiDi 

444 

ZP3130A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 111.0V;VBR 124.0-1 37.0V at lt1.0mA;lr 10.0uA:Vc 184.0V at IRSM 19.0A;BiDi 

45 

ZP3140 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VBR 154: Ir Max 5.0u at VR 113V: Cao 1200 dF at IMhz. 2.0v:Tmax 175"C 

464 

ZP3150 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 121.0V:VBR 135.0-1 65.0V at lt1.0mA:lr 10.0uA;Vc 222.0V at IRSM 15.7A;BiDi 

474 

ZP3150A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 128.0V;VBR 143.0.158.0V at Itl.OmA.Ir 10.0uA;Vc 213.0V at IRSM 16.4A;BiDi 

484 

ZP3160 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 130.0V;VBR 144.0-1 76.0V at Itl.OmA.Ir 10.0uA:Vc 237.0V at IRSM 14.7A:BiDI 

494 

ZP3160A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 136.0V;VBR 1 52.0-1 68.CV at lt1.0mA:lr 10.0uA;Vc 226.0V at IRSM 15.4A;BiDi 

504 

ZP3170 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 138.0V;VBR 153.0.187.0V at Itl.OmAilr 10.0uA;Vc 252.0V at IRSM 13.9A:BiDi 

514 

ZP3170A 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 145.0V;VBR 162.0.179.0V at Itl.OmA.Ir 10.0uA:Vc 241.0V at IRSM 14.5A:BiDi 

524 

ZP3180 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 146.0V;VBR 162-1 98.0V at It 1.0mA;IR 10.0uA;Vc 267.0V at IRSM 13.10A:BiDi 

53 4 

ZP3180A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 154.0V:VBR 171.0.189.0V at Itl.OmAjlr 10.0uA;Vc 255.0V at IRSM 13.7A;BiDi 

544 

ZP3200 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 162.0V:VBR 180.0-220.0V at Itl.OmAilr 10.0uA:Vc 297.0V at IRSM 11.8A:BiDi 

554 

ZP3200A 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 171.0V:VBR 190.0-210.OV at lt1.0mA;lr lO.OuAiVc 283.0V at IRSM 12.3A;BiDi 

564 

ZP3220 

6 

Si 

A 

Alaaq 

VRM 175.0V:VBR198-242.0V at It I.OmAilR 10.0uA;Vc 326.0V at IRSM 10.7A;BiDi 

574 

ZP3220A 

6 

Si 


Alaaa 

VRM 185.0V:VBR 209.0-231. OV at lt1.0mA:IR 10.0uA;Vc 311.0V at IRSM 11.2A:BiDi 

584 

ZP3250 

6 

Si 


Alaaq 

VRM 202.0V:VBR 225.0-275.0V at lt1.0mA;IR lO.OuAjVc 371.0V at IRSM 9.40A:BiDi 

594 

ZP3250A 

6 

Si 


Alaaq 

VRM 214.0V:VBR 237.0-263.0V at lt1.0mA;IR 10.0uA:Vc 355.0V at IRSM 9.90A:BiDi 

604 

ZP3275 

6 

Si 

A 

Alaaa 

VRM 223.0V:VBR247.5-302.5V at It 1.0mA:IR 10.0uA:Vc 408V at IRSM 8.60A;BiDi 

61 4 

ZP3275A 

6 

Si 


Alaaq 

VRM 235.0V:VBR 261.3-288.8V at lt1.0mA;IR 10.0uA:Vc 389.0V at IRSM 9.00A:BiDi 

62 ▼ 

ZZ12 

6 

Si 


D027 

IRM5.0 uAat 9.0 VRM:14V(BR)max at IR 5.0 mA; 18 V(CL) at Ipp 40A 

63 

ZZ22 

6 

Si 


D013 

Bidirectional ZenenVZ 26V:IR 5.0uA at 13V:Ti 150“ C:Id 200A 

64 

ZZ75 

6 

Si 


D013 

Bidirectional ZenenVZ 87V:IR 5.0uA at 45V;Tj 150“ C:lp 6.8A 

654 

ZZ91 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener; VZ 106V: IR 50uA at 55V; Tj 150' C; Ip 5.6A 

66 

ZZ110 

6 

Si 


D013 

Bidirectional ZenerVZ 128V:IR 5.0uA at 66V:Ti 150" C:Id 4.5A 

67 

ZZY22 

6 

Si 


D013 

Bidirectional ZenenVZ 26V;IR 5.0uA at 13V:Tj 150“ C:lp 130A 

68 

ZZY75 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener:VZ 87V:IR 5.0uA at 45V:Tj 150“ C;lp 50A 

69 

ZZY91 

6 

Si 


D013 

Bidirectional ZenenVZ 106V:IR 5.0uA at 55V:Ti 150“ C:Id 40A 

70 

ZZY110 

6 

Si 


D013 

Bidirectional Zener.VZ 128V:IR 5.0uA at 66V:Tj 150“ C:lp 30A 

71 

BZW86-7V5 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 12V;V(BR)R 8.5V min;VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

72 

BZW86-8V2 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamo Volt 13V:VfBR)R 9.4V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

73 

BZW86-9V1 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 14V:V(BR)R 10.4V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

74 

BZW86-10 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 15.5V:V(BR)R 11.4V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

75 

BZW86-11 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamo Volt 17V:VfBR)R 12.4V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

76 

BZW86-12 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 18.5V:V(BR)R 13.8V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

77 

BZW86-13 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 20V:V(BR)R 15.3V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

78 

BZW86.15 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamo Volt 23V:VfBR)R 16.8V min.VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

79 

BZW86-16 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 27V:V(BR)R 18.8V min;VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

80 

BZW86-18 

6 

SlA 


DO3O0 

Clamp Volt 31V;V(BR)R 20.8V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

81 

BZW86-20 


SiA 


DO3O0 

Clamo Volt 34V:V(BR)R 22.8V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

82 

BZW86-22 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 37V:V(BR)R 25.1V min;VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

83 

BZW86-24 

6 

SIA 


DO3O0 

Clamp Volt 40V;V(BR)R 28V min:VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

84 

BZW86-27 

6 

SIA 


DO3O0 

Clamo Volt 44V:V(BR)R 31V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

85 

BZW86-30 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 47V:V(BR)R 34V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

86 

BZW86-33 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 51V;V(BR)R 37V min:VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

87 

BZW86-36 

6 

SIA 


DO3O0 

Clamo Volt 55V:V(BR)R 40V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

88 

BZW86-39 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 60V:V(BR)R 44V min;VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

89 

BZW86-43 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 66V:V(BR)R 48V min;VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

90 

BZW86-47 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamo Volt 72V:V(BR)R 52V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

91 

BZW86-51 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 78V;V(BR)R 58V min;VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

92 

BZW86-56 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamp Volt 85V;V(BR)R 64V min:VF 1.5V max at IF 500A:PRSM 60kW max. 

93 

BZW86-62 

6 

SiA 


DO3O0 

Clamo Volt 92V:V(BR)R 70V min:VF 1.5V max at IF 500A;PRSM 60kW max. 

94 

BZW91-5V6 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 8.5V;V(BR)R 6.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

95 

BZW91.6V2 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 9.5V:V(BR)R 7.0V min.VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

96 

BZW91-6V8 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 10V:V(BR)R 7.7V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

97 

BZW91-7V5 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 11V;V(BR)R 8.5V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

98 

BZW91-8V2 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 12V;V(BR)R 9.4V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

99 

BZW91-9V1 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 13V:V(BR)R 10.4V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

100 

BZW91.10 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 14.5V:V(BR)R 11.4V min;VF 1.5V max at IF10A:PRSM 27kW max. 

101 

BZW91-11 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 16V;V(BR)R 12.4V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

102 

BZW91-12 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 17.5V:V(BR1R 13.8V min.VF 1.5V max at IF 10A:PRSM27kW max. 

103 

BZW91-13 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 19V:V(BR)R 15.3V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

104 

BZW91.15 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 22V;V(BR)R 16.8V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

105 

BZW91-16 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 24V:V(BR)R 18.8V min.VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

106 

BZW91-18 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 26V;V(BR)R 20.8Vmin:VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max 

107 

BZW91-20 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 28V;V(BR)R 22.8V min:VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

108 

BZW91-22 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 31V:VfBR)R 25.1V min:VF 1.5V max at IF lOArPRSM 27kW max 

109 

BZW91.24 

6 

SiA 


DO50 

Clamp Volt 34V:V(BR)R 28V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max 

110 

BZW91.27 

6 

SiA 


DO50 

Clamo Volt 38V:V(BR)R 31V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 
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7. 

TRANSIENT S 

lUPPRESSG 

IR DIODES ■ Bipolar & Unipolar Types (Cont’d) no. 

LINE 

No. 

n 

TYPE 

NUMBER 

U 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

BZW91-30 

6 

^Ia 

DO50 

Clamp Volt 40V:V(BR)R 34V min:VF 1.5V max at IF lOAiPRSM 27kW max. 

2 

BZW91-33 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 44V:V(BR)R 37V miniVF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

3 

BZW91-36 

6 

SiA 

DO50 

Clamo Volt 49V-.V(BR1R 40V min:VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 27kW max. 

4 

BZW91-39 

6 

SiA 

D05@ 

Clamp Volt 54V;V(BR)R 44V min;VF 1.5V max at IF lOAiPRSM 27kW max. 

5 

BZW91-43 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 60V;V(BR)R 48V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

6 

BZW91-47 

6 

SiA 

DO50 

Clamo Volt 66V:V(BR1R 52V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

7 

BZW91-51 

6 

SiA 

DO50 

Clamp Volt 72V;V(BR)R 58V mln;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

8 

BZW91-56 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 79V:V(BR)R 64Vmin;VF 1.5Vmax at IF 10A;PRSM 27kW max 

9 

BZW91-62 

6 

SiA 

DO50 

Clamo Volt 86V:VtBR1R 70V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 27kW max. 

10 

BZW93-5V6 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 9.0V:V(BR)R 6.4Vmin:VF 1.5Vmax at IF 10A;PRSM 3.0kWmax 

11 

BZW93-6V2 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 10V;V(BR)R 7.0V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

12 

BZW93-6V8 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 11V:VfBR)R 7.7V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

13 

BZW93-7V5 

6 

^iA 

DO40 

Clamp Volt 12V;V(BR)R 8.5V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

14 

BZW93-8V2 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 13.5V;V(BR)R 9.4V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

15 

BZW93-9V1 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 15V:VtBR1R 10.4V min:VF 1.5V max at IF lOAPRSM 3.0kW max. 

16 

BZW93-10 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 17V;V(BR)R 11.4V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

17 

BZW93-1 1 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 19V:V(BR)R 12.4V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

18 

BZW93-12 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 21V:V(BR1R 13.8V mln:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

19 

BZW93-13 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 23V:V(BR)R 15.3V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

20 

BZW93-15 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 22V:V(BR)R 16.8V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

21 

BZW93-16 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 25V:V(BR1R 18.8V min:VF 1.5V max at IF lOAiPRSM 3.0kW max. 

22 

BZW93-18 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 28V:V(BR)R 20.8V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

23 

BZW93-20 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 32V;V(BR)R 22.8V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

24 

BZW93.22 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 36V:VfBR1R 25.1V min:VF 1.5V max at IF lOAiPRSM 3.0kW max. 

25 

BZW93-24 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 41V;V(BR)R 28V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

26 

BZW93-27 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 47V:V(BR)R 31V min;VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

27 

BZW93-30 

6 

SiA 

DO40* 

Clamo Volt 44V:V(BR)R 34V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

28 

BZW93.33 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 49V:V(BR)R 37V min:VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

29 

BZW93-36 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 56V:V{BR)R 40V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

30 

BZW93-39 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 63V:VtBR1R 44V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

31 

BZW93-43 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 71V;V{BR)R 48V min;VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max. 

32 

BZW93-47 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 80V:V(BR)R 52V min;VF 1.5V max at IF10A:PRSM 3.0kW max. 

33 

BZW93-51 

6 

SiA 

DO40 

Clamo Volt 89V:V(BR)R 58V min:VF 1.5V max at IF 10A:PRSM 3.0kW max. 

34 

BZW93-56 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 98V:V(BR)R 64V miniVF 1.5V max at IF lOAiPRSM 3.0kW max 

35 

BZW93-62 

6 

SiA 

DO40 

Clamp Volt 104V;V(BR)R 70V min VF 1.5V max at IF 10A;PRSM 3.0kW max 

36 

DSAS09-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt Suooressor.VBR 800V;IRM 50A:PRAV 30W:PRSM BOOkW. 

37 

DSAS09-2 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 850V:IRM 50A;PRAV 30W;PRSM BOOkW. 

38 

DSAS09-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 900V:IRM 50A;PRAV 30W:PRSM BOOkW. 

39 

DSAS09-6 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 950V;IRM 50A;PRAV 30W;PRSM BOOkW. 

40 

DSAS11-0 


SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor;VBR 1.0kV;lRM 41A:PRAV 30W:PRSM BOOkW. 

41 

DSAS11-2 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 1.05kV;IRM 41A:PRAV 30W:PRSM BOOkW. 

42 

DSAS11-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 1.1kV:IRM 41A:PRAV 30W:PRSM 800kW. 

43 

DSAS11.6 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 1.15kV;IRM 41A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

44 

DSAS13-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor:VBR 1.2kV;IRM 35A;PRAV 30W;PRSM 800kW. 

45 

DSAS13-2 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 1.25kV:IRM 35A:PRAV 30W:PRSM 800kW. 

46 

DSAS13-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 1.3kV;IRM 35A;PRAV 30W:PRSM BOOkW. 

47 

DSAS13-6 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 1.35kV;IRM 35A;PRAV 30W;PRSM BOOkW. 

48 

DSAS15-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonBVR 1.38kV:IRM 30A:PRAV 30W:PRSM 800kW. 

49 

DSAS15-2 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonBVR 1.43kV;IRM 30A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

50 

DSAS15-4 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt SuppressonBVR 1.48kV;IRM 30A;PRAV 30W:PRSM 800kW. 

51 

DS.AS15-6 

0 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuDor83Sor;BVP, 1.53kV:!P.M 30A:PRAV 30W:PRSM SOOkW. 

52 

DSAS17.0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 1.6kV;IRM 50A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

53 

DSAS17.4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 1.7kV;IRM 50A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

54 

DSAS19.0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 1.8kV:IRM 50A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

55 

DSAS19-4 

6 

SiA 

F103 

Surge Volt SuppressonVBR 1.9kV;IRM 50A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

56 

DSAS21.0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 2.0kV;IRM 41A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

57 

DSAS21.4 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 2.1kV:IRM 41A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

58 

DSAS23.0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 2.2kV;IRM 41A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

59 

DSAS23-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 2.3kV;IRM 41A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

60 

DSAS25.0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 2.4kV:IRM 35A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

61 

DSAS25-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonVBR 2.5kV;IRM 35A;PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

62 

DSAS27-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt Suppressor.VBR 2.6kV;IRM 35A;PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

63 

DSAS27-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonVBR 2.7kV:IRM 35A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

64 

DSAS29-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonBVR 2.8kV;IRM 30A:PRAV 60W;PRSM 1.6kW. 

65 

DSAS29-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonBVR 2.9kV;IRM 30A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

66 

DSAS31-0 

6 

SiA 

FI 03 

Surae Volt SuooressonBVR 3.0kV;IRM 30A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

67 

DSAS31-4 

6 

SiA 

FI 03 

Surge Volt SuppressonBVR 3.1kV;IRM 30A:PRAV 60W:PRSM 1.6kW. 

68 

DL201 

6 

Si$ 

VI 

VB 30V min at 10uA:Cj lOOff max at 0V,1MHz;RS BOOmflmaxiLow Duty Pw100W:TL5.0nsmax 

69 

DL202 

6 

SiS 

VI 

VB 30V min at lOuA.Ci 200ff max at OV.IMHz-.RS 800mamax:Low Dutv Pw100W:TL5.0nsmax 

70 

DL203 

6 

Si$ 

VI 

VB 30V min at 10uA:Cj 300ff max at 0V,1MHz:RS 700mamax;Low Duty Pw 100W:TL5.0ns max 

71 

DL204 

6 

Si$ 

VI 

VB 30V min at lOuAjCj 400ff max at 0V,1MHz:RS 600mnmax;Low Duty Pw 100W:TL5.0ns max 

72 

DL401 

6 

SiS 

VI 

VB 40V min at 10uA:Ci lOOff max at 0V.1MHz:RS 900mQmax:Low Dutv Pw 100W:TL5.0ns max 

73 

DL402 

6 

SiS 

VI 

VB 40V min at 10uA;Cj 200ff max at 0V,1MHz;RS 800mftmax;Low Duty Pw 100W;TL5.0ns max 

74 

DL403 

6 

SiS 

VI 

VB 40V min at 10uA:Cj 300ff max at 0V,1MHz:RS 700mnmax:Low Duty Pw 100W;TL5.0ns max 

75 

DL404 

6 

SiS 

VI 

VB 40V min at 10uA:Ci 400ff max at 0V.1MHz:RS 600mflmax:Low Dutv Pw 100W:TL5.0ns max 

76 

DL601 

6 

SiS 

VI 

VB 60V min at 10uA:Cj lOOff max at 0V,1MHz:RS 800mnmax;Low Duty Pw 100W;TL10ns max 

77 

DL602 

6 

SiS 

VI 

VB 60V min at 10uA:Cj 200ff max at 0V,1MHz:RS 700mamax;Low Duty Pw lOOWiTLIOns max 

78 

DL603 

6 

SiS 

VI 

VB 60V min at 10uA:Ci 300ff max at 0V.1MHz:RS 600mJlmax:Low Dutv Pw 100W:TL10ns max 

79 

DL604 

6 

Si$ 

VI 

VB 60V min at 10uA:Cj 400ff max at 0V,1MHz:RS 500mamax:Low Duty Pw lOOWiTLIOns max 

80 

DL801 

6 

Si$ 

VI 

VB 80V min at lOuA.Cj lOOff max at 0V,1MHz;RS 800mnmax;Low Duty Pw 100W;TL15ns max 

81 

DL802 

6 

SiS 

VI 

VB 80V min at 10uA:Ci 200ff max at 0V.1MHz:RS 700mflmax:Low Dutv Pw 100W:TL15ns max 

82 

DL803 

6 

Si$ 

VI 

VB 80V min at 10uA:Cj 300ff max at 0V,1MHz:RS 600mflmax:Low Duty Pw 100W:TL15ns max 

83 

DL804 

6 

Si$ 

VI 

VB 80V min at 10uA:Cj 400ff max at 0V,1MHz:RS 500mHmax:Low Duty Pw 100W:TL15ns max 

84 

SNR-A480L80 

6 

Zno 

M942a 

Varistor Volt 679-91 4V at 1.0mA ok: Pd av I.OW.Id 4.0kA:VTC -0.05% /'C 

85 

SNR.A95L8 

6 

ZnO 

M942 

Varistor Volt 134-1 91V at 1.0mApk;Pd av 500mW:lp 2.0kA;VTC -.05%rC 

86 

SNR-A130L2 

6 

ZnO 

M941 

Varistor Volt 184-225V at 1.0mApk;Pd av 240mW:lp 400A:VTC -.05%/*C 

87 

SNR-A130L10 

6 

ZnO 

M942a 

Varistor Volt 184-254V at 1.0mADk:Pd av 500mW:lD 2.0kA:VTC ..05%/*C 

88 

SNR.A130L20 

6 

ZnO 

M942m 

Varistor Volt 184-254V at 1.0mApk;Pd av 850mW:lp 4.0kA;VTC -.05%/“C 

89 

SNR.A150L2 

6 

ZnO 

M941a 

Varistor Volt 212-260V at I.OmApkiPd av 240mW:lp 400A:VTC -.05%/“C 

90 

SNR.A150L10 

6 

ZnO 

M942a 

Varistor Volt 212-260V at I.OmAokPd av 500mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/*C 

91 

SNR-A150L20 

6 

ZnO 

M942m 

Varistor Volt 212-282V at I.OmApkiPd av 850mW:lp 4.0kA;VTC -.05%rC 

92 

SNR-A250L4 

6 

ZnO 

M941b 

Varistor Volt 354-433V at I.OmApkiPd av 280mWilp 400AiVTC -.05%/“C 

93 

SNR-A250L20 

6 

ZnO 

M942b 

Varistor Volt 354-433V at I.OmAokiPd av 600mW:lD 2.0kA:VTC -.05%/*C 

94 

SNR-A250L40 

6 

ZnO 

M942n 

Varistor Volt 354-472V at I.OmApkiPd av 900mWilp 4.0kA;VTC ..05%/*C 

95 

SNR-A275L4 

6 

ZnO 

M941C 

Varistor Volt 389-475V at I.OmApkiPd av 280mWilp 400AiVTC ..05%/“C 

96 

SNR-A275L20 

6 

ZnO 

M942C 

Varistor Volt 389-475V at 1.0mA PkiPd Ava 600mW:lD 2.0kA:VTC ..05%/*C 

97 

SNR-A275L40 

6 

ZnO 

M942n 

Varistor Volt 389-522V at I.OmApkiPd av 900mWilp 4.0kA;VTC -.05%/*C 

98 

SNR-A300L4 

6 

ZnO 

M941d 

Varistor Volt 424-51 8V at I.OmApkiPd av 280mWilp 400AiVTC -.05%/'’C 

99 

SNR-A320L20 

6 

ZnO 

M942d 

Varistor Volt 462-565V at I.OmAokiPd av OOOmWilo 2.0kA;VTC -.05%/"C 

100 

SNR-A320L40 

6 

ZnO 

M942p 

Varistor Volt 452-635V at I.OmApkiPd av 900mWilp 4.0kAiVTC -.05%rC 

101 

SNR-A420L20 

6 

ZnO 

M942e 

Varistor Volt 610-746V at I.OmApkiPd av 600mWilp 2.0kAiVTC -.05%rC 

102 

SNR-A420L40 

6 

ZnO 

M942a 

Varistor Volt 595-800V at I.OmAokiPd av 900mW:lo 4.0kA:VTC -.05%/“C 

103 

SNR-A460L20 

6 

ZnO 

M942e 

Varistor Volt 665.813V at I.OmApkiPd av 600mWilp 2.0kAiVTC -.05%/"C 

104 

SNR.A460L40 

6 

ZnO 

M942q 

Varistor Volt 650-878V at I.OmApkiPd av 900mWilp 4.0kAiVTC -.05%/"C 

105 

SNR-A480L40 

6 

ZnO 

M942r 

Varistor Volt 679-91 4V at I.OmAokiPd av I.OWilo 4.0kAiVTC -.05%rC 

106 

SNR-A510L40 

6 

ZnO 

Mg42g 

Varistor Volt 738-902V at I.OmApkiPd av 700mWilp 2.0kAiVTC -.05%/*C 

107 

SNR-A510L80 

6 

ZnO 

M942r 

Varistor Volt 721-970V at I.OmApkiPd av I.OWilp 4.0kAiVTC -.05%/“C 

108 

SNR-A550L40 

6 

ZnO 

M942h 

Varistor Volt 795-972V at I.OmAokiPd av 700mWilo 2.0kAiVTC -.05%/‘’C 

109 

SNR-A550L80 

6 

ZnO 

M942S 

Varistor Volt 778-1 060V at I.OmApkiPd av I.OWilp 4.0kAiVTC -.05%rc 

110 

SNR-A575L40 

6 

ZnO 

M942i 

Varistor Volt 830-1 015V at I.OmAokiPd av 800mWilo 2.0kA:VTC -.05%/*C 
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Varistor Volt 14.4-21. 6V at 1.0mApk;Pd av 400mW:lp 1.0kA:VTC -.05%/'C 
Varistor Volt 18.7-25.3V at 1.0mApk;Pd av 180mW;lp 250A:VTC -.05%/*C 


Varistor Volt 18.7-25.3V at 1.0mApk;Pd av 400mW;lp 1.0kA:VTC -.05%/‘’C 

Varistor Volt 21.6-26.4V at 1.0mApk;Pd av 180mW;lp 250A:VTC -.05%/"C 

Varistor Volt 21.6-26.4V at I.CmAokiPd av 400mW:lD 1.0kA:VTC -.05%/“C 


Varistor Volt 22.9-31. OV at 1.0mApk;Pd av 180mW:lp 250A:VTC -.05%/'C 

Varistor Volt 22.9-31. OV at I.OmApk.Pd av 400mW:lp 1.0kA;VTC -.05%/'C 

Varistor Volt 29.7-36.3V at I.OmApktPd av 190mW:lp 250A:VTC -.05%/*C 


Varistor Volt 29.7-36.3V at 1.0mApk;Pd av 400mW:lp 1.0kA:VTC -.05%/*C 

Varistor Volt 35.1 -42.9V at 1.0mApk;Pd av 200mW:lp 250A;VTC -.05%/“C 

Varistor Volt 35.1-42.9V at 1.0mApk;Pd av 450mW:lp I.OkArVTC -.05%/“C 


Varistor Volt 42.3-51.7V at 1.0mApk;Pd av 200mW:lp 250A:VTC -.05%/°C 
Varistor Volt 42.3-51 .7V at 1.0mApk:Pd av 450mW:lp 1.0kA;VTC -.05%/'C 



M936j 

M936d 

M936k 

Varistor Volt 50.4-61. 6V at I.OmApk.Pd av 450mW:lp 1.0kA;VTC -.05%/"C 

Varistor Volt 61.2-74.8V at 1.0mApk;Pd av 240mW;lp 250A:VTC -.05%/‘C 

Varistor Volt 61.2-74.8V at 1.0mAok:Pd av 500mW:lo 1.0kA:VTC -.05%/"C 


M936e 

M936m 

M936f 

Varistor Volt 73.8-90.2V at 1.0mApk;Pd av 250mW;lp 250A:VTC -.05%/“C 

Varistor Volt 73.8-90.2V at I.OmApkiPd av 500mW;lp 1.0kA;VTC -.05%/“C 

Varistor Volt 90-1 10V at I.OmAokiPd av 260mW:lo 250A;VTC -.05%rC 


Varistor Volt 90-1 10V at 1.0mApk;Pd av 550mW:lp 1.0kA;VTC -.05%/“C 
Varistor Volt 108-1 32V at 1.0mApk;Pd av 200mW:lp 400A;VTC -.05%/“C 
Varistor Volt 108-1 32V at I.OmApktPd av 450mW:lp 2.0kA:VTC -.05%/*C 


Varistor Volt 135-1 65V at 1.0mApk;Pd av 200mW:lp 400A;VTC -.05%/“C 
Varistor Volt 135-1 65V at 1.0mApk;Pd av 450mW:lp 2.0kA:VTC -.05%/*C 


bm 

M936h 

Ml 365 

Ml 365 

Varistor Volt 162-1 98V at 1.0mApk:Pd av 450mW:lp 2.0kA;VTC -.05%/“C 

Vrms 4.0V:lpeak 25A;Vvar 11V at 1mA max:Vclamp 30V at Ip 2A 

Vrms 6.0V;loeak 50A:Vvar 16V at 1mA max:Vclamo 37V at Ip 2A 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Ml 365 

Ml 365 

Ml 365 

Vrms 10V;lpeak 50A;Vvar 21.6V at 1mA max;Vclamp 44V at Ip 2A 

Vrms 14V:lpeak 50A:Vvar 26V at 1mA max;Vclamp 51V at Ip 2A 

Vrms 17V:loeak 50A:Vvar 31.1V at 1mA max:Vclamo 59V at Ip 2A 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Ml 365 

Ml 365 

Ml 365 

Vrms 20V;lpeak 50A:Vvar 38V at 1mA max;Vclamp 67V at Ip 2A 

Vrms 25V:lpeak 50A:Vvar 46V at 1mA max:Vclamp 79V at Ip 2A 

Vrms 30V;loeak 50A;Vvar 55V at 1mA max:Vclamp 90V at lo 2A 

OOO 
c c c 
NNN 

M938an 

M936an 

Mg36aa 

Vrms 30V;lpeal< 500A;Vvar 52V at 1mA max;Vclamp 89V at Ip 5A 

Vrms 35V:lpeak 500A;Vvar 62V at 1mA max;Vclamp 103V at Ip 5A 

Vrms 40V:loeak 500A;Vvar 75V at 1mA max;Vclamp 123V at lo 5A 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936aq 

M936aq 

Ml 368a 

Vrms 50V;lpeak 2.5kA;Vvar 91V at 1mA max:Vclamp 135V at Ip 25A 

Vrms 60V;lpeak 2.5kA;Vvar 110V at 1mA max;Vclamp 165V at Ip 25A 

Vrms 1.1kV:lDeak 7.0kA:Vvar 2.06kV at 1mA meocVcIamp 3.1 kV at lo 200A 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936an 

M1368 

M1367 

Vrms 75V;lpeak 2.5kA;Vvar 132V at 1mA max;Vclamp 200V at Ip 25A 

Vrms 130V;lpeak 5.0kA:Vvar 220V at 1mA max;Vclamp 360V at Ip 200A 

Vrms 130V:lpeak 30kA:Vvar 228V at 1mA maxiVcIamo 360V at Ip 200A 


Vrms 95V:lpeak 2.5kA:Vvar 165V at 1mA max;Vclamp 250V at Ip 25A 
Vrms 150V;lpeak 5.0kA:Vvar 242V at 1mA max;Vclamp 420V at Ip 200A 

Vrms 150V:lpeak 30kA:Vvar 268V at 1mA max:Vclamp 420V at Ip 200A 

Vrms 115V;lpeak 2.5kA;Vvar 198V at 1mA max:Vclannp 300V at Ip 25A 

Vrms 250V;lpeak 5.0kA;Vvar 429V at 1mA max;Vclamp 650V at Ip 200A 

Vrms 250V:lpeak 30kA:Vvar 429V at 1mA max:Vclamp 660V at Ip 200A 

Vrms 275V:lpeak 5.0kA;Vvar 473V at 1mA max;Vclamp 720V at Ip 200A 

Vrms 275V;lpeak 3.0kA:Vvar 473V at 1mA max;Vclamp 730V at Ip 200A 

Vrms 320V:lpeak 5.0kA:Vvar 539V at 1mA max:Vclamp 820V at Ip 200A 

Vrms 320V:lpeak 3.0kA:Vvar 539V at 1mA max;Vclamp 830V at Ip 200A 

Vrms 420V:lpeak 4.0kA:Vvar 748V at 1mA max;Vclamp 1.1 6kV at Ip 200A 

Vrms 480V:lpeak 4.0kA:Vvar 825V at 1mA max:Vclamp 1.27kV at Ip 200A 

Vrms 510V;lpeak 4.0kA:Vvar 910V at 1mA max;Vclamp 1.4kV at Ip 200A 

Vrms 575V;lpeak 4.0kA;Vvar I.OkV at 1mA max;Vclamp 1.55kV at Ip 200A 

Vrms 660V:lpeak 25kA:Vvar 1.16kV at 1mA max:Vclamp 1.85kV at Ip 300A 
Vrms 660V;lpeak 4.5kA:Vvar 1.2V at 1mA max;Vclamp 1.8kV at Ip 50 A 

Vrms 660V:lpeak 6.5kA;Vvar 1.1V at 1mA max;Vclamp 1.6kV at Ip 100A 

Vrms 660V:lpeak 4.0kA:Vvar 1.16kV at 1mA max:Vclamp 1.78kV at Ip 200A 

Vrms 750V;lpeak 4.0kA;Vvar 1.32kV at 1mA max;Vclamp 2.04kV at Ip 200A 

Vrms 1.0kV:lpeak 6.5kA:Vvar 1.6V at 1mA max;Vclamp 2.4kV at Ip 100A 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d) 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

fV) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc)^ 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

I] 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

ij lo 
MAX 
(A) 

3j@ 

TEMP 

rc) 

PEAK IP 
1 Cy Iv 
(A) 

ULSE 

i/IDTH 

(s) 

iJ lo 

MAX 

(A) 

3J® 

TEMP 

(“C) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

1DMB60 

600 

1.0 

25C 

30 


150J 

Si 

Ml 229 


103 

B125C1500/1000 









2 

1J4B42 

600 

1.0 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

Ml 089 




300 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C205 

34 

A040B250C700 

600 

1.0 

25 

25 

10m 


Si 

Ml 089 


104t 

B125C1500/1000Si( 

z 








44 

A0540B250C700 

600 

1.0 

25 

25 

10m 


Si 

M1089 




300 

1.2 

45A 

80 § 

10m 

155J 

Si 

C234b 

5 

B250C1000W* 

600 

1.0 

25A 

50 



Si 

C209h 


105t 

B250C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 

64 










106 

M4E1#B 

400 

1.2 

40A 

30 

10m 

130J 

SiA 

M117h 



600 

1.0 

25 

50 

10m 


Si 

M1219 


107 

CSKB80C800* 

400 


45A 

50 



Si 

M1058 


DBB10G 

600 

1.0 

25A 

3.0 


150J 

SiA 

Ml 229 


108 

SKB 1.2-04* 

400 


45A 

50 



Si 

C219b 


WB106 

600 

1.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 


109 

B250C1200S* 

600 


25A 

50 



Si 

C216a 


1DB600 

600 

1.0 

40 

30 

8.3m 

150 

Si 

M1089 


110 

B250C1200W* 

600 


25A 

50 



Si 

C209h 


BRS105 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 049a 


111 

M4G1#B 

600 


40A 

30 



SiA 

M117h 


CSB6 

600 

1.0 

40A 

30 


150A 

Si 

M1089 


112 

B250Ci 500/1 000 









12t 

DB1M(A) 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150J 


Ml 049c 




600 


45A 

100 




C205 

13t 

DB105 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 049a 


113t 

B250C1 500/1 OOOSii 

z 








14 

DB105G 

600 

1.0 

40A 

50 


150 

Si 

Ml 049a 




600 


45A 

80 § 




C234b 

15 

DF06 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


114 

CSKB250C800* 

800 


45A 

50 



Si 

Ml 058 

16 

DF06M 

600 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


115 

SKB1.2-08* 

800 


45A 

50 



Si 

C219b 

17 

MSB6 

600 

1.0 

40A 

30 


150J 

Si 

Ml 089 


116 

B380C1200S* 

900 


25A 

50 



Si 

C216a 


VM68* 


1.0 

40A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M189 


117 

B380C1200W* 

900 


25A 

50 



Si 

C209h 


BRR105 

600 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C209k 


118 

B380C1 500/1 000 










LBA-06 

600 

1.0 

50A 

45 

10m 

150J 

Si 

Ml 280 



1900 


45A 

100 



Si 

C205 

21 


600 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125J 

Si 

C257 


119t 

B380C1 500/1 OOOSiC 








22 ▼ 

RSI 05 

600 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

Ml 353 




900 


45A 

80 § 




C234b 

23 T 

RS105G 

600 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 353 


120 

CSKB500C800* 

1.2k 


45A 

50 




Ml 058 


WL06M* 


1.0 

50 

30 


25A 

Si 

C209a 


121 

SKB1.2-12* 

1.2k 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 


C219b 


SDA276EF 

:SsH 

1.0 

55C 

6.0 


150 

Si 

M1031b 


122 

SKBa1.2-13* 

1.3k 

1.2 

45A 

55 

8.3m 

150J 


C219b 


1J4B41 

llmH 

1.0 

60A 

50 

10m 

150J 

Si 

M969 


123 

SKBaB500C1000L5 

3 








27 

DBA10G 

600 

1.0 

60 

50 


150J 

SiA 

M969 




1.3k 


45A 

55 




C234a 

28 

VE67* 

600 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


124 

UGB3132AD 

4.8k 


45A 

55 




Ml 075a 

29 

VE68* 

600 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


125# 

B1906B40C1 500-10 

00 






■H 



3N250 

600 

1.0 

75A 

30 

16m 

125 

Si 

M999 



1100 


25 

50 




M1219 


BY179 

800 

1.0 


25 


125J 

Si 

Ml 030 


1264 

C2520B125C1500-1000 









F903-18G 

800 

1.0 


75 



Si 

C188cl 



1300 


25 

100 




M1219 

■eljH 

F903B-18G 

800 

1.0 


75 



Si 

M1033e 


1274 

C2540B250C1500-1000 






■■ 



F903C-18 


1.0 


75 



Si 

M1033f 




600 


25 

100 




M1219 


A0553B320C700 

800 

1.0 

25 

25 

10m 


Si 

Ml 089 


128 

MDA920A1* 

25 


50A 

45 




M1112 

36 T 

WB108 

800 

1.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 


129 

BRR151 

50 


25A 

50 



Si 

C209k 

37 

BRS106 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 049a 


130t 

RD151 

50 


25A 

30 



Si 

C208a 

38 

CSB8 

800 

1.0 

40A 

30 


150A 

Si 

Ml 089 


131 

RW005M 

50 


25A 

50 



Si 

C209C 

39t 

DB1N(A) 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150J 


Ml 049c 


132 

W005* 

50 


25 

50 




C209h 

40 T 

DB106 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 049a 


133 

W005M* 

50 


25 

50 



9 

C209c 

41 

DB106G 

800 

1.0 

40A 

50 


150 

Si 

Ml 049a 


134v 

WB150 

50 


25A 

50 




C209m 

42 

DF08 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


135 

WCN005* 

50 

1.5 

25 

30 


150S 


C2O80 

43 

DF08M 

800 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


136 

423FB1AB1 

50 

1.5 

50A 

50 


150A 

9 

C222g 

44 

MSB8 

800 

1.0 

40A 

30 


150J 

Si 

Ml 089 


137 

BRF151 

50 

1.5 

50A 

50 


125 


C222mt 


VM88* 


1.0 

40A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 089 


138t 

FBP005 

50 


50A 

50 

■■■■ 



Ml 357 


BRR106 

800 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C209k 


139 

KBP005 

50 


50A 

50 




C222 


PB106M 

800 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125J 

Si 

C257 


140 

MDA920A2 

50 


50A 

45 




M1112 

48 ▼ 

RSI 06 

800 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

Ml 353 


141 

PBP151 

50 


50 

50 



Si 

C258 

49 T 

RS106G 

800 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 353 


142 

RB151F 

50 


50A 

50 



Si 

C209h 

50 

WL08M* 

800 

1.0 

50 

30 


25A 

Si 

C209a 


143 

RB151G 

50 


50A 

50 



Si 

C209h 

51 

SDA276FF 

800 

1.0 

55C 

6.0 


150 

Si 

Ml 031b 


144t 

RD151G 

50 


50A 

50 


150 

mi 

C208a 

52 

VE87* 

800 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


145 

RKBP005 

50 


50A 

50 

Nil 

150S 

9 

C222 

53 

VE88* 

800 

1.0 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 


146t 

W005L 

50 


50A 

50 

eDhSU 

125 


C207 

544 

3N251 

800 

1.0 

75A 

30 

16m 

125 

Si 

M9g9 


147v 

W005MG 

50 


50A 

50 


150 

Si 

C208a 

55 

B380C1000W* 

900 

1.0 

25A 

50 



Si 

C209h 


148 

SBR05* 

50 


55 

10 


150 

Si 

M1031b 

56 

F903-110G 

1.0k 

1.0 


75 



Si 

C188d 


149 

SDA276A 

50 


55C 

10 



Si 

M1031b 

574 

B1280B500C1 000-700 









150 

CTM-20 

50 


60A 

100 

10m 

lEW 


M980 



1.0k 

1.0 

25 

50 

10m 


Si 

M1219a 


151 

FWL50 

50 


75 

50 

8.3m 


9 

C222f 

58 

DIBIO 

1.0k 

1.0 

25 

30 


150J 

Si 

Ml 162 


152 

RB151 

50 


100C 

50 

8.0m 

150S 1 


M 

59 T 

WB110 

1.0k 

1.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 


153 

B40C1500W* 

90 


25A 

50 




C209h 

60 

BRS107 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 049a 


154 

673-1 

100 


25A 

25 



9 

Ml 164 

61 

CSB10 

1.0k 

1.0 

40A 

30 


150A 

Si 

Ml 089 


155 

673-1 S 

100 


25A 

25 

liilcKifl 



Ml 165 

62 ▼ 

DB1P{A) 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150J 


Ml 049c 


156 

BRR152 

100 


25A 

50 




C209k 

63 ▼ 

DB107 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 049a 


157 

CODI5314 

100 


25$ 

35 



9 

C231b 

64 

DB107G 

1.0k 

1.0 

40A 

50 


150 

Si 

Ml 049a 


158v 

RD152 

100 


25A 

30 




C208a 

65 

DF10#B 

1.0k 

1.0 

40A 

50 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 049a 


159t 

WB151 

100 

1.5 

25A 

50 




C209m 

66 

MSB10 

1.0k 

1.0 

40A 

30 


150J 

Si 

Ml 089 


160 

1B4B1 

100 

1.5 

50A 

50 

HSiul 



M968 

67 

VM108* 

1.0k 

1.0 

40A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M1089 


161 ▼ 

2W01 

100 

1.5 

50A 

50 

fsicnn 



C207 

68 ▼ 

RSI 07 

1.0k 

1.0 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

Ml 353 


162 

423AB1AB1 

100 


50A 

50 




C222g 

69t 

RS107G 

1.0k 

1.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

Ml 353 


163 

BRF152 

100 


50A 

50 



9 

C222mt 

70 

WL10M* 

1.0k 

1.0 

50 

30 


25A 

Si 

C209a 


164t 

FBP01 

100 


50A 

50 


mm 


M1357 




1.0 

55C 

eio 


150 

Si 

M1031b 


165 

KBP01 

100 

1.5 

50A 

50 

FUcm 


mi 

C222 




1.0 

75A 

30 

16m 

125 

Si 

M999 


166 

MDA920A3 

100 

1.5 

50A 

45 

NH 

EMil 

9 

M1112 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


167 

PBP152 

100 

1.5 

50 

50 

uxcrm 

eTJS 


C258 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


168 

RB152F 

100 

1.5 

50A 

50 



mi 

C209h 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


169 

RB152G 

100 

1.5 

50A 

50 



9 

C209h 




1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


170t 

RD152G 

100 

1.5 

50A 

50 




C208a 

77 

CTU-26 

600 

1.1 

60A 

40 

10m 

140J 

SiA 

M980 


171t 

W01L 

100 


50A 

50 

8.3m 

125 


C207 

78 

B40C1200S4' 

90 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


172y 

W01MG 

100 


50A 

50 

8.3m 

150 

9 

C208a 

79 

B40C1200W* 

90 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


173 

SDA276B 

100 


55C 

10 


150 


M1031b 

80 

B40C1 500/ 1000 

100 

1.2 

45A 

100 

10m 

150 

Si 

C205 


174 

CTM-21 

100 


60A 

100 

10m 

140J 


M980 

81 T 











175 

FWL100 

100 


75 

50 

8.3m 


9 

C222f 



100 

1.2 

45A 

50 

10m 

150A 

Si 

C205a 


176 

RBI 52 

100 


100C 

50 

8.0m 

150S 

mi 

M 

82 T 

B40C1 500/1 OOOSiC 










177 

CSKB40C1200* 

120 


45A 

50 

10m 

120J 


Ml 059 



100 

1.2 

45A 

80 § 

10m 

155J 

Si 

C234b 


178 

SKBB40C1500L5B 









83 

B1906L* 

100 

1.2 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073 




120 


45A 

70 

10m 

150J 


C234a 

84 

BY164 

120 

1.2 


25 


150J 

Si 

Ml 030 


179 

B60C1500W* 

150 


25A 

50 


■■ 


C209h 

85 

CSKB40C800* 

120 

1.2 

45A 

50 

10m 

120J 

Si 

Ml 058 


180 

B80C1500W* 

180 


25A 

50 


HI 

Si 

C209h 

86 

SKB1.2-01* 

120 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219b 


181 

673-2 

200 


25A 

25 



Si 

Ml 164 

87 

SKBB40C1000L5B 










182 

673-2S 

200 


25A 

25 




M1165 



120 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C234a 


183 

BRR153 

200 


25A 

50 


EKM 

9 

C209k 

88 

B60C1200S* 

150 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


184 

CODI5324 

200 


25$ 

35 



9 

C231b 

89 


150 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


185t 

RD153 

200 

1.5 

25A 

“30 


125 

mi 

C208a 

90 

B80C1200S* 

180 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


186 

RW02M 

200 

1.5 

25A 

50 


150S 

9 

C209C 

91 

B80C1200W* 

180 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


187 

W02* 

200 

1.5 

25 

50 


25A 


C209h 

92 ▼ 

B80C1 500/1 OOOSi 










188 

W02M* 

200 

1.5 

25 

50 


150S 


C209c 



190 

1.2 

45A 

50 

10m 

150A 

Si 

C205a 


189 

W02MA* 

200 

1.5 

25 

50 


150S 


C209 

93 

B1912L* 

190 

1.2 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073 


190t 

WB152 

200 

1.5 

25A 

50 


125 


C209m 

94 

M4C1#B 

200 

1.2 

40A 

30 

10m 

130J 

SiA 

M117h 


191 

WCN02* 

200 


25 

30 



ism 


95 

B80C1 500/1 000 

200 

1.2 

45A 

100 

10m 

150 

Si 

C205 


192 

RBI 53 

200 


40A 

50 



9 

M 

96 T 

B80C1 500/1 OOOSiC 










193 ! 

BY256 

200 


45A 

50 



9 

Ml 030 




1.2 

45A 

80 § 

10m 

155J 

Si 

C234b 


194 

1D4B1 

200 

1.5 

50A 

50 

10m 


Si 


97 

SKB1.2.02* 

200 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219b 


195 

423BB1AB1 

200 

1.5 

50A 

50 


150A 

Si 

C222g 

98 

B125C1200S* 

300 

1.2 

25A 

50 



Si 

C216a 


196 

BRF153 

200 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

99 

B125C1200W* 

300 

1.2 

25A 

50 



Si 

C209h 


197t 

FBP02 

200 

1.5 

50A 

50 



Si 

Ml 357 

IOOt 

B40C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 


198 

KBP02 

200 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

101 ▼ 

B80C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 


199 

MDA920A4 

200 

1.5 

50A 

45 


175J 

Si 

M1112 

102v 

B125C1000 

300 

1.2 

45A 

50 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 


200 

PBP153 

200 

1.5 

50 

50 

8.3m 

125 

Si 

C258 












201 

RB153F 

200 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C209h 


IN ORDER OF: (1) lO MAX (2) PIV 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d 



D 

IBi 



■M 




41 

2j 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 

mm 

DC CURRENT 





LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGIE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 


T] lo 

3\@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

iJ lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 



Hfl 

MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



mm 

(A) 



(s) 

rc). 





CP 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

rc) 



1 

RBTB55 

mmm 

1.5 

50A 

50 


176A 

Si 

1^20511 

T?5S 

SBMBO* 

1.0k 

1.5 

25 

50 


150 

Si 

C222e 

2y 

RD153G 

200 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

110 

W10M* 

1.0k 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209C 

3 

RKBP02 

200 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

11lT 

2W10 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C207 

4y 

W02L 

200 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C207 

112 

423PB1AB1 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


150A 

Si 

C222g 

5v 

W02MG 

200 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

113t 

FBP10 

1.0k 

1.5 

50A 

50 



Si 

Ml 357 

6 

SBR2* 

200 

1.6 

55 

10 


150 

Si 

M1031b 

114 

KBP10 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

7 

SDA276C 

200 

1.5 

55C 

10 


150 

Si 

M1031b 

115 

MDA920A9 

1.0k 

1.5 

50A 

45 


175J 

Si 

M1112 

8 

CTM.22 

200 

1.5 

60A 

100 

10m 

140J 

SiA 

M980 

116 

RB157G 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

C209h 

9 

FWL200 

200 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

117t 

RD157G 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a ' 

10 

673-3 

300 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

M1164 

118 

RKBP10 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

11 

673-3S 

300 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

Ml 165 

119t 

W10L 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C207 

12 

B125C1500W* 

300 

1.5 

25A 

50 



Si 

C209h 

120t 

W10MG 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

13 

CODI5334 


1.5 

25$ 

35 


160 

Si 

C231b 

121 

SBR10* 

1.0k 

1.5 

55 

50 


150 

Si 

Ml 031b 

14 

MDA920A5 

300 

1.5 

50A 

45 


175J 

SiA 

M1112 

122 

SDA276G 

1.0k 

1.5 

55C 

10 


150 

Si 

M1031b 

15 

FWL300 

300 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

123 

FWL1000 

1.0k 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

16 

673-4 

400 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

Ml 164 

124 

CSKB500C1200* 

1.2k 

1.5 

45A 

50 

10m 

120J 

Si 

Ml 059 

17 

673-4S 

400 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

Ml 165 

125 

SKBB500C1500L5B 









18 

BRR154 

400 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C209k 



1.2k 

1.5 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 

C234a 

19 

CODI5344 

400 

1.5 

25$ 

35 


150 

Si 

C231b 

126 

H439* 

2k 

1.5 

50A 

20 

3.8m 

100 A 

Si 

C224 

20t 

RD154 

400 

1.5 

25A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C208a 

127 

VGF0136AB 

2.8k 

1.5 

45A 

60 

10m 


Si 

Ml 079 

21 

RW04M 

400 

1.5 

25A 

50 


150S 

Si 

C209c 

128^ 

C2506B40C1 600-1 100 








22 

W04* 

400 

1.5 

25 

50 


25A 

Si 

C209h 



100 

1.55 

25 

100 

10m 


Si 

M1219 

23 

W04M* 

400 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209C 

129 ♦ 

C2512B80C1 600-1 100 








24 

W04MA* 

400 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209 



190 

1.55 

25 

100 

10m 


Si 

M1219 

25 ▼ 

WB154 

400 

1.5 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 

130 

dcBlOO 

50 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

M1231 

26 

WCN04* 

400 

1.5 

25 

30 


150S 

Si 

C2O80 

131 

2B4B41 

100 

1.6 

40A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219d 

27 

RB154 

400 

1.5 

40A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

M 

132 

B40C2000/1500 

100 

1.6 

45A 

100 

10m 

150J 

Si 

C205 

28 

CSKB80C1200* 

400 

1.5 

45A 

50 

10m 

120J 

Si 

Ml 059 

133 

dcBIOI 

100 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 231 

29 

SKBB80C1500L5B 









134 

2D4B41 

200 

1.6 

40A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219d 



400 

1.5 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 

C234a 

135 

B80C2000/1500 

200 

1.6 

45A 

100 

10m 

150J 

Si 

C205 

30 

1G4B1 

400 

1.5 

50A 

50 

10m 

150J 

Si 

M968 

136 

dcB102 

200 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

M1231 

31 

423DB1AB1 

400 

1.5 

50A 

50 


150A 

Si 

C222g 

137 

B125C2000/1500 









32 

BRF154 

400 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 



300 

1.6 

45A 

100 

10m 

150J 

Si 

C205 

33 T 

FBP04 

400 

1.5 

50A 

50 



Si 

Ml 357 

138 

2G4B41 

400 

1.6 

40A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219d 

34 

KBP04 

400 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

139 

dcB104 

400 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

M1231 

35 

MDA920A6 

400 

1.5 

50A 

45 


175J 

Si 

M1112 

140 

2J4B41 

600 

1.6 

30A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219d 

36 

PBP154 

400 

1.5 

50 

50 

8.3m 

125 

Si 

C258 

141 

ZJ4B41 

600 

1.6 

40A 

50 

10m 

150J 

Si 

C219d 

37 

RB154F 

400 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C209h 

142t 

B40C1500 

600 

1.6 

45A 

100 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 

38 

RB154G 

400 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

C209h 

143t 

B80C1500 

600 

1.6 

45A 

100 S 

10m 

125J 

Si 

S257a 

39 T 

RD154G 

400 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

144t 

B125C150b 

600 

1.6 

45A 

100 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 

40 

RKBP04 

400 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

145t 

B250C1500 

600 

1.6 

45A 

100 § 

10m 

125J 

Si 

S257a 

41 ▼ 

W04L 

400 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C207 

146 

B250C2000/1500 









42 T 

W04MG 

400 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 



600 

1.6 

45A 

100 

10m 

150J 

Si 

C205 

43 

SBR4* 

400 

1.5 

55 

10 


150 

Si 

M1031b 

147 

dcB106 

600 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

M1231 

44 

SDA276D 

400 

1.5 

55C 

10 


150 

Si 

M1031b 

148 

dcB108 

800 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

M1231 

45 

CTM-24 

400 

1.5 

60A 

100 

10m 

140J 

SiA 

M980 

149 

B380C2000/1500 









46 

FWL400 

400 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 



900 

1.6 

45A 

100 

10m 

150J 

Si 

C205 

47 

673-5 

500 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

160 

Si 

M1164 

150 

dcBIIO 

1.0k 

1.6 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 231 

48 

673-5S 

500 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

Ml 165 

151 

SKBB40C1400* 

120 

1.7 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 

C234 

49 

CODI5354 

500 

1.6 

25$ 

35 


150 

Si 

C231b 

152 

SKB2-02L5A* 

200 

1.7 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

Ml 060 

50 

FWL500 

500 

1.5 

75 

cn 

8.3m 


Si 

C222f 

153 

SKBB500C1 OOOL5B* 








51 

673-6 

600 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

Ml 164 



1.2 

1.8 

45A 

50 

10m 

160J 

Si 

C234a 

52 

673-6S 

600 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

Ml 165 

154 

SKBB80C1000L5B 









53 

B250C1500W* 

600 

1.5 

25A 

50 



Si 

C209h 


1400 

1.8 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C234a 

54 

BRR155 

600 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C209k 

155 

SKBB250C1000L5B* 








55 

CODI5364 

600 

1.5 

25$ 

35 


150 

Si 

C231b 



800 

1.8 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

C234a 

56t 

RD155 

600 

1.5 

25A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C208a 

156 

B1310M* 

150 

1.9 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073a 

57 

RW06M 

600 

1.5 

25A 

50 


150S 

Si 

C209c 

157 

B1320M* 

300 

1.9 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073a 

58 

W06* 

600 

1.5 

25 

50 


25A 

Si 

C209h 

158 

B1340M* 

600 

1.9 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073a 

59 

W06M* 

600 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209c 

159 


1.0k 

1.9 

45A 

40 

10m 


Si 

Ml 073a 

60 

W06MA* 

600 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209 

160 


50 

2.0 


75 



Si 

C188d 

61 ▼ 

WB156 

600 

1.5 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 

161 


50 

2.0 


75 



Si 

M1033e 

62 

WCN06* 

600 

1.5 

25 

30 


150S 

Si 

C2082I 

162 

F903C-20 

50 

2.0 


75 



Si 

M1033f 

63 

RB155 

600 

1.5 

40A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

M 

163 

2W005 

50 

2.0 

25A 

50 


150S 

Si 

C209h 

64 

BY257 

600 

1.5 

45A 

50 

20m 

150J 

Si 

Ml 030 

164 

BR805D 

50 

2.0 

25A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

C222f 

65 

423MB1AB1 

600 

1.5 

50A 

50 


150A 

Si 

C222a 

165 ♦ 

WB200 

50 

2.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209n 

66 

BRF155 

600 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

166 


50 

2.0 

35A 

50 



Si 

C216a 

67 ▼ 

FBP06 

600 

1.5 

50A 

50 



Si 

Ml 357 

167 

423FB1AI1 

50 

2.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017 

68 

KBP06 

600 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

168 

423FC1AI1 

50 

2.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017 

69 

MDA920A7 

600 

1.5 

50A 

45 


175J 

Si 

M1112 

169 

2FB050* 

50 

2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 

70 

PBP155 

600 

1.5 

50 

50 

8.3m 

125 

Si 

C258 

170 

2FB050R* 

50 

2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 

71 

RB155F 

600 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C209h 

171 

2KBP005 

50 

2.0 

50A 

60 


150S 

Si 

C222 

72 

RB155G 

600 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

C209h 

172 


50 

2.0 

50 

50 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

73y 

RD155G 

600 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

173t 


50 

2.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C207 

74 

RKBP06 

600 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

174 

BFW50* 

50 

2.0 

50A 

50 


100C 

Si 

C222b 

75t 

W06L 

600 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C207 

175 

BR805DF 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222k 

76 ▼ 

W06MG 

600 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

176 

BR805DG 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222k 

77 

SDA276E 

600 

1.5 

55C 

10 


150 

Si 

M1031b 

177 

BRF201 

50 

2.0 

50A 

60 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

78 

CTM.26 

600 

1.5 

60A 

100 

10m 

140J 

SiA 

M980 

178 

PBP201 

50 

2.0 

50 

60 

8.3m 

125 

Si 

C258 

79 

FWL600 

600 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

179 

PD05 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

M40a 

80 

FWL700 

700 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

180 

RBA151 

50 

2.0 

50C 

50 


125A 

Si 

C209d 

81 

BRR156 

800 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C209k 

181 

RBC151 

50 

2.0 

50C 

50 


125A 

Si 

C209f 

82 ▼ 

RD156 

800 

1.5 

25A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C208a 

182 

RBD151 

50 

2.0 

50C 

50 


125A 

Si 

C209g 

83 

RW08M 

800 

1.5 

25A 

50 


150S 

Si 

C209C 

183 

RC201 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C209i 

84 

W08* 

800 

1.5 

25 

50 


25A 

Si 

C209h 

184 

RS201 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222 

85 

W08M* 

800 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209c 

185 

RS201F 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222k 

86 

W08MA* 

800 

1.5 

25 

50 


150S 

Si 

C209 

186 

RS201G 

50 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222k 

87 ▼ 

WB158 

800 

1.5 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209m 

187t 

SB200 

50 

2.0 

50A 

60 

16m 

125 

Si 

M999 

88 

WCN08* 

800 

1.5 

25 

30 


150S 

Si 

C2O80 

188 ♦ 

3N253 

50 

2.0 

55A 

60 

16m 

125 

Si 

Mgg9 

89 

RBI 56 

800 

1.5 

40A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

M 

189 

dc300.5 

50 

2.0 

55A 

50 


150A 

Si 

Ml 196 

90 

CSKB250C1200* 

800 

1.5 

45A 

50 

10m 

120J 

Si 

Ml 059 

190 

NSS2 

50 

2.0 

55C 

50 



Si 

C216b 

91 

SKBB250C1500L5B 








1914 

SDA117A 

50 

2.0 

55C 

10 

8.3m 

125C 

Si 

C216d 



800 

1.5 

45A 

70 

10m 

150J 

Si 

C234a 

192 

VS048* 

50 

2.0 

60A 

50 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

92 

423NB1AB1 

800 

1.5 

50A 

50 


150A 

Si 

C222g 

193 

FWLA50 

50 

2.0 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

93 

BRF156 

800 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

194 

F903.21G 

100 

2.0 


75 



Si 

C188d 

94 ▼ 

FBP08 

800 

1.5 

50A 

50 



Si 

Ml 357 

195 

F903B-21G 

100 

2.0 


75 



Si 

M1033e 

95 

KBP08 

800 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

196 

F903C-21 

100 

2.0 


75 



Si 

M1033f 

96 

MDA920A8 

800 

1.5 

50A 

45 


175J 

Si 

M1112 

197 

S3WB10 

100 

2.0 


120 

8.3m 

150J 

Sit 

M970b 

97 

PBP156 

800 

1.5 

50 

50 

8.3m 

125 

Si 

C258 

198 

BR81D 

100 

2.0 

25A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

C222f 

98 

RB156F 

800 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C209h 

1994 

WB201 

100 

2.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209n 

99 

RB156G 

800 

1.5 

50A 

50 


175A 

Si 

C209h 

200 

SOI* 

100 

2.0 

35A 

50 



Si 

C216a 

lOOv 

RD156G 

800 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

201 

3B4B41 

100 

2.0 

40A 

80 

10m 

150J 

Si 

C219e 

101 

RKBP08 

800 

1.5 

50A 

50 


150S 

Si 

C222 

202 

423AB1AI1 

100 

2.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017 

102r 

W08L 

800 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C207 

203 

423AC1AI1 

100 

2.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017 

103t 

W08MG 

800 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C208a 

204 

DBA20B 

100 

2.0 

40 

40 


150J 

SiA 

M970 

104 

SDA276F 

800 

1.5 

55C 

10 


150 

Si 

M1031b 

205 

DBA30B 

100 

2.0 

40 

80 


150J 

SiA 

M970a 

105 

FWL800 

800 

1.5 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

206 

S2VB10 

100 

2.0 

40A 

40 


150J 

Si 

Cl 88 

106 

B380C1500W* 

900 

1.5 

25A 

50 



Si 

C209h 

207 

2FB100* 

100 

2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 

107t 

RD157 

1.0k 

1.5 

25A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C208a 

208 

2FB100R* 

100 

2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 

108 

RW10M 

1.0k 

1.5 

25A 

50 


150S 

Si 

C209c 

209 

2KBP01 

100 

2.0 

50A 

60 

8.3m 

125J 

Si 

C222 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d) 


LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

No. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc)^^ 

MAT 

DRAWING 

No. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

D lo 
MAX 
(A) 

TEMP 

rc) 

PEAK IP 
1 Cy ly 
1 

ULSE 

l/IDTH 

(s) 

Tj lo 
MAX 
(A) 

3 J@ 

TEMP 

rc)^^ 

PEAK IP 
1 Cy [y 

(A) 1 

ULSE 

^IDTH 

(S) 

1 

2SB100 

100 

2.0 

50 

50 

8.3m 

150 

Si 

C 2 i 6 a 


110# 

SDA117D 

460 

2.0 

55C 

10 

8.3m 

125C 

Si 

C216d 

2t 

2W01G 

100 

2.0 

50A 

50 

8.3m 

150 

Si 

C207 


111 

VS447* 

400 

2.0 

60A 

50 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

3 

BFW100* 

100 

2.0 

50A 

50 


lOOC 

Si 

C222b 


112 

VS448* 

400 

2.0 

60A 

50 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

4 

BR81DF 

100 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222k 


113 

FWLA400 

400 

2.0 

75 

50 

8.3m 


Si 

C222f 

5 

BR81DG 

100 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

C222k 


114 

F903-25G 

500 

2.0 


75 



Si 

C188d 

6 

BRF202 

100 

2.0 


60 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 


115 

F903B-25G 


2.0 


75 



Si 

M1033e 



issm 


mtm 

Km 

8.3m 

125 

Si 

C258 










Si 

Ml 0331 



lum 





125A 

Si 

M40a 









100c 

Si 

C222b 






Bm 


125A 

Si 

C209d 








8.3m 


Si 

C222f 


RBB152 

Uiim 


■.-HIM 

Gm 


125A 

Si 

C209e 



F903-26G 

^HH^H 



75 



Si 

C188d 


RBC152 

mm 


■.-HIM 

mm 


125A 

Si 

C209f 



F903B-26G 




75 



Si 

M1033e 


RBD152 

Rslm 


KlUSI 



125A 

Si 

C209a 



F903C-26 




75 



Si 

Ml 0331 



usm 



mm 


125A 

Si 

C209j 



PTC402* 




35 



Si 

C222h 








125A 

Si 

C222 



2SBF60 



25 

50 

8.3m 

150 

Si 

C216d 





im 

Bm 


125A 

Si 

C222k 



2W06 



25A 

50 


150S 

Si 


16 

RS202G 



KSiU 

Km 


125A 

Si 

C222k 



BR86D 



25A 





C2221 


SB201 




WSm 

16m 

125A 

Si 

M999 



WB206 



25A 





C209n 

18^ 

3N254 




Bm 

16m 

125 

Si 

M999 



S06* 



35A 





C216a 





55A 

Km 


150A 

Si 

Ml 196 



3J4B41 



40A 

80 

10m 

150J 

Si 

C219e 





55C 

Em 



Si 

C216b 



423MB1AI1 

^h^E 


40A 

50 


150A 

Si 

M1017 





55C 

Km 

8.3m 

125C 

Si 

C216d 


erh^E 

423MC1AI1 



40A 

50 


150A 

Si 

M1017 

22 

VS148* 




mm 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 



DBA30G 


2.0 

40 

80 


150J 

SiA 

M970a 

23 

FWLA100 





8.3m 


Si 

C222f 



2FB600* 

HHlS^^I 

2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 

24 

F903-22G 




ECB 



Si 

C188d 



2FB600R* 

UHlS^^I 

2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 


F903B-22G 







Si 

M1033e 



2KBP06 



50A 


EEi 



C222 


F903C-22 







Si 

M1033f 



2SB600 

HHII^^I 


50 


ncmE 



C216d 


PTC401* 







Si 

C222h 



2W06G 

hhiS^H 


50A 





C207 


2SBT20 

KtltH 

2.0 


50 

8.3m 

150 

Si 

C216d 



BFW600* 

600 

2.0 

50A 

50 


100c 


C222b 


2W02 


2.0 

25A 

50 


150S 

Si 

C209h 



BR86DF 

600 

2.0 

50A 

50 


125A 


C222k 

Em 

BR82D 


2.0 

25A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

C222f 



BR86DG 

600 

2.0 

50A 

50 


125A 


C222k 

■eilE 

WB202 


2.0 

25A 

50 

16m 

125 

Si 

C209n 



BRF205 



50A 



125 


C222mt 

EhtE 

1 III r 1 


2.0 

35A 

50 



Si 

C216a 



PBP205 



50 



125 


C258 

Eeh 

3D4B41 

mm 

2.0 

40A 

80 

10m 

150J 

Si 

C219e 



PD60 



50A 



125A 


M40a 

Km 

423BB1AI1 


2.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017 



RBA155 



50C 

50 


125A 

IS 

C209d 


423BC1AI1 


2.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017 



RBC155 



50C 

50 


125A 




DBA20C 

kJiiS^E 

2.0 

40 

40 


150J 

SiA 

M970 



RBD155 



50C 

50 


125A 


C209a 

Ktm 

DBA30C 


2.0 

40 

80 


150J 

SiA 

M970a 






50A 

50 


125A 


C209j 

mm 

S2VB20 


2.0 

40A 

40 


150J 

Si 

Cl 88 






50A 

50 


125A 


C222 

mm 

2FB200* 


2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 






50A 

50 


125 A 


C222k 

40 

2FB200R* 


2.0 

50 

50 

8.0m 

150 

SiA 

C222b 


149 

RS205G 


2.0 

50A 



125 A 


C222k 

41 

2KBP02 


2.0 

50A 

60 


150S 

Si 

C222 


150 

SB205 


2.0 

50A 



125A 
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500 

5.0 


50 



Si 

Ml 289 


500 

5.0 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 095 


600 

5.0 


50 



Si 

Ml 289 


600 

5.0 

45A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 284 


600 

5.0 

45A 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 284 


600 

5.0 

50 

200 

8.3m 

125 

Si 

Ml 284 


D.A.T.A. 


BY225.100 100 4.8 11 

BY225.200 200 4.8 1 1 

BY224-400 400 4.8 £ 

' BY224-600 600 4.8 i 

K595-0G 50 5.0 

SCAJ05FF 50 5.0 

■ KBC5005 50 5.0 ^ 

RKBC5005 50 5.0 A 

RS501 50 5.0 £ 

■SDA138A 50 5.0 £ 

VH048X* 50 5.0 C 

SB501 50 5.0 40 

'K595-1G 100 5.0 

M4B52 100 5.0 2 

KBC501 100 5.0 ^ 

■RKBC501 100 5.0 ^ 

RS502 100 5.0 £ 

S6A10FR* 100 5.0 £ 

"SCAJIOFF 100 5.0 £ 

SDA138B 100 5.0 £ 

VH148X* 100 5.0 C 

■SB502 100 5.0 4G 

SCAJ15FF 150 5.0 £ 

K595-2G 200 5.0 

■ M4C52 200 5.0 2 

SGF-2 200 5.0 ^ 

KBC502 200 5.0 A 

■ RKBC502 200 5.0 ^ 

SKB15-02A2* 200 5.0 A 

RS503 200 5.0 £ 

■ S6A20FR* 200 5.0 £ 

SDA138C 200 5.0 £ 

VH248X* 200 5.0 6 

' SB503 200 5.0 40 

K595.3G 300 5.0 

K595-4G 400 5.0 

■ M4E52 400 5.0 2 

SGF-4 400 5.0 A 

KBC504 400 5.0 A 

■ RKBC504 400 5.0 ^ 

SKBB80-70-4* 400 5.0 A 

PE40t 400 5.0 £ 

' RS504 400 5.0 £ 

S6A40FR* 400 5.0 £ 

SDA138D 400 5.0 £ 

■ VH448X* 400 5.0 6 

SB504 400 5.0 40 

K595-5G 500 5.0 

■ SGF-5 500 5.0 4 

K595-6G 600 5.0 

KBC506 600 5.0 A 

■ RKBC506 600 5.0 A 

RS505 leOO I 5.0 I £ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
























CO 

STANDARD Rl 

cc 

111 

> 

o 

o 

LU 

BRIDGE R 

ECTIFIERS- Single Phase (Cont’d) 

IN ORDER OF 
(3) @ TEMP E 

(1) 10 MAX (2) 
(4) TYPE NUMB 

PIV 

:R 




MAX AVG FWD 

MAX RATING 1 

n 




aoHomi 

^mu 

Pl^^KVZe]ia?{^| 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 





LINE 

TYPE 



SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

am 



mM 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

■ml 

aiMi 

ami 

PEAK IPULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 


iMijnllvilijisI 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



■QHl 

JA) 




rc) 






JA) 


SMI 

mm\ 

(3 A 



1 


rnmm 

EH 






Ml 034b 

110 

CTP64 





■HI 


Si 

Mi257 


SDA138E 

600 





i^m 

B 

C216j 

11lT 

DB604T 

ITU 



125 

16m 

125 

Si 

Ml 341 

3 

VH648X* 

600 


EtiSI 



iicKHH 


C216d 

112t 

DB604W 




125 

16m 

125 

Si 

C219a 

4 

SB505 

600 







M970C 


FWLD400 

400 



300 


150 

Si 

C222g 

5 

K595-7G 

700 






B 

Ml 289 


MP64 

400 


sH 

200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 

6 

K595-8G 

800 







Ml 289 


MP64G 

400 



200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

7 

KBC508 

800 

liSsH 





'SM 

Ml 284 


RS604 

400 


50 

200 

8.3m 

125 

Si 

Ml 350 

8 

RKBC508 

800 






B 

Ml 284 


S6A40* 

400 


■44*9 

50 


150 

Si 

Ml 034b , 

9 

SKBB250-220-4 

800 



ETii^a 



a 

Ml 065 


dc604 

400 


■?r5i 

100 


150A 

Si 

M1196 * 

IOt 

RS506 


IBM 




125 

Si 

Ml 284 


VH447* 

400 



100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 


SDA138F 





•KCiiih 

125 

Si 

C216j 


VH448* 

400 



100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

12 

SB506 



HI 



150S 

Si 

M97dc 


KBU6G 

400 



250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 

13 

KBC510 



45A 


::ffc]nV 

n[?in 

Si 

Ml 284 

fi^^m 

M4E6 

400 


100C 

120 

10m 

135J 

SiA 

C261 

14 

RKBC510 


bB 

45A 




Si 

Ml 284 


FWLD500 

500 


50A 

300 


150 

Si 

C222g 

15t 

RS507 



50 




Si 

Ml 284 


SBR6A05 

500 



300 


150 

Si 

Cl 89c 

16# 

SDA138G 










6SBF60 

600 



100 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

17 

SKBB500-445-4 







B 



6B60 

600 



250 

10m 

140J 

Si 

Ml 255 

18 

SKBaB500-445-4 

nmn 







■■■■ 


BR66 

600 



250 

8.0m 

150S 

Si 

C219a 



1.3k 

5.0 

45A 

165 

8.3m 

iKtum 

^im 



BR66F 

600 


40A 

250 


125A 

Si 

C219a 

19 

SL63100 

1.0k 

5.5 

100C 

15 


150A 

B 



BR66G 

600 


40A 

250 


125A 

Si 

C219a 

20 

SB607 

1.0 

6.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

!«)m 


moi 

PB66 

600 


40 

200 

8.3m 

125 

Si 

C219a 

21 

BR605 

50 


40A 

250 

8.0m 

150S 



131 

SB605 

600 


viijm 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

22 

BR605F 

50 


40A 

250 


125A 



132 

PW-06 

600 


Enn 

200 


150C 

Si 

Cl 88c 

23 

BR605G 

50 


40A 

250 


125A 



133 


600 



300 

8.0m 

150 

Si 

C222c 

24 ▼ 

PB605 



40 

200 

8.3m 


iiim 

*NEEim 

134 

6SB600 

600 



300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

25 

PW-005 



45C 

200 

10m 


B 


135 

523MB1AF1 

600 



125 


150A 

Si 

Ml 232 

26 

6FB050* 



50 


8.0m 




136 

BRS605 

600 



125 

8.3m 

125 

Si 

C219at 

27 

6SB050* 

50 



300 

8.0m 

150 

SiA 


fFmm 

CTN66 

600 


50A 

250 


125A 

Si 

Ml 257 

28 

6SB50 

50 



300 

8.3m 

150 

Si 


m^i 

CTP66 

600 


50A 

250 


125A 

Si 

Ml 257 

29 

523FB1AF1 

50 



125 


150A 

Si 



DB606T 

600 


50A 

125 

16m 

125 

Si 

Ml 341 

30 

BRS601 

50 





125 


[44EE!Si 

lE&im 


600 


50A 

125 

16m 

125 

Si 

C219a 

31 

CTN605 

50 




Bl 

125A 

B 


uB 

FWLD600 

600 


50A 

300 


150 

Si 

C222g 

32 

CTP605 

50 




HI 

125A 



EEsEm 

MP66 

600 


50 

200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 

33 T 

DB600T 

50 




■r;0 

125 


Ml 341 

QjlcnH 

MP66G 

600 


mssa 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

34 T 

DB600W 

50 





125 

B 

C219a 

jE^a 

RS605 

600 


mH 

200 

8.3m 

125 

Si 

Ml 350 

35 

FWLD50 

50 




■m 

150 

!^m 

C222a 

iEsm 

S6A60* 

600 



50 


150 

Si 

Ml 034b 

36t 

MP605 

50 


50 

200 

[•Xcfi'lH 



C188e 


dc606 

600 



100 


150A 

Si 

Ml 196 

37 T 

MP605G 

50 


50C 

200 

[•XClIlH 



C188e 

KB 

VH647* 




100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

38 T 

RS601 

50 


50 

200 

[iKcnT 



Ml 350 

KH 

VH648* 

600 



100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

39 

dc600.5 

50 


80C 

100 


150A 


Ml 196 

as^a 

KBU6J 

600 


100C 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 

40 

VH048* 

50 


80C 


8.3m 

150J 

B 

C216d 

m^i 

M4G6 

600 


100C 

120 

10m 

135J 

SiA 

C261 

41 

KBU6A 

50 


100C 

250 

8.3m 

150J 

Wi 

Ml 285 

Esim 

6J4B41 

600 


104C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216I 

42 

SBR6A1 




300 




C189c 


FWLD700 

700 



300 


150 

Si 

C222g 

43 

6B4B41 




200 

10m 

150J 

B 

C216I 


6SBF80 

800 



100 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

44 

BR61 




250 

8.0m 

150S 


C219a 


BR68 

800 



250 

8.0m 

150S 

Si 

C219a 

45 

BR61F 

100 

6.0 


250 


125A 




BR68F 

800 



250 


125A 

Si 

C219a 

46 

BR61G 

100 

6.0 


250 


125A 

B 

railB 


BR68G 

800 



250 


125A 

Si 

C219a 

47 ▼ 

PB61 


6.0 


200 

8.3m 

125 


MHI 


PB68 

800 



200 

8.3m 

125 

Si 

C219a 

48 

S25VB10 



40A 

400 


150J 


Cl 89a 

158 

SB606 



40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

49 

PW-01 


^B 

45C 

200 

10m 

150C 

B 

Cl 88c 

159 

PW08* 

^B 


45A 

200 



Si 

C216 

50 

6FB100* 



50 

300 

8.0m 

150 

Ml 

C222c 

180 

8FB800* 



50 

300 

8.0m 

150 

Si 

C222C 

51 

6SB100 

100 

HH 

50 

300 

8.3m 

i£M| 


C216d 

iMI 





300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

52 

523AB1AF1 

100 

kB 

50A 

125 



B 

Ml 232 

E^m 

523NB1AF1 




125 


150A 

Si 

Ml 232 

53 

BRS602 

100 


50A 

125 

8.3m 

ipxm 


C219a+ 

131 

BRS606 




125 

8.3m 

125 

Si 

C219at 

54 

CTN61 



50A 

250 


125A 



164 

CTN68 

isisHI 


50A 

250 


125A 

Si 

Ml 257 

55 

CTP61 


kB 

50A 

250 


125A 

B 


165 

CTP68 

iB 


50A 

250 


125A 

Si 

Ml 257 

56 ▼ 

DB601T 



50A 

125 

16m 

125 



166t 

DB608T 



50A 

125 

16m 

125 

Si 

M1341 

57 ▼ 

DB601W 

100 

6.0 

50A 

125 

16m 



C219a 

167t 

DB608W 

tilsH 


50A 

125 

16m 

125 

Si 

C219a 

58 

FWLD100 

100 

6.0 

50A 

300 



B 

C222g 

168 

FWLD800 



50A 

300 


150 

Si 

C222g 

59 

KBPC601 

100 

6.0 

50A 

125 

8.3m 



C219at 

169t 

MP68 

SMI 


50 

200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 

60 ▼ 

MP61 



Km 


8.3m 



C188e 

ERim 

MP68G 

isHI 


50C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

61 ▼ 

MP61G 



50C 

200 

8.3m 


B 

C188e 

m^a 

RS606 



50 

200 

8.3m 

125 

Si 

Ml 350 

62 T 

RS602 



50 

200 

8.3m 



Ml 350 

t^^a 

S6A80* 

ram 


55C 

50 


150 

Si 

Ml 034b 

63 

dc601 

100 

6.0 

80C 

lEDEH 



Ml 

Ml 196 

lUim 

dc608 

800 


80C 

100 


150A 

Si 

M1196 

64 

VH148* 

100 

6.0 

80C 

100 

8.3m 


B 

C216d 

ittm 

VH847* 

800 


80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

65 

KBU6B 

100 

6.0 

100C 

250 

8.3m 



Ml 285 


VH848* 

800 


80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

66 

SBR6A2 

200 

6.0 


300 




Cl 89c 

iUim 

KBU6K 

800 


EE!l!| 

250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 

67 

6SBF20 

200 

6.0 

25 

100 

8.3m 

150 

B 

C216d 

ilB 

6SBF100 

1.0k 


25 

100 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

68 

6D4B41 

200 

6 

30A 

200 

10m 

150J 


C216I 

BMI 

BR610 

1.0k 


40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219a 

69 

6B20 

200 

6.0 

37A 

250 

10m 

140J 


Ml 255 

ERFBI 

BR610F 

1.0k 


40A 

250 


125A 

Si 

C219a 

70 

BR62 

200 

6.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

B 

C219a 


BR610G 

1.0k 


40A 

250 


125A 

Si 

C219a 

71 

BR62F 

200 

6.0 

40A 

250 


125A 


C219a 



1.0k 


40 

200 

8.3m 

125 

Si 

C219a 

72 

BR62G 

200 


40A 

250 




C219a 


6FB1000* 



50 

300 

8.0m 

150 

Si 

C222C 

73 T 

PB62 

200 

kB 

40 

200 

8.3m 

imi 

B 

C219a 


6SB1000 



50 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

74 

S25VB20 



40A 

400 




Cl 89a 


CTN610 



50A 

250 


125A 

Si 

Ml 257 

75 

PW-02 

200 


45C 

200 

■tiTBl 

150C 


Cl 88c 


CTP610 

1.0k 


50A 

250 


125A 

Si 

Ml 257 

76 

6FB200* 



50 

300 

8.0m 

150 

B 

C222C 


DB610T 

1.0k 


50A 

125 

16m 

125 

Si 

Ml 341 

77 

6SB200 



50 

300 

8.3m 

150 


C216d 


DB610W 

1.0k 


50A 

125 

16m 

125 

Si 

C219a 

78 

523BB1AF1 



50A 






EF:T:VI 




50A 

300 


150 

Si 

C222g 

79 

BRS603 



50A 



imi 

B 






50 

200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 

80 

CTN62 



50A 










50C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

81 

CTP62 

200 

Kifll 

50A 

imam 





Eklim 



6.0 


200 

8.3m 

125 

Si 

Ml 350 

82 ▼ 

DB602T 

200 

kB 

50A 

125 

16m 




EE^O 

S6A100* 


6.0 


50 


150 

Si 

Ml 034b 

83 ▼ 

DB602W 



50A 

125 

16m 




kEEm 

VH1048* 


6.0 


100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

84 

FWLD200 



50A 





C222g 

Eksm 



SMI 


250 

8.3m 

150J 

Si 

Ml 285 

85 T 

MP62 



50 


8.3m 


B 

C188e 

eE^O 





370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

86v 

MP62G 



50C 


8.3m 


Ml 

C188e 

lEiaH 

Ki f<( : 


a^m 


320 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

87 ▼ 

RS603 

200 


50 

200 



M 

Ml 350 

Ekum 

SKB30-02S1 

200 

wsm 

45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

88 

S6A20* 

200 

kB 

55C 

50 



B 

Ml 034b 

mm 


400 


45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

89 

dc602 

200 


80C 

100 



M 

M1196 

tEEm 

SKB30.06S1 

600 

I^M 

45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

90 

VH247* 

200 


80C 

liltSlH 

hIcTiiB 


M 

C216d 

Kilim 

SKB30-08S1 

800 


45A 

370 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

91 

VH248* 

200 

kB 

80C 




B 

C216d 


SGA2C 

200 


25 




Si 

Ml 093 

92 

KBU6D 

200 


100C 




M 

Ml 285 


SGA.2 

200 

MM 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 093 

93 

M4C6 

200 


100C 

120 

Ifctllill 

EESn 


C261 

KikH 


400 

EMM 

25 




Si 

Ml 093 

94 

SBR6A3 

300 

kB 


300 

Bl 

Bl 

B 

Cl 89c 

mm 


400 

SB 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 093 

95 

FWLD300 

300 


50A 

300 

WM 


M 

C222a 

^sm 


500 

MMi 

25 




Si 

Ml 093 

96 

6SBF40 

400 


25 


UAcljlIJh 

EQmi 

M 


206 

SGA.5 

500 

BSaM 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 093 

97 

6G4B41 

400 

MB 

30A 

200 



B 


207 

BR805 

50 

SB 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

98 

6B40 

400 


37A 

250 



M 


208 

BR805F 

50 


50A 

250 


125A 

Si 

C219 

99 

BR64 

400 


40A 


8.0m 

150S 

M 


209 

BR805G 

ISM 


50A 

250 


125A 

Si 

C219 

100 

BR64F 

400 


40A 



125A 

B 


210v 

DB800T 

SM 

SB 

50A 

125 

16m 

125 

Si 

M1341 

101 

BR64G 

400 


40A 



125A 

M 

ESEmi 

21 It 

DB800W 

IMM 

EMI 

50A 

125 

16m 

125 

Si 

C219a 

102t 

PB64 

400 


40 

mam 

8.3m 


M 

C219a 



ISM 

EMM 

50C 

125 


150S 

Si 

C216a 

103 

S25VB40 

400 


40A 



mo 

B 

Cl 89a 

mm 


SM 

SB 

50C 

125 


150S 

Si 

C216 

104 

PW-04 

400 


45C 


Huiil 


M 

Cl 88c 

kiz^a 


ISM 


50C 

125 


150S 

Si 

C214 

105 

6FB400* 

400 

KUBI 




lom 

M 



1 1 1 1 III li'lil HKH 

ISM 

SM 

50 

125 


150S 

Si 

C219a 

106 

6SB400 

400 





mo 

B 




mm 

SB 

50 

125 


150S 

Si 

C219 

107 

523DB1AF1 




i^ai 

mu 

mZii 

M 




MM 

EmB 

75H 

25 


150 

Si 

C219i 

108 

BRS604 






iFjm 

M 




ISM 

ESM 

75H 

125 


175 

Si 

C219j 

109 

CTN64 





■m 


M 




MM 



200 

8.3m 

125 

Si 

C188e 
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8. STANDARD RECOVER Y BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d) lai (4)*TYP[f^MBER'' 

MAX RATING I I I Tl E] HI IMAX AVG FWDIMAX RATINgl 




40A 

250 

8.0m 150S 

Si 

C219 

50A 

250 

125A 

Si 

C219 

) 50A 

250 

125A 

Si 

C219 



153 

154 

155 



156 

157 

158 



[ifTi^WliisTgSgriiiTng^^BMSTi^WI 



SDA267A 

SDA304A 

VJ048X* 


100 
100 
MP1005G 
10SB050 
10TB050 


KBPC10-01 

S10A10FR* 

SCBH1F* 


SDA165B 

SDA267B 

SDA304B 


VJ148X* 

100JB1L 

MB101 


MAX AVG FWD MAX RATING 
DC CURRENT SURGE CURR MAX. 
D loHlJ® PEAK I PULSE TEMP 
MAX TEMP 1 Cy |WIDTH 
JA) .„._rC ) ..(A); 1(5) £0 

1C5 55C 100 150 

10 55 80 150 


55C 150 
55C 125 
55C 125 
60C 75 

65C 130 
75H 150 
75H 150 
75C 200 
80 300 

80 400 

80C 125 
80C 100 


300 

25A 150 
30A 200 
40A 250 
40A 150 
45A 200 
50C 300 
50A 250 
50A 250 
50 200 

50A 300 
55C 50 

55C 200 
55C 200 
55C 100 
55 80 

55C 150 
55C 125 
55C 125 
60C 75 

65C 130 
75A 150 
75A 150 
75C 200 
80 300 

80 400 

80C 125 
80C 100 
90C 200 
90C 200 
100C 65 

80C 150 
100C 65 

300 


150 

125 

150C 

8.3m 150 

8.3m 150J 

150A 
150 

175 

8.3m 150 

8.3m 150 

8.3m 150 

150A 
8.3m 150J 


MAT DRAWING 
No. 

^1 Ml034a 
Si C216h 

Si C216c 

Si C216h 
Si C218e 

Si C216d 

Si C218C 


8.3m 150 

10m 150J 
8.0m 150S 

10m 150J 

60 150 

125A 
125A 

8J 125 

150 

8.3m 150 

8.3m 125A 

8.3m 125J 

150 

150 

125 

150C 

8.3m 150 

■8.3m 150J 

150A 

150 

175 

8.3m 150 

8.3m 150 

8.3m 150 

150A 
8.3m 150J 

10m 150 
10m 150J 

150A 

10m 150A 
150A 


Si C219j 

Si C219i 

Si Cl 880 

Si C216d 

Si C230a 

'Si Ml 196 

Si C216d 

Si Ml 243 

"Si C188f 

Si 

Si C224i 

"Si 

Si C216I 

Si C219 

"Si C219g 

Si C218b 

Si C214a 

■ Si C219 

Si C219 

Si C188e 

"Si Cl 89c 

Si C224f 

Si Cl 89c 

Si C219at 

Si Ml 034a 

Si C216h 

"Si C216C 

Si C216h 

Si C218e 

"Si C216d 

Si C218C 

Si C219i 

"Si C219j 

Si C188e 

Si C216d 

""Si C230a 

Si M1196 

Si C216d 

"Si Cl 89b 

Si C216f 

Si Ml 243 

"Si Ml 201 

Si Ml 243 

Si C188f 

"Si 

Si C224j 

Si 

■ Si C216I 

Si C219 

Si C219a 

"SiA Ml 325 

Si C218b 

Si M1066 

"Si Ml 068 

Si C214a 

Si C219 

"Si C219 

SI C188e 

Si Cl 89c 

" Si ■C224f 

Si Cl 89c 

Si C224b 

" Si C267 

Si M 1034a 

Si C216c 

" Si C216h 

Si C218e 

Si C216d 

" Si C218C 

Si C219j 

a C219i 

"Si C188e 

Si C216d 

Si C230a 

"Si M1196 

Si C216d 

Si C216d 

"Si Cl 89b 

Si C216f 

Si M463h 

" Si C188f 

Si C224j 

Si C189c 

" Si C224f 

Si Ml 201 

Si C188f 

"Si 

Si C224i 

Si 

"Si C216I 

Si C219 

Si C219q 

"SiA M1325 

Si C218b 

Si C214a 

"Si C219 

Si C219 

Si C188e 

Si Cl 89c 

Si C224f 

Si Cl 89c 

■ Si C224b 

Si C267 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

















8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d 



I] 

g 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





a 

g 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

Tj lo 

3j@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



IV) 

(A) 


(A) 

(s) 

rc) 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

rc) 



1 

S10A40FR* 

400 

10 

5^ 

100 


150 

Si 

Ml 034a 

Ill 

E814-1 

100 

12 


300 



Si 

MT290 

2 

SDA165D 

400 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216e 

112 

SDA985-2 

100 

12 


300 



Si 

C189d 

3 

SDA267D 

400 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

113 

SE114 

100 

12 

40A 

300 

10m 

100A 

SiA 

M1326t 

4^ 

SDA304D 

400 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

114 

BRS12-01 

100 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

5 

VJ448X* 

400 

10 

60C 

75 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

115y 

DB1201T 

100 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

6 

100JB4L 

400 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218e 

116v 

DB1201W 

100 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

7 

MB104 

400 

10 

75A 

150 


150 

Si 

C219j 

117 

MDA980-2* 

100 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

8 

MB104G 

400 

10 

75A 

150 


175 

Si 

C219i 

118 

NBS12-100 

100 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

9t 

MP104G 

400 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

119 

S10A10* 

100 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a f 

10 

10SB400 

400 

10 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

120 

S12A10FR* 

100 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

11 

10TB400 

400 

10 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

121 

SCBH10FF 

100 

12 

55A 

100 


175J 

Si 

C216h 

12 

del 04 

400 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Ml 196 

122 

SL1510FR* 

100 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

13 

VJ447* 

400 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

123 

12TB 100 

100 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

14 

VJ448* 

400 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

124 

SCBH15FF 

150 

12 

55C 

175 


175J 

Si 

C216h 

15 

FBI 003 

400 

10 

90C 

200 

10m 

150 

Si 

Cl 89b 

125 

E814-2 

200 

12 


300 



Si 

Ml 290 

16 

FBI 004 

400 

10 

90C 

200 

10m 

150J 

Si 

Cl 89b 

126 

SDA985-3 

200 

12 


300 



Si 

C189d 

17 

FB1004L 

400 

10 

90C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216f 

127 

SGB2C 

200 

12 

25 




Si 

Ml 093 

18 

1N4437* 

400 

10 

100C 

100 

8.3m 

160J 

Si 

M463h 

128 

SGB-2 

200 

12 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 094 

19 

TJ 118-5 

500 

10 


300 



Si 

C224j 

129 

BRS12-02 

200 

12 

55C 

300 

8.3m 

125 A 

Si 

C189e 

20 

SBR10A5 

500 

10 

50A 

300 


150 

Si 

C189e 

130t 

DB1202T 

200 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

21 

680-5 

500 

10 

55C 

50 

8.3m 

150 

Si 

C224f 

131 T 

DB1202W 

200 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

22 

PM7A6 

500 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

132 

KBPC12-02* 

200 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

23 

K850-6 

600 

10 


300 



Si 

C188f 

133 

MDA980-3* 

200 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

24t 

SRM10M 

600 

10 





Si 


134 

NBS1 2-200 

200 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

25 

TJ118-6 

600 

10 


300 



Si 

C224j 

135 

S10A20* 

200 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

264 

PK60 

600 

10 

25A 

150 

8.3m 

150 

Si 


136 

S12A20* 

200 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

27 

BR106 

600 

10.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

137 

S12A20FR* 

200 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

28 

SGA114W 

600 

10 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 325 

138 

SL1520FR* 

200 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

29 

J06* 

600 

10 

45A 

200 



Si 

C218b 

139 

BY260-200 

200 

12 

60A 



150J 

Si 

C231 

30 

10HB60* 

600 

10 

50C 

300 

60 

150 

Si 

C214a 

140 

12TB200 

200 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

31 

BR106F 

600 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

141 

E814-3 

300 

12 


300 



Si 

Ml 290 

32 

BR106G 

600 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

142 

SDA985-4 

300 

12 


300 



Si 

C189d 

33 ▼ 

MP106 

600 

10 

50 

200 

8.3 

125 

Si 

C188e 

143 

MDA980-4* 

300 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

34 

SBR10A6 

600 

10 

50A 

300 


150 

Si 

C189e 

144 

NBS1 2-300 

300 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

35 

680-6 

600 

10 

55C 

50 

8.3m 

150 

Si 

C224f 

145 

E814-4 

400 

12 


300 



Si 

Ml 290 

36 

BRS10-06 

600 

10 

55C 

200 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

146 

SDA985-5 

400 

12 


300 



Si 

C189d 

37 

KBPC10-06* 

600 

10 

55C 

200 


175S 

Si 

C224b 

147 

SGB4C 

400 

12 

25 




Si 

Ml 094 

38 ♦ 

Ml 9500/469-03 

600 

10 

55C 

100 § 

8.3m 

175J 

Si 

C267 

148 

SGB-4 

400 

12 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 094 

39 

S10A60FR* 

600 

10 

55C 

100 


150 

Si 

Ml 034a 

149 

BRS12-04 

400 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

40 

SDA165E 

600 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216e 

150t 

DB1204T 

400 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

41 

SDA267E 

600 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

151 ▼ 

DB1204W 

400 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

424 

SDA304E 

600 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

152 

KBPC12-04* 

400 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

43 

VJ648X* 

600 

10 

60C 

75 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

153 

MDA980.5* 

400 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

44 

100JB6L 

600 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218e 

154 

NBS1 2-400 

400 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

45 

MB106 

600 

10 

75A 

150 


150 

Si 

C219i 

155 

S10A40* 

400 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

46 

MB106G 

600 

10 

75A 

150 


175 

Si 

C219j 

156 

S12A40* 

400 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

47 ▼ 

MP106G 

600 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

157 

S12A40FR* 

400 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

48 

10J4B41 

600 

10.0 

80C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216I 

158 

SL1540FR* 

400 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

49 

10SB600 

600 

10 

80 

300 

8.3m 

150 

Si 

C216d 

159 

BY260-400 

400 

12 

60A 



150J 

Si 

C231 

50 

10TB600 

600 

10 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

160 

12TB400 

400 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

51 

del 06 

600 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Mi 196 

161 

SGB5C 

500 

12 

25 




Si 

Ml 094 

52 

VJ647* 

600 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

162 

SGB.5 

500 

12 

40 

50 

10m 

130S 

Si 

Ml 094 

53 

VJ648* 

600 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

163 

E814-6 

600 

12 


300 



Si 

Ml 290 

54 

FBI 006 

600 

10 

90C 

200 

10m 

150 

Si 

Cl 89b 

164 

BRS12-06 

600 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

55 

FB1006L 

600 

10 

90C 

200 

10m 

150J 

Si 

C216f 

165t 

DB1206T 

600 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

56 

1N4438* 

600 

10 

100C 

100 

8.3m 

160J 

Si 

M463h 

166v 

DB1206W 

600 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

57 

PM7A8 

700 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

167 

KBPC12-06* 

600 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

58 

K850-8 

800 

10 


3C0 



Si 

C188f 

168 

MDA980-6* 

600 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

59 

TJ118-8 

800 

10 


300 



Si 

C224j 

169 

NBS1 2-600 

600 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

60 ♦ 

PK80 

800 

10 

25A 

150 

8.3m 

150 

Si 


170 

S10A60* 

600 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

61 

BR108 

800 

10.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

171 

S12A60* 

600 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

62 

10HB80* 

800 

10 

50C 

300 

60 

150 

Si 

C214a 

172 

S12A60FR* 

600 

12 

55C 

100 


150 

Si 

C224d 

63 

BR108F 

800 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

173 

SL1560FR* 

600 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 

64 

BR108G 

800 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

174 

BY260-600 

600 

12 

60A 



150J 

Si 

C231 

65 ▼ 

MP108 

800 

10 

50 

200 

8.3 

125 

Si 

C188e 

175 

12TB600 

600 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

66 

SBR10A8 

800 

10 

50A 

300 


150 

Si 

C189e 

176 

E814-8 

800 

12 


300 



Si 

Ml 290 

67 

BRS10-08 

800 

10 

55C 

200 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

177 

SGB8C 

800 

12 

25 




Si 

Ml 094 

68 

KBPC10-08* 

800 

10 

55C 

200 


175S 

Si 

C224b 

178 

BRS12.08 

800 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

69 ♦ 

Ml 9500/469-04 

800 

10 

55C 

100 § 

8.3m 

175J 

Si 

C267 

179t 

DB1208T 

800 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

70 

SDA165F 

800 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216e 

180t 

DB1208W 

800 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

71 

SDA267F 

800 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

181 

KBPC12-08* 

800 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

72 ♦ 

SDA304F 

800 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

182 

NBS1 2-800 

800 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

73 

100JB8L 

800 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218e 

183 

S10A80* 

800 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

74 

MB108 

800 

10 

75A 

150 


150 

Si 

C219j 

184 

S12A80* 

800 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

75 

MB108G 

800 

10 

75A 

150 


175 

Si 

C219i 

185t 

DB1210T 

1.0k 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

76 T 

MP108G 

800 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

186t 

DB1210W 

1.0k 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

77 

del 08 

800 

10.0 

80C 

125 


150A 

Si 

Ml 196 

187 

KBPC12-10* 

1.0k 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

78 

VJ847* 

800 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

188 

NBS12-1000 

1.0k 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

79 

VJ848* 

800 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

189 

S10A100* 

1.0k 

12 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 034a 

80 

PM7A10 

900 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

190 

S12A100* 

1.0k 

12 

55C 

125 


150 

Si 

C224d 

81 

BR1010 

1.0k 

10.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

C219 

191 

SKB25-04* 

400 

13.5 

45A 

320 

lOm 

150J 

Si 

Ml 066 

82 

BR1010F 

1.0k 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

192 

SCBA05F* 

50 

14.5 

55 

80 


150 

Si 

C224d 

83 

BR1010G 

1.0k 

10 

50A 

250 


125A 

Si 

C219 

193 

SCBA1F* 

100 

14.5 

55 

80 


150 

Si 

C224d 

84 T 

MP1010 

1.0k 

10 

50 

200 

8.3 

125 

Si 

C188e 

194 

E815-0 

50 

15 


300 



Si 

Ml 290 

85 

SBR10A10 

1.0k 

10 

50A 

300 


150 

Si 

C189e 

195 

CTN1505 

50 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

86 

KBPC10-10* 

1.0k 

10 

55C 

200 


175S 

Si 

C224b 

196 

CTP1505 

50 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

87 

SDA165G 

1.0k 

10 

55C 

150 


125 

Si 

C216e 

197 

BRS1 5-005 

50 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

88 

SDA267G 

1.0k 

10 

55C 

125 


150C 

Si 

C216h 

198t 

DB1500T 

50 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

89# 

SDA304G 

1.0k 

10 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

199t 

DB1500W 

50 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

90 

100JB10L 

1.0k 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218e 

200 

KBPC1 5-005* 

50 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

91 ▼ 

MP1010G 

1.0k 

10 

75C 

200 

8.3m 

150 

Si 

C188e 

201 

SDA980-1 

50 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

92 

VJ1048* 

1.0k 

10 

80C 

100 

8.3m 

150J 

Si 

C216d 

202 

SDA980-1F 

50 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

93 

PM7A12 

1.1k 

10 

80C 

150 

10m 

150A 

Si 

M1201 

203 

15TB050 

50 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

94 

100JB12L 

1.2k 

10 

65C 

130 


150A 

Si 

C218e 

204 

BR1505 

50 

15.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 

95 

SGM12 

200 

11 

25 




Si 

Ml 094 

205 

BR1505F 

50 

15 

80A 

400 


125A 

St 

C224d 

96 

SGM12R 

200 

11 

25 




Si 

Ml 094 

206 

BR1505G 

50 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

97 

SGM12S 

200 

11 

25 




Si 

Ml 094 

207 

CSB1505 

50 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 

98 

SKB15-04A2* 

400 

11 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

208 

SB1505 

50 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 

99 

SL1540 

400 

11 

100C 

60 


150A 

Si 

Ml 243 

209 

VL048* 

50 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 

100 

SL15100 

1.0k 

11 

100C 

60 


150A 

Si 

Ml 243 

210t 

MB1505 

50 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

101 

E814-0 

50 

12 


300 



Si 

Ml 290 

211 

E815-1 

100 

15 


300 



Si 

Ml 290 

102 

SCBH05FF 

50 

12 


175 


150 

Si 

C216h 

212 

CTN151 

100 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

103 

SDA985-1 

50 

12 


300 



Si 

C189d 

213 

CTP151 

100 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

104 

BRS1 2-005 

50 

12 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

214 

BRS15-01 

100 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C189e 

105t 

DB1200T 

50 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

215t 

DB1501T 

100 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 

106t 

DB1200W 

50 

12 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

2^6w 

DB1501W 

100 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 

107 

KBPC1 2-005* 

50 

12 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 

217 

KBPC15-01 

100 

15 

55C 

300 

8.3m 

125J 

Si 

C219at 

108 

MDA980-1* 

50 

12 

55C 

300 


175J 

Si 

C230b 

218 

SDA980-2 

100 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

109 

NBS12-50 

50 

12 

55C 

150 



Si 

C224e 

219 

SDA980-2F 

100 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 

110 

12TB050 

50 

12 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 

220 

15TB100 

100 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) PIV 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS - Single Phase (Cont’d 



4] 

2J 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 






hU 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

U lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 


CPI 

(A) 

(s) 








(A) 

rc)^^ 


(s) 

rq. 



1 

BR151 

100 

Tao 

80.C 


8.0m 

1568 

8i 

C2245 


111 

SDA980-10 

TOR 

15 

5^ 

300 


1^3^ 

Si 

Cl89d 

2 

BR151F 

100 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


112 

BR1510 

1.0k 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 

3 

BR151G 

100 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


113 

BR1510F 

1.0k 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

4 

CSB151 

100 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


114 

BR1510G 

1.0k 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

5 

SB151 

100 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


115 

VL1048>t' 

1.0k 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 

6 

VL148* 

100 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


116y 

MB1510 

1.0k 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

7v 

MB151 

100 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


117 

PM7A12Q 

1.1k 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 

8 

PM7A2Q 

150 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


118 

S10A05HE 

50 

16 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 240 

9 

E815-2 

200 

15 


300 



Si 

Ml 290 


119 

S10A10HE 

100 

16 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 240 

10 

SGM52 

200 

15 

25 




Si 

Ml 094 


120 

S10A15HE 

150 

16 

100C 

65 


150A 

Si 

Ml 240 

11 

SGM52R 

200 

15 

25 




Si 

Ml 094 


121 

FC13U 

100 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

12 

SGM52S 

200 

15 

25 




Si 

Ml 094 


122 

FC14U 

100 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

13 

SC114G1 

200 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326 


123 

SCBA15FF 

150 

17 

55C 

175 


175J 

Si 

C224d 

14 

SC116G1 

200 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 330 


124 

FC13A 

200 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

15 

SCA116BW 

200 

15 

35A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 333 


125 

FC14A 

200 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

16 

CTN152 

200 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


126 

FC13B 

400 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

17 

CTP152 

200 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


127 

FC14B 

400 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

18 

BRS15-02 

200 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

C18Sc 


128 

SKB25-06* 

600 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 066 

19t 

DB1502T 

200 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


129 

FC13C 

600 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

20 T 

DB1502W 

200 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


130 

FC14C 

600 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

21 

KBPC15-02« 

200 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


131 

SKB15-08A2* 

800 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

22 

SCAJ2* 

200 

15 

55 

50 


150 

Si 

C216h 


132 

SKB25-08* 

800 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 066 

23 

SDA980.3 

200 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


133 

FC13D 

800 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

24 

SDA980-3F 

200 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


134 

FC14D 

800 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288a 

25 

SL1520* 

200 

15 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 


135 

FC13E 

1.0k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

26 

15TB200 

200 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


136 

SKB15-12A2* 

1.2k 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

27 

BR152 

200 

15.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


137 

FC13F 

1.2k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

28 

BR152F 

200 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


138 

FC13G 

1.4k 

17 

85C 

300 


125J 

Si 

Ml 288 

29 

BR152G 

200 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


139 

SKB15.16A2* 

1.6k 

17 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 065 

30 

CSB152 

200 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


140 

SCBA05FF 

50 

17.5 


175 


150 

Si 

C224d 

31 

SB152 

200 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


1414 

SDA130A 

50 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

32 

VL247* 

200 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

Ml 091 


142 

SCBA10FF 

100 

17.5 

55A 

175 


175J 

Si 

C224d 

33 

VL248* 

200 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

Ml 091 


143# 

SDA130B 

100 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

34 ▼ 

MB152 

200 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


1444 

SDA130C 

200 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

35 

E815-3 

300 

15 


300 



Si 

Ml 290 


145# 

SDA130D 

400 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

36 

SDA980-4 

300 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


1464 

SDA130E 

600 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

37 

SDA980-4F 

300 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


1474 

SDA130F 

800 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

38 

PM7A4Q 

300 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


1484 

SDA130G 

1.0k 

17.5 

55C 

150 

8.3m 

125C 

Si 

C218b 

39 

E815-4 

400 

15 


300 



Si 

Ml 290 


149 

803-1 

50 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

40 

SE114G1 

400 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326 


150 

803-2 

100 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

41 

SE116G1 

400 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 330 


151 

S25A10FR* 

100 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

42 

SEA116BW 

400 

15 

35A 

400 

10m 

70A 

SlA 

Ml 333 


152 

803-3 

125 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

43 

SKB30-04A1 * 

400 

15 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 


153 

803-4 

150 

20 

55C 

125 

8.3m 

150 

Si 

C218e 

44 

CTN154 

400 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


154 

PM7A2R 

150 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 

45 

CTP154 

400 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


155 

SCB114Y 

200 

20 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 328 

46 

BRS15-04 

400 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 


156 

S25A20FR* 

200 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

47 ▼ 

DB1504T 

400 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


157 

PM7A4R 

300 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

48 ▼ 

DB1504W 

400 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


158 

SEB114Y 

400 

20 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 328 

49 

KBPC15-04« 

400 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


159 

SKB50.04A3* 

400 

20 

45A 

600 

10m 

150J 

Si 

Ml 068 

50 

SCAJ4* 

400 

15 

55 

50 


150 

Si 

C216h 


160 

S25A40FR* 

400 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

51 

SDA980-5 

400 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


161 

MDB20B4 

400 

20 

85C 

350 


125J 

Si 

Ml 324 

52 

SDA980-5F 

400 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

Ci89d 


162 

PM7A6R 

500 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

53 

15TB400 

400 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


163 

SGB114Y 

600 

20 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 328 

54 

BR154 

400 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


164 

S25A60FR* 

600 

20 

55C 

150 


150 

Si 

C224d 

55 

BR154F 

400 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


165 

MDB20B6 

600 

20 

85C 

380 


125J 

Si 

Ml 324 

56 

BR154G 

400 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


166 

PM7A8R 

700 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

57 

CSB154 

400 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


167 

PM7A10R 

900 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

58 

SB 154 

400 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


168 

PM7A12R 

1.1k 

20 

80C 

470 

10m 

150A 

Si 

M1201 

59 

VL447* 

400 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

M1091 


169 

SKB30-08A1* 

800 

21 

45A 

320 

10m 

150J 

Si 

Ml 067 

60 

VL448* 

400 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

Ml 091 


170 

BRS25-01(M) 

10 

25 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

61 V 

MB154 

400 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


171 

G775-0U 

50 

25 


300 



Si 

C224k 

62 

PM7A6Q 

500 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

M1201 


172y 

SRM25F 

50 

25 





Si 


63 

E815-6 

600 

15 


300 



Si 

Ml 290 


173 

J775-0 

50 

25 

25A 

300 



Si 

C224k 

64 

HRSCAJ6 

600 

15 


50 


150 

Si 

C216h 


174 

K-005 

50 

25 

45C ' 

300 

10m 

150C 

Si 

C218b 

65 

SG114G1 

600 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326 


175 

CTN2505 

50 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

66 

SG116G1 

600 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 330 


176 

CTP2505 

50 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

67 

SGA116BW 

600 

15 

35A 

400 

10m 

70A 

SiA 

Ml 333 


177 

BRS25-005(M) 

50 

25 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 

68 

CTN156 

600 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


178y 

DB2500T 

50 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 306 

69 

CTP156 

600 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


179y 

DB2500W 

50 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 230 

70 

BRS15-06 

600 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 


180 

FB2500 

50 

25 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 

C218g 

71 V 

DB1506T 

600 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


181 

FB2500L 

50 

25 

55 

300 

10m 

125 

Si 

Ml 230 

72 ▼ 

DB1506W 

600 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


182 

GIB2500 

50 

25 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283 

73 

KBPC15-06* 

600 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


183 

KBPC25-005* 

50 

25 

55C 1 

300 


175S 

Si 

C224b 

74 

SCAJ6*> 

600 

15 

55 

50 


150 

Si 

C216h 


184 

MDA2500 

50 

25 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 

75 

SDA980-6 

600 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


185 

MDA2550 

50 

25 

55C 

400 


175J 

Sit 

C230 

76 

SDA980-6F 

600 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


186 

NBS25-50 

50 

25 

55C 

300 



Si 

C224e 

77 

SL1560* 

600 

15 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 


187 

250JB05L 

50 

25 

65C 

350 


150A 

Si 

C218C 

78 

15TB600 

600 

15 

80 

400 

8.3m 

150 

Si 

C230a 


188 

BR2505 

50 

25 

80H 

300 


175A 

Si 

C224C 

79 

BR156 

600 

15.0 

80C 

400 

3.0m 

150S 

Si 

C224b 


189 

BR2505F 

50 

25 

BOA 

400 


125A 

Si 

C224d 

80 

BR156F 

600 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


190 

BR2505G 

50 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

81 

BR156G 

600 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


191 

CSB2505 

50 

25.0 

80C 

350 


150A 

Si 

M1017 

82 

CSB156 

600 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


192 

SB2505 

50 

25 

BOH 

300 



Si 

Ml 342 

83 

SB 156 

600 

15 

80H 

300 



Si 

Ml 342 


193y 

MB2505 

50 

25 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

84 

VL647’8' 

600 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

Ml 091 


194 

G775-1U 

100 

25 


300 



Si 

C224k 

85 

VL648* 

600 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

Ml 091 


195y 

SRM25A 

100 

25 





Si 


86 y 

MB156 

600 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


196 

J775-1 

100 

25 

25A 

300 



Si 

C224k 

87 

PM7A8Q 

700 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 


197 

K-01 

100 

25 

45C 

300 

10m 

150C 

Si 

C218b 

88 

E815-8 

800 

15 


300 



Si 

Ml 290 


198 

CTN251 

100 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 

89 

SJ114G1 

800 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 326 


199 

CTP251 

100 

25 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

90 

SJ116G1 

800 

15 

35A 

280 

10m 

100A 

SiA 

Ml 330 


200 

679-1 

100 

25 

55C 

150 

8.3m 

150 

Si 

C224a 

91 

CTN158 

800 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


201 y 

DB2501T 

100 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 306 

92 

CTP158 

800 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


202 y 

DB2501W 

100 

25 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

Ml 230 

93 

BRS15-08 

800 

15 

55C 

300 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89c 


203 

FB2501 

100 

25 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 

C218a 

94 T 

DB1508T 

800 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


204 

FB2501L 

100 

25 

55 

300 

10m 

125 

Si 

Ml 230 

95 y 

DB1508W 

800 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


205 

GIB2501 

100 

25 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283 

96 

KB PCI 5-08 ♦ 

800 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


206 

KBPC25-01 

100 

25 

55C 

300 

8.3m 

125J 

Si 

C224b 

97 

SDA980-8 

800 

15 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


207 

MDA2501 

100 

25 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 

98 

SUSBO^ 

800 

15 

55C 

125 


150 

Si 

Ml 050 


208 

MDA2551 

100 

25 

55C 

400 


175J 

Sit 

C230 

99 

BR158 

800 

15.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


209 

NBS25-100 

100 

25 

55C 

300 



Si 

C224e 

100 

BR158F 

800 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


210 

250JB1L 

100 

25 

65C 

350 


150A 

Si 

C218C 

101 

BR158G 

800 

15 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


211 

BR251 

100 

25 

80H 

300 


175A 

Si 

C224C 

102 

CSB158 

800 

15.0 

80C 

250 


150A 

Si 

M1017 


212 

BR251F 

100 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

103 

VL848* 

800 

15 

80C 

100 

8.3m 

80C 

Si 

Ml 091 


213 

BR251G 

100 

25 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

104y 

MB158 

800 

15 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


214 

CSB251 

100 

25.0 

80C 

350 


150A 

Si 

M1017 

105 

PM7A10Q 

900 

15 

80C 

240 

10m 

150A 

Si 

Ml 201 


215 

SB251 

100 

25 

80H 

300 



Si 

Ml 342 

106 

CTN1510 

T.Ok 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


216 1 

FD13U 

100 

25 

85C 

400 


125J 

Si 

Ml 288 

107 

CTP1510 

I.Ok 

15 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


217 ! 

FD14U 

100 

25 

85C 

400 


125J 

Si 

Ml 288 

108y 

DB1510T 

1.0k 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C214 


218 

MB25-100 

100 

25 

85C 

350 

10m 

125A 

Si 

C218C 

109y 

DB1510W 

1.0k 

15 

55A 

300 

16m 

125 

Si 

C219 


219y 

MB251 

100 

25 

100 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 

110 

KBPC15-10* 

1.0k 1 

15 

55C 

300 


175S 

Si 

C224b 


220 i 

VY100X* 

100 

25 

100C 

150 

3.8m 

150J 

Si 

M463h 


IN ORDER OF; (t) 10 MAX (2) PIV 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 
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8. STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS -Single Phase (Cont’d) (3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 


MAX AVG FWD MAX RATING 
DC CURRENT SURGE CURR 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 

























































































8. 

STANDARD Rl 

EC0VER\ 

BRIDGE R 

lECTIFIER 

g - Single Phase (Cont’d 

1 IN ORDER OF: (1) 10 MAX (2) 
f (3) @ TEMP & (4) TYPE NUMB 

PIV 

ER 


4] 

2J 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 







2J 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

1 TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

TJ lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

1j lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



No. 



(V) 

(A) 


(A) 

(s) 

rc), 






(V) 

(A) 

rc)^ 

(A) 

(s) 

rc) 



1 

SDA990-8 

800 

30 

55C 

300 


175J 

Si 

CT89a 


109 

BR358G 

800 

35 

80A^ 

400 


125A 

Si 

C224d 

2 

VK848* 

800 

30 

80C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 091 


110 

CSB358 

800 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 

3 

NBS30-1000 

1.0k 

30 

55C 

400 



Si 

C224e 


11U 

MB358 

800 

35 

80 

400 

8.3 

125 


Ml 349 

4 

SDA990-10 

1.0k 

30 

55C 

300 


175J 

Si 

C189d 


112 

CTN3510 

1.0k 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

5 

VK1048* 

1.0k 

30 

80C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

M1091 


113 

CTP3510 

1.0k 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 

6 

SCBK2F* 

200 

32 

55C 

375 


150 

Si 

Ml 040 


114t 

DB3510T 

1.0k 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 

7 

SCBK4F# 

400 

32 

55C 

375 


150 

Si 

Ml 040 


115t 

DB3510W 

1.0k 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 

8 

SKB50-08A3* 

800 

34 

45A 

600 

10m 

150J 

Si 

Ml 068 


116 

GIB3510 

1.0k 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 

9t 

SRM35F 

50 

35 





Si 



117 

KBPC35-10* 

1.0k 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 

10 

CTN3505 

50 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


118 

MDA3510 

1.0k 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 

11 

CTP3505 

50 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


119 

BR3510 

1.0k 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 

12 

802-1 

50 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


120 

BR3510F 

1.0k 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

13 

BRS35-005 

50 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89 


121 

BR3510G 

1.0k 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 

14t 

DB3500T 

50 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


122# 

MB3510 

1.0k 

35 

80 

400 

8.3 

125 


Ml 349 

15t 

DB3500W 

50 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


123 

E49B380-340-30 









16 

GIB3500 

50 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 




1.1k 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 

17 

KBPC35-005* 

50 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


124 

E49A-B380-340-30 









18 

MDA3500 

50 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 




1.2k 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 

19 

MDA3550 

50 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 


125 

E49B500-450-30 









20 

RGIB3500 

50 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283b 




1.5k 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 

21 

BR3505 

50 

35.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


126 

E49A-B500-450-30 









22 

BR3505F 

50 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 




1.6k 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 

23 

BR3505G 

50 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


127 

FE13U 

100 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

Ml 288 

24 

CSB3505 

50 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


128 

FE14U 

100 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

Ml 288a 

25 T 

MB3505 

50 

35 

80 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


129 

EFE13A 

200 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

26 

SB3505 

50 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


130 

EFE14A 

200 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

27 

E49B30-25-30 

75 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


131 

EFE15A 

200 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

28 ▼ 

SRM35A 

100 

35 





Si 



132 

EFE13B 

400 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

29 

CTN351 

100 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


133 

EFE14B 

400 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

30 

CTP351 

100 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

M1256 


134 

EFE15B 

400 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

31 

802-2 

100 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


135 

EFE13C 

600 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

32 

BRS35-01 

100 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

C189 


136 

EFE14C 

600 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

33 ▼ 

DB3501T 

100 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


137 

EFE15C 

600 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

34 ▼ 

DB3501W 

100 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


138 

EFE13D 

800 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

35 

GIB3501 

100 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 


139 

EFE14D 

800 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

36 

KBPC35-01 

100 

35 

55C 

400 

8.3m 

125J 

Si 

C224b 


140 

EFE15D 

800 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

37 

MDA3501 

100 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


141 

EFE13E 

1.0k 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

38 

MDA3551 

100 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230 


142 

EFE14E 

1.0k 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

39 

RGIB3501 

100 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283b 


143 

EFE15E 

1.0k 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

40 

BR351 

100 

35.0 

80.C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


144 

EFE13F 

1.2k 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

41 

BR351F 

100 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


145 

EFE14F 

1.2k 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

42 

BR351G 

100 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


146 

EFE15F 

1.2k 

37 

85C 

800 


125J 

Si 

M1151 

43 

CSB351 

100 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


147 

EFE13G 

1.4k 

37 

85C 

rQgHHII 


125J 

Si 

M1151 

44 ▼ 

MB351 

100 

35 

80 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


148 

EFE14G 

1.4k 

37 

85C 



125J 

Si 

M1151 

45 

SB351 

100 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


149 

EFE15G 

1.4k 

37 

85C 

ISSSjHi 


125J 

Si 

M1151 

46 

802-3 

125 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


150 

SCBK2* 

200 

38 

55C 

375 


150 

Si 

Ml 040 

47 

E49B60-52-30 

150 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


151 

SCBK6* 

600 

38 

55C 

375 


150 

Si 

Ml 040 

48 

802-4 

150 

35 

55C 

250 

8.3m 

150 

Si 

C218f 


152 

SDA234A 

50 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

49 ▼ 

SRM35B 

200 

35 





Si 



153 

SDA234B 

100 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

50 

CTN352 

200 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


154 

SDA234C 

200 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

51 

CTP352 

200 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


155 

SDA234D 

400 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

52 

BRS35-02 

200 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89 


156 

SDA234E 

600 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

53 ▼ 

DB3502T 

200 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


157 

SDA234F 

800 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

54v 

DB3502W 

200 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


158 

SDA234G 

1.0k 

40 

55C 

600 


125 

Si 

C218b 

55 

GIB3502 

200 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 


159 

VGB0492MY7 

700 

41 

45A 

600 

10m 


Si 

C231C 

56 

KBPC35-02* 

200 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


160 

VGB0493MY7 

1.1k 

41 

45A 

600 

10m 


Si 

C231C 

57 

MDA3502 

200 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


161 

VGB0494MY7 

1.6k 

41 

45A 

600 

10m 


Si 

C231C 

58 

RGIB3502 

200 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283b 


162 

SET1 11411 

150 

45 

55C 



175J 

Si 

Ml 269 

59 

BR352 

200 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


163 

SCC116BY 

200 

45 

40A 


10m 

70A 

SiA 

Ml 335 

60 

BR352F 

200 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


164 

SEC116BY 

400 

45 

40A 


10m 

70A 

SiA 

Ml 335 

61 

BR352G 

200 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


165 

SET111404 

400 

45 

55C 

150 


175J 

Si 

Ml 269 

62 

CSB352 

200 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


166 

SGC116BY 

600 

45 

40A 

400 

10m 

70A 

SiA 

M1335 

63 ▼ 

MB352 

200 

35 

80 

400 

8.3 

125 

Si 

Ml 349 


167 

SKB50-12A3* 

1.2k 

48 

45A 

600 

10m 

150J 

Si 

Ml 068 

64 

SB352 

200 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


168 

SKB50-16A3-f' 

1.6k 

48 

45A 


10m 

150J 

Si 

Ml 068 

65 

E49B1 25-1 10-30 










169 

VGB0502MY7 

700 

49 

45A 


10m 


Si 

C231C 



300 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


170 

VGB0503MY7 

1.1k 

49 

45A 

uSISHIi 

10m 


Si 

C231C 

66v 

SRM35D 

400 

35 





Si 



171 1 

VGB0504MY7 

1.6k 

49 

45A 


10m 


Si 

C231C 

67 

CTN354 

400 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


172 1 

FB5000 

50 

50 

55C 



125A 

Si 

Ml 341 

68 

CTP354 

400 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


173^ 1 

SDA132A 

50 

50 

55C 


8.3m 

125C 

Si 

C216k 

69 

BRS35-04 

400 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89 


174 ! 

FB5001 

100 

50 

55C 

150 


125A 

Si 

M1341 

70 ▼ 

DB3504T 

400 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


175> 1 

SDA132B 

100 

50 

55C 

400 

8.3m 

125C 

Si 

C216k 

71 T 

DB3504W 

400 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


176 

FF13U 

100 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

Ml 288 

72 

GIB3504 

400 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 


177 

FF14U 

100 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

Ml 288a 

73 

KBPC35-04* 

400 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


178 

SCBAR15FF 

150 

50 

55C 

375 


175J 

Si 

C231a 

74 

MDA3504 

400 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


179 

FB5002 

200 

50 

55C 

150 


125A 

Si 

Ml 341 

75 

RGIB3504 

400 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283b 


180 

SCBH2* 

200 

50 

55 

125 


150 

Si 

C216h 

76 

BR354 

400 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


181 

SCBH2F* 

200 

50 

55 

125 


150 

Si 

C216h 

77 

BR354F 

400 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


182^ 

SDA132C 

200 

50 

55C 

400 

8.3m 

125C 

Si 

C216k 

78 

BR354G 

400 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


183 

EFF13A 

200 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

79 

CSB354 

400 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


184 

EFF14A 

200 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

80 ♦ 

MB354 

400 

35 

80 

400 

8.3 

125 


Ml 349 


185 

EFF15A 

200 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

81 

SB354 

400 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


186 

HRSCBH4F 

400 

50 


125 


150 

Si 

C216h 

82 T 

SRM35M 

600 

35 





Si 



187 

FB5004 

400 

50 

55C 

150 


125A 

Si 

M1341 

83 

CTN356 

600 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


188 

SCBH4# 

400 

50 

55 

125 


150 

Si 

C216h 

84 

CTP356 

600 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


189 

SCBH4F* 

400 

50 

55 

125 


150 

Si 

C216h 

85 

BRS35-06 

600 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

Cl 89 


190^ 

SDA132D 

400 

50 

55C 

400 

8.3m 

125C 

Si 

C216k 

86 ▼ 

DB3506T 

600 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1306 


191 

SCBAR4F# 

400 

50 

75C 

375 


150 

Si 

C231a 

87 T 

DB3506W 

600 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

M1230 


192 

EFF13B 

400 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

88 

GIB3506 

600 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 


193 

EFF14B 

400 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

89 

KBPC35-06* 

600 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


194 

EFF15B 

400 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

90 

MDA3506 

600 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


195 

HRSCBH6 

600 

50 


125 


150 

Si 

C216h 

91 

RGIB3506 

600 

35 

55C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283b 


196 

FB5006 

600 

50 

55C 

150 


125A 

Si 

M1341 

92 

BR356 

600 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


197 

SCBH6* 

600 

50 

55 

125 


150 

Si 

C216h 

93 

BR356F 

600 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


198« 

SDA132E 

600 

50 

55C 

400 

8.3m 

125C 

Si 

C216k 

94 

BR356G 

600 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


199 

SCBAR6# 

600 

50 

75C 

375 


150 

Si 

C231a 

95 

CSB356 

600 

35.0 

80C 

400 


150A 

Si 

M1017 


200 

EFF13C 

600 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

96 ♦ 

MB356 

600 

35 

80 

400 

8.3 

125 


Ml 349 


201 

EFF14C 

600 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

97 

SB356 

600 

35 

80H 

400 



Si 

Ml 342 


202 

EFF15C 

600 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

98 

E49B250-225-30 










203 ♦ 

SDA132F 

800 

50 

55C 

400 

8.3m 

125C 

Si 

C216k 



700 

35 


375 


175J 

Si 

Ml 222 


204 

EFF13D 

800 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

99 

CTN358 

800 

35 

50 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


205 

EFF14D 

800 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

100 

CTP358 

800 

35 

50A 

400 


125A 

Si 

Ml 256 


206 

EFF15D 

800 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

101 

BRS35-08 

800 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

cia9 


207 ♦ 

SDA132G 

1.0k 

50 

55C 

400 

8.3m 

125C 

Si 

C216k 

102t 

DB3508T 

800 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 306 


208 

SCBAR10* 

1.0k 

50 

75C 

375 


150 

Si 

C231a 

103v 

D33508W 

800 

35 

55A 

400 

16m 

125 

Si 

Ml 230 


209 

EFF13E 

1.0k 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

104 

GIB3508 

800 

35 

55C 

400 

8.3m 

175J 

Si 

Ml 283a 


210 

EFF14E 

1.0k 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

105 

KBPC35-08* 

800 

35 

55C 

400 


175S 

Si 

C224b 


211 

EFF15E 

1.0k 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

106 

MDA3508 

800 

35 

55C 

400 


175J 

Si 

C230b 


212 

EFF13F 

1.2k 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

107 

BR358 

800 

35.0 

80C 

400 

8.0m 

150S 

Si 

C224b 


213 

EFF14F 

1.2k 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 

108 

BR358F 

800 

35 

80A 

400 


125A 

Si 

C224d 


214 

EFF15F 

1.2k 

50 

85C 

1.0k 


125J 

Si 

M1151 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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£P - Single Rectifier 


IN ORDER OF; (1) lO MAX (2) PIV 


LINE 

No. 


M 

mm 


1 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 

LINE 

No. 


m 

iim 


MAX. 

TEMP 

(!CL_ 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 



ISHI 


US 


9 

n 

ii 

s 












ESAB82-004 

5KQ40(B) 

SB550 



100C 

105C 

60L 

100 

120 

250 



Mm 

mm 

Y2I0AC 

D027A 

SCHOTTKY RECTIFIER: SINGLE 


SR505 

5KQ50(B) 

SB560 



60A 

102C 

60L 

250 

110 

250 

10m 

8.3m 


gEOi 

D027 

Y220AC 

D027A 

7t 

8t 

9t 

1SS228 

1SS274 

1SS275 

3.0 

3.0 

3.0 

30m 

30m 

30m 

25A 

25A 

25A 



100J 

125J 

125J 

Si 

Si 

Si 

imi 

117 

118 

119 

SR506 

5KQ60(B) 

SB580 

60 

60 

80 

5.0 

5.0 

5.0 

60A 

102C 

60L 


10m 

8.3m 

125A 

125J 

150 

Sit 

Sit 

Sit 

D027 

Y220AC 

D027A 

10v 

1U 

12^ 

1SS276 

LL104B 

LL104D 

3.0 

5.0 

5.0 

30m 

30m 

30m 

25A 

25A 

25A 



125J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

A277S 

FI 35 

FI 35 

120v 

121 v 
122 t 

SR508 

ERC88-009 

ESAB85-009 

80 

90 

90 

5.0 

5.0 

5.0 

85L 

90C 

90C 

250 

80 

60 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150A 

125J 

125J 

Si 

Si 

Si 

D027 

TO220AB 

TO220AB 

13f 

14f 

15^ 

LL104F 

LL104A 

LL104C 

5.0 

10 

10 

30m 

30m 

30m 

25A 

25A 

25A 



150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

F135 

F135 

FI 35 

123 

124 

125 

USD620(M) 

USD635(M) 

USD640(M1 

20 

35 

40 

6.0 

6.0 

6.0 

115C 

115C 

115C 

150 

150 

150 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

M981 

M981 

M981 

16^ 

17t 

18 

LL104E 

HSC11 

MBR030 

10 

4.0 

30 

30m 

50m 

500m 

25A 

25A 

75L 

150m 

5.0 

8.3m 

150J 

100J 

150J 

Si 

Si 

Si« 

F135 

A411 

D035 

126 

127 

128 

USD645(M) 

SR802 

USD720(M) 

40 

20 

20 

6.0 

8.0 

8.0 

115C 

90A 

115C 

150 

250 

200 

8.3m 

8.3m 

150J 

125A 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

M981 

TO220A 

M981 

19 

20 

21 

MBRL030 

MBR040 

MBRL040 

30 

40 

40 

0.5 

500m 

0.5 

75C 

75L 

75C 

5.0 

5.0 

5.0 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

&♦ 

Si4 

Si4 

FI 40 

D035 

FI 40 

129 

130 

131 

USD735(M) 

USD740(M) 

SR803 

20 

20 

30 

8.0 

8.0 

8.0 

115C 

115C 

90A 

200 

200 

250 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

M981 

M981 

TO220A 

22 

23 

24 

MBR115P 

VSK120 

BYV10.20A 

15 

20 

20 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

25A 

60A 

25 

40 

25 

16m 

10m 

150J 

150J 

125J 

Si* 

Si4 

Si4 

A298V 

A298p 

D041 

132 

133 

134 

80SQ030 

80SQ035 

SR804 

30 

35 

40 

8.0 

8.0 

8.0 

92L 

92L 

90A 

380 

380 

250 

6.0m 

6.0m 

175J 

175J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

A3ap 

A3aq 

TO220A 

25 

26 

27 

SB 120 

SB1 20-11 

SRI 02 

20 

20 

20 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

75C 

75L 

40 

40 

40 

8.3m 

8.3m 

150 

125J 

150 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

D015 

D041 

135 

136 

137 

80SQ040 

80SQ045 

USD745(M) 

40 

45 

45 

8.0 

8.0 

8.0 

92L 

92L 

115C 

380 

380 

200 

6.0m 

6.0m 

8.3m 

175J 

175J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

A3ap 

A3ap 

M981 

28 

29 

30 

1N5817 

USD1120(M) 

SSH1A020 

20 

20 

20 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

90L 

125J 

25 § 
50 

100 


125A 

150J 

175L 

Si* 

Si^ 

Si* 

Alwu 

A383 

Altv 

138 

139 
140v 

SR805 

SR806 

SR808 

50 

60 

80 

8.0 

8.0 

8.0 

90A 

90A 

105C 

250 

250 

250 

8.3m 

125A 

125A 

150A 

Sit 

Sit 

Si 

TO220A 

TO220A 

TO220A 

31 

32 

33 

VSK130 

11DQ03 

E10QS03 

30 

30 

30 

1.0 

1.0 

1.0 

25A 

32A 

36A 

40 

40 

20 

6.0m 

10m 

150J 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

A298p 

Ml 008a 

Ml 008a 

141 

142 

143 

SR 1002 

10TQ030 

SR 1003 

20 

30 

30 

10 

10 

10 

135A 

HOC 

135A 

150 

260 

150 

6.0m 

125A 

150J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220A 

Y220C 

TO220A 

34 

35 

36 

SRI 03 

SB130 

1N5818 

30 

30 

30 

1.0 

1.0 

1.0 

40A 

75L 

90L 

40 

40 

25 § 

8.3m 

175A 

150 

125A 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

D041 

Alwu 

144 

145 

146 

10TQ035 

10TQ040 

SRI 004 

35 

40 

40 

10 

10 

10 

HOC 

HOC 

135A 

260 

260 

150 

6.0m 

6.0m 

150J 

150J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

Y220C 

Y220C 

TO220A 

37 

38 

39 

USD1130(M) 

VSK140 

11DQ04 

30 

40 

40 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

25A 

32A 

50 

40 

40 

6.0m 

150J 

150J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

A383 

A298p 

Ml 008a 

147 

148 

149 

ESAC82-004 

10TQ045 

SRI 005 

45 

45 

50 

10 

10 

10 

95C 

HOC 

135A 

120 

260 

150 

6.0m 

125J 

150J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220 

Y220C 

TO220A 

40 

41 

42 

E10QS04 

SB140 

SR104 

40 

40 

40 

1.0 

1.0 

1.0 

36A 

75L 

75L 

20 

40 

40 

10m 

8.3m 

125J 

150 

150 

Si* 

Si* 

Si4 

Ml 008a 
D041 

D041 

150 

151 

152v 

MBR1060 

SRI 006 
ESAC85-009 

60 

60 

90 

10 

10 

10 

133C 

135A 

90C 

150 

150 

80 

8.3m 

150J 

125A 

125J 

Sit 

Sit 

Si 

Y220AC 

TO220A 

TO220AB 

43 

44 

45 

1N5819 

USD1140(M) 

SSH1A040 

40 

40 

40 

1.0 

1.0 

1.0 

90L 

90L 

125J 

100 

50 

100 


125A 

150J 

175L 

Si* 

Si* 

Si* 

Alwu 

A383 

Altv 

153 

154 

155 

USD620C(M) 

12CTQ030 

USD635C(M) 

20 

30 

35 

12 

12 

12 

H5C 

121C 

H5C 

150 

135 

150 

8.3m 

6.0m 

8.3m 

150J 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

Y220AA* 

Y220b 

Y220AA* 

46 

47 

48 

ERA8 1-004 

11DQ05 

SR 105 

45 

50 

50 

1.0 

1.0 

1.0 

25A 

12A 

40A 

50 

25 

40 

10m 

6.0m 

125J 

125J 

175A 

Si4 

Si* 

Si* 

A427 

Ml 008a 
D041 

156 

157 

158 

12CTQ035 

USD640C(M) 

12CTQ040 

35 

40 

40 

12 

12 

12 

121C 

H5C 

121C 

T35 

150 

135 

1 6.0m 
8.3m 
6.0m 

150J 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

Y220b 

Y220AA* 

Y220b 

49 

50 

51 

SB150 

11DQ06 

BYV10-80 

50 

60 

60 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

12A 

25A 

40 

25 

20 

8.3m 

6.0m 

10m 

150 

125J 

125J 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

Ml 008a 
D041 

159 

160 

161 

USD645C(M) 

VSK1520 

1N5823 

45 

20 

20 

12 

15 

15 

H5C 

25A 

75C 

150 

300 

500 § 

8.3m 

150J 

150J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

Y220AAt‘ 

S4a 

A179C 

52 

53 

54 

SB160 

SRI 06 

SSH1A060 

60 

60 

60 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

100L 

125J 

40 

30 

100 

8.3m 

150 

150 

175L 

Si* 

Si* 

Si* 

D041 

D041 

Altv 

162 

163 

164t 

MBR1520 

1N5826 

SR15D 

20 

20 

20 

15 

15 

15 

80C 

85C 

90 

500 

500 § 
500 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

150A 

Sit 

Sit 

Si 

D04 

S329 

D04 

55 

56 ▼ 

57 

SB 180 

SRI 08 

SSH1A080 

80 

80 

80 

1.0 

1.0 

1.0 

75L 

100L 

125J 

40 

40 

100 

8.3m 

8.3m 

150 

150A 

175L 

Si* 

Si 

Si* 

D041 

D041 

Altv 

165 

166 

167 

VSK1530 

1N5824 

MBR1530 

30 

30 

30 

15 

15 

15 

25A 

75C 

80C 

300 

500 § 
500 

8.3m 

150J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

S4a 

A179C 

D04 

58t 

59 

60 

ERA84-009 

11DQ10 

SSH1A100 

90 

100 

100 

1.0 

1.0 

1.0 

90C 

57A 

125J 

30 

40 

100 

8.3m 

10m 

125J 

125J 

175L 

Si 

Sit 

Sit 

TO220AB 
Ml 008a 
Altv 

168 

169v 

170 

1N5827 

SR15F 

16KQ30(B) 

30 

30 

30 

15 

15 

15 

85C 

90 

100C 

500 § 
500 

250 

8.3m 

10m 

125J 

150A 

125J 

Sit 

Si 

Sit 

S329 

D04 

M1251 

61 

62 

63 

SSH1A120 

21DQ03 

21DQ04 

120 

30 

40 

1.0 

1.7 

1.7 

125J 

100A 

100A 

100 

80 

85 


175L 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

Alty 

Alaav 

Alaav 

171 

172 

173 

16MQ30 

30QHC030 

VSK1540 

30 

30 

40 

15 

15 

15 

100C 

H5C 

25A 

300 

300 

300 

10m 

125J 

175J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

S29e 

T03 

S4a 

64 

65 

66 

21DQ05 

21DQ06 

ERB81-004 

50 

60 

45 

1.7 

1.7 

2.0 

25A 

25A 

25A 

45 

45 

100 

10m 

10m 

10m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

Alaav 

Alaav 

A427a 

174 

175 

176 

1N5825 

MBR5825H1 

MBR5825H 

40 

40 

40 

15 

15 

15 

75C 

75C 

75C 

500 § 
500 

500 


125J 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

A179C 

A179C 

A179C 

67 ▼ 

68 

69 

ERB84-009 

VSK320 

SR302 

90 

20 

20 

2.0 

3.0 

3.0 

90C 

25A 

40A 

60 

150 

120 

8.3m 

125J 

150J 

175A 

Si 

Sit 

Sit 

T0220AB 

A298q 

D027 

177 

178 
179v 

MBR1540 

1N5828 

SR15H 

40 

40 

40 

15 

15 

15 

80C 

85C 

90 

500 

500 § 
500 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

150A 

Sit 

Sit 

Si 

D04 

S329 

D04 

70 

71 

72 

SB320 

1N5820 

VSK330 

20 

20 

30 

3.0 

3.0 

3.0 

75L 

95L 

25A 

150 

80 § 
150 

8.3m 

150 
125A 
150J 1 

Sit 

Sit 

Sit 

D027A 

A282 

A298a 

180 

181 

182 

16KQ40(B) 

16MQ40 

ERD81B004 

40 

40 

40 

15 

15 

15 

100C 

100C 

100C 

250 

300 

250 

10m 

10m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

Ml 251 

S29e 

D04 

73 

74 

75 

SR303 

SB330 

31DQ03 

30 

30 

30 

3.0 

3.0 

3.0 

40A 

75L 

85A 

T20 

150 

95 

8.3m 

175A 

150 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

D027 

D027A 

Alaax 

183 

184 

185 

30QHC045 

16KQ50(B) 

16MQ50 

45 

50 

50 

15 

15 

15 

H5C 

96C 

96C 

300 

200 

200 

10m 

10m 

175J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

T03 

M1251 

S29e 

76 

77 

78 

1N5821 

VSK340 

SR304 

30 

40 

40 

3.0 

3.0 

3.0 

95L 1 

25A 

40A 

80 § 
150 

120 


125A 

150J 

175A 

Sit 

Sit 

Sit 

A282 

A2g8q 

D027 

186 

187 

188 

16KQ60(B) 

16MQ60 

SB1620 

60 

60 

20 

15 

15 

16 

96C 

96C 

25A 

200 

200 

250 

10m 

10m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

M1251 

S29e 

Y220a 

79 

80 

81 

SB340 

31DQ04 

1N5822 

40 

40 

40 

3.0 

3.0 

3.0 

75L 

85A 

95L 

150 

100 

250 § 

8.3m 

150 

125J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

D027A 

Alaax 

A282 

189 

190 

191 

SR 1602 

SBS1620 

USD720C(M) 

20 

20 

20 

16 

16 

16 

90A 

H5C 

H5C 

250 

30 

200 

8.3m 

8.3m 

125A 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220A 

TO220A 

Y220AA# 

82 

83 

84 

ERC81-004 

SR305 

SB350 

45 

50 

50 

3.0 

3.0 

3.0 

25A 

40A 

75L 

120 

120 

150 

10m 

8.3m 

125J 

175A 

150 

Sit 

Sit 

Sit 

A427b 

D027 

D027A 

192 

193 

194 

5S1S03 

10S2S03 

SB1630 

30 

30 

30 

16 ! 
16 

16 

25A 

60 

60 

250 

10m 

10m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

M856 

T066 

Y220a 

85 

86 

87 

31DQ05 

SR306 

SB360 

50 

60 

60 

3.0 

3.0 

3.0 

79A 

40A 

75L 

60 

120 

150 

8.3m 

125J 

175A 

150 

Sit 

Sit 

Sit 

Alaax 

D027 

D027A 

195 i 

196 

197 

SRI 603 

SBS1635 

USD735C(M) 

30 

35 

35 

16 

16 

16 

90A 

H5C 

H5C 

250 

30 

200 

8.3m 

8.3m 

125A 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220A 

TO220A 

Y220AA* 

88 

89 

90t 

31DQ06 

SB380 

SR308 

60 

80 

80 

3.0 

3.0 

3.0 

79A 

75L 

100L 

63 

150 

150 

8.3m 

8.3m 

125J 

150 

150A 

Sit 

Sit 

Si 

Alaax 

D027A 

D027 

198 

199 

200 

5S1S04 

10S2S04 

SB1640 

40 

40 

40 

16 

16 

16 

25A 

60 

60 

250 

10m 

10m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

M856 

T066 

Y220a 

91 ▼ 
92t 

93 

ERC84-009 

USD245 

50SQ030 

90 

45 

30 

3.0- 

4.0 

4.5 

90C 

100C 

96C 

80 

80 

270 

8.3m 

8.3m 

125J 

175J 

150J 

Si 

Si 

Sit 

TO220AB 

T039 

A3av 

201 

202 

203 

SR 1604 

SBS1640 

USD740C(M) 

40 

40 

40 

16 

16 

16 

90A 

H5C 

H5C 

250 

30 

200 

8.3m 

8.3m 

125A 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220A 

TO220A 

Y220AA* 

94 

95 

96 

50SQ035 

50SQ040 

50SQ045 

35 

40 

45 

4.5 

4.5 

4.5 

96C 

96C 

96C 

270 

270 

270 


150J 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

A3ay 

A3ay 

A3av 

204 

205 

206 

SBS1645 

USD745C(M) 

SB1650 

45 

45 

50 

16 

16 

16 

H5C 

H5C 

25A 

30 

200 

250 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150J 

150J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220A 

Y220AA* 

Y220a 

97 

98 

99 

50SQ060 

50SQ080 

50SQ090 

60 

80 

90 

4.5 

4.5 

4.5 

96C 

96C 

96C 

270 

270 

270 


150J 

150J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

A3ay 

A3ay 

A3av 

207 

208 

209 

SRI 605 

SB1660 

SRI 606 

50 

60 

60 

16 

16 

16 

90A 

25A 

90A 

250 

250 

250 

8.3m 

125A 

125J 

125A 

Sit 

Sit 

Sit 

TO220A 

Y220a 

TO220A 

100 

101 

102 

50SQ0100 

VSK520 

SB520 

100 

20 

20 

4.5 

5.0 

5.0 

96C 

25A 

60L 

270 

250 

250 

8.3m 

150J 

150J 

150 

Sit 

Sit 

Sit 

A3ay 

A298q 

D027A 

210 

211t 

212 

SB1680 

ESAC87-009 

20FQ030 

80 

90 

30 

16 

16 

20 

25A 

90C 

85C 

250 

100 

800 § 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Si 

Sit 

Y220a 

TO220AB 

D04 

103 

104 

105 

SR502 

VSK530 

SB530 

20 

30 

30 

5.0 

5.0 

5.0 

60A 

25A 

60L 

250 

250 

250 

8.3m 

125A 

150J 

150 

Sit 

Sit 

Sit 

D027 

A298q 

D027A 

213 

214 

215 

20FQ035 

20FQ040 

20FQ020 

35 

40 

20 

20 

20 

22 

85C 

85C 

73 

800 § 
800 § 
600 

8.3m 

8.3m 

125J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

D04 

D04 

D04 

106 

107 

108 

SR503 

5KQ30(B) 

VSK540 

30 

30 

40 

5.0 

5.0 

5.0 

60A 

105C 

25A 

250 

120 

250 

10m 

125A 

125J 

150J 

Sit 

Sit 

Sit 

D027 

Y220AC 

A298a 

216 

217 

218 

1N6391 

20FQ045 

1N5829 

45 

45 

20 

22 

22 

25 

25C 

73 

85C 

600 

600 

800 § 


175J 

125J 

125J 

Sit 

Sit 

Sit 

D04 

D04 

S329 

109 

110 

SB540 

SR504 

40 

40 

5.0 

5.0 

60L 

60A 

250 

250 

8.3m 

150 

125A 

Sit 

Sit 

D027A 

D027 

219 

220 

1N5830 

1N5831 

30 

40 

25 

25 

85C 

85C 

800 § 
800 § 


125J 

125J 

Sit 

Sit 

S329 

S329 
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VSK4040 

41MQ40 

41MQ50 


IQ6 

QO: 

QO; 

QO 

'60; 


MBR6020B 

SSP6030 

61MQ30 


VSK51B 

PHSD51 

S060HHOF 


97 T 

SR75D 

98 

SSH75A020 

99 ▼ 

SR75F 

100 

101 

102t 

75HQ030 

SSH75A030 

SR75H 


40 

40 

90 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

25 

25 

25 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

35 

30 

35 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

45 

30.0 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

45 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

30 

60 

30 

60 

30 

80 

30 

30 

32 

30 

32 

40 

32 

40 

32 

20 

40 

20 

40 

30 

40 

30 

40 

30 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

40 

60 

40 

20 

50 

30 

50 

45 ♦ 

54 

20 

60 

20 

60 

20 

60 

30 

60 

30 

60 

35 

60 

35 

60 

35 

60 

40 

60 

40 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

60 

45 

SO 

45 

60 

45 

60 

50 

60 

50 

60 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

63 

40 

63 

20 

65 

30 

65 

35 

65 

40 

65 

45 

65 

50 

65 

20 

70 

30 

70 

35 

70 

40 

70 

45 

70 

45 

70 

45 

70 

20 

75 

20 

75 

30 

75 

30 

75 

30 

75 

40 

75 

40 

75 

40 

75 

45 

75 

50 

75 

50 

75 

50 

75 

60 

35 

75 

80 



8.3m 150J 

10m 150J 
8.3m 150J 


100C 

800 

8.3m 

150J 

Sif 

rD05 

100C 

800 

8.3m 

150J 

Si« 

D05 

100C 

800 

8.3m 

150J 

Si« 

D021 11 ' 


|120C_ 
120C 
120C 
120C 
120C 
120C 
90C 
90C 

90C 1 1.0k 
90C 1 1.0k 
90C 
90C 
90C 
90C 
125C 
90C 
115C 
125C 
90C 

115C 1.0k 
125C 1.0k 
115C 1.0k 
90C 
115C 
125C 


1.0k 

1.0k 



C16P04Q 

ESAC83-004 

C16P05Q 



106C 180 
100C 120 
103C 150 


91 C 200 
95C 400 


150J Sit 
150J Sit 
10m 125J Si^ 


25A 

300 

25A 

300 

85A 

300 


105C 200 
25A 300 
85A 300 


85A 300 
100C 300 
85A 300 


141C 400 
141C 400 


Si4 M958 
Sii T03* 
Sii T03* 


5 C80H04Q 

40 

3 200CNQ020 

20 

1 200CNQ030 

30 



150J 

Sif 

M1220a* 

150J 

Si4 

M1220a« 

175J 

Si» 

Ml 299 


100C 900 
81C 800 


MBR12045CT 

SRM1255 

FST16035 



201CNQ030 

FST20035 
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Dual Rectifier (Cont’d) 


INORDCROF; (1) 10 MAX (2) PIV 


LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

2] 

PIV 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc). 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

CM 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NUMBER 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

T] lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

PEAK IP 
1 Cy h 

(A) 1 

LUX 


3J@ 

TEMP 

rc) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) I 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

1 

2 

3 

201CNQ035 

MBR20035CT 

USM20040C(A) 

35 

35 

40 

888 
CVI CM CM 

lf^ 

140C 

115C 

IM 

1.5k 

2.0k 

6.0m 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

Ml 220a 
C252 

Ml 300 











4 

5 

6 

FST20040 

201CNQ040 

USM20045C(A) 

40 

40 

45 

200 

200 

200 

131C 

133C 

115C 

2.0k 

1.9k 

2.0k 

8.3m 

6.0m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

Ml 293 

Ml 220a 

Ml 300 











7w 

8 

9 

SRM2045 

FST20045 

201CNQ045 

45 

45 

45 

200 

200 

200 

125C 

131C 

133C 

2.0k 

2.0k 

1.9k 

8.3m 

8.3m 

6.0m 

150A 

175J 

175J 

Si 

Si# 

Si# 

Ml 220 

Ml 293 

Ml 220a 











10 

11 

12 

MBR20045CT 

USM20050C(A) 

FST20050 

45 

50 

50 

200 

200 

200 

140C 

115C 

131C 

1.5k 

2.0k 

2.0k 

8.3m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

C252 

Ml 300 

Ml 293 











13t 

14 

15 

SRM2055 

FST30035 

MBR30035CT 

55 

35 

35 

200 

300 

300 

125C 

113C 

140C 

2.0k 

2.0k 

2.5k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

150A 

175J 

175J 

Si 

Si# 

Si# 

Ml 220 

Ml 293 

Ml 239 











16 

17 

18 

FST30040 

FST30045 

MBR30045CT 

40 

45 

45 

300 

300 

300 

113C 

113C 

140C 

2.0k 

2.0k 

2.5k 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

175J 

175J 

175J 

Si# 

Si# 

Si# 

Ml 293 

Ml 293 

Ml 239 











19 

FST30050 

50 

300 

113C 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si# 

Ml 293 
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10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Low Voltage 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 


1 


Q 

TEST 

CUR. 

Izt 

JA) 


FI 

4v 

5v 

SZ1 6-1. 8-5-25 

1 

SZ1 6-1. 8-1 0-25 

5.0 

1.8 

10 

25m 

6v 

r 

SZ1 6-1. 8-20-25 
1 

10 

20 

1.8 

1.8 

10 

10 

25m 

25m 


8y SZ40-1. 8-1 0-25 

r 

9t SZ40-1. 8-20-25 


15t SZ40-2.0-20-25 


16 I05Z2.0 

17v SZ1 6-2.2-5-25 


SZ1 6-2.2-10-25 
SZ1 6-2.2-20-25 


_J 

25 

25 


25 


SZ1 6-2.7-20-25 

I 

SZ40-2.7-5-25 



35 T SZ 16-3.0-5-25 

36 Z3B3.0 

37 

38 ▼ 


Z3A3.3 I It 3.3 

SZ1 6-3.3-5-25 


200J 

S457 

175J 

u5d 


SZ1 6-3.3-20-25 

Z7A3.3 

SZ40-3.3-5-25 


Z7B3.3 

C7C3.30 

SZ40-3.3-10-25 


20 

1N5334B 5 

BZV40C3V6 5 

6 5 

6 5 

9 5 






TYPE 

NUMBER 


1N5334A 

ZC3.6A 

■1N5334 

ZC3.6 

Z3A3.6 

■ SZ1 6-3.6-5-25 

1 

Z3B3.6 
“ C3C3.60 
SZ1 6-3.6-10-25 

L 

SZ1 6-3.6-20-25 

Z7A3.6 L 

■ SZ40-3.6-5-25 

I 

Z7B3.6 

■ C7C3.60 
SZ40-3.6-10-25 

L 

SZ40-3.6-20-25 

Z6A3.6 

■ Z6B3.6 
C6C3.60 
1N5335B 

■ BZV40C3V9 
BZV48C3V9 
ZC3.9B 

■ 1N5335A 
ZC3.9A 
1N5335 

■ ZC3.9 
Z3A3.9 
1N1599A 

■ 1N3993A 
SZ1 6-3.9-5-25 

■ Z3B3.9 ' 

1N1599 
1N3993 
C3C3.90 

SZ1 6-3.9-10-25 

L 

SZ1 6-3.9-20-25 

BZX98C3V9 

■ Z7A3.9 
SZ40-3.9-5-25 

■ Z7B3.9 ' 

ZX3.9 
C7C3.90 

" SZ40-3.9-10-25 

I 

SZ40-3.9-20-25 

1N4549B 
1N4557B 
MZT4549B ! 
1N4549A 
1N4557A 
MZT4549A 
1N4549 
1N4557 
MZT4549 
Z6A3.9 
Z6B3.9 
C6C3.90 
80TF3.9,A 
1N5336B 
BZV40C4V3 
BZV48C4V3 
BZV58C4V3 
“ ZC4.3B 
1N5336A 
ZC4.3A 

■ 1N5336 
ZC4.3 
Z3A4.3 

■ 1N3994A 
SZ1 6-4.3-5-25 

■ Z3B4.3 ' 

1N3994 
C3C4.30 

SZ1 6-4.3-10-25 

I 

SZ1 6-4.3-20-25 

BZX98C4V3 

Z7A4.3 

■ SZ40-4.3-5.25 

I 

Z7B4.3 

■ ZX4.3 
C7C4.30 
SZ40-4.3. 10-25 

r 

SZ40-4.3-20-25 

“ 1N4550B 
1N4558B 
MZT4550B I 
"1N4550A 
1N4558A 
MZT4550A 
■1N4550 


PD MAX 

(3) TOLERANCE & (41 TYPE 1 

T1 

2J 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

To 

VOLT. 

MAX 



MAX 


(W) 

1 (A) 

m 


3.6 

5.0 

35(1 

3.0 


3.6 

5.0 

350m 

2.5 


3.6 

5.0 

350 

3.0 


3.6 

5.0 

350m 



3.6 

5.0 

350 

3.0 


3.6 

10 

50m 

2.0 

6.0 

3.6 

10 

25m 



3.6 

10 

50m 

2.0 

6.0 

3.6 

10 

50m 

2.0 

6.0 

3.6 

10 

25m 



3.6 

10 

25m 



3.6 

25 

3.0 

2.0 

6.0 

3.6 

25 

25m 



3.6 

25 

3.0 

2.0 

6.0 


20 

3.6 

25 

25m 



It 

3.6 

75 

5.0 

800m 

6.0 

5t 

3.6 

75 

5.0 

800m 

6.0 

lot 

3.6 

75 

5.0 

800m 

6.0 

5 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 


5 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 


5 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 

5.0 

5 

3.9 

5.0 

320 

2.5 


10 

3.9 

5.0 

320m 

2.0 


10 

20 

3.9 

3.9 

5.0 

5.0 

320 

320m 

2.5 


20 

3.9 

5.0 

320 

2.5 


n 

3.9 

10 

50m 

1.5 

5.0 

5 

3.9 

10 

500m 

1.5 

40 

5 

3.9 

10 

640m 

2.0 


5.0 

3.9 

10 

25m 



5t 

3.9 

10 

50m 

1.5 

5.0 

10 

3.9 

10 

500m 

1.5 

4.0 

10 

3.9 

10 

640m 

2.0 


lot 

3.9 

10 

50m 

1.5 

5.0 

10 

3.9 

10 

25m 



20 

3.9 

10 

25m 



5 

3.9 

12 

100m 

7.0 

7.0 

n 

3.9 

25 

3.0 

1.5 

5.0 

5.0 

3.9 

25 

25m 




3.9 

25 

3.0 

1.5 

5.0 

5 

3.9 

25 

100 

7.0 

2.0 

lot 

3.9 

25 

3.0 

1.5 

5.0 

no 

3.9 

25 

25m 



20 

3.9 

25 

25m 



5 

3.9 

50 

3.2 

160m 


5 

3.9 

50 

3.2 

160m 

4.6 

5.0 

3.9 

50 

3.2 

160m 


10 

3.9 

50 

3.2 

160m 


10 

3.9 

50 

3.2 

160m 

4.6 

10 

3.9 

50 

3.2 

160m 


20 

3.9 

50 

3.2 

160m 


20 

3.9 

50 

3.2 

160m 

4.6 

20 

3.9 

50 

3.2 

160m 


1t 

3.9 

75 

5.0 

700m 

5.0 

5t 

3.9 

75 

5.0 

700m 

5.0 

lot 

3.9 

75 

5.0 

700m 

5.0 

5t 

3.9 

80 

2.6 

6.0m 

4.0 


It 

4.3 

10 

50m 

1.5 

4.0 

5 

4.3 

10 

580m 

1.5 


5.0 

4.3 

10 

25m 



5t 

4.3 

10 

50m 

1.5 

To 

10 

4.3 

10 

580m 

1.5 


lot 

4.3 

10 

50m 

1.5 

4.0 

10 

4.3 

10 

25m 



20 

4.3 

10 

25m 



5 

4.3 

12 

100m 

7.0 

7.0 

It 

4.3 

25 

3.0 

1.5 

4.0 

5.0 

4.3 

25 

25m 



5t 

4.3 

25 

3.0 

1.5 

4.0 

5 

4.3 

25 

100 

7.0 

2.0 

lot 

4.3 

25 

3.0 

1.5 

4.0 

1 10 

4.3 

25 

25m 



20 

4.3 

25 

25m 



5 

4.3 

50 

2.9 

160m 


5 

4.3 

50 

2.9 

160m 

3.3 

5.0 

4.3 

50 


160m 


10 

4.3 

50 

2.9 

160m 


10 

4.3 

50 

2.9 

160m 

3.3 

10 

4.3 

50 

2.9 

160m 


20 

4.3 

50 

2.9 

160m 


20 

4.3 

50 

2.9 


3.3 


Aley 
200A Alee 

Alev 

200A Alee 
Aley 

200J S457iZ 

175J u5d 
200J S457IZ 
200J S457 


175J u5d 
200J S457iZ 

175J u5e 
200J S457g 

200J S457 


175J u5d 
200J S457^ 

200S D04 
175S D04 
' 200J S457 


175J u5d 
150J S4af 
■200J S4570 

175J u5e 
'2003 S4570 
150J S441 

200J S457 


175J u5d 
200J S4570 

175S D04 
200J S457 
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10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - »-ow Voltage (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 





D — 


TEST 

MAX. 




WEM 

4j 


qIBEI 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 


NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

oHaa 

iiaAlil 

DWG. 

HlgU 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25"C 

Izt 

IMP. 


Bhh 

NO. 

EifM 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 






n 



VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

■OK 

(W) 

(A) 

(ft) 



MM\ 

■1 



ISEI 

liSiBII 

msM 

(ft) 


(“C). 


1 

M2T4550 

20 

4.3 

50 

2.9 

160m 


150J 

Y220AC 






220m 

1 

2.5 


Alee 

2 

Z6A4.3 

It 

4.3 

75 

5.0 

600m 

4.0 

200J 






qE^^B 

220m 

1.5 



Aley 

3 

Z6B4.3 

5t 

4.3 

75 

5.0 

600m 

4.0 

200J 

iSSIHI 

tSSM 


EM 

KM 


220m 

1.0 


200A 

Alee 


C6C4.30 

lot 

4.3 

75 

5.0 

600m 


200J 

D05 





5.0 





Aley 


1S262 

10 

4.5 

10 

500m 

2.5 

2.2 

150J 

S19q 



KB 


5.0 





Alee 

Va 

. . 









tESM 


KM 

ESM 

5.0 



^■■11 


Alev 

f ^ a. f y 








105 

D815A 

EM 

EH 


50m 

40 t 

5.6 

100C 

S494 











106 

RD6DLM 

Hi 

KM 


400m 

1.8 


150J 

SI 9s 

9 

1N5337B 

5 

4.7 

5.0 


2.0 


200A 

Alee 

107 

Z3A5.6 

HI 

HB 

liS^^I 

50m 

500m 

2.0 

200J 



BZV40C4V7 


Esm 


260m 






INI 601 A 

Hi 

I^B 

KH 

350m 


3.0 

Mtlikai 

D04 


BZV48C4V7 


in 


260m 






1N1803A 



KH 

1.0 

1.0 


175A 

S110 






260m 

m^M 





1N3997A 

EM 

KM 

HH 

445m 

1.0 


175S 

D04 

13 

ZC4.7B 

m 

KUE 



MM 




nOB 


EH 

■H 







14 

1N5337A 

lEl 








m 




m^M 





u5d 

15 

ZC4.7A 


BlH 









Hi 

EH 

HH 





S4570 

16 

1N5337 




260m 

WEM 


200A 

Alee 


1N1601 

KB 

IHi 

10 

350m 

600m 

3.0 

200S 

D04 

17 

ZC4.7 


in 


260 




Aley 


INI 803 

KB 

KM 

10 

1.0 

1.0 


175A 


18 

RD5DLM 


WSM 


400m 



150J 

SI 9s 


1N3997 

miM 

EH 

10 

445m 

1.0 


175S 

D04 

KHI 



4.7 


50m 

1.0 

1.0 

200J 

S4570 



kb 


10 

50m 




S457 




4.7 


200m 

3.0 t 

4.0 

175C 

SI 54 



HI 

IB' 










4.7 


400m 

900m 

0.0 

200S 

D04 



■EE 


10 

25m 




u5d 




4.7 





175S 

D04 

118 

1N1803B 

20 

5.6 

10 





sue 











119v 

SZ1 6-5.6-20-25 









■IIB 



4.7 





175J 

u5d 



20 

5.6 

10 





u5d 


Z3B4.7 


Esm 


50m 

1.0 

1.0 

200J 

S4570 

120 

BZX98C5V6 

5 

5.6 



2.0 

5.0 

150J 

S4af 


INI 600 


HI 


400m 

900m 

0.0 

200S 

D04 

121 

Z7A5.6 

It 

5.6 



500m 

2.0 

200J 

S4570 


1N3995 


m 


530m 

1.2 


175S 

D04 

122v 

SZ40.5.6-5-25 












EUB 








EWE^^m 







175J 

u5e 










ilH 

123 








200J 

S4570 

■■IH 










124 

&S3^MII^E 


EH 





150J 

S441 


SZ1 6-4.7-20-25 


wtm 







125 

C7C5.60 








S457 




WSm 







126t 

SZ40-5.6-10-25 


HH 








BZX98C4V7 


BM 










ESEM 






u5e 




ESM 





200J 

S4570 


SZ40-5.6-20-25 


WEM 


■Hi 




















KfiW 




u5e 




WwM 





175J 

u5e 


1N4553B 


eH 


sHB 





S4w 


Z7B4.7 

Kil 

ESM 





200J 



1N4561B 




^IB 

^2S3B 



C5a 


ZX4.7 


Km 




\^M 

150J 

S441 


MZT4553B 


KM 


^H 




Y220AC 


C7C4.70 

Kil 

KM 





200J 

S457 1 


1N4553A 


EH 


g^BI 

I^jjjBI 



S4w 


SZ40-4.7-10-25 




11 






1N4561A 


EH 






C5a 



10 









MZT4553A 








Y220AC 


SZ40-4.7-20-25 


Es^m 


■il 






1N4553 


jj^K 


gaH 



iri^l 

S4w 




ESM 







135 





^BB 




C5a 


1N4551B 

mm 

Km 


^^M 





136 

MZT4553 

KB 

KM 


^H 



KB 

Y220AC 

ESI 

1N4559B 


ESM 


J^KM 





137 

1 1 ' " W 

HI 

EH 


sE!Bi 



K?iI»B 

DO50 


MZT4551B 


WSSM 





150J 


138 

Z6B5.6 

5t 

EH 

75 

5.0 

400m 

2.0 

200J 

DOS 0 

WSM 

1N4551A 


Km 





175J 


139 


lot 


75 

5.0 

400m 

2.0 

200J 

DOS 

eSH 

1N4559A 


ESM 



KSiiH 

1.5 



140 

80TF5.6.A 

5t 

EH 

80 

1.8 

10m 

4.0 

125C 

Ml 17a 

43 



ESM 





150J 


fOM 

liltliliK^^BMI 



K^B 


IHB 



SI 9s 

44 



Km 







v[^M 



KM 

KH 





SI 9a 

*”45 


KdE 

wSM 




1.5 







HH 



bib 


D04 

46 

MZT4551 

20 

4.7 

50 

2.6 





lESM 

1 1 1 1 1 1 ■■ 


5.9 

10 

Pt»I»lnB 

1.8 


150J 

SI 9s 

47 

Z6A4.7 

It 

4.7 

75 

5.0 


3.0 

200J 

DO50 

145 

1N5340B 

5 

6.0 

5.0 

200m 

1.0 


200A 

Alee 

48 

Z6B4.7 

5t 

4.7 

75 

5.0 

500m 

3.0 

200J 

DO50 

146 

1N5340A 

10 

6.0 

5.0 

200m 

1.0 


200A 

Alee 

49 

C6C4.70 

10t 

4.7 

75 

5.0 

500m 

1.0 

200J 

D05 

147 

1N5340 

20 

6.0 

5.0 

200m 



200A 

Alee 

50 

80TF4.7,A 

5t 

4.7 

80 

2.1 

8.0m 

4.0 

125C 

Ml 17c 

148 

1N4241 

2 

6.0 

10 

350m 

.50 


175S 

D04 

51 

RD5DK 


4.8 

10 

400m 

1.8 


150J 

SI 9s 

149 

1N3985 

5 

6.0 

10 

1.0 

.70 


150S 

D04 

52 

1N2041 

10 

4.85 

10 

1.0 

1.0 


175A 

D04 

150 

10KZ6.8 

lot 

6.12 

10 

175m 


.05 


D04§ 

53 

1N2041C 

5 

4.9 

10 

1.0 

.50 


150A 

SI 9a 

151 

1N5341B 

5 

6.2 

5.0 

200m 

1.0 



Alee 

54 

RD5DMN 


5.0 

10 

400m 

1.8 


150J 

SI 9s 

152 

BZV40C6V2 

5 

6.2 

5.0 

200m 

1.0 



Alee 

55 

1N4240 

2 

5.0 

10 

400m 

.68 


175S 

D04 

153 

BZV48C6V2 

5 

6.2 

5.0 

200m 

1.0 

3.2 

175J 

D027 

56 

1N5338B 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 


200A 

Alee 

154 

BZV58C6V2 

5 

6.2 

5.0 

200m 

1 

3.2 

175J 

Alee 

57 

BZV40C5V1 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 



Alee 

155 

ZC6.2B 

5 

6.2 

5.0 

200m 

1.5 



Alev 

58 

BZV48C5V1 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 

1.0 

175J 

D027 

156 

1N5341A 

10 

6.2 

5.0 

200m 

1.0 


200A 

Alee 

59 

BZV58C5V1 

5 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 

1.0 

175J 

Alee 

157 

ZC6.2A 

10 

6.2 

5.0 

200m 

1.5 



Aley 

60 

ZC5.1B 

5 

5.1 

5.0 

240 

2.0 



Alev 

158 

1N5341 

20 

6.2 

5.0 

200m 



200A 

Alee 

61 

1N5338A 

10 

5.1 

5.0 

240m 

1.5 


200A 

Alee 

159 

ZC6.2 

20 

6.2 

5.0 

200m 

1.5 



Aley 

62 

ZC5.1A 

10 

5.1 

5.0 

240 

2.0 



Aley 

160 

Z3A6.2 

1t 

6.2 

10 

50m 

300m 

3.0 

200J 

S4570 

63 

1N5338 

20 

5.1 

5.0 

240m 



200A 

Alee 

161 

1N1483§ 

5 

6.2 

10 

200m 

2.0 t 

3.0 

175C 

SI 54 

64 

ZC5.1 

20 

5.1 

5.0 

240 

2.0 



Aley 

162 

1N1804A 

5 

6.2 

10 

1.0 

1.0 


175A 

S110 

65 

Z3A5.1 

n 

5.1 

10 

50m 

1.0 

1.0 

200J 

S4570 

163 

1N3986 

5 

6.2 

10 

805m 

1.5 


150S 

D04 

66 

1N3996A 

5 

5.1 

10 

490m 

1.1 


175S 

D04 

164 

1N3998A 

5 

6.2 

10 

405m 

1.1 


175S 

D04 

67 ▼ 

SZ1 6-5.1 -5-25 









165v 

SZ1 6-6.2-5-25 











5.0 

5.1 

10 

25m 



175J 

u5d 



5.0 

6.2 

10 

25m 



175J 

u5d 

68 

Z3B5.1 

6t 

5.1 

10 

50m 

1.0 

1.0 

200J 

S4570 

166 

Z3B6.2 

5t 

6.2 

10 

50m 

300m 

3.0 

200J 

S4570 

69 

1N3996 

10 

5.1 

10 

490m 

1.1 


175S 

D04 

167 

INI 804 

10 

6.2 

10 

1.0 

1.0 


175A 

S1 10 

70 

C3C5.10 

lot 

5.1 

10 

50m 

1.0 

1.0 

200J 

S457 

168 

1N3998 

10 

6.2 

10 

405m 

1.1 


175S 

D04 

71 T 

SZ1 6-5.1 -10-25 









169 

C3C6.20 

lot 

6.2 

10 

50m 

300m 

3.0 

200J 

S457 



10 

5.1 

10 

25m 



175J 

u5d 

170v 

SZ1 6-6.2-10-25 









72 ▼ 

SZ1 6-5.1 -20-25 











10 

6.2 

10 

25m 



175J 

u5d 



20 

5.1 

10 

25m 



175J 

u5d 

171 

1N1804B 

20 

6.2 

10 

1 

1.0 



sue 

73 

BZX98C5V1 

5 

5.1 

12 

100m 

5.0 

6.0 

150J 

S4af 

172v 

SZ1 6-6.2-20-25 









74 

Z7A5.1 

1t 

5.1 

25 

3.0 

1.0 

1.0 

200J 

S4570 



20 

6.2 

10 

25m 



175J 

u5d 

75 T 

SZ40-5. 1-5-25 









173 

BZX98C6V2 

5 

6.2 

12 

100m 

2.0 

6.0 

150J 

S4af 



5.0 

5.1 

25 

25m 



175J 

u5e 

174 

Z7A6.2 

It 

6.2 

25 

2.0 

300m 

3.0 

200J 

S4570 

76 

Z7B5.1 

5t 

5.1 

25 

3.0 

1.0 

2.0 

200J 

S4570 

175v 

SZ40-6.2-5-25 









77 

ZX5.1 

5 

5.1 

25 

100 

5.0 

1.0 

150J 

S441 



5.0 

6.2 

25 

25m 



175J 

u5e 

78 

C7C5.10 

lot 

5.1 

25 

3.0 

1.0 

1.0 

200J 

S457 

176 

Z7B6.2 

5t 

6.2 

25 

2.0 

300m 

3.0 

200J 

S4570 

79 T 

SZ40-5. 1-1 0-25 









177 

ZX6.2 

5 

6.2 

25 

100 

2.0 

3.0 

150J 

S441 



10 

5.1 

25 

25m 



175J 

u5e 

178 

C7C6.20 

lot 

6.2 

25 

2.0 

300m 

3.0 

200J 

S457 

80 ▼ 

SZ40-5. 1-20-25 









179v 

SZ40-6.2.10-25 











20 

5.1 

25 

25m 



175J 

u5e 



1 10 

6.2 

25 

25m 



175J 

u5e 

81 

1N4552B 

. 5 

5.1 

50 

2.4 

120m 


175J 

S4w 

180v 

SZ40-6.2-20-25 









82 

1N4560B 

5 

5.1 

50 

2.4 

120m 

1.0 

175J 

C5a 



20 

6.2 

25 

25m 



175J 

u5e 

83 

MZT4552B 

5.0 

5.1 

50 

2.4 

120m 


150J 

Y220AC 

181 

1N4554B 

5 

6.2 

50 

2.0 

140m 


175J 

S4w 

84 

1N4552A 

10 

5.1 

50 

2.4 

120m 


175J 

S4w 

182 

1 N4562B 

5 

6.2 

50 

2.0 

140m 

4.9 

175J 

C5a 

85 

1N4560A 

10 

5.1 

50 

2.4 

120m 

1.0 

175J 

C5a 

183 

50Z6.2,A,B 

5t 

6.2 

50 

2.0 

140m 

4.0 

175 

C5a 

86 

MZT4552A 

10 

5.1 

50 

2.4 

120m 


150J 

Y220AC 

184 

MZT4554B 

5.0 

6.2 

50 

2.0 

140m 


150J 

Y220AC 

87 

1N4552 

20 

5.1 

50 

2.4 

120m 


175J 

S4w 

185 

1N4554A 

10 

6.2 

50 

2.0 

140m 


175J 

S4w 

88 

1N4560 

20 

5.1 

50 

2.4 

120m 

1.0 

175J 

C5a 

186 

1N4562A 

10 

6.2 

50 

2.0 

140m 

4.9 

175J 

C5a 

89 

MZT4552 

20 

5.1 

50 

2.4 

120m 


150J 

Y220AC 

187 

MZT4554A 

10 

6.2 

50 

2.0 

140m 


150J 

Y220AC 

90 

Z6A5.1 

It 

5.1 

75 

5.0 

400m 

2.0 

200J 

DO50 

188 

1N4554 

20 

6.2 

50 

2.0 

140m 


175J 

S4w 

91 

Z6B5.1 

5t 

5.1 

75 

5.0 

400m 

2.0 

200J 

DO50 

189 

1N4562 

20 

6.2 

50 

2.0 

140m 

4.9 

175J 

C5a 

92 

C6C5.10 

lOt 

5.1 

75 

5.0 

400m 

2.0 

200J 

DOS 

190 

MZT4554 

20 

6.2 

50 

2.0 

140m 


150J 

Y220AC 

93 

1N2042A 

5 

5.5 

10 

1.0 

.70 


150A 

SI 9a 

191 

Z6A6.2 

1t 

6.2 

75 

5.0 

300m 

3.0 

200J 

DO50 

94 

1N3984 

5 

5.5 

10 

1.0 

.70 


150S 

D04 

192 

Z6B6.2 

5t 

6.2 

75 

5.0 

300m 

3.0 

200J 

DO50 

95 

1S263 

10 

5.5 

10 

500m 

2.0 

3.6 

150J 

S19g 

193 

C6C6.20 

lot 

6.2 

75 

5.0 

300m 

3.0 

200J 

DOS 

96 

1N5339B 

5 

5.6 

5.0 

220m 

1.0 


200A 

Alee 

194 

BZV53A(A1 

5 

6.2 

200 

7.5m 

15 

1.0 

150J 

T0236 

97 

BZV40C5V6 

5 

5.6 

5.0 

220m 

1.0 



Alee 

195 

BZV53B(A) 

5 

6.2 

200 

7.5m 

15 

0.5 

150J 

T0236 

98 

BZV48C5V6 

5 

5.6 

5.0 

220m 

1.0 

2.5 

175J 

D027 

196 

BZV54A(A) 

5 

6.4 

200 

7.5m 

200 

1.0 

150J 

T0236 
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10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - Vz ^ 7.5 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

3: 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

® 25“C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

U 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2] 

PD 

® 25V 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc), 

DWG. 

NO. 

1 

Z7B7.5 

5t 

7.5 

25 

2.0 

300m 

5.0 

200J 

S457j3 

102 

MZT2972A 

10 

8.2 

10 

305m 

1.5 


150J 

V 220 AC 

2 

ZX7.5 

5 

7.5 

25 

100 

2.0 

4.0 

150J 

S441 

103v 

SZ1 6-8.2-10-25 









3 

C7C7.50 

lot 

7.5 

25 

2.0 

300m 

5.0 

200J 

S457 



10 

8.2 

10 

25m 



175J 

u5d 

4 

1N2805B 

5 

7.5 

50 

1.7 

300m 

4.5 

175S 

C5a 

104 

UZ7808 

10 

8.2 

10 

300m 

0.8 

5.0 

175 

S277 

5 

1N3306B 

5 

7.5 

50 

1.7 

300m 


175J 

S4w 

105 

1N1807B 

20 

8.2 

10 

1 

1.0 



sue 

6 

1N4556B 

5 

7.5 

50 
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10 

305m 

1.5 

4.8 

175C 

SI 34 

202 

UDZ77O90 

5 

9.1 

6.0 

275m 

1.2 


175A 

A356C 

100 

1S6008 

10 

8.2 

10 

200m 

2.5 

4.0 

150 

D04 

203 

6ALZ9.1 

10 

9.1 

6.0 

150m 



170J 

A416 

101 

C3C8.20 

lot. 

8.2 

10 

50m 

300m 

6.0 

200J 

S457 

204 

UDZ78O90 

10 

9.1 

6.0 

275m 

1.2 


175A 

A356C 


380 
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380 































































lU. 

VULI/i 

lUt Ktl: 

lULA 

lUK UlUL 


KUWtH - 

VZ 

/.□V ^uuiii u; 


PD MAX 

(3) TOLERANCE & (4) TYPE h 

UMBER 



■Hi HI 

mmm 

mmm 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 




am 

D«l 

mmm\ 

TEST 


TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 



TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

® 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 




NUMBER 

± 

REF. 

@ 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 






VOLT. 

MAX 



MAX 





f%) 

(V) 

m 

(A) 

wsmm 


rc) 




(%) 

(V) 

(W) 


(11) 




1 


5 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 



100 

UZ5812 

10 

12 


100m 

2.5 

7.0 

175A 

^380a 

2 

1N2499A 

5 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

150A 

S19a 

101 

ZC12A 

10 

12 


100m 

2.5 



Aley 

3 

1N2975B 

5 

11 

10 

230m 

3.0 


175C 

DO40 

102 

1N4020 

20 

12 


105m 

2.5 

7.6 

180A 

S82 

4 

1N4199B 

5 

11 

10 


3.0 


200S 

DO10 





k-tiHHi 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60f 

5 

1N4263B 

5 

11 

10 

230m 

3.0 

6.0 

175C 

SI 34 






100m 

2.5 

7.0 

175A 

A380a 

6 

1S5011.A 

5t 

11 

10 

200m 

3.0 

6.0 

150C 

D04 


m3SEmm\ 




200m 

1.3 

7.0 

175 

A380C 

7 

1S6011A 

5 

11 

10 

200m 

2.5 

5.0 

150 

D04 


UZ7812L 

10 



200m 

1.3 

7.0 

175 

A380C 

8 

MZT2975B 

5.0 

11 

10 

230m 

3.0 


150J 

Y220AC 


UZ7912L 

20 

12 


200m 

1.3 

7.0 

175 

A380C 

9t 

SZ1 6-1 1-5-1 










6ALZ12A 

5 

12 





170J 

A416 


15.0 

11 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

rro9 

UDZ77120 

5 

12 


200m 

1.3 


175A 

A356C 

10t 

SZ1 6-1 1-5-25 










6ALZ12 

10 

12 


100m 



170J 

A416 



5.0 

11 

10 

25m 



175J 

u5d 

111 

UDZ78120 

10 

12 


200m 

1.3 


175A 

A356C 

11 

Z3B11 

5t 

11 

10 

50m 

1.0 

7.0 

200J 

S4570 

112 

6ALZ12B 

20 

12 


100m 



170J 

A416 

12 

INI 352 

10 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

155A 

DO40 

113 

D815D 

15 

12 


25m 

40 t 

11 

100C 

S494 

13 

1N2499 

10 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

114 

Z3A12 

It 

12 


50m 

1.0 

7.5 

200J 

S4570 

14 

1N2499C0 

10 

11 

10 

500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 


1N1353A 




500m 

2.0 

6.0 

155A 

DOW 

15 

1N2975A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 


175C 

DO40 


1N1417 




200m 

3.5 t 

6.0 

175C 

SI 54 

16 

1N4199A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 


200S 

DO10 


1N1605A 




170m 

2.0 

7.5 

200S 

D04 

17 

1N4263A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 

6.0 

175C 

SI 34 


INI 893 A 




25m 

7.0 

5.9 

200A 

S82 

18 

1S268 

10 

11 

10 

250m 

3.0 

6.3 

150J 

S19g 


1N2500A 




500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

19 

1S6011 

10 

11 

10 

200m 

2.5 

5.0 

150 

D04 


1N2976B 




210m 

3.0 


175C 

DO40 

20 

C3C110 

lot 

11 

10 

50m 

1.0 

7.0 

200J 

S457 

i^^H 

1N4200B 




210m 

3.0 


200S 

DO10 

21 

MZT2975A 

10 

11 

10 

230m 

3.0 


150J 

Y220AC 


1N4264B 




210m 

3.0 

6.5 

175C 

^34 

22 ▼ 

SZ1 6-1 1-10-1 









iJ^lH 

1S5012.A 




200m 

3.0 

7.0 

150C 

D04 



10 

11 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

124 

1S6012A 

5 



200m 

2.5 

5.5 

150 

D04 

23 T 

SZ1 6-1 1-10-25 









125 

MZT2976B 

5.0 

12 


210m 

3.0 


150J 

Y220AC 



10 

11 

10 

25m 



175J 

u5d 

126 

PSZ12 

5t_ 

12 


100m 

4.0 t 



S513 

24 

1N1352B 

20 

11 

10 

500m 

2.0 



sue 











25 

1N2975 

20 

11 

10 

230m 

3.0 


175C 

DO40 








U£2H 

u5d 

26 

1N4199 

20 

11 

10 

230m 

3.0 


200S 

DO10 









mm 


27 

1N4263 

20 

11 

10 

230m 

3.0 

6.0 

175C 

SI 34 



5.0 

12 


25m 




u5d 

28 

MZT2975 

20 

11 

10 

230m 

3.0 


150J 

Y220AC 

129 

UZ7712 

5 

12 


200m 


7.0 


S277 

29 T 

SZ1 6-1 1-20-1 









130 

Z3B12 

5t 

12 


50m 


7.5 


S4570 



20 

11 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

131 

INI 353 

10 

12 


500m 

2.0 

6.0 

155A 

DO40 

30 T 

SZ1 6-1 1-20-25 









132 

INI 605 

10 

12 


170m 

2.0 

7.5 

200S 

D04 



20 

11 

10 

25m 



175J 

u5d 

133 

INI 893 

10 

12 


25m 

7.0 

5.9 

200A 

S82 

31 

BZX98C11 

5 

11 

12 

50m 

7.0 

10 

150J 

S4af 

134 

1N2500 

10 

12 


500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

32 

BZY93C11 

5 

11 

20 

1.0 

1.0 

7.5mV 

175J 

DO40 

135 

1N25OOC0 

10 

12 


500m 

2.0 

6.0 

150A 

SI 9a 

33 

Z7A11 

It 

11 

25 

1.0 

1.0 

7.0 

200J 

S4570 

136 

1N2976A 

10 

12 


210m 

3.0 


175C 

DO40 

34 ▼ 

SZ40.1 1-5-25 









137 

1N4200A 

10 

12 



3.0 


200S 

DO10 



5.0 

11 

25 

25m 



175J 

u5e 

138 

1N4264A 

10 

12 



3.0 

6.5 

175C 

SI 34 

35 

Z7B11 

5t 

11 

25 

1.0 

1.0 

7.0 

200J 

S4570 

139 

1S269 

10 

12 


^^SdH 

3.0 

6.6 

150J 

SI 9a 

36 

ZX11 

5 

11 

25 

50 

7.0 

6.0 

150J 

S441 

140 

1S6012 

10 

12 



2.5 

5.5 


D04 

37 

C7C110 

lot 

11 

25 

1.0 

1.0 

7.0 

200J 

S457 

141 

C3C120 

lot 

12 



1.0 

7.5 


S457 

38 T 

SZ40-1 1-1 0-25 









142 

MZT2976A 

10 

12 



3.0 



Y220AC 



10 

11 

25 

25m 



175J 

u5e 

143v 

SZ1 6-1 2-1 0-1 









39t 

SZ40.1 1-20-25 











10 

12 

10 

1.0m 




u5d 



20 

11 

25 

25m 



175J 

u5e 

144v 

SZ1 6-1 2-1 0-25 









40 

1N2809B 

5 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175S 

C5a 



10 

12 


25m 



175J 

u5d 

41 

1N3310B 

5 

11 

50 

1.1 

800m 


175J 

S4w 

145 

UZ7812 

10 

12 


200m 

1.3 

7.0 

175 

S277 

42 

50T11.A.B 

5t 

11 

50 

1.1k 

800m 

6.0 


S19e 


1N1353B 

20 

12 


500m 

2.0 



sue 

43 

50Z11AB 

5t 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175 

G5a 

147 

1N2976 

20 


10 

210m 

3.0 


176C 

DO40 

44 

MZT3310B 

5.0 

11 

50 

1.1 

800m 


150J 

Y220AC 

148 

1N4200 

20 


10 

210m 

3.0 


200S 

DO10 

45 

1N2809A 

10 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175S 

C5a 

149 

1N4264 

20 


10 


3.0 

6.5 

175C 

SI 34 

46 

1N3310A 

10 

11 

50 

1.1 

800m 


175J 

S4w 


MZT2976 

20 



210m 



150J 

Y220AC 

47 

MZT3310A 

10 

11 

50 

1.1 

800m 


150J 

Y220AC 


SZ1 6-1 2-20-1 









48 

1N2809 

20 

11 

50 

1.1 

800m 

6.0 

175S 

C5a 

innn 


20 



1,0m 



175J 

u5d 

49 

1N3310 

20 

11 

50 

1.1 

800m 


175J 

S4w 

152t 

SZ1 6-1 2-20-25 









50 

MZT3310 

20 

11 

50 

1.1 

800m 


150J 

Y220AC 



20 







u5d 

51 

Z6A11 

1t 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

200J 

DO50 

153 

UZ7912 

20 







S277 

52 

BZY91C11 

5 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

175J 

DOB0 








10 


S4af 

53 

Z6B11 

5t 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

200J 

DO50 








> 

E 

o 

00 

175J 

DO40 

54 

C6C110 

lot 

11 

75 

2.0 

400m 

7.0 

200J 

D05 








7.5 



55 

ZC711 

5 

11 

100 

2.0 

.11 


175A 

S533 











56 

BZT03C11 


11 

600 

50m 

4.0 



A333C 










u5e 

57 

50KZ9.0 


11.1 

50 1 

5.0m 
















1N4299 







Kmi 










E^IH 

S441 


1N4299A 







iitiijsa 










200J 

S457 


1N4299B 








mLSm 


KfSfllliKSIlIM;! 










1N4300 

















175J 

u5e 


1N4300A 







EESh 










Mi 



1N4300B 


















u5e 











163 

1N2810B 






^■1 


C5a 











164 

1N3311B 








S4w 







ESIHH 




165 

50T12.A.B 








S19e 











166 

50Z12AB 

5t 

12 

50 

1.0 

1.0 


SEam 

C5a 











167 

MZT3311B 

5.0 

12 

50 

1.0 

1.0 

HH 


Y220AC 










iiSaiH 

168 

1N2810A 

10 

12 

50 

1.0 

1.0 



C5a 


10KZ13 

lot 

11.7 

10 

tUiiJiiM 


.08 


D04§ I 



10 

12 

50 


1.0 




71 

50KZ10A 


11.7 

50 

5.0m 




D05§ 

170 

MZT3311A 

10 

12 

50 


1.0 


150J 

Y220AC 

72 

1N5349 


12 

5.0 

100m 

2.5 


150 


171 

1N2810 

20 

12 

50 


1.0 


175S 

C5a 

73 

CTZC12C0 

1 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 


172 

1N3311 

20 

12 

50 


1.0 


175J 

S4w 

74 

TZC12C 

1 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

173 

MZT3311 

20 

12 

50 


1.0 


150J 

Y220AC 

75 

CTZC12E0 

3 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

174 

Z6A12 

n 

12 

75 


500m 

7.0 

200J 

DO50 

76 

TZC12E 

3 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

175 

BZY91C12 

5 

12 

75 

2.0 

500m 

7.0 

175J 

DO50 

77 

1N4020B 

5 

12 

5.0 

105m 

2.5 

7.6 

180A 

S82 

176 

Z6B12 

5t 

12 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

DO50 

78 

1N4960 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A146m 

177 

C6C120 

lot 

12 

75 

2.0 

500m 

7.0 

200J 

D05 

79 

1N4960D 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A146m 

178 

80TF12,A 

5t 

12 

80 

830m 

6.0m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

80 

BZV40C12 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 



Alee 

179 

ZC712 

5 

12 

100 

2.0 

.12 


175A 

S533 

81 

BZV48C12 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

D027 

180 

BZT03C12 


12 

600 

50m 

4.0 



A333C 

82 

BZV58C12 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

Alee 

181 

RD13DLM 


12.3 

10 

200m 

2.5 


150J 

SI 9s 

83 

CTZC12,A,B.D0 








182 

50KZ10 


12.4 

50 

5.0m 




D05§ 



5t 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

183 

RD13DK 


12.7 

10 

200m 

2.5 


150J 

SI 9s 

84 

DSZ4712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175 

A60ae 

184 

1N2046 

10 

12.7 

10 

500m 

2.0 


175A 

D04 

85 

DSZ5712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60r 

185 

50KZ11A 


12.9 

50 

5.0m 




D05§ 

86 

MZ5712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60f 



_ 








87 

TZC12,A,B.D 









1 vt ^ Id y 










5t 

12 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

A1ey 











88 

UDZ57120 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A356b 

189 

CTZC13C0 

1 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

89 

UZ4712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A380a 

190 

TZC13C 

1 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

90 

UZ5712 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A380a 

191 

CTZC13E0 

3 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Aley 

91 

ZC12 

5t 

12 

5.0 

100m 

2.5 


150A 

Alev 

192 

TZC13E 

3 

13 

5.0 

100m 

2.5 t 

6.5 

175A 

Alev 

92 

ZC12B 

5 

12 

5.0 

100m 

2.5 



Aley 

193 

1N4021B 

5 

13 

5.0 

95m 

3.0 

7.9 

180A 

S82 

93 

1N4020A 

10 

12 

5.0 

105m 

2.5 

7.6 

180A 

S82 

194 

1N4961 

5 

13 

5.0 

100m 

3.0 


175A 

A146m 

94 

1N5349A 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 

195 

1N5350B 

5 

13 

5.0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 

95 

DSZ4812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175 

A60ae 

196 

BZV40C13 

5 

13 

5.0 

100m 

3.0 



Alee 

96 

DSZ5812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60r 

197 

BZV48C13 

5 

13 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

D027 

97 

MZ5812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 

7.0 

175A 

A60f 

198 

BZV58C13 

5 

13 

5.0 

100m 

2.5 

6.5 

175J 

Alee 

98 

UDZ58120 

10 

12 

5.0 

125m 

2.5 


175A 

A356b 

199 

CTZC13,A,B.DC 

i 








99 

UZ4812 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


175A 

A380a 



L 5t, 

13 

5.0 

100m 

2A1 

6.5 

175A 

Alev 


382 
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10 . 


VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER -Vz^ 13 V(Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 



4] 

3T“ 

T1 




TEMP. 


HBHI 


4J 

3 1 

Sim' 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

■mlnH 

COEFF 

IlnlllH 


LINE 

TYPE 

TOL. 

■kWiHl 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25"C 

Izt 

HjAldlH 




No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25'’C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 









VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 




iiiimi 



(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(n) 




1 

1N1606A 

5 

15 

10 

140m 

2.9 




102 

1N1818A 

5 

16 

10 

iTHi 

3.0 

7.0 

lifer 

ST9a 

2 

1N1817A 

5 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

150A 

SI 9a 1 

103 

1N2980B 

5 

16 

10 

ITTn^l 

4.0 


175C 

DO40 

3 

1N1894A 

5 

15 

10 

25m 

8.0 

6.0 

200A 

S82 1 

104 

1N4204B 

5 

16 

10 

urTii^i 

4.0 


200S 

DO10 

4 

1N2979B 

5 

15 

10 

170m 

cliHH 


175C 


105 

1N4267B 

5 

16 

10 

155m 

4.0 

7.0 

175C 

SI 34 

5 

1N4203B 

5 

15 

10 

170m 



200S 

DO10 

106 
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VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 13 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) fMX 
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17 

50 

740m 

1.8 

7.0 

175 

C5a 


106 

Z7B18 

5t 

18 

25 

500m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 

7 

MZT3316B 

5.0 

17 

50 

740m 

1.8 


150J 

Y220AC 


107 

ZX18 

5 

18 

25 

25 

15 

7.0 

150J 

S441 

8 

1N2815A 

10 

17 

50 

740m 

1.8 

7.5 

175S 

C5a 


108 

C7C180 

lot 

18 

25 

500m 

1.5 

8.0 

200J 

S457 

9 

1N3316A 

10 

17 

50 

740m 

1.8 


175J 

S4w 


109v 

SZ40-1 8-1 0-25 









10 

MZT3316A 

10 

17 

50 

740m 

1.8 


150J 

Y220AC 




10 

18 

25 

25m 



175J 

u5e 

11 

1N2815 

20 

17 

50 

740m 

1.8 

7.5 

175S 

C5a 


IIOv 

SZ40-1 8-20-25 









12 

1N3316 

20 

17 

50 

740m 

1.8 


175J 

S4w 




20 

18 

25 

25m 



175J 

u5e 

13 

MZT3316 

20 

17 

50 

740m 

1.8 


150J 

Y220AC 


111 

1N2816B 

5 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175S 

C5a 

14 

50KZ14 


17.4 

50 

5.0m 




D05§ 


112 

1N3317B 

5 

18 

50 

700m 

2.0 


175J 

S4w 

15 

50KZ15A 


17.6 

50 

5.0m 




D05§ 


113 

50T18.A.B 

5t 

18 

50 

.70 

2.0 

7.5 


S19e 












114 

50Z18AB 

ijt 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175 

C5a 

Vv > 18 V 









115 

MZT3317B 

5.0 

18 

50 

700m 

2.0 


150J 

Y220AC 

• 4 











116 

1N2816A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175S 

C5a 

19 

CTZC18C0 

1 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


117 

1N3317A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 


175J 

S4w 

20 

TZC18C 

1 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


118 

MZT3317A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 


150J 

Y220AC 

21 

CTZC18E0 

3 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Alev 


119 

1N2816 

20 

18 

50 

700m 

2.0 

7.5 

175S 

C5a 

22 

TZC18E 

3 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


120 

1N3317 

20 

18 

50 

700m 

2.0 


175J 

S4w 

23 

1N4024B 

5 

18 

5.0 

70m 

4.0 

8.5 

180A 

S82 


121 

MZT3317 

20 

18 

50 

700m 

2.0 


150J 

Y220AC 

24 

1N4964 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A146m 


122 

Z6A18 

It 

18 

75 

2.0 

700m 

8.0 

200J 

DO50 

25 

1N5355B 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 


200A 

Alee 


123 

BZY91C18 

5 

18 

75 

2.0 

700m 

7.5 

175J 

DO50 

26 

BZV40C18 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 



Alee 


124 

Z6B18 

5t 

18 

75 

2.0 

700m 

8.0 

200J 

DO50 

27 

BZV48C18 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 

7.5 

175J 

D027 


125 

C6C180 

lot 

18 

75 

2.0 

700m 

8.0 

200J 

D05 

28 

BZV58C18 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 

7.5 

175J 

Alee 


126 

80TF18,A 

5t 

18 

80 

.56 

9.0m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

29 

CTZC18.A,B,D2 










127 

ZC718 

5 

18 

100 

100 

2.0 

7.4 

175J 

S125d0 



5t 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Alev 


128 

BZT03C18 


18 

600 

25m 

6.0 



A333C 

30 

DSZ4718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175 

A60ae 


129 

50KZ15 


18.6 

50 

5.0m 




D05§ 

31 

DSZ5718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.5 

175A 

A60r 


130 

50KZ16A 


18.8 

50 

5.0m 




D05§ 

32 

MZ5718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.0 

175A 

A60f 


131 

CTZC19C0 

1 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

33 

TZC18,A,B,D 










132 

TZC19C 

1 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 



5t 

18 

5.0 

65m 

2.5 t 

7.5 

175A 

Aley 


133 

CTZC19E0 

3 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

34 

UDZ57180 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A356b 


134 

TZC19E 

3 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

35 

UZ4718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A380a 


135 

1N5356B 

5 

19 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

36 

UZ5718 

5 

18 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 


136 

BZV40C19 

5 

19 

5.0 

65m 

4.5 



Alee 

37 

ZC18 

5t 

18 

5.0 

65m 

2.5 


150A 

Alev 


137 

CTZC19.A.B.D0 








38 

ZC18B 

5 

18 

5.0 

65m 

2.5 



Aley 




5t 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

39 

1N4024A 

10 

18 

5.0 

70m 

4.0 

8.5 

180A 

S82 


138 

TZC19,A,B.D 









40 

1N5355A 

10 

18 

5.0 

65m 

2.5 


200A 

Alee 




5t 

19 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

41 

DSZ4818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175 

A60ae 


139 

ZC19 

5t 

19 

5.0 

65m 

3.0 


150A 

Aley 

42 

DSZ5818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.5 

175A 

A60r 


140 

ZC19B 

5 

19 

5.0 

65m 

3.0 



Aley 

43 

MZ5818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.0 

175A 

A60f 


141 

1N5356A 

10 

19 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

44 

UDZ58180 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A356b 


142 

ZC19A 

10 

19 

5.0 

65m 

3.0 



Aley 

45 

UZ4818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.0 


175A 

A380a 


143 

1N5356 

20 

19 

5.0 

65m 



200A 

Alee 

46 

UZ5818 

10 

18 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 


144 

6ALZ19A 

5 

19 

6.0 

65m 



170J 

A416 

47 

ZC18A 

10 

18 

5.0 

65m 

2.5 



A1ey 


145 

6ALZ19 

10 

19 

6.0 

65m 



170J 

A416 

48 

1N4024 

20 

18 

5.0 

70m 

4.0 

8.5 

180A 

S82 


146 

6ALZ19B 

20 

19 

6.0 

65m 



170J 

A416 

49 

1N5355 

20 

18 

5.0 

65m 



200A 

Alee 


147 

RD19DK 


19.0 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

50 

MZ5918 

20 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.0 

175A 

A60f 


148 

RD19DLM 


19.0 

10 

200m 

3.0 


150J 

SI 9s 

51 

UZ5918 

20 

18 

5.0 

65m 

4.0 

8.5 

175A 

A380a 


149 

1N2983B 

5 

19 

10 

130m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

52 

UZ7718L 

5 

18 

5.5 

130m 

3.5 

8.0 

175 

A380C 


150 

1N4207B 

5 

19 

10 

130m 

4.0 


200S 

DO10 

53 

UZ7818L 

10 

18 

5.5 

130m 

3.5 

8.0 

175 

A380a 


151 

MZT2983B 

5.0 

19 

10 

130m 

4.0 


150J 

Y220AC 

54 

UZ7918L 

20 

18 

5.5 

130m 

3.5 

8.0 

175 

A380C 


152 

1N2048 

10 

19 

10 

500m 

3.0 


175A 

D04 

55 

6ALZ18A 

5 

18 

6.0 

65m 



170J 

A416 


153 

1N2983A 

10 

19 

10 

130m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

56 

UDZ77180 

5 

18 

6.0 

130m 

3.5 


175A 

A356C 


154 

1N4207A 

10 

19 

10 

130m 

4.0 


200S 

DO10 

57 

6ALZ18 

10 

18 

6.0 

65m 



170J 

A416 


155 

1S276 

10 

19 

10 

170m 

4.0 

7.9 

150J 

S19g 

58 

UDZ78180 

10 

18 

6.0 

130m 

3.5 


175A 

A356C 


156 

MZT2983A 

10 

19 

10 

130m 

4.0 


150J 

Y220AC 

59 

6ALZ18B 

20 

18 

6.0 

65m 



170J 

A416 


157 

1N2983 

20 

19 

10 

130m 

4.0 

7.5 

175S 

D04 

60 

D815SZ 

15 

18 

8.0 

25m 

60 t 

14 

100C 

S494 


158 

1N4207 

20 

19 

10 

130m 

4.0 


200S 

DO10 

61 

Z3A18 

n 

18 

10 

50m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 


159 

MZT2983 

20 

19 

10 

130m 

4.0 


150J 

Y220AC 

62 

1N1357A 

5 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

155A 

DO40 


160 

1N2817B 

5 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175S 

C5a 

63 

1N1419 

5 

18 

10 

100m 

5.0 t 

8.0 

175C 

SI 54 


161 

1N3318B 

5 

19 

50 

660m 

2.2 


175J 

S4w 

64 

1N1607A 

5 

18 

10 

110m 

4.0 

8.5 

200S 

D04 


162 

50Z19.A.B 

5t 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175 

C5a 

65 

1N1819A 

5 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 


163 

MZT3318B 

5.0 

19 

50 

660m 

2.2 


150J 

Y220AC 

66 

1N1895A 

5 

18 

10 

25m 

9.0 

6.2 

200A 

S82 


164 

1N2817A 

10 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175S 

C5a 

67 

1N2982B 

5 

18 

10 

140m 

4.0 


175C 

DO40 


165 

1N3318A 

10 

19 

50 

660m 

2.2 


175J 

S4w 

68 

1N4206B 

5 

18 

10 

140m 

4.0 


200S 

DO10 


166 

MZT3318A 

10 

19 

50 

660m 

2.2 


150J 

Y220AC 

69 

1N4268B 

5 

18 

10 

140m 

4.0 

7.5 

175C 

SI 34 


167 

1N2817 

20 

19 

50 

660m 

2.2 

7.5 

175S 

C5a 

70 

1S5018.A 

5t 

18 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 


168 

1N3318 

20 

19 

50 

660m 

2.2 


175J 

S4w 

71 

1S6018A 

5 

18 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 


169 

MZT3318 

20 

19 

50 

660m 

2.2 


150J 

Y220AC 

72 

MZT2982B 

5.0 

18 

10 

140m 

4.0 


150J 

Y220AC 


170 

10KZ22 

lot 

19.8 

10 

50m 


.08 


D04§ 

73 ▼ 

SZ1 6-1 8-5-1 










171 

50KZ16 


19.8 

50 

5.0m 




D055 


15.0 

18 

10 

1.0m 



175J 

u5ci 


172 

50KZ17A 


19.9 

50 

5.0m 




D05§ 

74t 

SZ1 6-1 8-5-25 










173 

CTZC2OC0 

1 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

A1 ey 



5.0 

18 

10 

25m 



175J 

u5d 


174 

TZC20C 

1 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

75 

UZ7718 

5 

18 

10 

130m 

3.5 

8.0 

175 

S277 


175 

CTZC2OE0 

3 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

76 

Z3B18 

5t 

18 

10 

50 m 

1.5 

8.0 

200J 

S4570 


176 

TZC20E 

3 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

77 

1N1357 

10 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

155A 

DO40 


177 

1N4025B 

5 

20 

5.0 

65m 

4.0 

8.6 

180A 

S82 

78 

INI 607 

10 

18 

10 

110m 

4.0 

8.5 

200S 

D04 


178 ! 

1N4965 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A146m 

79 

1N1819 

10 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 


179 

1N5357B 

5 

20 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

80 

1N1819C0 

10 

18 

10 

500m 

3.0 

7.0 

150A 

SI 9a 


180 

BZV40C20 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 



Alee 

81 

INI 895 

10 

18 

10 

25m 

9.0 

6.2 

200A 

S82 


181 

BZV48C20 

5 

20 

5.0 

65m 

3.0 

7.5 

175J 

D027 

82 

1N2982A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 


175C 

DO40 


182 

BZV58C20 

5 

20 

5.0 

65m 

3 

7.5 

175J 

Alee 

83 

1 N4206A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 


200S 

DO10 


183 

CTZC2O.A.B.D0 








84 

1N4268A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 

7.5 

175C 

SI 34 




5t 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Aley 

85 

1S275 

10 

18 

10 

170m 

4.0 

7.7 

150J 

S19g 


184 

DSZ4720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175 

A60ae 

86 

1S5O18C0 

10 

18 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 


185 

DSZ5720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A60r 

87 

1S6018 

10 

18 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 


186 

MZ5720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.0 

175A 

A60f 

88 

10KZ20 

lot 

18 

10 

65m 


.08 


D04§ 


187 

TZC20.A.B,D 









89 

C3C180 

lot 

18 

10 

50m 

1.5 

8.0 

200J 

S457 




5t 

20 

5.0 

65m 

3.0 t 

7.5 

175A 

Alev 

90 

MZT2982A 

10 

18 

10 

140m 

4.0 


150J 

Y220AC 


188 

UDZ572O0 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A356b 

91 T 

SZ1 6-1 8-1 0-1 










189 

UZ4720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A380a 



10 

18 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


190 

UZ5720 

5 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 

92 ▼ 

SZ1 6-1 8-1 0-25 










191 

ZC20 

5t 

20 

5.0 

65m 

3.0 


150A 

Aley 



10 

18 

10 

25m 



175J 

u5d 


192 

ZC20B 

5 

20 

5.0 

65m 

3.0 



Aley 

93 

UZ7818 

10 

18 

10 

130m 

3.5 

8.0 

175 

S277 


193 

1N4025A 

10 

20 

5.0 

65m 

4.0 

8.6 

180A 

S82 

94 

1N1357B 

20 

18 

10 

150m 

3.0 



Slle 


194 

1N5357A 

10 

20 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

95 

1N2982 

20 

18 

10 

140m 

4.0 


175C 

DO40 


195 

DSZ4820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175 

A60ae 

96 

1N4206 

20 

18 

10 

140m 

4.0 


200S 

DO10 


196 

DSZ5820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A60r 

97 

1N4268 

20 

18 

10 

140m 

4.0 

7.5 

175C 

SI 34 


197 

MZ5820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.0 

175A 

A60f 

98 

MZT2982 

20 

18 

10 

140m 

4.0 


150J 

Y220AC 


198 

UDZ582O0 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A356b 

99 ▼ 

SZ1 6-1 8-20-1 










199 

UZ4820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 


175A 

A380a 



20 

18 

10 

[TiOrn 



175J 

u5d 


200 

UZ5820 

10 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 












201 

ZC20A 

10 

20 

5.0 

65m 

3.0 



Alev 


385 


aAr.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


385 



- Vz > 18 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


g 

4j“ ■ - 

3j 

u 

O 1 

1 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 



a 

3| 

T1 

n 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 






VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(n) 


rc)^ 




(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


('C)^ 


1 

1N4025 

20 

20 

5.0 

65m 

4.0 

8.6 

180A 

^82 

100 

DS25822 

10 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.5 

175A 

A60r 

2 

1N5357 

20 

20 

5.0 

65m 



200A 

Alee 

101 

MZ5822 

10 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.0 

175A 

A60f 

3 

MZ5920 

20 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.0 

175A 

A60f 

102 

UZ4822 

10 

22 

5.0 

50m 

5.0 


175A 

A380a 

4 

UZ5920 

20 

20 

5.0 

65m 

4.5 

8.5 

175A 

A380a 

103 

UZ5822 

10 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.5 

175A 

A380a 

5 

UZ7720L 

5 

20 

5.5 

120m 

4.0 

8.0 

175 

A380C 

104 

ZC22A 

10 

22 

5.0 

50m 

3.5 




6 

UZ7820L 

10 

20 

5.5 

ilEIilnH 

4.0 

8.0 

175 


lEEaHI 


15 

22 

5.0 

10m 

240 t 

15 

100C 



UZ7920L 





4.0 



^^cTITiTSI^H 

106 

1N4026 

20 

22 

5.0 

55m 

5.0 

8.7 

180A 

S82 


6ALZ20A 

IB 






170J 


107 

1N5358 

20 

22 

5.0 

50m 



200A 

Alee 


UDZ772O0 





4.0 


175A 


108 

MZ5922 

20 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.0 

175A 

A60f 

10 

6ALZ20 

■B 







A416 

109 

UZ5922 

20 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.5 

175A 

A380a 

11 

UDZ782O0 

UB 







A356C 

110 

UZ7722L 

5 

22 

5.5 

100m 

4.5 

8.0 

175 

A380C 

12 

6ALZ20B 

EM 







A416 

111 

UZ7822L 

10 

22 

5.5 

100m 

4.5 

8.0 

175 

A380a 

13 


Bil 




1.5 




112 

UZ7922L 

20 

22 

5.5 

100m 

ESHIH 


EEMI 

A380C 

14 

1N1358A 

bI 




3.0 

8.0 

155A 

DO40 

113 

6ALZ22A 

5 

22 

6.0 

50m 

B^l 


170J 

A416 

15 

INI 820 A 





3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

114 

6ALZ22 

10 

22 

6.0 

50m 

B^B 


170J 

A416 

■ai 

1N2984B 

KB 

20 



4.0 



[igQ^KI 





6.0 

50m 



iwiaim 

A416 

IEH 

1N3949 


20 



3.0 

8.0 





Bl 


10 

50m 

1.8 





1N4208B 

KB 

20 



4.0 



^SUSIKI 



m 


10 

150m 

3.0 


[KM 

DO40 


1N4269B 


20 



4.0 

7.5 


SI 34 



m 

22 

10 

100m 

5.0 t 

8.0 

175C 

SI 54 


1S5020,A 


20 



5.0 

8.0 


D04 


1N1608A 


22 

10 

90m 

6.0 

9.0 

200S 

D04 


1S6020A 


20 



5.0 

6.0 

llgSI 

D04 



BB 

22 

10 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 


MZT2984B 

5.0 

20 

10 






121 

1N1896A 

m 


■BB 


BB 

6.4 


S82 


SZ1 6-20-5-1 







IB 

BB 

122 

1N2985B 





^]^K 




■IMI 



20 

10 






123 

1N4209B 

BB 


■BB 


m^Bi 



DO10 

1 24t 

SZ1 6-20-5-25 








■KB 

EBB 

1N4270B 

Bi 


BBI 


5.0 

8.0 


SI 34 








iH 



i^B 


B| 




5.0 

8.0 

ililllM 

D04 


UZ7720 





!fi^K 





1S6022A 

IBI 




5.0 

6.0 

iGiSB 

D04 


Hi 1 1 






iilBI 












Y220AC 


INI 358 







155A 

DO40 









BB 



INI 820 







150A 

SI 9a 


HHHIHHHIguHl 







u5d 


1N182OC0 










SZ1 6-22-5-25 










1N2984A 


















u5d 


1N4208A 










UZ7722 








S277 

32 

1N4269A 





4.0 

7.5 

175C 

SI 34 







1.8 

9.0 

200J 

S4570 

33 

1S277 




iritim 

4.0 

8.0 

150J 

S19g 

fR^K 

INI 359 





3.0 

8.0 

155A 

DO40 

34 

1S5O2OC0 





5.0 

8.0 


D04 

uBB 

INI 608 





6.0 

9.0 

200S 

D04 

35 

1S6020 

10 









1N1821 




250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

36 

C3C2O0 

lot 









INI 821 C0 




250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

37 

MZT2984A 

10 





tBB 




INI 896 




8.0m 

24 

6.4 

200A 

S82 


SZ1 6-20-1 0-1 









137 

1N2985A 

10 






175C 

DO40 




20 







138 

1N4209A 

10 






200S 

DO10 


SZ1 6-20-1 0-25 









139 

1N4270A 

10 






175C 

SI 34 










u5d 


hi 1 H 





5.0 

8.2 


S19g 


UZ7820 








S277 







5.0 

8.0 


D04 


1N1358B 








sue 







5.0 

6.0 


D04 


1N2984 





CSIBI 


175C 

DO40 





10 





S457 


1N4208 







200S 

DO10 





10 





Y220AC 


1N4269 





Elul^Bi 

I^BIB 

175C 

S134 











45 

MZT2984 

20 



125m 



150J 

Y220AC 





10 




175J 

u5d 

46 V 

SZ1 6-20-20-1 









146v 












20 



1.0m 



175J 

u5d 





10 




175J 

u5d 


SZ1 6-20-20-25 







BI 


147 

UZ7822 




100m 

BB 



S277 



20 








148 

1N1359B 








Slle 


UZ7920 

20 





BB 

nSm 


149 

1N2985 





X^B 



DO40 


BZX98C20 

5 

20 




■BH 


S4af 1 

150 

1N4209 

20 

22 

10 

115m 

5.0 


200S 

DO10 

50 

BZY93C20 

5 

20 





iHM 


151 

1N4270 

20 

22 

10 

115m 

5.0 

8.0 

175C 

SI 34 

51 

Z7A20 

It 

20 


EiwiiM 


mtm 


S4570 I 

152 

MZT2985 

20 

22 

10 

115m 

5.0 


150J 

Y220AC 

52 ▼ 

SZ40-20-5-25 




BBB 




HB 

153t 

SZ1 6-22-20-1 











5.0 










20 

22 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

53 


5t 





EBK 



154v 

SZ1 6-22-20-25 










ZX20 

5 



IBB 


^Bi 





20 

22 

10 

25m 



175J 

u5d 


C7C2O0 

lot 








155 

UZ7922 

20 

22 

10 

100m 

4.5 

8.0 

175 

S277 


SZ40-20-10-25 




KB 


BK 



156 

BZX98C22 

5 

22 

12 

25m 

15 

11 

150J 

S4af 




20 

25 






157 

BZY93C22 

5 

22 

20 

500m 

1.8 

16mV 

175J 

DO40 











158 

Z7A22 

It 

22 

25 

500m 

1.8 

9.0 

200J 

S4570 




20 

25 






159v 

SZ40-22-5-25 









58 

1N2818B 

5 

20 

50 



7.5 


C5a 



5.0 

22 

25 

25m 



175J 

u5e 

59 

1N3319B 

5 

20 

50 


2.4 


175J 

S4w 

160 

Z7B22 

5t 

22 

25 

500m 

1.8 

9.0 

200J 

S4570 

60 

50T20.A.B 

5t 

20 

50 

.63 

2.4 

7.5 


S19e 

161 

ZX22 

5 

22 

25 

25 

15 

7.0 

150J 

S441 

61 

50Z20.A,B • 

5t 

20 

50 

630m 

2.4 

7.5 

175 


162 

C7C220 

lot 

22 

25 

500m 

1.8 

9.0 

200J 

S457 

62 

MZT3319B 

5.0 

20 

50 

630m 

2.4 


150J 

Y220AC 

163t 

SZ40-22-10-25 









63 

1N2818A 

10 

20 

50 

630m 

2.4 

7.5 

175S 

C5a 



10 

22 

25 

25m 



175J 

u5e 

64 

1N3319A 

10 

20 

50 

630m 

2.4 


175J 

S4w 

164v 

SZ40-22-20-25 









65 

MZT3319A 

10 

20 

50 

630m 

2.4 


150J 

Y220AC 



20 

22 

25 

25m 



175J 

u5e 

66 

1N2818 

20 

20 

50 

630m 

2.4 

7.5 

175S 

C5a 

165 

1N2819B 

5 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

175S 

C5a 

67 

1N3319 

20 

20 

50 

630m 

2.4 


175J 

S4w 

166 

1N3320B 

5 

22 

50 

570m 

2.5 


175J 

S4w 

68 

MZT3319 

20 

20 

50 

630m 

2.4 


150J 

Y220AC 

167 

50T22,A,B 

5t 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 


S19e 

69 

Z6A20 

It 

20 

75 

1.0 

800m 

8.0 

200J 

DO50 

168 

50Z22.A.B 

5t 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

175 

C5a 

70 

BZY91C20 

5 

20 

75 

1.0 

800m 

7.5 

175J 

DO50 

169 

MZT3320B 

5.0 

22 

50 

570m 

2.5 


150J 

Y220AC 

71 

Z6B20 

5t 

20 

75 

1.0 

800m 

8.0 

200J 

DO50 

170 

1N2819A 

10 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

175S 

C5a 

72 

C6C2O0 

lot 

20 

75 

1.0 

800m 

8.0 

200J 

D05 

171 

1N3320A 

10 

22 

50 

570m 

2.5 


175J 

S4w 

73 

ZC720 

5 

20 

100 

1.0 

.35 


175A 

S533 

172 

MZT3320A 

10 

22 

50 

570m 

2.5 


150J 

Y220AC 

74 

BZT03C20 


20 

600 

25m 

6.0 



A333C 

173 

1N2819 

20 

22 

50 

570m 

2.5 

8.0 

175S 

C5a 

75 

50KZ17 


21 

50 

5.0m 




D05S 

174 

1N3320 

20 

22 

50 

570m 

2.5 


175J 

S4w 

76 

50KZ18A 


21.1 

50 

5.0m 




D05§ 

175 

MZT3320 

20 

22 

50 

570m 

2.5 


150J 

Y220AC 

77 

10KZ24 

lot 

21.6 

10 

50m 


.09 


D04§ 

176 

Z6A22 

It 

22 

75 

1.0 

800m 

9.0 

200J 

DO50 

78 

CTZC22C0 

1 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Alev 

177 

BZY91C22 

5 

22 

75 

1.0 

800m 

7.5 

175J 

DO50 

79 

TZC22C 

1 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

178 

Z6B22 

5t 

22 

75 

1.0 

800m 

9.0 

200J 

DO50 

80 

CTZC22E0 

3 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

179 

C6C220 

lot 

22 

75 

1.0 

800m 

9.0 

200J 

D05 

81 

TZC22E 

3 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Alev 

180 

80TF22.A 

5t 

22 

80 

450m 

11m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

82 

1N4026B 

5 

22 

5.0 

55m 

5.0 

8.7 

180A 

S82 

181 

ZC722 

5 

22 

100 

1.0 

.38 


175A 

S533 

83 

1N4966 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 


175A 

A146m 

182 

BZT03C22 


22 

600 

25m 

6.0 



A333C 

84 

1N5358B 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 


200A 

Alee 

183 

50KZ18 


22.2 

50 

5.0m 




D056 

85 

BZV40C22 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 



Alee 

184 

RD24DLM 


22.4 

10 

200m 

4.0 


150J 

SI 9s 

86 

BZV48C22 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 

8.0 

175J 

D027 

185 

6ALZ23A 

5 

23 

6.0 

50m 



170J 

A416 

87 

BZV58C22 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 

8.0 

175J 

Alee 

186 

6ALZ23 

10 

23 

6.0 

50m 



170J 

A416 

88 

CTZC22,A,B,DC 









187 

6ALZ23B 

20 

23 

6.0 

50m 



170J 

A416 



5t 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

188 

50KZ20A 


23.4 

50 

5.0m 




D05§ 

89 

DSZ4722 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 


175 

A60ae 

189 

RD24DK 


23.5 

10 

200m 

4.0 


150J 

SI 9s 

90 

DSZ5722 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.5 

175A 

A60r 

190 

1N2049 

10 

23.5 

10 

150m 

8.0 


175A 

D04 

91 

MZ5722 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.0 

175A 

A60f 











92 

TZC22.A.B.D 









I V-» > 24 V 










5t 

22 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 











93 

UZ4722 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 


175A 

A38ba 

194 

CTZC24C0 

1 

24 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

94 

UZ5722 

5 

22 

5.0 

50m 

5.0 

8.5 

175A 

A380a 

195 

TZC24C 

1 

24 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Alev 

95 

ZC22 

5t 

22 

5.0 

50m 

3.5 


150A 

A1ey 

196 

CTZC24E0 

3 

24 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

96 

ZC22B 

5 

22 

5.0 

50m 

3.5 



Aley 

197 

TZC24E 

3 

24 

5.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

175A 

Aley 

97 

1N4026A 

10 

22 

5.0 

55m 

5.0 

8.7 

180A 

S82 

198 

1N4027B 

5 

24 

5.0 

50m 

6.0 

8.8 

180A 

S82 

98 

1N5358A 

10 

22 

5.0 

50m 

3.5 


200A 

Alee 

199 

1N4967 

5 

24 

5.0 

50m 

5.0 


175A 

A146m 

99 

DSZ4822 

10 

22 

5.0 

50m 

5.0 


175 

A60ae 

200 

1N5359B 

5 

24 

5.0 

50m 

3.5 


200A 

Alee 


386 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


386 




















































VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 24 v (Cont d) 


TYPE 
NUMBER ± 


BZV40C24 

BZV48C24 

BZV58C24 

■ CTZC24,A,B,DC 

DSZ4724 

DSZ5724 

MZ5724 

TZC24.A.B.D 

UDZ57240 
UZ4724 

■ UZ5724 
ZC24 

ZC24B 

■ 1N4027A 
1N5359A 
DSZ4824 

■ DSZ5824 
MZ5824 
UDZ58240 

■ UZ4824 
UZ5824 

ZC24A 

1N4027 

1N5359 

MZ5924 

■ UZ5924 
UZ7724L 
UZ7824L 

■ UZ7924L 
6ALZ24A 
UDZ77240 

■ 6ALZ24 
UDZ78240 
6ALZ24B 

■ Z3A24 
1N1360A 
1N1822A 

■ 1N2986B 
1N4210B 
1N4271B 

■ 1S5024,A 
1S6024A 
MZT2986B 5 

" PSZ24 
SZ1 6-24-5-1 

I5 

SZ1 6-24-5-25 

5 

UZ7724 

" Z3B24 
INI 360 

INI 822 

■ 1N1822C0 

1N2986A 
1N4210A 

■ 1N4271A 
1S279 
1S5O24C0 

■ 1S6024 
C3C240 
MZT2986A 

■ SZ1 6-24-1 0-1 

I 

SZ1 6-24-1 0-25 

UZ7824 

1N1360B 

■ 1N2986 
1N4210 

1N4271 

■ MZT2986 
SZ1 6-24-20-1 

L 

SZ1 6-24-20-25 

UZ7924 

■ BZX98C24 
BZY93C24 
SZ40-24-5-25 

|5 

Z7B24 

ZX24 

■ SZ40-24-10-25 

I 

SZ40-24-20-25 

1N2820B 

1N3321B 

50T24.A,B 
50Z24,A,B 
MZT3321B 5 

■ 1N2820A 
1N3321A 
MZT3321A 

■ 1N2820 
1N3321 

MZT3321 

" Z6A24 
BZY91C24 
Z6B24 

■ C6C240 
ZC724 
BZT03C24 

■ 10KZ27 

RD24DMN 
50KZ20 

■ CTZC25C0 
TZC25C 


NOM. r PD 


TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

50 m 

5.0 


50 m 

3.5 

8.0 

50m 

3.5 

8.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

50m 

5.0 


50m 

5.0 

9.0 

50m 

5.0 

8.0 

50m 

3.5 t 

8.0 

50m 

5.0 


50m 

5.0 


50 m 

5.0 

9.0 

50 m 

3.5 


50 m 

3.5 


50 m 

6.0 

8.8 

50 m 

3.5 


50 m 

5.0 


50m 

5.0 

9.0 

50 m 

5.0 

8.0 

50 m 

5.0 


50 m 

5.0 


50 m 

5.0 

9.0 

50 m 

3.5 


50 m 

50 m 

6.0 

8.8 

50 m 

5.0 

8.0 

50 m 

5.0 

9.0 

100m 

5.0 

8.0 

100m 

5.0 

8.0 


n 

5 

5 

24 

24 

24 


10 

10 

10 

50 m 
150m 
250m 

2.0 

3.0 

3.0 

9.0 

8.0 
8.0 

5 

24 


10 

105m 

5.0 


5 

24 


10 

105m 

5.0 


5 

24 


10 

105m 

5.0 

8.0 

5t 

24 


10 

50m 

5.0 

8.0 

5 

24 


10 

100m 

5.0 

6.0 

5.0 

24 


10 

105m 

5.0 


5t 

24 


10 

100m 

4.0 t 


5.0 

24 


10 

1.0m 



5.0 

24 


10 

25m 



5 

24 


10 

100m 

5.0 

8.0 

5t 

24 


10 

50 m 

2.0 

9.0 

10 

24 


10 

150m 

3.0 

8.0 

10 

24 


10 

250m 

3.0 

8.0 

10 

24 


10 

250m 

3.0 

8.0 

10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

120m 

5.0 

8.3 

10 

24 


10 

50m 

5.0 

8.0 

10 

24 


10 

100m 

5.0 

6.0 

lot 

24 


10 

50 m 

2.0 

9.0 

10 

24 


10 

105m 

5.0 


10 

24 


10 

1.0m 



10 

24 


10 

25m 



10 

24 


10 

100m 

5.0 

8.0 

20 

24 


10 

150m 

3.0 


20 

24 


10 

105m 

5.0 


20 

24 


10 

105m 

5.0 


20 

24 


10 

105m 

5.0 

8.0 

20 

24 


10 

105m 

5.0 


1 20 

24 


10 

1.0m 



20 

24 


10 

25m 



20 

24 


10 

100m 

5.0 

8.0 

5 

24 


12 

25m 

15 

11 

5 

24 


20 

500m 

2.0 

ie 

5.0 

24 


25 

25m 



5t 

24 


25 

500m 

2.0 

9.0 

5 

24 


25 

25 

15 

7.0 

1 10 

24 


25 

25m 



20 

24 


25 

25m 



5 

24 


50 

520m 

2.6 

8.0 

5 

24 


50 

520m 

2.6 


5t 

24 


50 

520m 

2.6 


5t 

24 


50 

520m 

2.6 

8.0 

5.0 

24 


50 

520m 

2.6 


10 

24 


50 

520m 

2.6 


10 

24 


50 

520m 

2.6 


10 

24 


50 

520m 

2.6 


20 

24 


50 

520m 

2.6 


20 

24 


50 

520m 

2.6 


20 

24 


50 

520m 

2.6 


It 

24 


75 

1.0 

900m 


5 

24 


75 

1.0 

900m 

8.0 

5t 

24 


75 

1.0 

900m 

9.0 

lot 

24 


75 

1.0 

900m 


5 

24 

1 

00 

1.0 

.40 



24 

6 

100 

25m 

7.0 


lot 

24.3 


10 

50m 




24.4 


10 

200m 

4.0 



24.7 


50 

5.0m 



1 

25 

5 

.0 

60m 

4.0 t 

ao" 

1 

25 

5 

.0 

50m 

4.0 t 

8.0 


Alee 
175J D027 


175A Aley 
175 A60ae 
175A A60r 
175A A60f 


175J u5d 
175 S277 

sue 

"1750 DO40 
200S D0 10 
175C SI 34 
‘1503 Y220AC 


175J u5d 
175 S277 


1 75J u5e 
200J S4570 


LINE I TYPE 
No. NUMBER 


CTZC25E0 
TZC25E 
1N5360B 
■ BZV40C25 
CTZC25,A,B,D0 


ZC25 

■ ZC25B 
1N5360A 

ZC25A 

1N5360 
6ALZ25A 
6ALZ25 

■ 6ALZ25B 

1N2987B 
1N4211B 

■ 1N2987A 
1N4211A 

15280 

“ 1N2987 

1N4211 

1N2821B 

1N3322B 
50Z25,A.B 
MZT3322B 5. 

■ 1N2821A 
1N3322A 
MZT3322A 
1N2821 
1N3322 
MZT3322 

■ 50KZ22A 

CTZC27C0 
TZC27C 

" CTZC27E0 
TZC27E 

1N4028B 

■ 1N4968 
1N5361B 
BZV40C27 
BZV48C27 
BZV58C27 
CTZC27.A.B.D0 

DSZ4727 

DSZ5727 

MZ5727 

TZC27,A,B,D 

■ UDZ57270 
UZ4727 

UZ5727 

ZC27 

ZC27B 

1N4028A 

■ 1N5361A 
DSZ4827 
DSZ5827 
MZ5827 
UDZ58270 

UZ4827 

UZ5827 

ZC27A 

D816B 

1N4028 

1N5361 

MZ5927 

UZ5927 

UZ7727L 

UZ7827L 

UZ7927L 

6ALZ27A 

UDZ77270 

6ALZ27 

UDZ78270 

6ALZ27B 

Z3A27 

1N1361A 

1N1421 

INI 609 A 
1N1823A 
1N1897A 
1N2988B 
1N4212B 

1N4272B 

1S5027,A 
1S6027A 
MZT2988B 5 

■ PSZ27 
SZ1 6-27-5-1 



SZ1 6-27-5-25 

5 

UZ7727 

■ Z3B27 
1N1361 

INI 609 

INI 823 
1N1823C0 

INI 897 

1 N2988A 
1N4212A 
1N4272A 

15281 
1S5O27C0 
1S6027 

■ 10KZ30 
C3C270 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


J TEST MAX. TEMP. MAX. 

PD CUR. DYN. COEFF TEMP 

® 25'C Izt IMP. Tc 


50 m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Aley 

50 m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Aley 

50m 

4.0 


200A 

Alee 

50m 

5.5 



Alee 

50 m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Alev 

50m 

4.0 t 

8.0 

175A 

Aley 

50 m 

4.0 


150A 

Alev 

50m 

4.0 



Aley 

50 m 

4.0 


200A 

Alee 

50m 

4.0 



Alev 

50m 



200A 

Alee 

50m 



170J 

A416 

50m 



170J 

A416 

50m 



170J 

A416 

100m 

6.0 

8.0 

175S 

D04 

100m 

6.0 


200S 

DO10 

100m 

6.0 

8.0 

175S 

D04 

100m 

6.0 


200S 

DO10 

120m 

5.0 

8.1 

150J 

SI 9a 

100m 

6.0 

8.0 

175S 

D04 

100m 

6.0 


200S 

DO10 

500m 

2.7 

8.0 

175S 

C5a 

500m 

2.7 


175J 

S4w 

500m 

2.7 

8.0 

175 

C5a 

500m 

2.7 


150J 

Y220AC 

500m 

2.7 

8.0 

175S 

C5a 

500m 

500m 

2.7 

2.7 


175J 

150J 

S4w 

Y220AC 

500m 

2.7 

8.0 

175S 

C5a 

500m 

2.7 


175J 

S4w 

500m 

2.7 


150J 

Y220AC 

5.0m 




D05§ 

50 m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Aley 

50 m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Alev 

50 m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Aley 

50 m 
45m 

5.0 t 

6.0 

8.5 

9.0 

175A 

180A 

Aley 

S82 

50 m 

6.0 


175A 

A146m 

50 m 

5.0 


200A 

Alee 

50 m 

6.0 



Alee 

50m 

5.0 

8.5 

175J 

D027 

50 m 

5 

8.5 

175J 

Alee 

50m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Aley 

50m 

6.0 


175 

A60ae 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60r 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60f 

50m 

5.0 t 

8.5 

175A 

Alev 

50 m 

6.0 


175A 

A356b 

50m 

6.0 


175A 

A380a 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A380a 

50m 

5.0 


150A 

Aley 

50m 

5.0 



Aley 

45m 

6.0 

9.0 

180A 

S82 

50m 

5.0 


200A 

Alee 

50m 

6.0 


175 

A60ae 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60r 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60f 

50m 

6.0 


175A 

A356b 

50m 

6.0 


175A 

A380a 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A380a 

50m 

5.0 



Aley 

10m 

300 t 

15 

100C 

S494 

45m 

6.0 

9.0 

180A 

S82 

50m 



200A 

Alee 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60f 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A380a 

90m 

6.0 

9.0 

175 

A380C 

90m 

6.0 

9.0 

175 

A380a 

90m 

6.0 

9.0 

175 

A380C 

50m 



170J 

A416 

90m 

6.0 


175A 

A356C 

50m 



170J 

A416 

90m 

6.0 


175A 

A356C 

50m 



170J 

A416 

50m 

2.0 

9.5 

200J 

S4570 

150m 

3.0 

8.0 

155A 

DO40 

50m 

8.0 t 

8.5 

175C 

SI 54 

70m 

10 

9.5 

200S 

D04 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

S19a 

8.0m 

27 

6.6 

200A 

S82 

95m 

7.0 


175C 

DO40 

95m 

7.0 


200S 

DO10 

95m 

7.0 

8.5 

175C 

SI 34 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 

9.5m 

7.0 


150J 

Y220AC 

100m 

4.0 t 



S513 

1.0m 



175J 

u5d 

25m 



175J 

u5d 

90m 

6.0 

9.0 

175 

S277 

50m 

2.0 

9.5 

200J 

S4570 

150m 

3.0 

8.0 

155A 

DO40 

70m 

10 

9.5 

200S 

D04 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

250m 

3.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

8.0m 

27 

6.6 

200A 

S82 

95m 

7.0 


175C 

DO40 

95m 

7.0 


200S 

DO10 

95m 

7.0 

8.5 

175C 

SI 34 

120m 

5.0 

8.5 

150J 

S19g 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

100m 

8.0 

6.0 

150 

D04 

40m 


.09 


D04§ 

50m 

2.0 

9.5 

200J 

S457 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 




10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 24 v (Cont’d) 


TEST MAX. TEMP. MAX. 

CUR. I DYN. ICOEFF ITEMP I DWG 
Tc 
lAX 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE A (41 TYPE NUMBER 




DWG. 


Y220AC 



150J 

Y220AC 

175J 

175J 

u5d 

uSd 


DSZ4730 
DSZ5730 
MZ5730 I 
TZC30.A,B,D 

UDZ573O0 

UZ4730 

UZ5730 

ZC30#B 

ZC30B 

1N4029A 

1N5363A 

DSZ4830 

DSZ5830 

MZ5830 

UDZ583O0 

UZ4830 

UZ5830 

ZC30A 

1N4029 

1N5363 

MZ5930 

UZ5930 

UZ7730L 

UZ7830L 

UZ7930L 

6ALZ30A 

UDZ773O0 

6ALZ30 

UDZ783O0 

6ALZ30B 

Z3A30 

1N1362A 

1N1824A 

1N1824C.CA0 

1N1824CA0 

1N2989B 

1N4213B 

1N4273B 


30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 


30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 

30 5.0 


30 5.0 

30 5.5 


30 6.0 

30 6.0 

30 6.0 

30 6.0 

30 6.0 

30 10 


gUJi'iM 


8.5 




40m 

8.0 


175 

A60ae 

162 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60r 

163 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60f 

164 






165 

40m 

8.0 t 

8.5 

175A 

Alev 

166 

40m 

8.0 


175A 

A356b 

167 

40m 

8.0 


175A 

A380a 


40m 

8.0 

9.0 

175A 

A380a 

168 

40m 

8.0 


150A 

Aley 

169 

40m 

8.0 



Aley 

170 

42m 

8.0 

9.1 

180A 

S82 

171 

40m 

8.0 


200A 

Alee 


40m 

8.0 


175 

A60ae 

172 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60r 

173 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60f 

174 

40m 

8.0 


175A 

A356b 

175 

40m 

8.0 


175A 

A380a 

176 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A380a 

177 

40m 

8.0 



Aley 

178 

42m 

8.0 

9.1 

180A 

S82 

179 

40m 



200A 

Alee 

180 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A60f 

181 

40m 

8.0 

9.0 

175A 

A380a 

182 

80m 

8.0 

9.0 

175 

A380C 

183 

80m 

8.0 

9.0 

175 

A380a 

184 

80 m 

8.0 

9.0 

175 

A380C 

185 

40m 



170J 

A416 

186 

80m 

8.0m 


175A 

A356C 

187 

40m 



170J 

A416 

188 

80 m 

8.0 


175A 

A356C 

189 

40m 



170J 

A416 

190 

50m 

2.5 

9.5 

200J 

S4570 

191 

150m 

4.0 

8.0 

155A 

0040 

192 

250m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

193 






194 

250m 

4.0 

8.0 

150A 

S19a 

195 

250m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 

196 

85m 

8.0 


175C 

DO40 

197 

85m 

8.0 


200S 

DO10 

198 

85m 

8.0 

8.5 

175C 

S134 

199 


D.A.T.A. 


TZC33C 

CTZC33E0 

TZC33E 


1N4030B 

1N4970 5 33 u.u 

1N5364B 5 33 5.0 

BZV40C33 5 33 5.0 

BZV48C33 5 33 5.0 

BZV58C33 5 33 5.0 

■ CTZC33.A,B.D0 

5t 33 5.0 

DSZ4733 5 33 5.0 

DSZ5733 5 33 5.0 

MZ5733 5 33 5.0 

TZC33.A.B.D 

W' 33 5.0 

UDZ57330 5 33 5.0 

UZ4733 5 33 5.0 

UZ5733 5 33 5.0 

ZC33 5t 33 5.0 

ZC33B 5 33 5.0 

1N4030A 10 33 5.0 

1N5364A 10 33 5.0 

DSZ4833 10 33 5.0 

DSZ5833 10 33 5.0 

MZ5833 10 33 5.0 

UDZ58330 10 33 5.0 

UZ4833 10 33 5.0 

UZ5833 10 33 5.0 

ZC33A 10 33 5.0 

D816V 15 33 5.0 

1N4030 20 33 5.0 

1 N5364 20 33 5.0 

MZ5933 20 33 5.0 

UZ5933 20 33 5.0 

UZ7733L 5 33 5.5 

UZ7833L 10 33 5.5 

UZ7933L 20 33 5.5 

6ALZ33A 5 33 6.0 

■ UDZ77330 5 33 aO 

6ALZ33 10 33 6.0 

UDZ78330 10 33 6.0 

6ALZ33B 20 33 6.0 

Z3A33 It 33 I 10 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



5.0 

38m 

10 

9.2 

180A 

S82 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A146m 

33 

5.0 

40m 

10 


200A 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 



Alee 

33 

5.0 

40m 

10 

8.5 

175J 

D027 

33 

5.0 

40m 

10 

8.5 

175J 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 t 

8.5 

175A 

Aley 

33 

5.0 

40m 

10 


175 

A60ae 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60r 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60f 

33 

5.0 

40m 

10 t 

8.5 

175A 

Aley 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A356b 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 


150A 

Aley 

33 

5.0 

40m 

10 



Alev 

33 

5.0 

38m 

10 

9.2 

180A 

S82 

33 

5.0 

40m 

10 


200A 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 


175 

A60ae 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60r 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60f 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A356b 

33 

5.0 

40m 

10 


175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A380a 

33 

5.0 

40m 

10 



Alev 

33 

5.0 

10m 

300 t 

15 

100c 

S494 

33 

5.0 

38m 

10 

9.2 

180A 

S82 

33 

5.0 

40m 



200A 

Alee 

33 

5.0 

40m 

10 

9.0 

175A 

A60f 

33 

5.0 

40m 

10 

9:0 

175A 

A380a 

33 

5.5 

70m 

10 

9.0 

175 

A380C 

33 

5.5 

70m 

10 

9.0 

175 

A380a 

33 

5.5 

70m 

10 

9.0 

175 

A380C 

33 

6.0 

40m 



170J 

A416 

33 

6.0 

70m 

10 


175A 

A356C 

33 

6.0 

40m 



170J 

A416 

33 

6.0 

70m 

10 


175A 

A356C 

33 

6.0 

40m 



170 

A416 

33 

10 

50m 

3.0 

10 

200J 

S4570 




























































10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 24 V (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

u- 

TOL 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25*C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(H) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(“C)^ 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

ir~ 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

® 25‘‘C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 

INI 363 A 

5 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

15^ 

D04JZI 


100 

1N4031 

20 

36 

5.0 

35m 

12 

9.3 

180A 

S82 

2 

1N1825A 

5 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 


101 

1N5365 

20 

36 

5.0 

30m 



200A 

Alee 

3 

1N1898A 

5 

33 

10 

8.0m 

30 

6.8 

200A 

S82 


102 

MZ5936 

20 

36 

5.0 

30m 

11 

9.0 

175A 

A60f 

4 

1N2990B 

5 

33 

10 

75m 

9.0 


175C 

D04IZ1 


103 

UZ5936 

20 

36 

5.0 

30m 

11 

9.5 

175A 

A380a 

5 

1N4214B 

5 

33 

10 

75m 

9.0 


200S 

DO10 


104 

UZ7736L 

5 

36 

5.5 

60m 

12 

9.0 

175 

A380C 

6 

1N4274B 

5 

33 

10 

75m 

9.0 

8.5 

175C 

SI 34 


105 

UZ7836L 

10 

36 

5.5 

60m 

12 

9.0 

175 

A380a 

7 

1S5033,A 

5t 

33 

10 

50m 

8.0 

8.0 

150C 

D04 


106 

UZ7936L 

20 

36 

5.5 

60m 

12 

9.0 

175 

A380C 

8 

1S6033A 

5 

33 

10 

50m 

8.0 

6.0 

150 

D04 


107 

6ALZ36A 

5 

36 

6.0 

30m 



170J 

A416 

9 

MZT2990B 

5.0 

33 

10 

75m 

9.0 


150J 

Y220AC 


108 

UDZ77360 

5 

36 

6.0 

60m 

12 


175A 

A356C 

10 

PSZ33 

5t 

33 

10 

100m 

4.0 t 



S513 


109 

6ALZ36 

10 

36 

6.0 

30m 



170J 

A416 


SZ1 6-33-5-1 










110 

UDZ78360 

10 

36 

6.0 

60m 

12 


175A 

A356C 


m 

33 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


111 

6ALZ36B 

20 

36 

6.0 

30m 



170J 

A416 

12t 

SZ1 6-33-5-25 










112 

Z3A36 

1t 

36 

10 

50m 

4.0 

10 

200J 

S4570 



5.0 

33 

10 

25m 



175J 

u5d 


113 

1N1364A 

5 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

155A 

DO40 

13 

UZ7733 

5 

33 

10 

70m 

10 

9.0 

175 

S277 


114 

1N1826A 

5 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 

14 

Z3B33 

5t 

33 

10 

50m 


10 

200J 

S4570 


115 

1N2991B 

5 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 

15 

INI 363 

10 

33 

10 

150m 


8.0 

155A 

DO40 


116 

1N4215B 

5 

36 

10 

70m 

10 


200S 

DO10 

16 

INI 825 

10 

33 

10 

150m 


8.0 

150A 

SI 9a 


117 

1N4275B 

5 

36 

10 

70m 

10 

8.5 

175C 

SI 34 

17 

1N1825C0 

10 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

150A 

SI 9a 


118 

1S5036.A 

5t 

36 

10 

50m 

8.0 

9.0 

150C 

D04 

18 

1N1898 

10 

33 

10 

8.0m 

30 

6.8 

200A 

S82 


119 

1S6036A 

5 

36 

10 

50m 

8.0 

7.0 

150 

D04 

19 

1N2990A 

10 

33 

10 

75m 

9.0 


175C 

DO40 


120 

MZT2991B 

5.0 

36 

10 

70m 

10 


150J 

Y220AC 

20 

1N4214A 

10 

33 

10 

75m 

9.0 


200S 

DO10 


121 ▼ 

SZ1 6-36-5-1 









21 

1N4274A 

10 

33 

10 

75m 

9.0 

8.5 

175C 

SI 34 



15.0 

36 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

22 

1S283 

10 

33 

10 

100m 

7.0 

8.8 

150J 

SI 9a 


122t 

SZ1 6-36-5-25 









23 

1S5O33C0 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

8.0 

150C 

D04 




5.0 

36 

10 

25m 



175J 

u5d 

24 

1S6033 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

6.0 

150 

D04 


123 

UZ7736 

5 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S277 

25 

C3C330 

lot 

33 

10 

50m 

3.0 

10 

200J 

S457 


124 

Z3B36 

5t 

36 

10 

50m 

4.0 

10 

200J 

S4570 

26 

MZT2990A 

10 

33 

10 

75m 



150J 

Y220AC 


125 

INI 364 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

155A 

DO40 

21 

SZ1 6-33-1 0-1 










126 

INI 826 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 



10 

33 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


127 

1N1826C0 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 

28 ▼ 

SZ1 6-33-1 0-25 










128 

1N2991A 

10 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 



10 

33 

10 

25m 



175J 

u5d 


129 

1N4215A 

10 

36 

10 

70m 

10 


200S 

doTo 

29 

UZ7833 

10 

33 

10 

70m 


9.0 

175 

S277 


130 

1N4275A 

10 

36 

10 

70m 

10 

8.5 

175C 

SI 34 

30 

1N1363B 

20 

33 

10 

150m 

4.0 



Slle 


131 

1S284 

10 

36 

10 

100m 

8.0 

8.9 

150J 

S19g 

31 

1N2990 

20 

33 

10 

75m 

9.0 


175C 

DO40 


132 

1S5O36C0 

10 

36 

10 

50m 

8.0 

9.0 

150C 

D04 

32 

1N4214 

20 

33 

10 

75m 

9.0 


200S 

DO10 


133 

1S6036 

10 

36 

10 

50m 

8.0 

7.0 

150 

D04 

33 

1N4274 

20 

33 

10 

75m 


8.5 

175C 

SI 34 


134 

C3C360 

lot 

36 

10 

50m 

4.0 

10 

200J 

S457 

34 

MZT2990 

20 

33 

10 

75m 



150J 

Y220AC 


135 

MZT2991A 

10 

36 

10 

70m 

10 


150J 

Y220AC 

35t 

SZ1 6-33-20-1 










136t 

SZ1 6-36-1 0-1 











20 

33 

10 

1.0m 



175J 

u5d 




10 

36 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

36 ▼ 

SZ1 6-33-20-25 










137v 

SZ1 6-36-1 0-25 











20 

33 

10 

25m 



175J 

u5d 




10 

36 

10 

25m 



175J 

u5d 

37 

UZ7933 

20 

33 

10 

70m 


9.0 

175 

S277 


138 

UZ7836 

10 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S277 

38 

BZX98C33 

5 

33 

12 

25m 


11 

150J 

S4af 


139 

1N1364B 

20 

36 

10 

150m 

5.0 



Slle 

39 

BZY93C33 

5 

33 

20 

500m 


30mV 

175J 

DO40 


140 

1N2991 

20 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 

40 ▼ 

SZ40-33-5-25 










141 

1N4215 

20 

36 

10 

70m 

10 


200S 

DO10 



5.0 

33 

25 

25m 



175J 

u5e 


142 

1N4275 

20 

36 

10 

70m 

10 

8.5 

175C 

S134 

41 

Z7B33 

5t 

33 

25 

500m 

3.0 

10 

200J 

S4570 


143 

MZT2991 

20 

36 

10 

70m 

10 


150J 

Y220AC 

42 

ZX33 

5 

33 

25 

25 


7.0 

150J 

S441 


144v 

SZ1 6-36-20.1 









43 ▼ 

SZ40-33-10-25 












20 

36 

10 

1.0m 



175J 

u5d 



10 

33 

25 

25m 



175J 

u5e 


145t 

SZ1 6-36-20-25 









44v ■ 

SZ40-33-20-25 












20 

36 

10 

25m 



175J 

u5d 



20 

33 

25 

25m 



175J 

u5e 


146 

UZ7936 

20 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S277 

45 

1N2824B 

5 

33 

50 

380m 


8.5 

175S 

C5a 


147 

BZX98C36 

5 

36 

12 

10m 

40 

11 

150J 

S4af 

46 

1N3325B 

5 

33 

50 

380m 

3.2 


175J 

S4w 


148 

BZY93C36 

5 

36 

20 

200m 

4.0 

32mV 

175J 

DO40 

47 

50T33.A,B 

5t 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 


S19e 


149v 

SZ40-36.5.25 









48 

50Z33.A.B 

5t 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 

175 

C5a 




5.0 

36 

25 

25m 



175J 

u5e 

49 

MZT3325B 

5.0 

33 

50 

380m 

3.2 


150J 

Y220AC 


150 

Z7B36 

5t 

36 

25 

200m 

4.0 

10 

200J 

S4570 

50 

1N2824A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 

175S 

C5a 


151 

ZX36 

5 

36 

25 

10 

40 

8.0 

150J 

S441 

51 

1N3325A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 


175J 

S4w 


152v 

SZ40-36-10-25 









52 

MZT3325A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 


150J 

Y220AC 




10 

36 

25 

25m 



175J 

u5e 

53 

1N2824 

20 

33 

50 

380m 

3.2 

8.5 

175S 

C5a 


153t 

SZ40.36.20-25 









54 

1N3325 

20 

33 

50 

380m 

3.2 


175J 

S4w 




20 

36 

25 

25m 



175J 

u5e 

55 

MZT3325 

20 

33 

50 

380m 

3.2 


150J 

Y220AC 


154 

1N2825B 

5 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175S 

C5a 

56 

Z6A33 

n 

33 

75 

1.0 

1.2 

10 

200J 

DO50 


155 

1N3326B 

5 

36 

50 

350m 

3.5 


175J 

S4w 

57 

BZY91C33 

5 

33 

75 

1.0 

1.2 

8.8 

175J 

DO50 


156 

50T36.A.B 

5t 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 


SI 9a 

58 


5t 

33 

75 

1.0 


10 

200J 

DO50 


157 

50Z36.A,B 

5t 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175 

C5a 

59 


lot 

33 

75 

1.0 


10 

200J 

D05 


158 

MZT3326B 

5.0 

36 

50 

350m 

3.5 


150J 

Y220AC 

60 

80TF33.A 

5t 

33 

80 

300m 


1.0 

125C 

Ml 17c 


159 

1N2825A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175S 

C5a 

61 


5 

33 

100 

50 

6.5 

8.7 

175J 

S125d0 


160 

1N3326A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 


175J 

S4w 

62 

BZT03C33 


33 

600 

25m 

8.0 



A333C 


161 

MZT3326A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 


150J 

Y220AC 

63 

RD35DLM 


33.8 

10 

100m 

7.0 


150J 

SI 9s 


162 

1N2825 

20 

36 

50 

350m 

3.5 

8.5 

175S 

C5a 

64 

50KZ28 


34.6 

50 

5.0m 




D05§ 


163 

1N3326 

20 

36 

50 

350m 

3.5 


175J 

S4w 

65 

RD35DK 


35.0 

10 

100m 



150J 

SI 9s 


164 

MZT3326 

20 

36 

50 

350m 

3.5 


150J 

Y220AC 

66 


.J0±- 

35.1 

10 

30m 


.09 


D04§ 


165 

Z6A36 

n 

36 

75 

1.0 

1.3 

10 

200J 

DO50 

67 



35.1 

50 

5.0m 




D05§ 


166 

BZY91C36 

5 

36 

75 

1.0 

1.3 

9.0 

175J 

DO50 












167 

Z6B36 

5t 

36 

75 

1.0 

1.3 

10 

200J 

DO50 

V-» > 3b V 









168 

C6C360 

lot 

36 

75 

1.0 

1.3 

10 

200J 

D05 












169 

ZC736 

5 

36 

100 

50 

7.0 

8.8 

175J 

S125d0 

71 

CTZC36C0 

1 

1 36 

15.0 

McUliiM 

11 t 

8.5 

175A 

Aley 


170 

BZT03C36 


36 

300 

10m 

21 



A333C 


TZC36C 



|5.0 

■cTtjiiW 

11 t 

8.5 

175A 

Alev 


171 

RD35DMN 


36.5 

10 

100m 

7.0 


150J 

SI 9s 


CTZC36E0 






8.5 

175A 

Aley 



50KZ30 


37 

50 

5.0m 




D05§ 


TZC36E 






8.5 

175A 

Aley 



10KZ43 

lot 

38.7 

10 

30m 


.09 


D04§ 


1N4031B 






9.3 

180A 

S82 



50KZ33A 


38.7 

50 

5.0m 




D05§ 

76 

1N4971 

5 

36 













30m 

14 t 

9.0 

175A 

Aley 

77 

1N5365B 

5 

36 





200A 




TZC39C 

mm 



30m 

14 t 

9.0 

175A 

Aley 

78 

BZV40C36 

5 










CTZC39E0 




30m 

14 t 

9.0 

175A 

Alev 

79 

BZV48C36 

5 



30m 



175J 

D027 


178 

TZC39E 


39 

5.0 

30m 

14 t 

9.0 

175A 

Aley 

80 

BZV58C36 

5 



30m 



175J 

Alee 


179 

1N4032B 


39 

5.0 

32m 

15 

9.4 

180A 

S82 

81 

CTZC36.A.B.D<Z 










180 



39 

5.0 

30m 

14 


175A 

A146m 



Hi 






175A 

QnVBjjjjl 


181 

1N5366B 


^■e iHI 


30m 

14 


200A 

Alee 

82 


mm 









182 

BZV40C39 




30m 

14 



Alee 

83 


mm 









183 

BZV48C39 




30m 

14 

9.0 

175J 

D027 

84 

MZ5736 

5 









184 

BZV58C39 


39 


30m 

14 

9.0 

175J 

Alee 

85 

TZC36,A,B,D 










185 

CTZC39.A,B.De 

Hi 





















kI 

39 


30m 

14 t 

9.0 

175A 

Alev 


UDZ57360 




McUJiiW 




A356b 


186 

DSZ4739 

5 

39 


30m 

14 


175 

A60ae 


UZ4736 








A380a 


187 

TZC39,A,B,D 










UZ5736 




■eWiM 




A380a 




5t 

39 


30m 

14 t 

9.0 

175A 

Alev 

89 

ZC36 

5t 






iklizfl 

Aley 


188 

UZ4739 

5 

39 


30m 

14 


175A 

A380a 

90 

ZC36B 

5 




11 



Aley 


189 

ZC39 

5t 

39 


30m 

14 


150A 

Aley 

91 

1N4031A 

HuHl 

36 


iESSU 

12 

9.3 


S82 


190 

ZC39B 

5 

39 


30m 

14 



Alev 


1N5365A 



5.0 




200A 

Alee 



1N4032A 




32m 

15 

9.4 

180A 

S82 


DSZ4836 



5.0 




175 

A60ae 



1N5366A 




30m 

14 


200A 

Alee 


DSZ5836 



5.0 




175A 

A60r 



DSZ4839 




30m 

14 


175 

A60ae 


MZ5836 







175A 

A60f 



UZ4839 

10 

39 


30m 

14 


175A 

A380a 


UDZ58360 







175A 

A356b 


195 

ZC39A 

10 

39 


30m 

14 



Aley 










A380a 


196 

D816G 

15 

39 


10m 

300 t 

15 

100C 

S494 





5.0 







197 

1N4032 




32m 

15 

9.4 

180A 

S82 



■n 


5.0 1 




IIM 



198 

1N5366 

msm 



30m 



200A 

Alee 


389 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


389 































10 . 


VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES, 


POWER - Vz ^ 36 V (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25*C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a 

TOL. 

± 

{%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2] 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

id) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

DWG. 

NO. 

1 

6AL239A 

5 

39 

6.0 

30m 



rfo3^ 

7uT6 

100 

ZC43 

5t 

43 

5.0 

30m 

20 


itoA^ 

Aley 

2 

6ALZ39 

10 

39 

6.0 

30m 



170J 

A416 

101 

ZC43B 

5 

43 

5.0 

30m 

20 



Aley 

3 

6ALZ39B 

20 

39 

6.0 

■ciim 



iriw 


102 

1N4033A 

10 

43 

5.0 

29m 

20 

9.5 

180A 

S82 


Z3A39 

■n 






200J 

S4570 

liQgHil 


■EB 

43 

5.0 

30m 

20 


200A 

Alee 


1N1365A 







155A 

DO40 

lEE^B 


Bb 

43 

5.0 

30m 

20 


175 

A60ae 


INI 827 A 




ilsltlDH 



150A 

SI 9a 



BHI 


5. 

30m 

240 

9.5 

175J 

A60as 

7 

1N1899A 




8.0m 



200A 

S82 

106 

UZ4843 

10 

43 

5.0 

30m 

20 


175A 

A380a 

8 

1N2992B 




65m 



175C 

DO40 

107 

ZC43A 

10 

43 

5.0 

30m 

20 



Aley 

9 

1N4216B 



WS^M 

65m 



200S 

DO10 

108 

1N4033 

20 

43 

5.0 

29m 

20 

9.5 

180A 

S82 


1N4276B 

MM 







SI 34 


1N5367 


43 

5.0 

30m 



200A 

Alee 


1S5039,A 




50m 



iKiiid 

D04 

ifC^B 

6ALZ43A 

In 

43 

6.0 

30m 



170J 

A416 


1S6039A 

Wm 



50m 



iCfSlfl 

D04 

RnB 

6ALZ43 

BB 

43 

6.0 

30m 



170J 

A416 


MZT2992B 

5.0 

39 

10 

6.5m 

11 


150J 

Y220AC 

112 

6ALZ43B 

20 

43 

6.0 

30m 



170J 

A416 


SZ1 6-39-5-1 









113 

Z3A43 

1t 

43 

10 

50m 

6.5 

10 

200J 

S4570 


^.0 

39 

10 




175J 

u5d 1 

114 

1N1366A 

5 

43 

10 

150m 

6.0 

9.0 

155A 

DO40 

15y 









■^Bl 

115 

1N1828A 


43 

10 

150m 

6.0 

9.0 

150A 

SI 9a 





10 




175J 


116 

1N2993B 


43 

10 

60m 

12 


175C 

DO40 

16 




10 




200J 


117 

1N4217B 


43 

10 

60m 

12 


200S 

DO10 

WBM 

INI 365 





5.0 

9.0 



118 

1N4277B 


43 

10 

60m 

12 

9.0 

175C 

SI 34 


INI 827 





5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 

119 



43 

10 

50m 

10 

9.0 

150C 

D04 


1N1827C0 





5.0 

9.0 

150A 

SI 9a 

120 

1S6043A 


43 

10 

50m 

10 

7.0 

150 

D04 






8.0m 

35 

7.0 

200A 

S82 

121 

MZT2993B 

5.0 

43 

10 

60m 

12 


150J 

Y220AC 






65m 

11 


175C 

DO40 

122v 

SZ1 6-43-5-1 










1N4216A 




65m 

11 


200S 

DO10 


^.0 

43 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

23 

1N4276A 

10 

39 

10 

65m 

11 

9.0 


SI 34 



WM 








24 

1S285 

10 

39 

10 

100m 

8.0 

8.9 


S19g 




43 

10 

25m 



175J 

u5d 

25 

— 

10 

39 

10 

50m 

8.0 

9.0 

iRwB 

D04 



wSi 

43 

10 

50m 

6.5 

10 

200J 

S4570 


1S6039 


39 

10 





D04 

125 

INI 366 

■EB 

43 

10 

150m 

6.0 

9.0 

155A 

DO40 


C3C390 


39 

10 





S457 

126 

INI 828 


43 

10 

150m 

6.0 

9.0 

150A 

SI 9a 


MZT2992A 


39 

10 





Y220AC 

127 

1N1828C0 

BB 

43 

10 

150m 

6.0 

9.0 

150A 

SI 9a 










■BBII 

128 

1N2993A 


43 

10 

60m 

12 


175C 

DO40 











129 

1N4217A 


43 

10 

60m 

12 


200S 

DOiO 










bHI 

130 

1N4277A 


43 

10 

60m 

12 

9.0 

175C 

SI 34 









175J 

u5d 




43 

10 

60m 

9.0 

8.8 

150J 

S19g 


1N1365B 








Slle 


1S5O43C0 


43 

10 

50m 

10 

9.0 

150C 

D04 


1N2992 







175C 

DO40 


1S6043 


43 

10 

50m 

10 

7.0 

150 

D04 

33 

1N4216 







200S 

DO10 

EFQHj 

C3C430 


43 

10 

50m 

6.5 

10 

200J 

S457 

34 

1N4276 







175C 

SI 34 


MZT2993A 


43 

10 

60m 

12 


150J 

Y220AC 

35 

MZT2992 







150J 

Y220AC 


SZ1 6-43-1 0-1 


















■^Bl 




43 

10 

1.0m 



175J 

u5d 











137t 



















bBBI 




43 

10 

25m 



175J 

u5d 










u5d 

138 

1N1366B 


43 

10 

150m 

6.0 



Slle 


BZX98C39 







150J 

S4af 

139 

1N2993 


43 

10 

60m 

12 


175C 

DO40 


BZY93C39 







175J 

DO40 

140 

1N4217 


43 

10 

60m 

12 


200S 

DOIO 

40 ▼ 










141 

1N4277 


43 

10 

60m 

12 

9.0 

175C 

SI 34 






25m 



175J 

u5e 

142 

MZT2993 


43 

10 

60m 

12 


150J 

Y220AC 

41 





200m 

5.0 

10 

200J 

S4570 

143v 

SZ1 6-43-20-1 









42 






40 

8.0 

150J 

S441 


■Bi^BHEn 

43 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

43 ▼ 












■IB 
















175J 

1858 



miam 

43 

10 

25m 



175J 

u5d 

44 ▼ 

SZ40-39-20-25 









145 

BZX98C43 

5 

43 

12 

10m 

45 

12 

150J 

S4af 



20 

39 

25 

25m 



175J 

u5e 

146 

BZY93C43 

5 

43 

20 

200m 

6.5 

40mV 

175J 

DO40 

45 

1N2826B 

5 

39 

50 

320m 

4.0 

9.0 

175S 

C5a 

147v 

SZ40.43.5.25 









46 

1N3327B 

5 

39 

50 

320m 

4.0 


175J 

S4w 



5.0 

43 

25 

25m 



175J 

u5e 

47 

50T39,A.B 

5t 

39 

50 

320m 

4.0 

9.0 


S19e 

148 

Z7B43 

5t 

43 

25 

200m 

6.5 

10 

200J 

S4570 

48 

50Z39.A.B 

5t 

39 

50 

320m 

4.0 

9.0 

175 

C5a 

149 

ZX43 

5 

43 

25 

10 

45 

8.0 

150J 

S441 

49 

MZT3327B 

5.0 

39 

50 

320m 

4.0 


150J 

Y220AC 

150t 

SZ40-43-20-25 









50 

1 N2826A 

10 

39 

50 

320m 

4.0 

9.0 

175S 

C5a 



20 

43 

25 

25m 



175J 

u5e 

51 

1N3327A 

10 

39 

50 

320m 

4.0 


175J 

S4w 

151 

1N2827B 

5 

43 

50 

290m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 

52 

MZT3327A 

10 

39 

50 

320m 

4.0 


150J 

Y220AC 

152 

1N3328B 

5 

43 

50 

290m 

4.5 


175J 

S4w 

53 

1N2826 

20 

39 

50 

320m 

4.0 

9.0 

175S 

C5a 

153 

50T43,A,B 

5t 

43 

50 

290m 

4.5 

9.0 


S19e 

54 

1N3327 

20 

39 

50 

320m 

4.0 


175J 

S4w 

154 

50Z43.A.B 

5t 

43 

50 

290m 

4.5 

9.0 

175 

C5a 

55 

MZT3327 

20 

39 

50 

320m 

4.0 


150J 

Y220AC 

155 

MZT3328B 

5.0 

43 

50 

290m 

4.5 


150J 

Y220AC 

56 

Z6A39 

1t 

39 

75 

500m 

1.4 

10 

200J 

DO50 

156 

1N2827A 

10 

43 

50 

290m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 

57 

BZY91C39 

5 

39 

75 

500m 

1.4 

9.0 

175J 

DO50 

157 

1N3328A 

10 

43 

50 

290m 

4.5 


175J 

S4w 

58 

Z6B39 

5t 

39 

75 

500m 

1.4 

10 

200J 

DO50 

158 

MZT3328A 

10 

43 

50 

290m 

4.5 


150J 

Y220AC 

59 

C6C390 

lot 

39 

75 

500m 

1.4 

10 

200J 

D05 

159 

1N2827 

20 

43 

50 

290m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 

60 

80TF39.A 

5t 

39 

80 

260m 

18m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

160 

1N3328 

20 

43 

50 

290m 

4.5 


175J 

S4w 

61 

ZC739 

5 

39 

100 

25 

19 

8.9 

175J 

S125d0 

161 

MZT3328 

20 

43 

50 

290m 

4.5 


150J 

Y220AC 

62 

BZT03C39 


39 

300 

10m 

21 



A333C 

162 

Z6A43 

It 

43 

75 

500m 

1.5 

10 

200J 

DO50 

63 

MZ5839 

10 

39.1 

5. 

30m 

230 

9.5 

175J 

A60as 

163 

BZY91C43 

5 

43 

75 

500m 

1.5 

9.0 

175J 

DO50 

64 

1N5119 

5 

40 

5.0 

30m 

14 


175A 

A146m 

164 

Z6B43 

5t 

43 

75 

500m 

1.5 

10 

200J 

DO50 

65 

DSZ5740 

5 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60r 

165 

C6C430 

lot 

43 

75 

500m 

1.5 

10 

200J 

D05 

66 

MZ5740 

5 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60f 

166 

ZC743 

5 

43 

100 

25 

22 

9.0 

175J 

S125d0 

67 

UDZ574O0 

5 

40 

5.0 

30m 

14 


175A 

A356b 

167 

BZT03C43 


43 

600 

10m 

24 



A333C 

68 

UZ5740 

5 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A380a 

168 

50KZ36 


44.5 

50 

5.0m 




D05§ 

69 

DSZ5840 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60r 

169 

CTZC45C0 

1 

45 

5.0 

25m 

20 t 

9.0 

175A 

Alev 

70 

MZ5840 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60f 

170 

TZC45C 

1 

45 

5.0 

25m 

20 t 

9.0 

175A 

Aley 

71 

UDZ584O0 

10 

40 

5.0 

30m 

14 


175A 

A356b 

171 

CTZC45E0 

3 

45 

5.0 

25m 

20 t 

9.0 

175A 

Aley 

72 

UZ5840 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A380a 

172 

TZC45E 

3 

45 

5.0 

25m 

20 t 

9.0 

175A 

Alev 

73 

MZ5940 

20 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60f 

173 

1N5120 

5 

45 

5.0 

30m 

20 


175A 

A146m 

74 

UZ5940 

20 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A380a 

174 

CTZC45,A,B.D0 








75 

UZ7740L 

5 

40 

5.5 

60m 

15 

9.5 

175 

A380C 



5t 

45 

5.0 

25m 

20 t 

9.0 

175A 

Alev 

76 

UZ7840L 

10 

40 

5.5 

60m 

15 

9.5 

175 

A380a 

175 

DSZ5745 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A60r 

77 

UZ7940L 

20 

40 

5.5 

60m 

15 

9.5 

175 

A380C 

176 

MZ5745 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A60f 

78 

UDZ774O0 

5 

40 

6.0 

60m 

15 


175A 

A356C 

177 

TZC45.A.B.D 









79 

UDZ784O0 

10 

40 

6.0 

60m 

15 


175A 

A356C 



5t 

45 

5.0 

25m 

20 t 

9.0 

175A 

Aley 

80 

UZ7740 

5 

40 

10 

60m 

15 

9.5 

175 

S277 

178 

UDZ57450 

5 

45 

5.0 

30m 

20 


175A 

A356b 

81 

UZ7840 

10 

40 

10 

60m 

15 

9.5 

175 

S277 

179 

UZ5745 

5 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A380a 

82 

UZ7940 

20 

40 

10 

60m 

15 

9.5 

175 

S277 

180 

ZC45 

5t 

45 

5.0 

25m 

20 


150A 

Aley 

83 

50KZ33 


40.8 

50 

5.0m 




D05§ 

181 

ZC45B 

5 

45 

5.0 

25m 

20 



Aley 

84 

50KZ36A 


42.1 

50 

5.0m 




D05§ 

182 

DSZ5845 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A60r 

85 

10KZ47 

lot 

42.3 

10 

25m 


.09 


D04§ 

183 

MZ5845 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A60f 

86 

CTZC43C0 

1 

43 

5.0 

30m 

20 • 


9.0 

175A 

Aley 

184 

UDZ58450 

10 

45 

5.0 

30m 

20 


175A 

A356b 

87 

TZC43C 

1 

43 

5.0 

30m 

20 


9.0 

175A 

Alev 

185 

UZ5845 

10 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A380a 

88 

CTZC43E0 

3 

43 

5.0 

30m 

20 


9.0 

175A 

A1ey 

186 

ZC45A 

10 

45 

5.0 

25m 

20 



Aley 

89 

TZC43E 

3 

43 

5.0 

30m 

20 


9.0 

175A 

A1ey 

187 

MZ5945 

20 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A60f 

90 

1N4033B 

5 

43 

5.0 

29m 

20 

9.5 

180A 

S82 

188 

UZ5945 

20 

45 

5.0 

30m 

20 

9.5 

175A 

A380a 

91 

1N4973 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


175A 

A146m 

189 

UZ7745L 

5 

45 

5.5 

50m 

20 

9.5 

175 

A380C 

92 

1N5367B 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


200A 

Alee 

190 

UZ7845L 

10 

45 

5.5 

50m 

20 

9.5 

175 

A380a 

93 

BZV40C43 

5 

43 

5.0 

30m 

20 



Alee 

191 

UZ7945L 

20 

45 

5.5 

50m 

20 

9.5 

175 

A380C 

94 

BZV48C43 

5 

43 

5.0 

30m 

20 

9.0 

175J 

D027 

192 

UDZ77450 

5 

45 

6.0 

50m 

20 


175A 

A356C 

95 

BZV58C43 

5 

43 

5.0 

30m 

20 

9.0 

175J 

Alee 

193 

UDZ78450 

10 

45 

6.0 

50m 

20 


175A 

A356C 

96 

CTZC43.A.B.D0 








194 

1N2994B 

5 

45 

10 

55m 

13 

9.0 

175S 

D04 



5t 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

Aley 

195 

1N4218B 

5 

45 

10 

55m 

13 


200S 

DOIO 

97 

DSZ4743 

1 5 

43 

5.0 

30m 

20 


175 

A60ae 

196 

UZ7745 

5 

45 

10 

50m 

20 

9.5 

175 

S277 

98 

TZC43.A.B.D 









197 

1N2994A 

10 

45 

10 

55m 

13 

9.0 

175S 

D04 



5t 

43 

5.0 

30m 

20 t 

9.0 

175A 

Aley 

198 

1N4218A 

10 

45 

10 

55m 

13 


200S 

DOIO 

99 

UZ4743 

5 

43 

5.0 

30m 

20 


175A 

A380a 

199 

1S287 

10 

45 

10 

60m 

10 

8.8 

150J 

SI 9a 


390 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


390 












































10. VOLTAGE REGULA 


OR DIODES. POWER 36 V(Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a 

TOL. 

± 

(%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

® 25*C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc) 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

- TYPE 
NUMBER 

3j 

TOL. 

± 

(%) 

a 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

a 

PD 

@ 25“C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc). 

DWG. 

NO. 

1 

UZ7845 

10 

45 

10 

50m 

20 

9.5 

175 

5277 


100 

Z6B47 

5t 

47 

75 

500m 

1.7 

10 

20ojr 

bO50 

2 

1N2994 

20 

45 

10 

55m 

13 

9.0 

175S 

D04 


101 

C6C470 

lot 

47 

75 

500m 

1.7 

10 

200J 

D05 

3 

1N4218 

20 

45 

10 

55m 

13 


200S 

DO10 


102 

80TF47.A 

5t 

47 

80 

210m 

21m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

4 

UZ7945 

20 

45 

10 

50m 

20 

9.5 

175 

S277 


103 

ZC747 

5 

47 

100 

25 

25 

9.1 

175J 

S125d0 

5 

1N2828B 

5 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 


104 

BZT03C47 


47 

300 

10m 

24 



A333C 

6 

1N3329B 

5 

45 

50 

280m 

4.5 


175J 

S4w 


105 

50KZ40 


49.4 

50 

5.0m 




D05§ 

7 

50Z45,A,B 

5t 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175 

C5a 












8 

MZT3329B 

5.0 

45 

50 

280m 

4.5 


150J 

Y220AC 


V-F > hU V 








9 

1N2828A 

10 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 


" j 

■ 









10 

1N3329A 

10 

45 

50 

280m 

4.5 


175J 

S4w 


109 

CTZC5OC0 

1 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

11 

MZT3329A 

10 

45 

50 

280m 

4.5 


150J 

Y220AC 


110 

TZC50C 

1 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

12 

1N2828 

20 

45 

50 

280m 

4.5 

9.0 

175S 

C5a 


111 

CTZC5OE0 

3 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Alev 

13 

1N3329 

20 

45 

50 

280m 

4.5 


175J 

S4w 


112 

TZC50E 

3 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

14 

MZT3329 

20 

45 

50 

280m 

4.5 


150J 

Y220AC 


113 

1N5121 

5 

50 

5.0 

25m 

25 


175A 

A146m 

15 

10KZ51 

lot 

45.9 

10 

25m 


.09 


D04§ 


114 

CTZC50.A.B.D(Z 









16 

50KZ40A 


46.8 

50 

5.0m 




D05§ 




5t 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

17 

CTZC47C0 

1 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


115 

DSZ5750 

5 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60r 

18 

TZC47C 

1 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Alev 


116 

MZ5750 

5 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60f 

19 

CTZC47E0 

3 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


117 

TZC50,A,B,D 









20 

TZC47E 

3 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 




5t 

50 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 

21 

1N4034B 

5 

47 

5.0 

27m 

20 

9.5 

180A 

S82 


118 

UZ5750 

5 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A380a 

22 

1N4974 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


175A 

A146m 


119 

ZC50 

5t 

50 

5.0 

25m 

25 


150A 

Aley 

23 

1N5368B 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


200A 

Alee 


120 

ZC50B 

5 

50 

5.0 

25m 

25 



Aley 

24 

5M47ZS10.5 

5t 

47 

5.0 

25m 

25 


200J 

Alee 


121 

DSZ5850 

10 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60r 

25 

BZV40C47 

5 

47 

5.0 

25m 

25 



Alee 


122 

MZ5850 

10 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60f 

26 

BZV48C47 

5 

47 

5.0 

25m 

25 

9.0 

175J 

D027 


123 

UZ5850 

10 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A380a 

27 

BZV58C47 

5 

47 

5.0 

25m 

25 

9.0 

175J 

Alee 


124 

ZC50A 

10 

50 

5.0 

25m 

25 



Alev 

28 

CTZC47,A,B.DG 










125 

MZ5950 

20 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A60f 



5t 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


126 

UZ5950 

20 

50 

5.0 

25m 

25 

9.5 

175A 

A380a 

29 

DSZ4747 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


175 

A60ae 


127 

UZ7750L 

5 

50 

5.5 

50m 

22 

9.5 

175 

A380C 

30 

TZC47,A,B.D 










128 

UZ7850L 

10 

50 

5.5 

50m 

22 

9.5 

175 

A380a 



5t 

47 

5.0 

25m 

25 t 

9.0 

175A 

Aley 


129 

UZ7950L 

20 

50 

5.5 

50m 

22 

9.5 

175 

A380C 

31 

UZ4747 

5 

47 

5.0 

25m 

25 


175A 

A380a 


130 

1N2996B 

5 

50 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

32 

ZC47 

5t 

47 

5.0 

25m 

25 


150A 

Aley 


131 

1N4220B 

5 

50 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

33 

ZC47B 

5 

47 

5.0 

25m 

25 



Aley 


132 

MZT2996B 

5.0 

50 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

34 

1N4034A 

10 

47 

5.0 

27m 

20 

9.5 

180A 

S82 


133 

UZ7750 

5 

50 

10 

50m 

22 

9.5 

175 

S277 

35 

1N5368A 

10 

47 

5.0 

25m 

25 


200A 

Alee 


134 

1N2996A 

10 

50 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

36 

DSZ4847 

10 

47 

5.0 

25m 

25 


175 

A60ae 


135 

1N4220A 

10 

50 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

37 

MZ5847 

10 

47.0 

5. 

25m 

250 

9.5 

175J 

A60as 


136 

1S289 

10 

50 

10 

60m 

11 

9.0 

150J 

SI 9a 

38 

UZ4847 

10 

47 

5.0 

25m 

25 


175A 

A380a 


137 

MZT2996A 

10 

50 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

39 

ZC47A 

10 

47 

5.0 

25m 

25 



Aley 


138 

UZ7850 

10 

50 

10 

50m 

22 

9.5 

175 

S277 

40 

D816D 

15 

47 

5.0 

10m 

300 t 

15 

100C 

S494 


139 

1N2937 

15 

50 

10 

25m 

75 


175S 

D04 

41 

1N4034 

20 

47 

5.0 

27m 

20 

9.5 

180A 

S82 


140 

1N2996 

20 

50 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

42 

1N5368 

20 

47 

5.0 

25m 



200A 

Alee 


141 

1N4220 

20 

50 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

43 

6ALZ47A 

5 

47 

6.0 

25m 






142 

MZT2996 

20 

50 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

44 

6ALZ47 

10 

47 

6.0 

25m 



170J 

A416 


143 

UZ7950 

20 

50 

10 

50m 

22 

9.5 

175 

S277 

45 

6ALZ47B 

20 

47 

6.0 

25m 



170J 

A416 


144 

1N2830B 

5 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 

46 

Z3A47 

1t 

47 

10 

50m 

7.0 

10 

200J 

S4570 


145 

1N3331B 

5 

50 

50 

250m 

5.0 


175J 

S4w 

47 

1N1367A 

5 

47 

10 

150m 

7.0 

9.0 

155A 

DO40 


146 

50Z50,A,B 

5t 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175 

C5a 

48 

1N1829A 

5 

47 

10 

150m 

7.0 

9.0 

150A 

SI 9a 


147 

MZT3331B 

5.0 

50 

50 

250m 

5.0 


150J 

Y220AC 

49 

INI 900 A 

5 

47 

10 

8.0m 

50 

7.2 

200A 

S82 


148 

1N2830A 

10 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 

50 

1N2995B 

5 

47 

10 

55m 

14 


175C 

DO40 


149 

1N3331A 

10 

50 

50 

250m 

5.0 


175J 

S4w 

51 

1N4219B 

5 

47 

10 

55m 

14 


200S 

DO10 


150 


10 

50 

50 

250m 

5.0 


150J 

Y220AC 

52 

1N4278B 

5 

47 

10 

55m 

14 

9.0 

175C 

SI 34 


151 


20 

50 

50 

250m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 

53 

1S5047,A 

5t 

47 

10 

50m 

10 

9.0 

150C 

D04 


152 

1N3331 

20 

50 

50 

250m 

5.0 


175J 

S4w 

54 

1S6047A 

5 

47 

10 

50m 

10 

7.0 

150 

D04 


153 

MZT3331 

20 

50 

50 

250m 

5.0 


150J 

Y220AC 

55 

MZT2995B 

5.0 

47 

10 


14 


150J 

Y220AC 


154 

50KZ43A 


50.3 

50 

5.0m 
















155 


MSM 





.09 


D04§ 












156 


mm 

HI 


Mm 

27 t 

9.0 

175A 

Aley 












157 


■■ 




27 t 

9.0 

175A 

Alev 










u5cl 


fjgni 

CTZC51E0 

MM 


5.0 



gnmiii 

175A 

Aley 








10 





TZC51E 



5.0 

BwiiiB 



175A 

Aley 








9.0 





1N4035B 

m 


5.0 




180A 

S82 

60 

1N1829 

10 

47 


150m 

7.0 

9.0 

150A 

S19a 



1N4975 



5.0 

25m 



175A 

A146m 

61 


10 

47 


150m 

7.0 

9.0 

150A 

SI 9a 



1N5369B 



5.0 

25m 



200A 

Alee 

62 

INI 900 

10 

47 


8.0m 

50 

7.2 

200A 

S82 



BZV40C51 



5.0 

25m 




Alee 


1N2995A 


47 



14 


175C 

D04JZ1 



BZV48C51 

5 


5.0 

25m 


9.0 

175J 

D027 


1N4219A 


47 



14 


200S 

DO10 



BZV58C51 

5 


5.0 

25m 


9.0 

175J 

Alee 


1N4278A 


47 



14 

9.0 

175C 

SI 34 



CTZC51.A.B.D0 











47 

10 

60m 

10 

9.1 


S19g 




HI 


5.0 

25m 



175A 

Aley 




47 

10 

50m 

10 

9.0 


D04 




hI 


5.0 

25m 




A60ae 




47 

10 

50m 

10 

7.0 


D04 




■■ 






HH 


69 


lot 











HI 


5.0 

25m 


9.0 

175A 

Aley 

70 

MZT2995A 

10 











HI 


5.0 

25m 



175A 

A380a 

71 T 

SZ1 6-47-1 0-1 














5.0 

25m 



150A 

Alev 










u5d 




Hi 


5.0 





Aley 














HI 


5.0 



9.6 

180A 

S82 










u5d 






5.0 




200A 

Alee 

73 

1N1367B 

20 

47 

10 


7.0 



Slle 


174 

DSZ4851 

10 

51 

5.0 






74 

1N2995 

20 

47 

10 


14 





175 

MZ5851 

10 

51.0 

5. 




175J 


75 

1N4219 

20 

47 

10 


14 



DO10 




KEIH 

HIBHi 

5.0 




175A 


76 

1N4278 

20 

47 

10 


14 

9.0 

175C 

S134 






5.0 






77 

MZT2995 

20 

47 

10 


14 


150J 

Y220AC 


ilH 




5.0 




180A 


78 ▼ 

SZ1 6-47-20-1 














5.0 




200A 










175J 

u5d 


180 

6ALZ51A 



6.0 





A416 












181 




6.0 





A416 









175J 

u5d 


182 

6ALZ51B 



6.0 





A416 

ESHIIi 

BZX98C47 

HQH 




45 

12 

150J 

S4af 


183 




10 

50m 

7.5 

10 

200J 


81 

BZY93C47 





7.0 

45mV 

175J 



184 

1N1368A 



10 

150m 

8.0 

100m 

155A 

DO40 

82v 

SZ40-47-5-25 










185 

1N1830A 

mm 


10 

150m 

8.0 

10 

150A 

SI 9a 






25m 




u5e 


186 

1N2997B 







175C 

DO40 






200m 

7.0 

10 


S4570 


187 

1N4221B 








DO10 






10 

45 

9.0 


S441 


188 

1N4279B 







175C 

SI 34 

85 T 

SZ40-47- 10-25 










189 

1S5051,A 

5t 

51 





150C 

D04 












190 

1S6051A 

5 

51 





150 

D04 

86 T 

SZ40-47-20-25 










191 

MZT2997B 

5.0 

51 





150J 

Y220AC 



20 

47 


25m 



175J 

u5e 



SZ1 6-51 -5-1 









87 

1N2829B 

5 

47 


270m 

5.0 

9.0 

175S 

C5a 










u5d 

88 

1N3330B 

5 

47 


270m 

5.0 


175J 

S4w 



SZ1 6-51-5-25 









89 

50T47.A,B 

5t 

47 


270m 

5.0 



S19e 











u5d 

90 

50Z47,A.B 

5t 

47 


270m 

5.0 



C5a 








7.5 

10 



91 

MZT3330B 

5.0 

47 

KUliH 

270m 

5.0 



Y220AC 








8.0 

100m 


DO40 

92 

1N2829A 

10 

47 

50 

270m 

5.0 



C5a 



INI 830 





8.0 

10 

150A 

SI 9a 

93 

1N3330A 

10 

47 

50 

270m 

5.0 



S4w 


197 

1N183OC0 





8.0 

10 

150A 

SI 9a 

94 

MZT3330A 

10 

47 

50 

270m 

5.0 



oipmsm 


198 

1N2997A 





15 


175C 


95 

1 N2829 

20 

47 

50 

270m 

5.0 





199 

1N4221A 







200S 

DO10 

96 

1N3330 

20 

47 

50 

270m 

5.0 





200 

1N4279A 







175C 

SI 34 

97 

MZT3330 

20 

47 


270m 

5.0 





201 








150C 

D04 

98 

Z6A47 

n 

47 


500m 

1.7 

10 




202 

1S6051 





MSJ^m 


EPgm 

D04 

99 

BZY91C47 

5 

47 


500m 

1.7 

9.0 

Eisn 



203 

C3C510 








S457 
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10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - Vz ^ so v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



4J 

3 1 

T1 

21 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 



a 

3| 

T1 

2 ] 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

® 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 






VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(“0 




(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(*C), 


1 

MZT2997A 

10 

51 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

100 

6ALZ56 

10 

56 

6.0 

20m 



ifoJ 

7^ 

2t 

SZ1 6-51 -10-1 









101 

6ALZ56B 

20 

56 

6.0 

20m 



170J 

A416 



10 

51 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

102 

Z3A56 

n 

56 

10 

50m 

8.0 

10 

200J 

S4570 

3t 

SZ1 6-51 -10-25 









103 

1N1369A 

5 

56 

10 

150m 

9.0 

100m 

155A 

DO40 



10 

51 

10 

25m 



175J 

u5d 

104 

1N1831A 

5 

56 

10 

150m 

9.0 

10 

150A 

SI 9a 

4 

1N1368B 

20 

51 

10 

150m 

8.0 



sue 

105 

1N1901A 

5 

56 

10 

8.0m 

75 

7.5 

200A 

S82 

5 

1 N2997 

20 

51 

10 

50m 

15 


175C 

DO40 

106 

1N2999B 

5 

56 

10 

45m 

16 


175C 

DO40 

6 

1N4221 

20 

51 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

107 

1N4223B 

5 

56 

10 

45m 

16 


200S 

DO10 

7 

1 N4279 

20 

51 

10 

50m 

15 

9.0 

175C 

SI 34 

108 

1N4280B 

5 

56 

10 

45m 

16 

9.0 

175C 

SI 34 

0 

MZT2997 

20 

51 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

109 

1S5056,A 

5t 

56 

10 

50m 

10 

10 

150C 

D04 

9t 

SZ1 6-51 -20-1 









110 

1S6056A 

5 

56 

10 

50m 

10 

8.0 

150 

D04 



20 

51 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

111 

MZT2999B 

5.0 

56 

10 

45m 

16 


150J 

Y220AC 

10t 

SZ1 6-51 -20-25 









112t 

SZ1 6-56-5-1 











20 

51 

10 

25m 



175J 

u5d 


5.0 

56 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

11 

BZX98C51 

5 

51 

12 

10m 

60 

12 

150J 

S4af 

113t 

SZ1 6-56-5-25 









12 

BZY93C51 

5 

51 

20 

200m 

7.5 

50mV 

175J 

DO40 



5.0 

56 

10 

25m 



175J 

u5d 

13t 

SZ40-51-5-25 









114 

UZ7756 

5 

56 

10 

40m 

30 

9.5 

175 

S277 



5.0 

51 

25 

25m 



175J 

u5e 

115 

Z3B56 

5t 

56 

10 

50m 

8.0 

10 

200J 

S4570 

14 

Z7B51 

5t 

51 

25 

200m 

7.5 

10 

200J 

S4570 

116 

INI 369 

10 

56 

10 

150m 

9.0 

100m 

155A 

DO40 

15v 

SZ40-51 -10-25 









117 

INI 831 

10 

56 

10 

150m 

9.0 

10 

150A 

SI 9a 



10 

51 

25 

25m 



175J 

u5e 

118 

1N1831C0 

10 

56 

10 

150m 

9.0 

10 

150A 

SI 9a 

^6r 

SZ40-51 -20-25 









119 

1N1901 

10 

56 

10 

8.0m 

75 

7.5 

200A 

S82 



20 

51 

25 

25m 



175J 

u5e 

120 

1N2999A 

10 

56 

10 

45m 

16 


175C 

DO40 

17 

1N2831B 

5 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175S 

C5a 

121 

1N4223A 

10 

56 

10 

45m 

16 


200S 

DO10 

18 

1N3332B 

5 

51 

50 

245m 

5.2 


175J 

S4w 

122 

1N4280A 

10 

56 

10 

45m 

16 

9.0 

175C 

SI 34 

19 

50T51AB 

5t 

51 

50 

240m 

5.2 

9.0 


S19e 

123 

1S291 

10 

56 

10 

60m 

12 

8.9 

150J 

S19g 

20 

50Z51.A.B 

5t 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175 

C5a 

124 

1S5O56C0 

10 

56 

10 

50m 

10 

10 

150C 

D04 

21 

MZT3332B 

5.0 

51 

50 

245m 

5.2 


150J 

Y220AC 

125 

1S6056 

10 

56 

10 

50m 

15 

8.0 

150 

D04 

22 

1N2831A 

10 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175S 

C5a 

126 

C3C560 

lot 

56 

10 

50m 

8.0 

10 

200J 

S457 

23 

1N3332A 

10 

51 

50 

245m 

5.2 


175J 

S4w 

127 

MZT2999A 

10 

56 

10 

45m 

16 


150J 

Y220AC 

24 

MZT3332A 

10 

51 

50 

245m 

5.2 


150J 

Y220AC 

128v 

SZ1 6-56-1 0-1 









25 

1N2831 

20 

51 

50 

245m 

5.2 

9.0 

175S 

C5a 



10 

56 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

26 

1N3332 

20 

51 

50 

245m 

5.2 


175J 

S4w 

129v 

SZ1 6-56-1 0-25 









27 

MZT3332 

20 

51 

50 

245m 

5.2 


150J 

Y220AC 



10 

56 

10 

25m 



175J 

u5d 

28 

Z6A51 

n 

51 

75 

500m 

1.8 

10 

200J 

DO50 

130 

UZ7856 

10 

56 

10 

40m 

30 

9.5 

175 

S277 

29 

BZY91C51 

5 

51 

75 

500m 

1.8 

9.0 

175J 

DO50 

131 

1N1369B 

20 

56 

10 

150m 

9.0 



sue 

30 

Z6B51 

5t 

51 

75 

500m 

1.8 

10 

200J 

DO50 

132 

1N2999 

20 

56 

10 

45m 

16 


175C 

bO40 

31 

C6C510 

lot 

51 

75 

500m 

1.8 

10 

200J 

D05 

133 

1N4223 

20 

56 

10 

45m 

16 


200S 

DO10 

32 

ZC751 

5 

51 

100 

500m 

1.4 


175A 

S533 

134 

1N4280 

20 

56 

10 

45m 

16 

9.0 

175C 

SI 34 

33 

BZT03C51 


51 

300 

10m 

25 



A333C 

135 

MZT2999 

20 

56 

10 

45m 

16 


150J 

Y220AC 

34 

CTZC52C0 

1 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 

136v 

SZ 16-56-20-1 









35 

TZC52C 

1 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Alev 



20 

56 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

36 

CTZC52E0 

3 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 

137v 

SZ1 6-56-20-25 









37 

TZC52E 

3 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 



20 

56 

10 

25m 



175J 

u5d 

38 

CTZC52.A.B.D0 








138 

BZX98C56 

5 

56 

12 

10m 

60 

12 

150J 

S4af 



5t 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Aley 

139 

BZY93C56 

5 

56 

20 

200m 

8.0 

55mV 

175J 

DO40 

39 

TZC52,A.B,D 









140t 

SZ40-56-5-25 











5t 

52 

5.0 

23m 

30 t 

9.0 

175A 

Alev 



5.0 

56 

25 

25m 



175J 

u5e 

40 

ZC52 

5t 

52 

5.0 

23m 

30 


150A 

Aley 

141 

Z7B56 

5t 

56 

25 

200m 

8.0 

10 

200J 

S4570 

41 

ZC52B 

5 

52 

5.0 

23m 

30 



Aley 

142 

ZX56 

5 

56 

25 

10 

60 

9.5 

150J 

S441 

42 

ZC52A 

10 

52 

5.0 

23m 

30 



Alev 

143v 

SZ40.56. 10-25 









43 

1N2998B 

5 

52 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 



10 

56 

25 

25m 



175J 

u5e 

44 

1N4222B 

5 

52 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

144v 

SZ40-56-20-25 









45 

MZT2998B 

5.0 

52 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 



20 

56 

25 

25m 



175J 

u5e 

46 

1N2998A 

10 

52 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

145 

1N2832B 

5 

56 

50 

220m 

6.0 

9.0 

175S ■ 

C5a 

47 

1N4222A 

10 

52 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

146 

1N3334B 

5 

56 

50 

220m 

6.0 


175J 

S4w 

48 

1S290 

10 

52 

10 

60m 

12 

9.0 

150J 

SI 9a 

147 

50Z56.A.B 

5t 

56 

50 

220m 

6.0 

9.0 

175 

C5a 

49 

MZT2998A 

10 

52 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

148 

MZT3334B 

5.0 

56 

50 

220m 

6.0 


150J 

Y220AC 

50 

1N2998 

20 

52 

10 

50m 

15 

9.0 

175S 

D04 

149 

1N2832A 

10 

56 

50 

220m 

6.0 

9.0 

175S 

C5a 

51 

1N4222 

20 

52 

10 

50m 

15 


200S 

DO10 

150 

1N3334A 

10 

56 

50 

220m 

6.0 


175J 

S4w 

52 

MZT2998 

20 

52 

10 

50m 

15 


150J 

Y220AC 

151 

MZT3334A 

10 

56 

50 

220m 

6.0 


150J 

Y220AC 

53 

1N3333B 

5 

52 

50 

240m 

5.5 


175J 

S4w 

152 

1N2832 

20 

56 

50 

220m 

6.0 

9.0 

175S 

C5a 

54 

50Z52.A.B 

5t 

52 

50 

240m 

5.5 

9.0 

175 

C5a 

153 

1N3334 

20 

56 

50 

220m 

6.0 


175J 

S4w 

55 

MZT3333B 

5.0 

52 

50 

240m 

5.5 


150J 

Y220AC 

154 i 

MZT3334 

20 

56 

50 

220m 

6.0 


150J 

Y220AC 

56 

1N3333A 

10 


50 

240m 

5.5 


175J 

S4w 

155 

Z6A56 

It 

56 

75 

500m 

2.0 

10 

200J 

DO50 

57 

MZT3333A 

10 


50 

240m 

5.5 


150J 

Y220AC 

156 

BZY91C56 

5 

56 

75 

500m 

2.0 

9.0 

175J 

DO50 

58 

1 N3333 

20 


50 

240m 

5.5 


175J 

S4w 

157 

Z6B56 

5t 

56 

75 

500m 

2.0 

10 

200J 

bbl0 

59 

MZT3333 

20 


50 

240m 

5.5 


150J 

Y220AC 

158 1 

C6C560 

lot 

56 

75 

500m 

2.0 

10 

200J 

D05 

60 

50KZ45A 


52.7 

50 

5.0m 




IKHI 

159 

80TF56.A 

5t 

56 

80 

180m 

25m 

1.0 

125C 

Ml 17c 

61 

50KZ43 


53.1 

50 

5.0m 




P05§ 1 

160 

ZC756 

5 

56 

100 

25 

35 

9.1 

175J 

S125d0 

62 

50KZ45 


55.6 

50 

5.0m 




D05§ 

161 

50KZ48A 


56.1 

50 

5.0m 




D05§ 

63 

10KZ62 

lot 

55.8 

10 

20m 


.10 



162 

50KZ48 


59.2 

50 

5.0m 




D05§ 

64 

CTZC56C0 

1 

56 

5.0 

20m 

35 t 

9.0 

175A 


163 

1N5122 

5 

60 

5.0 

20m 

40 


175A 

A146m 

65 


1 

56 

5.0 

20m 

35 t 

9.0 

175A 

Aley 

164 

1N5371B 

5 

60 

5.0 

20m 

40 


200A 

Alee 

66 

CTZC56E0 

3 

56 

5.0 

20m 

35 t 

9.0 

175A 

Alev 

165 

BZV40C60 

5 

60 

5.0 

20m 

40 



Alee 

67 

TZC56E 

3 

56 

5.0 1 

20m 

35 t 

9.0 

175A 

Aley 

166 

DSZ5760 

5 

60 

5.0 

20m 

40 

10 

175A 

A60r 

68 

1N4036B 

5 

56 

5.0 

22m 

30 

9.6 

180A 

S82 

167 

MZ5760 

5 

60 

5.0 

20m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

69 

1N4976 

5 

56 

5.0 

20m 

35 


175A 

A146m 

168 

UDZ576O0 

5 

60 

5.0 

20m 

40 


175A 

A356b 

70 

1N5370B 

5 

56 

5.0 

20m 

35 


200A 

Alee 

169 

UZ5760 

5 

60 

5.0 

20m 

40 

10 

175A 

A380a 

71 

BZV40C56 

5 

56 

5.0 

20m 

35 



Alee 

170 

1N5371A 

10 

60 

5.0 

20m 

40 


200A 

Alee 

72 

BZV48C56 

5 

56 

5.0 

20m 

35 

9.0 

175J 

D027 

171 

DSZ5860 

10 

60 

5.0 

20m 

40 

10 

175A 

A60r 

73 

BZV58C56 

5 

56 

5.0 

20m 

35 

9.0 

175J 

Alee 

172 

MZ5860 

10 

60 

5.0 

20m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

74 

CTZC56,A.B,D0 








173 

UDZ586O0 

10 

60 

5.0 

20m 

40 


175A 

A356b 



5t 

56 

5.0 

20m 

35 t 

9.0 

175A 

Alev 

174 

UZ5860 

10 

60 

5.0 

20m 

40 

10 

175A 

A380a 

75 

DSZ4756 

5 

56 

5.0 

20m 

35 


175 

A60ae 

175 

1N5371 

20 

60 

5.0 

20m 



200A 

Alee 

76 

DSZ5756 

5 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A60r 

176 

MZ5960 

20 

60 

5.0 

20m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

77 

MZ5756 

5 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A60f 

177 

UZ5960 

20 

60 

5.0 

20m 

40 

10 

175A 

A380a 

78 

TZC56,A,B,D 









178 

UZ7760L 

5 

60 

5.5 

40m 

35 

9.5 

175 

A380C 



5t 

56 

5.0 

20m 

35 t 

9.0 

175A 

Aley 

179 

UZ7860L 

10 

60 

5.5 

40m 

35 

9.5 

175 

A380a 

79 

UZ4756 

5 

56 

5.0 

20m 

35 


175A 

A380a 

180 

UZ7960L 

20 

60 

5.5 

40m 

35 

9.5 

175 

A380C 

80 

UZ5756 

5 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A380a 

181 

6ALZ60A 

5 

60 

6.0 

20m 



170J 

A416 

81 

ZC56 

5t 

56 

5.0 

20m 

35 


150A 

Aley 

182 

UDZ776O0 

5 

60 

6.0 

40m 

35 


175A 

A356C 

82 

ZC56B 

5 

56 

5.0 

20m 

35 



Alev 

183 

6ALZ60 

10 

60 

6.0 

20m 



170J 

A416 

83 

1N4036A 

10 

56 

5.0 

22m 

30 

9.6 

180A 

S82 

184 

UDZ786O0 

10 

60 

6.0 

40m 

35 


175A 

A356C 

84 

1N5370A 

10 

56 

5.0 

20m 

35 


200A 

Alee 

185 

6ALZ60B 

20 

60 

6.0 

20m 



170J 

A416 

85 

DSZ4856 

10 

56 

5.0 

20m 

35 


175 

A60ae 

186 

UZ7760 

5 

60 

10 

40 m 

35 

9.5 

175 

S277 

86 

DSZ5856 

10 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A60r 

187 

UZ7860 

10 

60 

10 

40 m 

35 

9.5 

175 

S277 

87 

MZ5856 

10 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A60f 

188 

UZ7960 

20 

60 

10 

40 m 

35 

9.5 

175 

S277 

88 

UZ4856 

10 

56 

5.0 

20m 

35 


175A 

A380a 

189 

10KZ66 

lot 

61.2 

10 

20m 


.10 


D04§ 

89 

UZ5856 

10 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A380a 

190 

CTZC62C0 

1 

62 

5.0 

20m 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

90 

ZC56A 

10 

56 

5.0 

20m 

35 



Aley 

191 

TZC62C 

1 

62 

5.0 

20m 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

91 

D817A 

15 

56 

5.0 

5.0m 

400 t 

18 

100C 

S494 

192 

CTZC62E0 

3 

62 

5.0 

20m 

42 t 

9.0 

175A 

Alev 

92 

1N4036 

20 

56 

5.0 

22m 

30 

9.6 

180A 

S82 

193 

TZC62E 

3 

62 

5.0 

20m 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

93 

1N5370 

20 

56 

5.0 

20m 



200A 

Alee 

194 

1N4037B 

5 

62 

5.0 

20m 

50 

9.7 

180A 

S82 

94 

MZ5956 

20 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A60f 

195 

1N4889 

5 

62 

5.0 

20m 

42 


175A 

A60a 

95 

UZ5956 

20 

56 

5.0 

20m 

35 

9.5 

175A 

A380a 

196 

1N4977 

5 

62 

5.0 

20m 

42 


175A 

A146m 

96 

UZ7756L 

5 

56 

5.5 

40m 

30 

9.5 

175 

A380C 

197 

1N5372B 

5 

62 

5.0 

20m 

42 


200A 

Alee 

97 

UZ7856L 

10 

56 

5.5 

40m 

30 

9.5 

175 

A380a 

198 

BZV40C62 

5 

62 

5.0 

20m 

42 



Alee 

98 

UZ7956L 

20 

56 

5.5 

40m 

30 

9.5 

175 

A380C 

199 

BZV48C62 

5 

62 

5.0 

20m 

42 

9.0 

175J 

D027 

99 

6ALZ56A 

5 

56 

6.0 

20m 



170J 

A416 

200 

BZV58C62 

5 

62 

5.0 

20m 

42 

9.0 

175J 

Alee 
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D.AT.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


392 



VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 50 v (Cont’d) 


1 OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


4J ET 

TYPE TOL. 
NUMBER ± 


DSZ4762 I 
TZC62,A.B,D 

UZ4762 

■ZC62 

ZC62B 

1N4037A 

■ 1N5372A 
DSZ4862 
UZ4862 

■ ZC62A 
1N4037 

1N5372 

■ 6ALZ62A 
6ALZ62 
BZW03/D62 

■ 6ALZ62B 
Z3A62 
1N1370A 

■ 1N1832A 
1N3000B 
1N4224B 

■ 1N4281B 

1S5062.A 
1S6062A 

■ MZT3000B [5 
SZ1 6-62-5-1 

I5 

SZ1 6-62-5-25 

5 

Z3B62 

INI 370 
INI 832 
1N1832C0 

■ 1N3000A 
1N4224A 
1N4281A 

~ 1S292 
1S5O62C0 
1S6062 

■ C3C620 
MZT3000A 
SZ1 6-62-1 0-1 

r 

SZ1 6-62-1 0-25 

■ 1N1370B 
1N3000 

1N4224 

" 1N4281 
MZT3000 
SZ1 6-62-20-1 

r 

SZ1 6-62-20-25 

■ BZX98C62 
BZY93C62 
SZ40-62-5-25 

[5 

Z7B62 

ZX62 

■ SZ40-62-10-25 

I 

SZ40-62-20-25 

1N2833B 
1N3335B 

■ 50T62,A.B 
50Z62,A.B 
MZT3335B 5 
1N2833A 
1N3335A 
MZT3335A 
1N2833 
1N3335 
MZT3335 

■ Z6A62 

BZY91C62 
Z6B62 

■ C6C620 
ZC762 
BZT03C62 

"50KZ51A 
50KZ51 
50KZ54A 
" 50KZ54 
10KZ75 
50KZ58A 

■ CTZC68C0 
TZC68C 
CTZC68E0 

■ TZC68E 

1N4038B 
1N4978 

■ 1N5373B 
BZV40C68 
BZV48C68 
BZV58C68 
CTZC68,A,B.D0 

" DSZ4768 h 
TZC68,A,B,D 



IJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25*C 
MAX 
(W) . 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

5.0 

62 

6.0 

62 

6.0 

62 

6.0 

62 

6.0 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

10 

62 

12 

62 

20 

62 

25 

62 

25 

62 

25 

62 

25 

62 

25 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

50 

62 

75 

62 

75 

62 

75 

62 

75 

62 

100 

62 

600 

62.7 

50 

63 

50 

63.2 

50 

66.7 

50 

67.5 

10 

67.8 

50 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 

68 

5.0 


5.0 


5.0 

5.0 


MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(“C) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

TOL. 

± 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25’C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) .. 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(“C) 





98 

DSZ4868 

10 

68 

5.0 

20m 

50 


175 

42 t 

9.0 

175A 

Aley 

99 

MZ5868 

10 

68.0 

5. 

20m 

500 

10. 

175J 

42 


175 

A60ae 

100 

UZ4868 

10 

68 

5.0 

20m 

50 


175A 





101 

ZC68A 

10 

68 

5.0 

20m 

44 



42 t 

9.0 

175A 

Aley 

102 

D817B 

15 

68 

5.0 

5.0m 

400 t 

18 

100c 

42 


175A 

A380a 

103 

1N4038 

20 

68 

5.0 

18m 

75 

9.7 

180A 

42 


150A 

Aley 

104 

1N5373 

20 

68 

5.0 

20m 



200A 

42 



Aley 

105 

6ALZ68A 

5 

68 

6.0 

20m 



170J 

50 

9.7 

180 A 

S82 

106 

6ALZ68 

10 

68 

6.0 

20m 



170J 

42 


200A 

Alee 

107v 

BZW03/D68 

10 

68 

6.0 

20m 

44 

13 

175J 

42 


175 

A60ae 

108 

6ALZ68B 

20 

68 

6.0 

20m 



170J 

42 


175A 

A380a 

109 

Z3A68 

It 

68 

10 

50m 

10 

11 

200J 

42 



Aley 

110 

1N1371A 

5 

68 

10 

50m 

14 

100m 

155A 

50 

9.7 

180A 

S82 

111 

INI 422 

5 

68 

10 

20m 

15 





200A 

Alee 

112 

1N1833A 

5 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 



170J 

A416 

113 

1N1902A 

5 

68 

10 

3.0m 

250 

8.0 

200A 



170J 

A416 

114 

1N3001B 

5 

68 

10 

37m 

18 


175C 

42 

13 

175J 

A333e 

115 

1N4225B 

5 

68 

10 

37m 

18 


200s 



170J 

A416 

116 

1N4282B 

5 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175C 

9.0 

11 

200J 

S4570 

117 

1S5068,A 

5t 

68 

10 

50m 

15 

10 

150C 

12 

100m 

155A 

DO40 

118 

1S6068A 

5 

68 

10 

20m 

50 

8.0 

150 

12 

10 

150A 

SI 9a 

119 

MZT3001B 

5.0 

68 

10 

37m 

18 


150J 

17 


175C 

DO40 

120t 

SZ1 6-68-5-1 








17 


200S 

DO10 



5.0 

68 

10 

1.0m 



175J 

17 

9.0 

175C 

SI 34 

121 ▼ 

SZ1 6-68-5-25 








15 

10 

150C 

D04 



5.0 

68 

10 

25m 



175J 

15 

8.0 

150 

D04 

122 

Z3B68 

5t 

68 

10 

50m 

10 

11 

200J 

17 


150J 

Y220AC 

123 

1N1371 

10 

68 

10 

50m 

14 

100m 

155A 





124 

INI 833 

10 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 



175J 

u5d 

125 

1N1833C0 

10 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 





126 

INI 902 

10 

68 

10 

3.0m 

250 

8.0 

200A 



175J 

u5d 

127 

1N3001A 

10 

68 

10 

37m 

18 


175C 

9.0 

11 

200J 

S4570 

128 

1N4225A 

10 

68 

10 

37m 

18 


200s 

12 

100m 

155A 

DO40 

129 

1N4282A 

10 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175C 

12 

10 

150A 

SI 9a 

130 

1S293 

10 

68 

10 

40m 

14 

9.1 

150J 

12 

10 

150A 

SI 9a 

131 

1S5O68C0 

10 

68 

10 

50m 

15 

10 

150C 

17 


175C 

DO40 

132 

1S6068 

10 

68 

10 

20m 

50 

8.0 

150 

17 


200S 

DO10 

133 

C3C680 

lot 

68 

10 

50m 

10 

11 

200J 

17 

9.0 

175C 

SI 34 

134 

MZT3001A 

10 

68 

10 

37m 

18 


150J 

13 

8.9 

150J 

S19g 

135t 

SZ1 6-68-1 0-1 








15 

10 

150C 

D04 



10 

68 

10 

1.0m 



175J 

25 

8.0 

150 

D04 

136v 

SZ1 6-68-1 0-25 








9.0 

11 

200J 

S457 



10 

68 

10 

25m 



175J 

17 


150J 

Y220AC 

137 

1N1371B 

20 

68 

10 

50m 

14 







138 

1N3001 

20 

68 

10 

37m 

18 


175C 



175J 

u5d 

139 

1N4225 

20 

68 

10 

37m 

18 


200s 





140 

1N4282 

20 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175C 



175J 

u5d 

141 

MZT3001 

20 

68 

10 

37m 

18 


150J 

12 



sue 

142v 

SZ1 6-68-20-1 








17 


175C 

DO40 



1 20 

68 

10 

1.0m 



175J 

17 


200S 

DO10 

143v 

SZ1 6-68-20-25 








17 

9.0 

175C 

SI 34 



20 

68 

10 

25m 



175J 

17 


150J 

Y220AC 

144 

BZX98C68 

5 

68 

12 

10m 

80 

13 

150J 





145 

BZY93C68 

5 

68 

20 

200m 

10 

65mV 

175J 



175J 

u5d 

146t 

SZ40-68-5-25 













1 

5.0 

68 

25 

25m 



175J 



175J 

u5d 

147 

Z7B68 

_51_ 

68 

25 

200m 

10 

11 

200J 

80 

13 

150J 

S4af 

148 

ZX68 1 

5 

68 

25 

10 

80 

9.5 

150J 

9.0 

60mV 

175J 

DO40 

149v 

SZ40-68-10.25 













i 

1 10 

68 

25 

25m 



175J 



175J 

u5e 

150t 

SZ40-68-20-25 








9.0 

11 

200J 

S4570 



20 

68 

25 

25m 



175J 

80 

9.5 

150J 

S441 

151 

1N2834B 

5 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175S 





152 

1N3336B 

5 

68 

50 

180m 

8.0 


175J 



175J 

u5e 

153 

50T68,A,B 

5t 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 






154 

50Z68.A.B 

___5±^ 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175 



175J 

u5e 

155 

MZT3336B 

5.0 

68 

50 

180m 

8.0 


150J 

7.0 

9.0 

175S 

C5a 

156 

1N2834A 

10 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175S 

7.0 


175J 

S4w 

157 

1N3336A 

10 

68 

50 

180m 

8.0 


175J 

7.0 

9.0 


S19e 

158 

MZT3336A 

10 

68 

50 

180m 

8.0 


150J 

7.0 

9.0 

175 

C5a 

159 

1N2834 

20 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

175S 

7.0 


150J 

Y220AC 

160 

1N3336 

20 

68 

50 

180m 

8.0 


175J 

7.0 

9.0 

175S 

C5a 

161 

MZT3336 

20 

68 

50 

180m 

8.0 


150J 

7.0 


175J 

S4w 

162 

Z6A68 

It 

68 

75 

500m 

2.4 

11 

200J 

7.0 


150J 

Y220AC 

163 

BZY91C68 

5 

68 

75 

500m 

2.4 

9.0 

175J 

7.0 

9.0 

175S 

C5a 

164 

Z6B68 

5t 

68 

75 

500m 

2.4 

11 

200J 

7.0 


175J 

S4w 

165 

C6C680 

lot 

68 

75 

500m 

2.4 

11 

200J 

7.0 


150J 

Y220AC 

166 

ZC768 

5 

68 

100 

25 

65 

9.2 

175J 

2.2 

11 

200J 

DO50 

167 

BZT03C68 


68 

600 1 

10m 

25 



2.2 

9.0 

175J 

DO50 

168 

1N5123 

5 

70 

5.0 

20m 

45 


175A 

2.2 

11 

200J 

DO50 

169 

DSZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 

2.2 

11 

200J 

D05 

170 

MZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

45 

9.5 

175A 

45 

9.1 

175J 

S125d0 

171 

UZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 

25 



A333C 

172 

DSZ5870 

10 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 




D05§ 

173 

MZ5870 

10 

70 

5.0 ! 

20m 

45 

9.5 

175A 




D05§ 

174 

UZ5870 

10 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 




D05§ 

175 

MZ5970 

20 

70 

5.0 

20m 

45 

9.5 

175A 




D05§ 

176 

UZ5970 

20 

70 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 


.10 


D04§ 

177 

UZ7770L 

5 

70 

5.5 

35m 

40 

9.5 

175 




D055 

178 

UZ7870L 

10 

70 

5.5 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Aley 

179 

UZ7970L 

20 

70 

5:5 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Aley 

180 

UZ7770 

5 

70 

10 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Alev 

181 

UZ7870 

10 

70 

10 

35m 

40 

9.5 

175 

44 t 

9.0 

175A 

Aley 

182 

UZ7970 

20 

70 

10 

35m 

40 

9.5 

175 

75 

9.7 

180A 

S82 

183 

50KZ60A 


70.2 

50 

5.0m 




44 


175A 

A146m 

184 

50KZ58 


71.6 

50 

5.0m 




44 


200A 

Alee 

185 

10KZ82 

lot 

73.8 

10 

15m 


.10 


44 



Alee 

186 

50KZ60 


74.1 

50 

5.0m 




44 

9.0 

175J 

D027 

187 

50KZ64A 


74.9 

50 

5.0m 





A60ae 

A60as 

A380a 

Aley 

S494 

S82 

Alee 
A416 
A416 
^A333e 
A416 
S4570 
10040 
SI 54 
SI 9a 
S82 
0040 
0010 
SI 34 
004 
004 
Y220AC 


u5e 

C5a 

S4w 

S19e 

C5a 

Y220AC 

C5a 

S4w 

Y220AC 

C5a 

S4w 

Y220AC 

0050 

0050 

Dom 

005 

S125d0 

A333C 

A146m 

A60r 

A60f 

A380a 

A60r 

A60f 

A380a 

A60f 

A380a 

A380C 

A380a 

A380C 

S277 

S277 

S277 

005§ 

005S 

004§ 

005§ 

0055 


75 V 


191 

CTZC75C0 

1 

75 

5.0 

20m 

45 ■■ 

9.0 

175A 

Aley 

192 

TZC75C 

1 

75 

5.0 

20m 

45 •• 

9.0 

175A 

Aley 

193 

CTZC75E0 

3 

75 

5.0 

20m 

45 ■■ 

9.0 

175A 

Alev 

194 

TZC75E 

3 

75 

5.0 

20m 

45 ■■ 

9.0 

175A 

Aley 

195 

1N4039B 

5 

75 

5.0 

17m 

100 

9.8 

180A 

S82 

196 

1N4979 

5 

75 

5.0 

20m 

45 


175A 

A146m 

197 

1N5374B 

5 

75 

5.0 

20m 

45 


200A 

Alee 

198 

BZV40C75 

5 

75 

5.0 

20m 

45 



Alee 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



10. VOLTAGE REGULATOR DIODES. POWER - Vz ^ 75 v (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (31 TOLERANCE A (4> TYPE NUMBER 




48 

49 

50 

1N4226A 

1N4283A 

1S294 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

10 

10 

10 

33m 

33m 

40m 

22 

22 

16 

9.0 

9.1 

200S 

175C 

150J 

DO10 

SI 34 

SI 9a 


148t 

149 

SZ1 6-82-5-25 

Z3B82 

5.0 

5t 

82 

82 

10 

10 

25m 

50m 

15 

11 

175J 

200J 

u5d 

S4570 

51 

1S5O75C0 

10 

75 

10 

50m 

30 

11 

150C 

D04 


150 

INI 373 

10 

82 

10 

50m 

22 

110m 

155A 

DO40 

52 

1S6075 

10 

75 

10 

20m 

50 

9.0 

150 

D04 


151 

INI 835 

10 

82 

10 

50m 

22 

11 

150A 

SI 9a 

53 

C3C750 

lOt 

75 

10 

50m 

11 

11 

200J 

S457 


152 

1N1835C0 

10 

82 

10 

50m 

22 

11 

150A 

SI 9a 

54 

MZT3002A 

10 

75 

10 

33m 

22 


150J 

Y220AC 


153 

INI 903 

10 

82 

10 

3.0m 

325 

8.6 

200A 

S82 

55t 

SZ1 6-75-1 0-1 










154 

1N3003A 

10 

82 

10 

30m 

25 


175C 

DO40 



10 

75 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


155 

1N4227A 

10 

82 

10 

30m 

25 


200S 

DO10 

56 T 

SZ1 6-75-1 0-25 










156 

1N4284A 

10 

82 

10 

30m 

25 

9.0 

175C 

SI 34 



10 

75 

10 

25m 



175J 

u5cl 


157 

1S295 

10 

82 

10 

30m 

20 

9.1 

150J 

S19g 

57 

UZ7875 

10 

75 

10 

30m 

45 

9.5 

175 

S277 


158 

1S5O82C0 

10 

82 

10 

50m 

30 

11 

150C 

D04 

58 

1N1372B 

20 

75 

10 

50m 

20 



Slle 


159 

1S6082 

10 

82 

10 

20m 

60 

9.0 

150 

D04 

59 

1N3002 

20 

75 

10 

33m 

22 


175C 

DO40 


160 

C3C820 

lot 

82 

10 

50m 

15 

11 

200J 

S457 

60 

1N4226 

20 

75 

10 

33m 

22 


200S 

DO10 


161 

MZT3003A 

10 

82 

10 

30m 

25 


150J 

Y220AC 

61 

1N4283 

20 

75 

10 

33m 

22 

9.0 

175C 

SI 34 


162t 

SZ1 6-82-1 0-1 









62 

MZT3002 

20 

75 

10 

33m 

22 


150J 

Y220AC 




10 

82 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

63 ▼ 

SZ1 6-75-20-1 










163t 

SZ1 6-82-1 0-25 











20 

75 

10 

1.0m 



175J 

u5d 




10 

82 

10 

25m 



175J 

u5d 

64 ▼ 

SZ1 6-75-20-25 










164 

1N1373B 

20 

82 

10 

50m 

22 



Slle 



20 

75 

10 

25m 



175J 

u5d 


165 

1N3003 

20 

82 

10 

30m 

25 


175C 

DO40 

65 

UZ7975 

20 

75 

10 

30m 

45 

9.5 

175 

S277 


166 

1N4227 

20 

82 

10 

30m 

25 


200S 

DO10 

66 

BZX98C75 

5 

75 

12 

10m 

100 

13 

150J 

S4af 


167 

MZT3003 

20 

82 

10 

30m 

25 


150J 

Y220AC 

67 

BZY93C75 

5 

75 

20 

200m 

10 

70mV 

175J 

DO40 


168v 

SZ1 6-82-20-1 









68 T 

SZ40-75-5-25 











1 20 

82 

10 

1.0m 



175J 

u5d 



5.0 

75 

25 

25m 



175J 

u5e 


169t 

SZ16-82-20-25 









69 

Z7B75 

5t 

75 

25 

200m 

11 

11 

200J 

S4570 




20 

82 

10 

25m 



175J 

u5d 

70 

ZX75 

5 

75 

25 

10 

100 

9.5 

150J 

S441 


170 

BZX98C82 

5 

82 

12 

10m 

100 

13 

150J 

S4af 

71 ▼ 

SZ40-75-10-25 










171 ▼ 

SZ40-82-5-25 











10 

75 

25 

25m 



175J 

u5e 




5.0 

82 

25 

25m 



175J 

u5e 

72 ▼ 

SZ40-75-20-25 










172 

Z7B82 

5t 

82 

25 

100m 

15 

11 

200J 

S4570 



20 

75 

25 

25m 



175J 

u5e 


173 

ZX82 

5 

82 

25 

10 

100 

9.5 

150J 

S441 

73 

1N2835B 

5 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175S 

C5a 


174t 

SZ40-82-10-25 









74 

1N3337B 

5 

75 

50 

170m 

9.0 


175J 

S4w 




10 

82 

25 

25m 



175J 

u5e 

75 

50T75,A,B 

5t 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 


S19e 


175t 

SZ40-82-20-25 









76 

50Z75.A.B 

5t 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175 

C5a 




20 

82 

25 

25m 



175J 

u5e 

77 

MZT3337B 

5.0 

75 

50 

170m 

9.0 


150J 

Y220AC 


176 

1N2836B§ 

5 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175S 

C5a 

78 

1N2835A 

10 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175S 

C5a 


177 

1N3338B 

5 

82 

50 

150m 

11 


175J 

S4w 

79 

1N3337A 

10 

75 

50 

170m 

9.0 


175J 

S4w 


178 

50T82.A.B 

5t 

82 

50 

150m 

11 

9.0 


S19e 

80 

MZT3337A 

10 

75 

50 

170m 

9.0 


150J 

Y220AC 


179 

50Z82AB 

5t 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175 

C5a 

81 

1N2835 

20 

75 

50 

170m 

9.0 

9.0 

175S 

C5a 


180 

MZT3338B 

5.0 

82 

50 

150m 

11 


150J 

Y220AC 

82 

1N3337 

20 

75 

50 

170m 

9.0 


175J 

S4w 


181 

1N2836A5 

10 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175S 

C5a 

83 

MZT3337 

20 

75 

50 

170m 

9.0 


150J 

Y220AC 


182 

1N3338A 

10 

82 

50 

150m 

11 


175J 

S4w 

84 

Z6A75 

It 

75 

75 

500m 

2.6 

11 

200J 

DO50 


183 

MZT3338A 

10 

82 

50 

150m 

11 


150J 

Y220AC 

85 

BZY91C75 

5 

75 

75 

500m 

2.6 

9.0 

175J 

DO50 


184 

1N28365 

20 

82 

50 

150m 

11 

9.0 

175S 

C5a 

86 

Z6B75 

5t 

75 

75 

500m 

2.6 

11 

200J 

DO50 


185 

1N3338 

20 

82 

50 

150m 

11 


175J 

S4w 

87 

C6C750 

lot 

75 

75 

500m 

2.6 

11 

200J 

D05 


186 

MZT3338 

20 

82 

50 

150m 

11 


150J 

Y220AC 

88 

ZC775 

5 

75 

100 

25 

70 

9.2 

175J 

S125d0 


187 

Z6A82 

It 

82 

75 

250m 

6.0 

11 

200J 

DO50 

89 

BZT03C75 


75 

600 

10m 

30 



A333C 


188 

Z6B82 

5t 

82 

75 

250m 

6.0 

11 

200J 

DOl0 

90 

50KZ64 


79 

50 

5.0m 




D05§ 


189 

C6C820 

lot 

82 

75 

250m 

6.0 

11 

200J 

D05 

91 

1N5124 

5 

80 

5.0 

15m 

60 


175A 

A146m 


190 

ZC782 

5 

82 

100 

12 

400 

9.2 

175J 

S125d0 

92 

DSZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A60r 


191 

BZT03C82 


82 

600 

10m 

30 



A333C 

93 

MZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 


192 

50KZ70 


86.5 

50 

5.0m 




D05§ 

94 

UZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A380a 


193 

1N5376B 

5 

87 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 

95 

DSZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A60r 


194 

BZV40C87 

5 

87 

5.0 

15m 

75 



Alee 

96 

MZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 


195 

1N5376A 

10 

87 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 

97 

UZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A380a 


196 

1N5376 

20 

87 

5.0 

15m 



200A 

Alee 

98 

MZ5980 

20 

80 

5.0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 


197 

6ALZ87A 

5 

87 

6.0 

15m 



170J 

A416 

99 

UZ5980 

20 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A380a 


198 

6ALZ87 

10 

87 

6.0 

15m 



170J 

A416 


394 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - Vz ^ 75 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a— 

TOL. 

+ 

(%) 

D 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

@ 25"C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(“C), 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

U 

TOL. 

± 

{%) 

I] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

PD 

® 25"C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

(»C) 

DWG. 

NO. 

1 

6ALZ87B 

20 

87 

6.0 

15nn 



170J 

A416 


100 

BZT03C91 


91 

600 

5.0m 

60 



A333C 

2 

50KZ75A 


87.7 

50 

5.0m 




D05§ 


101 

50KZ78A 


91.3 

50 

5.0m 




D05§ 

3 

1N5125 

5 

90 

5.0 

15m 

75 


175A 

A146m 


102 

50KZ75 


92.7 

50 

5.0m 




D05§ 

4 

DSZ5790 

5 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A60r 


103 

50KZ78 


96.4 

50 

5.0m 




D05§ 

5 

MZ5790 

5 

90 

5.0 

15m 

75 

9.5 

175A 

A60f 


104 

10KZ110 

lot 

99 

10 

12m 


.10 


D04§ 

6 

UZ5790 

5 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A380a 


105 

50KZ85A 


99.2 

50 

5.0m 




D055N 

7 

DSZ5890 

10 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A60r 












8 

MZ5890 

10 

90 

5.0 

15m 

75 

9.5 

175A 

A60f 


M-w > IDO V 








9 

UZ5890 

10 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A380a 


” a 

■ 









10 

MZ5990 

20 

90 

5.0 

15m 

75 

9.5 

175A 

A60f 


109 

CTZC1OOC0 

1 

100 

5.0 

12m 

90 t 

9.0 

175A 

Aley 

11 

UZ5990 

20 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A380a 


110 

TZC100C 

1 

100 

5.0 

12m 

90 t 

9.0 

175A 

Aley 

12 

UZ7790L 

5 

90 

5.5 

25m 

75 

9.5 

175 

A380C 


111 

CTZC1OOE0 

3 

100 

5.0 

12m 

90 t 

9.0 

175A 

Alev 

13 

UZ7890L 

10 

90 

5.5 

25m 

75 

9.5 

175 

A380a 


112 

TZC100E 

3 

100 

5.0 

12m 

90 t 

9.0 

175A 

Aley 

14 

UZ7990L 

20 

90 

5.5 

25m 

75 

9.5 

175 

A380C 


113 

1N4042B 

5 

100 

5.0 

13m 

150 

10 

180A 

S82 

15 

UZ7790 

5 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

175 

S277 


114 

1N4982 

5 

100 

5.0 

12m 

90 


175A 

A146m 

16 

10KZ100 

lot 

90 

10 

12m 


.10 


D04§ 


115 

1N5378B 

5 

100 

5.0 

12m 

90 


200A 

Alee 

17 

UZ7890 

10 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

175 

S277 


116 

BZV40C100 

5 

100 

5.0 

12m 

90 



Alee 

18 

UZ7990 

20 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

175 

S277 


117 

BZV48C100 

5 

100 

5.0 

12m 

90 

9.0 

175J 

D027 

19 

CTZC91C0 

1 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

175A 

Aley 


118 

BZV58C100 

5 

100 

5.0 

12m 

90 

9.0 

175J 

Alee 

20 

TZC91C 

1 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

175A 

Aley 


119 

CTZC1OO,A,B.D0 








21 

CTZC91E0 

3 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

175A 

Alev 




5t 

100 

5.0 

12m 

90 t 

9.0 

175A 

Alev 

22 

TZC91E 

3 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

175A 

Aley 


120 

DSZ4110 

5 

100 

5.0 

12m 

100 


175 

A60ae 

23 

1N4041B 

5 

91 

5.0 

14m 

125 

9.9 

180A 

S82 


121 

DSZ5110 

5 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A60r 

24 

1N4981 

5 

91 

5.0 

15m 

75 


175A 

A146m 


122 

MZ5110 

5 

100 

5.0 

10m 

90 

10 

175A 

A60f 

25 

1N5377B 

5 

91 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 


123 

TZCIOO.A.B.D 









26 

BZV40C91 

5 

91 

5.0 

15m 

75 



Alee 




5t 

100 

5.0 

12m 

90 t 

9.0 

175A 

Aley 

27 

BZV48C91 

5 

91 

5.0 

15m 

75 

9.0 

175J 

D027 


124 

UDZ511O0 

5 

100 

5.0 

10m 

100 


175A 

A356b 

28 

BZV58C91 

5 

91 

5.0 

15m 

75 

9.0 

175J 

Alee 


125 

UZ4110 

5 

100 

5.0 

12m 

100 


175A 

A380a 

29 

CTZC91.A.B,D0 









126 

UZ5110 

5 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A380a 



5t 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

175A 

Alev 


127 

ZC100 

5t 

100 

5.0 

12m 

90 


150A 

Alev 

30 

DSZ4791 

5 

91 

5.0 

15m 

90 


175 

A60ae 


128 

ZC100B 

5 

100 

5.0 

12m 

90 



Aley 

31 

TZC91,A,B.D 










129 

1N4042A 

10 

100 

5.0 

13m 

150 

10 

180A 

S82 



5t 

91 

5.0 

15m 

75 t 

9.0 

175A 

Alev 


130 

1 N5378A 

10 

100 

5.0 

12m 

90 


200A 

Alee 

32 

UZ4791 

5 

91 

5.0 

15m 

90 


175A 

A380a 


131 

DSZ4210 

10 

100 

5.0 

12m 

100 


175 

A60ae 

33 

ZC91 

5t 

91 

5.0 

15m 

75 


150A 

Aley 


132 

DSZ5210 

10 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A60r 

34 

ZC91B 

5 

91 

5.0 

15m 

75 



Alev 


133 

MZ5210 

10 

100 

5.0 

10m 

90 

10 

175A 

A60f 

35 

1N4041A 

10 

91 

5.0 

14m 

125 

9.9 

180A 

S82 


134 

UDZ521O0 

10 

100 

5.0 

10m 

100 


175A 

A356b 

36 

1N5377A 

10 

91 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 


135 

UZ4210 

10 

100 

5.0 

12m 

100 


175A 

A380a 

37 

DSZ4891 

10 

91 

5.0 

15m 

90 


175 

A60ae 


136 

UZ5210 

10 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A380a 

38 

MZ5891 

10 

91.0 

5. 

15m 

760 

10. 

175J 

A60as 


137 

ZC100A 

10 

100 

5.0 

12m 

90 



Aley 

39 

UZ4891 

10 

91 

5.0 

15m 

90 


175A 

A380a 


138 

D817G 

15 

100 

5.0 

5.0m 

800 t 

18 

100C 

S494 

40 

ZC91A 

10 

91 

5.0 

15m 

75 



Alev 


139 

1N4042 

20 

100 

5.0 

13m 

150 

10 

180A 

S82 

41 

1 N4041 

20 

91 

5.0 

14m 

125 

9.9 

180A 

S82 


140 

1N5378 

20 

100 

5.0 

12m 



200A 

Alee 

42 

1N5377 

20 

91 

5.0 

15m 



200A 

Alee 


141 

MZ5310 

20 

100 

5.0 

10m 

90 

10 

175A 

A60f 

43 

6ALZ91A 

5 

91 

6.0 

15m 



170J 

A416 


142 

UZ5310 

20 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A380a 

44 

6ALZ91 

10 

91 

6.0 

15m 



170J 

A416 


143 

UZ7110L 

5 

100 

5.5 

20m 

90 

10 

175 

A380C 

45 T 

BZW03/D91 

10 

91 

6.0 

15m 

75 

13 

175J 

A333e 


144 

UZ7210L 

10 

100 

5.5 

20m 

90 

10 

175 

A380C 

46 

6ALZ91B 

20 

91 

6.0 

15m 



170J 

A416 


145 

UZ7310L 

20 

100 

5.5 

20m 

90 

10 

175 

A380C 

47 

Z3A91 

n 

91 

10 

50m 

20 

11 

200J 

S4570 


146 

6ALZ100A 

5 

100 

6.0 

12m 



170J 

A416 

48 

1N1374A 

5 

91 

10 

50m 

35 

120m 

155A 

DO40 


147 

UDZ711O0 

5 

100 

6.0 

20m 

90 


175A 

A356C 

49 

1N1836A 

5 

91 

10 

50m 

35 

11 

150A 

SI 9a 


148 

6ALZ100 

10 

100 

6.0 

12m 



170J 

A416 

50 

1N3004B 

5 

91 

10 

28m 

35 


175C 

DO40 


149v 

BZW03/D100 

10 

100 

6.0 

12m 

90 

13 

175J 

A333e 

51 

1N4228B 

5 

91 

10 

28m 

35 


200S 

DO10 


150 

UDZ721O0 

10 

100 

6.0 

20m 

90 


175A 

A356C 

52 

1N4285B 

5 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

175C 

SI 34 


151 

6ALZ100B 

20 

100 

6.0 

12m 



170J 

A416 

53 

1S5091,A 

5t 

91 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 


152 

Z3A100 

It 

100 

10 

50m 

20 

11 

200J 

S4570 

54 

1S6091A 

5 

91 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 


153 

1N1375A 

5 

100 

10 

50m 

40 

120m 

155A 

DO40 

55 

MZT3004B 

5.0 

91 

10 

28m 

35 


150J 

Y220AC 


154 

1N1423 

5 

100 

10 

20m 

30 t 

9.0 

175C 

SI 54 

56 T 

SZ1 6-91 -5-1 










155 

1N1904A 

5 

100 

10 

3.0m 

400 

9.3 

200A 

S82 



5.0 

91 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


156 

1N2008A 

5 

100 

10 

50m 

40 

12 

150A 

S19a0 

57 V 

SZ1 6-91 -5-25 










157 

1N3005B 

5 

100 

10 

25m 

40 


175C 

DO40 



5.0 

91 

10 

25m 



175J 

u5d 


158 

1N4229B 

5 

100 

10 

25m 

40 


200S 

DO10 

58 

Z3B91 

5t 

91 

10 

50m 

20 

11 

200J 

S4570 


159 

1N4286B 

5 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

175C 

SI 34 

59 

1N1374 

10 

91 

10 

50m 

35 

120m 

155A 

DO40 


160 

1S5100.A 

5t 

100 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 

60 

1N1836 

10 

91 

10 

50m 

35 

11 

150A 

SI 9a 


161 

1S6100A 

5 

100 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 

61 

1N1836C0 

10 

91 

10 

50m 

35 

11 

150A 

S19 


162 

MZT3005B 

5.0 

100 

10 

25m 

40 


150J 

Y220AC 

62 

1N3004A 

10 

91 

10 

28m 

35 


175C 

DO40 


163v 

SZ1 6-1 00-5-1 









63 

1N4228A 

10 

91 

10 

28m 

35 


200S 

DO10 




5.0 

100 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

64 

1N4285A 

10 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

175C 

SI 34 


164v 

SZ1 6-1 00-5-25 









65 

1S296 

10 

91 

10 

30m 

20 

9.3 

150J 

S19q 




5.0 

100 

10 

25m 



175J 

u5d 

66 

1S5O91C0 

10 

91 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 


165 

UZ7110 

5 

100 

10 

20m 

90 

1.0 

175 

S277 

67 

1S6091 

10 

91 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 


166 

Z3B100 

5t 

100 

10 

50m 

20 

11 

200J 

S4570 

68 

C3C910 

lot 

91 

10 

50m 

20 

11 

200J 

S457 


167 

1N1375 

10 

100 

10 

50m 

40 

120m 

155A 

DO40 

69 

MZT3004A 

10 

91 

10 

28m 

35 


150J 

Y220AC 


168 

INI 904 

10 

100 

10 

3.0m 

400 

9.3 

200A 

S82 

70 T 

SZ1 6-91 -10-1 










169 

1 N2008 

10 

100 

10 

50m 

40 


150A 

Sl9a0 



10 

91 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


170 

1 N2OO8C0 

10 

100 

10 

50m 

40 

12 

150A 

SI 9a 

71 T 

SZ1 6-91 -10-25 










171 

1 N3005A 

10 

100 

10 

25m 

40 


175C 

DO40 



10 

91 

10 

25m 



175J 

u5d 


172 

1N4229A 

10 

100 

10 

25m 

40 


200S 

DO10 

72 

1N1374B 

20 

91 

10 

50m 

35 



Slle 


173 

1 N4286A 

10 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

175C 

SI 34 

73 

1N3004 

20 

91 

10 

28m 

35 


175C 

DO40 


174 

1S297 

10 

100 

10 

30m 

30 

9.0 

150J 

S19g 

74 

1N4228 

20 

91 

10 

28m 

35 


200S 

DO10 


175 

1S51OOC0 

10 

100 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 

75 

1N4285 

20 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

175C 

SI 34 


176 

1S6100 

10 

100 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 

76 

MZT3004 

20 

91 

10 

28m 

35 


150J 

Y220AC 


177 

C3C1OO0 

lot 

100 

10 

50m 

20 

11 

200J 

S457 

77 ▼ 

SZ1 6-91 -20-1 










178 

MZT3005A 

10 

100 

10 

25m 

40 


150J 

Y220AC 



20 

91 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


179t 

SZ1 6-1 00-1 0-1 









78 T 

SZ1 6-91 -20-25 












! 10 

100 

10 

1.0m 



175J 

u5d 



20 

91 

10 

25m 



175J 

u5d 


180t 

SZ1 6-1 00-1 0-25 









79 

BZX98C91 

5 

91 

12 

5.0m 

200 

13 

150J 

S4af 




10 

100 

10 

25m 



175J 

u5d 

80 T 

SZ40-91-5-25 










181 

UZ7210 

10 

100 

10 

20m 

90 

10 

175 

S277 



|5.0 

91 

25 

25m 



175J 

u5e 


182 

1N3005 

20 

100 

10 

25m 

40 


175C 

DO40 

81 

Z7B91 

5t 

91 

25 

100m 

20 

11 

200J 

S4570 


183 

1N4229 

20 

100 

10 

25m 

40 


200S 

DO10 

82 

ZX91 

1 5 

91 

25 

5.0 

200 

9.5 

150J 

S441 


184 

1N4286 

20 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

175C 

SI 34 

83 ▼ 

SZ40-91 -10-25 










185 

MZT3005 

20 

100 

10 

25m 

40 


150J 

Y220AC 



1 10 

91 

25 

25m 



175J 

u5e 


186t 

SZ1 6-1 00-20-1 









84 ▼ 

SZ40-91 -20-25 











1 

["20 

100 

10 

1.0m 



175J 

u5d 



20 

91 

25 

25m 



175J 

u5e 


187t 

SZ1 6-1 00-20-25 

1 








85 

1N2837B 

5 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 




20 

100 

10 

25m 



175J 

u5d 

86 

1N3339B 

5 

91 

50 

140m 

15 


175J 

S4w 


188 

UZ7310 

20 

100 

10 

20m 

90 

10 

175 

S277 

87 

50T91,A.B 

5t 

91 

50 

140m 

15 

9.0 


S19e 


189 

BZX98C100 

5 

100 

12 

5.0m 

200 

13 

150J 

S4af 

88 

50Z91.A.B 

5t 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175 

C5a 


190v 

SZ40-1 00-5-25 









89 

MZT3339B 

5.0 

91 

50 

140m 

15 


150J 

Y220AC 




5.0 

100 

25 

25m 



175J 

u5e 

90 

1N2837A 

10 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 


191 

Z7B100 

5t 

100 

25 

100m 

20 

11 

200J 

S4570 

91 

1N3339A 

10 

91 

50 

140m 

15 


175J 

S4w 


192 

ZX100 

5 

100 

25 

5.0 

200 

9.5 

150J 

S441 

92 

MZT3339A 

10 

91 

50 

140m 

15 


150J 

Y220AC 


193t 

SZ40-1 00-1 0-25 









93 

1 N2837 

20 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 




10 

100 

25 

25m 



175J 

u5e 

94 

1N3339 

20 

91 

50 

140m 

15 


175J 

S4w 


194t 

SZ40-1 00-20-25 









95 

MZT3339 

20 

91 

50 

140m 

15 


150J 

Y220AC 




20 

100 

25 

25m 



175J 

u5e 

96 

Z6A91 

1t 

91 

75 

250m 

8.0 

11 

200J 

DO50 


195 

1N2838B 

5 

100 

50 

120m 

20 

9.0 

175S 

C5a 

97 

Z6B91 

5t 

91 

75 

250m 

8.0 

11 

200J 

DO50 


196 

1 N3340B 

5 

100 

50 

120m 

20 


175J 

S4w 

98 

C6C910 

lot 

91 

75 

250m 

8.0 

11 

200J 

D05 


197 

50T100AB 

5t 

100 

50 

120m 

20 

9.0 


S19e 

99 

ZC791 

5 

91 

100 

12 

600 

9.3 

175J 

S125d0 


198 

50Z100.A.B 

5t 

100 

50 

120m 

20 

9.0 

175 

C5a 


395 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


395 


10. VOLTAGE REGULA 


OR 


DIODES. POWER - Vz s: 100 v (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

1] 

TOL. 

± 

(%) 

n — 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2] 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

■w 

n 

1 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

3J^ 

TOL. 

± 

_(5y_ 

T] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

n 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc), 

DWG. 

NO. 

1 

MZT3340B 

5.0 

100 

50 

120m 




Y220AC 




»iri— 


23m 

55 


150J 

Y220AC 

2 

1N2838A 

10 

100 

50 

120m 



iri.-ica 

C5a 




Hi 







3 

1N3340A 

10 

100 

50 

120m 




S4w 

IHIM 

muniiimiiii 




1.0m 



175J 

u5d 

4 

MZT3340A 

10 

100 

50 

120m 



150J 


105v 










5 

1N2838 

20 

100 

50 

120m 



175S 

^■Ml 






25m 



175J 

u5d 

6 

1N3340 

20 

100 

50 

120m 



175J 


106 

BZX98C110 




5.0m 

250 

13 

150J 

S4af 

7 

MZT3340 

20 

100 

50 

120m 



150J 

Y220AC 

107v 

SZ40-1 10-5-25 









8 

Z6A100 

1t 

100 

75 

250m 


BH 

200J 

DO50 






25m 



175J 

u5e 

9 

Z6B100 

5t 

100 

75 

250m 


IM 

200J 

DO50 

108 

Z7B110 

■SI 



100m 

25 

11 

200J 

S4570 

10 

C6C1OO0 

lot 

100 

75 

250m 

10 

iflH 

SRTiinH 

D05 

109 

ZX110 

Hi 


25 

5.0 

250 

10 

150J 

S441 

11 

ZC799 

5 

100 

100 

12 

900 




HOT 

SZ40.1 10-1 0-25 

hm 








12 

ZGP10-100 

20 

100 

500 

5.0m 

500 

■■ 


D041 1 



BIM 


25 

25m 



175J 

u5e 

13 

BZT03C100 


100 

600 

5.0m 



■■ 


11lT 

SZ40-1 10-20-25 

HM 








14 

50KZ85 


104 

50 

5.0m 



■■ 




MM 



25m 



175J 

u5e 

15 

CTZC1O5C0 

1 

105 

5.0 

12m 





112 

1N2840B‘ 

mm 



110m 

30 

9.5 

175S 

C5a 

16 

TZC105C 

1 

105 

5.0 

12m 

100 t 





1N3342B 

WEE 



110m 

30 


175J 

S4w 

17 

CTZC1O5E0 

3 

105 

5.0 

12m 

100 t 






HI 



110m 

30 

9.5 


S19e 

18 

TZC105E 

3 

105 

5.0 

12m 

100 t 






mm 



110m 

30 

9.5 

175 

C5a 

19 

CTZC1O5,A,B,D0 









MZT3342B 


110 

50 

110m 

30 


150J 

Y220AC 



5t 

105 

5.0 

12m 



175A 

Aley 


1N2840A 

mm 

110 

50 

110m 

30 

9.5 

175S 

C5a 

20 

TZC105.A.B.D 










1N3342A 

■tM 

110 

50 

110m 

30 


175J 

S4w 



5t 

105 

5.0 

12m 

100 t 

9.5 

175A 

Aley 


MZT3342A 

WSM 



110m 

30 


150J 

Y220AC 

21 

ZC105 

5t 

105 

5.0 

12m 

100 


150A 

Aley 


1N2840 




110m 

30 

9.5 

175S 

C5a 

22 

ZC105B 

5 

105 

5.0 

12m 

100 



Alev 


1N3342 

w^m 



110m 

30 


175J 

S4w 

23 

ZC105A 

10 

105 

5.0 

12m 

100 



Aley 


MZT3342 

MSM 



110m 

30 


150J 

Y220AC 

24 

1N3006B 

5 

105 

10 

25m 

45 

9.5 

175S 

D04 


>1 

■II 



250m 

12 

11 

200J 

DO50 

25 

1N4230B 

5 

105 

10 

25m 

45 


200S 

DO10 



HI 



250m 

12 

11 

200J 

DO50 

26 

MZT3006B 

5.0 

105 

10 

25m 

EMM 


150J 

Y220AC 

125 

C6C11O0 

lot 

110 

75 

250m 

12 

11 

200J 

D05 

27 

1N3006A 

10 

105 

10 

25m 



175S 

D04 

126 

BZV16C110 

5.0 

110 

80 

4.5m 

4.0k 

9.5 

175J 

D013 

28 

1N4230A 

10 

105 

10 

25m 

EH 


200S 

DO10 

127 

ZGP10-110 

20 

110 

500 

5.0m 

600 


175 

D041 

29 

1S298 

10 

105 

10 

30m 



150J 

S19g 

128 

BZT03C110 


110 

600 

5.0m 

80 



A333C 

30 

MZT3006A 

10 

105 

10 

25m 

1^1 


150J 

Y220AC 

129 



111 

50 

5.0m 




D05§ 

31 

1N3006 

20 

105 

10 

25m 



175S 

D04 

130 

10KZ130 

lIOJ^ 

117 

10 

10m 


.10 


D048 

32 

1N4230 

20 

105 

10 

25m 



200S 

DO10 






5.0m 




D05§ 

33 

MZT3006 

20 

105 

10 

25m 



150J 

Y220AC 


CTZC12OC0 

■■ 



10 

170 t 

9.5 

175A 

Aley 

34 

50KZ90A 


105 

50 

5.0m 




D055 


TZC120C 




10 

170 t 

9.5 

175A 

Alev 

35 

1N2839B 

5 

105 

50 

120m 





134 

CTZC12OE0 

3 



10 

170 t 

9.5 

175A 

Aley 

36 

1N3341B 

5 

105 

50 

120m 





135 

TZC120E 

3 

■QM 


10 

170 t 

9.5 

175A 

Aley 

37 

50Z105.A.B 

5t 

105 

50 

120m 





136 

1N4984 

5 

■^M 


10m 

170 


175A 

A146m 

38 

MZT3341B 

5.0 

105 

50 

120m 

25 


150J 

Y220AC 

137 

1N5380B 

5 



10m 

170 


200A 

Alee 

39 

1N2839A 

10 

105 

50 

120m 

25 

9.5 

175S 

C5a 

138 

BZV40C120 

5 

EEM 


10m 

170 



Alee 

40 

1N3341A 

10 

105 

50 

120m 

25 


175J 

S4w 

139 

BZV48C120 

5 



10m 

170 

9.5 

175J 

D027 

41 

MZT3341A 

10 

105 

50 

120m 




Y220AC 

140 

BZV58C120 

5 


5.0 

10m 

170 

9.5 

175J 

Alee 

42 

1N2839 

20 

105 

50 

120m 




C5a 

141 

CTZC12O.A,B,D0 








43 

1N3341 

20 

105 

50 

120m 




S4w 



5t 


5.0 

10 

170 t 

9.5 

175A 

Alev 

44 

MZT3341 

20 

105 

50 

120m 




Y220AC 



EBE 


5.0 

10m 

170 

10 

175A 

A60f 

45 

10KZ120 

lot 

108 

10 

10m 




D04§ 


1 :1 kI 

■h 








46 

CTZC11OC0 

1 

110 

5.0 

12m 




Alev 



HI 


5.0 

10 

170 t 

9.5 

175A 

Alev 

47 

TZC110C 

1 

110 

5.0 

12m 


□□■I 





5 

120 

5.0 

10m 

170 


175A 

A380a 

48 

CTZC11OE0 

3 

110 

5.0 

12m 





lE^M 


5 

120 

5.0 

10m 

170 

10 

175A 

A380a 

40 

TZC110E 

3 

110 

5.0 

12m 





k^M 


5t 

120 

5.0 

10m 

170 


150A 

A1ev 

50 

1N4983 

5 

110 

5.0 

12m 

125 


175A 

A146m 



HI 



10m 

170 



Aley 

51 

1N5379B 

5 

110 

5.0 

12m 

125 


200A 

Alee 






10m 

170 


200A 

Alee 

52 

BZV40C110 

5 

110 

5.0 

12m 

125 



Alee 



■tM 



10m 

170 

10 

175A 

A60f 

53 

BZV48C110 

5 

110 

5.0 

12m 


9.5 

175J 

D027 






10m 

170 


175A 

A380a 

54 

BZV58C110 

5 

110 

5.0 

12m 


9.5 

175J 

Alee 






10m 

170 

10 

175A 

A380a 

55 

CTZC110.A.B.D 

0 











WBME 

eEEM 

10m 

170 



Alev 



5t 

110 

5.0 

12m 


9.5 

175A 

Aley 


KS620A 


120 

5.0 

50m 

150 t 

20 

100C 

S494 

56 

MZ5111 

5 

110 

5.0 

10m 


10 

175A 

A60f 


1N5380 


120 

5.0 

10m 



200A 

Alee 

57 

TZC110.A.B.D 










MZ5312 


120 

5.0 

10m 

170 

10 

175A 

A60f 



5t 

110 

5.0 

12m 




Aley 

156 

UZ5312 

20 



10m 

170 

10 

175A 

A380a 

58 

UZ41 1 1 

5 

110 

5.0 

12m 



IVefM 

A38ba 

157 

6ALZ120A 

5 


^fS^M 

10m 



170J 

A416 

59 

UZ5111 

5 

110 

5.0 

10m 




A380a 

158 

6ALZ120 

10 


SMH 

10m 



170J 

A416 

60 

ZC110 

5t 

110 

5.0 

12m 



150A 

Aley 

159v 

mmmmm 

10 


i^EEE 

10m 

170 

13 

175J 

A333e 

61 

1N5379A 

10 

110 

5.0 

12m 



200A 

Alee 

160 

6ALZ120B 

20 



10m 



170J 

A416 

62 

MZ521 1 

10 

110 

5.0 

10m 



175A 

A60f 

161 

Z3A120 

It 


BTi^M 

50m 

25 

11 

200J 

S4570 

63 

UZ421 1 

10 

110 

5.0 

12m 

125 


175A 

A380a 

162 

1N1810A 

5 



50m 

56 


175A 

S110 

64 

UZ521 1 

10 

110 

5.0 

10m 

125 

10 

175A 

A380a 

163 

1N2010A 

5 



50m 

56 

12 

150A 

S19a0 

65 

ZC110A 

10 

110 

5.0 

12m 

125 



Alev 

164 

1N3008B 

5 



20m 

75 


175C 

DO40 

66 

ZC110B 

10 

110 

5.0 

12m 

125 


MM 

Aley 

165 

1N4232B 

5 



20m 

75 


200S 

DO10 

67 

1 N5379 

20 

110 

5.0 

12m 




Alee 

166 

1N4288B 

5 



20m 

75 

9.5 

175C 

SI 34 

68 

MZ531 1 

20 

110 

5.0 

10m 

125 

10 


A60f 

167 

1S5120.A 

5t 



50m 

50 

12 

150C 

D04 

69 

UZ531 1 

20 

110 

5.0 

10m 


10 


A380a 

168 

1S6120A 

5 



20m 

80 

10 

150 

D04 

70 

6ALZ110A 

5 

110 

6.0 

12m 




A416 

169 

MZT3008B 

5.0 



20m 

75 


150J 

Y220AC 

71 

6ALZ110 

10 

110 

6.0 

12m 




A416 

170t 

SZ1 6-1 20-5-1 









72 T 

BZW03/D110 

10 

110 

6.0 

12m 

125 

13 


A333e 






1.0m 



175J 

u5d 

73 

6ALZ110B 

20 

110 

6.0 

12m 




A416 



HI 








74 

Z3A110 

1t 

110 

10 

50m 

25 

11 


S4570 






25m 



175J 

u5d 

75 

1N1809A 

5 

110 

10 

50m 

47 



III Ml 


Z3B120 




50m 

25 

11 

200J 

S4570 

76 

1N2009A 

5 

110 

10 

50m 

47 

12 


S19a0 


1N1810 




50m 

56 


175A 

S1 10 

77 

1N3007B 

5 

110 

10 

23m 

55 


EUilSfl 

DO40 


1N2010 




50m 

56 


150A 

S19a0 

78 

1N4231B 

5 

110 

10 

23m 

55 


200S 

DO10 


1N2O1OC0 




50m 

56 

12 

150A 

SI 9a 

79 

1N4287B 

5 

110 

10 

23m 

55 


175C 

SI 34 


1N3008A 




20m 

75 


175C 

DO40 

80 

1S5110.A 

5t 

110 

10 

50m 

40 

m^M 


D04 


1N4232A 




20m 

75 


200S 

DO10 

81 

1S6110A 

5 

110 

10 

20m 





178 

1N4288A 

10 



20m 

75 

9.5 

175C 

SI 34 

82 

MZT3007B 

5.0 

110 

10 

23m 



150J 

Y220AC 

179 

1S300 

10 

BSI 


30m 

50 

9.2 

150J 

S19g 

83 ▼ 

SZ1 6-1 10-5-1 









180 

1S512OC0 

10 

BwM 


50m 

50 

12 

150C 

D04 




110 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

IfSM 

1S6120 

EM 



20m 

80 

10 

150 

D04 

84 T 

SZ1 6-1 10-5-25 










C3C12O0 

HI 

BBS 

IH 

50m 

25 

11 

200J 

S457 



5.0 

110 

10 

25m 



175J 

u5d 



HI 

BHM 

BCH 

20m 

75 


150J 

Y220AC 

85 

Z3B110 

5t 

110 

10 

50m 





184v 


MH 








86 

INI 809 

10 

110 

10 

50m 







eBE 

B^M 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

87 

1N2009 

10 

110 

10 

50m 





185v 

1 IIIIIIMIII 

■h 







88 

1N2OO9C0 

10 

110 

10 

50m 



150A 

SI 9a 

IMH 



120 

10 

25m 



175J 

u5d 

89 

1N3007A 

10 

110 

10 

23m 



175C 

DO40 


1N1810B 


120 

10 

50m 

56 



Slle 

90 

1N4231A 

10 

110 

10 

23m 



200S 

D010 

\mM 

1N3008 


120 

10 

20m 

75 


175C 

DO40 

91 

1N4287A 

10 

110 

10 

23m 

55 

9.5 

EUjTtfl 


7188 

1 N4232 


120 

10 

20m 

75 


200S 

DO10 

92 

1S299 

10 

110 

10 

30m 

40 

9.1 

IKlII 


189 

1N4288 


120 

10 

20m 

75 

9.5 

175C 

SI 34 

93 

1S511OC0 

10 

110 

10 

50m 

40 

12 



lEEIflH 

MZT3008 


120 

10 

20m 

75 


150J 

Y220AC 

94 

1S6110 

10 

110 

10 

20m 

MSMi 




191v 

SZ1 6-1 20-20-1 


BBM 







95 

C3C11O0 

lot 

110 

10 

50m 







MM 

BkM 


1.0m 



175J 

u5d 

96 

MZT3007A 

10 

110 

10 

23m 




tiKMiTiTiH 

192v 

SZ16-120-20-2f 

H 








97 T 

SZ1 6-1 10-1 0-1 













BOH 

25m 



175J 

u5d 



1 10 

110 

10 

1.0m 





193 


H 

BtjM 

B^l 

5.0m 

250 

13 

150J 

S4af 

98 T 

SZ1 6-11 0-1 0-2J 

3 








194v 


■I 

EmM 

EI^M 








10 

110 

10 

25m 

■IHI 


175J 

u5d 





I^H 

25m 



175J 

u5e 

99 

1N1809B 

20 

110 

10 

50m 




Slle 

195 

Z7B120 

HI 



100m 

25 

11 

200J 

S4570 

100 

1N3007 

20 

110 

10 

23m 



175C 

DO40 

196 

ZX120 

HI 



5.0 

250 

10 

150J 

S441 

101 

1N4231 

20 

110 

10 

23m 




DO10 

197v 


MM 








102 

1N4287 

20 

110 

10 

23m 


HH 


SI 34 

immm 


IHI 


[HI 

IBwtiiB 



175J 

u5e 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


396 







































IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 


lU. 



lun uiuL 

PCD, 


IPVIltt ’ 

wz 

lUU V ^iiUlil Uj 


PD MAX 

(3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



4] 


1T 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 




s 


T1 

2J 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25V 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 


No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 







VOLT. 

MAX 



MAX 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(n) 


rc) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(W 


rc)^ 


!▼ 

5240-120-20-25 










99 

26A130 

n 

^130 

75 

250m 

20 

11 

200J 

DU50 



20 

120 

25 

25m 



175J 

u5e 


100 

Z6B130 

5t 

130 

75 

250m 

20 

11 

200J 

DO50 

2 

1N2841B 

5 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175S 

C5a 


101 

C6C13O0 

lOf 

130 

75 

250m 

20 

11 

200J 

D05 

3 

1N3343B 

5 

120 

50 

100m 

40 


175J 

S4w 


102 

BZV16C130 

5.0 

130 

80 

3.8m 

5.0k 

9.5 

175J 

D013 

4 

50T120.A.B 

5t 

120 

50 

100m 

40 

9.5 


S19e. 


103 

ZGP10-130 

20 

130 

500 

5.0m 

800 


175 

D041 

5 

50Z120.A.B 

5t 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175 

C5a 


104 

BZT03C130 


130 

600 

5.0m 

110 



A333C 

6 

MZT3343B 

5.0 

120 

50 

100m 

40 


150J 

Y220AC 


105 

10KZ150 

lot 

135 

10 

8.0m 


.10 


D04§ 

7 

1N2841A 

10 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175S 

C5a 


106 

50KZ110 


135 

50 

5.0m 




D05§ 

8 

1N3343A 

10 

120 

50 

100m 

40 


175J 

S4w 


107 

CTZC14OC0 

1 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Alev 

9 

MZT3343A 

10 

120 

50 

100m 

40 


150J 

Y220AC 


108 

TZC140C 

1 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

10 

1N2841 

20 

120 

50 

100m 

40 

9.5 

175S 

C5a 


109 

CTZC14OE0 

3 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

11 

1N3343 

20 

120 

50 

100m 

40 


175J 

S4w 


110 

TZC140E 

3 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Alev 

12 

MZT3343 

20 

120 

50 

100m 

40 


150J 

Y220AC 


111 

1N5126 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 


175A 

A146m 

13 

Z6A120 

1t 

120 

75 

250m 

15 

11 

200J 

DO50 


112 

1N5382B 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 


200A 

Alee 

14 

Z6B120 

5t 

120 

75 

250m 

15 

11 

200J 

DO50 


113 

BZV40C140 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 



Alee 

15 

C6C12O0 

lot 

120 

75 

250m 

15 

11 

200J 

D05 


114 

CTZC14O,A,B.D0 








16 

BZV16C120 

5.0 

120 

80 

4.0m 

4.5k 

9.5 

175J 

D013 




5t 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

17 

ZGP10-120 

20 

120 

500 

5.0m 

700 


175 

D041 


115 

MZ5114 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

18 

B2T03C120 


120 

600 

5.0m 

80 



A333C 


116 

TZC140,A.B,D 









19 

50KZ100 


123 

50 

5.0m 




D05§ 




5t 

140 

5.0 

8.0m 

230 t 

9.5 

175A 

Aley 

20 

50KZ110A 


128 

50 

5.0m 




D05§ 


117 

UZ5114 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 

175A 

A380a 

21 

CTZC13OC0 

1 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


118 

ZC140 

5t 

140 

5.0 

8.0m 

230 


150A 

Aley 

22 

TZC130C 

1 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


119 

ZC140B 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 



Aley 

23 

CTZC13OE0 

3 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Alev 


120 

1N5382A 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 


200A 

Alee 

24 

TZC130E 

3 

130 

5.0 

10m 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


121 

MZ5214 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

25 

1 N4985 

5 

130 

5.0 

10m 

190 


175A 

A146m 


122 

UZ5214 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 

175A 

A380a 

26 

1N5381B 

5 

130 

5.0 

10m 

190 


200A 

Alee 


123 

ZC140A 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 



Alev 

27 

BZV40C130 

5 

130 

5.0 

10m 

190 



Alee 


124 

1N5382 

20 

140 

5.0 

8.0m 



200A 

Alee 

28 

BZV48C130 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

9.5 

175J 

D027 


125 

MZ5314 

20 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

29 

BZV58C130 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

9.5 

175J 

Alee 


126 

UZ5314 

20 

140 

5.0 

8.0m 

230 

10 

175A 

A380a 

30 

CTZC13O,A,B,D0 









127 

6ALZ140A 

5 

140 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 



5t 

130 

5.0 

10 

190 t 

9.5 

175A 

Aley 


128 

6ALZ140 

10 

140 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

31 

MZ5113 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 


129 

6ALZ140B 

20 

140 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

32 

TZC130,A.B,D 










130 

1N3010B 

5 

140 

10 

18m 

125 

9.5 

175S 

D04 



5t 

130 

5.0 

10 

190 t 

9.5 

175A 

A1ey 


131 

1N4234B 

5 

140 

10 

18m 

125 


200S 

DO10 

33 

UZ4113 

5 

130 

5.0 

10m 

190 


175A 

A380a 


132 

MZT3010B 

5.0 

140 

10 

18m 

125 


150J 

Y220AC 

34 

UZ5113 

5 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A380a 


1337 

SZ1 6-1 40-5-1 









35 

ZC130 

5t 

130 

5.0 

10m 

190 


150A 

Aley 



15.0 

140 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

36 

ZC130B 

5 

130 

5.0 

10m 

190 



Alev 


1347 

SZ1 6-1 40-5-25 









37 

1N5381A 

10 

130 

5.0 

10m 

190 


200A 

Alee 




5.0 

140 

10 

25m 



175J 

u5d 

38 

MZ5213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 


135 

1N3010A 

10 

140 

10 

18m 

125 

9.5 

175S 

D04 

39 

UZ4213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 


175A 

A380a 


136 

1N4234A 

10 

140 

10 

18m 

125 


200S 

DO10 

40 

UZ5213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A380a 


137 

1S302 

10 

140 

10 

30m 

70 

9.3 

150J 

S19g 

41 

ZC130A 

10 

130 

5.0 

10m 

190 



Aley 


138 

MZT3010A 

10 

140 

10 

18m 

125 


150J 

Y220AC 

42 

KS630A 

15 

130 

5.0 

50m 

180 t 

20 

100C 

S494 


1397 

SZ1 6-1 40-1 0-1 









43 

1N5381 

20 

130 

5.0 

10m 



200A 

Alee 




10 

140 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

44 

MZ5313 

20 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 


1407 

SZ1 6-1 40-10-25 









45 

UZ5313 

20 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A380a 




10 

140 

10 

25m 



175J 

u5d 

46 

6ALZ130A 

5 

130 

6.0 

10m 



170J 

A416 


141 

1N3010 

20 

140 

10 

18m 

125 

9.5 

175S 

D04 

47 

6ALZ130 

10 

130 

6.0 

10m 



170J 

A416 


142 

1N4234 

20 

140 

10 

18m 

125 


200S 

DO10 

487 

BZW03/D130 

10 

130 

6.0 

10m 

190 

13 

175J 

A333e 


143 

MZT3010 

20 

140 

10 

18m 

125 


150J 

Y220AC 

49 

6ALZ130B 

20 

130 

6.0 

10m 



170J 

A416 


1447 

SZ 16- 140-20-1 









50 

Z3A130 

1t 

130 

10 

50m 

30 

11 

200J 

S4570 




20 

140 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

51 

1N1811A 

5 

130 

10 

50 m 

65 


175A 

S110 


1457 

SZ1 6-1 40-20-25 








52 

1N2011A 

5 

130 

10 

50m 

65 

12 

150A 

SI 95a 




20 

140 

10 

25m 



T7W“ 

u5d 

53 

1N3009B 

5 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 


1467 

SZ40-1 40-5-25 









54 

1N4233B 

5 

130 

10 

19m 

100 


200S 

DO10 




5.0 

140 

25 

25m 



175J 

u5e 

55 

1N4289B 

5 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

SI 34 


1477 

SZ40-1 40-1 0-25 









56 

1S5130,A 

5t 

130 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 




10 

140 

25 

25m 



175J 

u5e 

57 

1S6130A 

5 

130 

10 

20m 

80 

10 

150 

D04 


1487 

SZ40-1 40-20-25 









58 

MZT3009B 

5.0 

130 

10 

19m 

100 


150J 

Y220AC 




20 

140 

25 

25m 



175J 

u5e 

597 

SZ1 6-1 30-5-1 










149 

1N3345B 

5 

140 

50 

90m 

60 


175J 

S4w 



5.0 

130 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


150 

50Z140.A.B 

5t 

140 

50 

90m 

60 

9.5 

175 

C5a 

607 

SZ1 6-1 30-5-25 










151 1 

MZT3345B 

5.0 

140 

50 

90m 

60 


150J 

Y220AC 



5.0 

130 

10 

25m 



175J 

u5d 


152 

1N3345A 

10 

140 

50 

90m 

60 


175J 

S4w 

61 

Z3B130 

5t 

130 

10 

50m 

30 

11 

200J 

S4570 


153 

MZT3345A 

10 

140 

50 

90m 

60 


150J 

Y220AC 

62 

1N1811 

10 

130 

10 

50m 

65 


175A 

S110 


154 

1N3345 

20 

140 

50 

90m 

60 


175J 

S4w 

63 

1N2011 

10 

130 

10 

50m 

65 


150A 

S19a0 


155 

MZT3345 

20 

140 

50 

90m 

60 


150J 

Y220AC 

64 

1N2O11C0 

10 

130 

10 

50m 

65 

12 

150A 

S19a 


156 

ZGP1C-140 

20 

140 

500 

5.0m 

900 


175 

D041 

65 

1N3009A 

10 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 


157 

10KZ160 

lot 

144 

10 

8.0m 


.10 


D04§ 

66 

1N4233A 

10 

130 

10 

19m 

100 


200S 

DO10 


158 

CTZC15OC0 

1 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Aley 

67 

1N4289A 

10 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

S134 


159 

TZC150C 

1 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Alev 

68 

1S301 

10 

130 

10 

30m 

60 

9.2 

150J 

S19g 


160 

CTZC15OE0 

3 

150 

5.0 

'8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Aley 

69 

1S513OC0 

10 

130 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 


161 

TZC150E 

3 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Aley 

70 1 

1S6130 

10 

130 

10 

20m 

120 

10 

150 

D04 


162 

1N4986 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 


175A 

A146m 

71 

C3C13O0 

10t 

130 

10 

50m 

30 

11 

200J 

S457 


163 

1N5383B 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 


200A 

Alee 

72 

MZT3009A 

10 

130 

10 

19m 

100 


150J 

Y220AC 


164 

BZV40C150 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 



Alee 

737 

SZ1 6-1 30-1 0-1 










165 

BZV48C150 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

9.5 

175J 

D027 



10 

130 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


166 

BZV58C150 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

9.5 

175J 

Alee 

747 

SZ1 6-1 30-1 0-25 









167 

CTZC15O.A.B.D0 










10 

130 

10 

25m 



175J 

u5d 




5t 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Alev 

75 

1N1811B 

20 

130 

10 

50m 

65 



sue 


168 

MZ5115 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 


A60f 

76 

1N3009 

20 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 


169 

TZC150AB,D 









77 

1N4233 

20 

130 

10 

19m 

100 


200S 

DO10 




5t 

150 

5.0 

8.0m 

330 t 

9.5 

175A 

Alev 

78 

1N4289 

20 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

S134 


170 

UZ4115 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 


175A 

A380a 

79 

MZT3009 

20 

130 

10 

19m 

100 


150J 

Y220AC 


171 

UZ5115 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A380a 

807 

SZ1 6-1 30-20-1 










172 

ZC150 

5t 

150 

5.0 

8.0m 

330 


150A 

Alev 



20 

130 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


173 

ZC150B 

5 

150 

5.0 

8.0m 

330 



Aley 

817 

SZ 16-1 30-20-25 










174 

1N5383A 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 


200A 

Alee 



20 

130 

10 

25m 



175J 

u5d 


175 

MZ5215 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 


A60f 

82 

BZX98C130 

5 

130 

12 

5.0m 

300 

13 

150J 

S4af 


176 

UZ4215 

10 

150 

5.0 

8.0 

330 


175A 

A380a 

837 

SZ40-1 30-5-25 










177 

UZ5215 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A380a 



5.0 

130 

25 

25m 



175J 

u5e 


178 

ZC150A 

10 

150 

5.0 

8.0m 

330 



Alev 

84 

Z7B130 

5t 

130 

25 

100m 

30 

11 

200J 

S4570 


179 

KS650A 

15 

150 

5.0 

25m 

255 t 

20 

100C 

S494 

85 

ZX130 

5 

130 

25 

5.0 

300 

10 

150J 

S441 


180 

1N5383 

20 

150 

5.0 

8.0m 



200A 

Alee 

867 

SZ40-1 30-1 0-25 










181 

MZ5315 

20 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 


A60f 



10 

130 

25 

25m 



175J 

u5e 


182 

UZ5315 

20 

150 

5.0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A380a 

877 

SZ40-1 30-20-25 










183 

6ALZ150A 

5 

150 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 



20 

130 

25 

25m 



175J 

u5e 


184 

6ALZ150 

10 

150 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

88 

1N2842B 

5 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175S 

C5a 


1857 

BZW03/D150 

10 

150 

6.0 

8.0m 

330 

13 

175J 

A333e 

89 

1N3344B 

5 

130 

50 

95m 

50 


175J 

S4w 


186 

6ALZ150B 

20 

150 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

90 

50T130.A.B 

5t 

130 

50 

95m 

50 

9.5 


S19e 


187 

Z3A150 

It 

150 

10 

50m 

40 

11 

200J 

S4570 

91 

50Z130AB 

5t 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175 

C5a 


188 

INI 424 

5 

150 

10 

10m 

105 t 

10 

175C 

SI 54 

92 

MZT3344B 

5.0 

130 

50 

95m 

50 


150J 

Y220AC 


189 

1N1812A 

5 

150 

10 

50m 

82 


175A 

S110 

93 

1N2842A 

10 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175S 

C5a 


190 

1N2012A 

5 

150 

10 

50m 

82 

12 

150A 

S19a0 

94 

1N3344A 

10 

130 

50 

95m 

50 


175J 

S4w 


191 

1N3011B 

5 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 

95 

MZT3344A 

10 

130 

50 

95m 

50 


150J 

Y220AC 


192 

1N4235B 

5 

150 

10 

17m 

175 


200S 

DO10 

96 

1N2842 

20 

130 

50 

95m 

50 

9.5 

175S 

C5a 


193 

1N4290B 

5 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175C 

SI 34 

97 

1N3344 

20 

130 

50 

95 m 

50 


175J 

S4w 


194 

1S5150A 

5t 

150 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 

98 

MZT3344 

20 

130 

50 

95m 

50 


150J 

Y220AC 


195 

1S6150A 

5 

150 

10 

10m 

180 

10 

150 

D04 


397 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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10. 

VOLT/I 

lGE REC 

iULATOR DIOC 

)ES, 

O 

o. 

IIVER 

- 

Vz> 

100 V (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 

PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 



a 

3| 

1 I 

2J 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 






ri 


TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 


LINE 

TYPE 

lOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 


LINE 

TYPE 

TOL. 

NOM. 

PD 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

DWG. 

No. 

NUMBER 

±. 

REF. 

@ 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 


No. 

NUMBER 

± 

REF. 

@ 25“C 

Izt 

IMP. 

Tc 


NO. 




VOLT. 

MAX 



MAX 







VOLT. 

MAX 



MAX 






(V) 

(W) 

(A) 

jm 


(“C), 





f%) 

(V) 

m 

(A) 

(n) 


rc) 


1 

M2T3011B 

5.0 

150 

10 

17m 

175 


150J 

Y220AC 


96 

1N3012 

20 

160 

10 

16m 

200 


175C 

DO40 

2r 

SZ1 6-1 50-5-1 










97 

1N4236 

20 

160 

10 

16m 

200 


200S 

DO10 




150 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


98 

1N4291 

20 

160 

10 

16m 

200 

9.5 

175C 

SI 34 

3t 

SZ1 6-1 50-5-25 










99 

MZT3012 

20 

160 

10 

16m 

200 


150J 

Y220AC 



5.0 

150 

10 

25m 



175J 

u5d 


lOOy 

SZ1 6-1 60-20-1 









4 

Z3B150 

5t 

150 

10 

50m 

40 

11 

200J 

S4570 




20 

160 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

5 

1N1812 

10 

150 

10 

50m 

82 


175A 

S110 


101 y 

SZ1 6-1 60-20-25 








6 

1N2012 

10 

150 

10 

50m 

82 


150A 

S19a0 




20 

160 

10 

25m 



175J 

u5d 

7 

1N2O12C0 

10 

150 

10 

50m 

82 

12 

150A 

SI 9a 


102 

BZX98C160 

5 

160 

12 

5.0m 

350 

13 

150J 

S4af 

8 

1N3011A 

10 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 


103y 

SZ40-1 60-5-25 









9 

1N4235A 

10 

150 

10 

17m 

175 


200S 

DO10 




5.0 

160 

25 

25m 



175J 

u5e 

10 

1N4290A 

10 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175C 

S134 


104 

Z7B160 

5t 

160 

25 

100m 

50 

11 

200J 

S4570 

11 

1S303 

10 

150 

10 

30m 

80 

9.3 

150J 

S19g 


105 

ZX160 

5 

160 

25 

5.0 

350 

10 

150J 

S441 

12 

1S515OC0 

10 

150 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 


106y 

SZ40-1 60-1 0-25 









13 

1S6150 

10 

150 

10 

10m 

200 

10 

150 

D04 




10 

160 

25 

25m 



175J 

u5e 

14 

C3C15O0 

lot 

150 

10 

50m 

40 

11 

200J 

S457 


107y 

SZ40-1 60-20-25 








15 

MZT3011A 

10 

150 

10 

17m 

175 


150J 

Y220AC 




20 

160 

25 

25m 



175J 

u5e 

16v 

SZ1 6-1 50-1 0-1 










108 

1N2844B 

5 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175S 

G5a 



10 

150 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


109 

1N3347B 

5 

160 

50 

80m 

80 


175J 

S4w 

17y 

SZ1 6-1 50-1 0-25 










110 

50T160,A.B 

5t 

160 

50 

80m 

80 

9.5 


S19e 



10 

150 

10 

25m 



175J 

u5d 


111 

50Z160.A.B 

5t 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175 

C5a 

18 

1N1812B 

20 

150 

10 

50m 

82 



sue 


112 

MZT3347B 

5.0 

160 

50 

80m 

80 


150J 

Y220AC 

19 

1N3011 

20 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 


113 

1N2844A 

10 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175S 

C5a 

20 

1N4235 

20 

150 

10 

17m 

175 


200S 

DO10 


114 

1N3347A 

10 

160 

50 

80m 

80 


175J 

S4w 

21 

1N4290 

20 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175C 

SI 34 


115 

MZT3347A 

10 

160 

50 

80m 

80 


150J 

Y220AC 

22 

MZT3011 

20 

150 

10 

17m 

175 


150J 

Y220AC 


116 

1N2844 

20 

160 

50 

80m 

80 

9.5 

175S 

C5a 

23 T 

SZ1 6-1 50-20-1 










117 

1N3347 

20 

160 

50 

80m 

80 


175J 

S4w 



20 

150 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


118 

MZT3347 

20 

160 

50 

80m 

80 


150J 

Y220AC 

24 T 

SZ1 6-1 50-20-25 










119 

Z6A160 

n 

160 

75 

250m 

35 

11 

200J 

DO50 



20 

150 

10 

25m 



175J 

u5d 


120 

Z6B160 

5t 

160 

75 

250m 

35 

11 

200J 

DO50 

25 

BZX98C150 

5 

150 

12 

5.0m 

300 

13 

150J 

S4af 


121 

C6C16O0 

lot 

160 

75 

250m 

35 

11 

200J 

D05 

26 T 

SZ40-1 50-5-25 










122 

BZV16C160 

5.0 

160 

80 

3.2m 

6.5k 

9.5 

175J 

D013 



5.0 

150 

25 

25m 



175J 

u5e 


123 

BZT03C160 


160 

600 

5.0m 

150 



A333C 

27 

Z7B150 


150 

25 

100m 

40 

11 

200J 

S4570 


124 

10KZ180 

lot 

162 

10 

5.0m 


.11 


D04§ 

28 

ZX150 

5 

150 

25 

5.0 

300 

10 

150J 

S441 


125 

1N5127 

5 

170 

5.0 

8.0m 

380 


175A 

A146m 

29 y 

SZ40-1 50-1 0-25 









126 

1N5385B 

5 

170 

5.0 

8.0m 

380 


200A 

Alee 



10 

150 

25 

25m 



175J 

u5e 


127 

BZV40C170 

5 

170 

5.0 

8.0m 

380 



Alee 

30 T 

SZ40-1 50-20-25 









128 

MZ5117 

5 

170 

5.0 

8.0m 

380 

10 


A60f 



20 

150 

25 

25m 



175J 

u5e 


129 

UZ5117 

5 

170 

5.0 

8.0m 

380 

10 

175A 

A380a 

31 

1N2843B 

5 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175S 

C5a 


130 

1N5385A 

10 

170 

5.0 

8.0m 

380 


200A 

Alee 

32 

1N3346B 

5 

150 

50 

85m 

75 


175J 

S4w 


131 

MZ5217 

10 

170 

5.0 

8.0m 

380 

10 


A60f 

33 

50T150.A.B 

5t 

150 

50 

85m 

75 

9.5 


S19e 


132 

UZ5217 

10 

170 

5.0 

8.0m 

380 

10 

175A 

A380a 

34 

50Z150,A,B 

bt 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175 

C5a 


133 

1N5385 

20 

170 

5.0 

8.0m 



200A 

Alee 

35 

MZT3346B 

5.0 

150 

50 

85m 

75 


150J 

Y220AC 


134 

MZ5317 

20 

170 

5.0 

8.0m 

380 

10 


A60f 

36 

1N2843A 

10 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175S 

C5a 


135 

UZ5317 

20 

170 

5.0 

8.0m 

380 

10 

175A 

A380a 

37 

1 N3346A 

10 

150 

50 

85m 

75 


175J 

S4w 


136 

6ALZ170A 

5 

170 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

38 

MZT3346A 

10 

150 

50 

85m 

75 


150J 

Y220AC 


137 

6ALZ170 

10 

170 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

39 

1N2843 

20 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

175S 

C5a 


138 

6ALZ170B 

20 

170 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 

40 

1N3346 

20 

150 

50 

85m 

75 


175J 

S4w 


139y 

SZ1 6-1 70-5-1 









41 

MZT3346 

20 

150 

50 

85m 

75 


150J 

Y220AC 




5.0 

170 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

42 

Z6A150 

n 

150 

75 

2SCrn 

25 

11 

200iJ 

DO50 


140t 

SZ1 6-1 70-5-25 









43 

Z6B150 

bt 

150 

75 

250m 

25 

11 

200J 

DO50 




5.0 

170 

10 

25m 



175J 

u5d 

44 

C6C15O0 

lot 

150 

75 

250m 

25 

11 

200J 

D05 


141 y 

SZ1 6-1 70-1 0-1 









45 

BZV16C150 

5.0 

150 

80 

3.4m 

6.0k 

9.5 

175J 

D013 




10 

170 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

46 

ZGP10-150 

20 

150 

500 

5.0m 

1.0k 


175 

D041 


142y 

SZ1 6-1 70-1 0-25 








47 

BZT03C150 


150 

600 

5.0m 

130 



A333C 




10 

170 

10 

25m 



175J 

u5d 

48 

CTZC16OC0 

1 

160 

5.0 

8.0m 

350 t 

9.5 

175A 

Alev 


143y 

SZ1 6-1 70-20-1 









49 

TZC160C 

1 

160 

5.0 

8.0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 




20 

170 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

50 

CTZC16OE0 

3 

160 

5.0 

8.0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 


144y 

SZ1 6-1 70-20-25 








51 

TZC160E 

3 

160 

5.0 

8.0m 

350 t 

9.5 

175A 

Alev 




20 

170 

10 

25m 



175J 

u5d 

52 

1N4987 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 


175A 

A146m 


145y 

SZ40-1 70-5-25 









53 

1N5384B 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 


200A 

Alee 




5.0 

170 

25 

25m 



175J 

u5e 

54 

BZV40C160 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 



Alee 


146y 

SZ40-1 70-1 0-25 








55 

BZV48C160 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 

9.5 

175J 

D027 




10 

170 

25 

25m 



175J 

u5e 

56 

BZV58C160 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 

9.5 

175J 

Alee 


147y 

SZ40-1 70-20-25 








57 

CTZC160.A.B.D 

0 











20 

170 

25 

25m 



175J 

u5e 



bt 

160 

5.0 

8.0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 


148 

1N3013B 

5 

175 

10 

14m 

250 

9.5 

175S 

D04 

58 

MZ5116 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 

10 


A60f 


149 

1N4237B 

5 

175 

10 

14m 

250 


200S 

DO10 

59 

TZC160.A.B.D 










150 

1N3013A 

10 

175 

10 

14m 

250 

9.5 

175S 

D04 



bt 

160 

5.0 

8.0m 

350 t 

9.5 

175A 

Aley 


151 

1N4237A 

10 

175 

10 

14m 

250 


200S 

DO10 

60 

UZ4116 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 


175A 

A380a 


152 

1N3013 

20 

175 

10 

14m 

250 

9.5 

175S 

D04 

61 

^5116 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 

10 

175A 

A380a 


153 

1N4237 

20 

175 

10 

14m 

250 


200S 

DO10 

62 

ZC160 

bt 

160 

5.0 

8.0m 

350 


150A 

Aley 


154 

1N3348B 

5 

175 

50 

70m 

85 


175J 

S4w 

63 

ZC160B 

5 

160 

5.0 

8.0m 

350 



Aley 


155 

50Z175,A,B 

5t 

175 

50 

70m 

85 

9.5 

175 

C5a 

64 

1N5384A 

10 

160 

5.0 

8.0m 

350 


200A 

Alee 


156 

MZT3348B 

5.0 

175 

50 

70m 

85 


150J 

Y220AC 

65 

MZ5216 

10 

160 

5.0 

8.0m 

350 

10 


A60f 


157 

1N3348A 

10 

175 

50 

70m 

85 


175J 

S4w 

66 

UZ4216 

10 

160 

5.0 

8.0m 

350 


175A 

A380a 


158 

MZT3348A 

10 

175 

50 

70m 

85 


150J 

Y220AC 

67 

UZ5216 

10 

160 

5.0 

8.0m 

350 

10 

175A 

A380a 


159 

1N3348 

20 

175 

50 

70m 

85 


175J 

S4w 

68 

ZC160A 

10 

160 

5.0 

8.0m 

350 



Aley 


160 

MZT3348 

20 

175 

50 

70m 

85 


150J 

Y220AC 

69 

1N5384 

20 

160 

5.0 

8.0m 



200A 

Alee 


161 

CTZC18OC0 

1 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Aley 

70 

MZ5316 

20 

160 

5.0 

8.0m 

350 

10 


A60f 


162 

TZC180C 

1 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Alev 

71 

UZ5316 

20 

160 

5.0 

8.0m 

350 

10 

175A 

A380a 


163 

CTZC18OE0 

3 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Aley 

72 

6ALZ160A 

5 

160 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 


164 

TZC180E 

3 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Aley 

73 

6ALZ160 

10 

160 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 


165 

1N4988 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 


175A 

A146m 

74 y 

BZW03/D160 

10 

160 

6.0 

8.0m 

350 

13 

175J 

A333e 


166 

1N5386B 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 


200A 

Alee 

75 

6ALZ160B 

20 

160 

6.0 

8.0m 



170J 

A416 


167 

BZV40C180 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 



Alee 

76 

Z3A160 

1t 

160 

10 

50m 

50 

11 

200J 

S4570 


168 

BZV48C180 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 

9.5 

175J 

D027 

77 

1N1813A 

5 

160 

10 

50m 

93 


175A 

S1 10 


169 

BZV58C180 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 

9.5 

175J 

Alee 

78 

1N3012B 

5 

160 

10 

16m 

200 


175C 

DO40 


170 

CTZC18O.A.B.D0 








79 

1N4236B 

5 

160 

10 

16m 

200 


200S 

DO10 




5t 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Alev 

80 

1N4291B 

5 

160 

10 

16m 

200 

9.5 

175C 

SI 34 


171 

MZ5118 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

81 

1S6160A 

5 

160 

10 

10m 

200 

10 

150 

D04 


172 

TZC180,A,B,D 









82 

MZT3012B 

5.0 

160 

10 

16m 

200 


150J 

Y220AC 




5t 

180 

5.0 

5.0m 

430 t 

9.5 

175A 

Alev 

83 y 

SZ1 6-1 60-5-1 










173 

UZ4118 

5 

180 

5.0 

5.0m 

450 


175A 

A380a 


15.0 

160 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


174 

UZ5118 

5 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A380a 

84 y 

SZ1 6-1 60-5-25 










175 

ZC180 

5t 

180 

5.0 

5.0m 

430 


150A 

Alev 



5.0 

160 

10 

25m 



175J 

u5d 


176 

ZC180B 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 



Aley 

85 

Z3B160 

5t 

160 

10 

50m 

50 

11 

200J 

S4570 


177 

1N5386A 

10 

180 

5.0 

5.0m 

430 


200A 

Alee 

86 

1N1813 

10 

160 

10 

50m 

93 


175A 

S1 10 


178 

MZ5218 

10 

180 

5.0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

87 

1N3012A 

10 

160 

10 

16m 

200 


175C 

DO40 


179 

UZ4218 

10 

180 

5.0 

5.0m 

450 


175A 

A380a 

88 

1N4236A 

10 

160 

10 

16m 

200 


200S 

DO10 


180 

UZ5218 

10 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A380a 

89 

1N4291A 

10 

160 

10 

16m 

200 

9.5 

175C 

SI 34 


181 

ZC180A 

10 

180 

5.0 

5.0m 

430 



Alev 

90 

1S6160 

10 

160 

10 

10m 

250 

10 

150 

D04 


182 

KS680A 

15 

180 

5.0 

25m 

330 t 

20 

100C 

S494 

91 

C3C16O0 

lot 

160 

10 

50m 

50 

11 

200J 

S457 


183 

1N5386 

20 

180 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 

92 

MZT3012A 

10 

160 

10 

16m 

200 


150J 

Y220AC 


184 

MZ5318 

20 

180 

5.0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

93 y 

SZ1 6-1 60-1 0-1 










185 

UZ5318 

20 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A380a 



10 

160 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


186 

6ALZ180A 

5 

180 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 

94y 

SZ1 6-1 60-1 0-25 










187 

6ALZ180 

10 

180 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 



10 

160 

10 

25m 



175J 

u5d 


188y 

BZW03/D180 

10 

180 

6.0 

5.0m 

430 

13 

175J 

A333e 

95 

1N1813B 

20 

160 

10 

50m 

93 


1 

Slle 


189 

6ALZ180B 

20 

180 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 
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10. VOLTAGE REGULA 


OR DIODES. POWER -Vz^ 100 v(Conrd) 


IN ORDER OF: (1) REF. VOLTAGE (2) MAX 
PD MAX (3) TOLERANCE & (4) TYPE NUMBER 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

3j 

TOL. 

+ 

f%) 

IJ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25V 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc), 

DWG. 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

3^ 

TOL. 

± 

f%) 

T] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

i: 

PD 

@ 25“C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc), 

DWG. 

NO. 

1 

Z3A180 

If 

180 

10 

50m 

60 

11 

200J 

S4570 


97 

6ALZ200B 

20 

200 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 

2 

1N1814A 

5 

180 

10 

50m 

115 


175A 

S110 


98 

Z3A200 

1t 

200 

10 

50m 

70 

11 

200J 

S4570 

3 

1N3014B 

5 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 


99 

1N1815A 

5 

200 

10 

50m 

140 


175A 

S110 

4 

1N4238B 

5 

180 

10 

14m 

260 


200S 

DO10 


100 

1N3015B 

5 

200 

10 

12m 

300 


175C 

DO40 

5 

1N4292B 

5 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

1^34 


101 

1N4239B 

5 

200 

10 

12m 

300 


200S 

DO10 

6 

1S6180A 

5 

180 

10 

10m 

250 

10 

150 

D04 


102 

1N4293B 

5 

200 

10 

12m 

300 

10 

175C 

SI 34 

7 

MZT3014B 

5.0 

180 

10 

14m 

260 


150J 

Y220AC 


103 

1S6200A 

5 

200 

10 

10m 

300 

10 

150 

D04 

8t 

SZ1 6-1 80-5-1 










104 

MZT3015B 

5.0 

200 

10 

12m 

300 


150J 

Y220AC 



5.0 

180 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


105v 

SZ 16-200-5-1 









9t 

SZ1 6-1 80-5-25 











^:o 

200 

10 

1.0m 



175J 

u5d 



5.0 

180 

10 

25m 



175J 

u5d 


106v 

SZ1 6-200-5-25 









10 

Z3B180 

5t 

180 

10 

50m 

60 

11 

200J 

S4570 




5.0 

200 

10 

25m 



175J 

u5d 

11 

1N1814 

10 

180 

10 

50m 

115 


175A 

S110 


107 

Z3B200 

5t 

200 

10 

50m 

70 

11 

200J 

S4570 

12 

1N3014A 

10 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 


108 

1N1815 

10 

200 

10 

50m 

140 


175A 

S1 10 

13 

1N4238A 

10 

180 

10 

14m 

260 


200S 

DO10 


109 

1N3015A 

10 

200 

10 

12m 

300 


175C 

DO40 

14 

1N4292A 

10 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

S134 


110 

1N4239A 

10 

200 

10 

12m 

300 


200S 

DO10 

15 

1S6180 

10 

180 

10 

10m 

300 

10 

150 

D04 


111 

1N4293A 

10 

200 

10 

12m 

300 

10 

175C 

SI 34 

16 

10KZ200 

lot 

180 

10 

5.0m 


.11 


D045 


112 

1S6200 

10 

200 

10 

10m 

400 

10 

150 

D04 

17 

C3C18O0 

lot 

180 

10 

50m 

60 

11 

200J 

S457 


113 

C3C2OO0 

lot 

200 

10 

50m 

70 

11 

200J 

S457 

18 

MZT3014A 

10 

180 

10 

14m 

260 


150J 

Y220AC 


114 

MZT3015A 

10 

200 

10 

12m 

300 


150J 

Y220AC 

19t 

SZ1 6-1 80-1 0-1 










115t 

SZ1 6-200-1 0-1 











10 

180 

10 

1.0m 



175J 

u5d 




10 

200 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

20 T 

SZ1 6-1 80-1 0-25 










116v 

SZ1 6-200-1 0-25 











10 

180 

10 

25m 



175J 

u5d 




10 

200 

10 

25m 



175J 

u5d 

21 

1N1814B 

20 

180 

10 

50m 

115 



sue 


117 

1N1815B 

20 

200 

10 

50 m 

140 



sue 

22 

1N3014 

20 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 


118 

1N3015 

20 

200 

10 

12m 

300 


175C 

DO40 

23 

1N4238 

20 

180 

10 

14m 

260 


200S 

DO10 


119 

1N4239 

20 

200 

10 

12m 

300 


200S 

DO10 

24 

1N4292 

20 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

SI 34 


120 

1N4293 

20 

200 

10 

12m 

300 

10 

175C 

SI 34 

25 

MZT3014 

20 

180 

10 

14m 

260 


150J 

Y220AC 


121 

MZT3015 

20 

200 

10 

12m 

300 


150J 

Y220AC 

26 ▼ 

SZ1 6-1 80-20-1 










122t 

SZ1 6-200-20-1 











20 

180 

10 

1.0m 



175J 

u5d 




20 

200 

10 

1.0m 



175J 

u5d 

27 ▼ 

SZ1 6-1 80-20-25 










123v 

SZ1 6-200-20-25 











20 

180 

10 

25m 



175J 

u5d 




20 

200 

10 

25m 



175J 

u5d 

28 

BZX98C180 

5 

180 

12 

5.0m 

350 

13 

150J 

S4af 


124 

BZX98C200 

5 

200 

12 

5.0m 

350 

13 

150J 

S4af 

29 T 

SZ40-1 80-5-25 










125t 

SZ40-200-5-25 











5.0 

180 

25 

25m 



175J 

u5e 




5.0 

200 

25 

25m 



175J 

u5e 

30 

Z7B180 

5t 

180 

25 

100m 

60 

11 

200J 

S4570 


126 

Z7B200 

5t 

200 

25 

100m 

70 

11 

200J 

S4570 

31 

ZX200 

5 

180 

25 

5.0 

350 

10 

150J 

S441 


127t 

SZ40-200-10-25 








32 V 

SZ40-1 80-1 0-25 











10 

200 

25 

25m 



175J 

u5e 



10 

180 

25 

25m 



175J 

u5e 


128t 

SZ40-200-20-25 








33 ▼ 

SZ40-1 80-20-25 











20 

200 

25 

25m 



175J 

u5e 



20 

180 

25 

25m 



175J 

u5e 


129 

1N2846B 

5 

200 

50 

65m 

100 

10 

175S 

C5a 

34 

1N2845B 

5 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175S 

C5a 


130 

1N3350B 

5 

200 

50 

65m 

100 


175J 

S4w 

35 

1N3349B 

5 

180 

50 

68m 

90 


175J 

S4w 


131 

50T200,A,B 

5t 

200 

50 

65m 

100 

9.5 


S19e 

36 

50T180.A.B 

5t 

180 

50 

68m 

90 

9.5 


S19e 


132 

50Z200.A.B 

5t 

200 

50 

65m 

100 

10 

175 

C5a 

37 

50Z180,A,B 

5t 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175 

C5a 


133 

MZT3350B 

5.0 

200 

50 

65m 

100 


150J 

Y220AC 

38 

MZT3349B 

5.0 

180 

50 

68m 

90 


150J 

Y220AC 


134 

1N2846A 

10 

200 

50 

65m 

100 

10 

175S 

C5a 

39 

1N2845A 

10 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175S 

C5a 


135 

1N3350A 

10 

200 

50 

65m 

100 


175J 

S4w 

40 

1N3349A 

10 

180 

50 

68m 

90 


175J 

S4w 


136 

MZT3350A 

10 

200 

50 

65m 

100 


150J 

Y220AC 

41 

MZT3349A 

10 

180 

50 

68m 

90 


150J 

Y220AC 


137 

1N2846 

20 

200 

50 

65m 

100 

10 

175S 

C5a 

42 

1N2845 

20 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175S 

C5a 


138 

1N3350 

20 

200 

50 

65m 

100 


175J 

S4w 

43 

1N3349 

20 

180 

50 

68m 

90 


175J 

S4w 


139 

MZT3350 

20 

200 

50 

65m 

100 


150J 

Y220AC 

44 

MZT3349 

20 

180 

50 

68m 

90 


150J 

Y220AC 


140 

Z6A200 

It 

200 

75 

250m 

55 

11 

200J 

DO50 

45 

Z6A180 

It 

180 

75 

250m 

45 

11 

200J 

DO50 


141 

Z6B200 

5t 

200 

75 

250m 

55 

11 

200J 

DO50 

46 

Z6B180 

5t 

180 

75 

250m 

45 

11 

200J 

dSIB 


142 

C6C2OO0 

lot 

200 

75 

250m 

55 

11 

200J 

D05 

47 

C6C18O0 

lot 

180 

75 

250m 

45 

11 

200J 

D05 


143 

BZV16C200 

5.0 

200 

80 

2.4m 

8.0k 

10 

175J 

D013 

48 

BZV16C180 

5.0 

180 

80 

2.8m 

7.0k 

9.5 

175J 

D013 


144 

BZT03C200 


200 

600 

5.0m 

200 



A333C 

49 

BZT03C180 


180 

600 

5.0m 

180 



A333C 


145 

1N4990 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 


175A 

A146m 

50 

1N5128 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 


175A 

A146m 


146 

MZ5122 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


A60f 

51 

1N5387B 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 


200A 

Alee 


147 

UDZ51220 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 


175A 

A356b 

52 

BZV40C190 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 



Alee 


148 

UZ5122 

5 

220 

5.0 

5.0m 

550 

11 

175A 

A380a 

53 

MZ5119 

5 

190 

5.0 

5.0m 

450 

10 


A60f 


149 

MZ5222 

10 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


A60f 

54 

UZ5119 

5 

190 

5.0 

5.0m 

470 

11 

175A 

A380a 


150 

UDZ52220 

10 

220 

5.0 

5.0m 

550 


175A 

A356b 

55 

1N5387A 

10 

190 

5.0 

5.0m 

450 


200A 

Alee 


151 

UZ5222 

10 

220 

5.0 

5.0m 

550 

11 

175A 

A380a 

56 

MZ5219 

10 

190 

5.0 

5.0m 

450 

10 


A60f 


152 

MZ5322 

20 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


A60f 

57 

UZ5219 

10 

190 

5.0 

5.0m 

470 

11 

175A 

A380a 


153 

UZ5322 

20 

220 

5.0 

5.0m 

550 

11 

175A 

A380a 

58 

1N5387 

20 

190 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 


154t 

BZW03/D220 

10 

220 

6.0 

5.0m 

700 

13 

175J 

A333e 

59 

MZ5319 

20 

190 

5.0 

5.0m 

450 

10 


A60f 


155 

BZT03C220 


220 

600 

2.0m 

350 



A333C 

60 

UZ5319 

20 

190 

5.0 

5.0m 

470 

11 

175A 

A380a 


156 

1N4991 

5 

240 

5.0 

5.0m 

650 


175A 

A146m 

61 

6ALZ190A 

5 

190 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


157 

MZ5124 

5 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 


A60f 

62 

6ALZ190 

10 

190 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


158 

UZ5124 

5 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 

175A 

A380a 

63 

6ALZ190B 

20 

190 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


159 

MZ5224 

10 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 


A60f 

64 ▼ 

SZ1 6-1 90-5-1 










160 

UZ5224 

10 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 

175A 

A380a 



5.0 

190 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


161 

MZ5324 

20 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 


A60f 

65 ▼ 

SZ1 6-1 90-1 0-1 










162 

UZ5324 

20 

240 

5.0 

5.0m 

650 

11 

175A 

A380a 



10 

190 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


163v 

BZW03/D240 

10 

240 

6.0 

5.0m 

900 

13 

175J 

A333e 

66 ▼ 

SZ1 6-1 90-20-1 










164 

BZT03C240 


240 

600 

2.0m 

400 



A333C 



20 

190 

10 

1.0m 



175J 

u5d 


165 

1N5129 

5 

260 

5.0 

5.0m 

650 


175A 

A146m 


^ ^ ^ 










166 

MZ5126 

5 

260 

5.0 

5.0m 

750 

11 


A60f 

V-» > '^UU V 









167 

UZ5126 

5 

260 

5.0 

5.0m 

750 

12 

175A 

A380a 

~ i 











168 

MZ5226 

10 

260 

5.0 

5.0m 

750 

11 


A60f 

70 

CTZC2OOC0 

1 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Aley 


169 

UZ5226 

10 

260 

5.0 

5.0m 

750 

12 

175A 

A380a 

71 

TZC200C 

1 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Aley 


170 

MZ5326 

20 

260 

5.0 

5.0m 

750 

11 


A60f 

72 

CTZC2OOE0 

3 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Alev 


171 

UZ5326 

20 

260 

5.0 

5.0m 

750 

12 

175A 

A380a 

73 

TZC200E 

3 

200 

5.0 

5.0m 

480 


10 

175A 

Aley 


172 

1N4992 

5 

270 

5.0 

5.0m 

800 


175A 

A146m 

74 

1N4989 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 


175A 

A146m 


173 

MZ5227 

10 

270 

5. 

5.0m 

800 

12. 

175J 

A60as 

75 

1N5388B 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 


200A 

Alee 


174t 

BZW03/D270 

10 

270 

6.0 

5.0m 

1.2k 

13 

175J 

A333e 

76 

BZV40C200 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 



Alee 


175 

BZT03C270 


270 

600 

2.0m 

450 



A333C 

77 

BZV48C200 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 

175J 

D027 


176 

1N5130 

5 

280 

5.0 

4.0m 

850 


175A 

A146m 

78 

BZV58C200 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 

175J 

Alee 


177 

MZ5128 

5 

280 

5.0 

4.0m 

850 

11 


A60f 

79 

CTZC2OO.A,B,D0 









178 

UZ5128 

5 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

A380a 



5t 

200 

5.0 

5.0m 

480 t 

10 

175A 

Aley 


179 

MZ5228 

10 

280 

5.0 

4.0m 

850 

11 


A60f 

80 

MZ5120 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 


A60f 


180 

UZ5228 

10 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

A380a 

81 

TZC200,A.B,D 










181 

MZ5328 

20 

280 

5.0 

4.0m 

850 

11 


A60f 



5t 

200 

5.0 

5.0m 

480 t 

10 

175A 

Aley 


182 

UZ5328 

20 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

A380a 

82 

UZ5120 

5 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A380a 


183 

1N4993 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 


175A 

A146m 

83 

ZC200#B 

5t 

200 

5.0 

5.0m 

480 


150A 

Aley 


184 

MZ5130 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


A60f 

84 

ZC200B 

5 

200 

5.0 

5.0m 

480 



Aley 


185 

UDZ513O0 

5 

300 

5.0 

5.0m 

950 


175A 

A356b 

85 

1 N5388A 

10 

200 

5.0 

5.0m 

480 


200A 

Alee 


186 

UZ5130 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

A380a 

86 

MZ5220 

10 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 


A60f 


187 

MZ5230 

10 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


A60f 

87 

UZ4120 

10 

200 

5.0 

5.0m 

500 


175A 

A380a 


188 

UDZ523O0 

10 

300 

5.0 

5.0m 

950 


175A 

A356b 

88 

UZ4220 

10 

200 

5.0 

5.0m 

500 


175A 

A380a 


189 

UZ5230 

10 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

A380a 

89 

UZ5220 

10 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A380a 


190 

MZ5330 

20 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


A60f 

90 

ZC200A 

10 

200 

5.0 

5.0m 

480 



Aley 


191 

UZ5330 

20 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

A380a 

91 

1N5388 

20 

200 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 


192 

1N5131 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 


175A 

A146m 

92 

MZ5320 

20 

200 

5.0 

5.0m 

480 

10 


A60f 


193 

MZ5132 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

11 


A60f 

93 

UZ5320 

20 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A380a 


194 

UZ5132 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

12 

175A 

A380a 

94 

6ALZ200A 

5 

200 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


195 

MZ5232 

10 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

11 


A60f 

95 

6ALZ200 

10 

200 

6.0 

5.0m 



170J 

A416 


196 

UZ5232 

10 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

12 

175A 

A380a 

96 ▼ 

BZW03/D200 

10 

200 

6.0 

5.0m 

500 

13 

175J 

A333e 


197 

MZ5332 

20 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

11 


A60f 
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10. VOLTAGE REGULAl 

rOR DIOC 

nrklAfrD If ^ 9nn U fPnnt’ril in order OF: (1) ref. voltage (2) max 

lES. POWER - Vz ^ zoo W (l-ont d) ,3, tolerance a iai type number 

LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

3J 

TOL. 

± 

(%) 

T] 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

!yi 

2J 

PD 

@ 25“C 
MAX 
(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(n) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc) 

DWG. 

NO. 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

IT 

TOL. 

± 

(%) 

LT 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2J 

PD 

@ 25"C 
MAX 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

JB) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rc) 

DWG. 

NO. 

1 

2 

3 

UZ5332 

1N4994 

MZ5233 

20 

5 

10 

320 

330 

330 

5.0 

5.0 

5. 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

1.1k 

1.1k 

1.1k 

12 

12. 

rTM 

175A 

175J 

A38da 

A146m 

A60as 











4 

5 

6 

1N5132 

MZ5134 

UZ5134 

5 

5 

5 

340 

340 

340 

5.0 

5.0 

5.0 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

11 

12 

175A 

175A 

A146m 

A60f 

A380a 











7 

8 

9 

MZ5234 

UZ5234 

MZ5334 

10 

10 

20 

340 

340 

340 

5.0 

5.0 

5.0 

4.0m 

4.0m 

4.0m 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

11 

12 

11 

175A 

A60f 

A380a 

A60f 











10 

11 

12 

UZ5334 

1N4995 

MZ5136 

20 

5 

5 

340 

360 

360 

5.0 

5.0 

5.0 

4.0m 

3.0m 

3.0m 

1.2k 

1.4k 

1.4k 

12 

11 

175A 

175A 

A380a 

A146m 

A60f 











13 

14 

15 

UZ5136 

MZ5236 

UZ5236 

5 

10 

10 

360 

360 

360 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.4k 

1.4k 

1.4k 

12 

11 

12 

175A 

175A 

A380a 

A60f 

A380a 











16 

17 

18 

MZ5336 

UZ5336 

1N5133 

20 

20 

5 

360 

360 

380 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.4k 

1.4k 

1.5k 

11 

12 

175A 

175A 

A60f 

A380a 

A146m 











19 

20 

21 

MZ5138 

UZ5138 

MZ5238 

5 

5 

10 

380 

380 

380 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.5k 

1.5k 

1.5k 

11 

12 

11 

175A 

A60f 

A380a 

A60f 











22 

23 

24 

UZ5238 

MZ5338 

UZ5338 

10 

20 

20 

380 

380 

380 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.5k 

1.5k 

1.5k 

12 

11 

12 

175A 

175A 

A380a 

A60f 

A380a 











25 

26 

27 

1N4996 

MZ5239 

1N5134 

5 

10 

5 

390 

390 

400 

5.0 

5. 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

12. 

175A 

175J 

175A 

A146m 

A60as 

A146m 











28 

29 

30 

MZ5140 

UZ5140 

MZ5240 

5 

5 

10 

400 

400 

400 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

11 

12 

11 

175A 

A60f 

A380a 

A60f 











31 

32 

33 

UZ5240 

MZ5340 

UZ5340 

10 

20 

20 

400 

400 

400 

5.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

3.0m 

3.0m 

1.8k 

1.8k 

1.8k 

12 

11 

12 

175A 

175A 

A380a 

A60f 

A380a 











34 

Z7B400 

5t 

400 

25 

50m 

200 

11 

200J 

S4570 
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MHMM 


















1 Is second sourcing a 

1 problem? D.A,T. A. now 

■ publishes a complete 

1 alternate source series 

1 which lists over 500,000 

1 direct and 500,000 

■ suggested replacements. 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ 1 kV 


m ORDER OF; (1) PIV (2) 10 MAX 
> TEMP & (4) TYPE NUMBER 



4J 

rr^ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 






AJ 

T] 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

2] lo 

3T@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

u® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 



(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

rc) 






(V) 

(A) 

rc)^ 

(A) 

(s) 

rc). 



!♦ 

SR1214 

1.4 

12 





Si 

It504 


Ill 

1N3638 

TOk 

750m 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

7^344 












112 

75R10B 

1.0k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


P V > 1 kV 










113 

A3M1 

1.0k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 












114 

A3M5 

1.0k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

—Z — 

SCSMO 

1.0k 





150A 

Si 

S545 


115 

A3M9 

1.0k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

6^ 

HS10 

1.0k 

7.5m 

50 

1.5 § 

8.3m 

175 

Si 

A298ad 


116 

B3M1 

1.0k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

7 

1G1 

1.0k 

.01 

25 

1.0 


150A 

Si 

D07 


117 

B3M5 

1.0k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

8 

MCI 53 

1.0k 

.01 

25 

1.0 

8.0m 


Si 

Aldb 


118 

B3M9 

1.0k 

.75 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

9 

BYT61-1000 

1.0k 

12m 

108C 

150 

10m 

108C 

Si 

D04 


119 

UT120 

1.0k 

.75 

25A 

15 

8.3m 


Si 

A146f 

10 

MCI 52 

1.0k 

.02 

25 

2.0 

8.0m 


Si 

Aldb 


120 

1N2617 

1.0k 

.75 

50A 

30 


175A 

Si 

A31a 

11 

DD10 

1.0k 

30m 

25A 

4.0 

8.3 

100A 

Si 

A109b 


121 

1N3243 

1.0k 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

Ales 

12 

BYT65.1000 

1.0k 

30m 

96C 

300 

10m 

150J 

Si 

D05 


122 

1N3723 

1.0k 

.75 

50A 

12 


175A 

Si 

Albo 

13 

MCI 51 

1.0k 

.04 

25 

3.0 

8.0m 


Si 

Aldb 


123 

A3M3 

1.0k 

.75 

50A 

35 


175A 

Si 

A41p 

14 

MHVG10 

1.0k 

50m 


20 

1.0m 

125 

Si 

A249e 


124 

M73 

1.0k 

.75 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

15 


nriK^H 

.05 

25A 

.50 


200S 

Si 

Albz 


125 

SRS1100HE 

1.0k 

750m 

55A 

20 


175A 

SA 

A340C 



1.0k 

.05 

25 




Si 

Aibn 



1S1944J 

1.0k 

750m 

65A 

35 

10m 

125J 

Si 

D015 



1.0k 

50m 

40A 

3.0 

8.3m 


SiA 

Aim 



1N3281 

1.0k 

.75 

70A 

25 

8.0m 

150A 

Si 

Alem 



1.0k 

50 m 

50A 

2.0 

8.0m 

iktlTiH 

Si 

A3aa 



CER73 

1.0k 

.75 

75A 

48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


HV10E 

1.0k 

50m 

100A 



tKtTjM 

M 




S61 

1.0k 

.75 

80$ 

15 



Si 

A54 



1.0k 

50m 

100 



iFM 

M 




ID10080 

1.0k 

800m 


7.5k 


190 

Si 

M681 


HV10M 

1.0k 

50 m 

100A 




M 



EBllM 

SLD1U 

1.0k 

800m 

25A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

Alad 


HV10P 






150A 


A94q 



1S2406 

1.0k 

800m 

40A 

50 

8.3m 

130J 

SA 

Albv 


1N1730A 



wiM 

9.0 

8.0m 

200A 

M 

Algd 


Eric^K 

1 SI 348 

1.0k 

.80 

50A 

40 

8.3m 

150J 

SA 

A89b 

24 

CER73A 



KgKl 

48 

4.0m 

150A 

M 

D027 



K4M5 

1.0k 

.80 

50 

60 


150C 

Si 


25 

1N365 



25$ 



150C 


D02 



LBA-10 

1.0k 

800m 

50A 

30 

10m 

150J 

Si 

M1280t 

26 

1N878 



25A 



200S 

M 

Albz 



RA-IC 

1.0k 

800m 

50A 

40 

10m 

130J 

Si 

A334 

27 

1N3282 



25A 



150A 

k™ 

D07 



RM1C 

1.0k 

800m 

50 

40 

10m 

130 

SA 

A344i 

28 

10R10B 






175 

Si 



138 

SLD1V 

1.0k 

800m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

AIfu 

29 

PS2417 







Si 



139 

1S2308 

1.0k 

800m 

65A 

60 


150J 

Si 

A56a 

30 

S210 







Si 



140 

A4M1 

1.0k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

31 

VB10 

1.0k 

100m 

Klin 




SiA 

A298m 


141 

A4M5 

1.0k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

32 

VG1 

1.0k 

100m 

40A 




SA 

A298j 


142 

A4M9 

1.0k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

33 

1 N2374 

1.0k 

.10 

100A 




Si 

A1fu 


143 

B4M1 

1.0k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

34 

INI 408 


.125 

75A 



150 


A53 


BM 

B4M5 

1.0k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

35 

1N867 


.15 

25A 



200S 

M 

Albz 


iE9 

B4M9 

1.0k 

.85 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

36 

1N2502 


.15 

25A 

■M 


150A 

[M 

A6 


KM 

B1280L 

1.0k 

850m 

45A 

50 

10m 

140J 

Si 









IRIifa 




lEM 

SSiB0580 

1.0k 

.85 

45A 

50 

10m 

150J 

SA 

M441 






50 

8.3m 



A3h 


ii9 

1N1443A 

1.0k 

.95 

25A 

25 


135A 

Si 

D01 






4.0 

1.0m 

HS[tTLm 


A31x 


KM 

PR208.RT 

1.0k 

955m 


50 



Si 

D015 






48 

4.0m 

150A 

Si 

D027 


UMi 

10SM1 

1.0k 

TO 


40 



Si 

A3ah 






KTi^K 


150 

Si 

D02 


iS9 

ERB12-10 

1.0k 

TO 


50 


140J 

Si 

A387 









Si 

M84af 




1.0k 

TO 


50 


140J 

Si 

A21b 


i 1 ^ 







Si 

Albz 



1N2224 

1.0k 

TO 

25$ 

20 


150 

SA 

D04 









Si 

Algd 



1N2224A 

1.0k 

TO 

25$ 

20 


150 

SA 

D04 






K3K 



Si 

A41a 



1N2225 

1.0k 

TO 

25$ 

20 


150 

SA 

S35 


AIMS 



25 

60 


EE^^I 





1N2225A 

TOk 

TO 

25$ 

20 


150 

SA 

S35 


A1M9 



25 

60 



M 




1N3957 

1.0k 

TO 

25A 

20 


200S 

Si 

D041 


B1M1 



25 

60 



M 




100R10B 

1.0k 

TO 

25 

60 


175 

Si 



B1M5 


mtitmm 

25 

60 


E^ai 






1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


B1M9 



25 

60 


tJSSM 






1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


PS1140 



25A 

2.5 § 

8.0m 

Mir:m 






1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 



IHilSB 

■UiSHi 


60 







B5M1 

1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 






15 







B5M5 

1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 



nsiiH 



4.0 







B5M9 

1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


B587-10 








A69r 



6223-10 

1.0k 

TO 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


1N2372 


.20 






D04 



DSA10L 

1.0k 

TO 

25 

30 


150J 

SA 

A298r 


1N1261 


.24 





^Bi 

A53 



KBPS-10 

1.0k 

TO 

25A 

50 


150S 

Si 

A418 

58 

1N2880 



25A 



150S 




168 

MB251 

1.0k 

TO 

25 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A60f 

59 

1N2881 



25A 



150S 

M 



169 

PTC203 

1.0k 

TO 

25 

30 



Si 

Albe 

60 

1N2882 



25A 




M 



170v 

SM4007 

1.0k 

TO 

25A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

FI 49 

61 

1N2883 







Si 

A83w 


fBBi 

TG10 

1.0k 

TO 

25A 

35 


140J 

Si 

Alaat 

62 

67D010H53PNN 






itl'Zil 

Si 

Alyu 



UT347 

1.0k 

TO 

25A 

20 

8.3m 

175 

Si 

A380 

63 

HVE10 



KIIH 




Si 

A298S 




1.0k 

TO 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017t 

WSM 




KIIH 

50 

QRIijK 





lUM 

423MC2AI1 

1.0k 

TO 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017t 






3.0 

nRnfl 






SM1A10 

1.0k 

TO 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 





mSl 

48 

BtilnB 






SM-1A-10 

1.0k 

TO 

40A 

45 

10m 

140J 

Si 

A437 




250m 

75A 





E204p 


ilM 

1G10 

1.0k 

TO 

50A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A313j 





100$ 





D02 


119 

1N3252 

1.0k 

TO 

50A 

20 


175S 

Si 

Ales 

EM 




100$ 





D02 



1N4586 

1.0k 

TO 

50A 

50 


175A 

Si 

D029 






1.0 


140A 

Si 

D03 


lisisKl 

1NE11 

1.0k 

TO 

50C 

50 

10m 

150J 

Si 

A299 

WSM 


iVSir^l 


K 9 



150A 

Si 

A6 


B9 

1S2274 

1.0k 

TO 

50 

35 

10m 

175J 

Si 






EiSi 

30 


125J 

Si 




425SH2AB1 

1.0k 

TO 

50A 

50 


150A 

Si 

A69ak 




.30 

40 

25 


125J 

SA 

A249f 



BRR107 

1.0k 

TO 

50A 

30 

8.3m 

125 

Si 

C209kt 




300m 

55A 

25 


175 

Si 

E204p 


1^1 

K5M5 

1.0k 

TO 

50 

60 


150C 

Si 





350m 

100A 



150A 

Si 

A94a 


nniM 

PB107M 

1.0k 

TO 

50A 

30 

8.3m 

125J 

Si 

C257t 




.40 


10 




D01 



SMB10 

1.0k 

TO 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 





.40 

E3| 

60 


iUltlM 




PH 

SX10#B 

1.0k 

TO 

50 

60 

8.3m 

150 

Si 

A344b 

KM 



.40 




iflllT:* 


A50a 


KM 

SXS10 

1.0k 

TO 

50 

60 

8.3m 

150 

Si 

A344b 

79 

1N329 


.40 

100$ 

10 




D02 


ERUH 

WL10F 

1.0k 

TO 

50 

30 

10m 

150 

Si 

C204 

80 

1N329A 


.40 

100$ 

10 


f 


D02 



1N4249 

1.0k 

TO 

55A 

25 

8.3m 

160A 

Si 

Alte 

81 

1N563 


.40 

100A 

2.0 


llwM 


D04 


im^B 

8588-10 

1.0k 

TO 

55 

25 



SA 

A69s 

82 

V30L 



100L 



ELii^a 


A3 13d 



BA223-10 

1.0k 

TO 

55 

25 



SA 

Alrx 

83 

A2M4 



25A 



iKTK 

M 

A41p 



F10 

1.0k 

TO 

55A 

70 



Si 

A3r 

84 

1N3186 



25A 




M 

M82a 



FR107G 

1.0k 

TO 

55A 

50 


175A 

Si 

D041 

85 

MT100#B 




HMI 


Elri.-f:a 

EM 



ERldH 

S1000HE 

1.0k 

TO 

55A 

20 


150 

Si 

M1310 

86 

MT100A 




IM 







SRS1100 

1.0k 

TO 

55A 

50 


175A 

Si 

A340 

87 

S62 




■M 


mm 

M 

A54 


erT^K 

SB-2C 

1.0k 

TO 

60A 

100 

10m 

150J 

Si 

A268 

88 

1N3232 


500m 

50A 

12 




Ales 



1 SI 830 

TOk 

TO 

65A 

45 

10m 

125J 

Si 

D015 

89 

DFC05L 


.50 

50 

20 


fpl^l 


A298r 



VE108* 

TOk 

TO 

65A 

25 

8.3m 

150J 

Si 

M904 

90 

EF100 


500m 

50A 

35 

8.0m 



A3aa 



1N3761 

TOk 

TO 

70A 

30 


150A 

Si 

Alcm 

91 

M73C 



KliKI 







KOi^K 

1 : v'AVM^AiTiTnai^a 

TOk 

TO 

70A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

92 

500S10 



KM 




9 





TOk 

TO 

75A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

D041 

93 

1N3869 




Eli— 



M 




ilM 

TOk 

TO 

75A 

30 



Si 

D041 


1N3752 






Elilf&a 

Si 

Alcm 


204 ▼ 

1N4007G 

TOk 

TO 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D041 


CER73D 


^■1 




150A 

Si 

D027 


205 

3N252 

TOk 

TO 

75A 

30 


150J 

Si 

M594g 


1T510 





nil 

100A 

Si 

A3x 


206 

10D10 

TOk 

TO 

75A 

50 


150J 

Si 

Alaaw 


1N4011 

1.0k 

.50 


KEKK 


175A 

Si 

D013 


207 

BA5M5 

TOk 

TO 

75 

30 


175 

Si 

Alrx 


A2M1 

1.0k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 


208 

EM513 

TOk 

TO 

75 

50 

10m 

175J 

SA 

Albg 


A2M5 

1.0k 

.60 

25 

60 

■■ 

175A 

Si 

A41a 


209 

GER4007 

TOk 

TO 

75 

30 


175 

Si 

A249b 



1.0k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 



GL41M 

TOk 

TO 

75A 

30 

8.3m 

150J 

Si 

FI 37 



1.0k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 



GPP1M 

TOk 

TO 

75A 

60 

8.3m 

175J 

Si 

ulOb 



1.0k 

.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 



MDA110A 

TOk 

TO 

75A 

30 


150J 

Si 

M999 




.60 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 


213 

MR1-1000 

TOk 

TO 

75A 

30 


175J 

Si 





600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D015 


214 

PL10HZ 

TOk 

TO 

75A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 




.60 

50 

60 


150C 

Si 



215v 

RL107G 

TOk 

TO 

75A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A395 

106 

RH1C 

1.0k 


50 

35 

10m 

130 

SA 

A344i 


216 

1S2610 

TOk 

TO 

80A 

45 


165J 

SA 

A249a 

107 

RL067 

1.0k 

600m 

50A 

50 


175A 

Si 

D041 


217 

F14J 

TOk 

TO 

80A 

45 


165J 

SA 

A249a 

108 

SH-IC 

1.0k 

600m 

50A 

30 

10m 

130J 

Si 

A271 


218 

U30J 

T0k% 

TO 

SOL 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

109 

1N2865 



■■1 


8.3m 

200A 

Si 

A86b 



GSB10L 

TOk 

TO 

85 

30 


150J 

SA 

A249f 

110 

1N2775 






165S 

Si 

A145 



U31J 

T0k% 

TO 

90L 

30 

10m 

140J 

Si 

A94m 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - P'V ^ 1 KV (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 



n 

rr^ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





4] 

iJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

3J@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

3r@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 



(V) 

(A) 

rc)^ 

(A) 


("C). 





(V) 


rc) 

(A) 

fs) 




1 

TNZSi 

TOk 

1.0 

100A 

30 

10m 

175J 

Si 

Al09e 

111 

Bl 72-100 

TOk 

2.6 

50 

60 


156c 

Si 


2 

A5M2 

1.0k 

1.0 

100A 

45 


200A 

Si 

A41p 

112 

BRF207 

1.0k 

2.0 

50A 

60 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

3 

A14P 

1.0k 

1.0 

100 

50 

8.3m 

175J 

Si 

A94a 

113 

FR207 

1.0k 

2.0 

50A 

70 


175A 

Si 

D015 

4 

A1000 

1.0k 

1.0 

100 

60 

10m 


Si 

Alby 

114 

K8M5 

1.0k 

2.0 

50 

60 


150C 

Si 


5 

ER407 

1.0k 

1.0 

100 

50 


175 

Si 

D041 

115 

PBP207 

1.0k 

2.0 

50 

60 

8.3m 

125 

Si 

C258t 

6 

MR 1000 

1.0k 

1.0 

100A 

50 

8.0m 

150A 

Si 

Aldk 

116 

PD100 

1.0k 

2.0 

50A 

50 


125A 

Si 

M40a* 

7 

R1000 

1.0k 

1.0 

100 

50 § 

8.0u 

150A 

Si 


117t 

RL207 

1.0k 

2.0 

50A 

70 

8.3m 

175A 

Si 

D015 

8 

U32J 

1.0k% 

1.0 

100L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

118 

RL210 

1.0k 

2.0 

50A 

70 


175A 

Si 

D015 

9 

1N3650 

1.0k 

1.0 

150C 

25 

8.3m 

175C 

Si 

DO40 

119 

SI10A 

1.0k 

2.0 

50A 

80 

10m 

150C 

Si 

Albc 

10 

HC73 

1.0k 

1.1 

25A 

50 

2.0m 

150A 

Si 

D027 

120 

FR207G 

1.0k 

2.0 

55A 

65 


175A 

Si 

D015 

11 

SSiB0680 

1.0k 

1.1 

45A 

50 

10m 

160J 

SiA 

A3v 

121 

MDA210 

1.0k 

2.0 

55A 

60 


165J 

Si 

M999 

12 

SSiC1780 

1.0k 

1.1 

45A 

100 

10m 

150J 

SiA 

M441 

122 

SRS2100 

1.0k 

2.0 

55A 

65 


175A 

Si 

A340 

13 

HC73F 

1.0k 

1.1 

50A 

50 

8.0m 

175A 

Si 

F29 

123 

RL207G 

1.0k 

2.0 

75A 

70 


175A 

Si 

D015 

14 

MH73 

1.0k 

1.1 

50 

50 

8.3m 

175 

Si 

A3h 

124 

20D10 

1.0k 

2.0 

100L 

50 

8.3m 

170J 

Si 

D039 

15 

V06J 

1.0k% 

1.1 

90L 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

125 

BY246-1000 

1.0k 

2.5 


80 

10m 

175J 

Si 

A313I 

16 

ERC04-10 

1.0k 

1.2 


100 


140J 

Si 

A21b 

126 

ERC16-10 

1.0k 

2.5 


80 


175J 

Si 

A3 131 

17 

A6M1 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

127 

RL257 

1.0k 

2.5 


150 


175A 

Si 

Alaak 

18 

A6M5 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

128 

250R10B 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


19 

A6M9 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

129 

FR257 

1.0k 

2.5 

25J 

150 


175A 

Si 

Alaak 

20 

B6M1 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

A1rx 

130 

GM-3C 

1.0k 

2.5 

25A 

80 

10m 

175J 

SiA 

A249C 

21 

B6M5 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

131 

M2.5A 

1.0k 

2.5 

25A 

80 

10m 


Si 

Albc 

22 

B6M9 

1.0k 

1.2 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

132 

M3M1 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

23 

EC100 

1.0k 

1.2 

50A 

75 

8.0m 

150A 

SiA 

A3aa 

133 

M3M5 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

24 

K6M5 

1.0k 

1.2 

50 

60 


150C 

Si 


134 

M3M9 

1.0k 

2.5 

25 

250 


175A 

Si 

Aleo 

25 

RA-2C 

1.0k 

1.2 

50A 

100 

10m 

130J 

SiA 

A364 

135 

PTC205 

1.0k 

2.5 

25 

80 



Si 

Albc 

26 

RM2C 

1.0k 

1.2 

50 

100 

10m 

130 

SiA 

A344I 

136 

M2-1000 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

27 

R02C 

1.0k 

1.2 

50J 

80 

10m 

130S 

Si 

A344h 

137 

M2-1000R 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

28 

BYW96E 

1.0k 

1.2 

55A 

50 

10m 

165J 

Si 

A333cl 

138 

MZ2-1000 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

29 

1 SI 892 

1.0k 

1.2 

65A 

60 


175J 

Si 

A56b 

139 

M22-1000R 

1.0k 

2.5 

30A 

100 


150J 

Si 

A435 

30 

F101 

1.0k 

1.25 

25A 

30 

10m 

150J 

Si 

D04 

140 

BRF257 

1.0k 

2.5 

55A 

150 

8.3m 

125 

Si 

C222nt 

31 

UT363 

1.0k 

1.25 

25A 

20 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

141 

FR257G 

1.0k 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

32 

SSiB0180 

1.0k 

1.25 

45A 

50 

10m 

180J 

SiA 

A31v 

142 

GP25M 

1.0k 

2.5 

55A 

100 


175 

Si 

E201d 

33 

GM-1C 

1.0k 

1.3 

40 

35 

10m 

175J 

Si 

A333 

143 

RL257G 

1.0k 

2.5 

55A 

100 


175A 

Si 

Alaaz 

34 

V03J 

1.0k% 

1.3 

90L 

40 

10m 

175J 

Si 

A942 

144 

1N2534 

1.0k 

2.5 

150C 

50 


150C 

Si 

DO10 

35 

S10003HE 

1.0k 

1.35 

55A 

20 


150 

Si 

M1312 

145 

1N2545 

1.0k 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

36 

ERC01-10 

1.0k 

1.5 


130 


140J 

Si 

A424 

146 

1N2556 

1.0k 

2.5 

150C 

50 


150C 

SiA 

DO10 

37 

1AS029 

1.0k 

1.5 

25 

125 

10m 

150A 

Si 

D01 

147 

10SM3 

1.0k 

3.0 


80 



Si 

A3ai 

38 

150R10B 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


148 

MR918 

1.0k 

3.0 


100 


175J 

Si 

A2820 

39 

A7M1 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41a 

1494 

SR0310 

1.0k 

3.0 






D04 

40 

A7M5 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

150 

1N2242 

1.0k 

3.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

D04 

41 

A7M9 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

A41q 

151 

1N2242A 

1.0k 

3.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

D04 

42 

B7M1 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

152 

1N2243 

1.0k 

3.0 

25$ 

20 


150 

SiA 

S35 

43 

B7M5 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

153 

1N2243A 

1.0k 

3.0 

25$ 

100 


150 

SiA 

S35 

44 

B7M9 

1.0k 

1.5 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

154 

300R10B 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


45 

BRR157 

1.0k 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C209kt 

155 

BYW86 

1.0k 

3.0 

25 

80 

10m 

175J 

Si§ 

A249I 

46 

M1M1 

1.0k 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

156 

M4M1 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

47 

M1M5 

1.0k 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

157 

M4M5 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

48 

M1M9 

1.0k 

1.5 

25 

250 


175A 

Si 

Aleo 

158 

M4M9 

1.0k 

3.0 

25 

250 


175A 

Si 

Aleo 

49 

PS2347 

1.0k 

1.5 

25A 



175A 

Si 

M22 

159 

PTC204 

1.0k 

3.0 

25 

80 



Si 

Albc 

50 

SI10 

1.0k 

1.5 

25A 

80 


150C 

Si 

Ally 

160 

1N5003 

1.0k 

3.0 

40A 

300 § 


175A 

Si 

Ml 76a 

51 

UT364 

1.0k 

1.5 

25A 

25 

8.3m 

175A 

Si 

A380 

161 

3G10 

1.0k 

3.0 

40A 

125 

8.3m 

175A 

Si 

A313k 

52 

W10* 

1.0k 

1.5 

25 

50 


25A 

Si 

C209h t 

162 

V3310 

1.0k 

3.0 

40A 

100 

8.3m 

150J 

Si 

Aizz 

53 

W10F 

1.0k 

1.5 

25 

50 

10m 

150 

Si 

C204 

163 

V3510 

1.0k 

3.0 

40A 

200 

8.3m 

150J 

Si 

Aizz 

54 

WCN10* 

1.0k 

1.5 

25 

30 


150S 

Si 

C2O80 

164 

SSiC1280 

1.0k 

3.0 

45A 

100 

10m 

180J 

SiA 

A231 

55 

1N5054 

1.0k 

1.5 

40A 

50 § 


170A 

Si 

A3an 

165 

1N4145 

1.0k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

Alvm 

56 

RBI 57 

1.0k 

1.5 

40A 

50 

8.0m 

150S 

Si 

Mt 

166 

3A1000 

1.0k 

3.0 

50A 

50 

8.0m 

150 

Si 

Aleq 

57 

SMI. 5-10 

1.0k 

1.5 

40A 

60 

10m 

125J 

Si 

A277d 

167 

3A1000FS 

1.0k 

3.0 

50 

50 

8.0m 

150 

Si 

A298a 

58 

BYX86 

1.0k 

1.5 

45A 

50 


175J 

Si§ 

A94s 

168 

3C1000 

1.0k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

A3q 

59 

BRF157 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C222mt 

169 

3NC12 

1.0k 

3.0 

50A 

90 


150J 

Si 

SI 9s 

60 

CTNRB157 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a ♦ 

170 

BRS307 

1.0k 

3.0 

50A 

50 

8.3m 

125 

Si 

C219ht 

61 

CTPRB157 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


125A 

Si 

C208a ♦ 

171 

HAB100 

1.0k 

3.0 

50 

300 

8.3m 

150A 

Si 

Alez 

62 

K7M5 

1.0k 

1.5 

50 

60 


150C 

Si 


172 

PF10HZ 

1.0k 

3.0 

50A 

100 

10m 

150J 

Si 

D027 

63 

P100M 

1.0k 

1.5 

50A 

50 

8.0m 

175 

Si 

D027 

173 

S3A10 

1.0k 

3.0 

50A 

300 

8.3m 

175C 

Si 

Alev 

64 

PBP157 

1.0k 

1.5 

50 

50 

8.3m 

125 

Si 

C258t 

174 

1N3369 

1.0k 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200c 

Si 

S505 

65 

RB157F 

1.0k 

1.5 

50A 

50 


125 A 

Si 

C209h t 

175 

FR307G 

1.0k 

3.0 

55A 

125 


175A 

Si 

D027 

66 

RL157 

1.0k 

1.5 

50C 

60 


175A 

Si 

D015 

176 

SDA113G 

1.0k 

3.0 

55C 

50 


125 

t 

Ml 158 

67 

BYX45-1000R 

1.0k 

1.5 

55A 

40 

10m 

150J 

Si 

D01 

177 

SRS3100 

1.0k 

3.0 

55A 

125 


175A 

Si 

A340a 

68 

FR157G 

1.0k 

1.5 

55A 

55 


175A 

Si 

D015 

178 

G4M 

1.0k 

3.0 

70A 

125 

8.3m 

175A 

Si 

A313n 

69 

J10G 

1.0k 

1.5 

55A 

60 


175A 

Si 

D015 

179 

1N4725 

1.0k 

3.0 

75A 

300 


175A 

Si 

A179a0 

70 

NSS3066A 

1.0k 

1.5 

55C 

35 



Si 

Cl 90b 

180t 

1N5408G 

1.0k 

3.0 

75A 

200 

8.3m 

175A 

Si 

D027 

71 

RL157G 

1.0k 

1.5 

55A 

60 


175A 

Si 

D015 

181 

3E10 

1.0k 

3.0 

75A 

300 

4.0m 

175A 

Si 

Alvk 

72 

SA.2C 

1.0k 

1.5 

60A 

100 

10m 

140J 

Si 

A268 

182 

AE3G 

1.0k 

3.0 

75A 

300 

4.0m 

175A 

Si 

Alvk 

73 

1S1888J 

1.0k 

1.5 

65A 

60 

10m 

150J 

Si 

Aljw 

183 

BYW17-1000 

1.0k 

3.0 

80A 

240 

10m 

150J 

Si 

A318 

74 

1S2235 

1.0k 

1.5 

65A 

100 

10m 

175J 

Si 

A56a 

184 

BYW18-1000 

1.0k 

3.0 

80A 

240 

10m 

150J 

Si 

A318 

75 

1 N5399 

1.0k 

1.5 

70C 

50 § 


170C 

Si 

D015 

185 

S60 

1.0k 

3.0 

80$ 

20 



Si 

S48 

76 T 

1N5399G 

1.0k 

1.5 

70A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D015 

186 

GI510 

1.0k 

3.0 

95A 

100 

8.3m 

175A 

Si 

DO201 

77 

1N5399GP 

1.0k 

1.5 

70A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

D015 

187 

MR510 

1.0k 

3.0 

95A 

100 


175J 

Si 

A282 

78 

AE1G 

1.0k 

1.5 

75A 

60 

8.0m 

175A 

Si 

D015 

188 

HR1000 

1.0k 

3.0 

100 

300 S 

8.0m 

150A 

Si 

Aism 

79 

CTP1000 

1.0k 

1.5 

75 

50 

10m 

175A 

Si 

M594a* 

189 

P300M 

1.0k 

3.0 

100A 

200 

8.3m 

175 

Si 

A3ac 

80 

J10 

1.0k 

1.5 

75A 

60 

8.0m 

175A 

Si 

D015 

190 

U15J 

1.0k% 

3.0 

100L 

60 

10m 

175J 

Si 

A94m 

81 

TA100 

1.0k 

1.5 

75A 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A298aD 

191 

1N5408 

1.0k 

3.0 

105C 

200 § 


170C 

Si 

A3a 

82 

D1. 5/1 000 

1.0k 

1.5 

120A 

50 § 

10m 

175J 

Si§ 

A249k 

192 

DA3/1000 

1.0k 

3.0 

120A 

80 § 

10m 

175J 

Si§ 

A249I 

83 

DAI .5/ 1000 

1.0k 

1.5 

120A 

50 § 

10m 

175J 

Si§ 

A249k 

193 

1S419 

1.0k 

3.0 

125S 

33 


150S 

Si 

S61A 

84 

SSiC0880 

1.0k 

1.6 

45A 

100 

10m 

180J 

SiA 

A31v 

194 

3NF11 

1.0k 

3.0 

155C 

90 

10m 

175J 

Si 

SI 87a 

85 

1N1444A 

1.0k 

1.6 

50$ 

30 



Si 

S25a 

195 

3QF11 

1.0k 

3.0 

155C 

90 

10m 

175J 

Si 

SI 87a 

86 

1N1444B 

1.0k 

1.6 

50$ 

30 



Si 

S25a 

196 

350R10B 

1.0k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


87 

INI 443 

1.0k 

1.6 

140C 

20 


175J 

Si 

D01 

197 

BYM56E 

1.0k 

3.5 

50C 

80 


175J 

Si 

A313 

88 

1N1443B 

1.0k 

1.6 

140C 

25 


150J 

Si 

A34a 

198 

400R10B 

1.0k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


89 

INI 444 

1.0k 

1.6 

140C 

20 


175J 

Si 

S25 

199 

BRF407 

1.0k 

4.0 

50A 

200 

8.3m 

125 

Si 

C222pt 

90 

20E10 

1.0k 

1.7 

43A 

80 

10m 

150J 

Si 

AlaaV 

200 

SSiC1380 

1.0k 

4.0 

120C 

100 

10m 

150J 

SiA 

S112bA 

91 

PR295-RT 

1.0k 

1.9 


200 



Si 

D01 

201 

450R10B 

1.0k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


92 

SSiC1180 

1.0k 

1.9 

45A 

100 

10m 

180J 

SiA 

A230 

202 

BY359-1000 

1.0k 

4.5 

102A 

60 


125J 

Si 

TO220A 

93 

F799-10G 

1.0k 

2.0 


50 



Si 

Ml 17a 

203 

5A1000 

1.0k 

5.0 


300 



Si 

Alea 

94 

1N3942 

1.0k 

2.0 

25 

30 


165 

Si 

D013 

204 

5C1000 

1.0k 

5.0 


300 



Si 

A3q 

95 

3N259 

1.0k 

2.0 

25A 

60 


175J 

Si 

M594g 

205 

500R10B 

1.0k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


96 

200R10B 

1.0k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


206 

SB507 

1.0k 

5.0 

40A 

250 

8.0m 

150S 

Si 

M970C 

97 

BY56 

1.0k 

2.0 

25C 

50 

10m 

165J 

Si 

A249C 

207 

S5A10 

1.0k 

5.0 

50A 

300 

8.3m 

175C 

Si 

Aley 

98 

BYW56 

1.0k 

2.0 

25L 

50 § 

10m 

165J 

SiA 

A249k 

208 

M5M5 

1.0k 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Alep 

99 

FI 02 

1.0k 

2.0 

25A 

70 

10m 

175J 

Si 

D013 

209 

SDA168H 

1.0k 

5.0 

55C 

150 


125 

t 

Ml 159 

100 

F102Z 

1.0k 

2.0 

25A 

70 

10m 

175J 

Si 

D013 

210 

SPD9005 

1.0k 

5.0 

55C 

300 § 


175J 

Si 

A52d 

101 

M2M1 

1.0k 

2.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

211 

5D1000 

1.0k 

5.0 

95C 

350 


175J 

Si 

A298an 

102 

M2M5 

1.0k 

2.0 

25 

250 


175A 

Si 

Aleo 

212 

1N3919 

1.0k 

5.0 

100A 

100 


200J 

Si 

D04 

103 

M2M9 

1.0k 

2.0 

25 

250 


175A 

Si 

Alep 

213 

GPP5M 

1.0k 

5.0 

100A 

150 

8.3m 

175J 

Si 

ulOd 

104 

TG210 

1.0k 

2.0 

25A 

60 


140J 

Si 

Alaau 

214 

ESP51000 

1.0k 

5.0 

105C 

200 

8.3m 

150C 

Si 

A3q 

105 

523MB2AI1 

1.0k 

2.0 

40A 

125 


150A 

Si 

M1017t 

215 

1 N4459 

1.0k 

5.0 

150B 

150 


175B 

Si 

D04 

106 

523MC2AI1 

1.0k 

2.0 

40A 

125 


150A 

Si 

M1017t 

216 

550R10B 

1.0k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


107 

2A1000 

1.0k 

2.0 

50A 

200 

8.0m 

175A 

Si 

A3t 

217 

6A10F1 

1.0k 

6.0 


75 



Si 

DO10 

108 

2G10 

1.0k 

2.0 

50A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

A313i 

218 

6A10F 

1.0k 

6.0 


150 



Si 

D04 

109 

423EF2AH1 

1.0k 

2.0 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 

219 

12SM6 

1.0k 

6.0 


200 



Si 

A513 

110 

B8M5 

1.0k 

2.0 

50 

90 

8.3m 

175A 

Si 

Alrx 

220 

6A100itB 

1.0k 

6.0 

25 

400 



Si 

Alabm 


402 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


402 




25A 250 
85B 125 


1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 & 

2 
_JL 
70C 1300 
70C 1300 


55C 1300 
55C 1 150 


175C Si 
175J Si 
150C Si 


150C SiA 
150C SiA 
175A Si 





55C 1150 
55C 1 150 


125C 

240 

25A 

100 

100B 

350 


85C 

300 

125J 

Si 

|M 1288a 

100C 

210 § 

10m 150J 

Si 

PO40 


109 

PR5407 11 

110 

S20-10 1 





.0 

80C 

400 


150A 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175C 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175J 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

25 

100C 

300 

8.3m 

175A 

Si 

25 

120C 

300 


175J 

Si 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

25 

120A 

300 


175J 

Si 

25 

140C 

500 

10m 

175J 

Si 

25 

145C 

400 


175 

Si 

25 

150A 

400 


175 

Si 

25 

150C 

400 


175 

Si 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

25 

150C 

400 

8.3m 

175J 

SiA 

25 

150A 

400 


175A 

Si 

25 

150C 

300 

8.3m 

175 

Si 

30 


300 



Si 

30 





Si 

30 

25A 

300 

8.3m 

150J 

Si 

30 

25A 

200 

8.3m 

125J 

Si 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 

30 

55C 

300 


150C 

Si 

30 

55C 

150 


175J 

Si 

30 

55C 

150 


175J 

Si 

30 

55C 

250 


175J 

Si 

30 

55C 

150 


175J 

Si 

30 

95C 

840 

8.3 

150J 

Si 

30 

95C 

760 

10m 

150J 

Si 

30 

115C 

245 

10m 

175J 

Si 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

30 

125C 

350 

10m 

175J 

Si 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

32 

50C 

1.5k 



Si 

32 

64C 

390 

10m 

150J 

Si 

35 

55C 

400 

8.3m 

125A 

Si 

35 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

.0 

80C 

400 


150A 

Si 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

38 

82C 

470 

10m 

150J 

Si 

40 


500 



Si 

40 





Si 

40 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 

40 

100C 

800 § 

10m 

150J 

Si 

40 

100C 

700 

10m 

150J 

Si 

40 

104B 

800 

10m 

130A 

Si 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

40 

118A 

400 

10m 

150J 

Si 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

40 

125C 

500 

8.3m 

175A 

Si 

40 

140C 

500 5 

8.3m 

180J 

SiA 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

40 

150C 

800 


200J 

Si 

42 

100C 

600 § 

10m 

150J 

SiA 

.6 


1.2k 



Si 

45 

55C 

150 


175J 

Si 

45 

122C 

700 


190C 

Si 

45 

122C 

700 

8.3m 

190J 

SiA 


M4470 
Ml 266 ♦ 
M1266 * 
■M1271 ♦ 

Ml 267 * 
S52 0 

■ S520a 
D04 
DO40 
□05 
D04 
DO40 

■ M1276 
20 

C189t 
‘Ml 332c 
M1017 

DQ5 

□05 

20 

A514 

□05 

C259 

‘□05 

S4s 

S527a 

■ D05 
DOS 
DQ50 

■ S4370 
D05 

DO50 

□05 

D05 

S567a 

DO50 

DO50 

D05 

M1269 * 

D05 

S488b0 



75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332a 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332d 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332e 


97C 

700 

10m 

150J 

S 

135C 

1.5k 

10m 

175J 

S 

150C 

700 

8.3m 

165C 

Si 


60 

108C 

950 

10m 

150J 


60 

115C 

670 

6.0m 

175J 

Si D 

60 

125C 

1.0k 


200C 

Si D 



SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 






















































































RECTIFIERS. 

w — [U 

TYPE 

NUMBER PIV 


A596P 

SD400C10C 

SW10KBN805 

'SWIOKBRBOS 

FD1000A20 

DN662-10 

■ FD900-10 
851PDE100L25 
851PDE100L30 
851PDE100L20 
S1104SXU10 

A620CT 

R7201 00900 

SW10KBR935 

SW10KBN935 

■DS804SE10 

S951SXU10 

801PDB100B 

■ A430P 

NLA430P 
DN762-10 

' DS904SM10 
AR904P10 
AR904S10 
■GD1400-10 
S1101SXU10 
R720101200 

■ A330P 
1201PDE100 
HD1 500-10 

■ R9G0101300 

A440P 
AR1104P10 
AR1104S10 
DS1104SM10 
FD1600A20 
HD21 00-10 
JD2300-10 
A730P 

■R9G0101800 
DN961-10 
DS1101SM10 
“ DS2004SN10 
A621P 
2001PDK100 
■HD2500-10 
R9G01 02200 
AR2004P10 

■ AR2004S10 
A740P 
JD3000-10 

■ DS2002SN10 
3001 PDN 100 
JD4000-10 

“ JD4500.10 
RA201036XX00 
4001PDR100 
" AR1101P10 
AR1101S10 
SSiM4260 
" 10R11B 
1N2327 

1N2776 

75R11B 

100R11B 

GP10N 

ER442 

SSiB9860A 

MR-1C 

■ 150R11B 
SSiC9960A 

200R11B 

"Bl 72-1 10 
250R11B 

300R11B 

■3AIIOO 

3A1100FS 

KBPC110* 

350R11B 

400R11B 

450R11B 

" SSiD9960A 
500R11B 

550R11B 

’eOORIIB 

DA6-1100 

S20110 

"821110 
SSiE4560 
SSiE4660 

■ SSiE4360 
SSiE4460 

8341 10 

■ KGD14238X 

KGB05238X 
836110 

■ KGD15238X 
D60-1100 
DSAI75-1 1 B 

■ 837110 

88iF3860 
88iF3960 

■ R5021110R8WA 
A177PA 

A170PA 

■ 88iG3860 

88iG3860A 
88iG3960 

■ 88iG3960A 
KGB06138X 


HIGH VOLTAGE - PiV ^ 1 kV 

'MAX AVG FWD lMAX RATIN'^ T 

DC CURRENT SURGE CURR MAX. LINE 

m PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING No. 

MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

51-^65 Tn— 

800 55 8.2k 10m 190J Si D0200AA 112 

15k§ 10m 175J Si M74- 


I 



8 

8 

9 


9 

9 

9 


8.3m 

150J 

Si 

8.3m 

150J 

Si 


175J 

Si 


8.3m 

190J 

8.3m 

150J 

10m 

175J 

10m 

175J 


175J 

8.3m 

150J 


SiA M954 
SiA C1OO1a0 
Si M946 


C246n 

C2460 


55H 25k§ 10m 175J SiA M1005§% 

55H 25k§ 10m 175J SiA Ml 0054% 

Mk 180J Si C247 

25 60 175 Si 

25 4.0 150A SiA A154 




TYPE 

NUMBER 


11 S42110 

12 S42110TS 
KGD1613SX 


Si S559 

"Si M1218 
Si M1218 
SiA S488b0 


KGB0713SX 

KGD1713SX 

S20N1200JA 


S53110 

S53110TS 

A190PA 


A399PA 

SSiK2860 

D300-1100 


DSA400-11KC 

DSA603-11GC 

DSA603-11L1C 


DS402ST1 1 
AR402P11 
AR402S1 1 


SSiN3060 

SSiN3160 

A402DP 


S904SXU11 

SSiL2860 

S954SXU11 


A437PA 
A596PA 
DF752-1 1 


ZZZZD902A 

ZZZZD902B 

ZZZZD902C 


AR904S1 1 

A330PA 

DSA705-11AC 


A440PA 
DSA1 508-11 AC 
AR1104P11 


DS2004SN11 

A621PA 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 

'MAX AVG FWD lMAX RATIN'^ 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

H) lo“lU® PEAK [PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

(A) rC) (A) 1(5) rc) ____ 

125 130C T.8k 8.3m 190J ’51^ DObIZI 

125 130C 1.8k 8.3m 190J SiA S464 


J DSA304-11A 

1.1k 

) S504110 

1.1k 

\ S504110TS 

1.1k 


275 80C 6.0k 

296 136C 2.7k 

300 100c 6.1k 


150J 

Si 

M1147 

180J 

Si* 

M851 

150J 

Si 

M486a%0 


386 

400 

400 

109 
98C 

110 

7.2k 

9.8k 

5.0k 

10m 

8.3m 

180J 

150J 

175 

SiA 

Si 

SiA 

SW345 

M771 

400 

110c 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

C242a 

400 

145 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

M771 

400 

145C 

7.0k 


200J 

Si 

C242a 


D.A.T.A. 


A740PA 1.1k 2.4k 1C 

DS2002SN11 1.1k 2.8k 5 

JD4000-1 1 1.1k 3.0k 15 

JD4500-11 1.1k 3.4k 15 

1N543A 1.2k .035 10 

HV12A 1.2k .05 i 

■ MV12A 1.2k .05 £ 

10R12B 1.2k .10 S 

dc6AX5 1.2k 100m C 

■dc6X4 1.2k 100m G 

INI 409 1.2k .125 7 

1N2503 1.2k .15 G 

■CP104 1.2k .15 1C 

A1N1 1.2k .20 G 

A1N5 1.2k .20 G 

"AINO 1.2k .20 G 

B1N1 1.2k .20 G 

B1N5 1.2k .20 G 

"BINO 1.2k .20 G 

K1N5 1.2k .20 £ 

HV12B 1.2k .25 £ 

■MV12B 1.2k .25 £ 

7D12 1.2k 250m £ 

1N549 1.2k .30 G 

■1N2507 1.2k .30 G 

1N3487 1.2k .40 G 

K2N5 1.2k .40 £ 

IN1 109 1.2k .43 10 

A2N4 1.2k .475 G 

1N3107 1.2k 500m 

■R1200 1.2k 0.5 

1N3233 1.2k 500m £ 

DFC05N 1.2k .50 £ 

■HV12C 1.2k .50 £ 

MV12C ll.2k I .50 I £ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


10m 175J 
8.3m 150J 

8.3m 150J 

150A 
10m 175A 
10m 175A 


175A 

175A 

175A 

175A 

175A 

175A 
150C 
10m 175A 
10m 175A 
8.3m 150A 

150 

150A 

125A 

150C 

4.0m 150 

175A 
8.3m 200A 

"B.Om 175A 
175S 

125J 

10m 175A 






























- PIV > 1 kV (Cont’d) 


IN ORDER OF; (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
X CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

D — 

PIV 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

(“C), 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

E lo 
MAX 

(.A) 

TEMP 

PEAK IP 
1 Cy [V 

Sft) 1 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

E lo 
MAX 
(A) 

E® 

TEMP 

(“SL 

PEAK IP 
1 Cy k 

(A) 1 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

1 

2 

3 

SLD1.2S 

SI12A 

A2N1 

T:2k 

1.2k 

1.2k 

500m 

500m 

.60 

5i5?r 

150 

25 

30 

80 

60 

8.0m 

10m 

156 a 

175A 

Si 

Si 

Si 

F225 

Albc 

A41a 

111 

112 

113 

MZ2-120bR 

SKE2.5/12 

SKN2.5/12 

T2k 

1.2k 

1.2k 

2.5 

2.5 

2.5 

30A 

45A 

45A 

100 

150 

150 

10m 

10m 

150J 

150J 

180J 

Si 

Si 

Si 

A435 

M571C 

S452 

4 

5 

6 

A2N5 

A2N9 

B2N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.60 

.60 

.60 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

A41q 

Alrx 

114 

115 
116^ 

12SM3 

S3A12 

SR0312 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

3.0 

3.0 

3.0 


80 

200 



Si 

Si 

Si 

A3ai 

Aley 

D04 

7 

8 

9 

B2N5 

B2N9 

K3N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.60 

.60 

.60 

25 

25 

50 

60 

60 

60 


175A 

175A 

150C 

Si 

Si 

Si 

Alrx 

Alrx 

117 

118 

119 

1N2720 

1N2739 

1N2764 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

3.0 

3.0 

3.0 

25A 

25A 

25A 

15 

15 

15 

8.3m 

8.3m 

8.3m 

165A 

165A 

165A 

Si 

Si 

Si 

Ml 26c 

M126g 

Ml 26a 

10 

11 

12 

RA-1D 

SH-1D 

1N3109 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

600m 

600m 

700m 

50A 

50A 

25 

30 

15 

10m 

10m 

8.3m 

130J 

130J 

200A 

Si 

Si 

SiA 

A334 

A271 

S82 

120 

121 

122 

300R12B 

1N4146 

3A1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

3.0 

3.0 

3.0 

25 

50A 

50A 

250 

300 

50 

8.3m 

8.0m 

175 

175A 

150 

Si 

Si 

Si 

Alvm 

Alea 

13 

14 

15 

1N2777 

75R12B 

A3N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.75 

.75 

.75 

25A 

25 

25 

15 

60 

60 


165S 

175 

175A 

Si 

Si 

Si 

A145 

A41a 

123 

124 

125 

3A1200FS 

3C1200 

1N3370 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

3.0 

3.0 

3.0 

50 

50A 

55C 

50 

300 

30 

8.0m 

8.3m 

8.3m 

150 

175A 

200C 

Si 

Si 

Si 

A298q 

A3q 

S505 

16 

17 

18 

A3N5 

A3N9 

B3N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.75 

.75 

.75 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

A41q 

Alrx 

126 

127 

128 

BYW17-1200 

350R12B 

1N2690 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

3.0 

3.5 

3.6 

80A 

25 

25A 

240 

250 

15 

10m 

8.3m 

150J 

175 

165A 

Si 

Si 

Si 

A318 

M126e 

19 

20 

21 

B3N5 

B3N9 

1N2618 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.75 

.75 

.75 

25 

25 

50A 

60 

60 

30 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

SiA 

Alrx 

Alrx 

A31a 

129 

130 

131 

400R12B 

BY458 

SSiC2080A 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

4.0 

4.0 

4.0 

25 

25C 

115C 

250 

30 

75 

10m 

10m 

175 

175C 

150J 

Si 

A 

SiA 

A333C 

SH2bA 

22 

23 

24 

1N3244 

1N3724 

A3N3 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

750m 

.75 

.75 

50A 

50A 

50A 

15 

12 

35 


175S 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

Ales 

Albp 

A41d 

132 

133 

134 

450R12B 

S5A12 

1N2244 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

4.5 

5.0 

5.0 

25 

25$ 

250 

200 

20 


175 

150 

Si 

Si 

SiA 

Aley 

D04 

25 

26 

27 

CER1200F 

Ml 200 

ID12080 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.75 

.75 

800m 

50A 

50 

50 

50 

7.5k 

8.0m 

8.3m 

175A 

175 

190 

Si 

Si 

Si 

F29 

A3h 

M681 

135 

136 

137 

1N2244A 

1N2245 

1N2245A 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

5.0 

5.0 

5.0 

25$ 

25$ 

25$ 

100 

20 

100 


150 

150 

150 

SiA 

SiA 

SiA 

D04 

S35 

S35 

28 

29 

30 

1 SI 349 

K4N5 

A4N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.80 

.80 

.85 

50A 

50 

25 

40 

60 

60 

8.3m 

150J 

150C 

175A 

SiA 

Si 

Si 

A89b 

A41a 

138 

139 

140 

500R12B 

SKN5/12 

M5N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

5.0 

5.0 

5.0 

25 

45A 

55A 

250 

160 

300 

10m 

175 

180J 

175A 

Si 

Si 

Si 

S352b 

Aleo 

31 

32 

33 

A4N5 

A4N9 

B4N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.85 

.85 

.85 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

A41q 

Alrx 

141 

142 

143 

550R12B 

15SM6 

6A1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

5.5 

6.0 

6.0 

25 

25 

250 

200 

300 

8.0m 

175 

175 

Si 

Si 

Si 

S513 

S19f 

34 

35 

36 

B4N5 

B4N9 

12SM1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

.85 

.85 

1.0 

25 

25 

60 

60 

40 


175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

Alrx 

Alrx 

A3ah 

144 

145 

146 

600R12B 

M7N5 

BYX49-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

6.0 

6.0 

6.0 

25 

50 

85B 

250 

400 

40 5 

8.3m 

10m 

175 

175 

150J 

Si 

Si 

Si 

Alep 

M7540 

37 

38 

39 

1N2226 

1N2226A 

1N2227 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

25$ 

25$ 

25$ 

20 

20 

20 


150 

150 

150 

SiA 

SiA 

SiA 

D04 

D04 

S35 

147^ 

148^ 

149 

D6/1200A 

DA6/1200 

BYX38-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k% 

6.0 

6.0 

6.0 

100C 

100C 

110B 

120 § 

§ 

50 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

A231 

A31u 

DO40 

40 

41 

42 

1N2227A 

100R12B 

A5N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

^1$ 

25 

25 

20 

60 

60 


150 

175 

175A 

SiA 

Si 

Si 

S35 

A41a 

150 

151 

152 

M6-1200 

BYX98-1200 

M6-1200R 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

6.0 

6.0 

6.0 

120C 

125B 

130A 

130 § 

75 § 
130 

10m 

10m 

150S 

150J 

150J 

Si 

SiA 

Si 

DO40 

DO40 

D04 

43 

44 

45 

A5N5 

A5N9 

B5N1 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

A41q 

Alrx 

153 

154 

155 

MZ6-1200 

MZ6-1200R 

6QF11 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

6.0 

6.0 

6.0 

130A 

130A 

145C 

130 

130 

150 

10m 

150J 

150J 

175J 

Si 

Si 

Si 

D04 

D04 

SI 87a 

46 

47 

48 

B5N5 

B5N9 

US12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

25 

25 

25A 

60 

60 

20 

8.3m 

175A 

175A 

150 

Si 

Si 

Si 

Alrx 

Alrx 

Alfv 

156 

157 

158 

1N2281 

BY329-1200 

BYX39-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

6.0 

8.0 

9.5 

150C 

108A 

85A 

400 

80 

125 

8.3m 

10m 

10m 

150C 

150J 

175J 

Si 

Si 

Si 

D05 

TO220A 

DO40 

49 

50 

51 

PR121 

SMI-12 

SM1A12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

40A 

40A 

4QA 

20 

45 

45 

10m 

10m 

IQm 

125J 

125J 

140J 

Si 

Si 

Si 

Albg 

A298a 

A437 

159 

160 

161 

1N2264 

1N2264A 

1N2265 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

10 

10 

10 

25$ 

25$ 

25$ 

200 

200 

200 


150 

150 

150 

SiA 

SiA 

SIA 

D04 

D04 

S35 

52 

53 

54 

SM.1A-12 

1QE11 

K5N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

40A 

50C 

50 

45 

50 

60 

10m 

10m 

140J 

150J 

150C 

Si 

Si 

Si 

A437 

A299 

162 

163 

164t 

1N2265A 

1N3934 

D10N1200B 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

10 

10 

10 

25$ 

25$ 

100C 

200 

25 

170 § 

10m 

150 

150 

150J 

SiA 

SiA 

Si 

S35 

D04 

S493C 

55 

56 

57 

GP10Q 

MB-1D 

BA5N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

55A 

60A 

75 

25 

100 

30 

10m 

175 

140J 

175 

Si 

SiA 

Si 

D041 

A363 

Alrx 

165t 

166 

167 

D10N1200C 

DSA6-12F 

SSiD0480 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

10 

10 

10 

100C 

100C 

HOC 

170 § 
180 

125 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

160J 

Si 

Si 

SiA 

S493b 

S4dA 

58 

59 

60 

PY127 

A5N2 

ER443 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.0 

1.0 

1.0 

75 

100A 

100 

100 

45 

50 

10m 

150J 

200A 

175 

Si 

Si 

Si 

Albg 

A41p 

D041 

168 

169 

170 

SSiD0480A 

11R12S 

S19L 

1.2k 

1.2k 

1.2k% 

10 

10 

10 

HOC 

120C 

124C 

125 

200 

310 

10m 

10m 

8.3m 

160J 

175 

150J 

SiA 

Si 

Si 

S4pA 

SI 03 

S522 

61 

62 

63 

HC1200 

HC1200F 

MH1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.1 

1.1 

1.1 

25A 

50A 

50 

50 

50 

50 

2.0m 

8.0m 

8.3m 

150A 

175A 

175 

Si 

Si 

Si 

D027 

F29 

A3h 

171 

172 

173 

S20L 

DS6-12F 

DSA9-12F 

1.2k% 

1.2k 

1.2k 

10 

10 

11 

124C 

130C 

120C 

280 

180 

250 

10m 

10m 

10m 

150J 

180J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S522a 

64 

65 

66 

A6N1 

A6N5 

A6N9 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.2 

1.2 

1.2 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

A41q 

A41a 

174 

175^ 

176 

DS9-12F 

SR1212 

BYX42-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k% 

11 

12 

12 

150C 

H5B 

250 

125 

10m 

10m 

180J 

175J 

Si 

Si 

SiA 

D04 

DO40 

67 

68 

69 

B6N1 

B6N5 

B6N9 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.2 

1.2 

1.2 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

S' 

Si 

Si 

Alrx 

Alrx 

Alrx 

177 

178 

179 

SR10A24 

1N4511 

12QF11 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

12 

12 

12 

120C 

135C 

138C 

200 § 
240 

240 

8.3m 

10m 

150J 

175C 

175J 

SiA 

Si 

Si 

S19t 

D04 

S4k 

70 

71 

72 

F121 

DS0.9-12A 

DSA0.9-12A 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.2 

1.2 

1.2 

25A 

45A 

45A 

30 

70 

70 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

D013 

180 

181 

182 

SKDD20/12 

SKMD20/12 

SKND20/12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

12.7 

12.7 

12.7 

70C 

70C 

70C 

300 

300 

300 


150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

C238a 

C238b 

C238c 

73 

74 

75 

EC120 

K6N5 

SSiC1580A 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.2 

1.2 

1.25 

50 

50 

45A 

75 

60 

75 

8.3m 

10m 

150 

150C 

150J 

Si 

Si 

SiA 

D027 

A41n 

183 

184 
185^ 

15SM15 

BYX99-1200 

SR1612 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

15 

15 

16 

129B 

300 

180 § 

10m 

175J 

Si 

SiA 

Si 

S513 

DO40 

D04 

76 

77 

78 

3RUS2120 

ERB16-12 

SKE1/12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.25 

1.3 

1.3 

50 

45A 

100 

40 

50 

10m 

150 

165J 

160J 

Si 

Si 

Si 

A3az 

A333 

M746a 

186 

187 

188 

Ml 6-1 200 

S20120 

M16-1200R 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

16 

16 

16 

120C 

126C 

135A 

230 § 
200 

230 

10m 

8.3m 

175S 

190J 

175J 

Si 

SiA 

Si 

DO40 

S4880 

D04 

79 

80 

81 

BYX22-1200 

DSA1.2-12A 

SKS1/12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.4 

1.4 

1.4 

30A 

45A 

45A 

40 

75 

100 

10m 

10m 

10m 

150A 

150J 

160J 

Si 

Si 

Si 

A163 

M746a 

189 

190 

191 

MZ16-1200 

MZ16-1200R 

FC14F 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

16 

16 

17 

135C 

135C 

85C 

230 

300 


175J 

175J 

125J 

Si 

Si 

Si 

D04 

D04 

Ml 288a 

82 

83 

84 

BYX45.1200R 

SI12 

1N2656 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.5 

1.5 

1.5 

25A 

40 

60 

15 

10m 

8.3m 

150J 

165A 

SiA 

Si 

Si 

DO1]Zi0 

Ally 

Ml 26a 

192 

193 

194 

SW12PCN012 

SKKD15-12 

SKKE15.12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

17 

17.5 

17.5 

100C 

96C 

96C 

210 § 
320 

320 

10m 

10m 

10m 

150J 

125J 

125J 

Si 

Si 

Si 

bO40 

M1055 

Ml 056 

85 

86 

87 

150R12B 

A7N1 

A7N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.5 

1.5 

1.5 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

A41a 

195 

196 

197 

BYX25-1200 

SCHS12500 

BYX13-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

20 

20.0 

20 

55 

100C 

360 

150 

600 

10m 

10m 

175J 

175A 

150J 

SiA 

Si 

Si 

DO40 

A138U 

S72C0 

88 

89 

90 

A7N9 

B7N1 

B7N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.5 

1.5 

1.5 

25 

25 

25 

60 

60 

60 


175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

A41q 

Alrx 

A1rx 

198 

199 

200 

Q19L 

Q20L 

SKR1M20/12 

1.2k% 

1.2k% 

1.2k 

20 

20 

20 

100C 

100C 

108C 

440 

400 

320 

8.3m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S522 

S522a 

D04 

91 

92 

93 

B7N9 

DSA2-12A 

SSiC1680A 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.5 

1.5 

1.5 

25 

45A 

45A 

60 

120 

75 

10m 

10m 

175A 

150J 

150J 

Si 

Si 

SiA 

Alrx 

A230 

201 

202 

203 

21R12S 

SKR26/12 

1N2288 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

20 

20 

20 

120C 

125C 

150C 

400 

350 

400 

10m 

8.3m 

8.3m 

175 

180A 

150C 

Si 

Si 

Si 

SI 02 

D04 

D05 

94 

95 

96 

K7N5 

TA120 

DS1.2-12A 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.5 

1.5 

1.7 

50 

75A 

45A 

60 

30 

75 

8.3m 

10m 

150C 

175A 

150J 

Si 

Si 

Si 

A298ap 

204 

205 T 

206 T 

S21120 

D24N1200B 

D24N1200C 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

22 

24 

24 

131C 

100C 

100C 

250 

510 § 
510 § 

8.3m 

10m 

10m 

190J 

150J 

150J 

SiA 

Si 

Si 

S4880 

S493e 

S493d 

97 

98 

99 

BY227 

DS2-12A 

BY246-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

1.75 

1.8 

2.0 

25A 

45A 

50 § 
120 

60 

8.3m 

10m 

10m 

150J 

180J 

175J 

Si 

Si 

Si 

A283a 

A3 131 

207 T 

208 T 

209 T 

D24N1200U 

D24NR1200B 

D24NR1200C 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

24 

24 

24 

100C 

100C 

100C 

510 § 
510 § 
510 § 

10m 

10m 

10m 

150J 

150J 

150J 

Si 

Si 

Si 

S493d 

S493e 

S493d 

100 

101 

102 

ERC16-12 

200R12B 

2A1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

2.0 

2.0 

2.0 

25 

50A 

60 

60 

200 

8.0m 

175J 

175 

175A 

Si 

Si 

Si 

A3 131 

A3t 

210t 

211 

212^ 

D24NR1200U 

15SM25 

SR2512 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

24 

25 

25 

100C 

510 § 
400 

10m 

150J 

Si 

Si 

Si 

S493d 

S514 

D05 

103 

104 

105 

B8N5 

B1 72-1 20 

K8N5 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

2.0 

2.0 

2.0 

50 

50 

50 

90 

60 

60 

8.3m 

175A 

150C 

150C 

Si 

Si 

Si 

Alrx 

213 

214 

215 

SKN20/12 

SKR20/12 

A25PB 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

25 

25 

25 

100C 

100C 

120C 

320 

350 

300 

10m 

8.3m 

180J 

180A 

175J 

Si 

Si 

Si 

S171S0 

D04 

D04 

106 

107 

108 

SSiC1980A 

250R12B 

M2-1200 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

2.3 

2.5 

2.5 

45A 

25 

30A 

75 

250 

100 

10m 

150J 

175 

150J 

SiA 

Si 

Si 

A231 

A435 

216 

217 

218 

M25-1200 

M25-1200R 

SKN26/12 

1.2k 

1.2k 

1.2k 

25 

25 

25 

120A 

120A 

125C 

300 

300 

320 

10m 

175J 

175J 

180J 

Si 

Si 

Si 

S436 

S436 

D04 

109 

110 

M2-1200R 

MZ2-1200 

1.2k 

1.2k 

2.5 

2.5 

30A 

30A 

100 

100 


150J 

150J 

Si 

Si 

A435 

A435 

219 

220 

DS17-12A 

DSA17-12A 

1.2k 

1.2k 

25 

25 

130C 

130C 

300 

300 

10m 

10m 

180J 

150J 

Si 

Si 



406 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


406 




11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - P»v > i kV (Coni’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

fV) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc), 

— 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

U 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2] lo 
MAX 
(A) 

3J® 

TEMP 

PEAK IF 
1 Cy IV 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

PEAK IF 
1 Cy Iv 

(A) 1 

ULSE 

^IDTH 

(s) 

1 

25QP1 1 

T2R 

25 

146c 

500 

10m 

175J 

Si 



Ill 

85HFR120 

T2k 

85 

HOC 

rrM 


HOC 

Si 

1505 

2 

VBO13-12N01 

1.2k 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 



112 

DD85N1200 

1.2k 

89 

96C 

1.9k 

10m 

150J 

Si 

20 

3 

SA12PCN020 

1.2k 

30 

115C 

245 

10m 

175J 

Si 

D04 


113 

IRKD91-12 

1.2k 

90 

25J 

2.2k 


150J 

Si 

Ml 188a* 

4 

SW12PCN020 

1.2k 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 


114 

IRKE91-12 

1.2k 

90 

25J 

2.2k 


150J 

Si 

MH88b 

5 

F3R3 

1.2k 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 


H5y 

SD090N12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D05 

6 

BYX96-1200 

1.2k 

30 

125B 

400 § 

10m 

175J 

Si 

84550 


H6t 

SD090R12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D05 

7 

SA12PCN030 

1.2k 

30 

125C 

350 

10m 

175J 

Si 

D04 


H7y 

SD091N12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

8 

SW12PCN030 

1.2k 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 


H8y 

SD091R12P 

1.2k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

9 

DD22S1200 

1.2k 

32 

64C 

390 

10m 

150J 

Si 

20 


119 

SKD60/12 

1.2k 

92 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C255 

10 

MDD25-12N1 

1.2k 

32 

80C 

450 

10m 


Si 



120 

SKN70/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

S481 

1lT 

D34N1200B 

1.2k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 


121 

SKN71/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

12t 

D34N1200C 

1.2k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 


122 

SKR70/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

13v 

D34N1200U 

1.2k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 


123 

SKR71/12 

1.2k 

95 

100C 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

D05 

14t 

D34NR1200B 

1.2k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 


124t 

D121NR1200B 

1.2k 

98 

130C 

2.7k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

15 w 

D34NR1200C 

1.2k 

34 

100C 

550 5 

10m 

150J 

Si 

S493d 


125t 

D121NR1200V 

1.2k 

98 

130C 

2.7k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

16t 

D34NR1200U 

1.2k 

34 

100C 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 


126 

15SM100 

1.2k 

100 


3.0k 



Si 

M986 

174 

SR3512 

1.2k 

35 





Si 

D05 


127 

R5021210RSWA 

1.2k 

100 


2.2k 

5.0m 

150J 

Si 

DO80 

18 

T483F 

1.2k 

35 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

Ml 332c 


128 

DSA75-12B 

1.2k 

100 

38C 

1.2k 

10m 

150J 

Si 


19 

1N4530 

1.2k 

35 

115C 

500 


175C 

Si 

D05 


129 

101KL120S10 

1.2k 

100 

60C 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

20 

1N5332 

1.2k 

35 

140C 

500 § 


200C 

Si 

D05 


130 

101KLR120S10 

1.2k 

100 

70 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

21 

F4R3 

1.2k 

37 

123C 

600 


190C 

Si 

DOS 


131 

ES481F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

125J 

Si 

M1331a 

22 

DD31S1200 

1.2k 

38 

82C 

470 

10m 

150J 

Si 

20 


132 

ES482F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

125J 

Si 

M1331b 

23 

D24/1200B 

1.2k 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493a 


133 

ES483F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

125J 

Si 

M1331C 

24 

D24/1200C 

1.2k 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493 


134 

ES484F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31d 

25 

DD31N1200 

1.2k 

38 

83C 

550 

10m 

150J 

Si 

20 


135 

ES485F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31e 

26 

15SM40 

1.2k 

40 


500 



Si 

S5H 


136 

ES581F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31a 

27 

40HF120 

1.2k 

40 


500 § 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 


137 

ES582F 

1.2k 

100 

75B 

1.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31b 

28 ♦ 

SR4012 

1.2k 

40 





Si 

DOS 


138 

ES583F 

1.2k 

100 

75B 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31C 

29 

VB020-12N01 

1.2k 

40 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 



139 

ES584F 

1.2k 

100 

75B 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31d 

30 

10MA120 

1.2k 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 


140 

ES585F 

1.2k 

100 

75B 

2.0k 

8.3m 

175J 

Si 

MH31e 

31 

SR30D-24R 

1.2k 

40 

104C 

800 

8.3m 

130 

Si 

S19aa 


141 

T482F 

1.2k 

100 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332b 

32 

SR30D-24S 

1.2k 

40 

104C 

800 

8.3m 

130 

Si 

S19aa 


142 

101KL120S25 

1.2k 

100 

100C 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

33 

MZ41-1200 

1.2k 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

DOS 


143 

A177PB 

1.2k 

100 

100C 

2.5k 

8.3m 

175J 

SiA 

S120i 

34 

MZ41-1200R 

1.2k 

40 

115C 

400 


150J 

Si 

DOS 


H4t 

D75N1200B 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

35 

M41-1200 

1.2k 

40 

120C 

400 § 

10m 

165S 

Si 

S4370 


H5t 

D75N1200C 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

36 

BYX52-1200 

1.2k 

40 

125B 

800 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


H6t 

D75N1200U 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

37 

BYX97-1200 

1.2k 

40 

125A 

800 § 

10m 

150J 

Si 

S29b0 


H7t 

D75NR1200B 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

38 T 

SD040N12P 

1.2k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 


H8t 

D75NR1200C 

1.2k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

39 ▼ 

SD040R12P 

1.2k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 


H9t 

D75NR1200U 

1.2k 

100 

100C 

1.6k6 

10m 

150J 

Si 

S571 

40 V 

SD041N12P 

1.2k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 


150 

KU1012 

1.2k 

100 

100C 

1.8k 

10m 

150J 

Si 

S421 

41 

DSA22-12A 

1.2k 

41 

80C 

450 

10m 

150J 

Si 



151 

KU1512 

1.2k 

100 

100C 

2.5k 

10m 

150J 

Si 

S421 

42 

DS22-12A 

1.2k 

41 

HOC 

450 

10m 

180J 

Si 



152 

SKN2M100/12 

1.2k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 

43 

SKKD46-12 

1.2k 

45 

86C 

700 


125J 

Si 

Y240 


153 

SKR2M100/12 

1.2k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 

44 

F5R3 

1.2k 

45 

122C 

700 


190C 

Si 

DOS 


154 

101F12S 

1.2k 

100 

105C 

1.6k 

10m 

175J 

Si 

S5O30 

45 

S34120 

1.2k 

45 

122C 

700 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 


155 

101KL120S15 

1.2k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

46 

BYX56-1200 

1.2k 

48 

112A 

800 

10m 

175J 

Si 

DO50 


156 

SR100AM24 

1.2k 

100 

HOC 

3.0k 

8.3m 

150J 

Si 

S435b 

47 

T481F 

1.2k 

50 

75B 

800 

8.3m 

125A 

Si 

Ml 332a 


157 

100QD21 

1.2k 

100 

H8C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 

C242c 

48 

T484F 

1.2k 

50 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332d 


158 

101KLR120S15 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

49 

T485F 

1.2k 

50 

75C 

500 

8.3m 

125J 

Si 

M1332e 


159 

101KLR120S20 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

50 

SKR1M40/12 

1.2k 

50 

97C 

700 

10m 

150J 

Si 

DOS 


160 

101KLR120S25 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

51 

SKN45/12 

1.2k 

50 

100C 

700 

10m 

180J 

Si 

S171V0 


161 

101KLR120S30 

1.2k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

52 

SKN46/12 

1.2k 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 


162 

SKR100/12 

1.2k 

100 

125C 

1.5k 

10m 

180A 

Si 

SI 71m 

53 

SKR45/12 

1.2k 

50 

100C 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 


163 1 

1N3296 

1.2k 

100 

130C 

1.6k 

8.3m 

200C 

Si 

D08 

54 

SKR46/12 

1.2k 

50 

lOOCi 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 


164 

1N3296A 

1.2k 

100 

130C 

2.3k 


200C 

Si 

D08 

55 

50QF11 

1.2k 

50 

135Cr 

1.5k 

10m 

175J 

Si 

SI 68b 


165 

1N3296R 

1.2k 

100 

130B 

1.6k 


200A 

Si 

D08 

56 1 

DSA35-12A 

1.2k 

51 

85C 

650 

10m 

150J 

Si 



166 

A170PB 

1.2k 

100 

130C 

2.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12O]0 

57 

DS35-12A 

1.2k 

51 

115C 

650 

10m 

180J 

Si 



167 

DRB100-12R 

1.2k 

100 

150J 

1.8k 

10m 

150J 

Si# 

C264 

58 

D34/1200B 

1.2k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 


168 I 

DRBT100-12R 

1.2k 

100 

150J 

1.8k 

10m 

150J 

Si# 

C265 

59 

D34/1200C 

1.2k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 


169 ' 

DSA80-12A 

1.2k 

110 

79C 

2.1k 

10m 

150J 

Si 


60 

15SM55 

1.2k 

55 


1.0k 



Si 

S515 


170 

DS80-12A 

1.2k 

110 

HOC 

2.1k 

10m 

180J 

Si 


61 

IRKD56-12 

1.2k 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Mil 88a* 


171 

SKD100/12 

1.2k 

116 

85C 

1.1k 

10m 

125J 

Si 

C255 

62 

IRKE56-12 

1.2k 

55 

25J 

1.6k 


150J 

Si 

Ml 188b 


172y 

D121N1200B 

1.2k 

120 

100C 

3.0k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

63> 

SR6012 

1.2k 

60 





Si 

DOS 


173y 

D121N1200V 

1.2k 

120 

100C 

3.0k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

64t 

D60N1200B 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 


174 

SKN100/12 

1.2k 

125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D08 

65y 

D60N1200C 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


175 

S42120 

1.2k 

125 

130C 

1.8k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

66t 

D60N1200U 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


176 

S42120TS 

1.2k 

125 

130C 

1.8k 1 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

67 V 

D60NR1200B 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S576a 


177 

KU1312 

1.2k 

130 

100C 

2.3k 

10m 

150J 

Si 

S421 

68 ▼ 

D60NR1200C 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


178 

15SM150 

1.2k 

150 

1 

3.6k 



Si 

M986 

69 ▼ 

D60NR1200U 

1.2k 

60 

100C 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 


179 

A187PB 

1.2k 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

Sl2Oi0 

70 

DS75-12B 

1.2k 

60 

100C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 



180 

45MA120 

1.2k 

150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435g 

71 

SA12PCN061 

1.2k 

60 

100C 

1.0k§ 

10m 

150J 

SiA 

DO50 


181 

BYX32-1200 

1.2k 

150 

100A 

1.6k 

10m 

190J 

SiA 

S2O3b0 

72 

20MA120 

1.2k 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 


182 

1N4595 

1.2k 

150 

110 

3.0k 


200A 

Si 

DO80 

73 

60QC15 

T:2k 

60 

126C 

550 

10m 

175J 

Si 

S4t 


183 

150QD13 

1.2k 

150 

H4C 

4.5k 

10m 

150J 

Si 

S529 

74 

M41-1200R 

1.2k 

63 

115C 

400 


150J 

Si 

DOS 


184 

Ml 51 -1200 

1.2k 

150 

H5C 

3.5k§ 

10m 

175C 

Si 

S4680 

75 

MDD42-12N1 

1.2k 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 



185 

150QC15 

1.2k 

150 

H7C 

1.6k 

10m 

175J 

Si 

S427 

76 

DSA42-12A 

1.2k 

64 

95C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 



186 

BYXH-1200 

1.2k 

150 

125C 

3.0k 

10m 

190J 

Si 

M2940 

77 

D60/1200B 

1.2k 

65 

94C 

.80k 

10m 

150J 

Si 

S171g% 


187 

G6R3 

1.2k 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190C 

Si 

D08 

78 

DS42-12A 

1.2k 

65 

124C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 



188 

S43120 

1.2k 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

DO80 

79 

SKB60/12 

1.2k 

67 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C254 


189 

S43120TS 

1.2k 

150 

125C 

2.1k 

8.3m 

190J 

SiA 

S464 

80 

15SM70 

1.2k 

70 


1.2k 



Si 

S515 


190t 

SD150N12M 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

81 

70HF120 

1.2k 

70 


1.1k§ 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 


191t 

SD150N12P 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

82 « 

SR7012 

1.2k 

70 





Si 

DOS 


192t 

SD150R12M 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

83 

IRKD71-12 

1.2k 

70 

25J 

1.7k 


150J 

Si 

Mil 88a* 


193t 

SD150R12P 

1.2k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

84 

IRKE71-12 

1.2k 

70 

25J 

1.7k 


150J 

Si 

Mil 88b 


194 

SW12PHN151 

1.2k 

150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

85 

A77PB 

1.2k 

70 

100C 

750 


150J 

Si 

DOS 


195 

M151-1200R 

1.2k 

150 

HOA 

4.5k 


175J 

Si 

S468 

86 

SW12PCN040 

1.2k 

70 

100C 

650 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


196 

A180PB 

1.2k 

150 

H3C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

Sl2Oj0 

87 

SA12PCN040 

1.2k 

70 

HOC 

650 

10m 

175J 

Si 

D04 


197 

1N5162 

1.2k 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200C 

Si 

DO30 

88 

A72PB 

1.2k 

70 

120C 

1.0k 


150J 

Si 

DOS 


198 

150K120A 

1.2k 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200J 

Si* 

DO80 

89 

M71.1200 

1.2k 

70 

120A 

1.0k 


150J 

Si 

DOS 


199 

150KS120 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S550 

90 

M71-1200R 

1.2k 

70 

120A 

1.0k 


150J 

Si 

DOS 


200 

150L120A 

1.2k 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 

200J 

Si* 

DO3O0 

91 

MZ71-1200 

1.2k 

70 

120C 

1.0k 


150J 

Si 

DOS 


201 

152L120A 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S548a 

92 

MZ71-1200R 

1.2k 

70 

120C 

1.0k 


150J 

Si 

DOS 


202 

154K120A 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549 

93 

S306120F 

1.2k 

70 

125C 

1.2k 


190J 

Si 

DO50 


203 

154L120A 

1.2k 

150 

150C 

2.8k 

6.0m 

200J 

Si 

S549a 

94 

F6R3 

1.2k 

70 

138C 

1.2k 


190C 

Si 

DOS 


204 

ST16.120 

1.2k 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

95 

S36120 

1.2k 

70 

138C 

1.0k 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 


205 

DSAH0-12A 

1.2k 

160 

77C 

3.2k 

10m 

150J 

Si 


96 

70HFR120 

1.2k 

70 

HOC 

1.2k 


HOC 

Si 

DOS 


206 

DSH0-12A 

1.2k 

160 

98C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 


97 V 

SD070N12P 

1.2k 

70 

HOC 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

DOS 


207 

1 N3274 

1.2k 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

D09 

98 T 

SD070R12P 

1.2k 

70 

HOC 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

DOS 


208 

H6R3 

1.2k 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

99 ♦ 

SD071N12P 

1.2k 

70 

HOC 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 


209 

SKN130/12 

1.2k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

100 ♦ 

SD071R12P 

1.2k 

70 

HOC 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 


210 

SKR130/12 

1.2k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

101 

SA12PCN055 

1.2k 

75 

HOC 

900 

10m 

175J 

Si 

DOS 


211 

DS175-12L 

1.2k 

182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

102 

SW12PCN055 

1..2k 

75 

HOC 

900 § 

10m 

175J 

Si 

DO50 


212 

15SM200 

1.2k 

200 


4.5k 



Si 

M986 

103 

SA12PCN075 

1.2k 

75 

135C 

1.3k 

10m 

175J 

Si 

DOS 


213 

IRKD200-12 

1.2k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274 * 

104 

SW12PCN075 

1.2k 

75 

135C 

1.3k§ 

10m 

175 

Si 

DO50 


214 

IRKD240-12 

1.2k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

105 

DD65N1200 

1.2k 

76 

88C 

1.6k 

10m 

150J 

Si 

20 


215 

IRKE200-12 

1.2k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

106 

SKKD81.12 

1.2k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 


216 

IRKE240-12 

1.2k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 

107 

SKKE81-12 

1.2k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 


217 

SV2012 

1.2k 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

108 

F7R3 

1.2k 

85 

132C 

1.5k 


190C 

Si 

DOS 


218y 

SD200N12M 

1.2k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

109 

S37120 

1.2k 

85 

132C 

1.2k 

8.3m 

190J 

SiA 

S488b0 


219y 

SD200N12P 

1.2k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

110 

85HF120 

1.2k 

85 

HOC 

1.4k 

6.0m 

180J 

Si 

DOS 


220 ▼ 

SD200R12M 

1.2k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


407 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


407 


































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - piv > 1 kv (Coni’d) 



IN ORDER OF; (1) PIV (2) 10 MAX 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 




101KLR130S20 

101KLR130S25 

101KLR130S30 


A170PC 

A187PC 

A180PC 


1753 

SiA 

D08 

1753 

SiA 

D08 

1753 

SiA 

DOB 



130C 2.5k 8.3m 200J SiA 3120] 

50C 2.8k 8.3m 125J SiA S120jiZl 



S904SXU13 

S954SXU13 

A437PC 


A596PC 

851PDE130L30 

851PDE130L20 



I 


naiw 

IB 

55C 

9.0k§ 10m 

200S 

SiA C245b 

55H 

9.0k§ 10m 

1753 

SiA M1005§% 

55H 

9.0k6 10m 

1753 

SiA M1005^% 



49 AR2004P13 1.3k 

50 AR2004S13 1.3k 

51 A740PC 1.3k 

2250 

2250 

2.4k 

55H 25k§ 10m 

55H 25k§ 10m 

100C 32k 

1753 

1753 

1753 

SiA 

SiA 

Si 

52 DS2002SN13 1.3k 

53 3D4000-13 1.3k 

54 10R14B 1.4k 

2.8k 

3.0k 

.10 


real 





SKKD15-14 

SKKE15-14 

BYX25-1400 

SSiE2080A 

SKR26/14 

D24N1400B 

D24N1400C 

D24N1400U 

D24NR1400B 

D24NR1400C 

D24NR1400U 

SR2514 

DS17-14A 

DSA17-14A 

SKN20/14 

SKR20/14 

SKN26/14 

BYX96-1400 

VBO13-14N01 

SW14PCN030 

DD22S1400 

MDD25-14N1 

DSA22-14A 

D34N1400B 

D34N1400C 

D34N1400U 

D34NR1400B 

D34NR1400C 

D34NR1400U 

SR3514 

DD31S1400 

D24/1400B 

D24/1400C 

DD31N1400 

SR4014 

VB020-14N01 

10MA140 

SD040N14P 

SD040R14P 

SD041N14P 

DS22-14A 

DSA35-14A 

SKKD46-14 

BYX56-1400 

KGD1424SX 

SKR1M40/14 

SKN45/14 

SKN46/14 

SKR45/14 

SKR46/14 

DS35-14A 

D34/1400B 

D34/1400C 

SR6014 

DSA42-14A 

D60N1400B 

|D60N1400C 

D60N1400U 

D60NR1400B 

D60NR1400C 

D60NR1400U 

SA14PCN061 

20MA140 

DSA75-14B 

MDD42-14N1 

DS42.14A 

D60/1400B 

70HF140 

SR7014 

KGB0524SX 

SW14PCN040 

70HFR140 

DS75.14B 

SD070N14P 

SD070RUP 

SD071N14P 

SD071R14P 

SW14PCN075 

DD65N1400 

DSA80-14A 

KGD1524SX 

SKKD81-14 

SKKE81-14 

85HF140 

85HFR140 

DSAI75-14B 

DD85N1400 

SD090N14P 

SD090R14P 

SD091N14P 

SD091R14P 

SKN70/14 

SKN71/14 

SKR70/14 

SKR71/14 

D121NR1400B 

D121NR1400V 

101KL140S10 

101KLR140S10 

101KL140S25 

A177PD 

D75N1400B 


D75N1400C 

D75N1400U 


125J Si 
125J Si 
175J SiA 
160J SiA 
180A Si 

150J Si 

'1503 Si 
150J Si 

150J Si 

150J Si 
150J Si 

Si 

190J Si 
190J Si 

18QJ Si 

180A Si 
180J Si 

Si 

'1503 Si 
1753 Si 

1503 Si 

Si 

1503 Si 

1503 Si 

'1503 Si 
1503 Si 

1503 Si 

'1503 Si 
1503 Si 

Si 

1503 Si 
1503 Si 
1503 Si 

■ 1503 Si 

Si 

1503 Si 

‘ 1303 Si 
1803 Si 

1803 Si 

1803 Si 
1803 Si 

1503 Si 

' 1253 Si 
1753 Si 



' 1503 Si 
1803 Si 
1803 Si 

■ 1803 Si 

1803 Si 
1803 Si 

' 1503 Si 
1503 Si 

Si 

1503 Si 
1503 Si 

1503 Si 

' 1503 Si 
1503 Si 

1503 Si 

' 1503 Si 
1503 SiA 

1503 Si 

' 1503 Si 
1503 Si 

1803 Si 

' 1503 Si 
1803 SiA 

Si 

Si 

1753 Si 

140C Si 

' 1803 Si 
1803 Si 
1803 Si 
' 1803 Si 
1803 Si 

175 Si 

' 1503 Si 
1503 Si 

Si 

1253 Si 
1253 Si 

1803 Si 

140C Si 
1803 Si 

1503 Si 

' 1803 Si 
1803 Si 

1803 Si 

' 1803 Si 
1803 Si 
1803 Si 

■ 1803 Si 

1803 Si 
1803 Si 

'1803 Si 
1253 SiA 
1253 SiA 
'1753 SiA 
1753 SiA 
1503 Si 






















11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV ^ l kv (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4j 

TYPE 

NUMBER 

U 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG 
DC CURB 

FWD 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc), 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

ENT 

SURGE CURR 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

PEAK IP 
1 Cy k 

(A) 1 

ULSE 

/IDTH 

(S) 

2] lo 
MAX 
(A) 

3j@ 

TEMP 

rc)^^ 

PEAK IP 
1 Cy h 

(A) I 

ULSE 

/IDTH 

is) 

1T 

D75NR1400B 

1.4k 

too 

io6c 

1.M$ 

10m 

ifw 

Si 

S567a 

Ill 

DSA400-14KC 

1.4k 

450 

90C 

9M. 

10m 

105J 

Si 

M1214 

2t 

D75NR1400C 

1.4k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

112 

DSA603-14GC 

1.4k 

450 

H9C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

3t 

D75NR1400U 

1.4k 

100 

100C 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

113 

DSA603-14L1C 

1.4k 

450 

H9C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

4 

KU1014 

1.4k 

100 

100C 

1.8k 

10m 

150J 

Si 

S421 

H4t 

D452N1400 

1.4k 

450 

130C 

13k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

5 

KU1514 

1.4k 

100 

100C 

2.5k 

10m 

150J 

Si 

S421 

H5t 

D452NR1400 

1.4k 

450 

130C 

13k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

6 

SKN2M100/14 

1.4k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 

116 

471PDA140 

1.4k 

470 

105C 

6.2k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

E200a 

7 . 

SKR2M100/14 

1.4k 

100 

100C 

1.5k 

10m 

150J 

Si 

DO30 

117 

SI 084 

1.4k 

.500 

55 

50 

8.3 


Si 

M204h 

8 

101KL140S15 

1.4k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

118 

501 VI 40 

1.4k 

500 

105C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Og0 

9 

101KL140S20 

1.4k 

100 

HOC 

3.0k 


175J 

Si 

D08 

119 

501VF140 

1.4k 

500 

105C 

8.0k 

8.3m 

200J 

Si 

S525 

10 

SR100AM28 

1.4k 

100 

HOC 

3.0k 

8.3m 

150J 

SI" 

S435b 

120 

501VF140B 

1.4k 

500 

105C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

S525 

11 

101KLR140S15 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

121 

503V140 

1.4k 

500 

105C 

8.0k 


200J 

Si 

S563 

12 

101KLR140S20 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

122 

501V140B 

1.4k 

500 

120C 

10k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oa0 

13 

101KLR140S25 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

123 

501VR140 

1.4k 

500 

120C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Og0 

14 

101KLR140S30 

1.4k 

100 

120 

3.0k 


175J 

^lA 

D08 

124 

701F14S 

1.4k 

500 

130 

9.0k 


175J 

SiA 

SI 2b 

15 

1N3297 

1.4k 

100 

130C 

1.6k 

8.3m 

200C 

Si 

D08 

125 

501 VR 1408 

1.4k 

500 

135C 

10k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oa0 

16 

1N3297A 

1.4k 

100 

130C 

2.3k 


200C 

Si 

D08 

126 

DN462-14 

1.4k 

540 

175J 

6.0k 

10m 

175J 

Si# 

M771 

17 

A170PD 

1.4k 

100 

130C 

2.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Oj0 

127 

A402DC 

1.4k 

600 

60C 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

18 

DS80-14A 

1.4k 

110 

45A 

2.1 k5 

10m 

180J 

Si 

S408eIZl 

128 

FD500E28 

1.4k 

600 

90C 

10k5 

8.3m 

150J 

SiA 

C240d 

19 

DSA110-14A 

1.4k 

110 

100C 

2.8k§ 

10m 

150A 

Si 

S4O8e0 

129 

FD500DH28 

1.4k 

600 

100C 

Hk§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 344 

20 ▼ 

D121N1400B 

1.4k 

120 

100C 

3.0k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

130 

S904SXU14 

1.4k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

21 T 

D1 21 N 1400V 

1.4k 

120 

100C 

3.0k§ 

10m 

180J 

Si 

S532a 

131 

R7201 40600 

1.4k 

600 

HOC 

7.0k 

8.3m 

175J 

Si 

C246f 

22 

KGB0614SX 

1.4k 

125 

45A 

1.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

132 

DF652-14 

1.4k 

600 

150J 

9.0k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 

23 

SKN100/14 

1.4k 

125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D08 

133 

GD800-14 

1.4k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 

24 

SKR100/14 

1.4k 

125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

DO30 

^34r 

SD300C14C 

1.4k 

650 

55 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

D0200AA 

25 

KU1314 

1.4k 

130 

100C 

2.3k 

10m 

150J 

Si 

S421 

135 

S954SXU14 

1.4k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

26 

KGD1614SX 

1.4k 

150 

45A 

1.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

136 

703PJA140 

1.4k 

700 

83C 

9.0k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246b 

27 

A187PD 

1.4k 

150 

50C 

2.8k 

8.3m 

125J 

SiA 

SI 2010 

137 

SKN500/14 

1.4k 

700 

100C 

7.0k 

10m 

180J 

Si 

C242b 

28 

45MA140 

1.4k 

150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435g 

138 

250MA140 

1.4k 

700 

101C 

9.0k 

10m 

175J 

Si 

SI 2s 

29 

1N4596 

1.4k 

150 

110 

3.0k 


200A 

Si 

DO80 

139 

A437PD 

1.4k 

750 

65 

10k 

8.3m 

175C 

SiA 

C246b 

30 ▼ 

SD150N14M 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

140 

A596PD 

1.4k 

750 

70 

10k 

8.3m 

130 

Si 

M463 

31 ▼ 

SD150N14P 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

141 

SKID800/14 

1.4k 

800 

40C 

1.3k 

10m 

125J 

Si 

Ml 286 

32 ▼ 

SD150R14M 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

142v 

SD400C14C 

1.4k 

800 

55 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

D0200AA 

33 ▼ 

SD150R14P 

1.4k 

150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 

143t 

D798N1400 

1.4k 

800 

100C 

14kS 

10m 

150J 

Si 

Ml 346a 

34 

SW14PHN151 

1.4k 

150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 

144 

SW14KBN805 

1.4k 

800 

100H 

15k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 

35 

A180PD 

1.4k 

150 

143C 

3.4k 

8.3m 

200J 

SiA 

SI 2010 

145 

SW14KBR805 

1.4k 

800 

100H 

17k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

36 

ST16-140 

1.4k 

150 

150C 

3.0k 

4.0m 

200C 

Si 

S128b0 

146 

FD1000A28 

1.4k 

800 

101C 

14k5 

8.3m 

150J 

SiA 

C239a 

37 

DS110-14A 

1.4k 

160 

75C 

3.2k§ 

10m 

180J 

Si 

S408e 

147 

801PDB140 

1.4k 

800 

105C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

Si 

E200b 

38 

1N3275 

1.4k 

160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

D09 

148 

DF752-14 

1.4k 

800 

150J 

1.2k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 

39 

SKN130/14 

1.4k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 

149 

DN662-14 

1.4k 

800 

175J 

12k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

40 

SKR130/14 

1.4k 

165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D030 

150 

FD900-14 

1.4k 

800 

190J 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

41 

KGB0714SX 

1.4k 

170 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

151 

851PDE140L30 

1.4k 

850 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

42 

DS175-14L 

1.4k 

182 

100C 

2.8kS 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 

152 

851PDE140L20 

1.4k 

850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

43 

IRKD200.14 

1.4k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274 ♦ 

153 

851PDE140L25 

1.4k 

850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 

44 

IRKD240-14 

1.4k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 

154 

SH04SXU14 

1.4k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

45 

IRKE200-14 

1.4k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 

155 

A620DC 

1.4k 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

46 

IRKE240-14 

1.4k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 

156 

R7201 40900 

1.4k 

900 

85C 

8.5k 

8.3m 

175J 

Si 

C246f 

47 

SV2014 

1.4k 

200 

100C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

D08 

157t 

ZZZZD900A 

1.4k 

999 







48 ▼ 

SD200N14M 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

158t 

ZZZZD900B 

1.4k 

999 







49 ▼ 

SD200N14P 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

159t 

ZZZZD900C 

1.4k 

999 







50 ▼ 

SD200R14M 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 

160 

DS804SE14 

1.4k 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

514 

SD200R14P 

1.4k 

200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

.Qi 

S569 

161 

801PDB140B 

1.4k 

1 ,0k 

38C 

10k$ 

8.3m 

2C0J 

Si 

E200b 

52 

SW14PHN201 

1.4k 

200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435j 

162 

1001PDE140 

1.4k 

1.0k 

107C 



200J 

SiA 

Ml 277 

53 

KGD1714SX 

1.4k 

210 

45A 

2.8k 

10m 


Si 

Ml 088 

163 

A430PD 

1.4k 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SiA 

C246b 

54 

S20N1500JA 

1.4k 

210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 

164 

NLA430PD 

1.4k 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

55 

S20P1500JA 

1.4k 

220 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

165 

H01PDK140 

1.4k 

1.1k 

125C 

22k 

10m 

200J 

Si 

C246d 

56 

SR200DM28R 

1.4k 

240 

76C 

5.0k 

8.3m 

150J 

SiA 

S435C 

166 

DN762-14 

1.4k 

1.1k 

175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 

57 

SR200DM-28S 

1.4k 

240 

75C 

5.0k8 

8.3m 

150J 

SiA 

S435 

167 

DS904SM14 

1.4k 

l.llk 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

58 

1N3176 

1.4k 

240 

100C 

3.0k 


150J 

Si 

D09 

168 

AR904P14 

1.4k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

59 

FD250DM28 

1.4k 

240 

105C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C248a 

169 

AR904S14 

1.4k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005»% 

60 

253PJA140 

1.4k 

250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 

170 

GD1400-14 

1.4k 

1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 

61 

70MA140 

1.4k 

250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 

171 

A330PD 

1.4k 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SiA 

Mil 47 

62 

SSiL20100A 

1.4k 

250 

94C 

4.8k 

10m 

160J 

SiA 

S345 

172 

1201PDE140 

1.4k 

1.2k 

H5C 

13k 


200J 

SiA 

Ml 277 

63 T 

D251NR1400B 

1.4k 

250 

100C 

5.5k5 

10m 

180J 

Si 

S532b 

173 

HD1500-14 

1.4k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

64 ▼ 

D251NR1400E 

1.4k 

250 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 348 

174 

DSA705.14AC 

1.4k 

1.3k 

26C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M953 

65 

A197PD 

1.4k 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

175 

R9G0141300 

1.4k 

1.3k 

125C 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 

66 

DF451-14 

1.4k 

250 

125J 

3.5k 

10m 

125J 

Si# 

M771 

176 

A641PD 

1.4k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 

67 

1N3744 

1.4k 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 

200C 

Si 

DO90 

177 

A440PD 

1.4k 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SiA 

C245e 

68 T 

D251N1400B 

1.4k 

250 

130C 

6k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

178 

DSA1 508-1 4AC 

1.4k 

1520 

100 

29k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 

69 T 

D251N1400E 

1.4k 

250 

130C 

6k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 348 

179 

ARH04P14 

1.4k 

1550 

55H 

175 5 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

70 T 

D251N 1400V 

1.4k 

250 

130C 

6k§ 

10m 

180J 

Si 

S532b 

180 

ARH04S14 

1.4k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0054% 

71 

A190PD 

1.4k 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

181 

DSH04SM14 

1.4k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

72 

DF252-14 

1.4k 

270 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

M771 

182 

FD1600A28 

1.4k 

1.6k 

91C 

35k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C244a 

73 

A399PD 

1.4k 

275 

80C 

6.0k 


150J 

Si 

Mil 47 

183 

1601PDK140 

1.4k 

1.6k 

105C 

25k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

C245a 

74 

DS290-14J 

1.4k 

290 

100C 

4.7k§ 


150J 

Si 

S5O60 

184 

HD2100-14 

1.4k 

1.7k 

150J 

22k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

75 

D250/1400E 

1.4k 

300 

85C 

5.3k 

10m 

150J 

Si 

M486 

185 

JD2300.14 

1.4k 

1.7k 

150J 

35k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

76 

DSA304-14A 

1.4k 

300 

100C 

4.3k§ 

10m 

150J 

Si 

C240e 

186 

R9G0141800 

1.4k 

1.8k 

95C 

21k 

8.3m 

175J 

Si 

C246e 

77 

TV3014 

1.4k 

300 

HOC 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

187 

A730PD 

1.4k 

1.8k 

100C 

25k 


175J 

Si 

MH48 

78 

301U140 

1.4k 

300 

120C 

6.2k 

8.3m 

200J 

Si 

DO90 

188 

DN961-14 

1.4k 

1.9k 

175J 

27k 

10m 

175J 

Si 

C2460 

79 

303U140 

1.4k 

300 

120C 

5.9k 

6.0m 

200J 

Si 

S551 

189 

DS2004SN14 

1.4k 

2.0k 

55C 

25k§ 

10m 

180S 

SiA 

M954 

80 

309U140 

1.4k 

300 

120C 

5.9k 

6.0m 

200J 

Si 

S467 

190 

2001PDK140 

1.4k 

2.0k 

105C 

30 § 

8.3m 

200J 

SiA 

C245a 

81 

R6201 43000 

1.4k 

300 

138C 

5.5k 

8.3m 

175J 

Si 

C242 

191 

R9G01 42200 

1.4k 

2.2k 

105C 

30k 

8.3m 

175J 

Si 

C246e 

82 

S30N1500JA4 

1.4k 

320 

100C 

4.5k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

192 

AR2004P14 

1.4k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1006§% 

83 

SKN240/14 

1.4k 

320 

100C 

5.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

193 

AR2004S14 

1.4k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 006 4% 

84 

SKR240/14 

1.4k 

320 

100C 

5.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

194 

JD3000.14 

1.4k 

2.4k 

150J 

45k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

85 

ST20.140 

1.4k 

350 

25A 

7.0k 


175J 

Si 

S2O3C0 

195 

2601PDN140 

1.4k 

2.6k 

107C 

40k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

Cl 0020 

86 

DN262-14 

1.4k 

360 

175J 

4.0k 

10m 

175J 

Si# 

M771 

196 

DS2002SN14 

1.4k 

2.8k 

55H 

33k 

10m 

175J 

SiA 

M954 

87 ▼ 

SD300R14M 

1.4k 

380 

100C 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

S506C 

197 

3001PDN140 

1.4k 

3.0k 

108C 

50k5 

8.3m 

200J 

SiA 

C1OO1a0 

88 ▼ 

SD300R14P 

1.4k 

380 

100C 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

S506C 

198 

JD4000.14 

1.4k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

89 

SW14HHN300 

1.4k 

380 

100C 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

Mil 550 

199 

4001PDR140 

1.4k 

4.0k 

105C 

84k 


175J 

Si 

C2460 

90 

SW14PHN300 

1.4k 

380 

100C 

5.5k6 

10m 

180J 

Si 

Mil 550 

200 

SSiN4283 

1.5k 

1.03m 

120C 

9.4k 

10m 

180J 

SiA 

C247 

91 

403PJA140 

1.4k 

400 

76C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246a 

201 

2L15 

1.5k 

.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 

92 

DSA400.14NC 

1.4k 

400 

98C 

9.8k 

10m 

150J 

Si 


202 

1N590 

1.5k 

25m 

25A 



165B 

Si 

S281a 

93 

SR400FH-28 

1.4k 

400 

98C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

S502a 

203 

1N591 

1.5k 

25m 

25A 



165B 

Si 

S281 

94 

A397PD 

1.4k 

400 

110 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

M771 

204 

DD15 

1.5k 

30m 

25A 

4.0 

8.3 

100A 

Si 

A109b 

95 

NLA397PD 

1.4k 

400 

HOC 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

C242a 

205 

5L15 

1.5k 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 

96 

R6201 44000 

1.4k 

400 

H2C 

6.0k 

8.3m 

175J 

Si 

C242 

206 

VA15 

1.5k 

50m 

40A 

3.0 

83m 

150A 

SiA 

Aim 

97 T 

SD400N14M 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 

207 

1N1731A 

1.5k 

50m 

175$ 

9.0 

80m 

200A 

Si 

Algd 

98 ▼ 

SD400N14P 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 

208 

1NH33 

1.5k 

.075 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57d 

99 ▼ 

SD400R14M 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 

209 

M15F 

1.5k 

80m 

55A 

8.0 


150A 

Si 

Alabd 

IOOt 

SD400R14P 

1.4k 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 

210 

M15S 

1.5k 

80m 

55A 

8.0 


150A 

Si 

Alabd 

101 

SW14HHN400 

1.4k 

400 

120C 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

Mil 550 

211 

M15UF 

1.5k 

80m 

55A 

8.0 


150A 

Si 

Alabd 

102 

SW14PHN400 

1.4k 

400 

120C 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

Mil 550 

212 

HV15PD 

1.5k 

80m 

100A 



150A 

Si 

A94a 

103 

A390PD 

1.4k 

400 

145 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

M771 

213 

1N2630 

1.5k 

85m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84 

104 

NLA390PD 

1.4k 

400 

145C 

7.0k 


200J 

Si 

C242a 

214 

1N2635 

1.5k 

85m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84d 

105 

DF452-14 

1.4k 

400 

150J 

5.0k 

10m 

150J 

Si# 

M771 

215 

1N2636 

1.5k 

85m 

70S 

5.0 


100A 

Si 

M84e 

106 

SKN320/14 

1.4k 

420 

100C 

8.0k 

10m 

180J 

Si 

S510 

216 

1N3283 

1.5k 

.10 

25A 

2.5 


150A 

SiA 

D07 

107 

SKR320/14 

1.4k 

420 

100C 

8.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 

217 

10L15 

1.5k 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 

108t 

D428N1400 

1.4k 

430 

100C 

7.3k§ 

10m 

150J 

Si 

Ml 346 

218 

10R15B 

1.5k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


109 

DS430-14J 

1.4k 

430 

100C 

8.4k 


150J 

Si 

S506b 

219 

PS2418 

1.5k 

.10 

25A 




Si 

C15 

110 

FD600-14 

1.4k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

220 

1N588 

1.5k 

.10 

50A 

5.0 


175A 

Si 

D01 


410 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


410 




11 . 


RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - p'v ^ i kv (Cont d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

rr"^ 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

IJ 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

Jj lo 
MAX 
(A) 

u® 

TEMP 

rc) 

PEAK IP 
1 cy ly 
(A) 1 

ULSE 

^IDTH 

(S) 

2J lo 
MAX 
. (A) 

u® 

TEMP 

rc) 

PEAK IF 
1 Cy ly 

(A) 1 

ULSE 

\I\D1H 

(s) 

1 

1N1134 

T5k 

.10 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

T57e 


Ill 

55AT5 

1.51^ 

5.0 


200 



Si 

Aley 

2 

1N2375 

1.5k 

.10 

100A 

12 

8.3m 

150A 

Si 

Aifu 


112 

1N2364A 

1.5k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

D04 

3 

1N1410 

1.5k 

.125 

75A 

6.0 


150 

Si 

A149 


113 

1N2365A 

1.5k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

SH7 

4 

dc5Z3 

1.5k 

130m 

35A 

50 


125A 

Si 

M1194 


114 

500R15B 

1.5k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


5 

1N2504 

1.5k 

.15 

25A 



150A 

Si 

A6 


115 

M5P5 

1.5k 

5.0 

55A 

300 


175A 

Si 

Alep 

6 

15L15 

1.5k 

.15 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhv 


116 

SDA168I 

1.5k 

5.0 

55C 

150 


125 

t 

Mil 59 

7 

1N1731 

1.5k 

.20 

25A 

2.5 

8.0m 

150A 

Si 

Algd 


117 

1N3920 

1.5k 

5.0 

100C 

100 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

8 

20L15 

1.5k 

.20 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 


118 

550R15B 

1.5k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


9 

PS1141 

1.5k 

.20 

25A 

2.5 § 

8.0m 

175A 

Si 

Alad 


119 

600R15B 

1.5k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


10 

B427-15 

1.5k 

200m 

55 

4.0 


150 

SiA 

A50f 


120 

M7P5 

1.5k 

6.0 

50 

400 

8.3m 

175 

Si 

Alep 

11 

B587-15 

1.5k 

200m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


121 

1N2364B 

1.5k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

D04 

12 

MC5600 

1.5k 

200m 

100 

10 



Si 

A60w 


122 

1N2365B 

1.5k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

SH7 

13 

1N2886 

1.5k 

250m 

25A 



150S 

Si 

Ml 22a 


123 

1N3925 

1.5k 

10 

100C 

100 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

14 

1N2887 

1.5k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83w 


124 

SSiD04100 

1.5k 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

15 

25L15 

1.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alhv 


125 

SSiD04100A 

1.5k 

10 

HOC 

125 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

16 

M15K 

1.5k 

.25 

25A 

2.0 

1 

150A 

SiA 

A83k 


126 

SW15PCN012 

1.5k 

17 

100C 

210 § 

10m 

150J 

Si 

DO40 

17 

1N589 

1.5k 

.25 

50A 

10 


175A 

Si 

D01 


127 

F3S3 

1.5k 

30 

124C 

300 


190C 

Si 

D05 

18 

67D015H53PNN 

1.5k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

Aivu 


128 

SW15PCN030 

1.5k 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

19 

67D015H55FNN 

1.5k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12ai 


129 

SSiE4583 

1.5k 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 

20 

HS15 

1.5k 

250m 

50 

14 

8.3m 

175 

Si 

A298ad 


130 

SSiE4683 

1.5k 

35 


375 

10m 

175J 

Si 

S559 

21 

HVE15 

1.5k 

250m 

50 

14 

8.3m 

175A 

Si 

A298S 


lEuH 

SSiE4383 


35 



■ESI 

■l«B 

Si 

M1218 






10 

8.3m 


Si 

Aids 


ElcMH 




120C 

300 

10m 


Si 

M1218 







8.3m 


Si 

D07 






123C 

600 



Si 

D05 









Si 

S24 






122C 

700 



Si 

D05 


1N1131 







Si 

S24d 





BOB 

100C 

650 § 

10m 


Si 



1N2508 







Si 

A6 





b9 

138C 

1.2k 



Si 

D05 






40 

8.3m 


Si 

Alhv 


EEaB 



BBl 

HOC 

900 5 

10m 


Si 


28 

DFB03R 


300m 


10 


125J 

SiA 

Alabe 


138 

SW15PCN075 

1.5k 

75 

135C 

1.3k§ 



Si 


29 

GFA03R 

1.5k 

.30 

40 

25 


125J 

SiA 

A249f 


139 

DFS80A15 

1.5k 

80 

93C 



150J 

Si 


30 

GU-1F 

1.5k 

300m 

40 

25 

10m 

110 

SlA 

A333 


140 

F7S3 

1.5k 

85 

132C 



190C 

Si 

D05 












WM 

SSiF3883 

1.5k 

89 

119 

1.0k 

10m 

180J 


S72mA 





mH 








SSiF3883A 

1.5k 

89 

119 

1.0k 

10m 

180J 


S52eA 

33 


ilsH 


KmI 








SSiF3983 

1.5k 

89 

119 

1.0k 

■ESI 

180J 



34 


1.5k 

.40 


40 

8.3m 





WtM 

SSiF3983A 






180J 

SiA 

S52eA 

35 


1.5k 

400m 


30 

10m 

150J 

Si 

A3 13d 



SSF15 






175 

Si 

A83de 

36 


1.5k 

.44 


6.0 


150 

Si 

F12r 









125J 

SiA 

D08 

37 

1 Si 

1.5k 

0.5 


30 

8.0m 

m;rM 

Si 

D041 


istai 

DSS100A15 

1.5k 

100 


2.0k 

10m 




38 


1.5k 

.50 

25A 

4.0 

1 


Si 

M82b 


mm 

A177PE 

1.5k 

100 

ipgM 

2.5k 

8.3m 



S120j 

39 


1.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


Si 

Alhv 



101KL150S10 

1.5k 

100 

iiroil 

3.0k 




D08 

40 

PS1441 


.50 

25A 

10 

8.0m 

175A 

Si 







HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

41 

1N3234 


500m 

50A 

12 


175S 

Si 







HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

42 

DFC05R 


.50 

50 

20 


125J 

SiA 

A298r 






HOC 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 







8.0m 



A3aa 



101KLR150S15 

1.5k 

100 

120 

RlilMI 



SiA 

DOB 







8.3m 

iKigi 


Alty 


154 

101KLR150S20 

1.5k 

100 

120 




SiA 

DOB 

B9i 






10m 

lEIlSi 


A334 


155 

101KLR150S25 

1.5k 

100 

120 


BB 


SiA 

DOB 



1.5k 

500m 



8.0m 


Si 

FI 2s 


156 

101KLR150S30 


KSM 

IjlsUB 


'MM 


SiA 

DOB 



1.5k 

500m 



8.0m 

IWM 

Si 

F57d 


157 

A170PE 


KM 




pJgiW 

SiA 




1.5k 

500m 



8.0m 


Si 

AIfu 


158 

SSiG3883 


■EgBI 

BB 

DdBI 

■ESI 

lU&B 

SiA 

S72mA 

EkM 


1.5k 






Si 



159 



■cm 

118 

1.1k 

■ESI 

180 

SiA 

S52eA 



1.5k 






Si 



160 




118 

1.1k 

10m 

180 

SiA 

S72mA 

mM 


1.5k 



MM 



Si 



161 



BgBI 

118 

1.1k 

10m 

180 

SiA 

S52eA 



1.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 



A187PE 


■l^jBI 

50C 



tKfeiili 


liaFM^MBI 

EH 


1.5k 

600m 

25A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

Algd 



150TD13 



H4C 



liH»B 


S529 1 

MM 


1.5k 

700m 


7.0 

8.3m 

200A 

Si 

A86b 






125C 




wM 

DOB 1 

55 

1N4374 

1.5k 

.75 


15 



Si 

D01 


165 

A180PE 

1.5k 

150 

EEEB 

3.4k 

IBIkliiM 




56 

1N2780 

1.5k 

.75 

25A 

15 


165S 

Si 

A145 


166 

SV15-15FK 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

57 

75R15B 

1.5k 

.75 

25 

60 


175 

Si 



167 

SV15.15FM 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

58 

1N2619 

1.5k 

.75 

50A 



175A 

SiA 

A31a 


168 

SV15-15FRK 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

59 

1N3245 

1.5k 

750m 

50A 

15 


175S 

Si 

A1cs 


169 

SV15-15FRM 

1.5k 

150 

150J 

3.0k 

10m 

150J 

Si# 

S569 

60 

HV815 

1.5k 

750m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212h 


170 

H6S3 

1.5k 

160 

126C 

2.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

61 

1N570 

1.5k 

.75 

150$ 




Si 

M9a 


fBm 

SSiK3883 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

62 

80L15 

1.5k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alhy 



SSiK3883A 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

63 

US15 

1.5k 

800m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

Alfv 


iSlB 

SSiK3983 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

64 

1S2309 

1.5k 

800m 

65A 

60 


150J 

Si 

A56a 



SSiK3983A 

1.5k 

160 

126 

4.0k 

10m 

180J 

SiA 

S72mA 

65 

425SH3AB1 

1.5k 

850m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69ak 



J11X 

1.5k% 

200 

55 

2.0k 

10m 

125J 

Si 

C248b 

66 

1N3930 

1.5k 

1.0 





Si 

M1268 



S20N1600JA 

1.5k 

210 

100C 

4.5k5 

10m 

150J 

SiA 

M378 

67 

1N2364 

1.5k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

D04 


fsm 

S20P1600JA 

1.5k 

220 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

68 

1N2365 

1.5k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

S117 



DFS250A15 

1.5k 

250 

54C 

5.0k 

10m 

125J 

Si 

M5680 

69 

100L15 

1.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

A1hv 


w^m 

A197PE 

1.5k 

250 

HOC 

5.0k 

8.3m 

175J 

SiA 

S435a0 

70 

100R15B 

1.5k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 




1S2258 

1.5k 

250 

Hie 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240 

71 

GFE10 

1.5k 

1.0 

25 

30 


125J 

SiA 

A249f 


mM 

J5S3 

1.5k 

250 

122C 

4.5k 

8.3m 

190C 

Si 

D09 

72 

GH-1F 

1.5k 

1.0 

25 

35 

10m 

150 

SiA 

A333 


fuaB 

A190PE 

1.5k 

250 

144C 

6.5k 

8.3m 

200J 

SiA 

S435a0 

73 

423NB2AI1 

1.5k 

1.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017t 



SSiK2883 

1.5k 

296 

136C 

2.7k 

10m 

180J 

Si* 

M851 

74 

423NC2AI1 

1.5k 

1.0 

40A 

50 


150A 

Si 

M1017t 



DSS300A15 

1.5k 

300 

79C 

6.0k 

10m 

150J 

Si 

S5680 

75 

HVC15 

1.5k 

1.0 

50A 

80 

8.3m 

125A 

Si* 

Alev 



S30N1600JA4 

1.5k 

320 

100C 

4.5k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

76 

SX15#B 

1.5k 

1.0 

50 

60 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


MM 

300TD13 

1.5k 

350 

82C 

6.5k 

10m 

150J 

Si 

S531 

77 

SXS15 

1.5k 

1.0 

50 

60 

8.3m 

150 

Si 

A344b 



SW15HHN300 

1.5k 

380 

100C 

55k§ 

10m 

180J 

Si 

Mil 550 

78 

B588.15 

1.5k 

1.0 

55 

25 



SiA 

A69s 



SW15PHN300 

1.5k 

380 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 1550 

79 

BA223-15 

1.5k 

1.0 

55 

25 



SiA 

Alrx 



SSiL3883 

1.5k 

386 

109 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

S345 

80 

GP10W 

1.5k 

1.0 

55A 

25 


175 

Si 

D041 



SSiL3883A 

1.5k 

386 

109 

7.2k 

10m 

180 

SiA 

S52eA 

81 

Z15UF 

1.5k 

1.0 

55A 

60 


150A 

Si 

Alabe 



SSiL3983 

1.5k 

386 

109 

7.2k 


180J 

SiA 

SW345 

"82 

TD-15 

1.5k 

1.0 

60A 

60 

10m 

140J 

Si 

A268b 


192 

A397PE 

1.5k 

400 

110 

5.0k 

8.3m 

175 

SiA 

M771 

83 

BA5P5 

1.5k 

1.0 

75 

30 


175 

Si 

A1rx 


193 

NLA397PE 

1.5k 

400 

HOC 

5.0k 

8.3m 

125J 

Si 

C242a 

84 

1N4865 

1.5k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326 


194 

SW15HHN400 

1.5k 

400 

120C 

7.5k5 

10m 

190J 

Si 

Ml 1550 

85 

3RUS2150 

1.5k 

1.25 

50 

100 


150 

Si 

A3az 


195 

SW15PHN400 

1.5k 

400 

120C 

7.5k§ 

10m 

190J 

Si 

Ml 1550 

86 

67C015H20LSS 

1.5k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIg 


196 

A390PE 

1.5k 

400 

145 

7.0k 

8.3m 

200J 

SiA 

M771 

87 

PS2348 

1.5k 

1.3 

25A 



175A 

Si 

M22 


197 

NLA390PE 

1.5k 

400 

145C 

7.0k 


200J 

Si 

C242a 

88 

TD-15H 

1.5k 

1.3 

60 

60 

10m 

140S 

Si 

Ml 092 


198 

DF452-15 

1.5k 

400 

150J 

5.0k 

10m 

150J 

Si# 

M771 

89 

BY350-1500 

1.5k 

1.5 


50 

10m 

140J 

Si 

A313I 


199 

SSiN3083 

1.5k 

580 

121C 

9.4k 

10m 

180J 

SiA 

SI 2a 

90 

SI15 

1.5k 

1.5 


60 



Si 

Altv 


200 

SSiN3183 

1.5k 

580 

121 

9.4k 


180J 

SiA 

SI 2a 

91 

150R15B 

1.5k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 



201 

A402DD 

1.5k 

600 

60C 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

92 

GH-3F 

1.5k 

1.5 

50 

60 

10m 

150 

SiA 

A333b 


202 

1S2252 

1.5k 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240e 

93 

Z15F 

1.5k 

1.5 

55A 

60 


150A 

Si 

Alabe 


203 

S904SXU15 

1.5k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

94 

Z15S 

1.5k 

2.0 


60 


150A 

Si 

Alabe 


204 

SSiL2883 

1.5k 

665 

H5C 

7.2k 

10m 

180J 

SiA 

M851 

95 

200R15B 

1.5k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 



205 

S954SXU15 

1.5k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J _J 

Si 

M7590 

96 ♦ 

BY448 

1.5k 

2.0 

25C 

30 

10m 

140J 

A 

A333C 


206 

A437PE 

1.5k 

750 

65 

10k 

8.3m 

175C 

SiA 

C246b 

97 

523NB2AI1 

1.5k 

2.0 

40A 

125 


150A 

Si 

M1017t 


207 

A596PE 

1.5k 

750 

65C 

10k 


175J 

Si 

C246b 

98 

523NC2AI1 

1.5k 

2.0 

40A 

125 


150A 

Si 

M1017t 


208 

SW15KBR805 

1.5k 

800 

100H 

17k 

10m 

175J 

Si 

S435j 

99 

423NF2AH1 

1.5k 

2.0 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 


209 

S1104SXU15 

1.5k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

100 

250R15B 

1.5k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 



210 

A620DD 

1.5k 

900 

65 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

101 

S3A15 

1.5k 

3.0 


200 



Si 

Aley 


211 

DS804SE15 

1.5k 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

102 

300R15B 

1.5k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 



212 

A430PE 

1.5k 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

SiA 

C246b 

103 

KX15 

1.5k 

3.0 

50 

200 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


213 

NLA430PE 

1.5k 

1.0k 

H3C 

10k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

104 

KXS15 

1.5k 

3.0 

50 

200 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


214 

DS904SM15 

1.5k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

105 

1N3371 

1.5k 

3.0 

55C 

30 

8.3m 

200C 

Si 

S505 


215 

AR904P15 

1.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

106 

1N3775 

1.5k 

3.3 

50B 

15 § 


175A 

SiA 

D04 


216 

AR904S15 

1.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 005#% 

107 

350R15B 

1.5k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 



217 

A330PE 

1.5k 

1.2k 

H2C 

Ilk 


200J 

SiA 

Mil 47 

108 

400R15B 

1.5k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 



218 

A641PE 

1.5k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 

109 

450R15B 

1.5k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 




A440PE 

1.5k 

1.5k 

H5C 

21k 


200J 

SiA 

C245e 

110 

BY359.1500 

1.5k 

4.5 

102A I 

60 


125J 

Si 

TO220A 



AR1104P15 

1.5k 

1550 

55H 

17^_j 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 
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11. RECTIFIERS. 


HIGH VOLTAGE - PIV ^ 1 kV (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

ET^ 

PIV 

(V) 

MAX AVG 
DC CURP 

FWD 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 

LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

a 

PIV 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc), 

MAT 

DRAWING 

NO. 

ENT 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2] lo 
MAX 
(A) 

3j® 

TEMP 

(‘91m 

PEAK IP 
1 Cy h 
(A) 

ULSE 

/IDTH 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

PEAK IP 
1 Cy h 

(-J) I 

ULSE 

/IDTH 

(S) 

1 

AR1104S15 

1.5k 

1550 


175k§ 

ibm 

175J 

SiA 

Ml 0054% 

Ill 

SWI6PCN012 

T6k 

17 

io6c 

216 § 

10m 

ifo3^ 

Si 

50413 

2 

DS1104SM15 

1.5k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

112 

SODSPS16 

1.6k* 

18 

25A 




Si 

M950ak 

3 

A730PE 

1.5k 

1.8k 

100C 

25k 


175J 

Si 

Ml 148 

113 

BYX13-1600 

1.6k 

20 

100 

600 

10m 

150J 

Si 

S72CC0 

4 

DS2004SN15 

1.5k 

2.0k 

55C 

25k§ 

10m 

180S 

SiA 

M954 

114 

SKR26/16 

1.6k 

20 

125C 

350 

B.3m 

180A 

Si 

D04 

5 

SSiP6083 

1.5k 

2.06k 

92 

17k 

10m 

180 

SiA 

C246j 

115v 

D24N1600B 

1.6k 

24 

100C 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

6 

AR2004P15 

1.5k 

2250 

55H 

25k6 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0068% 

116v 

D24N1600C 

1.6k 

24 

100c 

510 6 

10m 

150J 

Si 

S493cl 

7 

AR2004S15 

1.5k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 006*% 

117y 

D24N1600U 

1.6k 

24 

100c 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

8 

SSiR6083 

1.5k 

2.5k 


47k 

10m 

160J 

Si 

S561b 

118¥ 

D24NR1600B 

1.6k 

24 

100c 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

9 

DS2002SN15 

1.5k 

2.8k 

55H 

33k 

10m 

175J 

SiA 

M954 

119v 

D24NR1600C 

1.6k 

24 

100c 

510 5 

10m 

150J 

Si 

S493d 

10 

JD4000-15 

1.5k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

120t 

D24NR1600U 

1.6k 

24 

100c 

510 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

11 

HV16A 

1.6k 

.05 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

121 

DS17-16A 

1.6k 

25 

45A 

300 § 

10m 

190J 

Si 

S4v0 

12 

MV16A 

1.6k 

.05 

50A 

16 8 

10m 

175A 

Si 

A3h 

122 

DSA17-16A 

1.6k 

25 

100c 

300 8 

10m 

190J 

Si 

S4v0 

13 

10R16B 

1.6k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


123 

SKN20/16 

1.6k 

25 

100c 

320 

10m 

180J 

Si 

S171S0 

14 

DRX10 

1.6k 

200m 


15 

10m 

125J 

Si 

A283f 

124 

SKR20/16 

1.6k 

25 

100c 

350 

8.3m 

180A 

Si 

D04 

15 

HV16B 

1.6k 

.25 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

125 

SKN26/16 

1.6k 

25 

125C 

320 

10m 

180J 

Si 

D04 

16 

MV16B 

1.6k 

.25 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

126 

SA16PCN031(A) 

1.6k 

25 

130C 

250 § 

10m 

180J 

SiA 

DO40 

17 

1N2359 

1.6k 

400m 

25$ 

15 


150 

Si 

D01 

127 

VBOI3.I6NOI 

1.6k 

30 

30C 

220 

10m 

150J 

Si 


18 

1N1110 

1.6k 

.40 

100 

24 

4.0m 

150 

Si 

F22c 

128 

SW16PCN020 

1.6k 

30 

115C 

245 


175J 

Si 

DO40 

19 

CP115 

1.6k 

.40 

100 




Si 

M84aj 

129 

BYX96-1600 

1.6k 

30 

125B 

400 § 

10m 

175J 

Si 

S4550 

20 

SLDHV1 

1.6k 

.50 

25A 

22 


175A 

Si 

M239a 

130 

SW16PCN030 

1.6k 

30 

125C 

350 § 

10m 

175J 

Si 

DO40 

21 

HV16C 

1.6k 

.50 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

131 

MDD25-16N1 

1.6k 

32 

80C 

450 

10m 


Si 


22 

MV16C 

1.6k 

.50 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

132 

DSA22-16A 

1.6k 

33 

45A 

450 § 

10m 

150J 

Si 

S408C 

23 

SLD1.6S 

1.6k 

500m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F22c 

133t 

D34N1600B 

1.6k 

34 

100c 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

24 

1N2490 

1.6k 

500m 

100A 

15 

8.3m 

100A 

Si 

M84bz 

134y 

D34N1600C 

1.6k 

34 

100c 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493d 

25 

CP1 10 

1.6k 

.50 

100 




Si 

M84ah 

135t 

D34N1600U 

1.6k 

34 

100c 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

26 

S5347 

1.6k 

.50 

100A 



100A 

Si 

M84w 

136t 

D34NR1600B 

1.6k 

34 

100c 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493e 

27 

1N2631 

1.6k 

600m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84a 

137t 

D34NR1600C 

1.6k 

34 

100c 

550 8 

10m 

150J 

Si 

S493d 

28 

1N2633 

1.6k 

600m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84b 

138t 

D34NR1600U 

1.6k 

34 

100c 

550 § 

10m 

150J 

Si 

S493d 

29 

1N2634 

1.6k 

600m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84c 

139 

D24/1600B 

1.6k 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493a 

30 

1N2389 

1.6k 

.60 

100A 



100A 

Si 

M84a 

140 

D24/1600C 

1.6k 

38 

83C 

510 

10m 

150J 

Si 

S493 

31 

1N2781 

1.6k 

.75 

25A 

15 


165S 

Si 

A145 

141 

VB020-16N01 

1.6k 

40 

55C 

300 

10m 

150J 

Si 


32 

75R16B 

1.6k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


142 

10MA160 

1.6k 

40 

104C 

800 

10m 

130J 

Si 

S527a 

33 

1N3726 

1.6k 

.75 

50A 

12 


175A 

Si 

AlbD 

143 

BYX97.1600 

1.6k 

40 

125A 

800 8 

10m 

150J 

Si 

S29b0 

34 

1N4497 

1.6k 

.75 

85A 

35 § 


125A 

Si 

M239 

144t 

SD040N16P 

1.6k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

D05 

35 

1N1150 

1.6k 

750m 

100$ 



125 

Si 

M84k 

145t 

SD040R16P 

1.6k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 

36 

1N1150A 

1.6k 

.75 

100A 



100A 

Si 

M84k* 

146t 

SD041N16P 

1.6k 

40 

146C 

600 

10m 

180J 

Si 

S567a 

37 

1N1237 

1.6k 

.75 

100A 



100A 

Si 

M84b 

147 

DS22.16A 

1.6k 

42 

45A 

450 § 

10m 

180J 

Si 

S408C 

38 

1N1238 

1.6k 

.75 

100 A 



100 A 

Si 

M84a 

148 

DSA35-16A 

1.6k 

42 

45A 

650 § 

10m 

150J 

Si 

S19U0 

39 

BY269 

1.6k 

800m 

25A 

20 

10m 

175S 

Si§ 

A249a 

149 

SA16PCN051(A) 

1.6k 

42 

100c 

600 8 

10m 

150J 

oiA 

DO50 

40 

1N2366 

1.6k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

D04 

150 

SKKD46-16 

1.6k 

45 

86C 

700 


125J 

Si 

Y240 

41 

1N2367 

1.6k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

S117 

151 

SKN45/16 

1.6k 

50 

100c 

700 

10m 

180J 

Si 

S171y0 

42 

100R16B 

1.6k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


152 

SKN46/16 

1.6k 

50 

100c 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 

43 

SPCHV1 

1.6k 

1.0 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950* 

153 

SKR45/16 

1.6k 

50 

100c 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 

44 

SPFHV16 

1.6k* 

1.0 

25A 



150A 

Si 

M950ak 

154 

SKR46/16 

1.6k 

50 

100c 

600 

10m 

180J 

Si 

DOS 

45 

SN113 

1.6k 

1.0 

45A 

30 

10m 

175J 

Si 

D015 

155 

DS35-16A 

1.6k 

52 

45A 

650 8 

10m 

180J 

Si 

Sigu0 

46 

GP10Y 

1.6k 

1.0 

55A 

25 


175 

Si 

D041 

156 

D34/1600B 

1.6k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493a 

47 

P513 

1.6k 

1.0 

75A 

50 

10m 

150J 

Si 

Albg 

157 

D34/1600C 

1.6k 

54 

88C 

550 

10m 

150J 

Si 

S493 

48 

U30M 

1.6k% 

1.0 

80L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

158 

DSA42-16A 

1.6k 

60 

45A 

1.1k8 

10m 

150J 

Si 

S408d 

49 

U31M 

1.6k% 

1.0 

90L 

30 

10m 

140J 

Si 

A94m 

159t 

D60N1600B 

1.6k 

60 

100c 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

50 

U32M 

1.6k% 

1.0 

100L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 

160v 

D60N1600C 

1.6k 

60 

100c 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

51 

SLD1 

1.6k 

1.1 

30A 

50 


125A 

SiA 

M23ga 

161 ▼ 

D60N1 60011 

1.6k 

60 

lOQC 

1.3k8 

10m 

1 F.n.! 

0 : 

S571 

52 

DS0.9-16A 

1.6k 

1.2 

45A 

70 § 

10m 

150J 

Si 

M841 

162t 

D60NR1600B 

1.6k 

60 

100c 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

53 

DSA0.9-16A 

1.6k 

1.2 

45A 

70 § 

10m 

150J 

Si 

M841 

163t 

D60NR1600C 

1.6k 

60 

100c 

1.3k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

54 

SSiB98gOA 

1.6k 

1.2 

45A 


10m 

150J 

SiA 

M571a 

164t 

D60NR1600U 

1.6k 

60 

100c 

1.3k8 

10m 

150J 

Si 

S571 

55 

SKE1/16 

1.6k 

1.3 

45A 

50 

10m 

160J 

Si 

M746a 

165 

SA16PCN061 

1.6k 

60 

100c 

1.0k§ 

10m 

150J 

SiA 

DO50 

56 

DSA1.2.16A 

1.6k 

1.4 

45A 

75 § 

10m 

150J 

Si 

A9p 

166 

20MA160 

1.6k 

60 

108C 

950 

10m 

150J 

Si 

S527a 

57 

SKS1/16 

1.6k 

1.4 

45A 

100 

10m 

160J 

Si 

M746a 

167 

DSA75-16B 

1.6k 

60 

115C 

1.2k§ 

10m 

150J 

Si 

S465C0 

58 

1N2659 

1.6k 

1.5 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

Ml 26b 

168 

MDD42-16N1 

1.6k 

64 

94C 

1.1k 

10m 

150J 

Si 


59 

150R16B 

1.6k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


169 

DS42.16A 

1.6k 

65 

45A 

1.1 k§ 

10m 

180J 

Si 

S408d 

60 

TPFHV16 

1.6k* 

1.5 

25A 




Si 

M950ak 

170 

D60/1600B 

1.6k 

65 

94C 

.80k 

10m 

150J 

Si 

S171a% 

61 

TPHHV16 

1.6k* 

1.5 

25A 




Si 

M950ak 

171 

SKB60/16 

1.6k 

67 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C254 

62 

DSA2-16A 

1.6k 

1.5 

45A 

120 § 

10m 

150J 

Si 

A9q 

172 

70HF160 

1.6k 

70 


1.1 k§ 

8.3m 

180J 

SiA 

DO50 

63 

DS1.2-16A 

1.6k 

1.7 

45A 

75 § 

10m 

180J 

Si 

A9d 

173 

SW16PCN040 

1.6k 

70 

100c 

650 8 

10m 

175J 

Si 

DO50 

64 

SSiC9990A 

1.6k 

1.7 

45A 


10m 

150J 

SiA 

M571 

174 

70HFR160 

1.6k 

70 

110c 

1.2k 


140C 

Si 

DOS 

65 

DS2-16A 

1.6k 

1.8 

45A 

120 § 

10m 

180J 

Si 

A9q 

175 

DS75-16B 

1.6k 

70 

115C 

1.1k§ 

10m 

180J 

Si 

S465e0 

66 

2ASLD1 

1.6k 

2.0 

25A 

200 


175A 

Si 

M239a 

176t 

SD070N16P 

1.6k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

67 

2ASPC1 

1.6k 

2.0 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950* 

177t 

SD070R16P 

1.6k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

68 

200R16B 

1.6k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


178* 

SD071N16P 

1.6k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 

69 

SPC1 

1.6k 

2.2 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950* 

179* 

SD071R16P 

1.6k 

70 

140C 

1.1k 

10m 

180J 

Si 

S481 

70 

SPF16 

1.6k* 

2.2 

25A 



150A 

Si 

M950ak 

180 

SW16PCN055 

1.6k 

75 

110c 

900 § 

10m 

175 

Si 

DO50 

71 

250R16B 

1.6k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


181 

SW16PCN075 

1.6k 

75 

135C 

1.3k§ 

10m 

175 

Si 

DO50 

72 

SKE2.5/16 

1.6k 

2.5 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M571C 

182 

DD65N1600 

1.6k 

76 

BBC 

1.6k 

10m 

150J 

Si 

20 

73 

SKN2.5/16 

1.6k 

2.5 

45A 

150 

10m 

180J 

Si 

S452 

183 

DSA80.16A 

1.6k 

80 

45A 

2.1 k§ 

10m 

150J 

Si 

S4O8e0 

74 

1N2722 

1.6k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

M126f 

184 

SKKD81-16 

1.6k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 

75 

300R16B 

1.6k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


185 

SKKE81-16 

1.6k 

80 

87C 

2.0k 


125J 

Si 

Y240 

76 

SPSHV16 

1.6k* 

3.0 

25A 




Si 

M950ak 

186 

85HF160 

1.6k 

85 

110c 

1.4k 

6.0m 

180J 

Si 

DOS 

77 

S0DSLD1 

1.6k 

3.0 

30A 

290 


140A 

SiA 

M239t 

187 

85HFR160 

1.6k 

85 

110c 

1.8k 


140C 

Si 

DOS 

78 

TPF16 

1.6k* 

3.3 

25A 




Si 

M950ak 

188 

DD85N1600 

1.6k 

89 

96C 

1.9k 

10m 

150J 

Si 

20 

79 

TPH16 

1.6k* 

3.3 

25A 




Si 

M950ak 

189t 

SD090N16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

80 

350R16B 

1.6k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


190v 

SD090R16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

81 

1N2691 

1.6k 

3.6 

25A 

15 

8.3m 

165A 

Si 

M126h 

191 T 

SD091N16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

82 

2ASPF16 

1.6k* 

4.0 

25A 



150A 

Si 

M950ak 

192v 

SD091R16P 

1.6k 

90 

135C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

S481 

83 

400R16B 

1.6k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


193 

SKD60/16 

1.6k 

92 

85C 

1.0k 

10m 

125J 

Si 

C255 

84 

450R16B 

1.6k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


194 

SKN70/16 

1.6k 

95 

100c 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

S481 

85 

SSiD9990A 

1.6k 

4.7 

45A 


10m 

150J 

SiA 

S344 

195 

SKN71/16 

1.6k 

95 

100c 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

86 

1N2366A 

1.6k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

D04 

196 

SKR70/16 

1.6k 

95 

100c 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

87 

1N2367A 

1.6k 

5.0 

25 

20 


150 

Si 

S117 

197 

SKR71/16 

1.6k 

95 

100c 

1.0k 

10m 

180J 

Si 

DOS 

88 

500R16B 

1.6k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


198 

101KLR160S10 

1.6k 

100 

70 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

89 

SKN5/16 

1.6k 

5.0 

45A 

160 

10m 

180J 

Si 

S352b 

199 

L08M 

1.6k% 

100 

90C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 

S518 

90 

550R16B 

1.6k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


200 ▼ 

D75N1600B 

1.6k 

100 

100c 

1.6k8 

10m 

150J 

Si 

S567a 

91 

2ATPF16 

1.6k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ak 

201 ▼ 

D75N1600C 

1.6k 

100 

100c 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

92 

2ATPH16 

1.6k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ak 

202 T 

D75N1600U 

1.6k 

100 

100c 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

93 

600R16B 

1.6k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


203 ▼ 

D75NR1600B 

1.6k 

100 

100c 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S567a 

94 

S0DSPC1 

1.6k 

6.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950k* 

204 ▼ 

D75NR1600C 

1.6k 

100 

100c 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

95 

S0DSPF16 

1.6k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ak 

205 T 

D75NR1600U 

1.6k 

100 

100c 

1.6k§ 

10m 

150J 

Si 

S571 

964 

06/ 1600 A 

1.6k 

6.0 

100C 

120 8 

10m 

150J 

Si 

A231 

206 

L07M 

1.6k% 

100 

104 

2.0k 

10m 

125J 

Si 

S518 

97 

SPS16 

1.6k* 

6.6 

25A 




Si 

M950ak 

207 

101KL160S10 

1.6k 

100 

110c 

3.0k 


125J 

SiA 

D08 

98 

S0DTPF16 

1.6k* 

9.0 

25 




Si 

Mg50ak 

208 

101KL160S15 

1.6k 

100 

110c 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

99 

S0DTPH16 

1.6k* 

9.0 

25A 




Si 

Mg50ak 

209 

101KL160S20 

1.6k 

100 

110c 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

100 

DA6-1600 

1.6k 

9.0 

95C 

120 

10m 

150J 

Si 

A31U 

210 

101KL160S25 

1.6k 

100 

110c 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

101 

1N2366B 

1.6k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

D04 

211 

SR100AM32 

1.6k 

100 

110c 

3.0k 

8.3m 

150J 

Si 

S435b 

102 

1N2367B 

1.6k 

10 

25C 

25 


150 

Si 

S117 

212 

101KLR160S15 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

103t 

D10N1600B 

1.6k 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493C 

213 

101KLR160S20 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

104v 

D10N1600C 

1.6k 

10 

100C 

170 § 

10m 

150J 

Si 

S493b 

214 

101KLR160S25 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

105 

DS6-16F 

1.6k 

10 

130C 

180 

10m 

180J 

Si 


215 

101KLR160S30 

1.6k 

100 

120 

3.0k 


175J 

SiA 

DOS 

106 

DSA9-16F 

1.6k 

11 

120C 

250 

10m 

150J 

Si 


216 

SKR100/16 

1.6k 

100 

125C 

1.5k 

10m 

180A 

Si 

S171m 

107 

DS9-16F 

1.6k 

11 

150C 

250 

10m 

180J 

Si 


217 

SV10.16RK 

1.6k 

100 

175J 

2.2k 

10m 

175J 

Si# 

S569 

108 

2ASPS16 

1.6k* 

12 

25A 




Si 

M950ak 

218 

SV10-16RM 

1.6k 

100 

175J 

2.2k 

10m 

175J 

Si# 

S569 

109 

SKKD15-16 

1.6k 

15 

82C 

320 


125J 

Si 

Ml 055 

219 

DS80-16A 

1.6k 

110 

45A 

2.1 k§ 

10m 

180J 

Si 

S4O8e0 

110 

SKKE15.16 

1.6k 

15 

82C 

320 


125J 

Si 

Ml 055 

220 

DSA110.16A 

1.6k 

110 

100c 

2.8k8 

10m 

150A 

Si 

S4O8e0 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - piv ^ i kv (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 
(3) e TEMP A (41 TYPE NUMBER 



4J 

TYPE 

NUMBER 

IJ 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc), 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

3 

TYPE 

NUMBER 

T\ 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc). 

MAT 

W” 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

J] lo 
MAX 
(A) 

3j® 

TEMP 

rc)^^ 

PEAK IP 
1 Cy [y 
(A) 1 

ULSE 

mjH 

(s) 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

rc),, 

PEAK |P 
1 Cy ly 
1 

ULSE 

i/IDTH 

(S) 


SKDIOO/16 


116 

85C 

1.1k 

10m 

125J 

Si 

C255 


Ill 

AR904P16 

T6k 

1150 

55H 

9:M§ 

10m 

175J 


Mi005§% 


SKN100/16 


125 

100C 

1.5k 

10m 

180J 

Si 

D08 


112 

AR904S16 

1.6k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005^% 


45MA160 


150 

76C 

1.7k 

10m 

150J 

Si 

S435a 


113 

GD1400-16 

1.6k 

1.15k 

190J 

8.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637 


BYX32-1600 


150 

100A 

1.6k 

10m 

190J 

SiA 

S203b]Zl 


114 

HD1500.16 

1.6k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 


SD150N16M 


150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 


115 

R9G0161300 

1.6k 

1.3k 

125C 

16k 

8.3m 

190J 

Si 

C246e 

WEM 

SD150N16P 


150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 


116 

A641PM 

1.6k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 


SD150R16M 


150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 


117 

ARH04P16 

1.6k 

1550 

55H 

175 § 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 


SD150R16P 


150 

125C 

3.6k 

10m 

180J 

Si 

S569 


118 

ARH04S16 

1.6k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005^% 

mSM 

SW16PHN151 


150 

125C 

3.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 


119 

DSH04SM16 

1.6k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

10 

DS110-16A 


160 

75C 

3.2k§ 

10m 

180J 

Si 

S408ed 


120 

FD1600A32 

1.6k 

1.6k 

91C 

35k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C244a 

11 

1N3276 


160 

125C 

2.0k 


190J 

Si 

D09 


121 

1601PDK160 

1.6k 

1.6k 

105C 

25k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

C245a 

12 

SKN130/16 


165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

D08 


122 

HD2500.16 

1.6k 

1600 

190J 

20k 


190J 

Si 

M637C 

KH 

SKR130/16 


165 

100C 

2.0k 

10m 

180J 

Si 

DO30 


123 

HD2100.16 

1.6k 

1.7k 

150J 

22k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 


DS1 75-161 


182 

100C 

2.8k§ 

10m 

150J 

Si 

S5O6d0 


124 

JD2300-16 

1.6k 

1.7k 

150J 

35k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

mSM 

IRKD200-16 


200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

M1274 * 


125 

R9G0161800 

1.6k 

1.8k 

95C 

21k 

8.3m 

175J 

Si 

C246e 

KH 

IRKD240-16 

1.6k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274c* 


126 

A730PM 

1.6k 

1.8k 

100C 

25k 


175J 

Si 

Mil 48 


IRKE200-16 

1.6k 

200 

25J 

9.0k 


125J 

Si 

Ml 274a 


127 

DN961-16 

1.6k 

1.9k 

175J 

27k 

10m 

175J 

Si 

C2460 


IRKE240-16 

1.6k 

200 

25J 

10k 


125J 

Si 

Ml 274b 


128 

DS2004SN16 

1.6k 

2.0k 

55C 

25k5 

10m 

180S 

SiA 

M954 

19t 

SD200N16M 


200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


129 

2001PDK160 

1.6k 

2.0k 

105C 

30 § 

8.3m 

200J 

SiA 

C245a 

20 ▼ 

SD200N16P 


200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


130 

AR3007P16 

1.6k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

21 ▼ 



200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


131 

AR3007S16 

1.6k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006>% 

22 T 

SD200R16P 


200 

HOC 

4.7k 

10m 

180J 

Si 

S569 


132 

SW16CXC990 

1.6k 

2.2k 

55H 

28k 

10m 

160J 

Si 

D0200A 

23 

SV2016 


200 

HOC 

4.0k 

10m 

175J 

Si 

DOB 


133 

R9G01 62200 

1.6k 

2.2k 

105C 

30k 

8.3m 

175J 

Si 

C246e 

24 

SW16PHN201 


200 

HOC 

4.2k 

10m 

180J 

Si 

S435i 


134 

AR2004P16 

1.6k 

2250 

55H 

25k5 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0065% 

25 

S20N1700JA 


210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 


135 

AR2004S16 

1.6k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 006#% 

26 

S20P1700JA 


220 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


136 

SW16CXC950 

1.6k 

2.4k 

25H 

25k 

10m 

160J 

SiA 

C246d 

27 

SR200DM32R 


240 

75C 

5.0k 

8.3m 

150J 

SiA 

S435C 


137 

JD3000-16 

1.6k 

2.4k 

150J 

45k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

28 

SR200DM-32S 


240 

75C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

S435 


138 

2601PDN160 

1.6k 

2.6k 

107C 

40k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

Cl 0020 

29 

1N3177 


240 

100C 

3.0k 


150J 

Si 

D09 


139 

JD4000.16 

1.6k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

30 



240 

105C 

5.0k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C248a 


140 

4001 PDR 160 

1.6k 

4.0k 

105C 

84k 


175J 

Si 

C2460 

31 

253PJA160 


250 

73C 

2.7k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246 


141 

SSiT6090 

1.6k 

4.2k 


85k 

10m 

160J 

Si 

S561C 

32 

70MA160 


250 

74C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

S12r 


142 

1N2888 

1.7k 

250m 

25A 



150S 

Si 

Ml 22b 

33 

1S2259 


250 

Hie 

5.0k5 

8.3m 

150J 

SiA 

C240 


143 

1N2889 

1.7k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83ak 

34 

BYX33-1600 


250 

125B 

4.0k 

10m 

190J 

SiA 

M2940 


144 

DFB03T 

1.7k 

300m 

25A 

10 


125J 

SiA 

Alabe 

35 

DS290-16J 


290 

100C 

4.7k§ 


150J 

Si 

S506 


145 

SKEA1/17 

1.7k 

1.2 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

M746a 

36 

D250/1600E 


300 

a5C 

5.3k 

10m 

150J 

Si 

M486 


146 

SKSA1/17 

1.7k 

1.3 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

M746a 

37 

TV3016 


300 

HOC 

6.0k 

10m 

175J 

Si 

D09 


147 

SKNA2/17 

1.7k 

2.0 

45A 

150 

10m 

150J 

Si 

S452 

38 

301U160 


300 

120C 

6.2k 

8.3m 

200J 

Si 

DO90 


148 

SKEA2.5/17 

1.7k 

2.5 

45A 

160 

10m 

150J 

Si 

M571C 

39 

303U160 


300 

120C 

5.9k 

6.0m 

200J 

Si 

S551 


149 

SKNA4/17 

1.7k 

3.7 

45A 

160 

10m 

150J 

Si 

S352b 

40 

IcTiCmniiBHHIH 


300 

120C 

5.9k 

6.0m 

200J 

Si 

S467 


150 

SKNA20/17 

1.7k 

19 

100C 

320 

10m 

150J 

Si 

S171S 

41 

R6201 63000 


300 

138C 

5.5k 

8.3m 

175J 

Si 

C242 


151 

SSiE20100 

1.7k 

20 

85C 

250 

10m 

160J 

SiA 

S4pA 

42 

S30N1700JA4 


320 

100C 

4.5k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 


152 

SSiE20100A 

1.7k 

20 

85C 

250 

10m 

160J 

SiA 

S4dA 

43 

SKN240/16 

1.6k 

320 

100C 

5.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 


153 

S20N1800JA 

1.7k 

210 

100C 

4.5k§ 

10m 

150J 

SiA 

M378 

44 

SKR240/16 

1.6k 

320 

100C 

5.0k 

10m 

180J 

Si 

D09 


154 

S20P1800JA 

1.7k 

220 

100C 

4.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

45 

SW16HHN320 

1.6k 

320 

100C 

4.0k§ 

10m 

180J 

Si 

MH55a0 


155 

SSiL20100 

1.7k 

250 

94C 

4.8k 

10m 

160J 

SiA 

S345 

46 

SW16PHN320 

1.6k 

320 

100C 

4.0k§ 

10m 

180J 

Si 

MH55a0 


156 

DSA304-17A 

1.7k 

300 

100C 

4.3k§ 

10m 

150J 

Si 

C240e 

47 

SKR320/16 

1.6k 

320 

125C 

8.0k 

10m 

180A 

Si 

S171p 


157 

S30N1800JA4 

1.7k 

320 

100C 

4.5k§ 

10m 

175J 

SiA 

M378 

48 

DN262-16 

1.6k 

360 

175J 

4.0k 

10m 

175J 

Si# 

M771 


158 

DSA400-17NC 

1.7k 

400 

98C 

9.8k 

10m 

150J 

Si 


49 


1.6k 

370 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

MH55a0 


159 

DSA400-17KC 

1.7k 

450 

90C 

9.8k 

10m 

150J 

Si 


50 


1.6k 

370 

100C 

5.5k§ 

10m 

180J 

Si 

MH55a0 


160 

DSA603-17GC 

1.7k 

450 

H9C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

51 ▼ 

SD300R16M 

1.6k 

380 

100C 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

S506C 


161 

DSA603-17L1C 

1.7k 

450 

H9C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

52 ▼ 

SD300R16P 


380 

100C 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

S506C 


162 

A402DM 

1.7k 

600 

60C 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 

53 

403PJA160 

lEm 

400 

76C 

4.0k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246a 


163 

S904SXU17 

1.7k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

54 

Mill — 

USB 

400 

98C 

10k6 

8.3m 

150J 

SiA 

S502a 


164 

S954SXU17 

1.7k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

55 

R6201 64000 


400 

H2C 

6.0k 

8.3m 

175J 

Si 

C242 


165 

A500PS 

1.7k 

740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 

56 T 

SD400N16M 


400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 


166 

A433PS 

1.7k 

750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 

57 ▼ 

SD400N16P 

wm 

400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 


167 

SH04SXU17 

1.7k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

58 T 

SD400R16M 


400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 


168 

A540PS 

1.7k 

1.0k 


10k 


200J 

SiA 

M463 

59 T 

SD400R16P 


400 

120C 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

S506C 


169 

A696PS 

1.7k 

1.0k 


14k 


150J 

Si 

C245 

60 

SKN320/16 


420 

100C 

8.0k 

10m 

180J 

Si 

S510 


170 

DS804SE17 

1.7k 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 

61 

DS430-16J 


430 

100C 

8.4k 


150J 

Si 

S506b 


171 

NLA540PS 

1.7k 

1.0k 

100C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 

62 

FD600-16 


430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 


172 

DS904SM17 

1.7k 

l.llk 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

63 

A432PM 


450 

90C 

7.4k 


150J 

SiA 

C245e 


173 

AR904P17 

1.7k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

64 

471 PDA 160 


470 

105C 

6.2k§ 

8.3m 

200J 

SIA 

E200a 


174 

AR904S17 

1.7k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0054% 

65 

501 VI 60 

1.6k 

500 

105C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Og0 


175 

SKN1500/16 

1.7k 

1.27k 

100C 

16k 

10m 

175C 

Si 

C246h 

66 

501VF160 

1.6k 

500 

105C 

8.0k 

8.3m 

200J 

Si 

S525 


176 

DSA705-17AC 

1.7k 

1.3k 

26C 

14k 

10m 

150J 

Si 

M953 


503V160 

1.6k 

^00 

105C 

8.0k 


200J 

Si 

S563 


177 

A641PS 

1.7k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 


501VR160 

1.6k 

500 

120C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

S12Og0 


178 

DSA1 508-1 7AC 

1.7k 

1520 

100 

29k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 


701F16S 

1.6k 

500 

130 

9.0k 


175J 

SiA 

S12b 


179 

ARH04P17 

1.7k 

1550 

55H 

175 § 

10m 

175J 

S'lA 

Ml 0055% 

70 

DN462.16 

1.6k 

540 

175J 

6.0k 

10m 

175J 

Si# 

M771 


180 

ARH04S17 

1.7k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005i% 

71 

A402DE 

1.6k 

600 

60C 

9.5k 


150J 

Si 

C246b 


181 

DSH04SM17 

1.7k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

72 

FD500E32 

1.6k 

600 

90C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240d 


182 

SKN2000/16 

1.7k 

1.65k 

100C 

25k 

10m 

175C 

Si 

C246I 


FD500DH32 

1.6k 

600 

100C 

Hk§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 344 


183 

A730PS 

1.7k 

1.8k 

100C 

25k 


175J 

Si 

Mil 48 


S904SXU16 

1.6k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 


184 

DS2004SN17 

1.7k 

2.0k 

55C 

25k§ 

10m 

180S 

SiA 

M954 

mlSM 


1.6k 

600 

HOC 

7.0k 

8.3m 

175J 

Si 

C246f 


185 

AR3007P17 

1.7k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0065% 


DF652-16 

1.6k 

600 

150J 

9.0k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 


186 

AR3007S17 

1.7k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006^% 


GD800-16 

1.6k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 


187 

AR2004P17 

1.7k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1006§% 


SD300C16C 

1.6k 

650 

55 

6.0k 

10m 

180J 

Si 

DO200AA 


188 

AR2004S17 

1.7k 

2250 

55H 

25k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1006i% 


S954SXU16 


680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 


189 

A740PD 

1.7k 

2.4k 


32k 

8.3m 

185J 

Si 

MH48 




700 

83C 

9.0k 

10m 

150J 

Si 

Ml 246b 


190 

JD4000-17 

1.7k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

KlU 

SKN500/16 


700 

100C 

7.0k 

10m 

180J 

Si 

C242b 


191 

SSiN42100 

1.8k 



9.4k 


180J 

Si 

C247 


250MA160 


700 

101C 

9.0k 

10m 

175J 

Si 

S12s 


192 

1NH35 

1.8k 

.065 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57d 


A500PM 


740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 


193 

1NH36 

1.8k 

.085 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57e 


A433PM 


750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 


194 

10R18B 

1.8k 

100m 

25 

60 


175 

Si 



SKID800/16 


800 

40C 

1.3k 

10m 

125J 

Si 

Ml 286 


195 

1N14H 

1.8k 

.125 

25A 



150 

Si 

A149 


SD400C16C 


800 

55 

8.2k 

10m 

190J 

Si 

DO200AA 


196 

67D018H55FNN 

1.8k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12aj 


801F16H 


800 

85 

12k 

20m 

150J 

Si 

C241a 


197 

HVC180 

1.8k 

.25 

55A 

7.5 


150 

Si 

M291 

88 



800 

100H 

15k§ 

10m 

175J 

Si 

M7470 


198 

1N1747 

1.8k 

.36 

75C 

6.0 


150 

Si 

FI 2s 

89 



800 

100H 

17k 

10m 

175J 

Si 

S435j 


199 

1N2360 

1.8k 

400m 

25$ 

15 


150 

Si 

D01 

90 

1S2262 


800 

101C 

14k5 

8.3m 

150J 

SiA 

C239b 


200 

CPU 9 

1.8k 

.40 

75 




Si 

M84a 


FD1000A32 


800 

101C 

14k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C239a 


201 

INI 748 

1.8k 

.42 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12r 


801PDB160 


800 

105C 

8.0k§ 

8.3m 

200J 

Si 

E200b 


202 

R1800 

1.8k 

0.5 


30 

8.0m 

175A 

Si 

D041 

KcH 



800 

150J 

12k 

10m 

150J 

Si 

C249 


203 

673-75 

1.8k 

0.5 

25A 

15 

8.3m 

150 

Si 

MH66^ 

BS 

DF752-16 


800 

150J 

1.2k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 


204 

1N3235 

1.8k 

500m 

50A 

12 


175S 

Si 

A1cs 


DN662-16 


800 

175J 

12k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 


205 

SLD1.8T 

1.8k 

500m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57e 

ES 

FD900-16 


800 

190J 

6.0k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 


206 

SLD1.8TS 

1.8k 

500m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57e 

BH 

ussESSESMm 


850 

75C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 


207 

US18 

1.8k 

700m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

Alfv 

mm 

III! 1 1 IIMli™ 


850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 


208 

75R18B 

1.8k 

750m 

25 

60 


175 

Si 



1 1 II M !i 1 ii n 


850 

78C 

9.5k 


150J 

Si 

Ml 277 


209 

1N3727 

1.8k 

.75 

50A 

12 


175A 

Si 

Albo 

IliliH 

S1104SXU16 


850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 


210 

1N2368 

1.8k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

D04 

mm 

SKN870/16 


870 

100C 

105 

10m 

150J 

Si 

C246C 


211 

1N2369 

1.8k 

1.0 

25 

15 


150 

Si 

SH7 


R7201 60900 


900 

85C 

8.5k 

8.3m 

175J 

Si 

C246f 


212 

100R18B 

1.8k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 



A540PM 

1.6k 

1.0k 


10k 


200J 

SiA 

M463 


213 

U30N 

1.8k% 

1.0 

80L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 


A696PM 

1.6k 

1.0k 


14k 


150J 

Si 

C245 


214 

U31N 

1.8k% 

1.0 

90L 

30 

10m 

140J 

Si 

A94m 



1.6k 

1.0k 

55H 

9.0k 


175J 

Si 

C248 


215 

U32N 

1.8k% 

1.0 

100L 

50 

10m 

150J 

Si 

A94m 



EsaH 

1.0k 

100C 

12k 

8.3m 

200J 

Si 

C246b 


216 

3RUS2180 

1.8k 

1.25 

50 

100 


150 

Si 

A3az 

107 

1001PDE160 

1.6k 

1.0k 

107C 



200J 

SLA 

M1277 


217 

150R18B 

1.8k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


108 

1101PDK160 

1.6k 

1.1k 

125C 

22k 

10m 

200J 

Si 

C246d 


218 

200R18B 

1.8k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


109 

DN762.16 

1.6k 

1.1k 

175J 

15k 

10m 

175J 

Si# 

Ml 337 


219 

250R18B 

1.8k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


110 

DS904SM16 

1.6k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 


220 

300R18B 

1.8k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 



413 


D.A,T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


413 






































































11 RECTIFIERS. 

— P 

NE TYPE 

No. NUMBER PIV 


1 M20K 2M 

2 1N4513 2.0k 

I- 


HIGH VOLTAGE - piv ^ 2 kv (Cont’d) 

IMAX AVG FWDIMAX RATING Tl I 

“ ‘ CURRENT SURGE CURR MAX. 

iQ-ngj© PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING 
lAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

SI rc) (A) lis) rc) 

IS 25A 2.0 1 150A SiA 

15 50A 20 § 175A Si A52c 



TYPE 

NUMBER 


8.3m 175A TSi 


M950al 

IE 

M950al 

II! 





1N2370B 

1N2371B 

OSB9410-4 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) lO MAX 

(31 @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 

' MAX AVG FWDl MAX RATIN'^ 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

2] lo"lEr@ PEAK [PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

(A) (°C)_ (A) ](s) (-C) 

10 25B 25 150 "Si 1504 

10 25C 25 150 Si S1 17 


100MAB200 

SR100AM40 

100YD21 


SV10.20RK 

SV10-20RM 

SSM20 


153PJA200 

150YD13 

200MAB200 


44 I303PJA200 

45 PSA304-20A 

^ ITV3020 

47 


R620203000 

SW20HHN320 

SW20PHN320 


300YD13 

DN262-20 

SW20HHN380 


SW20PHN380 

400MAB200 

SR400FH-40 


R620204000 

400YD21 

D405NR2000 


DSA400.20KC 


DSA603-20GC 

DSA603-20L1C 

471PDA200 


503PJA200 

501V200 

501VF200 


503V200 

501VR200 

DN462-20 


A402DT 

FD500E40 

1S2253 



GDI 400-20 
HD1 500-20 
DSA705-20AC 


100C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 

HOC 

3.0k 

8.3m 

150J 

Si 

118C 

2.0k 

10m 

150J 

Si 


10m 175J Si# S569 
10m 175J Si# S569 


95C 

2.0k 

10m 

150J 

S 

114C 

4.5k 

10m 

150J 

S 

102C 

5.0k 

10m 

150J 

Si 



1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 





AR1104P20 



55H 

175k§ 10m 

AR1104S20 

2.0k 

1550 

55H 

175k§ 10m 

DS1104SM20 

2.0k 

1.55k 

55C 

16k5 10m 

A11CA 

2.0k 

1.6k 

81C 

26k 10m 

FD1600A40 

2.0k 

1.6k 

91C 

35k§ 8.3m 


SYMBOLS AND CODES 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE " P'V ^ 2 kv (Cotti’d) 


TYPE I 
NUMBER PIV 


MAX RATING 


SURGE CURR 


1601PDK200 
HD2500-20 
HD21 00-20 

■ JD2300-20 

R9G0201800 
A730L 

■DN961-20 

DS2004SN20 

AR3007P20 

■ AR3007S20 
SW20CXC990 
D2200N2000 
D2209N2000 
R9G0202200 
AR2004P20 

■ AR2004S20 
A740PS 
SW20CXC950 
JD3000-20 
DSP2500A20 
2601PDN200 
JD4000-20 
FD3500AH-40 
DS2106SU20 
4001PDR200 
1N2892 

1N2893 

“301U210 

303U210 

309U210 

" A432LA 
471PDA210 
501V210 
501VF210 
503V210 
501VR210 

■ A402EP 
S904SXU21 

S9 54SXU21 

A500LA 

801PDB210 

S1104SXU21 

DS804SE21 

A540LA 

NLA540LA 

1001PDE210 

DS904SM21 

AR904P21 

AR904S21 
SKN1 500/20 
A641LA 

■ AR1104P21 
AR1104S21 
DS1104SM21 
1601PDK210 
SKN2000/20 
A7301-A 
DS2004SN21 
AR3007P21 
AR3007S21 
AR2004P21 
AR2004S21 

A740PN 

2601PDN210 

DS2106SU21 

JD4000-21 

SSiP67120 

SSiR67120 

SSiN42120 

10R22B 

1N2328 

75R22B 

100R22B 

150R22B 

200R22B 

250R22B 

300R22B 

350R22B 

400R22B 

450R22B 

500R22B 

550R22B 

600R22B 

SV10-22RK 

SV10-22RM 

SSiK24120 

SSiK25120 

SSiL30120 

SSiL20120 

R620223000 

301U220 

303U220 

309U220 

305U220 

SW22HHN320 

SW22PHN320 

SW22HHN380 

SW22PHN380 

D405NR2200 

FD600-22 

A432LB 

471PDA220 

501V220 

501VF220 

503V220 

501VR220 

SSiL24120 

SSiN30120 

SSiN31120 

A402EA 


1 

95C 

OOC 


75J 

55C 

55H 


55H 

55H 

one 


OOC 

05C 

55H 


55H 

25H 


50J 

81C 


120C 6.2k 
120C 5.9k 
120C 5.9k 


100 

175J 

2.2k 

190 

80C 

1.8k 

190 

80C 

1.8k 


10m 175J 
10m 160J 
10m 160J 


10m 

10m 

8.3m 


200J Si 
200J Si 
200J Si 


M954 

M1006§% 

M1006t% 


26 NLA540LB 

27 1001PDE220 

28 1101PDK220 


35 AR1104P22 

36 AR1104S22 

37 DS1104SM22 


JD3000.22 
SSiR60120 
D1 800/2200 


A432LC 

DSA400-23KC 

DSA503-23GE 


471PDA230 

501V230 


501VF230 

503V230 

501VR230 


A402EB 

S904SXU23 

S954SXU23 


A500LC 

801PDB230 

S1104SXU23 


1001PDE230 

DS904SM23 

AR904P23 


AR3007P23 

AR3007S23 

AR2004P23 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 
(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 


MAX RATING 


1 Cy [WIDTH 


800 175J 12k 10m 175J Si# Ml 337 

850 100C 16k§ 10m 175J Si M7590 

1.0k 100C 12k 8.3m 200 SiA M463 


55C 9.0k§ 10m 200S SiA C245b 

55H 9.0k§ 10m 175J SiA M1005§'^ 

55H 9.0kS 10m 175J SiA Ml 005 ♦ 


55H 175k§ 
55H 175k§ 


10m 

160J 

Si 

D0200A 

10m 

160J 

Si 

Ml 146a 

10m 

160J 

Si 

M1346d 


82C 

40k§ 

8.3m 

175J 

55H 

50k 

10m 

150J 

150J 

50k 

l8.3m 

150J 


301U230 

2.3k 

300 

303U230 

2.3k 

300 

1 309U230 

2.3k 

300 


175J 

SiA 

Ml 0054% 

150 

Si 

M246i 

175J 

Si 

C246b 

175J 

SiA 

M1005§% 

175J 

SiA 

Ml 005#% 

200S 

SiA 

M757 

iiaiKM 

1 

C245a 

Ml 148 

M954 

M1006§% 

M1006^% 

Ml 0065% 

175J 

SiA 

M1006f% 

175J 

SiA 

Cl 0020 

150J 

Ri 

Ml 207 

150J 

Si 

M946 

170 

Si 

F57d 

175A 

Si 

A3t 


D.A.T 

























































































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ 2 KV 

r3"T n I '"TTTJrCr I I I TT 



U 


MAX AVG FWD 







E«l 



■SB 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 


MAX. 



LINE 

TYPE 







No. 

NUMBER 

PIV 

2] lo 



TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 


am 





DRAWING 




MAX 


KSltKI 



NO. 




MAX 

TEMP 

1 Cy ^IDTH 



NO. 



(V) 





rc) 







PH 

msm 


fSH 



1 

S1107SXU25 

2SR 

570 

jmr 

mmm 



Si 


im 

JD23O0-26 








T^946 

2 

AR912P25 

2.5k 

600 

55H 

5.6k§ 



SiA 

M1005§% 



2.6k 


HI 



iH2B 


C246n 

3 

AR912S25 

2.5k 

600 

55H 

5.6k§ 



SiA 

Ml 0054% 


AR3007P26 1 

2.6k 



wSIM 




Ml 0065% 

4 

DS912SM25 

2.5k 

600 


5.6k§ 

■tllTil 


SiA 

M757 



2.6k 

mtKmm 



■itiiii 



M1006^% 

5 

A402ED 

2.5k 

600 


6.0k 

■■■ 


Si 

C246b 



2.6k 


ifiiiiB 

WSm 

■IlJiiV 



Ml 146a 

6 

FD500E50 

2.5k 

600 

KiiSi 

lOkS 

8.3m 


SiA 

C240d 



2.6k 

BykiBB 

liiiiitl 


■llJiil 



M1346d 

7 

1S2254 

2.5k 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240c 


JD3000.26 

2.6k 

2.4k 

150J 

45k 




M946 

8 

FD500DH50 

2.5k 

600 

100C 

Hk§ 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 344 


D1 800/2600 

2.6k 

2.5k 

63C 

34k 




C244b 

9 

S904SXU25 

2.5k 

600 

100C 

9.0k5 

10m 

175J 

Si 

M759JZI 


DS2106SU26 

2.6k 

2.62k 

55H 

50k 




Ml 207 

10 

DF652.25 

2.5k 

600 

150J 

9.0k 

10m 

150J 




S962SXU27 

2.7k 

335 

100C 

5.6k§ 




M759 

11 

S954SXU25 

2.5k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

sfll 



SKN400/27 

2.7k 

400 

100C 

7.5k 




S510 

12 

A500LE 

2.5k 

740 

Eltliltl 

10k 

8.3m 

175 




SH07SXU27 

2.7k 

570 

100C 

12k8 




M7590 

13 

801F25H 

2.5k 

800 





Si 

C241a 


AR912P27 

SBBBI 


55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SLA 

M1005§% 

14 

A442LE 

2.5k 

800 

Biiiitl 




SiA 

C245e 


AR912S27 



55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0054% 

15 

C11CF 

2.5k 

800 





Si 

C242f 



gsHI 


55C 

5.6k5 

10m 

150J 

SiA 

M757 

16 

1S2265 

2.5k 

800 

101C 

14k§ 



SiA 

C239b 


A402EM 

2.7k 

600 

60 

6.0k 



Si 

C246b 

17 

FD1000A50 

2.5k 

800 

Eliilil 

14k§ 



SiA 

C239a 


S904SXU27 

2.7k 

600 

100C 

9.0k§ 



Si 


18 

801PDB250 

2.5k 

800 

lltMM 

8.0k§ 



Si 

E200b 


S954SXU27 

2.7k 

680 

100C 

9.0k5 

BfiJiii 


Si 

M7590 

19 

801PJA250 

2.5k 

800 

ifKItfl 


10m 

150J 







100C 

10k 



SiA 

M463 

20 

800EXD26 

2.5k 

800 



10m 

150J 







85C 

10k 



SiA 

C245e 

21 

DN662-25 

2.5k 

800 



10m 

175J 



tSam 




90C 

14k 



SiA 

C245e 

22 

S1104SXU25 

2.5k 

850 

100C 




Si 



800YKD26 

2.7k 



BE9I 




C249 

23 

A540LE 

2.5k 

1.0k 

100C 




Si 



SH04SXU27 

2.7k 

E^^B 






M7590 

24 

1001PDE250 

2.5k 

1.0k 

107C 




ISiA 


EEH 

DSH07SM27 

2.7k 

BKI^Bi 


BBSB 




C245b 

25 

1003PJA250 

2.5k 

1.0k 

108C 


10m 

150J 

Si 

Ml 248 


ARH07P27 

2.7k 


55H 

12k§ 



SiA 

M1005§% 

26 

SSiP62135 

2.5k 

1.07k 

92C 


10m 

160J 

SiA 

C246k 

E!^H 

ARH07S27 

2.7k 


55H 

12k§ 



SiA 

M1005>% 

27 

DS1107SM25 

2.5k 

1.1k 

55C 

mE!M 

10m 

175S 

SiA 

C245b 



2.7k 


55C 

9.0k§ 



SIA 

C245b 

28 

AR1107P25 

2.5k 

1110 

55H 

12k§ 


150J 

SiA 

M1005§% 


AR904P27 

2.7k 


55H 

9.0k§ 



SiA 

M1005§% 

29 

AR1107S25 

2.5k 

1110 

55H 

12k§ 


150J 

SiA 

M1005#% 


AR904S27 

2.7k 


55H 

9.0k§ 


uJjB 

SiA 

Ml 0054% 

30 

DS904SM25 

2.5k 

1.11k 

55C 

9.0k5 


200S 

SiA 

C245b 

t^lB 

AR2009P27 

2.7k 


55H 

17k8 



SiA 

Ml 0065% 

31 

AR904P25 

2.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 



SiA 

M1005§% 

EiflB 

AR2009S27 




BBH 


150J 

SiA 

M1006^% 

32 

AR904S25 

2.5k 

1150 

55H 

9.0k§ 



SiA 

M1005^% 


ARH04P27 




uSH 


175J 

SiA 

M1005§% 

33 

AR2009P25 

2.5k 

1400 

55H 

17k§ 



SiA 

Ml 0065% 


ARH04S27 




EEsSB 


175J 

SiA 

M1005>% 

34 

AR2009S25 

2.5k 

1400 

55H 




SiA 

M1006^% 


DSH04SM27 



55C 

16k§ 

10m 

200S 


M757 

35 

A641LE 

2.5k 

1.5k 

65C 

IBal 



Si 

C246b 


DS2007SN27 



55C 

20k 


150J 


M954 

36 

AR1104P25 

2.5k 

1550 

55H 




SiA 



AR3007P27 

@h9B 


55H 

27kS 

10m 

150J 


Ml 0065% 

37 

AR1104S25 

2.5k 

1550 



Hiini 


SiA 






Mail 



tifiiSJi 

SiA 

Ml 0064% 

38 

DS1104SM25 

2.5k 

1.55k 

55C 

■is 

10m 

WiftKl 

SiA 

M757 



2.7k 

2.62k 

55H 

50k 

10m 

150J 

Si 

Ml 207 

39 

A11CF 

2.5k 

1.6k 

81C 

26k 

10m 

150J 

Si 

M987 


HV28A 

2.8k 

50m 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 


40 

1601PDK250 

2.5k 

1.6k 

82C 

25k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

C245a 

150 

MV28A 

2.8k 

50m 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 


41 

FD1600A50 

2.5k 

1.6k 

91 C 

35k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C244a 

151 

10R28B 

2.8k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


42 

1600EXD24 

2.5k 

1.6k 

150J 

25k 

10m 

150J 

Si 

C249a 

152 

HV28B 

2.8k 

.15 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

43 

SKN2000/24 

2.5k 

1.65k 

100 

25k 

10m 

175 

Si 

C246I 

153 

MV28B 

2.8k 

.15 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

44 

DS2007SN25 

2.5k 

1.7k 

55C 

20k 


150J 

Si 

M954 

154 

1N2632 

2.8k 

200m 

70$ 

5.0 


100A 

Si 

M84a 

45 

DN961-25 

2.5k 

1.9k 

175J 

27k 

10m 

175J 

Si 

C2460 

155 

CPI 21 

2.8k 

.20 

75 




Si 

M84ak 

46 

SSiR62135 

2.5k 

2.0k 


31k 

10m 

160J 

Si 

S561b 

156 

1N2898 

2.8k 

250m 

25A 



150S 

Si 

Ml 22c 

47 

AR3007P25 

2.5k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

157 

1N2899 

2.8k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83ax 

48 

AR3007S25 

2.5k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006^% 

158 

1NH13 

2.8k 

.33 

100 

20 

4.0m 

150 

Si 

F22f 

49 

DSP2500A25 

2.5k 

2.5k 

81C 

43k 

10m 

150J 

Si 

M1318 

159 

HV28C 

2.8k 

.35 

50A 

17 § 

10m 

175A 

Si 

A3t 

50 

2601PDN250 

2.5k 

2.6k 

82C 

40k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

Cl 0020 

160 

MV28C 

2.8k 

.35 

50A 

16 § 

10m 

175A 

Si 

A3h 

51 

DS2106SU25 

2.5k 

2.62k 

55H 

50k 

10rn 

150J 

Si 

Ml 207 

161 

SLD2.85 

2.8k 

350m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F22f 

52 

JD4000-25 

2.5k 

3.0k 

150J 

50k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

162 

INI 239 

2.8k 

.50 

100A 



100A 

Si 

M84n 

53 

FD3500AH.50 

2.5k 

3.5k 

101C 

70k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

M1019 

163 

S5162 

2.8k 

.50 

100A 



100 A 

Si 

M84cb 

54 

10R26B 

2.6k 

.10 

25 

60 


175 

Si 


164 

75R28B 

2.8k 

.75 

25 

60 


175 

Si 


55 

75R26B 

2.6k 

,75 

25 

60 


175 

Si 


165 

100R28B 

2.8k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


56 

100R26B 

2.6k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


166 

150R28B 

2.8k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


57 

150R26B 

2.6k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


167 

200R28B 

2.8k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


58 

200R26B 

2.6k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


168 

250R28B 

2.8k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


59 

250R26B 

2.6k 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


169 

300R28B 

2.8k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


60 

300R26B 

2.6k 

3.0 

25 

250 


175 

Si 



350R28B 

2.8k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


61 

350R26B 

2.6k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


iUBi 

400R28B 

2.8k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 


62 

400R26B 

2.6k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 



450R28B 

2.8k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 


63 

450R26B 

2.6k 

4.5 

25 

250 


175 

Si 



500R28B 

2.8k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 


64 

500R26B 

2.6k 

5.0 

25 

250 


175 

Si 



550R28B 

2.8k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


65 

550R26B 

2.6k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 


I^^B 

600R28B 

2.8k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


66 

600R26B 

2.6k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


1^91 

FD3500AH-56 

2.8k 

200 

101H 

70k5 

8.3m 

150J 

SiA 

M1019 

67 

R620263000 

2.6k 

300 

102C 

5.5k 

8.3m 

150J 

Si 

C242 

iUM 

D150/2800B 

2.8k 

225 

60C 

3.3k 

10m 

150J 

Si 

S499 

68 

S962SXU26 

2.6k 

335 

100C 

5.6k§ 

10m 

150J 

Si 

M759 

IQn 

D269/2800 

2.8k 

270 

100C 

3.8k§ 

10m 

150J 

Si 

M1346C 

69 

DSA401-26GE 

2.6k 

360 

89C 

8.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 


R620283000 

2.8k 

300 

102C 

5.5k 

8.3m 

150J 

Si 

C242 

70 

DSA401-26LE 

2.6k 

360 

89C 

8.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

ilsisH 

S962SXU28 

2.8k 

335 

100C 

5.6k§ 

10m 

150J 

Si 

M759 

71 ▼ 

D405NR2600 

2.6k 

400 

130C 

9.0k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

lEi^B 

D405NR2800 

2.8k 

400 

130C 

9.0k§ 

10m 

180J 

Si 

Ml 347 

72 

FD600-26 

2.6k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 


FD600-28 

2.8k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

73 

A432LM 

2.6k 

450 

90C 

7.4k 


150J 

SiA 

C245e 


SH07SXU28 

2.8k 

570 

100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 

M7590 

74 

DSA503-26GE 

2.6k 

450 

HOC 

12k 

10m 

150J 

Si 

M1215 


AR912P28 

2.8k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

75 

DSA503.26L1E 

2.6k 

450 

HOC 

12k 

10m 

150J 

Si 

Ml 21 5 


AR912S28 

2.8k 

600 

55H 

5.6k5 

10m 

150J 

SiA 

M1005^% 

76 

S1107SXU26 

2.6k 

570 

100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 

M7590 

186 

DS912SM28 

2.8k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

77 

AR912P26 

2.6k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SIA 

M1005§% 

187 

R720280600 

2.8k 

600 

87C 

7.0k 

8.3m 

150J 

Si 

C246f 

78 

AR912S26 

2.6k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SIA 

M1005^% 

188 

S904SXU28 

2.8k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

79 

DS912SM26 

2.6k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

189 

SW28KBN635 

2.8k 

630 

100H 

13k§ 

10m 

160J 

Si 

M7470 

80 

A402EE 

2.6k 

600 

60 

6.0k 


150J 

Si 

C246b 

190 

SW28KBR635 

2.8k 

630 

100H 

14k 

10m 

160J 

Si 

S435j 

81 

R720260600 

2.6k 

600 

87C 

7.0k 

8.3m 

150J 

Si 

C246f 

191 

GD800.28 

2.8k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 

82 

S904SXU26 

2.6k 

600 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

192v 

D668N2800 

2.8k 

670 

100C 

10k§ 

10m 

150J 

Si 

Ml 346a 

83 

SW26KBR635 

2.6k 

630 

100H 

14k 

10m 

160J 

Si 

S435j 

193 

S954SXU28 

2.8k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

84 

GD800-26 

2.6k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 

194 

A500LN 

2.8k 

740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 

85 ▼ 

D668N2600 

2.6k 

670 

100C 

10k§ 

10m 

150J 

Si 

Ml 346a 

195 

A433LN 

2.8k 

750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 

86 

S954SXU26 

2.6k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

196 

A442LN 

2.8k 

800 

90C 

14k 


150J 

SiA 

C245e 

87 

A500LM 

2.6k 

740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 


CHCJ 

2.8k 

800 

95C 

13k 

10m 

150J 

Si 

C242f 

88 

A433LM 

2.6k 

750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 

198 

1S2266 

2.8k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 

150J 

S'A 

C239b 

89 

A442LM 

2.6k 

800 

90C 

14k 


150J 

SiA 

C245e 

199 

FD1000A56 

2.8k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C239a 

90 

DN761-26 

2.6k 

800 

150J 

12k 

10m 

150J 

Si# 

M1337 

200 

DN761-28 

2.8k 

800 

150J 

12k 

10m 

150J 

Si# 

Ml 337 

91 

S1104SXU26 

2.6k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

201 

SH04SXU28 

2.8k 

850 

100C 

16k§ 

10m 

175J 

Si 

M7590 

92 

DSA605-26AE 

2.6k 

955 

50C 

12k 

10m 

150J 

Si 

M953 

202 

DSH07SM28 

2.8k 

1.1k 

55C 

12k§ 

10m 

175S 

SiA 

C245b 

93 

A540LM 

2.6k 

1.0k 

100C 

12k 


175J 

Si 

C246b 

203 

H01PDK280 

2.8k 

1.1k 

100C 

18k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

C245a 

94 

DS1107SM26 

2.6k 

1.1k 

55C 

12k§ 

10m 

175S 

SiA 

C245b 

204 

ARH07P28 

2.8k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

95 

1101PDK260 

2.6k 

1.1k 

100C 

18k§ 

8.3m 

175J 

SiA 

C245a 

205 

ARH07S28 

2.8k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005f% 

96 

AR1107P26 

2.6k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0055% 

206 

DS904SM28 

2.8k 

l.llk 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SiA 

C245b 

97 

AR1107S26 

2.6k 

1110 

55H 

12k§ 

10m 

150J 

S\A 

M1005f% 

207 

AR904P28 

2.8k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

98 

DS904SM26 

2.6k 

1.11k 

55C 

9.0k§ 

10m 

200S 

SIA 

C245b 

208 

AR904S28 

2.8k 

1150 

55H 

9.0k 

10m 

175J 

SiA 

M1005^% 

99 

AR904P26 

2.6k 

1150 

55H 

9.0k8 

10m 

175J 

SiA 

Ml 0055% 

209 

HD1 500-28 

2.8k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

100 

AR904S26 

2.6k 

1150 

55H 

9.0k§ 

10m 

175J 

SiA 

Ml 005#% 

210 

R9G0281300 

2.8k 

1.3k 

190J 

12k 

8.3m 

190J 

Si 

C246d 

101 

HD1 500-26 

2.6k 

1.2k 

150J 

18k 

8.3m 

150J 

Si 

M637C 

211 

AR2009P28 

2.8k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

102 

DSA1208.26AE 

2.6k 

1240 

100 

23k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 

212 

AR2009S28 

2.8k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006^% 

103 

R9G0261300 

2.6k 

1.3k 

190J 

12k 

8.3m 

190J 

Si 

C246d 

213 

ARH04P28 

2.8k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 

104 

AR2009P26 

2.6k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006§% 

214 

ARH04S28 

2.8k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005^% 

105 

AR2009S26 

2.6k 

1400 

55H 

17k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1006^% 

215 

DSH04SM28 

2.8k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 

106 

A641 LM 

2.6k 

1.5k 

65C 

17k 


175J 

Si 

C246b 

IBM 

DS2007SN28 

2.8k 

1.7k 

55C 

20k 


150J 

Si 

M954 

107 

AR1104P26 

2.6k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005§% 


JD2300-28 

2.8k 

1.7k 

150J 

35k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 

108 

AR1104S26 

2.6k 

1550 

55H 

175k§ 

10m 

175J 

SiA 

M1005f% 

l218v 

D1800N2800 

2.8k 

1.8k 

100C 

31 k§ 

10m 

160J 

Si 

Ml 146a 

109 

DS1104SM26 

2.6k 

1.55k 

55C 

16k§ 

10m 

200S 

SiA 

M757 


D1809N2800 

2.8k 

1.8k 

100C 

31 k§ 

10m 

160J 

Si 

M1346d 

110 

DS2007SN26 

2.6k 

1.7k 

55C 

20k 


150J 

Si 

M954 

Imlm 

RA202820XX00 

2.8k 

2.0k 


24k 


150J 

Si 

C246n 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv > 2 kV (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

U 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc). 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

a 

TYPE 

NUMBER 

— > 
c. > 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc)^ 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

gj lo 
MAX 
(A), 

u® 

TEMP 

rc),^ 

PEAK IP 
1 Cy ly 
(A) 1 

ULSE 

\I\DJH 

(s) 

2J lo 
MAX 
(A) 

u@ 

TEMP 

rc)^ 

PEAK IF 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

1 

AR3007P28 

zeR 

2:2R 

55H 

27k§ 

10m 

150J 


M1006§% 


Ill 

SLD3U 

3.0k 

400m 

25A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

AIja 

2 

AR3007S28 

2.8k 

2.2k 

55H 

27k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 006*% 


112 

SLDHV3 

3.0k 

.40 

25A 

22 


175A 

Si 

M239b 

3v 

D2200N2800 

2.8k 

2.2k 

100C 

41 k5 

10m 

160J 

Si 

Ml 146a 


113 

CPI 23 

3.0k 

.40 

100 




Si 

M84am 

4t 

D2209N2800 

2.8k 

2.2k 

100C 

41 k§ 

^Om 

160J 

Si 

M1346CI 


114 

R3000 

3.0k 

0.5 


30 

8.0m 

175A 

Si 

D041 

5 

JD3000-28 

2.8k 

2.4k 

150J 

45k 

8.3m 

150J 

Si 

M946 


115 

50L30 

3.0k 

.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aljz 

6 

D1800N2800T 


2.5k 

63C 

30k 

10m 

150J 

Si 

C244b 


116 

B223-30 

3.0k 

.50 

25 

60 


175A 

Si 

Alrx 

7 

DS2106SU28 

2.8k 

2.62k 

55H 

50k 

10m 

150J 

Si 

Ml 207 


117 

US30 

3.0k 

500m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

Alaah 

8 

S962SXU29 

2.9k 

335 

100C 

5.6k§ 

10m 

150J 

Si 

M759 


118 

425SH6AB1 

3.0k 

500m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69am 

9 

DSA401-29GE 

2.9k 


89C 

8.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 


119 

HVC30 

3.0k 

500m 

50A 

60 

8.3m 

125A 

Si* 

Alev 





89C 

8.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 


|Q3Bi 

B588-30 

3.0k 

500m 

55 

25 



SiA 

A69s 





100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 

M666a 


[n^B 

BA223-30 

3.0k 

500m 

55 

25 



SiA 

Alrx 





HOC 

12k 

10m 

150J 

Si 

M1215 



dc5R4 

3.0k 

550m 

35A 

50 


125A 

Si 

MH95 

KHI 

DSA503-29L1E 

2.9k 

450 

HOC 

12k 

10m 

150J 

Si 

M1215 



60L30 

3.0k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aljz 


S1107SXU29 

2.9k 

570 

100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 





3.0k 

600m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212h 


AR912P29 

2.9k 


55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005$% 



SX30#B 

3.0k 

600m 

50 

40 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


AR912S29 

2.9k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005^% 





600m 

50 

40 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


DS912SM29 

2.9k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 





.75 

25 

60 


175 

Si 



S904SXU29 

2.9k 

600 

100C 

9.0k8 

10m 

175J 

Si 




^SSBiBi^^BBBB 


750m 

55A 

40 


150A 

Si 

Alabc 


S954SXU29 

2.9k 

680 

100C 

9.0k§ 

10m 






1N4498 

3.0k 

.75 

85A 

35 § 


125A 

Si 

M239 


A500LT 

2.9k 

740 

100C 

10k 

8.3m 



M463 



80L30 

3.0k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aljz 


A433LT 

2.9k 

750 

85C 

10k 




C245e 



SPCHV3 

3.0k 

800m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950a* 

22 

A442LT 

2.9k 

800 

90C 

14k 



wrm 

C245e 




3.0k* 

800m 

25A 



150A 

Si 

M950am 

23 

S1104SXU29 

2.9k 

850 

100C 

16k§ 

10m 


in 

M7590 




3.0k 

800m 

55A 

40 


150A 

Si 

Alabc 

24 

DSA605-29AE 

2.9k 

955 

50C 

12k 

10m 



M953 




3.0k 

.90 

25A 



175A 

Si 

M22 

25 

DS1107SM29 



55C 

■EiB 

10m 

175S 

SA 

C245b 




3.0k 

1.0 





Si 


26 

AR1107P29 

^l^B 


55H 

HI 

10m 

150J 

SA 

M1005§% 




3.0k 

1.0 


40 


150A 

Si 

Alabc 

27 

AR1107S29 



55H 

mm 

10m 

150J 

SA 

M1005^% 




3.0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aliz 

28 

DS904SM29 




9.0k§ 


WlllCfl 


C245b 


ek^bb 

100R30B 

3.0k 

1.0 

25 

60 


175 

Si 


29 

AR904P29 



Ha 

9.0k§ 




M1005§% 



SLD3 

3.0k 

1.1 

30A 

50 


125A 

SiA 

M239b 

30 

AR904S29 




9.0k 


irinB 


Ml 005#% 



TPFHV30 

3.0k* 

1.2 

25A 




Si 

M 950am 

31 

DSA1208-29AE 

2.9k 

1240 


23k 

8.3m 

150 

Si 

M2461 


141 

TPHHV30 

3.0k* 

1.2 

25A 




Si 

M950am 

32 

AR2009P29 

2.9k 

1400 

Hil 

17k§ 

10m 

150J 

SA 

M1006§% 


142 

M30 

3.0k 

1.25 


7.0 



Si 

A294J 

33 

AR2009S29 

2.9k 

1400 


17k§ 

10m 

150J 

SA 

M1006#% 


143 

1N4867 

3.0k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326b 

34 

AR1104P29 



mm 

175k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005§% 


144 

67C030H20LSS 

3.0k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIh 

35 

AR1104S29 




175k§ 

10m 

175J 

SA 

M1005^% 


145 

150R30B 

3.0k 

1.5 

25 

60 


175 

Si 


36 

DS1104SM29 




16k5 

10m 

200S 

SA 

M757 


146 

SC30F 

3.0k 

2.0 


35 



Si 

M462 

37 

DS2007SN29 


1.7k 


mm 


150J 

Si 

M954 


iE9 

2ASLD3 

3.0k 

2.0 

25A 

200 


175A 

Si 

M239b 

38 

AR3007P29 


2.2k 

I^bI 



150J 

SA 

M1006§% 


u9 

2ASPC3 

3.0k 

2.0 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950a* 

39 

AR3007S29 


2.2k 

B^bI 



150J 

SA 

M1006^% 




3.0k 

2.0 

25 

60 


175 

Si 


40 

DS2106SU29 

kU^B 

2.62k 

■^bI 



150J 

Si 

Ml 207 




3.0k 

2.0 

40C 

50 

8.3m 

125A 

SiA 

M430 

41 

HV-03SS 


2.0m 

iltniM 



HOJ 

SA 

A3ae 


151 


3.0k 

2.2 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950a* 

42 

MCI 59 


.01 

wm 




Si 

Aldb 


152 


3.0k* 

2.2 

25A 



150A 

Si 

M950am 


10S30 





ESRcm 







3.0k 

2.2 

50 

150 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


2L30 


Bik^B 



MnnH 







3.0k 

2.2 

50 

150 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


MCI 58 


Bih^B 

1^1 




9 





3.0k* 

2.4 

25A 




Si 

M950am 

46 

VA30 

RXiQBi 



3.0 

8.3m 

150A 

SA 

Aim 


156 

250R30B 

R£1^B 

2.5 

25 

250 


175 

Si 


47 

DD30 

kQ^B 


BMl 

4.0 

8.3 

100A 

Si 

A109b 


157 

300R30B 

QQ^B 

3.0 

25 

250 


175 

Si 


48 

MCI 57 



Mm 

3.0 

8.0m 


Si 

Aldb 


158 

KHP3 


3.0 

25A 

300 


175A 

SiA 

M239U 

49 


RQ3Bi 


Mm 




9 




SODSLD3 

3.0k 

3.0 

30A 

290 


140A 

SiA 

M239U 

50 


EEI^B 






9 




1N4539 

3.0k* 

3.0 

100C 

15 § 

8.3m 

175C 

Si 

D04 

51 




la 




9 




TPF30 

3.0k* 

3.3 

25A 




Si 

M950am 

52 


3.0k 

.04 

Kil 

BHB 



9 

Algr 


162 

TPH30 

3.0k* 

3.3 

25A 




Si 

M950am 

53 


3.0k 

40m 





9 

Alabd 


163 


3.0k 

3.5 

25 

250 


175 

Si 


54 


3.0k 

40m 

1^9 

mM 



Mi 

Alabd 


164 

OSS9HO-3 

3.0k 

3.5 

35A 

85 

10m 

175J 

Si 





40m 

55A 

4.0 




Alabd 



2ASPF30 

3.0k* 

4.0 

25A 



150A 

Si 

M950am 




50m 


20 

1.0m 



A249e 




3.0k 

4.0 

25 

250 


175 

Si 





50m 

25 

10 

8.3m 



Aliz 


t^BB 

OSS9310-3 

3.0k 

4.0 

30A 

180 

10m 

175J 

Si 



MC031 


.05 

mfji 



150A 

Si 

M54a 


168 

S2KW3C-1 


4.2 

25A 

300 

8.3m 

150 

Si 

M8940 

59 

MC031A 


.05 




150A 

Si 

M54a 


169 

450R30B 


4.5 

25 

250 


175 

Si 



MC032 






150A 

Si 

M54c 



500R30B 


5.0 

25 

250 


175 

Si 



MC032A 






150A 

Si 

M54c 


171 

OSS9210-3 

3.0k 

5.0 

35A 

360 

10m 

175J 

Si 


Kt&^B 

PS2423 







Si 

Algb 


172 

SDA168L 

3.0k 

5.0 

55C 

150 


125 

t 

Ml 159 


NKV3F 


■EiSjB 




120J 

Si 

A334a 


173 

1N3923 

3.0k 

5.0 

100C 

100 

8.3m 

200C 

Si 

D04 

KSBi 

VB30 

3.0k 

50m 

40A 

gxjBfl 




A298m 


174 

550R30B 

3.0k 

5.5 

25 

250 


175 

Si 



VG3 

3.0k 

50m 

40A 

k|E^B 




A298j 


175 

2ATPF30 

3.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950am 


LK3 

3.0k 

50m 

50A 





A3aa 


176 

2ATPH30 

3.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950am 


50S30 

3.0k 


55 

2.0 

8.3m 


Si 



177 

600R30B 

3.0k 

6.0 

25 

250 


175 

Si 


PH 

HV30E 

3.0k 

50m 

100A 




Si 



178 

SODSPC3 

3.0k 

6.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950n* 


HV30K 

3.0k 

50m 

100A 




Si 



179 

SODSPF30 

3.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950am 


HV30M 



100A 




9 

Alxd 


180 

6FXF1 1 


6.0 

147C 

150 

10m 

175J 

Si 

S339 


HV30P 



100A 




9 

A94q 


181 

SPS30 


6.6 

25A 




Si 

M950am 


INI 733 A 



175$ 

9.0 

8.0m 


9 

Alad 


182 

SODTPF30 


9.0 

25 




Si 

M950am 


1N2378 


75m 

100A 



150A 

Si 

Alhv 


183 


3.0k* 

9.0 

25A 




Si 

M950am 


HV30PD 


80m 

100A 



150A 

Si 

A94q 


184 

OSS9410-3 

3.0k 

10 

35A 

800 

10m 

175J 

Si 



1N3286 


.10 

25A 

kH^^B 


150A 

SA 

D07 


185 

1N3928 

3.0k 

10 

100C 

100 

8.3m 

200C 

Si 

D04 


10L30 


.10 



tiUtlllM 


9 

BQ9i 


186 

2ASPS30 

3.0k* 

12 

25A 




Si 

M950am 

77 

10R30B 










187 

12FXFH 

3.0k 

12 

140C 

240 

10m 

175J 

Si 

S339 

78 

1N1733 


.15 



8.0m 


9 

fSMM 


188 

SODSPS30 

3.0k* 

18 

25A 




Si 

M950am 

79 

15L30 




WKjwm 

8.3m 

U£B 


Aljz 


189 

15MA300 

3.0k 

25 

121C 

450 

10m 

150J 

Si 

S562 


PS1143 





8.0m 


Si 

Algc 


190 

25FXF1 1 

3.0k 

25 

140C 

500 

10m 

175J 

Si 

S339a 

81 

20L30 




B9B 

8.3m 

wsM 

Si 

Aliz 


191 

SSF30 

3.0k 

100 

55 

5.0 


175 

Si 

A83de 

82 

ME30 


200m 





9 

Alwm 


192 

SSM30 

3.0k 

125 

55 

7.0 


175 

Si 

A83de 

83 

B427-30 


200m 




ilsin 


A50f 


193 

H03DA 

3.0k 

300 

90C 

5.5k 

10m 

150J 

Si 

S517 

84 

B587-30 


200m 


ebH 


■■ 

9 

A69r 


194 

300FXD13 

3.0k 

300 

94C 

6.5k 

10m 

150J 

Si 

S530 

85 

HVC300 

3.0k 

.20 

KHfia 




Si 

M291b 


195 

R620303000 

3.0k 

300 

102C 

5.5k 

8.3m 

150J 

Si 

C242 

86 

CP124 

3.0k 

.20 

100 




Si 

M84an 


196 

S962SXU30 

3.0k 

335 

100C 

5.6k§ 

10m 

150J 

Si 

M759 

87 

MC5603 

3.0k 

200m 

100 




Si 

A60w 


197 

SR400FH-60 

3.0k 

400 

98C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

S502a 


1N2900 

3.0k 

250m 

25A 




Si 

Ml 22b 



SKN400/30 

3.0k 

400 

100C 

7.5k 

10m 

160J 

Si 

S510 

Bu^B 

1N2901 

3.0k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83ak 



FD600-30 

3.0k 

430 

150J 

5.5k 

8.3m 

190J 

Si 

M637a 

BiS^B 

25L30 

3.0k 

.25 

25 

w^^m 


175 

Si 

Aliz 



SH09SXU30 

3.0k 

470 

100C 

9.2k§ 

10m 

150J 

Si 

M7590 


M30K 

3.0k 

jlB 


KMH 


150A 

SA 

A83k 



SH07SXU30 

3.0k 

570 

100C 

12k§ 

10m 

150J 

Si 

M7590 

92 

67D030H53PNN 

3.0k 

KTlnB 




150A 

Si 

Alyu 



SW30KBR595 

3.0k 

590 

100H 

10k 

10m 

160J 

Si 

S435j 

93 

EH300 

3.0k 

mnm 


BM 


150A 

Si 

A3aa 



AR912P30 

3.0k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0055% 

94 

HS30#B 

3.0k 

250m 

KTlH 


[4^ 

175 

Si 

A298ad 



AR912S30 

3.0k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 005*% 

95 

HV30 

3.0k 

250m 

50A 

20 

8.3m 

125A 

Si* 

Alty 



DS912SM30 

3.0k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

96 

HVE30 

3.0k 

250m 

50 

14 

8.3m 

175A 

Si 

A298S 



R720300600 

3.0k 

600 

87C 

7.0k 

8.3m 

150J 

Si 

C246f 





■iltfcll 

bsbb 

8.0m 

150A 

Si 

Alhv 



FD500E60 

3.0k 

600 

90C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240d 




^^nB 

■^B 


8.3m 

150A 

Si 

Altp 



1S2255 

3.0k 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 

150J 

SiA 

C240c 





BSveB 

ns^B 


150A 

Si 

A313e 


KW!^B 

FD500DH60 

3.0k 

600 

100C 

Hk6 

8.3m 

150J 

SiA 

Ml 344 

100 





10 

8.3m 

175 

Si 

Aids 




3.0k 

630 

100H 

13k§ 

10m 

160J 

Si 

M7470 

101 





20 

8.3m 

150A 

Si 

D027 



SW30KBR635 

3.0k 

630 

100H 

14k 

10m 

160J 

Si 

S435j 






15 


175 

Si 

E204D 



GD800-30 

3.0k 

640 

150J 

8.0k 

8.3m 

150J 

Si 

M637 




.30 

25 

msM 

8.3m 

175 

Si 

Aljz 



A500LP 

3.0k 

740 

100C 

10k 

8.3m 

175 

SiA 

M463 

MM 



0.3 

25A 

b9 

8.3 

150 

Si 

Mil 66b* 



A433CP 

3.0k 

750 

85C 

10k 


175J 

SiA 

C245e 




350m 

50A 

MM 

8.0m 

150A 

Si 

A3aa 




3.0k 

800 

85 

12k 

20m 

150J 

Si 

C241a 
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RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV ^ 2 kV (Cont’d) 
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PIV > 5 kV (Cont’d) 
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M759 

167 

B223-60 

6.0k 

.20 

25 

60 


175A 

Si 

A1rx 





62C 

6.2k 

10m 

150J 

Si 


168 

ME60 

6.0k 

200m 

25A 

2.5 

10m 

125J 

Si 

Alwn 




360 

62C 

6.2k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

169 

SLD6T 

6.0k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57g 




K^^BI 

90C 

9.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

170 

SLD6VS 

6.0k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

AIkt 



5.0k 

450 

90C 

9.3k 

10m 

150J 

Si 

M1215 

171 

B588.60 

6.0k 

200m 

55 

25 



SA 

A69s 


500HXD25 

5.0k 

500 

150J 

7.2k 

10m 

150J 

Si 

M998 

172 

BA223-60 

6.0k 

200m 

55 

25 



SA 

Alrx 


AR912P50 

5.0k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

Ml 0055% 

173 

CPI 30 

6.0k 

.20 

75 




Si 

M84at 


AR912S50 

5.0k 


55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005^% 

174 

HV206 

6.0k 

250m 


20 



Si 

A83CU 


DS912SM50 

5.0k 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

175 

1 N2922 

6.0k 

250m 

25A 



150S 

Si 

M122d 


DSA405-50AG 

5.0k 

700 

50C 

9.3k 

10m 

150J 

Si 

M953 

176 

1N2923 

6.0k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83bd 




870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

177 

25L60 

6.0k 

.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


DSA908-50AG 


940 

100 

18k 

8.3m 

150 

Si 

M246I 

178 

M60K 

6.0k 

250m 

25A 

2.0 

10m 

150A 

SA 

A83k 


S962SXU51 

Sfl^B 


100c 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

179 

NTD06 

6.0k 

.25 

25A 

10 


125A 

SA 

Alhm 


AR912P51 



55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005§% 

180 

SLD6V 

6.0k 

250m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

Alnw 


AR912S51 

SI^B 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M1005^% 

181 

INI 755 

6.0k 

.29 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12t 




600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SiA 

M757 

182 

ED6C3 

6.0k 

300m 

5C 

30 

10m 

125J 

Si 

S557 




870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

183 

30L60 

6.0k 

.30 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

74 

S962SXU52 


335 

100c 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

184 

PS1446 

6.0k 

.30 

25A 



175A 

Si 

F13b 

75 

AR912P52 


600 

55H 

5.6k5 

10m 

150J 

SA 

Ml 0055% 

185 

SLDHV6 

6.0k 

.30 

25A 

22 


175A 

Si 

M239d 

76 

AR912S52 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005f% 

186 

US60A 

6.0k 

300m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

A83da 

77 

DS912SM52 


600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M757 

187 

ED.6C3 

6.0k 

300m 

50C 

30 

10m 

125J 

Si 


78 ▼ 

DS1112SM52-18 


870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

188 

1N2383A 

6.0k 

350m 

25A 

9.0 

8.0m 

200A 

Si 

Alad 


S962SXU53 


335 

100c 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

189 

PS1853 

6.0k 

350m 

25 



200A 

Si 

Alkn 


AR912P53 

Bi^B 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005§% 

190 

INI 756 

6.0k 

.36 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12t 

Bi^B 

AR912S53 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005^% 

191 

40L60 

6.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 




600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M757 

192 

425NH10AB1 

6.0k 

400m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69an 




870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 

193 

HV860 

6.0k 

400m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212k 



gEi^B 

335 

100c 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

194 

SX60 

6.0k 

400m 

50 

25 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


AR912P54 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005§% 

195 

SXS60 

6.0k 

400m 

50 

25 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


AR912S54 


600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005t% 

196 

Z60UF 

6.0k 

400m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 



EcitH 

600 

55C 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M757 

197 

HSKE2500/1100-.3 












870 

55 

10k 

10m 

150J 

Si 

M953 



6.0k 

450m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

A167e 




.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

A1ks 

198 

PS2356 

6.0k 

.48 

25A 



175A 

Si 

M22 




.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

A1ks 

199 

1RM60 

6.0k 

500m 

25A 

12 

10m 

150J 

Si 

M62a 




50m 

55 

4.0 


150 

SA 

A50f 

200 

50L60 

6.0k 

.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 


B587-55 


50m 

55 

4.0 



SA 

A69r 

201 

D60H 

6.0k 

500m 

25A 

30 

10m 

100A 

SA 

M62 


10L55 

Ssfli 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

202 

HVC60 

6.0k 

500m 

50A 

60 

8.3m 

125A 

Si* 

Alev 




.15 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

203 

Z60F 

6.0k 

500m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 




.20 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

204 

60L60 

6.0k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 




250m 

25A 



150S 

Si 

M122d 

205 

SPCHV6 

6.0k 

600m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950d* 




250m 

25A 



150S 

Si 

A83bd 

206 

SPFHV60 

6.0k* 

600m 

25A 



150A 

Si 

M950ap 




.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

207 

Z60S 

6.0k 

600m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 




.30 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

208 

HVPR 10-06 

6k 

750m 

50C 

250 


125S 

Si 





300m 

55 

25 



SA 

A69s 

209 

80L60 

6.0k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 




300m 

55 

25 



SA 

Alrx 

210 

TPFHV60 

6.0k* 

900m 

25A 




Si 

M950ap 


ESil^BBHIB 

(«!!■ 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

211 

TPHHV60 

6.0k* 

900m 

25A 




Si 

M950aD 




.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

212 

M60A 

6.0k 

1.0 


5.0 


150 

Si 

A294J 




.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

213 

100L60 

6.0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 




.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

214 

SLD6 

6.0k 

1.0 

30A 

50 


125A 

SA 

M239d 

106 

100L55 

5.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aiks 

215 

KVP6 

6.0k 

1.0 

50A 

50 


150A 

SA 

M239d 

107 

S962SXU55 

5.5k 

335 

100c 

5.6k 

10m 

150J 

Si 

M759 

216 

SC60 

6.0k 

1.5 


50 



Si 

M462 

108 

AR912P55 

5.5k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005§% 

217 

SC60F 

6.0k 

1.5 


35 



Si 

M462 

109 


5.5k 

600 

55H 

5.6k§ 

10m 

150J 

SA 

M1005f% 

218 

VC60 

6.0k 

1.5 

40C 

50 

8.3m 

125A 

SA 

M430 

110 


5.5k 

600 

55C 

5.6k8 

10m 

150J 

SA 

M757 

219 

KX60 

6.0k 

1.5 

50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 


424 
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SYMBOLS AND CODES 
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- PIV > 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

jy) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

4] 

TYPE 

NUMBER 

H 

PIV 

(y) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc)^ 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

rc) 

PEAK IP 
1 Cy [y 

1 

ULSE 

^IDTH 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

PEAK IP 
1 Cy [y 

(A) 1 

ULSE 

^IDTH 

(S) 

1 

KXS60 

B:ok 

1.5 

50 

W 

8.3m 

156 

Si 

^344a 


Ill 

S0DSLD7 

7M 

2.75 

30A 

290 


140A 

SlA“ 

M239y 

2 

2ASLD6 

6.0k 

1.8 

25A 

200 


175A 

Si 

M239d 


112 

TPF70 

7.0k* 

3.0 

25A 




Si 

M950aq 

3 

2ASPC6 

6.0k 

1.8 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950d* 


113 

TPH70 

7.0k* 

3.0 

25A 




Si 

M950aa 

4 

SPSHV60 

6.0k^ 

1.8 

25A 




Si 

M950ap 


114 

2ASPF70 

7.0k* 

3.6 

25A 



150A 

Si 

M950aq 

5 

6RM60 

6.0k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

Si 

M62e 


115 

2ATPF70 

7.0k* 

5.4 

25A 




Si 

M950aq 

6 

SPC6 

6.0k 

2.0 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950d* 


116 

2ATPH70 

7.0k* 

5.4 

25A 




Si 

M950aa 

7 

SPF60 

6.0k* 

2.0 

25A 



150A 

Si 

M950ap 


117 

SODSPC7 

7.0k 

5.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950S* 

8 

KHP6 

6.0k 

2.75 

25A 

300 


175A 

SiA 

M239X 


118 

SODSPF70 

7.0k* 

5.5 

25A 




Si 

M950aq 

9 

S0DSLD6 

6.0k 

2.75 

30A 

290 


140A 

SiA 

M239X 


119 

SPS70 

7.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950aa 

10 

TPF60 

6.0k* 

3.0 

25A 




Si 

M950ap 


120 

SODTPF70 

7.0k* 

8.2 

25 




Si 

M950aq 

11 

TPH60 

6.0k* 

3.0 

25A 




Si 

M950ap 


121 

SODTPH70 

7.0k* 

8.2 

25A 




Si 

M950aq 

12 

2ASPF60 

6.0k* 

3.6 

25A 



150A 

Si 

M950aD 


122 

2ASPS70 

7.0k* 

10.8 

25A 




Si 

M950aa 

13 

2ATPF60 

6.0k* 

5.4 

25A 




Si 

M950ap 


123 

SODSPS70 

7.0k* 

16.5 

25A 




Si 

M950aq 

14 

2ATPH60 

6.0k* 

5.4 

25A 




Si 

M950ap 


124 

1N1144 

7.2k 

.05 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57f 

15 

SODSPC6 

6.0k 

5.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950r* 


125 

1N1145 

7.2k 

.06 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57f 

16 

SODSPF60 

6.0k* 

5.5 

25A 




Si 

M950ap 


126 

1N3151 

7.2k 

.10 

100A 

2.0 


150A 

Si 

Ainf 

17 

SCPHN6 

6.0k 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259 


127 

SLD7.2T 

7.2k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57f 

18 

10RM60 

6.0k 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 


128 

SLD7.2TS 

7.2k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57f 

19 

20RM60 

6.0k 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 


129 

1N1757 

7.2k 

.29 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12u 

20 

SPS60 

6.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ap 


130 

INI 758 

7.2k 

.33 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12u 

21 

SODTPF60 

6.0k* 

8.2 

25 




Si 

M950aD 


131 

SKV1/2B3000/2700-1.2 








22 

SODTPH60 

6.0k* 

8.2 

25A 




Si 

M950ap 




7.2k 

.80 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

M903 

23 

2ASPS60 

6.0k* 

10.8 

25A 




Si 

M950ap 


132 

2L75 

7.5k 

.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

24 

HRSCFS6000 

6.0k 

15 

55 

150 



Si 

A1382 


133 

5L75 

7.5k 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

25 

HRSCFS8000 

6.0k 

15 

55 

150 



Si 

A1382 


134 

HVHF7500 

7.5k 

50 m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138f 

26 

SCFS6000 

6.0k 

15 

55A 

150 


175J 

Si 

A440b 


135 

MC5606 

7.5k 

60m 

100 

4.0 



Si 

A60w 

27 

SODSPS60 

6.0k* 

16.5 

25A 




Si 

M950aD 


136 

1N3762 

7.5k 

.065 

70 

15 


150A 

Si 

Aini 

28 

SSM60A 

6.0k 

50 

55 

5.0 


175 

Si 

A83de 


137 

10L75 

7.5k 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

29 

S4KW6C3D 

6.0k 

60 


400 


150 

Si 

M894 


138 

HS75 

7.5k 

100m 

50 

4.0 

8.3m 

175 

Si 

A298ad 

30 

S4KW6C3N 

6.0k 

60 


400 


150 

Si 

M894 


139 

1N5183 

7.5k 

.10 

55A 

4.0 5 

8.3m 

175A 

Si 

Alfi 

31 

S4KW6C3P 

6.0k 

60 


400 


150 

Si 

M894 


140 

15L75 

7.5k 

.15 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

32 

S4KW6C3 

6.0k 

60 

55A 

400 


150 

Si 

M894b 


141 

HVC750 

7.5k 

.15 

55A 

4.5 


150 

Si 

M291g 

33 

P64H 

6.4k 

2.0 

55A 

230 

10m 

125A 

SiA 

M267 


142 

SCFM7.5K 

7.5k 

150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 

34 

2L65 

6.5k 

.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Almd 


143 

SCHM7,5K 

7.5k 

150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 

35 

5L65 

6.5k 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

A1 md 


144 

20L75 

7.5k 

.20 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

36 

B427-65 

6.5k 

50m 

55 

4.0 


150 

SA 

A50f 


145 

BYX90 

7.5k 

200m 

50 

25 

10m 

125J 

Si 

A283aT 

37 

B587-65 

6.5k 

50m 

55 

4.0 



SA 

A69r 


146 

25L75 

7.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

38 

10L65 

6.5k 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

A1 md 


147 

67D075H55FNN 

7.5k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12aj 

39 

15L65 

6.5k 

.15 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

A1 md 


148 

423SD14AH1 

7.5k 

0.25 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 

40 

HVC650 

6.5k 

.15 

55A 

4.5 


150 

Si 

M291f 


149 

30L75 

7.5k 

.30 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

41 

20L65 

6.5k 

.20 

25 

20 


175 

Si 

Almd 


150 

67D075H20TTS 

7.5k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIh 

42 

B588-65 

6.5k 

200m 

55 

25 



SA 

A69s 


151 

424MH13AS1 

7.5k 

350m 

55A 

35 


110J 

Si 

A443b 

43 

BA223-65 

6.5k 

200m 

55 

25 



SA 

Alrx 


152 

40L75 

7.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

44 

1N2924 

6.5k 

250m 

25A 



150S 

Si 

M122d 


153 

SDH7.5K 

7.5k 

400m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 

45 

1N2925 

6.5k 

250m 

25A 



150S 

Si 

A83bd 


154 

SDHD7.5K 

7.5k 

400m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 

46 

25L65 

6.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Almd 


155 

USS7.5 

7.5k 

.45 

25A 

25 

8.3m 

150 

Si 

S543 

47 

30L65 

6.5k 

.30 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almd 


156 

424MD13AE1 

7.5k 

450m 

55C 

35 


110A 

Si 

M978t0 

48 

40L65 

6.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almd 


157 

424MH13AE1 

7.5k 

450m 

55C 

35 


110A 

Si 

M978t0 

49 

50L65 

6.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almd 


158 

50L75 

7.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

50 

60L65 

6.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almd 


159 

423PB10AH1 

7.5k 

0.50 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 

51 

80L65 

6.5k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 






500m 

55A 

50 


125J 

Si 

A443e 


100L65 

6.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

IM 

EQuOMI 


|MM 



500m 

55A 

50 

8.3m 

175 

Si 

A394a 


INI 698 

6.6k 

.62 

75A 

3.5 


160A 







500m 

65A 

50 


175A 

SiA 

A83az 

KM 

HV5-7 

7.0k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 







500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443b 




5.0m 

40 

3.0 

8.0m 


mm 

Altd 





500m 

55A 

40 


150A 

6i 

A443a 




5.0m 

55 

4.0 



M 

A344e 





500m 

55A 

50 


150 

Si 

A449a 

wsM 


EluIaB 

10m 

40 

3.0 

mfiiM 



Altd 





.53 

25C 

80 

8.3m 

150 

Si 

S543 




10m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 


Altd 



60L75 

7.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

59 

B41 2-7-10 


10m 

55 

4.0 


150 


A344e 



423NH10AE1 

7.5k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 

60 

2L70 


20m 

25 

10 

8.3m 

175 


Almd 



423PD8AE1 

7.5k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 

Ml 

MC205#B 


.02 

25 

.75 



Si 




423SC14AH1 

7.5k 

0.75 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 


SP7 


20m 

25 

3.0 

:)Km 


Si 




423SH14AH1 

7.5k 

0.75 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 


HV25-7 


25m 

40 

3.0 

•tiE 

EsE 

SA 





7.5k 

750m 

55A 

100 


110J 

Si 

A440b 

KM 



25m 

40 





Altd 



80L75 

7.5k 

.80 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

A1 mf 




25m 

40A 



BE 


A298j 



SDHN7.5K 

7.5k 

800m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 




25m 

55 





A344e 



SDHP7.5K 

7.5k 

800m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 

KM 

HV70EL 


25m 

100A 



150A 

Si 




524MH13AE1 

7.5k 

.85 

55C 

100 


110A 

Si 

M978t0 


MC204 

Qm^I 

.04 

25 

1.2k 

8.0m 


Si 




1N5596 

7.5k 

870m 

100C 

30 


150C 

Si 

S221 



EEi^l 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

EDiSMl 



424MC13AE1 

7.5k 

900m 

55C 

35 


110A 

Si 

M978t0 

EM 

PS2427 


.05 

25A 







179 



900m 

75C 

50 



Si 

Ml 273 

hM 

B427-70 

Qn^I 

50m 

55 

4.0 






180 



920m 

100C 

100 


150C 

Si 

S221 

mSM 

B587-70 

EffilaE 

50m 

55 

4.0 




E^SIE 


181 



1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

A1 mf 

EM 



.10 

25 

20 

inieTnM 


M 



182 

SDHF7.5KM 

7.5k 

1.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 

Im 


IIhB 

115m 

40 

3.0 



M 



183 

SM75 

7.5k 

1.0 

55 

14 

8.0m 

150 

Si 

A344d 



EEi^E 

.15 

25 

20 



M 



184 

HD7500F 

7.5k 

1.0 

75C 

50 



Si 

Ml 273 

76 

B588-70 


150m 

55 







185 

523MH13AS1 

7.5k 

1.1 

55A 

125 


125J 

Si 

A440b 

77 

BA223-70 


150m 

55 







186 

423PC8AE1 

7.5k 

1.2 

55C 

500 


125A 

Si 

M978t0 

78 

20L70 


.20 

25 




^E 



187 

523ND10AE1 

7.5k 

1.2 

55C 

125 


125A 

Si 

M978t0 




.25 

25 

20 

lURI'i'iB 



Almd 


188 

523NH10AE1 

7.5k 

1.2 

55C 

125 


125A 

Si 

M978t00~ 




250m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIc 


189 

1N4869 

7.5k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326C 




.30 

25 

40 

8.3m 

175 




EESlHi 

67C075H20LSS 

7.5k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOli 


PS1447 

QQQKI 

.30 

25A 



175A 







1.25 

75C 

30 



Si 

S507 


SLDHV7 


.30 

25A 

22 


175A 

M 






1.3 

75C 

150 



Si 

Ml 273 



EdSH 

.30 

25A 



125A 

icfE 






1.33 

75C 

100 



Si 

S507 


US70A 


300m 

25A 





A83da 


194 

ISItW.iili)c^^HIH 


1.5 

75C 

100 



Si 

Ml 273 


HV870 


300m 

50 





M212k 


195 



2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440b 


CP131 


.30 

75 







196 



2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440b 


40L70 

7.0k 

.40 

25 




[M 



197 



2.2 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138y 

89 

PS2357 

7.0k 

.43 

25A 


mu 


M 



198 



2.3 

100C 

200 


150C 

Si 

S293 

90 

50L70 

7.0k 

.50 

25 










2.4 

55C 

125 


125A 

Si 

M978t0 

KQH 

SI 082 

7.0k 

500m 

55 

50 

8.3 


M 






3.0 

75C 

100 



Si 

S508 

KM 

60L70 

7.0k 

.60 

25 

40 

8.3m 


»E 

Almd 




Qg^l 

3.0 

75C 

100 

8.3m 

150 

Si 

S293 


SPCHV7 

7.0k 

600m 

25A 

23 

8.3m 



M950e* 




HS^l 

3.3 

75C 

200 



Si 

S508 


SPFHV70 

7.0k* 

600m 

25A 



150A 

Si 

M950aq 



J650-4 

7.5k 

4.5 

75C 

200 



Si 

S507 

95 

80L70 

7.0k 

.80 

25 



175 

M 

Almd 




7.5k 

5.0 

25 

10 



Si 

A138 

96 

TPFHV70 

7.0k* 

900m 

25A 




M 

M950aa 




7.5k 

5.0 

55 

50 



Si 

A138f 

97 

TPHHV70 


900m 

25A 




Si 

M950aq 


206 



5.0 

55A 

50 ' 


175 

Si 

A138f 

98 

100L70 


1.0 

25 



175 


Almd 


207 



6.4 

49C 

144 

10m 

130J 

Si 

M976 

99 

SLD7 


1.0 

30A 



125A 

SA 

M239e 


208 


Eb9B 

20.0 

55 

150 


175A 

Si 

A138V 




1.0 

50A 

50 


150A 

SA 

M239e 


209 


ffiM 


150 

150 



Si 

A138W 




1.5 


50 



M 

M462 


210 


BS^l 

100 

50 

4.0 

8.3m 

175A 

Si 

A298S 




1.5 


35 




M462 





2.0m 





Se 

A397 




1.5 

40C 





M430 



HV-08SS 


2.0m 

100C 

500m 

10m 

110J 

SiA 

A3af 




1.8 

25A 




M 

M239e 



ESJA25-08 


5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428b 




1.8 

25A 




M 




LHC5-8 


5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 




1.8 

25A 




M 






10m 

25 

20 

1.0m 

125A 

Si 

Aluz 




2.0 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950e* 



HS6 

8k 

10m 

45A 

1.5 § 

10m 

110J 

Si 

A298ad 




2.0 

25A 



150A 

Si 

M950aa 



LFD8 

8.0k 

.01 

50 

.75 


150A 

Si 

Alhx 



7.0k 

2.0 

55A 

140 



Si 

M267 



LHC10-8 

8.0k 

10m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 



7.0k 

2.75 

25A 

300 


175A 

SA 

M239V 



SL8 

8.0k 

10m 

55A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267 
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11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV > 5 kV (Cont’d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 



a 

rr^ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





H 

iJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

37® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

T\@ 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 



(V) 

(A) 

rc)^ 

(A) 

(s) 

rc)^ 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(S) 

rc) 



1 

HV80EN 

aok 

12m 

lOTT 



lloA^ 

Si 

Alfe 

107 

HSKE3500/ 1550-2 









2 

HV80TN 

8.0k 

12m 

100A 



150A 

Si 

Alxf 



8.0k 

2.9 

45A 

240 

10m 

150J 

Si 

S450j 

3 

2L80 

8.0k 

.02 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Almf 

108 

2ASPF80 

8.0k* 

3.6 

25A 



150A 

Si 

M950ar 

4 

MC207 

8.0k 

.02 

25 

.75 

8.0m 


Si 

Alhy 

109 

UGE1112AY4 

8.0k 

4.2 

45A 

100 

10m 


Si 

Ml 076 

5 

SP8 

8.0k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267e 

110 

2ATPF80 

8.0k* 

5.4 

25A 




Si 

M950ar 

6 

MCI 082 

8.0k 

.025 

25 




Si 

Alkd 

111 

2ATPH80 

8.0k* 

5.4 

25A 




Si 

M950ar 

7 

MC1082A 

8.0k 

.025 

25 




Si 

Alkd 

112 

SODSPC8 

8.0k 

5.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950t* 

8 

LHC25-8 

8.0k 

25m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 

113 

SODSPF80 

8.0k* 

5.5 

25A 




Si 

M950ar 

9 

M80F 

8.0k 

25m 

55A 

2.0 


150A 

Si 

Alabd 

114 

10RM80 

8.0k 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 

10 

M80S 

8.0k 

25m 

55A 

2.0 


150A 

Si 

Alabd 

115 

20RM80 

8.0k 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 

11 

M80UF 

8.0k 

25m 

55A 

2.0 


150A 

Si 

Alabd 

116 

SPS80 

8.0k* 

6.0 

25A 




Si 

M950ar 

12 

HV80EL 

8.0k 

25m 

100A 



150A 

Si 

Aixe 

117 

SODTPF80 

8.0k* 

8.2 

25 




Si 

M950ar 

13 

HV80KL 

8.0k 

25m 

100A 



150A 

Si 

Alfe 

118 

SODTPH80 

8.0k* 

8.2 

25A 




Si 

M950ar 

14 

HV80ML 

8.0k 

25m 

100A 



150A 

Si 

Alxd 

119 


8.0k* 

10.8 

25A 




Si 

M950ar 

15 

MCI 081 

8.0k 

.035 

25 




Si 

Alqr 

120 


8.0k 

15 

55A 

150 


175J 

Si 

A440C 

16 

MCI 081 A 

8.0k 

.035 

25 




Si 

Algr 

121 

SODSPS80 

8.0k* 

16.5 

25A 




Si 

M950ar 

17 

MC206 

8.0k 


25 

1.2k 

8.0m 


Si 

Alhy 

122 

S1KW8C1D 

8.0k 

20 


100 


150 

Si 

M894 

18 

1N1146 

8.0k 


75 


5.0m 

170 

Si 


123 

S1KW8C1N 


20 




150 

Si 


19 

5L80 

8.0k 








f^9 

S1KW8C1P 




100 



B 

M894 

20 

MC081 

8.0k 





150A 




S2KW8C2D 




200 




M894 

21 

MC081A 

8.0k 





150A 



E^9 

S2KW8C2N 




200 

IIIIB 


B 

M894 

22 

MC082 

8.0k 

.05 

25A 



150A 




S2KW8C2P 

8.0k 






B 

M894 

23 

MC082A 

8.0k 

.05 

25A 



150A 

9 



S2KW8C2 

8.0k 

30 

55A 

200 



B 

M894a 

24 

PS2428 

8.0k 

.05 

25A 




^m 



S2KW8KA1 

8.0k 

40 

55A 

200 

IflllB 



M894 

25 

B587-80 

8.0k 

50m 


4.0 





130 

S4KW8C4D 

8.0k 

60 






M894 

26 

SM8 

8.0k 

50m 


4.0 

8.3m 

150S 



131 

S4KW8C4N 

8.0k 

60 


400 




M894 

27 

1N2384 

8.0k 

.07 


6.0 

8.0m 



iSuSlII^H 

132 

S4KW8C4P 

8k 

60 


400 




M894 

28 

PS1147 

8.0k 

.07 

25A 

2.5 § 

8.0m 

175A 





8.0k 

60 






M894 

29 

HV108 

8.0k 

100m 


10 






S4KW8C4 

8.0k 

60 

55A 

400 




M894C 

30 

10L80 

8.0k 

.10 

25 

20 

8.3m 

175 





8.0k 

60 

55A 

400 




M894a 

31 

BCD08 

8.0k 

100m 

25A 

■H 


125A 

Si 

Aija 


HVC840 





■B 



M291h 

32 

ED8N1 

8.0k 

100m 

50A 

t9 


125J 

Si 

A359 


2L85 








Aimp 

33 

HP8 

8.0k 

100m 

85 




Si 

A3440 


5L85 







B 

Almo 

34 

H463 

8.0k 

■IldiiH 




125A 

IcIFaV 



B587-85 




4.0 



SA 

A69r 

35 

B588-80 

8.0k 









10L85 




20 



Si 

Aimp 

36 

15L80 

8.0k 

Emm 




175 

isliH 

laUSIHIIi 


B588-85 




25 



SA 

A69s 

37 

20L80 

8.0k 

.20 


20 

8.3m 





15L85 







B 

Aimp 

38 

425NH14AB1 

8.0k 

200m 


50 


IlME 

9 



20L85 








Aimp 

39 

SLD8T 

8.0k 

200m 


30 

isitliJi 





25L85 







B 

A1 mo 

40 

SLD8V 

8.0k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 


Alms 


30L85 

8.5k 

.30 

25 

40 



B 

Aimp 

41 

CPI 32 

8.0k 

.20 

75 




9 

M84av 


40L85 

8.5k 

.40 

25 

40 



B 

Aimp 

42 

CPI 33 

8.0k 

.20 

75 





M84aw 

H9i 

50L85 

8.5k 

.50 

25 

40 



B 

Almo 

43 

HV208 

8.0k 

250m 


20 




A83CU 


60L85 

8.5k 

.60 

25 

40 



B 

Aimp 

44 

05RM80 

8.0k 


25A 

2.0 



9 

A83bn 


80L85 

8.5k 

.80 

25 

60 



B 

Aimp 

45 

25L80 

8.0k 


25 

20 



91 

Almf 


100L85 

8.5k 

1.0 

25 

60 



B 

Aimp 

46 

M80K 

8.0k 



2.0 

1 


SiA 

A83bn 


2L90 

9.0k 

.02 

25 

10 


175 

B 

Aimp 

47 

NTD08 

8.0k 



10 



SiA 

Aljj 


MC208 

9.0k 

20m 

25 

750m 



B 

Aiks 

48 

US80A 

8.0k 



20 

8.3m 


Si 

A83db 


MC209 

9.0k 

.02 

25 

.75 



B 

Aiks 

49 

67D080H53PNN 

8.0k 








nsm 

SP9 

9.0k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267e 

50 

1N1759 

8.0k 






9 



5L90 

9.0k 

.05 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aimp 

51 ♦ 

D0.25S8 

S.Qk 



mmE 





1^91 

PS2429 

9.0k 

.05 

25A 




Si 

Alie 

52 

1N2384A 

8.0k 



9.0 

8.0m 



ESEE9i 


B587-90 




ESIKI 



SA 

A69r 

53 

30L80 

8.0k 



40 

8.3m 


9 



10L90 







Si 

Aimp 

54 

PS1448 

8.0k 






91 

uEEhH 

il^lH 

B588-90 

oEtSHI 






SA 

A69s 

55 

SLDHV8 

8.0k 



22 


175A 


M239e 


15L90 

9.0k 

.15 



8.3m 


B 

Aimp 

56 

HV880 

8.0k 



50 

8.0m 

175S 

9 

M212k 



9.0k 

.20 



8.3m 


B 

Aimp 

57 

HV-8 

8.0k 



50 


135A 



^mm 

25L90 

9.0k 

.25 



8.3m 


B 

Aimp 

58 

HVR5 

8.0k 





100J 

Si 

M818 


PS1449 

9.0k 

.25 




IH.Tl'V 

B 

FI 3c 

59 

HVPR 12-08 

8k 





125S 

Si 



30L90 

9.0k 

.30 




iQX 

B 

Aimp 

60 

HVPR 15-08 

8k 





125S 

Si 


il^B 

SLDHV9 

9.0k 

.30 






M239e 

61 

HVR-3B 

8.0k 

350m 

50 

30 

10m 

110 

SiA 

M944 


HV890 

9.0k 

300m 

50 

50 

8.0m 

|Us» 


M212I 

62 

40L80 

8.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Almf 


PS2359 

9.0k 

.35 

25A 





M22 

63 

PS2358 

8.0k 

.40 

25A 



175A 

Si 

M22 


40L90 

9.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 

emS 


Aimp 

64 

HSKE3500/1550-.3 







R9 

■■IB 

169 

50L90 

9.0k 

.50 


Estm 

8.3m 

!»*■ 


Aimp 



8.0k 

400m 

45A 




9 

99 

170 

60L90 

9.0k 

.60 


keb 

8.3m 

EHS 

B 

Aimp 

65 

SX80 

8.0k 

400m 

50 




91 

B9I 

171 

SPCHV9 

9.0k 

600m 



8.3m 


B 

M950a* 

66 

SXS80 

8.0k 

400m 


25 

8.3m 



A344b 1 

172 

SPFHV90 







Si 

M950as 

67 

Z80UF 

8.0k 

400m 


25 



9 

Alabc 1 

173 

80L90 







B 

Aimp 

68 

50MV80 

8.0k 

BUliJiiH 


50 





174 

TPFHV90 







B 


69 

1RM80 

8.0k 




10m 

150A 

Si 

M62g 

1^9 

TPHHV90 

9.0k* 

900m 





B 

M950as 

70 

50L80 

8.0k 




8.3m 

175 

Si 

Almf 


100L90 

9.0k 

1.0 





B 

Aimp 

71 

D80H 

8.0k 




10m 

100A 

SiA 

M62 

\wm 

SLD9 

9.0k 








72 

HC-8 

8.0k 

500m 


250 




M919 

178 

KVP9 

9.0k 

1.0 


50 


150A 


M239e 

73 

Z80F 

8.0k 

500m 

■4^;! 

25 



9 

Alabc 

179 

2ASLD9 

9.0k 

1.8 


200 


175A 

B 

M239e 

74 

60L80 

8.0k 

.60 

RPH 

40 

8.3m 



Almf 

180 

2ASPC9 

9.0k 

1.8 


200 

8.3m 


B 

M950a* 

75 

SPCHV8 

8.0k 

600m 







181 

SPSHV90 

9.0k* 

1.8 



BB 


B 

M950as 

76 

SPFHV80 

8.0k* 

600m 







182 

SPC9 

9.0k 

2.0 





B 

M950g* 

77 

Z80S 

8.0k 

600m 







183 

SPF90 

9.0k* 

2.0 ^ 



Bl 


B 

M950as 

78 

HSKE3500/1550-.5 









184 

KHP9 

9.0k 


25A 




SA 




8.0k 

650m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

S450 

185 

SODSLD9 

9.0k 


30A 




SA 


79 

HC8 

8.0k 

750m 

50C 

50 


175C 

Si 

M919 

186 

TPF90 

9.0k* 

BB 

25A 

■iB 



Si 

M950as 

80 

HVPR 10-08 

8k 

750m 


250 





187 

TPH90 

9.0k* 

2.7 

25A 





M950as 

81 

80L80 

8.0k 

.80 


60 

8.3m 


9 


188 

2ASPF90 

9.0k* 

3.6 

25A 



150A 


M950as 

82 

TPFHV80 

8.0k* 

900m 







189 

SODSPC9 

9.0k 

5.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 


M950U* 

83 

TPHHV80 

8.0k* 

■iltliliM 





9! 


190 

SODSPF90 

9.0k* 







M950as 

84 

SC80 

8.0k 


nn 




9 


191 

2ATPF90 

9.0k* 

BB 






M950as 

85 

SC80F 

8.0k 








192 

2ATPH90 

9.0k* 







M950as 

86 

100L80 

8.0k 





Q^ll 

9 


193 

SPS90 

9.0k* 







M950as 

87 

F80H 

8.0k 

IeH 







194 

SODTPF90 

9.0k* 







M950as 

88 

SLD8 

8.0k 


■cTlIil 






195 

SODTPH90 

9.0k* 

BB 






M950as 

89 

VC80 

8.0k 

Ufli 

KlltH 





M430 

196 

2ASPS90 

9.0k* 

10.8 






M950as 

90 

KV08 

8.0k 

lEB 






M462 

197 

SODSPS90 

9.0k* 

15 

25A 





M950as 

91 

KVP8 

8.0k 







M239e 

198 

2L95 

9.5k 

.02 

25 

■EB 




A1ah 

92 

HSKE3500/1 550-1 









199 

5L95 

HE 



REB 

8.3m 



Q|h3|||^H 



8.0k 

1.5 

45A 

120 

10m 

150J 

Si 

S450f 

200 

B587-95 






■B 



93 

KX80 

8.0k 

1.5 

50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 

201 

10L95 


Bin 


KB 

8.3m 

1175 



94 

KXS80 

8.0k 

1.5 

50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 

202 

B588-95 




KB 





95 

6RM80 

8.0k 

1.5 

55A 

150 

10m 

125A 

Si 

M62e 

203 

15L95 









96 

2ASLD8 

8.0k 

1.8 

25A 

200 


175A 

Si 

M239e 

204 

20L95 



IB 

KB 




ISuiil^^lR 

97 

2ASPC8 

8.0k 




8.3m 

100 

Si 

M950f* 

1^91 



KB 



RfkIiiB 




98 

SPSHV80 

8.0k* 



IIH 



Si 

M950ar 







mCTil 

|hB 



99 

SPC8 

8.0k 


min 


8.3m 

175A 

Si 

M950f* 

iWam 



KEB 

Bi 

EEIH 


lEB 



100 

SPF80 

8.0k* 




■■ 


9 


208 

50L95 






EUK 



101 

P80H 

8.0k 








209 

60L95 






EUB 



102 

S1KW8C1 

8.0k 




■ii 

Elri.'il 

9 



80L95 






iBi 

B 


103 

TPF80 

8.0k* 


25A 




9 


im 

100L95 

9.5k 



1^31^1 


lUsH 


Alms 

104 

TPH80 

8.0k* 


25A 




m 


191 

HVC960 

9.6k 

1 .10 

I 55A 

|3.0 

1 

|150 

|Si 

M291j 

105 

KHP8 

8.0k 


25A 

300 




j 










106 

SODSLD8 

8.0k 




■■ 




PIV > 10 kV 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 


426 




































11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ m KV 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

Ll 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO, 


LINE 

No. 

iJ 

TYPE 

NUMBER 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

— 

MAX. 

TEMP 

rc), 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

2J lo 
MAX 
(A) 

o® 

TEMP 

rc) 

PEAK IF 
1 Cy IV 
(A) 

ULSE 

\I\DTH 

2] lo 
MAX 
(A) 

IT® 

TEMP 

rc)^ 

PEAK IF 
1 Cy Iv 
(A) 

ULSE 

\l\DJH 

(s) 

1 

GHV-IOSS 

10k 

2.0m 

90 

1.0 

10m 

110 

Sl^ 

7^94u 


Ill 

Diooh 

10R 

500m 

25A^ 

30 

10m 

125J 


M2 

2 

GHV-10SSN 

10k 

2.0m 

HOC 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313h 


112 

HC-10 

10k 

500m 

25A 

250 


135A 

Si 

M919 

3 

ESJA25-10 

10k 

5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428C 


113 

dc3B28 

10k 

500m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193a 

4 

HV2.5-10F 

10k 

5.0m 


3.0 



Si 

A83cq 


114 

dc866 

10k 

500m 

35A 

50 


125A 

Si 

M1193h 

5 

DHB10 

10k 

5.0m 

25A 

1.0 


120J 

Si 

A344ab 


115 

423NC17AH1 

10k 

0.50 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 

6 

HV5-10 

10k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Altd 


116 

SWH10 

10k 

500m 

50 

45 

10m 

80 

Si 

M423a 

7 

HV5-10F 

10k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Altd 


117 

423PH10AS1 

10k 

500m 

55A 

50 


125J 

Si 

A443a 

8 

LHC5.10 

10k 

5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 


118 

F927-31G 

10k 

500m 

55A 

50 

8.3m 

175 

Si 

A394b 

9 

B412-10-5 

10k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344e 


119 

KVF10 

10k 

500m 

55A 

50 


175A 

SiA 

A83bk 

10 

HV100EO 

10k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Aixe 


120 

SHVM10 

10k 

500m 

55 

14 


150S 

Si 

S416 

11 

HV100LO 

10k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Alme 


121 

SP100F 

10k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443C 

12 

CRG100 

10k 

10m 


20 

1.0m 

125 

Si 

Alux 


122 

SP100S 

10k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443b 

13 

HV2.5-10 

10k 

10m 


3.0 



Si 

A83cq 


123 

SSCH 10000 

10k 

500m 

55A 

50 


150 

Si 

A449b 

14 

HVRG100 

10k 

10m 

25 

20 

1.0m 

125A 

Si 

Aluz 


124 

Z100F 

10k 

500m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 

15 

KLR10 

10k 

10m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Aliv 


125 

CPI 34 

10k 

500m 

75 




Si 

M84bw 

16 

HV10-10 

10k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SA 

Altd 


126 

HC10000S 

10k 

500m 

75C 

35 



Si 

Ml 273 

17 

HV10-10F 

10k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SA 

Altd 


127 

INI 699 

10k 

580m 

75A 

3.5 


160A 

Si 

F12t 

18^ 

HS8 

10k 

10m 


1.5 5 

■lO 

110J 

Si 



128 

60L100 

10k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alms 

19 

LFD10 










129 

SPCHV10 

10k 

600m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950aj* 

20 

LHC10-10 










130 

SPFHV100 

10k* 

600m 

25A 



150A 

Si 

M950at 

21 

B41 2-1 0-10 










131 

423PD10AE1 

10k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 

22 

SL10 



55A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267 


132 

423PH10AE1 

10k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978tja 

23 

HV100EN 


12m 

100A 



150A 

Si 

Alfe 


133 

Z100S 

10k 

600m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 

24 

HV100TN 


12m 

100A 



125A 

Si 

Alxf 


134 

HC10 

10k 

700m 

50C 

50 

8.0m 

175C 

Si 

M919 

25 

NKV10F 







Si 

A334b 


135 

1N5597 



100c 

30 


150C 

Si 

S221 

26 

2L100 







Si 

Alqh 


136 

HVPR 10-10 



50C 

250 


125S 

Si 


27 

KL10 







Si 

Aliv 


137 

524MH17AS1 



55A 

100 


110J 

Si 

A440C 

28 

MC211 

10k 

20m 

25 

rw«inM 

8.0m 


Si 

Aiks 


138 

HD10000F 

10k 

750m 

75C 

35 



Si 

Ml 273 

29 

SP10 

10k 

20m 

100 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A344U0 


139 

80L100 

10k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alms 

30 

MC1091 

10k 

25m 

25 




Si 

Alkd 


140 

524MH17AE1 

10k 

.85 

55C 

100 


110A 

Si 

M978tlZl 

31 

MC1091A 








’xnmm 


141 

TPFHV100 

10k* 


25A 




Si 

M950at 

32 

MCI 095 










142 

TPHHV100 

10k* 


25A 




Si 

M950at 

33 

MC1095A 







9 

SciMa 


143 

100L100 

10k 


25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alms 

34 

HV25-10 



40 

3.0 

rnriliiH 


SA 

Altd 


144 

F100H 

10k 


25A 

70 

10m 

100A 

SiA 

M62 

35 

HV25-10F 



40 

3.0 

UKlIiTV 


SA 

Altd 


145 

SLD10 

10k 


30A 

50 


125A 

SiA 

M239f 

36 

VG10 



40A 

3.0 

[iXClllH 


SA 

A298i 


146 

dc872 

10k 


35A 

50 


125A 

Si 

M1193i 

37 

LHC25-10 

10k 

25m 

50 

3.0 

[ilKfiiri 

EI.TIB 

Si 

Altd 


147 

dc8008 

10k 


35A 

50 


125A 

Si 

M1193j 

38 

B41 2-1 0-25 

10k 

25m 

55 

4.0 

nn 


Si 

A344e 


148 

KV010 

10k 


50A 

50 


150A 

Si 

M462 

39 

M100S 

10k 

25m 

55A 

2.0 


II.KJa’W 

Si 

Alabd 


149 

KVP10 

10k 


50A 

50 


150A 

SiA 

M239f 

40 

M100UF 



55A 


■■ 


Si 

Alabd 


150 

SDH10KM 

10k 


55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

41 

1N2381 





[sxcfm 

fKtTM 

Si 

Ainf 


151 

SDHD10KM 

10k 


55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

42 

HV100EL 



fllllVLl 


nni 


Si 

Alfe 


152 

SMI 00 

10k 


55 

25 

8.0m 

175A 

Si 

A344d 

43 

MC210 




1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 


153 

1000DS10 

10k 

1.0 

75 

50 

8.0m 

125A 

Si 

M915* 

44 

5L100 




10 

8.3m 

175 

Si 

Alms 


154 

HD10000S 

10k 

1.0 

75C 

75 



Si 

Ml 273 

45 

MC091 






150A 

Si 

M54e 


155 

J650-14 

10k 

1.0 

75C 

30 



Si 

S507 

46 

MC091A 






150A 




156 

523MH17AS1 



55A 

125 


125J 

Si 

A440C 

47 

MC095 







9 



157 

423PC10AE1 



55C 

500 


125A 

Si 

M978t0 

48 

MC095A 






150 A 




158 

523NH13AE1 



55C 

125 


125A 

Si 

M978t0 

49 

PS2430 

10k 

50m 

25A 





Alje 


159 

S5344 

10k 

1.2 

100A 



100A 

Si 

M65 

50 

B587-100 

10k 

50m 

55 

4.0 




A69r 


160 

S5373 

10k 

1.2 

100A 



100A 

Si 

M65a 

51 

HVH 10000 

10k 

50m 

55 

60 




A138a 


161 

1N4870 

10k 

1.25 

40A 

150 5 


125A 

Si 

M326d 

52 

SM10#C 

10k 

50m 

55A 

4.0 

8.3m 

150S 




162 

67C100H20LSS 



50A 

90 


140A 

Si 

MIOIk 

53 

MC5607 

10k 

60m 

100 

4.0 



9 



163 

S8008 



50C 

250 

8.3m 

150C 

Si 

M240h 

54 

1N2385 

10k 

70m 

25A 

6.0 

8.0m 

150A 

Wm 



164 

CPI 35 



75 




Si 

M84ax 

55 

PS1148 


■Hirna 



kllJnB 





165 

CPI 36 



75 




Si 

M84bx 

56 

HV110 




|d99 

inmm 


9 



166 

KX100 



50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 

57 

10L100 







WM 



167 

KXS100 



50 

100 

8.3m 

150 

Si 

A344a 

58 

BCD10 


■[iiiim 


10 



Mi 

Aija 


168 

2ASLD10TRA 

10k 

1.5 

55$ 




Si 

M240a 

59 

VF10 




3.0 

8.3m 



Alaac 


169 

2ASLD10TRB 

10k 

1.5 

55$ 




Si 

M240C 

60 

HS100 




4.0 

8.3m 

iha 


A298ad 


170 

2ASLD10 

10k 

1.8 

25A 

200 


175A 

Si 

M239f 

61 

1N5184 

10k 

■iiiiRn 

55A 

4.0 § 

8.3m 

175A 

Si 

Alfj 


171 

2ASPC10 

10k 

1.8 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950aj* 

62 

B588-100 

10k 

■DltliU 

55 

25 



SA 

A69s 


172 

SPSHV100 

10k* 

1.8 

25A 




Si 

M950at 

63 

HVC1000 

10k 


55A 

3.0 


150 

Si 

A168e 


173 

6RM100 

10k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

Si 

A321 

64 

HP10 



KM 


hlllnH 





174 

SPC10 



25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950ai* 

65 

15L100 


BKitjiiH 



mgiil 

iHja 

9 



175 

SPF100 



25A 



150A 

Si 

M950at 

66 

CFR10 





mmin 





176 

S2HVM10 



55 

50 


150S 

Si 

S416 

67 

425NH17AB1 






150A 

Si 

A69ap 


177 

SCHS10000 

10k 

2.0 

55 

150 


175A 

Si 

A138Z 

68 

SCFM10K 






175J 

Si 

A440 


178 

SDHN10KM 

10k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 

69 

SCHM10K 








A440 


179 

SDHP10KM 

10k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 

70 

1N2385A 






200A 

Mi 



180 

FP100F 


^mai 

55A 

200 


150A 

Si 

A440C 

71 

20L100 






175 

9 



181 

FP100S 



55A 

200 


150A 

Si 

A440C 

72 

CF10 


Ktim 

la 



125A 


uCBSIHH 


182 

HVHS10000 


msm 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138Z 

73 

CLIO 


■sIiIiTRa 

KM 




is™ 



183 

J650-9 


aia 

75C 

100 



Si 

S508 

74 

ME100 







9 



184 

UGB10 



75C 

100 

8.3m 

150 

Si 

S293 

75 

423ND17AH1 



■.iifii 







185 

KHP10 



25A 

300 


175A 

SiA 


76 

SLD10VS 






150A 


Alms 


186 

SODSLD10 


wsm 

30A 

290 


140A 

SiA 


77 

HV210 


wMijiiH 

■HI 





A83CS 


187 

SDH10KS 



55B 

150 § 


150J 

Si 

M9780 

78 

05RM100 


KCrSn 








188 

SDHD10KS 



55B 

150 § 


150J 

Si 

M9780 

79 

25L100 


■tLiiRTa 

la 




Si 

QEQHI 


189 

TPF100 



25A 




Si 

M950at 

80 

M100K#B 





■niiil 


SA 



190 

TPH100 



25A 




Si 

M950at 

81 

NTD10 





■■■ 


SA 



191 

P100H 


ksIB 

25A 

230 

10m 

100A 

StA 

M460 

82 

PS1450 



IK.Y.:1 



WM 


FI 3c 


192 

S3HVM10 



55 

150 


150S 

Si 

S416 

83 

US100A 





IHkjiim 


9 

A83db 


193 

2ASPF100 



25A 



150A 

Si 

M950at 

84 

67D100H04TNN 


KTilSn 



■il 


m 

MIOIc 


194 

HRSCF10000 



25 

10 



Si 

A138 

85 

67D100H53PNN 





■■1 



Esiaa 


195 

SODSPC10 

10k 

5.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950V* 

86 

67D100H55FNN 



50A 


mM 


9 



196 

SODSPF100 

10k* 

5.0 

25A 




Si 

M950at 

87 

SLD10V 



50A 




wM 



197 

HRSCH10000 

10k 

5.0 

55 

50 



Si 

A138f 

88 

1N2637 







Si 

M84g 


198 

SDHP10KS 

Mwm 


55A 

150 


175J 

Si 

M978 

89 



■ciiiiTin 

wtl 



lUM 

Si 

Alqh 


199 

2ATPF100 


bh 

25A 




Si 

M9508.t 

90 



■ellTlTnH 





mm 



200 

2ATPH100 

aa 


25A 




Si 

M950at 

91 

T10KV 


■criiiTnH 








201 

SCPHN10 

mmm 

i^sa 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259a 

92 








9 



202 

SCPND10 

■nra 


55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259c 

93 

PS2360 


■cIcTiTn^l 





Wm 



203 

10RM100 

■cai 

aaH 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 








ilcHZia 

MM 



204 

20RM100 

■uia 


25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 








150 

9 



205 

SPS100 

■Eia 


25A 




Si 

M950at 








150A 

mm 



206 

SODTPF100 

10k* 

7.5 

25 




Si 

M950at 




350m 




140A 




207 

SODTPH100 

10k* 

7.5 

25A 




Si 

M950at 

98 

HVPR 12-10 


350m 




125S 

9 



208 

2ASPS100 

10k* 

10.8 

25A 




Si 

M950at 

99 

HVPR15-10 


350m 




125S 

WM 



209 

SCPNN10 

10k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259c 

100 

424MH17AS1 


350m 




iliwa 

Si 

A443C 


210 

SCPNP10 

10k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259c 

101 

40L100 


400m 

sEM 



nam 

Si 

Alqh 


211 

SODSPS100 

10k* 

15 

25A 




Si 

M950at 

102 

423SH19AH1 


0.40 




IMiTiW 

Si 

Ml 233 


212 

HRSCFS10000 

10k 

15 

55 

150 



Si 

A1382 




400m 

50 



150 

Si 

A344b 


213 

HRSCHS10000 

10k 

20 

150 

150 



Si 

A138W 

iEH 



400m 

50 

25 

8.3m 

150 

Si 

A344b 


214 

S4KW10C5D 

10k 

60 


400 


150 

Si 

M894 




400m 

55A 

25 


150A 

Si 

Alabc 


215 

S4KW10C5P 

10k 

60 


400 


150 

Si 

M894 





75C 

35 






216 

S4KW10C5 

10k 

60 

55A 

400 


150 

Si 

M8949 

107 

USB10 



25C 

80 

8.3m 

150 

9 



217 

HVE100 

10k 

100 

50 

4.0 

8.3m 

175A 

Si 

A298S 

108 

424MH17AE1 



55C 

35 


110A 

mm 



218 

HVT-15SS 

11k 

wsin^a 

85A 

1.0 

10m 

100J 

SiA 

A171b 


1RM100 

10k 

500m 

25A 

12 

10m 

150J 

Si 

M62g 


219 

BY510 






120J 

Si 

A109h 


50L100 

10k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alms 


220 

MC213 



25 

750m 

8.0m 


Si 

Aiks 


IN ORDER OF; (1) PIV (2) lO MAX 


427 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


427 


















11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - P»v ^ 10 kv (CoH’d) 


IN ORDER OF; (1) PIV (2) 10 MAX 



a 

rr^ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 





4j 

IJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

2] lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 

No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 



(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

rc) 





(V) 

(A) 

rc)^ 

(A) 

(s) 

ro 



wmmm 

2L110 

11k 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aind 


SCH 12500 

12R 

500m 

5^ 

50 


175 

Si 

Al38h 


SP11 

11k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267e 


SP125F 

12k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443d 

IHl 

MC212 

11k 

35m 

25 

1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 


SP125S 

12k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443C 

4 

5L110 

11k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Aind 


SSCH 12500 

12k 

500m 

55A 

50 


150 

Si 

A449C 

5 

B587-110 

11k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


INI 700 

12k 

500m 

75A 

3.5 


160A 

Si 

F12t 

6 

10L110 

11k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aind 


60L120 

12k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

7 

B588-110 

11k 

100m 

55 

25 



SiA 

A69s 


HSKE5000/2200-.5 









8 

15L110 

11k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aind 



12k 

600m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

S450a 

9 

20L110 

11k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aind 


423NH16AE1 

12k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 


D0.24S10 

11k 

235m 

35A 

§ 

10m 

125J 

Si 

A433 

118 

423PD13AE1 

12k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 


25L110 

11k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

119 

HC12 

12k 

650m 

50C 

50 

8.0m 

175C 

Si 

M919 

B9H 

PS1451 

11k 

250m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 

120 

HVPR10-12 

12k 

750m 

50C 

250 


125S 

Si 



30L110 

11k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

121 

524MH21AS1 

12k 

750m 

55A 

100 


HOJ 

Si 

A440d 


40L110 

11k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

122 

80L120 

12k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 


50L110 

11k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

123 

524MH21AE1 

12k 

.85 

55C 

100 


HOA 

Si 

M978t0 


60L110 

11k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

124 

SLD12 

12k 

900m 

25A 

50 


125A 

SiA 



CPI 37 

11k 

750m 

50 




Si 

M84ay 

125 

100L120 

12k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alpm 

mUM 

80L110 

11k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

126 

SCKV12K30 

12k 

1.0 

25A 

50 


175J 

Si 

Ml 268 


SLD11 

11k 

900m 

25A 

50 


125A 

SiA 


127 

SCKV12K40 

12k 

1.0 

25A 

150 


175J 

Si 

Ml 268 


100L110 

11k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aind 

128 

KV012 

12k 

1.0 

50A 

50 


150A 

Si 

M462 

EH 

SODSLD11 

11k 

2.5 

25A 

290 


140A 

SiA 


129 

MD12H10 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

100J 

Si 

S556 

22 

PR259-RT 

12k 

300u 





Se 

A397a 

130 

MD12N10 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

120J 

Si 

S556 

23 

GHV-12SS 

12k 

1.0m 

90A 

1.0 

10m 

110J 

SiA 

A94u 

131 

MD-12H10 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

100J 

Si 


24 

GHV-12SSN 

12k 

2.0m 

HOC 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313h 

132 

MD-12N10 

12k 

1.0 

50C 

70 

10m 

120J 

Si 


25 

ESJA25-12 

12k 

5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428d 

133 

MR1200#B 

12k 

1.0 

100 

50 

8.0m 

150S 

Si 

Aldk 

26 

HTV125S 

12k 

5.0m 




150S 

Si 

Aixe 

134 

523MH21AS1 

12k 

1.1 

55A 

125 


125J 

Si 

A440d 

27 

HV2.5-12F 

12k 

5.0m 


3.0 



Si 

A83ca 

135 

423PC13AE1 

12k 

1.2 

55C 

500 


125A 

Si 

M978t0 

28 

DHB12 

12k 

5.0m 

25A 

1.0 


120J 

Si 

A344ab 

136 

523NH16AE1 

12k 

1.2 

55C 

125 


125A 

Si 

M978t0 

29 

HV5-12 

12k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Altd 

137 

1N4871 

12k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326d 


HV5-12F 

12k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Altd 

138 

67C120H20LSS 

12k 

1.25 

50A 

90 


HOA 

Si 

MIOIk 

31 

LHC5-12 

12k 

5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 


HSKE5000/2200-1.2 









32 

8412-12-5 

12k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344e 



12k 

1.45 

45A 

120 

10m 

150J 

Si 

S450g 

33 

HV120EO 

12k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Aixe 

Il40 

6RM120 

12k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

Si 

A321 

34 

HV120LO 

12k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Alme 


SCFS12000 

12k 

2.0 

55A 

150 


175J 

Si 

A440d 

35 

HV2.5-12 

12k 

10m 


3.0 



Si 

A83cq 


FP125F 

12k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440d 

36 

HV10-12 

12k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Altd 


FP125S 

12k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440d 

37 

HV10-12F 

12k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Altd 


HVHS12500 

12k 

2.2 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138U 

38 

VG12 

12k 

10m 

40A 

3.0 

8.3m 

150A 

SiA 

A298i 


SODSLD12 

12k 

2.5 

25A 

290 


HOA 

SiA 


39 

LHC10-12 

12k 

10m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 


10RM120 

12k 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 


B41 2-1 2-10 

12k 

10m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344e 


20RM120 

12k 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 


NKV12F 

12k 

12m 

40A 

2.0 


120J 

Si 

A334b 


HRSCFS12000 

12k 

15 

55 

150 



Si 

A138Z 


HV120TN 

12k 

12m 

100A 



150A 

Si 

Alxf 


S2KW12C3D 

12k 

30 


200 


150 

Si 

M894 


MC215 

12k 

15m 

25 

750m 

8.0m 


Si 

Aiks 

150 

S2KW12C3N 

12k 

30 


200 


150 

Si 

M894 


MC1092A 

12k 

15m 

25 




Si 

Alkd 

151 

S2KW12C3P 

12k 

30 


200 


150 

Si 

M894 


MCI 096 

12k 

15m 

25 




Si 

Alkd 

152 

S2KW12C3 

12k 

30 

55A 

200 


150 

Si 

M894b 


MC1096A 

12k 

15m 

25 




Si 

Alkd 

153 

S4KW12C6D 

12k 

60 


400 


150 

Si 

M894 


HVT-22 

12k 

15m 

60A 

3.0 

10m 

100J 

Si 

A292 

154 

S4KW12C6N 

12k 

60 


400 


150 

Si 

M894 


2L120 

12k 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

155 

S4KW12C6P 

12k 

60 


400 


150 

Si 

M894 

49 

SP12 

12k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267e 

156 

S4KW12C6 

12k 

60 

55A 

400 


150 

Si 

M894e 

50 

HA120EL 

12k 

20m 

55A 



125A 

Si 

Aixe 

157 

S4KW12KA3 

12k 

60 

55A 

400 


150 

Si 

M894b 

51 

HA120KL 

12k 

20m 

55A 



125A 

Si 

Alfe 

158 

MC217 

13k 

i5m 

25 

750m 

6.0m 


ai 

Aiks 

52 

HA120TL 

12k 

20m 

55A 



125A 

Si 

Alxf 

159 

HS10#B 

13k 

18m 

45A 

2.0 

10m 

HOJ 

Si 

A298ad 

53 

MCI 092 

12k 

25m 

25 




Si 

Alkd 

160 

2L130 

13k 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

54 

HV25-12 

12k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Altd 

161 

SP13 

13k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267e 


HV25-12F 

12k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Altd 

162 

MC216 

13k 

35m 

25 

1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 


LHC25-12 

12k 

25m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Altd 

163 

5L130 

13k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

A1 nq 


B41 2-1 2-25 

12k 

25m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344e 

164 

B587-130 

13k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


MC214 

12k 

35m 

25 

1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 

165 

10L130 

13k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 


1N1147 

12k 

45m 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57g 

166 

B588-130 

13k 

100m 

55 

25 



SiA 

A69s 


5L120 

12k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

167 

15L130 

13k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

61 

MC092 

12k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54g 


20L130 

13k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

62 

MC092A 

12k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54g 


PS 1453 

13k 

230m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 

63 

MC096 

12k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54i 


25L130 

13k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Aina 

64 

MC096A 

12k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54j 

1171 

30L130 

13k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

65 

B587-120 

12k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 

172 

40L130 

13k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

66 

HVH 12500 

12k 

50m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138h 


50L130 

13k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Aina 

67 

HVHF12500 

12k 

50m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138h 

HH 

60L130 

13k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

68 

HVC1200 

12k 

75m 

55A 

2.2 


150 

Si 

A168f 


80L130 

13k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ainq 

69 

HV112 

12k 

100m 


10 



Si 

A83CS 


100L130 

13k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Aina 


1N3052 

12k 

100m 

25A 

8.0 


165A 

Si 

Alqr 


PR260-RT 

14k 

300u 





Se 

A397a 


10L120 

12k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 


GHV-14SS 

14k 

2.0m 

90 

1.0 

10m 

110 

SiA 

A94u 


VF12 

12k 

100m 

40 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alaac 


HVT-20SS 

14k 

2.0m 

90 

1.0 

10m 

110 

SiA 

A171m 


B588-120 

12k 

100m 

55 

25 



SiA 

A69s 

180 

GHV-14SSN 

14k 

2.0m 

HOC 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313h 


425SH23AB1 

12k 

125m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69ar 

181 

DHB14 

14k 

5.0m 

25 

1.0 


120 

Si 

Alfd 


SLD12U 

12k 

125m 

100A 

20 

8.0m 

150A 

Si 

Alar 

182 

HV140EO 

14k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Aixe 


15L120 

12k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

183 

HV140LO 

14k 

8.0m 

100A 



150A 

Si 

Alme 

77 

SCFM12.5K 

12k 

150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 

184 

MC219 

14k 

15m 

25 

750m 

8.0m 


Si 

Aiks 

78 

SCHM12.5K 

12k 

150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 

185 

MCI 093 

14k 

15m 

25 




Si 

Alkd 

79 

HVS-17 

12k 

150m 

60 

20 

10m 

100 

SiA 

A337 

186 

MC1093A 

14k 

15m 

25 




Si 

Alkd 

80 

20L120 

12k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

187 

MCI 097 

14k 

15m 

25 




Si 

Alnm 

81 

ME120 

12k 

200m 

25A 

2.5 

10m 

125J 

Si 

AIwd 

188 

MC1097A 

14k 

15m 

25 




Si 

A1 nm 

82 

NTD12 

12k 

200m 

25A 

10 


125A 

SiA 

Alkw 

189 

2L140 

14k 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 

83 

US120A 

12k 

200m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

A83db 

190 

MC218 

14k 

35m 

25 

1.2 

8.0m 


Si 

A1 ks 

84 

SLD12T 

12k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57a 

191 

5L140 

14k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 

85 

PS1452 

12k 

230m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 

192 

MC093 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54f 

86 

HV212 

12k 

250m 


20 



Si 

A83CV 

193 

MC093A 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54f 

87 

05RM120 

12k 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

150J 

Si 

A83bv 

194 

MC097 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54k 

88 

25L120 

12k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

195 

MC097A 

14k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54k 

89 

M120K 

12k 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

150A 

SiA 

A83bv 

196 

B587-140 

14k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 

90 

67D120H04TNN 

12k 

250m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIc 

197 

INI 148 

14k 

50m 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57a 


67D120H53PNN 

12k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

Alza 

198 

1N3053 

14k 

100m 

25A 

8.0 


165A 

Si 

Alqr 


67D120H55FNN 

12k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12aj 

199 

10L140 

14k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


423SH24AH1 

12k 

0.25 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 

200 

B588-140 

14k 

100m 

55 

25 



SLA 

A69s 


INI 760 

12k 

250m 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12u 

201 

SLD14U 

14k 

125m 

100A 

24 

8.0m 

150A 

Si 

Alqr 


30L120 

12k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

202 

15L140 

14k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


HV.12 

12k 

350m 

25A 

50 


135A 

Si 

Ml 258 

203 

20L140 

14k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 

1 

HSKE5000/2200-.2! 









204 

NTD14 

14k 

200m 

25A 

10 


125A 

SiA 

Almj 



12k 

350m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

A167g 

205 

PS1454 

14k 

200m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 


67D120H20TTS 

12k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIk 

206 

SLD14T 

14k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57a 


HVPR12-12 

12k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 


207 

25L140 

14k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


HVPR15-12 

12k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 


208 

30L140 

14k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


424MH21AS1 

12k 

350m 

55A 

35 


110J 

Si 

A443d 

209 

1N1761 

14k 

300m 

75C 

6.0 


150 

Si 

F12u 


40L120 

12k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

210 

HV-14 

14k 

350m 

25A 

50 


135A 

Si 

Ml 258 


424MH21AE1 

12k 

450m 

55C 

35 


110A 

Si 

M978t0 

211 

HVPR12-14 

14k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 



1RM120 

12k 

500m 

25A 

12 

10m 

150J 

Si 

M62a 

212 

HVPR15-14 

14k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 



50L120 

12k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alnh 

213 

40L140 

14k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


HC-12 

12k 

500m 

25A 

250 


135A 

Si 

M919 

214 

SKV1/2B6000/540C 

)-0.5 









423PH13AS1 

12k 

500m 

55A 

50 


125J 

Si 

A443f 



14k 

.45 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

M903 


F927-41G 

12k 

500m 

55A 

50 

8.3m 

175 

Si 

A394C 

215 

50L140 

14k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


KVF12.5 

12k 

500m 

55A 

50 


175A 

SiA 

A83bD 

216 

60L140 

14k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


428 
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SYMBOLS AND CODES 
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428 




11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ 10 kv (Cont d 



H 

rr^ 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 






a 

a — 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 




LINE 

TYPE 


DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NUMBER 

PIV 

2J lo 

3J© 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 


No. 

NUMBER 

PIV 

2 ] lo 

31® 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 





MAX 

TEMP 

1 Cy WIDTH 



NO. 



m 

(A) 

rc)^^ 


(s) 







(V) 

(A) 



(s) 

rc)^ 



1 

HVPR10-14 

14k 

750m 

5o^r 

25(r 


I^S^ 

Si 



Ill 


15k 

900m 

30A 

50 


125A 


M239g 

2 

80L140 

14k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


112 

KVP15 

15k 

900m 

50A 

50 


150A 

SiA 

M239g 

3 

100L140 

14k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Ainu 


113 

100L150 

15k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

AlDb 

4 

BY176 

15k 

2.5m 

25 

250m 


95J 

Si 

A52k 


114 

F150H 

15k 

1.0 

25A 

70 

10m 

100A 

SiA 

M62 

5 

HTV150S 

15k 

5.0m 




150S 

Si 

Aixe 


115 

SDH15KM 

15k 

1.0 

55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

6 


15k 

5.0m 


3.0 



Si 

A83ca 


116 

SDHD15KM 

15k 

1.0 

55B 

50 § 


150J 

Si 

M9780 

7 


15k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Alte 


117 

MR1500 

15k 

1.0 

100 

50 

8.0m 

150S 

Si 

Aldk 

8 


15k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Alte 


118 

523MH25AS1 

15k 

1.1 

55A 

125 


125J 

Si 

A440e 

9 


15k 

5.0m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alte 


119 

dc575 

15k 

1.2 

35A 

125 


125A 

Si 

M1193e 

10 

B412-15-5 

15k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344Z 


120 

dc673 

15k 

1.2 

35A 

125 


125A 

Si 

M1193g 

1U 

TV9Si 

15k 

9.8m 

45A 

1.5 § 

10m 

110J 

Si 

A50g 


121 

423PC15AE1 

15k 

1.2 

55C 

500 


125A 

Si 

M978t0 

12 

CRG150 

15k 

10m 


20 

1.0m 

125 

Si 

Aluv 


122 

523NH20AE1 

15k 

1.2 

55C 

125 


125A 

Si 

M978t0 

13 

HV2.5-15 

15k 

10m 


3.0 



Si 

A83cq 


123 

1N4872 

15k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326e 

14 

CAX15 

15k 

10m 

25 

2.0 

8.3m 

90 

Si 

M982 


124 

67C150H20LSS 

15k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIm 

15 

HVRG150 

15k 

10m 

25 

20 

1.0m 

125A 

Si 

Alva 


125 

2ASLD15 

15k 

1.5 

25A 

200 


175 A 

Si 

M239a 

16 

KLR15 

15k 

10m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Alkz 


126 

2ASPC15 

15k 

1.5 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950e* 

17 

1N5324 

15k 

10m 

40A 

.75 § 


125A 

Si 

Aikt 


127 

SPSHV150 

15k* 

1.5 

25A 




Si 

M950au 

18 

HV10-15 

15k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Alte 


128 

2ASLD15TR 

15k 

1.5 

55S 




Si 

M240b 

19 



10m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Alte 


129 

S5449 

15k 

1.5 

100A 



100A 

Si 

M65b 

20 



10m 

40A 

2.0 


120J 

Si 

A334b 


130 

CPI 38 

15k 

1.75 

50 




Si 

M84az 

21 



10m 

40A 

3.0 

8.3m 

150A 

SiA 

A298i 


131 

CP139 

15k 

1.75 

50 




Si 

M84bv 

22 

LHC10-15 

15k 

10m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alte 


132 

ST16 

15k 

1.75 

70 

200 

8.3m 


Si 

M84ca 

23 

B41 2-1 5-10 

15k 

10m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344Z 


133 

SPC15 

15k 

1.8 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950e* 

24 

SL15 

15k 

10m 

55A 

3.0 

8.3m 

150A 

Si 

A267a 


134 

SPF150 

15k» 

1.8 

25A 



150A 

Si 

M950au 


MC221 


15m 

25 

.75 

8.0m 


Si 

Aiks 


135 

6RM150 

15k 

2.0 

25A 

150 

10m 

150J 

Si 

A321 


2L150 


20m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


136 

S2HVM15 

15k 

2.0 

55 

50 


150S 

Si 

S416 


KL15 


20m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Alkz 


137 

SDHN15KM 

15k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 


HV25-15 


25m 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

SiA 

Alte 


138 

SDHP15KM 

15k 

2.0 

55A 

50 


175J 

Si 

M978 


HV25-15F 


25m 

40 

3.0 

8.0m 

125A 

SiA 

Alte 


139 

TPF150 

15k* 

2.2 

25A 




Si 

M950au 


LHC25-15 


25m 

50 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alte 


140 

TPH150 

15k* 

2.2 

25A 




Si 

M950au 




25m 

55 

4.0 


150 

Si 

A344Z 


141 

FP150F 

15k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440e 




35m 

25 

1.2 

8.0m 


Si 

Aiks 


142 

FP150S 

15k 

2.2 

55A 

200 


150A 

Si 

A440e 




50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

Alob 


143 

HVHS15000 

15k 

2.2 

55A 

200 

8.3m 

150A 

Si 

A138V 

34 

PS1132 

15k 

50m 

25 

2.0 

8.0m 

175 

Si 

Alnh 


144 

PMA104X 

15k 

2.4 

50 

150 

8.3m 

150 

Si 

Ml 003d 

35 

B587-150 

15k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 


145 

KHP15 

15k 

2.5 

25A 

300 


175A 

SiA 


36 

HVH15000 

15k 

50m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138n 


146 

SODSLD15 

15k 

2.5 

30A 

290 


140A 

SiA 



1 iii iimri^^ 


50m 

55 

60 

8.3m 

150 

Si 

A138n 


147 

CPI 42 

15k 

2.5 

50 




Si 

M84bc 

mm 



50m 

55A 

5.0 

8.3m 

150 

Si 

A298ae 


148 

2ASPF150 

15k* 

3.0 

25A 



150A 

Si 

M950au 

mm 



50m 

55A 

4.0 

8.3m 

150S 

Si 

A344V 


149 

PMA104P 

15k 

3.0 

50 

150 

8.3m 

150 

Si 

Ml 003 




50m 

75 




Si 

M84ba 


150 

2ATPF150 

15k* 

4.5 

25A 




Si 

M950au 

mm 


■EH 

60m 

35A 

10 


125J 

Si 



151 

2ATPH150 

15k* 

4.5 

25A 




Si 

M950au 



■EH 

75m 

55A 

2.2 

8.3m 

150 

Si 

A168a 


152 

SODSPC15 

15k 

5.0 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950a* 


HV115 

15k 

100m 


10 



Si 

A83CS 


153 

SODSPF150 

15k* 

5.0 

25A 




Si 

M950au 


10L150 

15k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


154 

HRSCH15000 

15k 

5.0 

55 

50 



Si 

A138f 

mSM 

BCD15 

15k 

100m 

25A 

10 


125A 

Si 

Alma 


155 

SDHN15KS 

15k 

5.0 

55A 

150 


175J 

Si 

M978 

46 

JKV15 

15k 

100m 

35A 

20 


125J 

Si 



156 

SPS150 

15k* 

5.4 

25A 




Si 

M950au 

47 

VF15 

15k 

100m 

40 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alaad 


157 

SCPND15 

15k 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259e 

48 

425SH29AB1 

15k 

100m 

50A 

50 


150A 

Si 

A69as 


158 

10RM150 

15k 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 




100m 

55 

25 



SiA 

A69s 


159 

20RM150 

15k 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 




150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


160 

SODTPF150 

15k* 

7.5 

25 




Si 

M950au 




150m 

25 

10 


100A 

Si 

F12w 


161 

SODTPH150 

15k* 

7.5 

25A 




Si 

M950au 


SCFM15K 


150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 


162 

2ASPS150 

15k* 

9.0 

25A 




Si 

M950au 


SCHM15K 


150m 

55A 

25 


175J 

Si 

A440 


163 

SCPNN15 

15k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259e 


20L150 


200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alob 


164 

SCPNP15 

15k 

11 

55A 

150 


175J 

Si 

M1259e 


CF15 

15k 

200m 

25 

10 


125A 

Si 

F12w 


165 

SODSPS150 

15k* 

15 

25A 




Si 

M950au 


CL15 

15k 

200m 

25 

10 


150S 

SiA 

Alkz 


166 

SCHS15000 

15k 

20.0 

55 

150 


175A 

Si 

A138v 


PS1455 

15k 

200m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 


167 

SP15 

15k 

20 

100 

3.0 


150 

SiA 

A344U0 

58 

US150A 

15k 

200m 

25A 

20 

8.3m 

150 

Si 

A83db 


168 

HRSCHS15000 

15k 

20 

150 

150 



Si 

A138W 

59 

423NH26AH1 

15k 

0.20 

50A 

50 


150A 

Si 

Ml 233 


169 

GHV-16SSN 

16k 

2.0m 

HOC 

1.0 

10m 

120J 

SiA 

A313h 

60 

HV8150 

15k 

200m 

50 

50 

8.0m 

175S 

Si 

M212m 


170 

ESJA25-16 

16k 

5.0m 


500m 


100C 

Si 

A428e 

wsm 

HV215 

15k 

250m 


20 



Si 

A83ct 


171 

DHA16 

16k 

5.0m 

25A 

1.0 


120J 

Si 

A344aa 

m^m 

05RM150 

15k 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

150J 

Si 

A83bv 


172 

DHB16 

16k 

5.0m 

25 

1.0 


120 

Si 

Alfd 


25L150 

15k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alob 


173 

HV160EP 

16k 

5.0m 

100A 



150A 

Si 

Aixe 


^s^mm^m 

15k 

250m 

25C 

30 

10m 

125J 1 

Si 



174 

HV160LP 

16k 

5.0m 

100A 



150A 

Si 

Alme 



15k 

250m 

25A 

2.0 

1.0 

150A 

SiA 

A83bv 


175 

MC223 

16k 

15m 

25 

.50 

8.0m 


Si 

Aiks 



15k 

250m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239a 


176 

MCI 094 

16k 

15m 

25 




Si 

Almi 

67 

USS15 


.25 

25C 

25 

8.3m 

150 

Si 

S543 


177 

MC1094A 

16k 

15m 

25 




Si 

Almj 

68 

67D150H04TNN 


250m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOId 


178 

MCI 098 

16k 

15m 

25 




Si 

Alnm 

69 

67D150H53PNN 


250m 

50A 

35 


150A 

Si 

Alzb 


179 

MC1098A 

16k 

15m 

25 




Si 

Alnm 

70 

67D150H55FNN 


250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12ak 


180 

2L160 

16k 

20m 

25 


8.3m 

175 

Si 

Alpg 

71 

S15000GP 


.25 

55A 

15 


150 

Si 

M1313 


181 

ESJA17-16 

16k 

25m 


500m 


120J 

Si 

A431 

72 

HC15000F 


250m 

75C 

20 



Si 

Ml 273 


182 

ESJA18-16 

16k 

25m 


500m 


120J 

Si 

A431a 

73 

30L150 


300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


183 

MC222 

16k 

35m 

25 

1.0 

8.0m 


Si 

Aiks 

74 

HC15000S 


300m 

75C 

20 



Si 

Ml 273 


184 

1N1149 

16k 

45m 

75 

3.5 

5.0m 

170 

Si 

F57g 

75 

HV-15 


350m 

25A 

50 


135A 

Si 

Ml 258 


185 

5L160 

16k 

50m 

25 

10 

8.3m 

175 

Si 

AIdq 

76 

67D150H20TTS 

15k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

Ml 01k 


186 

MC094 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54m 

77 

40L150 

15k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


187 

MC094A 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54m 

78 


15k 

450m 

55C 

35 


110A 

Si 

M978t0 


188 

MC098 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54I 




470m 

100C 

30 


150C 

Si 

S221 


189 

MC098A 

16k 

50m 

25A 

3.0 


150A 

Si 

M54I 




500m 

25A 

12 

10m 

150A 

Si 

M62g 


190 

B587-160 

16k 

50m 

55 

4.0 



SiA 

A69r 




500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alob 


191 

ED-16N1 

16k 

80m 

50A 

45 

10m 

125J 

Si 

A359 

82 

D150H 

15k 

500m 

25A 

30 

10m 

100A 

SiA 

M62 


192 

1N3054 

16k 

100m 

25A 

8.0 


165A 

Si 

Airg 

83 

HC-15 

15k 

500m 

25A 

250 


135A 

Si 

M919 


193 

10L160 

16k 

100m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

84 

SLD75 

15k 

500m 

25A 

50 


175A 

Si 

M239m 


194 

dc3B29 

16k 

100m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193b 



■P!H 

500m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950e* 


195 

B588-160 

16k 

100m 

55 

25 



SiA 

A69s 



■EH 

500m 

50C 

50 

8.0m 

175C 

Si 

M919 


196 

CPI 44 

16k 

100m 

75 




Si 

M84be 



■EH 

500m 

55A 

50 


125J 

Si 

A443b 


197 

SLD16U 

16k 

125m 

100A 

27 

8.0m 

150A 

Si 

AIra 




500m 

55A 

50 

8.3m 

175 

Si 

A394d 


198 

15L160 

16k 

150m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 




500m 

55A 

50 


175A 

SiA 

A83br 


199 

20L160 

16k 

200m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 




500m 

55A 

50 


175 

Si 

A138n 


200 

NTD16 

16k 

200m 

25A 

10 


125A 

SiA 

Almv 


SHVM15 

15k 

500m 

55 

14 


150S 

Si 

S416 


201 

PS1456 

16k 

200m 

25A 



175A 

Si 

FI 3d 


SP150F 

15k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443d 


202 

SLD16T 

16k 

200m 

50A 

30 

8.0m 

150A 

Si 

F57g 


SP150S 

15k 

500m 

55A 

40 


150A 

Si 

A443d 


203 

CP145 

16k 

200m 

75 




Si 

M84bf 




500m 

55A 

50 


150 

Si 

A449d 


204 

25L160 

16k 

250m 

25 

20 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 




500m 

75 




Si 

M84bb 


205 

INI 762 

16k 

250m 

100C 

6.0 


150 

Si 

F12u 




500m 

75 




Si 

M84bd 


206 

30L160 

16k 

300m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 



15k 

500m 

75C 

25 



Si 

Ml 273 


207 

HVPR12.16 

16k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 


98 

60L150 

15k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpb 


208 

HVPR15-16 

16k 

350m 

50A 

50 


125S 

Si 


99 

SPFHV150 

15k* 

600m 

25A 



150A 

Si 

M950au 


209 

40L160 

16k 

400m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

AIdq 

100 

SDHD15K 

15k 

600m 

SOB 

35 § 


150J 

Si 

M9780 


210 

50L160 

16k 

500m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

101 

423PD15AE1 

15k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 


211 

HSKE7500/3300-.4 









102 

423PH15AE1 

15k 

600m 

55C 

50 


125A 

Si 

M978t0 




16k 

550m 

45A 

50 

10m 

150J 

Si 

S450b 

103 

J650-15 

15k 

610m 

75C 

30 



Si 

S507 


212 

60L160 

16k 

600m 

25 

40 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

104 

HD15000S 

15k 

670m 

75C 

30 



Si 

Ml 273 


213 

HVPR10-16 

16k 

750m 

50C 

250 


125S 

Si 


105 

TPFHV150 

15k* 

750m 

25A 




Si 

M950au 


214 

80L160 

16k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

AIdq 

106 

TPHHV150 

15k* 

750m 

25A 




Si 

M950au 


215 

100L160 

16k 

1.0 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alpg 

107 

524MH25AS1 

15k 

750m 

55A 

100 


110J 

Si 



216 

HSKE7500/3300-1.S 









108 

80L150 

15k 

800m 

25 

60 

8.3m 

175 

Si 

Alob 




16k 

1.35 

45A 

120 

10m 

150J 

Si 

S450h 


SDHN15K 

15k 

800m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 


217 

S1KW16C2 

16k 

1.5 

55A 

150 


175J 

Si 

M894a 

\m 

SDHP15K 

15k 

800m 

55A 

25 


175J 

Si 

M978 


218 

SCPHN16 

16k 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259b 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) lO MAX 


429 D.AT.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


429 











11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - Piv ^ m KV (C°nt’«>) 


IT U 

LINE TYPE 

No. NUMBER PIV 


■SlKWi6C2D 

S1KW16C2N 

S1KW16C2P 

'S2KW16C4D 

S2KW16C4N 

S2KW16C4P 

S2KW16C4 

S2KW16KA2 

S4KW16KA4 


MAX AVG FWD MAX RATING 

DC CURRENT SURGE CURR MAX. LINE 

a lo~lEr® PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING No. 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 


150 Si M894a 


TYPE 

NUMBER 


VS2D 
LHC10-20 
MD22N01 
MD-22N01 
B4 12-20- 10 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 

' MAX AVG FWD iMAX RATING"! 

DC C URRENT SURGE CURR MAX. 
a lo~lIJ® PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

. (A) m (A) 1(s) ro 


50C 5.0 
50A 5.0 


8.3m TSOT 
8.3m 150 

10m 120J 
10m 120J 
150 



93 

94 

95 

96 

GHV-18SS 

HVT-30SS 

GHV-18SSN 

ESJA25-20 

20k 

20k 

20k 

20k 



90 

90 

HOC 

1.0 

1.0 

1.0 

500m 


110 

110 

120J 

100C 

97 

DHA20 

20k 

5.0m 


25A 

1.0 


120J 

98 

HV5-20 

20k 

5.0m 


40 

3.0 

8.0m 

150A 

99 

HV5-20F 

20k 

5.0m 


40 

3.0 

8.0m 

125A 

100 

NKV20F 

20k 

5.0m 


40A 

1.0 


120J 

101 

LHC5-20 

20k 

5.0m 


50 

3.0 

8.3m 

150 

102 

B41 2-20-5 

20k 

5.0m 


55 

4.0 


150 

103 

HV200EP 

20k 

5.0m 


100A 



150A 

104 

HV200LP 

20k 

5.0m 


100A 



150A 

105 

CRG200 

20k 

lOn 

n 


20 

1.0m 

125 

106 

CAX20 

20k 

lOn 

n 

25 

2.0 

8.3m 

90 

107 

HVRG200 

20k 

lOn 

n 

25 

20 

1.0m 

125A 

108 

KLR20 

20k 

lOn 

n 

25 

5.0 


150S 

109 

HV10-20 

20k 

lOn 

n 

40 

3.0 

8.0m 

150A 

110 

HV10-20F 

20k 

lOn 

n 

40 

3.0 

8.0m 

125A 


SiA A313h 

Si A428f 

Si A344aa 
SIA A1te 
SiA Alte 
Si A334C 
Si Alte 

Si A344Z 

Si Aixe 
Si A1me 

Si Aluv 

Si M982 
Si Alva 

Si Aina 

SiA Alte 
SiA Alte 


D.A.T.A. 


SPS200 20k* 4.5 \~2 

SODSPF200 20k* 4.8 2 

HRSCH20000 20k 5.0 5 

SCPHN20 20k 5.5 5 

10RM200 20k 6.0 2 

20RM200 20k 6.0 2 

SODTPF200 20k* 6.8 2 

SODTPH200 20k* 6.8 2 

2ASPS200 20k* 7.8 2 

SODSPS200 20k* 13.5 2 

SP20 20k 20 10 

S2KW20C5D 20k 30 

S2KW20C5N 20k 30 

S2KW20C5P 20k 30 

S2KW20C5 20k 30 5 

S4KW20KA5 20k 60 5 

PR275-RT 21k 300u 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


4.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950t* 

4.5 

25A 




Si 


4.8 

25A 




Si 

M950av 

5.0 

55 

50 



Si 

A138f 

5.5 

55A 

150 


175J 

Si 

Ml 259c 

6.0 

25A 

150 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 

6.0 

25A 

250 

I.Ou 

150J 

Si 

M832 

6.8 

25 




Si 

M950av 

6.8 

25A 




Si 

M950av 

7.8 

25A 




Si 

M950av 

13.5 

25A 




Si 

M950av 

20 

100 

3.0 


150 

SiA 

A344V0 

30 


200 


150 

Si 

M894 

30 


200 


150 

Si 

M894 

30 


200 


150 

Si 

M894 

30 

55A 

200 


150 

Si 

M894d 

60 

55A 

400 


150 

Si 

M894d 

300u 





Se 

FI 24 






























11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - PIV ^ 20 kv (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


MAX AVG FWD MAX RATING 
DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

2] lonST® PEAK IPULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) @ TEMP & (4) TYPE NUMBER 

MAX AVG FWD I MAX RATING 
DC C URRENT SURGE CURR MAX. 

T\ lo“l3j® PEAK [PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 

fA^ rc^ I" 



SYMBOLS AND CODES 
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11. RECTIFIERS. 

l£r" ^ 

LINE TYPE 

No. NUMBER PIV 


HIGH VOLTAGE - p'V ^ 20 kv (Cont’d) 

' MAX AVG FWDI MAX RATING"! Tl E 

DC CURRENT SURGE CURR MAX. LINE 

2] lo"ngJ@ PEAK I PULSE TEMP MAT DRAWING No. 

MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 


TYPE 

NUMBER 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 

(3) % TEMP (4) TYPE NUMBER 

MAX AVG FWDIMAX RATING 
DC C URRENT SURGE CURR MAX. 
m lo“l3j@ PEAK [PULSE TEMP MAT DRAWING 
MAX TEMP 1 Cy [WIDTH NO. 







































11 . RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE - piv ^ 20 kv (Cont d) 


IN ORDER OF: (1) PIV (2) 10 MAX 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

jU 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAT 

DRAWING 

NO. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

NUMBER 

U — 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATING 

MAX. 

TEMP 

rc)^ 

MAT 

DRAWING 

NO. 

SURGE CURR 

SURGE CURR 

gj lo 
MAX 
(A) 

3j® 

TEMP 

PEAK IF 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

2J lo 
MAX 
(A) 

3J@ 

TEMP 

rc)^ 

PEAK IP 
1 Cy IV 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

fs) 

1 

SCFTRsR 

45K 

50m 

5 ^ 

4.0 


150 

si 

AT38q 


Ill 

SODSPC75 

75R 

4.0 

25 A 

300 

8.3m 

175A^ 

Si 

M950ar* 

2 

SM45 

45k 

50m 

55A 

4.0 

8.3m 

150S 

Si 

Alyv 


112 

SODSPF750 

75k* 

4.0 

25A 




Si 

M950bc 

3 

BCD45 

45k 

100m 

25A 

10 


125A 

Si 

Aird 


113 

2ASPS750 

75k* 

4.8 

25A 




Si 

M950bc 

4 

CFR45 

45k 

150m 

25 

10 


100A 

Si 

F12ac 


114 

SODTPF750 

75k* 

6.0 

25 




Si 

M950bc 

5 

SLDHV45 

45k 

150m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239I 


115 

SODTPH750 

75k* 

6.0 

25A 




Si 

M950bc 

6 

CF45 

45k 

200m 

25 

10 


125A 

Si 

F12ac 


116 

SODSPS750 

75k* 

12 

25A 




Si 

M950bc 

7 

CL45 

45k 

200m 

25 

10 


150S 

SiA 

Aire 


117 

DD0.22/80X41 

80k 

220m 

35A 

20 

10m 

125J 

Si 


8 

SCKV45K12F 

45k 

200m 

25A 

10 


175J 

Si 

Ml 268 


118 

SKXA75M 

80k 

350m 

75A 

90 

10m 

125J 

Si 

F86c 

9 

SCKV45K12 

45k 

300m 

25 

14 

8.3m 

150J 

Si 

S475a 


119 

SKXA75N 

80k 

BcUiiliM 

w&l 

90 

10m 

wjsnm 

Si 


10 

SPCHV45 

45k 

300m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950i* 


120 

SKXA75000 

80k 

350m 

75A 

90 

10m 

125J 

Si 

F86g 

11 

SPFHV450 

45k* 

300m 

25A 



150A 

Si 

M950ba 


121 

BYX91-90K 

90k 

200m 

50C 

25 

10m 

125J 

Si 

F12af 

12 

TPFHV450 

45k* 

450m 

25A 




Si 

M950ba 




_ _ 








13 

TPHHV450 

45k* 

450m 

25A 




Si 

M950ba 


K V ^ lUU KV 








14 

SLD45 

45k 

750m 

30A 

50 


125A 

SiA 

M239I 












15 

KVP45 

45k 

750m 

50A 

50 


150A 

SiA 



125 

MD100X08C 

100k 

80m 

5C 

25 

10m 

100J 

Si 

FI 34 

16 

SPSHV450 

45k* 

900m 

25A 




Si 

M950ba 


126 

MD-100X08C 

100k 

80m 

50C 

25 

10m 

100J 

Si 


17 

2ASLD45 

45k 

1.2 

25A 

200 


175A 

Si 

M239I 


127 

SCKV100K3 

100k 

100m 

25 

25 

8.3m 

150J 

Si 

S475 

18 

2ASPC45 

45k 

1.2 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950i* 


128 

SLDHV100 

100k 

100m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239n 

19 

SPC45 

45k 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950i* 


129 

EDI 00X1 

100k 

100m 

50C 


■Qnl 


■1 

FI 09a 

20 

SPF450 

45k* 

1.5 

25A 



150A 

Si 

M950ba 


130 

SPCHV100 

100k 

200m 

25A 


IIleTm 



M950ad* 

21 

TPF450 

45k* 

2.2 

25A 




Si 

M950ba 


131 

SPFHV1000 

100k* 

200m 

25A 


Mil 



M950bd 

22 

TPH450 

45k* 

2.2 

25A 




Si 

M950ba 


132 

DO.22/1 00X11 

100k 


35A 


■iiini 


Si 


23 

SODSLD45 

45k 

2.2 

30A 

290 


140 A 

SiA 



133 

HPA100 

100k 


55 


[ixenn 


Si 

M937V 

24 

KHP45 

45k 

2.25 

25A 

300 


175A 

Si 



134 

UHV100 

100k 


55 


Mil 


Si 

Ml 197 

25 

2ASPF450 

45k* 

2.4 

25A 



150A 

Si 

M950ba 


135 

TPFHV1000 

100k* 

300m 

25A 




Si 

M950bd 

26 

2ATPF450 

45k* 

3.6 

25A 




Si 

M950ba 


136 

TPHHV1000 

100k* 

300m 

25A 




Si 

M950bd 

27 

2ATPH450 

45k* 

3.6 

25A 




Si 

M950ba 


137 

SLD100 

100k 

500m 

25A 

50 



Si 

M239n 

28 

SODSPC45 

45k 

4.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950aa* 


138 

SPSHV1000 

100k* 

600m 

25A 




Si 

M950bd 

29 

SODSPF450 

45k* 

4.5 

25A 




Si 

M950ba 


139 

2ASLD100 

100k 

750m 

25A 

200 


175A 

Si 

M239n 

30 

SPS450 

45k* 

4.5 

25A 




Si 

M950ba 


140 

2ASPC100 

100k 

750m 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950ad* 

31 

SODTPF450 

45k* 

6.8 

25 




Si 

M950ba 


141 

SPC100 

100k 


25A 

50 



Si 

M950ad* 

32 

SODTPH450 

45k* 

6.8 

25A 




Si 

M950ba 


142 

SPF1000 

100k* 


25A 




Si 

M950bd 

33 

2ASPS450 

45k* 

7.2 

25A 




Si 

M950ba 


143 

2ASPF1000 

100k* 


25A 




Si 

M950bd 

34 

SODSPS450 

45k* 

13.5 

25A 




Si 

M950ba 


144 

TPF1000 

100k* 


25A 





M950bd 

35 

S1KW48C6D 

48k 

15 


100 


150 

Si 

M894 


145 

TPH1000 

100k* 


25A 





M950bd 

36 

S1KW48C6N 

48k 

15 


100 


150 

Si 

M894 


146 

SODSLD100 

100k 

mSMM 

25A 

300 





37 

S1KW48C6P 

48k 

15 


100 


150 

Si 

M894 


147 

SPS1000 

100k* 


25A 




SHI 

M950bd 

38 

S1KW48KA3 

48k 

15 

55A 

100 


150 

Si 

M894b 


148 

2ATPF1000 

100k* 


25A 




Si 

M950bd 

39 

S2KW48KA6 

48k 

60 

55A 

200 


150 

Si 

M894e 


149 

2ATPH1000 

100k* 


25A 




Si 

M950bd 











150 

SODSPC100 

100k 

mnsmm 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950ag* 

V ^ bU KV 








151 

SODSPF1000 

100k* 


25A 




Si 

M950bd 











152 

2ASPS1000 

100k* 


25A 




Si 

M950bd 

43 

B41 2-50-5 

50k 

5.0m 

55 

4.0 


150 

Si 

A298am 


153 

SODTPF1000 

100k* 


25 




Si 

M950bd 

44 

B41 2-50-10 

50k 

10m 

55 

4.0 


150 

Si 

A298am 


154 

SODTPH1000 

100k* 

5.2 

25A 




Si 

M950bd 

45 

KL50 

50k 

20m 

25 

5.0 


150S 

Si 

Alrh 


155 

SODSPS1000 

100k* 

10.5 

25A 




Si 

M950bd 

46 

B41 2-50-25 

50k 

25m 

55 

4.0 


150 

Si 

A298am 


156 

SKXA100M 

105k 


75A 





F86d 

47 

VF50 

50k 

40m 

40 

3.0 

8.3m 

150 

Si 

Alaae 


157 

SKXA100N 

105k 


75A 





F86c 

48 

BCD50 

50k 

100m 

25A 

10 


125A 

Si 

Airi 


158 

SLDHV120 

120k 


25A 




sH 

M239D 

49 

CY501H 

50k 

100m 

25A 

30 

10m 

125J 

Si 

A94t 


159 

SPCHV120 

120k 

200m 

25A 




SHH 

M950ae* 

50 

CFR50 

50k 

150m 

25 

10 


100A 

Si 

F12ad 


160 

SPFHV1200 

120k* 

200m 

25A 





M950b8 

51 

SLDHV50 

50k 

150m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239I 


161 

BYX91.120K 

120k 


50C 




^M 

F12aa 

52 

CF50 

50k 

200m 

25 

10 


125A 

Si 

F12ad 


162 

TPFHV1200 

120k* 

300m 

25A 





M950be 

53 

CL50 

50k 

200m 

25 

10 


150S 

SiA 

Alrh 


163 

TPHHV1200 

120k* 

300m 

25A 





M950be 

54 

67D500H55FNN 

50k 

250m 

50A 

35 


150A 

Si 

F12aa 


164 

SLD120 

120k 


25A 





M239d 

55 

SPCHV50 

50k 

300m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950]* 


165 

SPSHV1200 

120k* 

600m 

25A 





M950be 

56 

SPFHV500 

50k* 

300m 

25A 



150A 

Si 

M950bb 


166 

2ASLD120 

120k 

750m 

25A 





M239p 

57 

67D500H20TTS 

50k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIr 


167 

2ASPC120 

120k 

750m 

25A 





M950ae* 

58 

TPFHV500 

50k* 

450m 

25A 




Si 

M950bb 


168 

SPC120 

120k 


25A 

50 




M950ae* 

59 

TPHHV500 

50k* 

450m 

25A 




Si 

M950bb 


169 

SPF1200 

120k* 


25A 





M950be 

60 

SLD50 

50k 

750m 

30A 

50 


125A 

SiA 

M239I 


170 

2ASPF1200 

120k* 


25A 





M950be 

61 

KVP50 

50k 

750m 

50A 

50 


150A 

SiA 



171 

TPF1200 

120k* 


25A 





M950be 

62 

SPSHV500 

50k* 

900m 

25A 




Si 

M950bb 


172 

TPH1200 

120k* 


25A 




9 

M950b9 

63 

2ASLD50 

50k 

1.0 

25A 

200 


175A 

Si 

M239I 


173 

SODSLD120 

120k 


25A 

300 





64 

2ASPC50 

50k 

1.0 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950j* 


174 

2ATPF1200 

120k* 


25A 





M950be 

65 

1N4877 

50k 

1.25 

40A 

150 § 


125A 

Si 

M326k 


175 

2ATPH1200 

120k* 


25A 





M950be 

66 

67C500H20LSS 

50k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOlu 


176 

SPS1200 

120k* 

kEhI 

25A 





M950be 

67 

SPC50 

50k 

1.5 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950j* 


177 

SODSPC120 

120k 


25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950ah* 

68 

SPF500 

50k* 

1.5 

25A 



150A 

Si 

M950bb 


178 

SODSPF1200 

120k* 


25A 




Si 

M950be 

69 

2ASPF500 

50k* 

2.0 

25A 



150A 

Si 

M950bb 


179 

2ASPS1200 

120k* 

ksh 

25A 




Si 

M950be 

70 

TPF500 

50k* 

2.2 

25A 




Si 

M950bb 


180 

SODTPF1200 

120k* 

5.2 

25 




Si 

M950be 

71 

TPH500 

50k* 

2.2 

25A 




Si 

M950bb 


181 

SODTPH1200 

120k* 

5.2 

25A 




Si 

M950be 

72 

SODSLD50 

50k 

2.2 

30A 

290 


140A 

SiA 



182 

SODSPS1200 

120k* 

10.5 

25A 




Si 

M950be 

73 

KHP50 

50k 

2.25 

25A 

300 


175A 

SiA 



183 

MD125N08C 

125k 

80m 

50C 

25 

10m 

100J 

Si 

F131 

74 

2ATPF500 

50k* 

3.0 

25A 




Si 

M950bb 


184 

MD-125N08C 

125k 

80m 

50C 

25 

10m 

100J 

Si 


75 

2ATPH500 

50k* 

3.0 

25A 




Si 

M950bb 


185 

EDI 25X1 

125k 

100m 

50C 

45 

10m 

125J 

Si 

FI 09b 

76 

SODSPC50 

50k 

4.5 

25A 

300 

8.3m 

175A 

Si 

M950ab* 


186 

DO.22/1 25X31 

125k 


35A 

20 

10m 

125J 

Si 


77 

SODSPF500 

50k* 

4.5 

25A 




Si 

M950bb 


187 

HPA125 

125k 


55 

20 

8.3m 

125A 

Si 

M937aT 

78 

SPS500 

50k* 

4.5 

25A 




Si 

M950bb 


188 

UHV125 

125k 


55 

25 


125A- 

Si 

M1197 

79 

2ASPS500 

50k* 

6.0 

25A 




Si 

M950bb 


189 

SKXA125M 

135k 


75A 

90 


H^nH 

Si 

F86f 

80 

SODTPF500 

50k* 

6.8 

25 




Si 

M950bb 


190 

SKXA125N 

135k 


75A 

90 



Si 

F86e 

81 

SODTPH500 

50k* 

6.8 

25A 




Si 

M950bb 


191 

SCKV150K3 

150k 


25 

25 


i^sl 

Si 

S475a 

82 

SODSPS500 

50k* 

13.5 

25A 




Si 

M950bb 


192 

EDI 50X1 

150k 

100m 

50C 



IkbfH 

Si 

FI 09c 

83 

SCKV60K12F 

60k 

200m 

25A 

10 


175J 

Si 

Ml 268 


193 

BYX91-150K 

150k 

200m 

50C 




Si 

F12ah 

84 

dc250R 

60k 

200m 

35A 

50 


125A 

Si 

Ml 193c 


194 

DO.22/1 50X31 

150k 

220m 

35A 



125J 

Si 


85 

67D600H20TTS 

60k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIt 


195 

HPA150 

150k 

220m 

55 

20 

8.3m 

125A 

Si 

M937av 

86 

S1KW64KA4 

64k 

15 

55A 

100 


150 

Si 

M894C 


196 

UHV150 

150k 

220m 

55 

25 


125A 

Si 

Ml 197 

87 

S1KW96KA6 

64k 

15 

55A 

100 


150 

Si 

M894e 


197 

D0.22/80X41 

160k 

220m 

35A 

20 

10m 

125J 

Si 

M1199 

88 

SCKV66K12 

66k 

300m 

25 

14 

8.3m 

150J 

Si 

S475b 


198 

SKXA150M 

160k 

■cLiiliiH 

75A 


Hlllnl 


Si 

F86f 

89 

CY751H 

75k 

100m 

25A 

30 

10m 

125J 

Si 

A94t 


199 

SKXA150N 

160k 


75A 


■[•Ini 


Si 

F86e 

90 

SLDHV75 

75k 

100m 

25A 

22 


175A 

Si 

M239m 


200 

UHV175 

175k 


55 


■Ml 


Si 

Ml 197 

91 

ED75X1 

75k 

100m 

50C 

45 

10m 

125J 

Si 

FI 09 


201 

BYX91-180K 

180k 

KtddnH 

50C 

25 



Si 

F12ah 

92 

SPCHV75 

75k 

200m 

25A 

23 

8.3m 

175A 

Si 

M950ac* 


202 

52HV100AV18L 

180k 

BwTSiiiH 

45 

25 

Biiiiil 


Si 

Ml 203b 

93 

SPFHV750 

75k* 

200m 

25A 



150A 

Si 

M950bc 


203 

SCKV200K3 

200k 


25 

25 

iHKiin 


Si 

S475b 

94 

TPFHV750 

75k* 

300m 

25A 




Si 

M950bc 


204 

HPA200 

200k 


55 



IK STM 

9 

M937bv 

95 

TPHHV750 

75k* 

300m 

25A 




Si 

M950bc 


205 

UHV200 

200k 

mtiutrum 

55 



■K 

9 

Ml 197a 

96 

67D750H20TTS 

75k 

350m 

50A 

50 


140A 

Si 

MIOIt 


206 

UHV225 

225k 

mautTnm 

55 



■K sin 

9 

Ml 197a 

97 

SPSHV750 

75k* 

600m 

25A 




Si 

M950bc 


207 

HPA250 

250k 


55 

20 

8.3m 

125 

Si 

M937bv 

98 

2ASLD75 

75k 

800m 

25A 

200 


175A 

Si 

M239m 


208 

UHV250 

250k 

220m 

55 

25 


125A 

Si 

Ml 197a 

99 

2ASPC75 

75k 

800m 

25A 

200 

8.3m 

100 

Si 

M950ac* 


209 

UHV275 

275k 

220m 

55 

25 


125A 

Si 

Ml 197a 

100 

SPC75 

75k 

1.0 

25A 

50 

8.3m 

175A 

Si 

M950ac* 


210 

UHV300 

300k 

220m 

55 

25 


125A 

Si 

Ml 197a 

101 

SPF750 

75k* 

1.0 

25A 



150A 

Si 

M950bc 


211 

3001PDN60 

600k 

3.0k 

108C 

50k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

C1OO1a0 

102 

1N4887 

75k 

1.25 

40A 

150 5 


125A 

Si 

M326I 


212 

101KL80S25 

800k 

100 

100C 

3.0k 


175J 

SiA 

D08 

103 

67C750H20LSS 

75k 

1.25 

50A 

90 


140A 

Si 

MIOIv 


213 

3001PDN80 

800k 

3.0k 

108C 

50k§ 

8.3m 

200J 

SiA 

IC1OO1a0 

104 

TPF750 

75k* 

1.5 

25A 




Si 

M950bc 












105 

TPH750 

75k* 

1.5 

25A 




Si 

M950bc 












106 

2ASPF750 

75k* 

1.6 

25A 



150A 

Si 

M950bc 












107 

SODSLD75 

75k 

2.0 

25A 

300 


175A 

Si 













108 

2ATPF750 

75k* 

2.4 

25A 




Si 

M950bc 












109 

2ATPH750 

75k* 

2.4 

25A 




Si 

M950bc 












110 

SPS750 

75k* 

3.0 

25A 




Si 

M950bc 
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MISCELLANEOUS DIODES - Current Regulator 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


CURRENT-REGULATOR DIODE 




Ireg-l.lmA at 25V;V1im-1.2V max at 
Current regulator;field effect Diode;Pci 
Current reaulator:fleld effect DiodeiPd 


Current regulator;field effect Diode;Pd 
Current regulator;field effect Diode;Pd 
Current reaulatorifield effect DiodePd 


Current regulator;field effect Diodepd 
RegulatonVR max 20V:IF max 10mA;l 
Pd..6W:VF-100V max:lrea-.22mA at V- 


I1im-81p min:Dynamic Imp .80n min (Pulse) 
max eoOmW at 75*C;Max reg I 800mA 
max SOOmW at 75*C:Max rea I 1.6mA 


max BOOmW at 75*C;Max reg I 2.6mA 
max 600mW at 75*C;Max reg I 3.6mA 
max 600mW at 75*C:Max rea I 4.6mA 


max 600mW at 75*C;Max reg I 5.7mA 
;IF 100uA at VF200mV max 
■25V:Vlim.1.0V max at llim-.72lp. 



Pd-.6W;VF-100V max;lreg-2.0mA at V-25V;vlim-1.85v max at llim-.72lp. 
Pd-.6W;VF-100V max:lreg.2.2mA at V.25V;Vlim-1 .95V max at llim..72lp. 
Pd-.6W:VF.100V max:lrea-2.4mA at V.25V:Vlim-2.0V max at llim..72lr 


Pd-.6W;VF-100V max:lreg-3.6mA at V-25V;Vlim-2.5V max at llim-.72lp. 
Pd-.6W;VF-100V max;lreg-3.9mA at V-25V;Vlim.2.6V max at llim-.72lp. 
Pd..6W:VF-100V max:lreq-4.3mA at V.25V:Vlim.2.75V max at llim-.72lp. 


Pd-.6W;VF-100V max;lreg-4.7mA at V.25V;Vlim.2.9V max at llim..72lp. 

Limiter DiodePd 50mW max;VF .23V min, .35V max at 5mA;VFK 50mV min at 10uA 
Current Reaulator; Field Effect Diode: Pd max 600mW at 75*C: Max Reaulator I 5.61mA 


Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75*C; Max Regulator I 6.16mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75*C; Max Regulator I 6.82mA 

Current Regulator: Field Effect Diode: Pd max 600mW at 75*C: Max Reaulator I 7.48mA 


Current Regulator; Field Effect Diode: Pd max 600mW at 75*C; Max Regulator I 8.25mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75“C; Max Regulator I 9.02mA 

Current Reaulator; Field Effect Diode; Pd max 60QmW at 75’G: Max Reaulator I 10.01mA 


Current Regulator: Field Effect Diode; Pd max 600mW at 75*C; Max Regulator I 11.10mA 
Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C: Max Regulator I 12.1mA 

[ Current Regulator; Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25*C: Max Reaulator I 13.2mA 

Current Regulator; Field Effeer Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 14.3mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 16.5mA 

Current Regulator; Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25*C: Max Reaulator I 17.6mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 19.8mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25‘’C; Max Regulator I 22mA 

Current ReaulatorL Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25*C: Max Reaulator I 24.2mA 


Current Regulator: Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25“C; Max Regulator I 26.4mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 29.7mA 

Current Reaulator; Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25'’C: Max Reaulator I 33mA 


Current Regulator: Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25“C; Max Regulator I 36.3mA 

Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 39.6mA 

Current Regulator: Field Effect Diode: Pd max 1.5W at 25*C: Max Reaulator I 42.9mA 


Current Regulator: Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 47.3mA 
Current Regulator; Field Effect Diode; Pd max 1.5W at 25*C; Max Regulator I 51.7mA 
Current ReaulatorField Effect Diode:Pdmax 1.5W at 25°C:Max Reaulator I 56.1mA 




Current regulator;fleld effect Diode;Pd max 1.5W at 25*A:Max reg 

Current regulator;field effect Diode-.Pd max 1.5W at 25*A;Max reg 

Current requlator:field effect Diode:Pd max 1.5W at 25*A:Max rea 

Current regulator;field effect Diodepd max 1.5W at 25*A;Max reg 

Current regulator;field effect Diode;Pd max 1.5W at 25’A:Max reg 

Current requlator:field effect Diode:Pd max 1.5W at 25*A:Max reg 


Current regulator.field effect Diode:Pd max 1.5W at 25*A:Max reg 

Current regulator.field effect Diode:Pd max 1.5W at 25’A;Max reg 

Current reaulatonfield effect Diode:Pd max 1.5W at 25*A:Max rea 

Current regulator.field effect Diode;Pd max 1.5W at 25”A;Max reg 

Current regulator;fleld effect Diode.Pd max 1.5W at 25'A;Max reg 

Current regulator.field effect Diode:Pd max 1.5W at 25'‘A:Max tea 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25’A:Max reg 

Current regulatonfield effect Diode.Pd max 1.5W at 25'A:Max reg 

Current regulatonfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25*A:Max rea 

Current regulator.field effect Diode;Pd max 1.5W at 25“A;Max reg 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25"A:Max reg 

Current reaulator:field effect DiodeiPd max 1.5W at 25*A:Max rea 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25"A;Max reg 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25"A;Max reg 

Current reoulatorfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25*A:Max rea 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25'A;Max reg 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25"A;Max reg 

Current regulatonfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25'*A:Max rea 

Current regulatonfield effect Diode;Pd max 1.5W at 25*A;Max reg 

Current regulatonfield effect Diode.Pd max 1.5W at 25'’A;Max reg 

Current regulatonfield effect Diode:Pd max 1.5W at 25'*A:Max rea 

Current regulatonfield effect Diode:Pd max 1.5W at 25“A;Max reg 

Current regulatonfield effect Diode:Pd max 1.5W at 25"A;Max reg 

Current regulatonfield effect D iode;Pd m ax 1 .5 W at 25*A;Max reg 


242uA 

264uA 

297uA 

330uA 

363uA 

429uA 


473uA 

517uA 

616uA 

682uA 

748uA 

825uA 

902uA 

1.00mA 

1.10mA 

1.21mA 

1.32mA 

1.43mA 

1.54mA 

1.65mA 

1.76mA 

1.98mA 

2.20mA 

2.42mA 

2.64mA 

2.97mA 

3.30mA 

3.63mA 

3.96 mA 

4.29mA 


Current regulatonfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25'A;Max reg I 6.16 mA 

Current regulatorifield effect DiodeiPd max 1.5W at 25'AiMax reg I 6.82mA 

Current regulatonfield effect DiodeiPd max 1.5W at 25*’A:Max reg I 7.48mA 


Current Regulator DiodeilF 220uA;VL 1.0i2 Lead TO 18 

Current Regulator DiodeilF 240uA;VL 1.0i2 Lead TO 18 

Current Reaulator DiodeilF 270uA:VL 1.0:2 Lead TO 18 

Current Regulator DiodeilF 300uA:VL 1.0;2 Lead TO 18 

Current Reaulator DiodeilF 330uA;VL 1.0:2 Lead TO 18 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 














IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


12. MISCELLANEOUS DIODES - Current Regulator (Cont’d) 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

CR039 

1 

Si 

TOTS 

Current Regulator Diode:IF 390uA;VL 1.05:2 Lead TO 18 

2 

CR043 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode;IF 430uA;VL 1.05;2 Lead TO 18 

3 

CR047 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode:IF 470uA:VL 1.10:2 Lead TO 18 

4 

CR056 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode:IF 560uA:VL 1,20:2 Lead TO 18 

5 

CR062 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode:IF 620uA:VL 1.30:2 Lead TO 18 

6 

CR068 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator DioderIF 680uA:VL 1.15:2 Lead TO 18 

7 

CR075 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode:IF 750uA:VL 1.20:2 Lead TO 18 

8 

CR082 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 820uA; VL 1.25: 2 Lead TO 18 

9 

CR091 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 910uA: VL 1.29: 2 Lead TO 18 

10 

CR100 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF I.OmA; VL 1.35; 2 Lead TO 18 

11T 

CR110#C 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.1mA; VL 1.40; 2 Lead TO 18 

12 

CR120 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 1.2mA: VL 1.45: 2 Lead TO 18 

13 

CR130 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.3mA; VL 1.50; 2 Lead TO 18 

14 

CR140 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.4mA; VL 1.55; 2 Lead TO 18 

15 

CR150 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 1.5mA: VL 1.60: 2 Lead TO 18 

16 

CR160 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.6mA; VL 1.65; 2 Lead TO 18 

17 

CR180 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 1.8mA; VL 1.75; 2 Lead TO 18 

18 

CR200 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 2.0mA: VL 1.85: 2 Lead TO 18 

19 

CR220 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 2.2mA; VL 1.95; 2 Lead TO 18 

20 

CR240 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 2.4mA; VL 2.00; 2 Lead TO 18 

21 

CR270 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 2.7mA: VL 2.15: 2 Lead TO 18 

22 

CR300 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 3.0mA; VL 2.25; 2 Lead TO 18 

23 

CR330 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 3.3mA; VL 2.35; 2 Lead TO 18 

24 

CR360 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 3.6mA: VL 2.50: 2 Lead TO 18 

25 

CR390 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 3.9mA; VL 2.60; 2 Lead TO 18 

26 

CR430 

1 

Si 

T018 

Current Regulator Diode; IF 4.3mA; VL 2.75; 2 Lead TO 18 

27 

CR470 

1 

Si 

T018 

Current Reaulator Diode: IF 4.7mA: VL 2.90: 2 Lead TO 18 

28 

J552 

1 

Si 

T092 

Current Regulator Diode:IF 770uA;VL 1.5;Vop 100Vmax;2 Lead TO 92 

29 

J553 

1 

Si 

T092 

Current regulator Diode; IF 0.5mA; VL 1.3; Vop 50V Max; 2 Lead TO 92 

30 

J554 

1 

Si 

T092 

Current reaulator Diode: IF 1.0mA: VL 1.7: Vod 50V Max: 2 Lead TO 92 

31 

J555 

1 

Si 

T092 

Current regulator Diode; IF 2.0mA; VL 2.1; Vop 50V Max; 2 Lead TO 92 

32 

J556 

1 

Si 

T092 

Current regulator Diode; IF 3.0mA; VL 2.6; Vop 50V Max; 2 Lead TO 92 

33 

J557 

1 

Si 

T092 

Current reaulator Diode: IF 4.5mA: VL 3.0: Vod 50V Max: 2 Lead TO 92 

34 

MCL1300 

1 

Si 

Alcy 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. .50:Test Volt 25V: PoV 75V. 

35 

MCL1301 

1 

Si 

Alcy 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 1.0:Test Volt 25V:PoV 75V. 

36 

MCL1302 

1 

Si 

Alev 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 2.0:Test Volt 25V: PoV 75V. 

37 

MCL1303 

1 

Si 

Alcy 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 3.0:Test Volt 25V; PoV 75V. 

38 

MCL1304 

1 

Si 

Alev 

Field Eff. Cur. Limiter-Nom Pinch Off Cur. 4.0:Test Volt 25V: PoV 75V. 

LOGARITHMI 

C-CONVERSION DIODE 

142 

IS002 

2 



T018 

Loa Diode: VF 380mVtvD at 10nA:VFS 180mV at 10nA:ODer TemD.-25 to 75 





T018 

Dual Log Diode:Com Ka:VF380mVtyp at 10nA;VFS 180mV at 10nA:Oper Temp -25 to 75 





D07 

Three decade skew from theoretical (IF lOuA to lOOOOuA max) lOmV. 



n 


D07 

Three decade skew from theoretical (IF lOuA to lOOOOuA maxi 5mV. 





D07 

Three decade skew from theoretical (IF lOuA to lOOOOuA max) 2.5V. 





D07 

AV/F/Decade 77mV;Tolerance ± lOmV. 



El 


D07 

AV/F/Decade 77mV:Tolerance ± 5.0mV. 

49 

LD3029B 

2 

Si 

D07 

AV/F/Decade 77mV;Tolerance ± 2.0mV. 

50 

PS5570 

2 

Si 

D014 

Log:6 Dec.if:100pA 100uA:Vf at 100pA-60mV;Vf at 100uA.530mV:AVf/Dec 68mV ±5%. 

51 

PS5830 

2 

Si 

D014 

Loa:4 Dec.if:100DA 1uA:Vf at 100DA-60mV:Vf at 1uA.380mV:AVf/Dec 68mV ±5.0%. 






Log:7 Dec.if;10pA-100uA:Vf at lOpA 5.0mV;Vf at 100uA.530mV;AVf/Dec 68mV ± 5%. 



E 



Log:8 Dec.if;10pA 1.0mA:Vf at 10pA-5.0mV;Vf at 1.0mA-650mV:AVf/Dec 68mV ± 5%. 



E 



Varistor Loa Char, from .lOuA to 100mA:l(mA)-e to the 26(E-59) power 

! MATCHED DIODE CONFIGURATION 

58 

1SV55 

E 



Auto Tuning:VBR -32V at •10uA;IR -50n at -30V:C 42pF;n 2.5 min:Q 200 

59 

ID100 

E 



Monolithic Dual Diodes;Pd 300mW.Vr 30V;IF 20mA: VF 1.1V max at 10mA 

60 

ID101 

E 



Monolithic Dual Diodes:Pd 300mW.Vr 30V:IF 20mA:VF 1.1V max at 10mA 



E 

Ge0 

M458 

Diode quad arranged as ring modulator;Vr-25Veach;VF-.58V at IF-IOma, 



E 

Si 

A1 

Matched Pair of 1N751A;VZ 10.3V±3%;Temp.Coeff 0.02%/“C max:Dyn.Imp 40ft. 



E 

Si 

u41 

Diode Bridae:VBR 75V:IR lOuA at 60V 



E 

Si 

u41a 

Diode Bridge;VBR 75V:IR lOuA at 60V 



E 

Si 

u40a 

Diode Bridge:VF 30V;VBR 75V:IR .OlOuA AT 60V 



E 

Si 

u40 

Diode Bridae:VF 30V:VBR 75V:IR .025 uA at 65 V 



E 

EE 

u40 

Diode Quad:4 independent matched;lf 20mA;Ct 3pf:trr 50nSec 



E 


u40a 

Diode Brldge:VF 30V:VBR 60V:IR .OlOuA at 50V 



E 

iEE 

u40 

Diode Bridae:VF 30V:VBR 60V:IR .025uA at 50V 



E 


u40 

Diode Quad:4 independent matched;lf 20mA;Ct 3pf:trr 50nSec 



E 


u40a 

Diode Bridge:VF 30V:VBR 45V;IR .025 uA at 35V 



E 

EE 

u40 

Diode Bridae:VF 30V:VBR 45V:IR .025uA at 35 V 



E 


u40 

Diode Quad:4 independent matched;lf 20mA;Ct 3pf;trr 50nSec 



E 


Ml 68 

Pair;VF match 3.0mV;trr 50nsec;VBR 150V;Cap 5.0pf. 



E 


Ml 68 

PainVF match 10mV:lr match 2.0nA:VBR 125V:CaD 6.0Df. 



E 


Ml 69 

Quad:VF match 3.0mV:trr 10nsec;VBR 150V:Cap 5.0pf. 



E 


Ml 69 

Quad:VF match 10mV:lr match 2.0nA:VBR 125V;Cap 6.0pf. 



E 

i^E 

M984 

VRRM 15V:lf fAV) 250 mA;Ptot 375 mW:VF max 1.5V at 250mA 



E 

Si 

M984a 

VRRM 15V:lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.5V at 250mA 



E 

Si 

M984 

VRRM 30V:lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.5V at 250mA 



E 

Si 

M984a 

VRRM 30V:lf (AV) 250 mA:Ptot 375 mW:VF max 1.5V at 250mA 



E 

Si 

M984 

VRRM 50V;lf (AV) 250 mA;Rot 375 mW;VF max 1.4V at 200mA 



El 

Si 

M984a 

VRRM 50V:lf (AV) 250 mA;Rot 375 mW;VF max 1.4V at 200mA 



E 

Si 

M984 

VRRM 100V:lf (AV) 250 mA:Ptot 375 mW:VF max 1.4V at 200mA 



E 

Si 

M984a 

VRRM 100V:lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW:VF max 1.4V at 200mA 



El 

Si 

M984b 

VRRM 30V;lf (AV) 250 mA;Ptot 375 mW;VF max 1.3V at 100mA 



E 

Si 

M984b 

VRRM 70V:lf (AV) 250 mA:Ptot 375 mW:VF max 1.3V at 100mA 

88 

HP5082-9394 

3 

Sif 

A329 


89 

BAW64 

3 

Si# 

M713 


90 

BAW65 

3 

Si# 

M713 


91 

BAW66 

3 



[•fSTriTTiTSTiMJiT^ riMiHTATJ SiVi ■CltlTMTiTiTfl 1 17^1 1 dM UliTTlWi SBATA Z 

92 

BAW67 

3 

Si# 

M713 

Common Cathode Diode painVRWM 15V max:IF max 200mA:trr(max)4ns at IF 10mA;VR 5V:RL50ft. 1 

93 

BAW68 

3 

Si# 

M713 

Common Anode Diode oainVRWM 15V max:IF max 200mA:trr(max)4ns at IF 10mA:VR 5V:RL 50ft. I 

NOISE-GENERATOR DIODE 

97 

CND1001A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 1 0Hz-20kHz:Vz 14V±20%:50uA typ Zenner Current:RL lOkft 

98 

CND1002A 

4 


D07 

White Noise Diode:BW 10Hz.100kHz;Vz 14V±20%:50uA typ Zenner Current:RL lOkft 

99 

CND2001A 

4 


D07 

White Noise Diode:BW 100kHZ-2MHz;Vz 14V±20%:50uA tvD Zenner CurrentRL lOkft 

100 

CND2002A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 2MHz-10MHz;Vz 14V±20%;50uA typ Zenner Current;RL lOkft 

101 

CND3001A 

4 


D07 

White Noise Diode;BW 30MHz-100MHz;Vz 8V±20%;1.5mA' typ Zenner Current:RL50ft 

102 

CND3002A 

4 


D07 

White Noise Diode:BW 100MHz-200MHz:Vz 8V±20%:5.0mA tvD Zenner Current:RL 50ft 

103 

CND4001A 

4 


D07 

White Noise Diode:BW 200MHz-400MHz;Vz 8V±20%:5.0mA typ Zenner Current:RL 50ft 

104 

CND6001A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.10HZ:VZ 8V 20%;50uA typ Zenner Current;RL600ft 

105 

CND6002A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.10HZ-100KHZ:VZ 8V 20%:50uA tvD Zenner Current:RL600ft 

106 

CND6003A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.10HZ-500KHZ;VZ 8V 20%:50uA typ Zenner Current; RL600ft 

107 

CND6004A 

4 


D07 

White Noise Diode;B.W.20HZ-5MHZ;VZ 8V 20%;1.0mA typ Zenner Current:RL600ft 

108 

CND6005A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.20Hz-10MHZ:VZ 8V 20%:1.0mA tVD Zenner Current:RL600ft 

109 

CND6006A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.20HZ-25MHZ:VZ 8V 20%:1.0mA typ Zenner Current;RL600ft 

110 

CND6007A 

4 


D07 

White Noise Diode:B.W.20HZ-100MHZ:VZ 8V 20%:1.5mA tvD Zenner Current:RL600ft 
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IN ORDER OF (1) TYPE ( 2 ) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


12. MISCELLANEOUS DIODES - Noise Generator (Cont’d) 


LINE 

No. 

E 

TYPE 

NUMBER 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

CND6008A 

n 


TJDt 

White Noise Dlode:B.W.lKH2-300MH2!;VZ eV 2b®/o;5.0mA typ Zenner Current:lRL6(!)(!)- 

2 

CND6009A 



D07 

White Noise Diode:B.W.1KHZ-500MHZ:VZ 8V 20%;5.0mA typ Zenner Current:RL600n 

3 

CND6010A 

11 


D07 

White Noise Diode; B.W.1KHZ-500MHZ;VZ 8V 20%:5.0mA tvD Zenner Current;RL600n 

4 

CND6011A 



D07 

White Noise Diode:B.W.1 KHZ-1. 2GHZ;VZ 8V 20%;5.0mA typ Zenner Current; RL600n 

5 

CND6012A 

n 


D07 

White Noise Diode;B.W.1 KHZ-1. 2GHZ;VZ 8V 20%;5.0mA typ Zenner Current; RL600ft 

6 

CNM5A 



M1014 

White Noise Module:B.W.10Hz-25kHz: Noise Out Per B.W. 5mV:RL 600ft 

7 

CNM5B 

EM 


M1014 

White Noise Module; B.W.IOHz- 100kHz;Noise Out Per B.W.5mV; RL600ft 

8 

CNM5C 

U 


Ml 01 4a 

White Noise Module;B.W. 1 0Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 5mV;RL600ft 

9 

CNM5D 

H 


M1014a 

White Noise ModulerB.W. 10Hz-1MHz:Noise Out Per B.W. 5mV;RL 600ft 

10 

CNM5E 

Kl 


Ml 01 4a 

White Noise Module; B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. 5mV; RL 600ft 

11 

CNM5EN 

H 


M1014a 

White Noise Module; B.W. 100kHz-3MHz; Noise Out Per B.W. 5mV; RL 600ft 

12 

CNM10A 

Kl 



White Noise Module;B.W.10Hz-25kHz:Noise Out Per B.W.10mV:RL 600ft 

13 

CNM10B 

Kl 



White Noise Module;B.W. 10Hz-100kHz;Noise Out Per B.W. 10mV;RL 600ftft 

14 

CNM10C 

Kl 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 1 0Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 10mV;RL 600ft 

15 

CNM10D 

n 


M1014a 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz; Noise Out Per B.W. lOmV: RL 600ft 

16 

CNM10E 

4 


M1014a 

White Noise Module; B.W. lOHz-OMHz; Noise Out Per B.W. lOmV; RL 600ft 

17 

CNM10EN 

4 


M1014a 

White Noise Module; B.W. 100kHz-3MHz; Noise Out Per B.W. lOmV; RL 600ft 

18 

CNM20A 

4 


M1014 

White Noise Module;B.W.10Hz-25kHz: Noise Out Per B.W.20mV:RL600ft 

19 

CNM20B 

4 


M1014 

White Noise Module;B.W. 10Hz-100kHz;Noise Out Per B.W. 20mV;RL 600ft7 

20 

CNM20C 

4 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 20mV;RL 600ft 

21 

CNM20D 

4 


M1014a 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz: Noise Out Per B.W. 20mV: RL 600ft 

22 

CNM20E 

Kl 


M1014a 

White Noise Module: B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. 20mV; RL 600ft 

23 

CNM20EN 

Kl 


M1014a 

White Noise Module:B.W. 1 00kHz-3MHz;Noise Out Per B.W. 20mV;RL 600ft 

24 

CNM50A 

n 


M1014 

White Noise Module;B.W. 10Hz- 25kHz; Noise Out Per B.W.50mV:RL600ft 

25 

CNM50B 

Kl 


M1014 

White Noise Module:B.W. lOHz-IOOkHz; Noise Out Per B.W. 50MV;RL 600ft 

26 

CNM50C 

Kl 


M1014a 

White Noise Module;B.W. 10Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 50mV:RL 600ft 

27 

CNM50D 

Kl 


MIOUa 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz: Noise Out Per B.W. 50mV:RL 600ft 

28 

CNM50E 

Kl 


M1014a 

White Noise Module: B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. 50mV; RL 600ft 

29 

CNM50EN 

H 


MIOUa 

White Noise Module:BW 100kHZ-3MHz;Noise Out Per B.W.50mV;RL600ft 

30 

CNM100A 

Kl 


M1014 

White Noise Module:B.W.10Hz-25kHz: Noise Out Per B.W. 100mV:RL600ft 

31 

CNM100B 

Kl 


MIOUa 

White Noise Module:B.W. 10Hz-100kHz:Noise Out Per B.W. 100mV;RL 600ft 

32 

CNM100C 

Ri 


MIOUa 

White Noise Module:B.W. 1 0Hz-500kHz;Noise Out Per B.W. 100mV;RL 600ft 

33 

CNM100D 

Kl 


MIOUa 

White Noise Module: B.W. lOHz-IMHz: Noise Out Per B.W. lOOmV: RL 600ft 

34 

CNM100E 

Kl 



White Noise Module: B.W. 10Hz-3MHz; Noise Out Per B.W. lOOmV; RL 600ft 

35 

CNM100EN 

RI 


XililE 

White Noise Module:B.W.100kHZ-3MHZ;Noise Out Per B.W.100mV;RL600ft 

36 

CNM1000A 

Kl 


StmES 

1 White Noise Module:B.W. 10Hz.25kHz: Noise Out Per B.W. 1.0V: RL600ft 

SCHOTTKY-B 

lAI 

RRIE 

R DIO 

DE 


40 

1 SSI 66(A) 

"5 


A441 


41 

BYV21-30 

5 


D04 


42 

BYV21-45 

5 


D04 


43 

TH6952 

5 


u43» 

VF 0.5V at IF 1.0mA Dual Schottky Diode 

44 

THD6916 

5 


u42a 

VBR 40V IR 10uA,VF(max)0.47V at IF lOmA.VR 20V;IR 200nA,Cap 5.0pF, Schottky Diode 

45 ♦ 

THD6919 

5 


u42b 

VBR50VIR10uA.VF(max)0.8 at IF 10mA.!R200nA at VR20V. Cao I.OoF Schoitkv Diode 

46 

THD6924 

Bi 


u42c 

VBR 70V IR 10uA.VF(max)0.75V at IF 10mA, IR 200nA at VR 50V, Cap 1.7pF Schottky Diode 

47 

15SB04M 

5 


M1144 

Schottky Barrier:VRRM 40V:IF 15A;Trr 50ns at IF 5.0A 

48 

20CS04M 

5 


Ml 144 

Schottkv Barrier:VRRM 40V:lo 20A:Trr 50ns at IF 5.0A 

49 

BYV19.30 

5 


DO220 

Vrrm 30V;IF(av) 10A:IFSM 200A 

50 

BYV19.35 

5 


DO220 

VrrM 35V;IF(av) 10A:IFSM 200A 

|51 

BYV19.40 

5 


DO220 

Vrrm 40V:!F(av) 10A;!FSM 200A 

52 

BYV19-45 

5 


DO220 

Vrrm 45V:IF(av) 10A:IFSM 200A 

53 

BYV20.45 

5 


D04 

Vrrm 45V;IF(av) 15A:IFSM 300A 

54 

BYV22-45 

5 


TO220 

Vrrm 45V:IF(av) 50A;IFSM 800A 

55 

BYV33-30 

5 


TO220 

Vrrm 30V:IF(av) 20A:IFSM 300A 

56 

BYV33-35 

5 


TO220 

Vrrm 35V:IF(av) 20A:IFSM 300A 

57 

BYV33-40 

5 


TO220 

Vrrm 40V:IF(av) 20A:IFSM 300A 

58 

BYV33-45 



TO220 

Vrrm 45V:IF(av) 20A;IFSM 300A 

59 

MS8111 

5 



VBR 5.0V;VF .40VatlF 1.0mA max;IF 20mA at VF 1.0VDC min:IR 200nA 

60 

MS8121 

5 



VBR 5.0V:VF .40VatlF 1.0mA max:IF 35mA at VF 1.0VDC min:IR 200nA 

61 

MS8211 

5 



VBR 5.0V:VF .40V at IF 1.0mA max;IF 20mA at VF 1.0VDC min; IR 200nA 

62 

MS8221 

5 



VBR 10V;VF .40V at IF 1.0mA max;IF 35mA at VF 1.0VDC min:IR 200nA 

63 

MS8311 

5 



VBR 20V:VF .40V at IF 1.0mA max:IF 20mA at VF 1.0VDC min;IR 200nA 

64 

MS9010 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotky; IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 10V;Pd 400mWV:0 

65 

MS9020 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotky: IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 20V:Pd 400mW 

66 

MS9030 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotkv: IF 500mA:IFSM 3.0A: VBR 30V:Pd 400mW 

67 

MS9040 

5 


E204a 

P-N Med Pwr Schotky: IF 500mA;IFSM 3.0A; VBR 40V; Pd 400mW 

68 

MS9070 

5 



P-N Med Pwr Schotky: IF 500mA;IFSM 3.0A: VBR 70V:Pd 400mW 

69 

SSP820 

5 


D04 

VBR 20V:IF 8.0A:VF 400mA at 1.0A:IR 4.0mA at 10V 

70 

SSP830 

5 


D04 

VBR 30V:IF 8.0A:VF 400mV at 1.0A;IR 4.0mA at 15V 

71 

SSP840 

5 


D04 

VBR 40V:IF 8.0A:VF 400mV at 1.0A;IR 4.0mA at 20V 

72 

SSP1520 

5 


D04 

VBR20V: If 1 5A:Vf450mvat8.0A: lr75mAat20V 

73 

SSP1530 

5 


D04 


74 

SSP1540 

5 


D04 


75 

SSP3020 

5 


D04 


76 

SSP3030 

5 


D04 

VBR30V:at1 0mA:lf30A:Vf 1 .1 Vmaxatlf90A;lr75mAat30V1 25'c 

77 

SSP3040 

5 


D04 

VBR40V;at1 0mA:lf30A:Vf 1 .1 Vmaxatlf90A;lr75mAat40V1 25“c 

78 

1N5165 

5 

Si 

Alac 

Pt-1 25mW:Burnout-5.0Eras:VF-1 .OV at lf-50mA;BV.30V:IR-300nA:Co-1 .Oof. 

79 

1N5166 

5 

Si 

Alac 

Pt-1 25mW:Burnout-5.0Ergs;VF-1 .OV at lf-35mA:BV-30V;IR-300nA:Co-1 .Opt. 

80 

1N5167 

5 

Si 

Alac 

R-1 25mW:Burnout-5.0Ergs;VF-1 .OV at lf-35mA:BV-20V;IR-500nA:Co-1 .Opt. 

81 

1SS88 

5 

Si 

D035 

CATV Balanced MX:IR -lOuA Max at -10V;VF 600mV Max at lOmAC 1.2Df 

82 

5CS04SM 

5 


Ml 292 


83 

10CS04SM 

5 


Ml 292 


84 

A2S024 

5 


u26 


85 

A2S087 

5 



Switching Diode Chip:Sw Speed lOOp Sec max;VBR 20V:IF 35mA;VF .41V at 1.0mA;Co 1.1 pf 

86 

A2S097 

5 



Switching Diode Chip:Sw Speed lOOp Sec max;VBR 15V:IF 20mA;VF .41V at 1.0mA;Co 1.1 pf 

87 

A2S302 

5 



Switchina:CTO I.OoLVB 30V:IF 35mA. 

88 

A2S303 

5 


Alah 

Switching;CTO 1.2pf:VB 20V:IF 35mA. 

89 

A2S305 

5 


Alah 

Switching:CTO I.OpLVB 30V:IF 75mA. 

90 

BAR 10 

5 


A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 20V:IR .lOuA at VR 15 V:Cd 1.2dF 

91 

bArii 

5 


A69ah 

SCHOTTKY;VRRM 15V:IR.10uA at VR 8.0V;Cp 1.2pF 

92 

BARI 9 

5 


A69ah 

SCHOTTKY/VRRM 4.0V:IR .25uA atVR 3.0V:Cp1.0pF 

93 

BAR28 

5 


A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 70V:IR .20uA at VR 50 V:Cd 2.0dF 

94 

BAR43A 

5 


T0236 

Dual;Com Anode;for HS SW;lf 1 00mA;Pt200mW 

95 

BAR43C 

5 


T0236 

Dual:Com Cathode;for HSSW;lf 100mA:Pt200mW 

96 

BAR43S 

5 


T0236 

DuahDoubler confia;for HSSW:lf 100mA:Dt200mW 

97 

BAT19 

5 


A69ah 


98 

BAT29 

5 


A69ah 

SCHOTTKY;VRRM 5.0V:IR .05uA atVR 1.0V;Cp I.OpF 

99 

BAT41 

5 


D035 


100 

BAT42 

5 


D035 

VR 30V;VF 400mV at IF 10mA;IR 500nA at VR 25V;U 5.0pF at VR .0V:IFAV 100mA at t amb 25"C 

101 

BAT43 

5 


D035 

VR 30V:VF 450mV at IF 15mA:IR 500nA at VR 25V:C 5.0pF at VR 1.0V;IFAV 100mA at t amb 25“C 

102 

BAT45 

5 

j^KlHi 

A69ah 

SCHOTTKY-.VRRM 15V:IR .lOuA at VR 6.0 V:Cd .80dF 

103 

BAT46 

5 


A69ah 

SCHOTTKY;VRRM 100V;IR 2.0uA atVR 50V;Cp 6.0pF 

; 104 

BAT47 

5 


A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 20V:IR 4.0uA at VR 10V:Cp 24pF 

105 

BAT48 

5 


A69ah 

SCHOTTKY:VRRM 40V: IR 2.0uA at VR 10 V:Cd 24dF 

106 

BYV10-20 

5 

nsi 

D041 

VR 20V:VF 550mV at IF 1.0A;IR 1.0mA at VR 20V:C 200pF at VR 0;IFAV 1.0A at t amb 60*C 

107 

BYV10-30 

5 


D041 

VR 30V:VF 550mF at IF 1.0A;IR 1.0mA at VR 30V;C 200pF at VR 0;IFAV 1.0A at t amb 60*C 

108 

BYV10-40 

5 


D041 

VR 40V:VF 550mV at IF 1.0A:IR 1.0mA at VR 40V:C 200 dF at VR 0:IFAV 1.0A at t amb 60*C 

109f 

MA700 

5 

Si 

AIL 

Schottky Barrier; Vr 10V;IF 30mA;Trr Ins at,IF-IR 10mA:RL100 ft:CD 1.3pF at VR1V 

110^ 

MA701 

5 

Si 

M990 

Schottkv Barrier. Vr 20V:IF 1A:IFSM 6A:Trr 14ns at IF-TR lOOuA RLIOOft 
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12 . 


[LINE 

No. 




MISCELLANEOUS DIODES 


TYPE 

NUMBER 


\2j 

Tiat. 


DWG. 

NO. 


- Schottky Barrier (Cont’d) 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

MS114 

MS 124 

MSI 34 

5 

5 

5 



Si 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V:Ct-.80pf;PIV-10V at 10uA:Rs-35 ohmsiPlatinum Junction. 

IF-50mA at VF-1.0V:Ct<80pf;PIV-10V at 10uA:Rs-10 ohms:Platinum Junction. 

IF-IOOmA at VF-1.0V;Ct-.80Df;PlV-10V at 10uA:Rs-3.5 ohms; Platinum Junction. 

4 

MS214 

5 

Si 


IF-IOmA at VF-1 .0V:Ct-.80pf;PIV-20V at 10uA:Rs-35 ohmsiPlatinum Junction. 

5 

MS224 

5 

Si 


IF-50mA at VF-1 .0V:Ct-.80pf;PIV-20V at 10uA:Rs-10 ohmsjPlatinum Junction 

6 

MS314 

5 

Si 


IF-IOmA at VF-1 .0V;Ct-.80Df:PIV-30V at 10uA:Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

7 

MS324 

5 

Si 


IF-50mA at VF-1 .0V:Ct-.80pf;PIV-30V at 10uA;Rs-10 ohmsiPlatinum Junction. 

8 

MS334 

5 

Si 


IF-IOOmA at VF-1.0V;Ct-,80pf:PlV-30V at 10uA:Rs-3.5 ohmsiPlatinum Junction. 

9 

MS514 

5 

Si 


IF-IOmA at VF-1 .0V:Ct-.80Df:PIV-50V at 10uA;Rs-35 ohmsiPlatinum Junction. 

10 

MS524 

5 

Si 


IF-50mA at VF-1 .0V|Ct-.80pf|PlV-50V at 10uA|Rs-10 ohmsiPlatinum Junction. 

11 

PKK500 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF I.OmAiMin IF 20mA at VF I.OViC to Max I.Opf.Min Car Life lOOps. 

12 

PKK501 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF I.OmAiMin IF 20mA at VF I.OViC to max I.OofiMin Car Life lOOos. 

13 

PKK502 

5 

Si 

A1ad 

Max VF 400V at IF I.OmAiMin IF 20mA at VF I.OViC to max I.OpfiMin Car Life lOOps. 

14 

PKK503 

5 

Si 

A1ad 

Max VF 400V at IF I.OmAiMin IF 15mA at VF I.OViC to max I.OpfiMin Car Life lOOps. 

15 

PKK504 

5 

Si 

Alad 

Max VF 400V at IF I.OmAiMin IF 15mA at VF I.OViC to max I.OofiMin Car Life lOOos. 

16 

SD31 

5 

Si 

E203a 

Power Schottky; for Industrial/Military Service; VRWM 50V; Temp 175*0 max 

17 

SD32 

5 

Si 

E203a 

Power Schottky; for Industrial/Military Service; VRWM 40V; Temp 175*C max 

18 

SD71 

5 

Si 

E203b 

Power Schottkv; Ratification Efficiencv for Low Voltaaes at Hioh Current; VRWM 50V 

19 

SD72 

5 

Si 

E203b 

Power Schottky; Ratification Efficiency for Low Voltages at High Current; VRWM 40V 

20 

SD75 

5 

Si 

D05 

Power Schottky; Same as SD51 Reverse Over Current; Temp 150*C max 

21 

SD103A 

5 

Si 

D035 

PIV 40V; Trr lOnS Max at IF IR 200mA to 0.1 IR; Tmax 125 J; VF 0.37 at IF 20mAi Pd 0.4 W 

22 

SD103B 

5 

Si 

D035 

PIV 30V; Trr lOnS Max at IF IR 200mA to 0.1 IR; Tmax 125 J; VF 0.37 at IF 20mA; Pd 0.4 W 

23 

SD103C 

5 

Si 

D035 

PIV 20V; Trr lOnS Max at IF IR 200mA to 0.1 IR; Tmax 125 J; VF 0.37 at IF 20mA; Pd 0.4 W 

24 

SD241 

5 

Si 

T03 

Power Schottkv; Common Cathode; Dual Schottkv Diode 

25 

SD5171 

5 

Si 

E203b 

Power Schottky; Same as SD51 w/Flexible Anode Lead; Temp 150*C max 

26 

ZC2800 

5 

Si 

A412 

VBR 70V miniMax VF at 1mA 450mV;Ct 2.0pf max;Min.Minority Carrier Lifetime lOOpS. 

27 

ZC2800E 

5 

Si 

M500 

VBR 70V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct2.0Df;Min Minority Carrier Lifetime lOOos 

28 

ZC2800H 

5 

Si 

A277q 

VBR 70V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct2.0pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

29 

ZC2810 

5 

Si 

A412 

VBR 20V miniMax VF at 1mA 450mV;Ct 1.2pf max;Min.Minority Carrier Lifetime lOOpS. 

30 

ZC2810E 

5 

Si 

M500 

VBR 20V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct1 .2Df;Min Minority Carrier Lifetime lOOos 

31 

ZC2810H 

5 

Si 

A277q 

VBR 20V MiniMax VF at 1.0mA 450 mV;ct1.2pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

32 

ZC2811 

5 

Si 

A412 

VBR 15V miniMax VF at 1mA 450mV;Cl 1.2pf max;Min.Minority Carrier Lifetime lOOpS. 

33 

ZC2811E 

5 

Si 

M500 

VBR 15V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct1.2Df;Min Minority Carrier Lifetime lOOos 

34 

ZC2811H 

5 

Si 

A277q 

VBR 15V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct1 .2pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

35 

ZC5800 

5 

Si 

A412 

VBR 50V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct2.0pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

36 

ZC5800E 

5 

Si 

M500 

VBR 50V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct2.0ofiMin Minority Carrier Lifetime lOOos 

37 

ZC5800H 

5 

Si 

A277q 

VBR 70V MiniMax VF at 1.0mA 450mV;ct2.0pf;Min Minority Carrier Lifetime lOOps 

38 

FH1100 

5 

SiA 

D07 

PD lOOmWiVF .55V at 10mA;IR 1.0uA;BV 5V;Ct I.OpRNF 10db;Qs 1.6pC 

39 

1SS23 

5 

SiS 

Ml 163 

VRM 12V;IFM 150mA;lo lOOmAiVF 1.0V at IF 50mA 

40 

1SS78 

5 

Si$ 

A1cz 

VR 5.0V;IF 30mA;IF 15mA min at VF 0.5V 

41 

DSH6172 

5 

Si$ 

Alak 

VB 20V miniVF 1.0V max at 35mA;IR 500nA max at 15V;CT 1.2pF max at O.OV 

42 

DSH6173 

5 

SiS 

Alak 

VB 30V miniVF 1.0V max at 50mA;IR 300nA max at 15V;CT I.OoF max at O.OV 

43 

DSH6174 

5 

Si$ 

A1ak 

VB 30V min;VF 1.0V max at 75mA;IR 300nA max at 15V;CT I.OpF max at O.OV 

44 

SD101A 

5 

Si 4 

D035 

DIV 60V Max; Ptot 400mWw/lnf. Heatsink;Vf 410mV at 1.0mA 

45 

SD101B 

5 

Si 4 

D035 

DIV 50V MaxiRot 400mWw/lnf. HeatsinkiVf 400mV at 1.0mA 

46 

SD101C 

5 

Si 4 

D035 

DIV 40V MaxiPtot 400mWw/lnf. Heatsink; Vf 390mV at 1.0mA 

47 

A2S800 

5 

Si# 

Alah 

SwitchingiCTO 2pf;VB 70V;IF 15mA. 

48 

A2S807 

5 

Si# 

Alah 

SwitchinaiCTO 2.0oF;VB 40V;IF 15mA. 

49 

A2S810 

5 

Si# 

Alah 

SwitchingiCTO 1.2pf;VB 20V;IF 35mA. 

50 

A2S811 

5 

Si# 

Alah 

SwitchingiCTO 1.2pf;VB 15V;IF 20mA. 

51 

A2S813 

5 

Si# 

M916a 

Matched Bridoe Quad A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

52 

A2S814 

5 

Si# 

M916 

Matched Ring Quad A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

53 

A2S815 

5 

Si# 

Alah 

Matched Quad A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

54 

A2S860 

5 

Si# 

Alah 

Matched Pair A2S810;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

55 

A2S862 

5 

Si# 

Alah 

Matched Quad A2S860;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

56 

A2S864 

5 

Si# 

Alah 

Matched Pair A2S811;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

57 

A2S900 

5 

Si# 

Alah 

SwitchinaiCTO 1.2Df;VB lOVilF 20mA. 

58 

A2S912 

5 

Si# 

Alah 

Matched Pair A2S900;VF Match 30mVmax at 1.0 to 10mA 

59 

A2S970 

5 

Si# 

Alah 

Matched Quad A2S900;VF Match 20mV at 1.0 to 10mA 

60 ♦ 

V8ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 5.5V;lDk 25.0A;VclamD 30.0V at lok 2.0Ai Ct 800 of 

61 ♦ 

V12ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 8.0V;lpk 50.0A;Vclamp 37.0V at Ipk 2.0A; Ct 600 pf 

62 ♦ 

V18MA1B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 14v;lpk 40A;Vclamp 44.V at Ipk 2.A; Ct 550 pf 

63 ♦ 

V18ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 14.0VilDk 50.0A;VclamD 44.0V at lok 2.0A; Ct 500 of 

64 ♦ 

V18ZA40 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 14.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 37.0V at Ipk 20.0A; Ct 25000 pf 

654 

V22MA1B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 18.0V;lpk 40A;Vclamp 51.0V at Ipk 2.0A; Ct 410 pf 

664 

V22ZA2 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 18.0V;lDk 500.0AiVclamD 43.0V at lok 5.0A; Ct 5000 of 

674 

V22ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 18.0V;lpk 50.0A;Vclamp 51.0V at Ipk 2.0A; Ct 400 pf 

684 

V24ZA50 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 18.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 43.0V at Ipk 20.0A; Ct 20000 pf 

694 

V27ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 22.0V;lDk 50.0A;VclamD 59.0V at Ink 2.0A; Ct 350 of 

704 

V27ZA60 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 22.0V:lpk 2000.0A;Vclamp 50.0V at Ipk 20.0A; Ct 18000 pf 

714 

V33MA1A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 23.0V;lpk 40.0A;Vclamp 73.0V at Ipk 2.0A; Ct 300 pf 

724 

V33MA1B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 26.0V;lDk 40.0A;VclamD 67.0V at Ink 2.0A; Ct 300 pf 

734 

V33ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 26.0V;lpk 50.0A;Vclamp 67.0V at Ipk 2.0A; Ct 300 pf 

744 

V33ZA70 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 27.0V;lpk 2000.0A;Vclamp 58.0V at Ipk 20.0A; Ct 15000 pf 

754 

V36ZA80 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 31.0V;lDk 2000.0A;VclamD 63.0V at lok 20.0Ai Ct 12000 pf 

764 

V39MA2A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 28.0V;lpk 40.0A;Vclamp 86.0V at Ipk 2.0A; Ct 250 pf 

774 

V39MA2B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 31.0V;lpk 40.0A;Vclamp 79.0V at Ipk 2.0A; Ct 250 pf 

784 

V39ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 31.0Vilpk 50.0A;Vclamp 79.0V at Ipk 2.0A; Ct 250 pf 

794 

V47MA2A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 34.0V;lpk 40.0A;Vclamp 99.0V at Ipk 2.0A; Ct 210 pf 

804 

V47MA2B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 38.0V;lpk 40.0A;Vclamp 90.0V at Ipk 2.0A; a 210 pf 

814 

V47ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 38.0V;lpk 50.0A;Vclamp 90.0V at Ipk 2.0A; Ct 200 pf 

824 

V56MA2A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 40.0V;lpk 40.0A;Vclamp 117.0V at Ipk 2.0A; Ct 180 pf 

834 

V56MA2B 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 45.0V;lpk 40.0A;Vclamp 108.0V at Ipk 2.0A; Ct 180 pf 

844 

V56ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 45.0V;lpk 50.0A;Vclamp 108.0V at Ipk 2.0A; Ct 150 pf 

854 

V68MA3A 

5 

ZnO 

Alec 

Vm 48.0V;lpk 40.0A;Vclamp 138.0V at Ipk 2.0A; Ct 150 pf 

864 

V68ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 5.60V;lpk 50.0A;Vclamp 127.0V at Ipk 2.0A; Ct 120 pf 

874 

V82ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 66.0V;lpk 200.0AiVclamp 145.0V at Ipk 2.0A; Ct 100 pf 

884 

V100ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 81.0V;lpk 200.0A;Vclamp 175.0V at Ipk 2.0A; Ct 80 pf 

894 

V112BA60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 1400.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 3.100.0V at Ipk 200.0A; Ct 2200 pf 

904 

V120ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 102.0V;lpk 200.0A.Vclamp 205.0V at lok 2.0Ai Ct 70 pf 

914 

V130HE150 

5 

ZnO 

M943t 

Vm 175.0V;lpk 20,000.0A;Vclamp 365.0V at Ipk OO.OA; Ct 4700 pf 

924 

V130LA5 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 175.0V;lpk 2500.0A;Vclamp 340.0V at Ipk 25.0A; Ct 500 pf 

934 

V131DA40 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 175.0V;lpk 30.000.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 200.0A; Ct 10000 pf 

944 

V140LA2 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 180.0V; Ipk 1200.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 10.0A; Ct 160 pf 

954 

V140LA5 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 180.0V; Ipk 2500.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 25.0A; Ct 480 pf 

964 

V140LA10A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 1 80.0V; Ipk 4500.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 50.0A; Ct 900 pf 

974 

V142BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 1750.0V;lpk 70.000.0A;Vclamp 3.900.0V at Ipk 200.0A; Ct 1800 pf 

984 

V150HE150 

5 

ZnO 

M943t 

Vm 200.0V;lpk 20,000.0A;Vclamp 425.0V at Ipk 300.0A; Ct 4000 pf 

994 

V150LA5 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 200.0V: Ink 2500.0AiVclamp 395.0V at Ink 25.0A; Ct 400 pf 

1004 

V150ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 127.0V; Ipk 200.0A;Vclamp 240.0V at Ipk 2.0A; Ct 60 pf 

101 4 

V151DA40 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 200.0V; Ipk 30,000.0A;Vclamp 420.0V at Ipk 200.0A; Ct 9000 pf 

1024 

V172BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 2150.0V;lpk 70.000.0A;Vclamp 4.500.0V at Ink 200.0A: Ct 1500 pf 

1034 

V175LA2 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 225.0V;lpk 1200.0A;Vclamp 455.0V at Ipk 10.0A; Ct 130 pf 

1044 

V175LA10A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 225.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 455.0V at Ipk 50.0A; Ct 700 pf 

1054 

V180ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 153.0V;lpk 200.0A;Vclamp 290.0V at Ink 2.0A; Ct 50 nf 

1064 

V202BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 2500.0V;lpk 70,000.0A;Vclamp 5,500.0V at Ipk 200.0A; Ct 1200 pf 

1074 

V220ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 180.0V;lpk 200.0A;Vclamp 360.0V at Ipk 2.0A; Ct 40 pf 

1084 

V230LA4 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 300.0V;lPk 1 200.0A:Vclamn 595.0V at Ink 10.0A; Ct 120 pf 

1094 

V230LA20A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 300.0V;lpk 4500.0A;Vclamp 595.0V at Ipk 50.0A; Ct 600 pf 

1104 

V242BB60 

5 

ZnO 

Mt 

Vm 3000.0Vilpk 70.000.0A;Vclamp 6.600.0V at Ink 200.0A; Ct 1000 nf 
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12. MISCELLANEOUS DIODES - Schottky Barrier (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) HPE (2) MAT 


LINE 

No. 

n 

TYPE 

NUMBER 

3J 

T 

Y 

P 

E 

2] 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

!♦ 

V250HE250 

5 

ZnO 

M945f 

Vm 330.0V:lpk 20,000.0A:Vclamp 690.0V at Ipk 300.0A; Ct 2500 pf 


V250LA10 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 330.0V: Ipk 2500.0A;Vclamp 650.0V at Ipk 25.0A; Ct 250 pf 


V251DA40 

5 

ZnO 

Mt 


Vm 330.0V:lDk 30.000.0A:VclamD 660.0V at Ink 200.0A: Ct 5000 of 


V270ZA05 

5 

ZnO 


Vm 225.0V: Ipk 200.0A:Vclamp 440.0V at Ipk 2.0A: Ct 35 pf 

5^ 

V271DA40 

5 

ZnO 

ISM 


Vm 369.0V: Ipk 30,000.0A:Vclamp 730.0V at Ipk 200.0A: Ct 4500 pf 

6^ 

V275HE250 

5 

ZnO 


Vm 369.0V:lDk 20.000.0A:VclamD 760.0V at Ink 300.0A: Ct 2250 of 

?♦ 


5 

ZnO 

M936t 

Vm 369.0V: Ipk 2500.0A:Vclamp 710.0V at Ipk 25.0A: Ct 230 pf 

8» 

V320HE300 

5 

ZnO 

M943t 

Vm 420.0V:lpk 20,000.0A:Vclamp 860.0V at Ipk 300.0A: Ct 1900 pf 

9^ 

V321DA40 

5 

ZnO 

Mt 


Vm 420.0V:lDk 30.000.0A:VclamD 830.0V at Ink 200.0A: Ct 3600 of 

10^ 


5 

ZnO 

M936t 

Vm 275.0V:lpk 200.0A:Vclamp 540.0V at Ipk 2.0A: Ct 30 pf 

114 

V390ZA05 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 330.0V:lpk 200.0A:Vclamp 640.0V at Ipk 2.0A: Ct 25 pf 

124 

V420HE400 

5 

ZnO 

M943t 

Vm 560.0V:lDk 25.000.0A:VclamD 1200.0V at Ink 300.0A: Ct 3000 of 

13^ 

V420LA10 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 560.0V: Ipk 2500.0A:Vclamp 1120.0V at Ipk 25.0A: Ct 220 pf 

14i 

V420LA20A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 560.0V:lpk 4500.0A:Vclamp 1120.0V at Ipk 50.0A; Ct 500 pf 

15^ 

V420LA40B 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 560.0V:lDk 6500.0A:VclamD 1060.0V at Ink 100.0A: Ct 1000 of 

164 


B 

ZnO 

Mt 


Vm 560.0V:lpk 70,000.0A:Vclamp 1140.0V at Ipk 200.0A: Ct 6000 pf 

17f 


B 

ZnO 

Mt 


Vm 560.0V:lpk 40.000.0A:Vclamp 1160.0V at Ipk 200.0A: Ct 3000 pf 

18f 


B 

ZnO 

M936t 

Vm 369.0V;lDk 200.0A:VclamD 700.0V at Ink 2.0A: Ct 20 of 

194 

V480HE450 

B 

ZnO 

M943t 

Vm 640.0V:lpk 25,000.0A:Vclamp 1320.0V at Ipk 300.0A: Ct 2700 pf 

20 ♦ 

V480LA40A 

B 

ZnO 

M936t 

Vm 640.0V:lpk 4500.0A:Vclamp 1240.0V at Ipk 50.0A; Q 450 pf 

214 

V481BA60 

B 

ZnO 

Mt 


Vm 640.0V:lDk 70.000.0A:VclamD 1.250.0V at Ink 200.0A: Ct 5100 of 

22 ♦ 


El 

ZnO 

Mt 


Vm 640.0V:lpk 40,000.0A:Vclamp 1270.0V at Ipk 200.0A: Ct 2500 pf 

23 ♦ 

V510HE500 

5 

ZnO 

M94 

3t 

Vm 675.0V:lpk 25,000.0A;Vclamp 1450.0V at Ipk 300.0A: Ct 2400 pf 

24 ♦ 

V510LA40A 

5 

ZnO 

M936t 

Vm 675.0V:lDk 4500.0A;VclamD 1350.0V at Ink 50.0A: Ct 400 of 

25 ♦ 

V510LA80B 

5 

ZnO 


Vm 675.0V:lpk 6500.0A:Vclamp 1280.0V at Ipk 100.0A: Ct 800 pf 

26# 

V511DA40 

5 

ZnO 



Vm 675.0V:lpk 40.000.0A:Vclamp 1400.0V at Ipk 200.0A: Ct 2400 pf 

27 ♦ 

V571DA40 

5 

ZnO 

Kil 


Vm 730.0V:lDk 40.000.0A;VclamD 1550.0V at Ink 200.0A: Ct 2200 of 

28 ♦ 


5 

ZnO 

M943t 

Vm 730.0V:lpk 25.000,OA:Vclamp 1600.0V at Ipk 300.0A: Ct 2200 pf 

294 


5 

ZnO 

M936t 

Vm 730.0V:lpk 4500.0A:Vclamp 1500.0V at Ipk 50.0A: Ct 370 pf 

30 ♦ 

V575LA80B 

l5 

ZnO 

M936t 

Vm 730.0V:lDk 6500.0A:VclamD 1410.0V at Ink 100.0A: Ct 750 of 



B 

ZnO 

M943t 

Vm 850.0V:lpk 6,500.0A:Vclamp 1820.0V at Ipk 100.0A; Ct 800 pf 



B 

ZnO 

M943t 

Vm 850.0V:lpk 6,500.0A:Vclamp 1650.0V at Ipk 100.0A; Ct 800 pf 



B 

ZnO 

Mt 


Vm 850.0V;lDk 70.000.0A;VclamD 1.750.0V at Ink 200.0A: Ct 3900 of 

34 ♦ 

V661DA40 

5 

ZnO 

[sn 


Vm 850.0V:lpk 40,000.0A:Vclamp 1780.0V at Ipk 200.0A; Ct 2000 pf 

35# 

V751BA60 

5 

ZnO 



Vm 970.0V:lpk 70.000.0A:Vclamp 2.000.0V at Ipk 200.0A: Ct 3300 pf 

364 

V751DA40 

5 

ZnO 

iKil 


Vm 970.0V:lDk 40.000.0A;VclamD 2040.0V at Ink 200.0A: Ct 1800 of 

37# 

V881BA60 

5 

ZnO 

iul 


Vm 1150.0V:lpk 70,000.0A:Vclamp 2,500.0V at Ipk 200.0A: a 2700 pf 

38 ♦ 

V1000LA80A 

5 

ZnO 


Vm 1200.0V;lpk 4500.0A:Vclamp 2700.0V at Ipk 50.0A: Ct 200 pf 

U 

HF-DETECTOR DIC 

)DE 



n 


A32d 




u 


D035 

Front End Diode:UHF.VHF,FM:Q 200 min:Cap Ratio 136;VBR 20V at -5.0 uA 





D035 

Front End Diode:TV:Q 160:Cap Ratio 2.9t;Cap 13pF at 10V:VBR -25V 



H 


D035 

Front End Diode:TV:Q 200:CaD Ratio 2.9t:CaD 13 dF at 10V:VBR .25V 


1S2790 

7 


D035 

Front End Diode.UHF.VHF.FM.Q 50 min.Cap 26pF max.VF .95V at 50mA 


GDI 

7 


TO106 

Detector. G.P.: PIV 4V: VF 0.90; IF 20mA; PD 150mW 


CD2 

7 


TO106 

Detector. G.P.: PIV 5V: VF 0.85: IF 5mA; PD 150mW 

49 


n 


TO106 

Detector. G.P.; PIV 5V: VF 0.85; IF 5mA; PD 150mW 

50 


H 


D035 

Detector. G.P.; PIV 15V: VF 0.80; IF 200mA; PD 200mW 

51 




A1a 


Zero Bias Schottkv Detector Diodes-.IF 10mA at VF eoOmV 

52 


Bj 

BBH 

F82 


Zero Bias Schottky Detector Diodes;iF 10mA at VF 600mV 

53 


B 


FI 33 

Zero Bias Schottky Detector Diodes-.IF 10mA at VF 600mV 

54 

HSCH3486 

7 


Alad 

Zero Bias Schottkv Detector Diodes-.IF 10mA at VF 400mV:IR 500uA at VR 3.0V 

55 

HSCH5018 

7 


FI 33 

Zero Bias Schottky Detector Diodes;IF 10mA at VF 400mV;IR 500uA at VR 3.0V 

56 

HSCH5019 

B 

u^B 

F82 


Zero Bias Schottky Detector Diodes;IF 10mA at VF 400mV;IR 500uA at VR 3.0V 

57 

PR265-RT 

B 


D07 

AF/RF DetectonPRV 60V:IF rms .05A 

58 

PR266-RT 

B 


D07 

TV Video DetectonPRV 25V;IF rms .05A 

59 

PR268-RT 

B 


D07 

AF/RF DetectonPRV 80V;IF rms .09A 

60 

PR269-RT 

B 

mm 

D07 

TV Video DetectonPRV 40V: IF rms .035A 

61 

SFD104 





62 

SFD106 

7 




63 

1N830A 

7 

mm 



64 

1SS16 

7 

Si 

Alcy 

UHF Detector/MixenVRM 5.0V;lo 30mA 

65 

1SV98 

7 

Si # 

D035 

VR 30; IR at VR lOOnA; C 6.0p at VR 10V and f I.OMhz 

66 

A2S009 

7 

Si ♦ 

mn 


Detector Diode ChiD:Tss -58.5dBm:VBR 5.0V:Co .11 of at OV.I.OMHz 

67 

A2S306 

B 

Si ♦ 

A1ah 

Matched Pair A2S301:VHF to 3.0GHzACTO .20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at .75 to 20mA 

68 

A2S308 

B 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S303:VHF to 3.0GHz;ACTO .20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at .75 to 20mA 

69 

A2S356 

B 

Si ♦ 

M916a 

Matched Bridae Quad A2S303:VHF T03.0GHz:ACT0.20Df max at 0V.1.0MHz:AVF20mVmax at. 75 to 20mA 


A2S370 

B 

I^KB 

A1ah 

Matched Quad A2S303;VHF to 3.0GHz-,ACTO .20pf max at 0V,1.0MHz;AVF 20mVmax at .75 to 20mA 


A2S396 

B 


M916 

Matched Ring Quad A2S303:VHF to 3.0GHz;ACT0.20pf max at 0V,1 .0MHz:AVF 20mVmax at.75 to 20mA 


A2S401 

B 

I^HB 

Alah 

Matched Pair A2S400 S Band MixenNoise Fioure Match .30dBmax.lF Imoedance Match 25ohms max 

73 

A2S566 

B 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S565 S Band MixenNoise Figure Match .30dBmax,IF impedance Match 25ohms max 

74 

A2S730 

B 

Si ♦ 

M846a 

Ring Quad Mixer;Freq Rng UHF-KuBand;CT 600fF max;VF 400mV Typ;RD 15n max;RS 7.0n Typ 

75 

A2S804 

B 

Si ♦ 

Alah 

Matched Pair A2S800:VF Match 20mV at .50 to 5.0mA 

76 

A2S805 

B 

^BB 

Alah 

Matched Quad A2S800;VF Match 20mV at .50 to 5.0mA 

77 

A2S818 

B 

^■m 

A1ah 

Matched Pair A2S817 S Band MixenANF .30dBmax;AZIF 25ohms max 

78 

A2S819 

B 


Alah 

Matched Quad A2S817 S Band MixenANF .30dBmax:AZIF 25ohms max 

79 

A2S825 

B 


Alah 

Matched Pair A2S824 S Band DetectonSensitivity Match .50mV/uW, Video Res Match lOOohms 

80 

A2S826 

B 

^■B 

Alah 

Batched Matched A2S811;ACTO ±.05pf at 0V,1.0MHz,-AVF ±5mV at 10mA 

81 

A2S865 

B 


Alah 

Batched Matched A2S800:ACTO ±.05Df at 0V.1.0MHz;AVF ±5mV at 10mA 

82 

A2S866 

B 

BOB 

Alah 

Batched Matched A2S810:ACTO ±.05pf at 0V,1.0MHz;AVF ±5mV at 10mA 

83 

BA484 

B 

mm 

D034 

VHF Band Switching;VR35;IF 100mA;Cd 1 .6pF;VF1 .2:Tj 150* C 

84 

BAR 18 

B 

moB 

T0236 

Sinale:ultra hiah SDeed:for UHF/hvbrid:Vr70V:Pt200mW 

85 

BAS70-04 

B 

Si ♦ 

T0236 

Dual;Doubler config;Low turn on;Vr70V;t100nS:Pt200mW 

86 

BAS70-05 

B 

Si ♦ 

T0236 

Dual.com Cathode;Low turn on;Vr70V;t100nS;Pt200mW 

87 

BAS70-06 

B 

Si ♦ 

T0236 

Dual.com Anode:Low turn on:Vr70V:t100nS:Pt200mW 

Hiiai 


B 

mm 

SEmi 

X-Band DetectonTangential Sensitivity -55dBm;CO .14pF at VR OV, f 1MHz. 

PH 


B 

mH 


Chip for Hybrid 1C Mixer/ Detector Ckts;TSS-54dBm:NF 6.0dB typ at 9.375GHz;Cj .18pf max 

Em 


B 

^■m 


Switchina Soeed 100DS:Min VBR 70V at 10uA:Max VF 1.0V at 15mA:Max Co 1.7 dF. 

91 

IHP5082-0029 

B 

mm 


Ku-Band MixenTangential Sensitivity -54dBm:CO .14pF at VR OV, f 1MHz. 

92 


B 

mH 


Switching Speed 100pS;Min VBR 5V at 100uA;Max VF .34V at I.OmA.Max Co .8pF. 

93 


B 

mm 

IbIEj 


Chip for Hvbrid 1C Gen Purpose Ckts:VBR 20V min:IF 35mA min at VF 1.0V:Ci I.Oof max 

94 


B 

mm 



Chip for Hybrid 1C Gen Purpose Ckts:VBR 15V min;IF 20mA min at VF 1.0V;Ci I.Opf max 

95 


B 

sm 

n 


Switching Speed 100pS;Min VBR 20V at 10uA;Max VF 1.0V at 35mA;Max Co i.OpF. 

96 


B 

mm 

Ifniij 


Chip for Hvbrid 1C Gen Purpose Ckts:VBR 70V min:IF 15mA min at VF 1.0V:Ci 1.7of max 



B 

mm 

imuj 


Switching Speed 100pS;Min VBR 15V at lOuA.Max VF 1.0V at 20mA,-Max Co 1.1 pF. 



B 

SH 



Quad-Mixer:CT 350fF max:ACT 50fF max^iVF 20mV max;Freq RG 6-8GHz;VF 45C)mV typ:RS 7il typ. 



B 

mm 

lESB 


VBR 20V min:Vf 410mV max-.lr lOOnA max:Cao 1.2of max:Carrier Lifetime lOOos max. 



B 

mm 


VBR 15V min-,Vf 410mV max:lr lOOnA max;Cap 1.2pf max:Carrier Lifetime lOOps max. 



B 

mm 


Switching Speed 100pS;Min VBR 70V at 10uA;Max VF I.OV at 15mA;Max Co 2.0pF. 


M 3WmL»i« ii 

B 

MBB 


Mixer/ Detector Diode: VBR 30: VF 400mV: IR 300nA 

103 ♦ 

HSCH0814 

B 

Si ♦ 

D035$ 

Mixer/Detector Diode: VBR 30; VF 400mV; IR 300nA 

104 

HSCH0815 

7 

Si ♦ 

D035$ 

Mixer/Detector Diode; VBR 30; VF 400mV: IR 300nA 

1054 

HSCH0816 

IB 

Si ♦ 

D035$ 

Mixer/Detector Diode: VBR 30: VF 400mV: IR 300nA 

106 

MA439 

IB 

Si 

P3 


X Band Controlled Voltage Detector. 

107 

MBD102 

H 

Si ♦ 

A276 

Hot Carrier UHF MixenVR 4.0V;Pd 400mW:VF 480mV:Capacitance 800fF-,lnductance 3.0nH. 

108 

MBD201 

IB 

Si ♦ 

M764a 

Hot-Carrier DetectonVR 20V:Pd 500mW:VF 600mVdc:CT 'l .5of :Carrier Lifetime lOOos. 

109 


7 

Si ♦ 

M764a 

Hot-Carrier DetectonVR 30V;Pd 500mW-,VF 600mVdc;CT 1 .5pf :Carrier Lifetime lOOps. 

110 



Si ♦ 

M859 

Hot carrier diode:Vr 50V:Pd 500mW:Cao. 1.0oF max;lr 200nA max:Carrier Lifet. 15os. 
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12. 

MISCELLANEOUS 

DIOD 

ES - UHF Detector (Cont’d) 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

3J 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

IJi 1 :1 

7 

♦ 

7S7S 

Hot Carrier Deteetor;VR 50V:Pd 400mW;VF 1 .0V:Capaeitanee 480fF:Rev. Leakage 7.0nA. 

2 


7 

Si ♦ 

M859 

Hot earrier diode:Vr 70V:Pd 500mW;Cap. I.OpF maxilr 200nA max:Carrier Lifet. 15ps. 

3 

MBD702 

7 

Si ♦ 

A276 

Hot Carrier Doteetor:VR 70V:Pd 400mW:VF I.OViCaoaeitanee 480fF:Rev. Leakaae 9.0nA. 

4 

MD358 

7 



Beam Lead:V(BR)4.0V:VF 650mV at IF 10mA:CT 180fF:Single Side Band NF 6.5db. 

5 

MDX653 

7 

^BH 

FI 33k 

Mixer:V(BR) 5.0V min;CJ 80fF Typ:RS 5.00 TypiFreq Rng 300MHz-40GHz;IF 20mA 

6 

MDX654 

7 


FI 33k 

MixenVfBRI 5.0V min;CJ 80fF Tvd:RS 5.00 TvD:Frea Rna 300MHz.40GHz:IF 20mA 

7 

MDX655 

7 


FI 33k 

Mixer:V(BR) 5.0V min;CJ 80fF TypiRS 5.00 Typ:Freq Rng 300MHz-40GHz:IF 20mA 

8 

P0890 

7 

Si 

Alvd 

Freq.Band UHF;f lOOMHzjReetifieation effieieney 65% min. 

9 

P0890A 

7 


Alvd 

Frea.Band UHF:f 100MHz:Breakdown Voltaae 5.0V min. 

10 

PD0810 

7 


Alad 

S BandiReetifier Effieieney at 100MHz-70%;PRV-5.0V min. 

11 

PD0810A 

7 


Alad 

S BandiReetifier Effieieney at 100MHz-70%:PRV-2.0V min. 

12 

PD0810AL 

7 


M86cA 

S Band:Reetifier Effieienev at 100MHz-70%:PRV-2.0V min. 

13 

PD0810L 

7 

Si 

M86CA 

S BandiReetifier Effieieney at 100MHz-70%iPRV-5.0V min. 

14 

PFG930B05 

7 

Si ♦ 

FI Oaf 

Harm.Gen.VariMin VB 30ViMin-Max Cj at zero bias and 1MHz .30-.60pfiMin fe at 6V 250GHz. 

15 

1N830 

7 

SI0 

A60aa 

ER 2.0V max:IF 25mA maxiReetifieation effieienev at MC 65% min. 

16 

D5090A 

7 

si0 

A1ak§ 

Deteetor DiodeiFreq Up to 1 .OGHziEffieieney 65% min.BV 5.0V min 

17 

D5090 

7 

Si$0 

A1ak§ 

Deteetor DiodeiFreq Up to 1. OGHziEffieieney 65% min 

UHF-MIXER DIODE 

1 21 

1^2 

18 


D07 




El 


D07 

PIV-25V1 IR-SOOuA at 50V. 



Bl 


D07 

IF-3.0mA min. at .50Vi IR-200uA at 6.0V. 



El 


D035 

IF 8uA at .5V:BVR 3V at 1mA:IR 50uA at 0.5V:C .SSof at VR 0.5V f 1MHz 



El 



IF 3mA at .SViBVR 3V at ImAilR lOuA at 2ViC .85pf at VR 0.5V f 1MHz 



Bl 


M1131 

Double balaneed mixeri3 port non-linear!500Hz-300MHziBNC 



El 


M1133 

Double balaneed mixer:3 oort non-linear:500Hz-300MHz:Deb eneaos 

28 

1754 

El 


M1131 

Double balaneed mixeri3 port non-lineari10Hz-100MHziBNC 

29 

1755 

Bl 


Ml 133 

Double balaneed mixeri3 port non-linearilOHz-IOOMHzipeb eneaps 

30 

1762 

El 


Ml 132 

Double balaneed mixer:3 oort non-iinear:30Hz-300MHz;uNC 

31 

1763 

El 


M1117 

Double Balaneed MixeriUses Array of SehottkyilF 40mAiPD 200mA 

32 

1764 

Bl 


M1129 

Double balaneed mixeri3 port non-llneari10Hz-100MHzipob subminiHermetie 

33 

1765 

El 


Ml 134 

Double balanced mixer:3 oort non-linear:10MHz-1.0GHz:Dcb subminrHermetic 

34 

1768 

El 


I'lin M 

Double balanced mixeriS port non-lineari200Hz-250MHzipcb subminiHermetie 

35 

1785 

Bl 


iXiEinH 

Double Balanced MixeriUses Mono Array of SehottkyilF 40mAiPD200mA 

36 

1793 

El 


IMIKliJHB 

Double balanced rnixenO oort non-linear:500Hz-500MHz:Dcb relav hdnHermetic 


1794 

El 


Ml 130 

Double balanced mixeri3 port non-lineari10Hz-100MHzipcb relay hdriHermeticc 

EH 

1795 

Bl 


M1115 

Double Balanced MixeriUses Mono Array of SehottkyilF 40mAiPD200mA 


1798 

El 


Ml 130 

Double balanced mixer:3 oort non-linear:500Hz-250MHz:Dcb relav hdr:Hermetic 


1813 

El 


il < 

Double balanced mixeri3 port non-lineari500Hz-400MHzipcb relay hdriHermeticc 

mm 

1814 

Bl 



Double balanced mixeri3 port non-lineanlOHz-IOOMHzipcb relay hdnHermetic 


1815 

El 



Double balanced mixer:3 oort non-linear:10MHz-1.0GHz:Dcb relav hdnHermetic 

Eim 


El 


M1130 

Double balanced mixeri3 port non-llneari500Hz-500MHzipcb relay hdnHermetic 



Bl 


M1130 

Double balanced mixeri3 port non-llneari50Hz-100MHzipcb relay hdriHermetic 



El 


M1130 

Double balanced mixer:3 oort non-linear: 10MHz-1.0GHz:Dcb relav hdnHermetic 



El 


M1130 

Double balanced mixeri3 port non-lineari500Hz-100MHzipcb relay hdriHermetic 



Bl 


D035 

Schottky Barrier MixeriVR3.0Viio 30mA 

Bfl^B 


El 


D034 

Schottkv Barrier Mixer:VR10V:io 15mA 


1N82A 

El 


D07 

PIV-5.0VilF-15mA at .50VilR-15uA at .50ViNF-14db max. 


1 SI 925 

Bl 


Alee 

PIV 5 .OV 1 IF 6.0mA at SOOmVilR lOuA at 2 .OV 1 NF 12db maxiAverage Rect. lo 50mA max. 

Wm 

1 SI 926 

El 


Alee 

PIV 5.0V:VF 450mVmax at 10mA:IR 20uAmax at 1.0V:NF 11.5db max. 

Km 

1S2198 

8 

Si 

D07 

Schottky BarrieriNF lO.SdB max. at 900MHziCT 1.3pF maxiVBR SOOmV min. at IR 30uA. 

53 

BAT17DS 

8 

Si 4 

M500a 

UHF MixenNF 7,0 dB max at 1.0 GHziC I.OpF at 0 VRi4.0 V(BR)ilF 30mA Abs. max. 

54 

HP5082-2080 

8 

Si ♦ 

Alah 

Batch Matched HP5082-2835:AVF lOmV at 10mA.ACO .lOof at 1.0MHz 



3 

Si ♦ 

Alah 

Unconnected Matched Pair of HP5082-2301;AVF 20mV at .75 to 20mA, ACO .20pf at 1.0MHz 



a 

Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Pair of HP5082-2303iAVF 20mV at .75 to 20mA, AGO .20pf at 1.0MHz 



1 

Si 4 

Alah 

Matched Pair of HP5082-2350 Mixer DiodesiANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

K9Hi 


a 

Si 4 

M916a 

Matched Encapsulated Bridge Quad of HP5082-2303iAVF 20mV at .75 to 20mA,ACO .2pf at 1.0MHz 

59 


a 

Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Quad of HP5082-2303iAVF 20mV at .75 to 20mA,ACO .20pf at i.OMHz 

60 


1 

Si 4 

M916 

Matched Encapsulated Rina Quad of HP5082-2303:AVF 20mV at .75 to 20mA.ACd .2Df at I.OMHz 

61 

HP5082-2521 

a 

Si 4 

Alah 

Matched Pair of HP5082-2520 Mixer DiodesiANF .30dB max,A2IF 25ohms max 

62 

HP5082-2566 

a 

Si 4 

Alah 

Matched Pair of HP5082-2565 Mixer DiodesiANF .30dB max,AZIF 25ohms max 

63 

HP5082-2706 

i 

Si 4 

FI 33a 

Matched Pair of HP5082-2701 Mixer Diodes:ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

64 

HP5082-2712 

a 

Si 4 


Matched Pair of HP5082-2711 Mixer DiodesiANF .30dB max,AZIF 25ohms max 

65 


a 

Si 4 


Matched Pair of HP5082-2713 Mixer DiodesiANF .30dB max,AZIF 25ohms max 

66 



Si 4 


Matched Pair of HP5082-2723 Mixer Diodes:ANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

67 


a 

Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Pair of HP5082-2800;AVF 20mV at .50 to 5.0mA 

68 


a 

Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Quad of HP5082-2800iAVF 20mV at .50 to 5.0mA 

69 



Si 4 

M916a 

Matched Encapsulated Bridae Quad of HP5082-281 1 :AVF 20mV at 10mA 

70 

HP5082.2814 

a 

Si 4 

M916 

Matched Encapsulated Ring Quad of HP5082-281 1 lAVF 20mV at 10mA 

71 

HP5082.2815 

a 

Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Quad of HP5082-281 1 ;AVF 20mV at 10mA 

72 

HP5082-2818 


Si 4 

Alah 

Matched Pair of HP5082-2817 Mixer DiodesiANF .30dB max.AZIF 25ohms max 

73 

HP5082.2826 

a 

Si 4 

Alah 

Batch Matched HP5082-281 1 lAVF lOmV at 10mA,ACO .lOpf at I.OMHz 

74 

HP5082.2836 

a 

Si 4 

Alah 

Batch Matched HP5082-2800iAVF lOmV at .50 to 5.0mA.ACO .lOpf at I.OMHz 

75 

HP5082.2912 


Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Pair of HP5082-2900:AVF 30mV at 1.0 to 10mA 

76 


a 

Si 4 

Alah 

Unconnected Matched Quad of HP5082-2900iAVF 30mV at 1.0 to 10mA 

77 


a 

Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer for 4.0 to 8.0GHziCT .40pf,ACT .lOpfiVF .30V,AVF 20mViRs 5.0n 

78 



Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer for 8.0 to 12GHz:CT .20of.ACT .05of:VF .45V.AVF 20mV:Rs 7.0n 

79 


a 

Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer for 8.0 to 12GHziCT .20pf,ACT .OSpfiVF .30V,AVF 20mViRs 7.0n 

80 


a 

Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer for 12 to 18GHz;CT .15pf.ACT .05pf;VF .45V,AVF 20mV:Rs 7.0n 

81 



Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer for 12 to 18GHz:CT .15of.ACT .05of:VF .30V.AVF 20mV:Rs 7.0n 


HP5082-9696 

a 

Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer up to 4.0GHziCT .55pfACT .lOpfiVF .40V,AVF 20mViRs 7.0ft 


HP5082-9697 

a 

Si 4 

A329 

Quad Double Bal Mixer up to 4.0GHziCT .55pf,ACT .lOpfiVF .30V,AVF 20mViRs 5.0ft 


MBD101 

3 

Si 


Schottkv Barrier DiodeiNF 7.0db max.at I.OGHziCt I.O 0 F maxiVfBRIR 4.0V min.at IR lOuA. 


MBI-101 

8 

Si 

M750 

FWD R 200mWmaxiVR 4.0VminiMax.CT 1.0pF,VF 600mV,NF 7.0dB,lR250nAiLS3.0nHtypiSchottky Bar 

86 

MPI3401 

8 

Si 

M750 

VHF SwitchiFWD R 200mWiCT 1.0pF,RS.7ft,IR .luA all maxiVR 35 miniLS 3.0nH typ. 

87 

PK0620 

8 

Si 

D07A 

Schottkv Barrier: NF-6.0db max. at 900MHz:Ct-.75of max:VBR-6.0V at IR-IOuA. 

88 

PK0620L 

8 

Si 

M86eA 

Schottky BarrieriNF-6.0db max. at 900MHz;Ct-.75pf maxiVBR-6.0V at IR-IOuA. 

89 

PK0820 

8 

Si 

AladA 

Schottky BarrieriNF-6.0db max. at 900MHziCt-.75pf maxiVBR-6.0V at IR-IOuA. 

90 

PK0820L 

8 

Si 

M86CA 

Schottkv Barrier:NF-6.0db max. at 900MHz:Ct-.75of max:VBR-6.0V at IR-IOuA. 


PMD1 00-02 

8 

Si 

£1: 

Mixer and DetectoriFreq Rng 10M-12.4GHziTSS -58dBm miniNF 6.0dB maxiZIF 200-400ft 


PMD1 00-08 

8 



Mixer and DetectoriFreq Rng 10M-12.4GHz;TSS -58dBm miniNF 6.0dB maxiZIF 200-400ft 


PMD1 00-09 

8 



Mixer and DetectonFrea Rna 10M-12.4GHz:TSS -58dBm min:NF 6.0dB maxiZIF 200-400ft 


PMD100-19 

El 

Si 

FI 07 

Mixer and DetectoriFreq Rng 10M-12.4GHziTSS -58dBm miniNF 6.0dB maxiZIF 200-400ft 


PMD1 00-42 

Bl 

Si 

M896 

Mixer and DetectoriFreq Rng 10M-12.4GHziTSS -58dBm miniNF 6.0dB maxiZIF 200-400ft 


PR267-RT 

El 

Si 

D07 

TV UHF MixeriFrea to I.OGHziPRV 5.0V:IF rms .015A:IR 15uA 

97 

PTC217 



Alby 

PIV 5.0Vilf 15mA at 500mV max at 25“ Cilr 15uA at 500mViNF 14db 

98 

1S2187 

Bl 


A382 

PIV 2.0V,lmax 30mAiNF 7.0dB at 900MHz,IF Freq 45MHz,IF NF 3.0dBiVf .50V at 60mA typ 

99 

BA280 

El 


M501 

NF 6.5dB at 900MHz:VR 4.0V max.lF 30mA maxiVF 600mV at 10mA:C 1.0of at I.OMHz 

100 

BAT17 


Si 4 

M500e 

UHF MixeriNF 7.0dB max at 900MHz:C I.Opf max at 0 VoltsiVR 4.0V max, IF 15mA max 

VARISTOR 


DAC1 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmThiPd 250mW maxilR 1.7mA max at 48VilR 52mA min at 150V pulsedi with leads 


DAC2 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh:Pd 250mW maxilR 3.0mA max at 48V:IR 72mA min at 150V pulsed: with leads 

106 

DAC3 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmThiPd 250mW maxilR 5.0mA max at 48VilR 121mA min at 150V pulsedi with leads 

107 

DBC1 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmThiPd 500mW maxilR500uA max at 48VilR 27mA min at 150V pulsedi with leads 

108 

DBC2 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR700uA max at 48V:IR 32mA min at 150V pulsed: with leads 

109 

DBC3 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW maxilR900uA max at 48VilR 35mA min at 150V pulsedi with leads 

110 

DBC4 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR1.3mA max at 48V:IR 45mA min at 150V pulsed: with leads 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


439 























12. MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

NUMBER 

u 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

I5BC5 

9 



Disc:12.5mmD>(2.5mmTh;Pd 500mW max;IRl.7mA max at 48V:IR 65mA min at 150V pulsed; with leads 

2 

DBC6 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR2.3mA max at 48V:IR 72mA min at 150V pulsed; with leads 

3 

DBC7 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max:IR3.0mA max at 48V:IR 91mA min at 150V Dulsed: with leads 

4 

DBC8 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh:Pd 500mW max;IR5.0mA max at 48V;IR 115mA min at 150V pulsed; with leads 

5 

DBC9 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTh;Pd 500mW max;IR5.0mA max at 48V;IR 152mA min at 150V pulsed; with leads 

6 

IDBC12-47 

9 


M992 

Pd 500mW:Voltaae 12.47V § at 10mA:Ava Eff 3.0 

7 

IDCC12-68 

9 


M992a 

Pd 800mW;Voltage 12-68V § at 10mA;Avg Eff 3.4 

8 

IDDC12-68 

9 


M992b 

Pd 1.0W;Voltage 12-68V § at 10mA;Avg Eff 3.3 

9 

IRWC470-1300 

9 


M993 

Pd 700mW:Voltaae 470-1. 3kV § at 10mA:Ava Eff 4.5 

10 

ODBC47-330 

9 


M992 

Pd 500mW;Voltage 47-330V § at 10mA;Avg Eff 4.0 

11 

ODCC56-330 

9 


M992a 

Pd 800mW;Voltage 56-330V § at 10mA;Avg Eff 4.0 

12 

ODDC56-330 

9 


M992b 

Pd 1.0W;Voltaae 56-330V 5 at 10mA;Ava Eff 4.3 

13 

Q69-X1 

9 


FI 46 

Rated Voltage 230V;900V(max) Surge;20kA p-p;Cap 7.0pf typ 

14 

Q69-X2 

9 


FI 46 

Rated Voltage 350V;1.1kV(max) Surge;20kA p-p;Cap 5.0pf typ 

15 

Q69-X3 

9 


FI 46 

Rated Voltaae 600V:600V(max) Surae:20kA o-D-.Cao 5.0Df tvo 

16 

Q69-X101 

9 


FI 42 

Rated Voltage 90V;600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

17 

Q69-X102 

9 


FI 42 

Rated Voltage 230V;650V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

18 

Q69-X103 

9 


FI 42 

=^ated Voltaae 350V:700Vfmax):5.0kA D-OiCao 2.0Df tvo 

19 

Q69-X106 

9 


FI 42 

Rated Voltage 1 50V;600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

20 

Q69-X1 1 1 

9 


FI 42 

Rated Voltage 600V;1100V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

21 

Q69-X138 

9 


A466i 

^ated Voltaae 90V:650V(max) Surae:10kA o-DiCao 1.5Df tvo 

22 

Q69-X141 

9 


FI 43d 

Rated Voltage 90V;650V(max) Surge; lOkA p-p;Cap 1.5pf typ 

23 

Q69-X142 

9 


FI 44 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

24 

Q69-X144 

9 


FI 44 

=^ated Voltaae 90V:650V(max) Surae:10kA o-DiCao 1.5Df tvo 

25 

Q69-X145 

9 


FI 44 

Rated Voltage 350V;700V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

26 

Q69.X151 

9 


A445 

Rated Voltage 90V;600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

27 

Q69-X152 

9 


A445 

=tated Voltaae 230V:650Vfmax):5.0kA D-oiCao 2.0Df tvo 

28 

Q69-X153 

9 


A445 

Rated Voltage 350V;700V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

29 

Q69-X154 

9 


A445 

Rated Voltage 600V;1100V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

30 

Q69-X157 

9 


A445 

Rated Voltaae 150V;600V(max):5.0kA o-oiCao 2.0Df tvo 

31 

Q69-X201 

9 


FI 43b 

Rated Voltage 470V;1000V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

32 

Q69-X202 

9 


FI 43c 

Rated Voltage 800V;1600V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

33 

Q69-X215 

9 


A446i 

Rated Voltaae 800V:1.5kVfmax) Surae:10kA D-D:CaD I.Oof tvo 

34 ♦ 

Q69-X216 

9 


A446j 

Rated Voltage I.OkV; 1.5kV (max) ^urge;10kA p-p; Cap I.Opf typ 

35 

Q69-X217 

9 


A446j 

Rated Voltage 1 .4kV;2.0kV(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

36 

Q69-X223 

9 


FI 43d 

Rated Voltaae 350V: 700 V(max) SuraeilOkA o-DtCao 1.5Df tvo 

37 

Q69-X224 

9 


FI 43d 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

38 

Q69-X225 

9 


A446i 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap 1.5pf typ 

39 

Q69-X226 

9 


F141 

Rated Voltaae 230V:650V(max):2.5kA D-oiCao I.Oof tvo 

40 

Q69-X227 

9 


F141 

Rated Voltage 350V;700V(max);2.5kA p-p;Cap I.Opf typ 

41 

Q69-X238 

9 


A446i 

Rated Voltage 350V;700V(max) Surge; lOkA p-p;Cap 1.5pf typ 

42 

Q69-X241 

9 


A446i 

Rated Voltaae 150V:650V(max) Surae:10kA o-oiCao I.Oof tvo 

43 

Q69-X243 

9 


A446j 

Rated Voltage 230V;700V(max) Surge;lOkA p-p;Cap I.Opf typ 

44 

Q69-X244 

9 


F143e 

Rated Voltage 230V;700V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

45 

Q69-X245 

9 


F143e 

Rated Voltaae 1 50V;650V(max) Surae:10kA o-o:Cao I.Oof tvo 

46 

Q69-X247 

9 


F143e 

Rated Voltage 90V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

47 ♦ 

Q69-X248 

9 


A446j 

Rated Voltage 90V;650V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

48 

Q69-X249 

9 


F143e 

Rated Voltaae 350V:800Vfmax) Surae:10kA o-o:Cao I.Oof tvo 

49 

Q69-X250 

9 


A446j 

Rated Voltage 350V;800V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

50 

Q69-X251 

9 


A446g 

Rated Voltage 470V;1000V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

51 

Q69-X252 

9 


A446h 

Rated Voltaae 800V:1600V(max) Surae:5.0kA o-o:Cao 2.0of tvo 

52 

Q69.X253 

9 


A446f 

Rated Voltage 270V;1000V(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

53 

Q69.X353 

9 


A446b 

Rated Voltage 2500V;4200V{max);2.5kA p-p;Cap 2.0pf typ 

54 

Q69-X355 

9 


A446a 

Rated Voltaae 1600V:2500V(max):2.5kA o-o:Cao 2.0of tvo 

55 

Q69-X356 

9 


A445 

Rated Voltage 1000V; 1600V(max);5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

56 

Q69-X358 

9 


A446C 

Rated Voltage 4500V;6000V(max);2.5kA p-p;Cap 2.0pf typ 

57 

Q69-X360 

9 


A446d 

V(BR) 6.5kV max:Dvnamic V(BR) 10.5kV max:Cao 2.0of tvo 

58 

Q69-X361 

9 


A446d 

V(BR) 9.0kV max;Dynamic V(BR) 14kV max;Cap 2.0pf typ 

59 

Q69-X405 

9 


S564 

Rated Voltage 800V;1.5kV(max) Surge;20kA p-p;Cap 1.2pf typ 

60 

Q69-X406 

9 


S564 

Rated Voltaae I.OkV: 1.5kV(max) Surae:20kA o-o:Cao 1.2of tvo 

61 

Q69-X407 

9 


S564 

Rated Voltage 1 .4kV:2.0kV(max) Surge;20kA p-p:Cap 1.2pf typ 

62 

Q69-X433 

9 


S564 

Rated Voltage 3.0kV;4.0kV(max) Surge;20kA p-p;Cap I.Opf typ 

63 

Q69-X451 

9 


A444 

Rated Voltaae 90V:600V(max):2.5kA o-o:Cao I.Oof tvo 

64 

Q69-X452 

9 


A444 

Rated Voltage 1 50V;600V(max);2.5kA p-p;Cap I.Opf typ 

65 

Q69-X453 

9 


A444 

Rated Voltage 230V;650V(max);2.5kA p-p;Cap I.Opf typ 

66 

Q69-X454 

9 


A444 

Rated Voltaae 350V;900V(max):2.5kA o-o:Cao I.Oof tvo 

67 

Q69-X503 

9 


A466e 

Voltage Range 70-300 V;1.2kV(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

68 

Q69-X504 

9 


A466e 

Voltage Range 70-450 V;1.5kV(max) Surge;5.0kA p-p;Cap 2.0pf typ 

69 

Q69-X551 

9 


A446k 

180-240V Voltaae Soan:100A(max) Switchina Current:Cao 2.0of tvo 

70 

Q69-X556 

9 


A446m 

180-250V Voltage Span;100A(max) Switchina Current;Cap 2.0pf typ 

71 

Q69-X558 

9 


A446k 

85-1 25V Voltage Span;60A(max) Switching Current;Cap2.0pf typ 

72 

Q69-X559 

9 


A446m 

76-1 08V Voltaae Soan:60A(max) Switchina Current:Cao2.0of tvo 

73 

Q69.X751 

9 


FI 48b 

Rated Voltage (a-b) 300-900V,(a-e,b-e) 300-500V;800V(max) Surge 

74 

Q69-X758 

9 


FI 47b 

Rated Voltage (a-b) 300-750V,(a-e,b-e) 300-500V;800V(max) Surge 

75 

Q69-X759 

9 


A447b 

Rated Voltaae (a-b) 300-750V.{a-e.b-e) 300-500V:800V(max) Surae 

76 

Q69-X789 

9 


A448 

Rated Voltage 350V:900V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

77 

Q69-X790 

9 


A448 

Rated Voltage 230V;900V(max) Surge;10kA p-p;Cap I.Opf typ 

78 

Q69-X797 

9 


A447a 

Rated Voltaae 350V:900V(max) Surae:10kA o-o:Cao I.Oof tvo 

79 

Q69.X798 

9 


FI 47a 

Rated Voltage 230V;900V(max) Surge;10kA p-p:Cap I.Opf typ 

80 

Q69-X799 

9 


FI 47a 

Rated Voltage 350V;900V(max) Surge;10kA p-p:Cap I.Opf typ 

81 

Q69-X800 

9 


A447a 

Rated Voltaae 230V:900V(max) Surae;10kA o-o:Cao I.Oof tvo 

82 

Q69-X801 

9 


FI 45 

Rated Voltage 230V;650V(max) Surge:20kA p-p:Cap 3.0pf typ 

83 

Q69-X802 

9 


FI 45 

Rated Voltage 350V;700V(max) Surge;20kA p-p:Cap 3.0pf typ 

84 

Q69-X804 

9 


F145 

Rated Voltaae 600V: I.OkVf max) Surae:20kA o-o:Cao 3.0of tvo 

85 

Q69-X814 

9 


FI 45 

Rated Voltage 90V;600V(max) Surge:20kA p-p; Cap 3.0pf typ 

86 

Q69-X815 

9 


FI 45 

Rated Voltage 150V;600V(max) Surge;20kA p-p;Cap 3.0pf typ 

87 

SNR-7 A75K 

9 


M396W 

ACrms 75V. DC 102V: Enerav 2.0J; PD .2W: 108V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 260oF at 1kHz 

88 

SNR-7A95K 

9 


M396W 

ACrms 95V, DC 127V; Energy 2.0J; PD .2W; 135V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 210pF at 1kHz 

89 

SNR-7A115K 

9 


M396W 

ACrms 115V, DC 153V; Energy 2.0J; PD .2W; 162V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 180pF at 1kHz 

90 

SNR-7A130K 

9 


M396X 

ACrms 130V. DC 175V: Enerav 2.5J: PD .24W: 184V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 160oF at 1kHz 

91 

SNR.7A150K 

9 


M396X 

ACrms 150V, DC 200V: Energy 2.5J; PD .24W: 212V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 140pF at 1kHz 

92 

SNR-7A175K 

9 


M396X 

ACrms 175V, DC 230V: Energy 2.5J; PD .24W: 248V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 120pF at 1kHz 

93 

SNR-7A250K 

9 


M396aa 

ACrms 250V. DC 330V: Enerav 5.0J: PD .28W: 354V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 80oF at 1kHz 

94 

SNR-7A275K 

9 


M396aa 

ACrms 275V, DC 362V; Energy 5.0J; PD .28W: 389V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 80pF at 1kHz 

95 

SNR-7A300K 

9 


M396aa 

ACrms 300V, DC 395V; Energy 5.0J; PD .28W: 424V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 70pF at 1kHz 

96 

SNR-7D18L 

9 


M936V 

ACrms 10V.DC 14V:Enerav 0.5J:PD.18W:15V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 1300 dF at 1kHz 

97 

SNR-7D22L 

9 


M936V 

ACrms 14V,DC 720V:Energy 0.6J;PD .18W:19V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 1300pF at 1kHz 

98 

SNR-7D24L 

9 


M936V 

ACrms 15V,DC 20V:Energy 0.8J;PD .18W;20V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 1200pF at 1kHz 

99 

SNR-7D27L 

9 


M936V 

ACrms 17V.DC 22V:Enerav 0.8J:PD .18W:23V min(Varistor) at 1.0mADC:CT IIOOdF at 1kHz 

100 

SNR-7D33K 

9 


M936V 

ACrms 20V, DC 26V:Energy 1.0J:PD .19W;30V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 900pF at 1kHz 

101 

SNR-7D39K 

9 


M936W 

ACrms 25V,DC 31V:Energy 1.2J:PD .20W;35V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 750pF at 1kHz 

102 

SNR-7D47K 

9 


M936X 

ACrms 30V.DC 38V:Enerav 1.4J:PD .21W:42V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 650 dF at 1kHz 

103 

SNR-7D56K 

9 


M936X 

ACrms 35V,DC, 45V:Energy 1.7J:PD .22W;50V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 550pF at 1kHz 

104 

SNR-7D68K 

9 


M936y 

ACrms 40V, DC 56V:Energy 2.0J;PD .24W;61V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 450pF at 1kHz 

105 

SNR-7D82K 

9 


M936Z 

ACrms 50V.DC 66V:Enerav 2.5J:PD .25W:74V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 350 dF at 1kHz 

106 

SNR-7D100K 

9 


M936aa 

Acrms 60V,DC8 IV, Energy 3.0J:PD.26W:90Vmin(Varistor)at 1 .OmADC;CT300pF at 1kHz 

107 

SNR-1 4A75K 

9 


M396ag 

ACrms 75V, DC 102V: Energy 8.0J; PD .5W: 108V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 1.6nF at 1kHz 

108 

SNR-1 4A95K 

9 


M396aa 

ACrms 95V. DC 127V: Enerav 8.0J: PD .5W: 135V min (Varistor) at I.OrnADC: CT 1.3nF at 1kHz 

109 

SNR-1 4A115K 

9 


M396ag 

ACRMS 115V, DC 153V; Energy lOJ; PD .5W: 162V min (Varistor) at I.OrnADC; CT 1.1 nF at 1kHz 

110 

SNR-1 4A130K 

9 


M936ah 

ACrms 130V.DC 175V:Enerav 10J:PD.5W:184Vmin (Varistor) at 1 .0mADC:CT940DF at 1kHz 


440 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


12 . 


LINE 

No. 


m 


MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


TYPE 

NUMBER 


ki 

Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

SNR.14'A150K 

SNR-1 4A175K 

SNR-1 4A250K 

9 

9 

9 


M936ah 

M936ah 

M936ai 

ACrms 150\/,DC 200V:Energy 10J:PD .5W;212V min (Varistor) at I.OmADCjCT 820pF at 1kHz 

ACrms 175V, DC 175V: Energy 103; PD .5W; 247V min (Varistor) at I.OmADC; CT 700pF at 1kHz 

ACrms 250V.DC 330V:Enerav 20J: PD .6W:354V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 510oF at 1kHz 

4 

SNR-1 4A275K 

9 


\^936ai 

ACrms 275V, DC 362V;Energy 20J:PD .6W;389V min (Varistor) at I.OmADCjCT 460pF at 1kHz 

5 

SNR-1 4A300K 

9 


\/1936aj 

ACrms 300V:DC 395V;Energy 20J;PD .6W:424V min (Varistor) at I.OmADCjCT 420pF at 1kHz 

6 

SNR-1 4A320K 

9 


\^936ai 

ACrms 320V.DC 420V:Enerav 20J:PD .6W;462V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 390 dF at 1kHz 

7 

SNR-1 4A420K 

9 


\/1936ak 

ACrms 420V,DC 560V:Energy 40J:PD .6W:610V min (Varistor) at I.OmADCjCT 290pF at 1kHz 

8 

SNR-1 4A460K 

9 


\/1936ak 

ACrms 460V,DC 615V:Energy 40J;PD .6W;665V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 270pF at 1kHz 

9 

SNR-1 4A480K 

9 


M936ak 

ACrms 480V.DC 640V:Enerav 40J:PD .7W:693V min (Varistor) at I.OmADC.CT 260 dF at 1kHz 

10 

SNR-14A510K 

9 


\/1936al 

ACrms 510V,DC 675V;Energy 40J;PD .7W;738V min (Varistor) at I.OmADCjCT 250pF at 1kHz 

11 

SNR-1 4A550K 

9 


M936al 

ACrms 550V,DC 720V;Energy 40J:PD .7W;795V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 230pF at 1kHz 

12 

SNR-1 4A575K 

9 


M936al 

ACrms 575V.DC 755V:Enerav 40J:PD .8W:830V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 220 dF at 1kHz 

13 

SNR-1 4D18L 

9 


M9360 

Acrms 10V,DC14V,Energy 3.0J:PD0.4W;15Vmin Varistor)at 1 .0mADC:CT8.0fF at 1kHz 

14 

SNR-1 4D22L 

9 


M9360 

Acrms14V,DC18V,Energy 3.0J:PD0.4W;19Vmin(Varistor)at 1 .0mADC:CT7.0fF at 1kHz 

15 

SNR-1 4D24L 

9 


M9630 

Acrms15V.DC20V.Enerav 4.0J;PD0.4W;20Vmin(Varistor)at 1.0mADC:CT6.5DfF at 1kHz 

16 

SNR-1 4D27L 

9 


M963p 

Acrms 17V,DC 22V, Energy 4.0J;PD 0.4W;23V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 5.8pF at 1kHz 

17 

SNR-1 4D33K 

9 


M936p 

Acrms20V,DC26V, Energy 5.0J:PD0.4W;30Vmin{Varistor)at 1.0mADC:CT4.8pF at 1kHz 

18 

SNR-1 4D39K 

9 


M936d 

Acrms25V.DC31V.Enerav6.0J:PD.45W:35Vmin(Varistor)at 1.0mADC:CT4.lDF at 1kHz 

19 

SNR-1 4D47K 

9 


M936q 

Acrms30V,DC38V,Energy7.0J;PD.45W;42Vmin(Varistor)at 1.0mADC:CT3.5pF at 1kHz 

20 

SNR-1 4D56K 

9 


M936r 

Acrms35V,DC45V,En€rgy8.0J;PD.45W;50Vmin(Varistor)at 1 .0mADC;CT3.OFf at 1kHz 

21 

SNR-1 4D68K 

9 


M936S 

Acrms 40V.DC 56V,Enerav 10J:PD 0.5W:61V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 2.5fF at 1kHz 

22 

SNR-1 4D82K 

9 


M936t 

Acrms50V;DC66V,Energy12J:PD0.5W:74Vmin(Varistor)at 1.0mADC:CT2.1fF at 1kHz 

23 

SNR-1 4D100K 

9 


M963U 

Acrms 60V,DC81V,Energy 15J:PD .55W;90V min(Varistor) at 1.0mADC:CT 1.8pF at 1kHz 

24 

SNR-20A130K 

9 


M936ab 

ACrms 130V;DC 175V:Enerav 20J:PD .85W;184V min (Varistor) at I.OmADCiCT 1900 dF at 1kHz 

25 

SNR-20A150K 

9 


M936ab 

ACrms 150V,DC 200V;Energy 20J:PD .85W:212V min (Varistor) at I.OmADC; 1600pF at 1kHz 

26 

SNR-20A175K 

9 


M936ab 

ACrms 175V;DC 230V:Energy 20J:PD .85W:247V min (Varistor) at I.OmADQCT 1400pF at 1kHz 

27 

SNR-20A250K 

9 


M936ac 

ACrms 250V.DC 330V:Enerav 40J:PD .9W;354V min (Varistor) at I.OmADCiCT lOOOoF at 1kHz 

28 

SNR-20A275K 

9 


M936ac 

ACrms 275V,DC 362V:Energy 40J:PD .9W:389V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 900pF at 1kHz 

29 

SNR-20A300K 

9 


M936ad 

ACrms 300V,DC 395V:Energy 40J:PD .9W:424V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 800pF at 1kHz 

30 

SNR-20A320K 

9 


M936ad 

ACrms 320V.DC 420V:Enerav 40J:PD .9W:462V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 760 dF at 1kHz 

31 

SNR-20A420K 

9 


M936ae 

ACrms 420V,DC 560V:Energy 80J:PD .9W;610V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 580pF at 1kHz 

32 

SNR-20A460K 

9 


M936ae 

ACrms 460V,DC 615V;Energy 80J:PD .9W;665V min (Varistor) at 1.0mADC;CT 530pF at 1kHz 

33 

SNR-20A480K 

9 


M936ae 

ACrms 480V.DC 640V;Enerav 80J:PD 1.0W;693V min (Varistor) at I.OmADCiCT 510 dF at 1kHz 

34 

SNR-20A510K 

9 


M936af 

ACrms 510V,DC 675V:Energy 80J;PD 1.0W;738V min (Varistor) at 1.0mADC:CT 480pF at 1kHz 

35 

SNR-20A550K 

9 


M936af 

ACrms 550V,DC 720V:Energy 80J; PD 1.0W:795Vmin (Varistor) at I.CmADC; CT 460p Fat 1kHz 

36 

SNR-20A575K 

9 


M936af 

ACrms 575V;DC 755V:Enerav 80J:PD 1.1W;830V min(Varistor) at I.OmADCiCT 420 dF at 1kHz 

37 

V18Z-1 

9 



Applied Vrms 11V:Avg Trans Diss .2W;2400pF typ 

38 

V18Z-3 

9 



Applied Vrms 11V:Avg Trans Diss .4W:12.6fF typ 

39 

V22Z-1 

9 



Aoolied Vrms 14V:Ava Trans Diss .2W:1960 dF tvD 

40 

V22Z-3 

9 



Applied Vrms 14V:Avg Trans Diss .4W;10.3fF typ 

41 

V24Z-1 

9 



Applied Vrms 15V:Avg Trans Diss .2W;1800pF typ 

42 

V24Z-4 

9 



Aoolied Vrms 15V:Ava Trans Diss .4W;9450oF tvo 

43 

V27A-1 

9 


Alaah 

Applied Vrms 17V; Avg Trans Diss 0.2W; 340pF typ 

44 

V27Z-1 

9 


Alaan 

Applied Vrms 17V:Avg Trans Diss 0.2W;1600pF typ 

45 

V27Z-4 

9 


Alaah 

Aoolied Vrms 17V:Ava Trans Diss .4W;8400oF tvo 

46 

V33A-2 

9 


Alaah 

Applied Vrms 21V: Avg Trans Diss 0.2W; 270pF typ 

47 

V33Z-1 

9 


Alaan 

Applied Vrms 21V;Avg Trans Diss 0.2W;1300pF typ 

48 

V33Z-5 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 21V:Ava Trans Diss 0.4W:7000 dF tvo 

49 

V39A-2 

9 


Alaah 

Applied Vrms 25V: Avg Trans Diss 0.2W; 230pF typ 

50 

V39Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 25V: Avg Trans Diss 0.2W;1200pF typ 

51 

V39Z.6 

9 


Alaah 

Aoolied Vrms 25V:Ava Trans Diss .4W:6000oF tvo 

52 

V47A-3 

9 


Alaah 

Applied Vrms 30V: Avg Trans Diss 0.2W; 190pF typ 

53 

V47Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 30V: Avg Trans Diss .22W; lOOOpF typ 

54 

V47Z-7 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 30V:AVG Trans Diss .45W:5000oF tvo 

55 

V56A-3 

9 


Alaah 

Applied Vrms 35V: Avg Trans Diss 0.2W; 160pF typ 

56 

V56Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 35V: Avg Trans Diss .23W;800pF typ 

57 

V56Z-8 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 35V;Ava Trans Diss .47W:4000oF tvo 

58 

V68A-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 43V: Avg Trans Diss .2W:130pF typ 

59 

V68Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 43V:Avg Trans Diss .24W;700pF typ 

60 

V68Z-10 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 43 V;Avq Trans Diss 0.5W:3500 dF tvo 

61 

V82A-5 

9 


Alaan 

Applied Vrms 52V: Avg Trans Diss .2W:110pF typ 

62 

V82Z-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 52V:Avg Trans Diss .25W;600pF typ 

63 

V82Z-12 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 52V;Ava Trans Diss .5W:3000 dF tvo 

64 

V100A-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 63V:Avg Trans Diss .3W:50pF typ 

65 

V100Z-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 63V: Avg Trans Diss .26W;500pF typ 

66 

V100Z-15 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 63V:Ava Trans Diss .55W:2500 dF tvo 

67 

V117R-2 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V: Avg Trans Diss .35W: 145pF typ 

68 

V117R-5 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V: Avg Trans Diss .50W: 560pF typ 

69 

V117R-6 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 75V: Avq Trans Diss .60W: 870 dF tvo 

70 

V117R-15 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 75V: Avg Trans Diss .85W: 1830pF typ 

71 

V120A-2 

9 


Alaan 

Applied Vrms 75V:Avg Trans Diss .3W:40pF typ 

72 

V120Z-3 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 76V:Ava Trans Diss .26W:400 dF tvo 

73 

V120Z-18 

9 


Alaan 

Applied Vrms 76V:Avg Trans Diss .55W;2000pF typ 

74 

V150A-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 92V:Avg Trans Diss .3W:30pF typ 

75 

V150R-2 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 95V: Ava Trans Diss .35W: IIOoF tvo 

76 

V150R-6 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 95V: Avg Trans Diss .50W; 400pF typ 

77 

V150R-8 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 95V: Avg Trans Diss .60W; 630pF typ 

78 

V150R-17 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 95V: Ava Trans Diss .85W: 1410oF tvo 

79 

V180A-3 

9 


Alaan 

Applied Vrms 110V; Avg Trans Diss .3W;25pF typ 

80 

V183R-2 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V: Avg Trans Diss .35W: 75 pF typ 

81 

V183R.7 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 115V: Ava Trans Diss .50W: 350 dF tvo 

82 

V183R-9 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V; Avg Trans Diss .60W; 570pF typ 

83 

V183R-20 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 115V: Avg Trans Diss .85W; 1270pF typ 

84 

V216R-3 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 135V: Avq Trans Diss .35W: 85 oF tvo 

85 

V216R-7 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 135V: Avg Trans Diss .60W; 310pF typ 

86 

V216R-10 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 135V; Avg Trans Diss .70W: 490pF typ 

87 

V216R-20 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 135V: Avq Trans Diss .90W: IllOof tvo 

88 

V220A-4 

9 


Alaan 

Applied Vrns 138V:Avg Trans Diss .3W:20pF typ 

89 

V250R-3 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V: Avg Trans Diss .40W: 80pF typ 

90 

V250R-10 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 160V: Avq Trans Diss .60W: 290oF tvo 

91 

V250R-12 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V: Avg Trans Diss .70W: 390pF typ 

92 

V250R-25 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 160V: Avg Trans Diss .90W: 880pF typ 

93 

V270A-4 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 171V:Avq Trans Diss .3W:17 dF tvo 

94 

V283R-3 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V; Avg Trans Diss .40W: 70pF typ 

95 

V283R-10 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V: Avg Trans Diss .60W: 250pF typ 

96 

V283R-12 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 180V; Avq Trans Diss .70W: 390 dF tvo 

97 

V283R-30 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 180V: Avg Trans Diss .90W;870pF typ 

98 

V330A-5 

9 


Alaan 

Applied Vrms 200V:Avg Trans Diss .3W;15pF typ 

99 

V370A-5 

9 


Alaan 

Aoolied Vrms 220V:Ava Trans Diss .3W:12oF tvo 

100 

V383R-5 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V: Avg Trans Diss .40W: 50pF typ 

101 

V383R-13 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V; Avg Trans Diss .70w 190pF typ 

102 

V383R-15 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 240V; Avq Trans Diss .80W: 300 dF tvo 

103 

V383R-40 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 240V; Avg Trans Diss I.OOW; 660pF typ 

104 

V390A-6 

9 


Alaan 

Applied Vrms 242V:Avg Trans Diss .3W;10pF typ 

105 

V416R-5 

9 


M1096 

Aoolied Vrms 260V: Ava Trans Diss .40W: 45 dF tvo 

106 

V416R-15 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 260V: Avg Trans Diss .70W: 180pF typ 

107 

V416R-20 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 260V; Avg Trans Diss .80W: 270pF typ 

108 

V416R-45 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 260V; Ava Trans Diss I.OOW: 610oF tvo 

109 

V430A-7 

9 


Alaan 

Applied Vrms 264V: Avg Trans Diss .3W;10pF typ 

110 

V450R-5 

9 


Ml 096 

Aoolied Vrms 280V: Avq Trans Diss .40W: 42oF tvo 
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12. MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


I LINE 
No. 


TYPE 

NUMBER 


\2J 

Tiat. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

2 

3 

V450R-15 

V450R-20 

V450R-45 

9 

9 

9 


mm 

Ml 096 

Ml 096 

Applied Vrms 280V; Avg Trans Diss .70W: 160pF typ 

Applied Vrms 280V; Avg Trans Diss .80W; 250pF typ 

AoDlied Vrms 280V; Ava Trans Diss 1.00W:360 dF Ivd 

4 

V700R-70 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 440V; Avg Trans Diss 1.10W; 360pF typ 

5 

V730R-70 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 460V; Avg Trans Diss 1.10W; 350pF typ 

6 

V765R-70 

9 


Ml 096 

Aoblied Vrms 480V: Ava Trans Diss 1.1 OW: 335 dF tvD 

7 

V800R-80 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 500V; Avg Trans Diss 1.1 OW; 320pF typ 

8 

V850R-80 

9 


Ml 096 

Applied Vrms 540V; Avg Trans Diss 1.10W; 300pF typ 

9 

V1000R-100 

9 


Ml 096 

AoDlied Vrms 630V: Ava Trans Diss 1.20W: 260 dF tvo 

10 

V1400R-100 

9 


Ml 096 

Applied Vrms I.OkV; Avg Trans Diss 1.30W; 200pF typ 

11 

WAC1 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh;Pd 250mW max;IR1.7mA max at 48V;IR 52mA min at 150V pulsed; no leads 

12 

WAC2 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh:Pd 250mW max:IR3.0mA max at 48V:IR 72mA min at 150V Duised: no leads 

13 

WAC3 

9 



Disc:9.5mmDX2.5mmTh;Pd 250mW max;IR5.0mA max at 48V;IR 121mA min at 150V pulsed; no leads 

14 

WBC1 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 500uA max at 48V;IR 27mA min at 150V pulsed; no leads 

15 

WBC2 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH:Pd 500mW max:IR 700uA max at 48V:IR 32mA min at 150V oulsed: no leads 

16 

WBC3 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 900uA max at 48V;IR 35mA min at 150V pulsed; no leads 

17 

WBC4 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 1.3mA max at 48V;IR 45mA min at 150V pulsed; no leads 

18 

WBC5 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH:Pd 500mW max:IR 1.7mA max at 48V:IR 65mA min at 150V oulsed: no leads 

19 

WBC6 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 2.3mA max at 48V;IR 72mA min at 150V pulsed; no leads 

20 

WBC7 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 3.0mA max at 48V;IR 91mA min at 150V pulsed; no leads 

21 

WBC8 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH:Pd 500mW max:IR 4.0mA max at 48V:IR 115mA min at 150V oulsed: no leads 

22 

WBC9 

9 



Disc:12.5mmDX2.5mmTH;Pd 500mW max;IR 5.0mA max at 48V;IR 152mA min at 150V pulsed; no leads 

23 

SCI 50 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavg 10mA max;VF 125-1 60V at 2.0mA;VF 195 V typ at 5mA;TC-2.2mV/*C 

24 

SC200 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V:IFava 10mA max.VF 150-1 75V at 2.0mA:VF 210 V tvo at 5mA:TC-2.2mV/*C 

25 

SC250 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavg 10mA max;VF 165-205V at 2.0mA;VF 225 V typ at 5mA;TC-2.2mV/‘’C 

26 

SC300 

9 

Ge 

T05 

P1V 5.0V;IFavg 10mA max;VF 195-250V at 2.0mA;VF 275 V typ at 5mA;TC-2.2mV/*C 

27 

2SD2A 

9 

Si 

TO106 

IF 50mA Max:Pd 200mW Max:PIV lOV.IR I.OuA at 10V:VF 1.5V Max at 2.0mA:TC -4.0mV/*C 

28 

BA579A 

9 

Si 

T0236 

Dual, com Anode;for UHF/VHF atten;Vr 30V;lf 20mA;C360nF 

29 

BA579C 

9 

Si 

T0236 

Dual, com Cathode;for UHF/VHF atten;Vr 3bV;lf 20mA;C350nF 

30 

BA579S 

9 

Si 

T0236 

Doubler confia:for UHF/VHF atten:Vr 30V:lf 20mA:C350nF 

31 

BOV14S10K 

9 

Si 

M1096j 

Voltage Range 20-24V;Pd 50mW max;Supply Volt 12Vac;Cap 6.0nF 

32 

BOV14S14K 

9 

Si 

Ml 0961 

Voltage Range 20-24V;Pd lOOmW max;Supply Volt 12Vac;Cap 1.5nF 

33 

BOV30S10K 

9 

Si 

Ml 096k 

Voltaae Ranae 42-50V:Pd 50mW max:Suoolv volt 24Vac:Cao 2.2nF 

34 

BOV30S14K 

9 

Si 

M1096U 

Voltage Range 42-50V;Pd lOOmW max;Supply Volt 24Vac;Cap 5.5nF 

35 

BOV60S05K 

9 

Si 

Ml 096 

Voltage Range 90-110V;Pd lOOmW max;Supply Volt 48Vac;Cap 200pF 

36 

BOV60S07K 

9 

Si 

M1096e 

Voltaae Ranae 90-110V:Pd 250mW max:Suoolv Volt 48Vac:CaD 500 dF 

37 

BOV60S10K 

9 

Si 

Ml 0961 

Voltage Range 90-110V;Pd 400mW max;Supply Volt 48Vac;Cap 1.4nF 

38 

BOV250S05K 

9 

Si 

Ml 096c 

Voltage Range 351-429V;Pd max lOOmW; Supply Volt 220Vac ; Cap 50pF 

39 

BOV250S07K 

9 

Si 

M1096h 

Voltaae Ranae 351 -429V: Pd max 250mW: SuddIv Volt 220Vac:CaD 130 dF 

40 

BOV250S10K 

9 

Si 

Ml 0960 

Voltage Range 351-429V;Pd max 400mW; Supply Volt 220 Vac; Cap 270pF 

41 

BOV250S14K 

9 

Si 

M1096y 

Voltage Range 351 -429V; Pd max 600mW;Supply Volt 220Vac; Cap 500pF 

42 

BOV250S20K 

9 

Si 

M1107h 

Voltaae Ranae 351 -429V: Pd 1.0W max:SuDDlv Volt 220Vac:CaD I.OnF 

43 

BOV275S05K 

9 

Si 

M1096d 

Voltage Range 387-473V; Pd max lOOmW; Supply Volt 250Vac;Cap 45pF 

44 

BOV275S07K 

9 

Si 

M1096i 

Voltage Range 387-473V;Pd max 250mW; Supply Volt 250Vac;Cap IIOpF 

45 

BOV275S10K 

9 

Si 

M1096D 

Voltaae Ranae 387-473V: Pd max 400mW: SuddIv Volt 250Vac:CaD 250 dF 

46 

BOV275S14K 

9 

Si 

M1096Z 

Voltage Range 387-473V;Pd max 600mW; Supply Volt 250Vac;Cap 450pF 

47 

BOV275S20K 

9 

Si 

M1107i 

Voltage Range 387-473V;Pdmax 1.0mW;Supply Volt 250Vac;Cap 900pF 

48 

BOV420S10K 

9 

Si 

Ml 096a 

Voltaae Ranae 612-748V: Pd max 400mW: SuddIv Volt 380 Vac: Cao 130 dF 

49 

BOV420S14K 

9 

Si 

Ml 107a 

Voltage Range 612-748V;Pdmax 600mW;Supply Volt 380Vac;Cap 250pF 

50 

BOV420S20K 

9 

Si 

M1107j 

Voltage Range 612-748V;Pdmax 1.0W;Supply Volt 380Vac;Cap 400pF 

51 

BOV550S10K 

9 

Si 

M1096r 

Voltaae Ranae 819-100lV:Pd max 400mW: SuddIv Volt 500 Vac: Cao IOOdF 

52 

BOV550S14K 

9 

Si 

Ml 107b 

Voltage Range 819-1001V:Pdmax 600m:Supply Volt 500Vac;Cap 180pF 

53 

BOV550S20K 

9 

Si 

M1107k 

Voltage Range 819-1001V;Pdmax 1.0W:Supply Volt 500Vac;Cap 350pF 

54 

BOV625S10K 

9 

Si 

Ml 096s 

Voltaae Ranae 900-1 100V: Pd max 400mW: SuddIv Volt 550 Vac: Cao 90 dF 

55 

BOV625S14K 

9 

Si 

Ml 107c 

Voltage Range 900-1 100V;Pdmax 600m;Supply Volt 550Vac;Cap 150pF 

56 

BOV625S20K 

9 

Si 

M1107e 

Voltage Range 900-1 100V;Pdmax 1.0W;Supply Volt 550Vac;Cap 320pF 

57 

GSV101 

9 

Si 

A398a 

VF 740mV min.850mV max at 100mA:PD 1.0W at 50'C max:OD Temo -65 to 175*C 

58 

GSV102 

9 

Si 

A398g 

VF 740mV min,850mV max at 100mA:PD 1.0W at 50*C max;Op Temp -65 to 175*C 

59 

GSV103 

9 

Si 

A398g 

VF 750mV min,820mV max at 100mA;PD 1.0W at 50“C max;Op Temp -65 to 175*C 

60 

MA27 

9 

Si 

Alan 

IF50mA: VR6V: VF.A.56-.61.B.59-.64.C.62-.67V at IF1.5mA:AF/AT2.0mV/C 

61 

MA27Q 

9 

Si 

Alan 

IF 50mA; VR6V; VF 1.6V at IF lOuA 

62 

MA27T 

9 

Si 

Alan 

IF 70mA,VF 1.76-2.04V (at IF 3.0mA),IR I.OuA max (at VR 6.0V),AVF/At 6.5mv/“C 

63 

MA27W 

9 

Si 

Alan 

IF 100mA:VF:A-1.18-1.28V:A1-1.18-1.24V:A2-1.22-1.28V at IF-3.0mA IR-I.OuAmax 

64 

MA28 

9 

Si 

Alan 

IF 150mA; VR6V; VF 0.64V at IF 1.5mA 

65 

MA28T 

9 

Si 

Alan 

IF 70mA; VR6V; VF 1.15V at IF lOuA; VF 2.04 at IF 3mA 36 

66 

MA28W 

9 

Si 

Alan 

IF 100mA; VR6V: VF 0.7 at lOuA: VF 1.36 at IF 3mA 36 

67 

MD5 

9 

Si 

C202 

IF 100 mA Max;Pd 150mW Max:PIV 5.0V;10 uA at 5.0V;VF 0.8V Max at 5.0mA;TC -2.0mV/*C 

68 

PTC301 

9 

Si 

D035 

VF690mV max at IF 3.0mA;IR10uA max at VR 5.0V;IFM 1 50mA;AVF/ATa-2.0mVrC Typ at IF 1.0mA 

69 

PTC302 

9 

Si 

A305 

Diode Varistor for Automatic Volt Control: IF 20mA max: VF .58V at 1.5mA 

70 

SC20#B 

9 

Si 

A271f 

Varactor: Vr 20V;lr 1.5uA at Vr:CT 16pF min 

71 

SD2A 

9 

Si 

TO106 

IF 50mA Max:Pd 200mW Max:PIV 10V:IR I.OuA at 10V:VF 0.8V Max at 5.0mA;TC -2.0mV/‘C 

72 

SD60P 

9 

Si 

A270 

Vr 35V:lo 100mA:lr Max 5.0V at 35V: Max temo. 100J. 

73 

SD61P 

9 

Si 

A270a 

Vr 400V; lo 150mA;lr Max 50V at 400V; Max temp. 100J. 

74 

SF-1 

9 

Si 

A271 

Vr 1.5kV;lo 30mA;Vf 2.0V:trr 300ns; Max Temp 100J 

75 

STV2H 

9 

Si 

Cl 56 

VRM 10V:IF 150mA:IFSM 20A at lOmSec: 

76 

S7V3H 

9 

Si 

Cl 56 

VF 1.60V-1.80V at 7.0mA;IR lOuA max at 50V;lsurge 10A;Tstg -60 to plus 100’C. 

77 

STV4H 

9 

Si 

Cl 56 

VF 2.10V-2.35V at 7.0mA;IR lOuA max at 50V;lsurge 8A:Tstg -60 to plus 100*C. 

78 

SV03 

9 

Si 

A221e 

VF-2.3V at lf-70mA:IR-10uA max at 100V: Max. Current-1 50mA. 

79 

SV03S 

9 

Si 

S425 

VaristonlF 50mA;IFSM 5.0A:VF 1.8V:IF 3.0mA 

80 

SV04S 

9 

Si 

S425 

Varistor;IF 50mA;IFSM 5.0A;VF 2.5V:IF 3.0mA 

81 

SV-1*B 

9 

Si 

A221a 

VF4V max at lOOmA.IF 50uA max at .3VfBidirection1:UDCU00mA max:IFSM 32A at lOmS 

82 

SV-02 

9 

Si 

A221e 

Voltage 4.0V at 100mA;Max Current 150mA 

83 T 

SV-2#B 

9 

Si 

A221g 

VF4V max at 100mA, IF 50uA max at 1.2V(Bidirection);l(DC)150mA max;IFSM25A at lOmS 

84 ▼ 

SV.3itB 

9 

Si 

A221a 

VF2V max at lOOmA.IF 50uA max at .6VfBidirection1:UDC)250mA max:IFSM30A at lOmS 

85 

SV.04 

9 

Si 

A221g 

Vf 3.0V at If 70mA;lr lOuA max at 100V:Max Current 100mA 

86 

SV-05 

9 

Si 

A221e 

Vf 3.8V at If 70mA;lr lOuA max at 100V;Max Current 80mA 

87 

SV.06 

9 

Si 

A221a 

Vf 4.5V at If 70mA:lr lOuA max at 100V:Max Current 70mA 

88 

SV-100-1 

9 

Si 

Alaaa 

2 Matched Si Junct. in Parr, W/opp Polarity;V(F)min.45V/IF 1.0mA;l(Surge)Max 50A;PD 1.0W 

89 

V64 

9 

Si 

A1fq 

Varistor Meter Protector 1 meg at .10V 4 ohms at 1.0V. 

90 

VR60 

9 

Si 

D015 

10 500mA Max at 75IZJC;IF 20uA at VF 1.2V:VF Max 1.5V at IF 1.0A 

91 

VR60B 

9 

Si 

D015 

lo 500mA:Bidi Cur at 2.0V,20uA DC:Vf at 1.0A,1.5V 

92 

VR60T 

9 

Si 

Alwt 

VaristonlF 400mA:IFSM 32A:VF .20V:IF .02mA 

93 

VR61T 

9 

Si 

Alwt 

VaristonlF 150mA:IFSM 25A:VF 2.3V:IF 1.0mA 

94 

VR-60 

9 

Si 

A221a 

Diode Varistor;Vf 1,5V max/1. OmA;lf 20uAmax/200mV Bidirection 

95 

VR-60B 

9 

Si 

A21b 

Diode-VaristonVf 1.5Vmax/1.0A,lf 20uAmax/200mv, Bidirection 

96 

VR-61 

9 

Si 

A221a 

Diode Varistor:Vf 2.05-2.55/1. 0mA.2.50-3.0V/10mA.2.85-3.35/70mA Bidirection 

97 

VR.61B 

9 

Si 

A406a 

Diode-VaristonVf 2.3 ±0.25V/1.0mA,2.75 ±0.25V/10mA,3.1 ±0.25V/70mA,Bidirection 

98 

M8513A.0 

9 

SiA 

D035 

Junction Varistor for Temp/Bias Com:AVf -2.0V/'’C:Vf .65V typ at 3.0mA;lr lOuAmax at VR 5.0V 

99 

M8513A-R 

9 

SiA 

D035 

Junction Varistor for Temo/Bias ComD:AVf-2.1V/*C:Vf .62V tvo at 3.0mA;IR lOuA max at VR 5.0V 

100 

SV100A1 

9 

SiA 

A389 

Bipolar Junction Diode Pair;200mVmin at 50uA,900mV max at 100mA:Pt 750mW:lmax 500mAdc 

101 

SV100A3 

9 

SiA 

A388 

Bipolar Junction Diode Pair:350mVmin at lOuA.I.OV max at 225mA;Pt 750mW;lmax 500mAdc 

102 

SV100A 

9 

SiA 

A388 

BiDolar Junction Diode Pair:200mVmin at 10uA.900mV max at 100mA:Pt 750mW:lmax 500mAdc 

103 

SV100D 

9 

SiA 

A388 

Bipolar Junction Diode Pair:430mVmin at 100uA,720mV max at 10mA:Pt 750mW:lmax 500mAdc 

104 

SV300A2 

9 

SiA 

A388a 

Bipolar Junction Diode Pair:1.2Vmin at 50uA,4.0Vmax at 100mA 

105 

SV300A5 

9 

SiA 

A388a 

BiDOlar Junction Diode Pair:1.4Vmin at 1 ,0mA.2.2Vmax at 10mA 

106 

HV80 

9 

Si$# 

D035 

Junction Diode for Volt Comp;VF .55 to .75V at 3.0mA:VR 10V max, Pd 250mW max 

107 

BOV420B32K 

9 

SnO 


Voltage Range 612-748V: Pd 1.2wmax: Vsup 380 VAC; C 2.1 nF 

108 

BOV60S14K 

9 

SI 

M1096V 

Voltaae Ranae 90-110V:Pd 600mW Max:SuDDlv Volt 48 Vac:CaD 2.4nF 

109 

BOV60S20K 

9 

SI 

M1107e 

Voltage Range 90-110V:Pd I.OmV Max:Supply Volt 47Vac:Cap 4.8nF 

110 

BOV130S10K 

9 

SI 

Ml 096m 

Voltaae Ranae 185-225V;Pd 400mV Max;SuDDlv Volt 110Vac:CaD 500 dF 
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12. MISCELLANEOUS DIODES - Varistor (Cont’d) 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

rr 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 

1 

2 

3 

BOV130S14K 

BOV130S20K 

BOV150S05K 

9 

9 

9 

SI 

SI 

SI 

M1096W 

M1107f 

Ml 096b 

Voltage Range 185-225V;Pd 600mW Max;Supply Volt 110Vac;Cap I.OnF 

Voitge Range 185-225V:Pd 1.0W Max;Supply 110Vac;Cap 2.0nF 

Voltaae Ranae 216-264V:Pd lOOmW Max:SuDDlv Volt 130Vac:CaD 70 dF 

4 

5 

6 

BOV150S07K 

BOV150S10K 

BOV150S14K 

9 

9 

9 

SI 

SI 

SI 

M1096g 

M1096n 

M1096X 

Voltage Range 216-264V:Pd 250mW MaxiSupply Volt 130Vac;Cap 200pF 

Voltage Range 216-264V:Pd 400mW Max;Supply Volt 130Vac:Cap 400pF 

Voltaae Ranae 216-264V:Pd 600mW MaxiSuoolv Volt 130Vac:CaD 900 dF 

7 

3 

9 

BOV150B32K 

BOV250B25K 

SKVA14A150 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942V 

Voltage Range 216-264V;Pd 1.2Wmax, Supply Volt 130VAC:5nF 

Voltage Range 351-429V:Pd 1 .0Wmax;Supply Volt 220VAC:1.8nF 

Vmax 150: Pav 600mW: lomax 4.0k 

10 

11 

12 

SKVA14A250 

SKVA14A420 

SKVA20B130 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942X 

M942X 

M942U 

Vmax 250; Pav 600mW: Ipmax 3.0k 

Vmax 420; Pav 600mW: Ipmax 4.0k 

Vmax 130; Pav 1.0W: lomax 6.0k 


SKVA20B250 

SKVA20B275 

SKVA20B420 

1 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942W 

M942W 

M942V 

Vmax 250; Pav I.OW; Ipmax 6.0k 

Vmax 270; Pav I.OW; Ipmax 6.0k 

Vmax 420; Pav I.OW: lomax 6.0k 

16 

17 

18 

SKVA20B460 

SKVA20B510 

SKVA20B550 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942y 

M942Z 

M942Z 

Vmax 460;Pav 1.0W:lp max 6.0k 

Vmax 510; Pav I.OW; Ipmax 6.0k 

Vmax 550: Pav I.OW: lomax 6.0k 


SKVA20B1000 

V8ZA1 

V8ZA2 

1 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942{ 

M9361 

M936i 

la 

Vmax I.OkV; Pav I.OW; Ipmax 6.0k 

Vm 5.5V; Ipk 100.0A; Vclamp 22.0V at Ipk 5.0A; Ct 4500pf 

Vm 5.5V; lok 250.0A; Vclamo 20.0V at lok 5.0A; Ct 12000of 



■ 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M9361 

M936i 

M936i 


Vm 8.0V; Ipk 250.0A; Vclamp 34.0V at Ipk 5.0A; Ct 3000pf 

Vm 8.0V; Ipk 250.0A; Vclamp 30.0V at Ipk 5.0A; Ct 7500pf 

Vm 14.0V: lok; 500.0A; Vclamo 39.0V at lok 5.0A; Ct eOOOof 



■ 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936C 

M936h 

M936C 

Symmetrical;NOM Volt 47 ±10% at 1.0m A; Applied V 38V;Avg Trans Diss 210mW;Cap lOOOpf typ 

Symmetrical;NOM Volt 47 ±10% at 1 .0mA;Applied V 38V;Avg Trans Diss 450mW;Cap 5000pf typ 

Svmmetrical:NOM Volt 56 ±10% at 1.0mA:Aoolied V 45V:Ava Trans Diss 220mW:Cao 800of tvo 

28 

29 

30 

V56ZA8 

V68MA3B 

V68ZA2 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936j 

Alec 

M936d 

Symmetrical;NOM Volt 56 ±10% at 1 .0mA;Applied V 45V;Avg Trans Diss 450mW:Cap 4000pf typ 

SvmmetricahNOM Volt 68 ±10% at 1.0mA:Aoolied V 56V:Ava Trans Diss 240mW:Cao 700of tvo 

31 

32 

33 

V68ZA10 

V82MA3A 

V82MA3B 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936k 

Alec 

Alec 

Symmetrical;NOM Volt 68 ±10% at 1.0mA;Applied V 56V:Avg Trans Diss 500mW;Cap 3500pf typ 



■ 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936e 

M936m 

Alec 

Symmetrical;NOM Volt 82 ±10% at 1 .0mA;Applied V 66V;Avg Trans Diss 250mW:Cap 600pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 82 ±10% at 1.0mA; Applied V 66V;Avg Trans Diss 500mW;Cap 3000pf typ 

37 

38 

39 

V100MA4B 

V1002A3 

V1002A15 

■ 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

MS36f 

M936n 

Symmetrical;NOM Volt 100 ±10% at 1.0mA;Applied V 81V;Avg Trans Diss 260mW;Cap 500pf typ 

Svm metrical :NOM Volt 100 ±10% at 1.0mA:Aoolied V 81V;Ava Trans Diss 550mW:Cao 2500of tvo 


V120MA1A 

V120MA2B 

V120ZA1 

I 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

Alec 

M936 

SvmmetricahNOM Volt 120 ±10% at 1.0mA:Aoolied V 102V:Ava Trans Diss 200mW:Cao 200of tvo 



I 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936g 

M941 

M941 

Symmetrical.NOM Volt 120 ±10% at 1 .0mA:Applied V 102V:Avg Trans Diss 450mW;Cap 1200pf typ 

Applied Vrms 130V;Vpk 500V at 100Apk;Avg Trans Diss 240mW;Cap 250pf typ 

Vm 175v :lok 1200A :Vclamo 340V at lok 10A: Ct 180 of 


V130LA10A 

V130LA20A 

V130LA20B 

i 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942a 

M942m 

M942m 

Vm 175v ;lpk 4500A ;Vclamp 340V at Ipk 50A; Ct 1000 pf 

Vm 175v ;lpk 6500A ;Vclamp 340V at Ipk 100A; Ct 1900 pf 

Vm 175v:lok 6500A: Vclamo 325V at lok OOA: Ct 1900 of 


V130PA10A 

V130PA20A 

V130PA20B 

1 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943 

M943 

M943 

Applied Vrms 130V;Vpk 450V at 100Apk;Max Avg Diss 8.0W;Var Volt 255V at I.OmAAC 

Vm 175V;lpk 6500A;Vclamp 360V at Ipk OOA; Ct 2400 pf 

Aoolied Vrms 130V:Vok 340V at 100Aok:Max Ava Diss 15W:Var Volt 255V at I.OmAAC 



I 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943 

M941a 

M941a 

Applied Vrms 130V;Vpk 300V at 100Apk;Max Avg Diss 15W;Var Volt 255V at I.OmAAC 

Applied Vrms 150V;Vpk 600V at 100Apk;Avg Trans Diss 240mW;Cap 150pf typ 

Vm 200v:lok 1200A: Vclamo 395V at lok 10A: Ct 150 of 



■ 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942a 

M942nn 

M942m 

Vm 200v;lpk 4500A; Vclamp 395V at Ipk 50A; Ct 800 pf 

Vm 200v;lpk 6500A; Vclamp 395V at Ipk 100A; Ct 1600 pf 

Vm 200v:lok 6500A; Vclamo 360V at lok 100A; Ct 1600 of 


V150MA1A 

V150MA2B 

V150PA10A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

Alec 

M943 

Symmetrical;NOM Volt 150 ±15% at 1.0mA;Applled Vrms 88V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 32pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 150 ±10% at 1.0mA;Applied Vrms 92V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 32pf typ 

Aoolied Vrms 150V:Vok 550V at 100Aok:Max Ava Diss 8.0W:Var Volt 298V at I.OmAAC 


V150PA20A 

V150PA20C 

V150ZA1 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943 

M943 

M936b 

Vm 200V;lpk 6500A;Vclamp 420V at Ipk 100A; Ct 2000 pf 

Vm 200V;lpk 6500A;Vclamp 360V at Ipk OOA; Ct 2000 pf 

SvmmetricahNOM Volt 150 ±10% at 1.0mA;Aoolied V 127V:Ava Trans Diss 200mW:Cao 170of tvo 


V150ZA8 

V180MA1A 

V180MA3B 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936g 

Alec 

Alec 

Symmetrical;NOM Volt 150 ±10% at 1 .OmA;Applied V 127V;Avg Trans Diss 450mW;Cap lOOOpf typ 

Symmetrical;NOM Volt 180 ±15% at 1.0mA;Applied Vrms 105V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 27pf typ 

Svmmetrical:NOM Volt 180 ±10% at 1 .OmA:Aoolied Vrms 110V:Ava Trans Diss 200mW:Cao 27of tvo 



9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M936b 

M936h 

Alec 

Symmetrical;NOM Volt 180 ±10% at 1.0mA;Applied V 153V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 140pf typ 

Symmetrical-.NOM Volt 180 ±10% at 1.0mA; Applied V 153V; Avg Trans Diss 450mW;Cap 800pf typ 

Svmmetrical'.NOM Volt 220 ±15% at 1.0mA:Aoolied Vrms 132V:Ava Trans Diss 200mW:Cao 21 of tvo 


V220MA4B 

V250LA2 

V250LA4 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

M941b 

M941b 

Symmetrical;NOM Volt 220 ±10% at 1 .OmA;Applied Vrms 138V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 21 pf typ 

Applied Vrms 250V;Vpk 1000V at 100Apk;Avg Trans Diss 280mW;Cap llOpf typ 

Vm 330v:lok 1200A: Vclamo 650V at lok 10A: Ct 110 of 


V250LA20A 

V250LA40A 

V250LA40B 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942b 

M942n 

M942n 

Vm 330v;lpk 4500A; Vclamp 650V at Ipk 50A; Ct 500 pf 

Vm 330v;lpk 6500A; Vclamp 650V at Ipk 100A; Ct 1000 pf 

Vm 330v:lok 6500A: Vclamo 620V at lok 100A: Ct 1000 of 


V250PA40A 

V250PA40C 

V270MA2A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943a 

M943a 

Alec 

Vm 330V;lpk 6500A;Vclamp 675V at Ipk OOA; Ct 1200 pf 

Vm 330V;lpk 6500A;Vclamp 620V at Ipk 100A; Ct 1200 pf 

Svmmetrical:NOM Volt 270 ±15% at 1 .OmA:Aoolied Vrms 163V:Ava Trans Diss 200mW;Cao 17of tvo 

79 

80 

81 ♦ 

V270MA4B 

V275LA2 

V275LA20A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

M941C 

M942C 

Symmetrical;NOM Volt 270 ±10% at 1 .OmA;Applied Vrms 171V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 17pf typ 

Applied Vrms 275V;Vpk 1100V at 100Apk;Avg Trans Diss 280mW;Cap lOOpf typ 

Vm369V:lok 4500A:Vclamo 710V at lok 50A: Ct 450 of 

in 

V275LA40A 

V275LA40B 

V275PA40AfA) 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942n 

M942n 

M943a 

Vm369V;lpk 6500A;Vclamp 710V at Ipk 100A; Ct 900pf 

Vm369V;lpk 6500A;Vclamp 680V at Ipk 100A; Ct 900pf 

Vm 369V: lok 6500A:Vclamo 740V at lok 100A; Ct 1100 of 

85 

86 ♦ 

87 ♦ 

V275PA40B 

V275PA40C 

V282BB60 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943a 

M943a 

Alec 

Applied Vrms 275V;Vpk 700V at 100Apk;Max Avg Diss 13W;Var Volt 523V at I.OmAAC 

Vm 369V;lpk 6500A;Vclamp 680V at Ipk 100A; Ct 1100 pf 

Vm3500V:lDk 70.000A:VclamD 7800Vat 200A: Ct 800of 


V300LA2 

V300LA4 

V320LA20A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M941d 

M941d 

M942d 

Applied Vrms 300V:Vpk 1250V at 100Apk;Avg Trans Diss 280mW;Cap 90pf typ 

Vm405V;lpk 1200A:Vclamp 775V at Ipk 10A; Ct 90pf 

Vm 420V:lDk 4500A:V clamo 850V at lok 50A; Ct 380 of 


V320LA40B 

V320PA40A 

V320PA40C 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M942p 

M943a 

M943a 

Vm 420V;lpk 6500A;Vclamp 810V at Ipk lOOA; Ct 750 pf 

Vm 420V;lpk 6500A;Vclamp 850V at Ipk 100A; Ct 1000 pf 

Vm 420V:lok 6500A;Vclamo 800V at lok 100A: Ct 1000 of 


V330MA2A 

V330MA5B 

V390MA3A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

Alec 

Alec 

Symmetrical;NOM Volt 330 ±15% at 1 .OmA;Applied Vrms 188V;Avg Trans Diss 200mW:Cap 14pf typ 

Symmetrical;NOM Volt 330 ±10% at 1 .OmA:Applied Vrms 200V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 14pf typ 

SvmmetricahNOM Volt 390 ±15% at 1 .OmA:Aoolied Vrms 234V:Ava Trans Diss 200mW:Cao 12of tvo 


V390MA6B 

V420PA20A 

V420PA40A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

Alec 

M943b 

M943b 

Symmetrical;NOM Volt 390 ±10% at 1 .0mA;Applied Vrms 242V;Avg Trans Diss 200mW;Cap 12pf typ 

Applied Vrms 420V;Vpk 1400V at 100Apk:Max Avg Diss 5.0W;Var Volt 802V at I.OmAAC 

Vm 560V;lok 6500A:Vclamo 1160V at lok 100A; Ct 120 of 


V420PA40C 

V430MA3A 

V430MA7B 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943b 

Alec 

Alec 

Vm 560V; Ipk 6500A;Vclamp 1050V at Ipk 100A; Ct 1200 pf 

Symmetrical;NOM Volt 430 ±15% at 1 .0mA;Applied Vrms 253V;Avg Trans Diss 200mW;Cap llpf typ 

SvmmetricahNOM Volt 430 ±10% at 1 .OmA:Aoolied Vrms 264V:Ava Trans Diss 200mW:Cao Ilof tvo 

103^ 

104^ 

105^ 

V480PA80A 

V480PA80C 

V510PA80A 

9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943b 

M943b 

M943b 

Vm 640V;lpk 6500A;Vclamp 1280V at Ipk 100A; Ct 1100 pf 

Vm 640V; Ipk 6500A; Vclamp 1160V at Ipk 100A; Ct 1100 pf 

Vm 675V: lok 6500A; Vclamo 1410V at lok 100A: Ct 1000 of 



9 

9 

9 

ZnO 

ZnO 

ZnO 

M943b 

Mt 

M943b 

Vm 675V; Ipk 6500A; Vclamp 1280V at Ipk 100A; Ct 1000 pf 

Vm 730.0V; Ipk 70000.0A; Vclamp 1530.0V at Ipk 200.0A; Ct 4300pf 

Vm 730V:lok 6500A:Vclamo 1410V at lok 100A: Ct 900 of 



9 

9 

ZnO 

ZZZ 

Mp43t 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


12. 

MISCELLA 

NEOUS DIOD 

ES 

LINE 

No. 

TYPE 

NUMBER 

n 

T 

Y 

P 

E 

2J 

MAT. 

DWG. 

NO. 

DESCRIPTION 


ADDITIONAL DIODE DEVICES 


3 

1N6316 

10 



Vz2 nom.±5%.lz 20mA 4.3V:Zz 18n:IZM 140mA:VR 1.0V;ir surae 1.4A:PT 750mW 

4 

1SV45 

10 


FI 32 

Snap-off Diode:VR 55V:Cj 2.0pF max 

5 

1SV1 14(A) 

10 


DO350 

VR max 15V:TJ(max) 125:IR max 0.5uA;C9.0pF at VR 6.0V fl.OMHz 

6 

1SV1 25(A) 

10 


A277S 

VR max 15V:TJ(max) 125:IR max 0.5uA:C9.0bF at VR 6.0V fl.OMHz 

7 

1SV1 32(A) 

10 


D034 

VR max 30V;F(BR)R 30V min at IR 10uA;Cratio C(3V)/C(25V) 6.0 max;Pd 150mW 

8 

1SV1 36(A) 

10 


A442 

VR max 30V:F(BR)R 30V min at IR 10uA;Cratio C(3V)/C(25V) 6.0 max; Pd lOOmW 

9 

1SV141fA) 

10 


A442 

VR max 30V: V(BR) R 30v tvD at lOuA: Cratio C(3V)/C(25V) 6.0 max: Pd lOOmW 

10 

2KZ20A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 16.2V:clamp volt 29.1V at Ipp 51 .5A:tolerence 5% 

11 

2KZ20B 

10 


A3q0 

Zener KlippenVR 16.2V;clamp volt 29.1V at Ipp 51 .5A;tolerence 20% 

12 

2KZ22 

10 


A3q§ 

Zener KliooenVR 17.8V:ClamD volt 31.9V at Idd 47A:tolerence 10% 

13 

2KZ22A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 17.8V:Clamp volt 31.9V at Ipp 47A:tolerence 5% 

14 

2KZ22B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 17.8V;Clamp volt 31.9V at Ipp 47A:tolerence 20% 

15 

2KZ24 

10 


A3q§ 

Zener KliDDer:VR 19.4V:ClamD volt 34.7V at Idd 43A:tolerence 10% 

16 

2KZ24A 

10 


A3q§ 

Zener Klipper;VR 19.4V:Clamp volt 34.7V at Ipp 43A;tolerence 5% 

17 

2KZ24B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 19.4V:Clamp volt 34.7V at Ipp 43A;tolerence 20% 

18 

2KZ27 

10 


A3q§ 

Zener KliDDerVR 21.8V:ClamD volt 39.1V at Idd 38.5A:tolerence 10% 

19 

2KZ27A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 21.8V;Clamp volt 39.1V at Ipp 38.5A:tolerence 5% 

20 

2KZ27B 

10 


A3q0 

Zener Klipper;VR 21.8V:Clamp volt 39.1V at Ipp 38.5A:tolerence 20% 

21 

2KZ30 

10 


A3a§ 

Zener KliDoenVR 24.3V:ClamD volt 43.5V at Idd 34.5A:tolerence 10% 

22 

2KZ30A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 24.3V:Clamp volt 43.5V at Ipp 34.5A:tolerence 5% 

23 

2KZ30B 

10 


A3q0 

Zener KlippenVR 24.3V;Clamp volt 43.5V at Ipp 34.5A:tolerence 20% 

24 

2KZ33 

10 


A3q§ 

Zener KliDoenVR 26.8V:ClamD volt 47.7V at Idd 31.5A:tolerence 10% 

25 

2KZ33A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 26.8V;Clamp volt 47.7V at Ipp 31.5A;tolerence 5% 

26 

2KZ33B 

10 


A3q0 

Zener KlippenVR 26.8V;Clamp volt 47.7V at Ipp 31 .5A:tolerence 20% 

27 

2KZ36 

10 


A3a0 

Zener KliDoenVR 29.1V:ClamD volt 52V at Idd 29A:tolerence 10% 

28 

2KZ36A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 29.1V;Clamp volt 52V at Ipp 29A:tolerence 5% 

29 

2KZ36B 

10 


A3q0 

Zener KlippenVR 29.1V:Clamp volt 52V at Ipp 29A:tolerence 20% 

30 

2KZ39 

10 


A3Q5 

Zener KliooenVR 31.6V: Clamo volt 56.4V at Idd 26.5A: tolerance 5% 

31 

2KZ39A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 31.6V:Clamp volt 56.4V at Ipp 26.5A:tolerence 5% 

32 

2KZ39B 

10 


A3q0 

Zener KlippenVR 31.6V:Clamp volt 56.4V at Ipp 26.5A:tolerence 20% 

33 

2KZ43 

10 


A3q§ 

Zener KliDoenVR 34.8V:ClamD volt 61.9V at Idd 24A:tolerence 10% 

34 

2KZ43A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 34.8V:Clamp volt 61.9V at Ipp 24A:tolerence 5% 

35 

2KZ62A 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 50.2V:Clamp volt 89V at Ipp 16.9A;tolerence 5% 

36 

2KZ90A 

10 


A3q0 

Zener KliooenVR 73.7V:ClamD volt 131V at Idd 1 1 .4A:tolerence 5% 

37 

2KZ180B 

10 


A3qB 

Zener KlippenVR 146V;Clamp volt 258V at Ipp 5.8A;tolerence 20% 

38 

2KZ200 

10 


A3q§ 

Zener KlippenVR 162:Clamp volt 287V at Ipp 5.2A:to!erence 10% 

39 

2KZ200A 

10 


A3q5 _ 

Zener KliooenVR 162:ClamD volt 287V at Idd 5.2A:tolerence 5% 

40 

2KZ200B 

10 


A3q0 

Zener KlippenVR 162:Ciamp volt 287V at Ipp 5.2A:tolerence 20% 

41 

BD1-05 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 500V;IBO 10mA at 25‘C:1T 1.0A at 55“C 

42 

BD1-06 

10 


A435 

Breakover Diode:VBO 600V:IBO 10mA at 25‘C:IT 1.0A at 55*C 

43 

BD1-07 

10 


A435 

Breakover DiodejVBO 700V;IBO 10mA at 25*C:IT 1.0A at 55“C 

44 

BD1-08 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 800V:IBO 10mA at 25*C;lt 1.0A at 55“C 

45 

BD1-09 

10 


A435 

Breakover Diode:VBO 900V:IBO 10mA at 25*C:IT 1.0A at 55*C 

46 

BD1-10 

10 


A435 

Breakover Diode;VBO 1.0kV;IBO 10mA at 25”C;IT 1.0A at 55‘C 

47 

BYS94 

10 


Ml 220 

PIV 50V IF(AVE)2x60A IF(PEAK)'25"C 855A VF(MAX).89V TJ(MAX)175*C 

48 

BYS95 

10 


Ml 220 

PIV 60V IF(AVE) 2x60A IF(PEAK) *25*0 855A VF(MAX).89V TJ(MAX) 175*C 

49 

BYS96 

10 


Ml 220 

PIV 50V IF(AVE) 2x1 OOA IF(PEAK) •25*C 1425A VF(MAX).80V TJ(MAX) 175“C 

50 

BYS97 

10 


Ml 220 

PIV 60V IF(AVE) 2x1 OOA IF(PEAK) •25*C 1425A VF(MAX).80V TJ(MAX) 175*C 

51 

HV23G 

10 


D035 

PN Junction for Voit and Temo ComD:VF .58 to .69V at 3.0mA:VH -3V:lc -2.0mV/'’C 

52 

HV70 

10 


D035 

PN Junction for Volt and Temp Ck)mp;VF .61 to .81V at 0.5mA:VR -5V;Pd 250mW 

53 

KV3111 

10 


Ml 143 

Precision Hyperabrupt Tuning Diode;VR 30V;IF 200mA 

54 

MA412 

10 


M13 

Frea. Ranae-26500-75000: Guide Mounted: Video device. 

55 

MA428 

10 


M12 

Freq. Range-50000-75000: RG-98/U Guide Mounted; Video use also. 

56 

MA4148 

10 


M139 

Power Indicator: Test freq-139,440Mc-10dbm min. sensitivity. 

57 

Q05B 

10 

A 

Ml 323* 

Controlled Avalanche Diode:Vr 100V:IF(av) 20A:VF 1.3V at IF 60A 

58 

Q05C 

10 

A 

Ml 323# 

Controlled Avalanche Diode:Vr 200V;IF(av) 20A:VF 1.3V at IF 60A 

59 

Q05D 

10 

A 

Ml 323# 

Controlled Avalanche Diode:Vr 300V:IF(av) 20A;VF 1.3V at IF OOA 

60 

Q06B 

10 

A 

Ml 3230 

Controlled Avalanche Diode:Vr 100V:IF(av) 20A:VF 1.3V at IF 60A 

61 

Q06C 

10 

A 

Ml 3230 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 20A:VF 1.3V at IF 60A 

62 

Q06D 

10 

A 

M13230 

Controlled Avalanche Diode;Vr 300V;IF(av) 20A;VF 1.3V at IF 60A 

63 

S11B 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode:Vr 100V:IF(av) 15A:VF 1.3V at IF 45A 

64 

S11C 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 15A:VF 1.3V at IF 45A 

65 

S11D 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode:Vr 300V;IF(av) 15A:VF 1.3V at IF 45A 

66 

S12B 

10 


Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode.Vr 100V:IF(av) 15A:VF 1.3V at IF 45A 

67 

S12C 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode;Vr 200V;IF(av) 15A;VF 1.3V at IF 45A 

68 

S12D 

10 

A 

Ml 322# 

Controlled Avalanche Diode:Vr 300V;IF(av) 15A:VF 1.3V at IF 45A 

69 

S15B 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 100V:IF(av) 10A:VF 1.3V at IF 30A 

70 

S15C#B 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 200V;IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A 

71 

S15D 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 300V;IF(av) 10A;VF 1.3V at IF 30A 

72 

S16D 

10 

A 

M13210 

Controlled Avalanche Diode:Vr 300V;IF(av) 10A:VF 1.3V at IF 30A 

73 

SSI 

10 


Alaab 

VF .2-.5V at 10uA,.64-.72V at 10mA, .90V at 100mA;VR 3.0V at lOuA 

74 

U17B 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 100V;IF(av) 2.5A;VF 1.1V at IF 2.5A 

75 

U17C 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 200V:IF(av) 2.5A:VF 1.1V at IF 2.5A 

76 

U17D 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 300V;IF(av) 2.5A;VF 1.1V at IF 2.5A 

77 

U17E 

10 

A 

M3 13d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 400V;IF(av) 2.5A;VF 1.1V at IF 2.5A 

78 

VI 7A 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 50V:IF(av) 1.3A:VF 1.1V at IF 1.3A 

79 

VI 7B 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes;Vr 100V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

80 

VI 7C 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 200V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

81 

V17D 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 300V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

82 

VI 7E 

10 

A 

M313d 

Controlled Avalanche Diodes:Vr 400V;IF(av) 1.3A;VF 1.1V at IF 1.3A 

83 

V330R-4 

10 



Applied Vrms 210V;Avg Trans Diss .4W;45pF typ 

84 

V330R.11 

10 



ADDlied Vrms 210V:Ava Trans Diss .6W:165 dF tvD 

85 

V330R-13 

10 



Applied Vrms 210V;Avg Trans Diss .7W;335pF typ 

86 

V330R-34 

10 



Applied Vrms 210V:Avg Trans Diss .9W;745pF typ 

87 

V350R-4 

10 



ADDlied Vrms 220V: Ava Trans Diss .4W:45 dF tvDD 

88 

V350R-11 

10 



Applied Vrms 220V;Avg Trans Diss .6W;165pF typ 

89 

V350R-13 

10 



Applied Vrms 220V; Avg Trans Diss .7W;335pF typ 

90 

V350R-36 

10 



ADDlied Vrms 220V:Ava Trans Diss .95W:700 dF tVD 

91 

V500R-6 

10 



Applied Vrms 315V;Avg Trans Diss .45W;40pF typ 

92 

V500R-16 

10 



Applied Vrms 315V;Avg Trans Diss .75W;145pF typ 

93 

V500R-22 

10 



ADDlied Vrms 315V:Ava Trans Diss .85W:225 dF tvD 

94 

V500R-50 

10 



Applied Vrms 315V;Avg Trans Diss 1.0W;500pF typ 

95 

V550R-6 

10 



Applied Vrms 350V:Avg Trans Diss .45W;40pF typ 

96 

V550R-18 

10 



ADDlied Vrms 350V:Ava Trans Diss .75W:130 dF tvD 

97 

V550R-24 

10 



Applied Vrms 350V: Avg Trans Diss .85W;205pF typ 

98 

V550R-55 

10 



Applied Vrms 350V: Avg Trans Diss 1.0W:460pF typ 

99 

BYV27-50 

10 

$ 

A333C 

Avalanche Diode;Vrrm 50V:IF 2.0A 

100 

BYV27-100 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode:Vrrm 100V:lf 2.0A;Trr 25ns at If .50A 

101 

BYV27.150 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode:Vrrm 150V:lf 2.0A:Trr 25ns at If .50A 

102 

BYV27.200 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode: Vrrm 200V:lf 2.0A:Trr 25ns at If .50A 

103 

BYV28-50 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 50V:lf 3.5A;Trr 30ns at If .50A 

104 

BYV28.100 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode:Vrrm 100V;lf 3.5A;Trr 30ns at If .50A 

105 

BYV28-150 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode:Vrrm 150V:lf 3.5A:Trr 30ns at If .50A 

106 

BYV28-200 

10 

$ 

A313 

Avalanche diode;Vrrm 200V:lf 3.5A;Trr 30ns at If .50A 

107 

PR280-RT 

10 

Ge 

T03 

TV DampenPRV 320:IF rms 10A:IFM(Surge) 25A 

108 

PR293-RT 

10 

Ge 

D07 

Varactor.PRV 14V:IF 500mA;Ci 22 dF at VR -10V:CaD ratio 2.6 dF/V 

109 

PTC208 

10 

Se 

A167b 

TV Focus:PIV 6.5V:IF 2mA:lr at PIV 150uA 

110 

PTC403 

10 

Se 

M885 

TV Converaence:PIV 18V:Max if 65mA 
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IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


12 . 

|3j 

LINE 

No. 


MISCELLANEOUS DIODES - Additional Devices (Conf d) 


TYPE 

NUMBER 


\2J 

^AT. 


DWG. 

NO. 


DESCRIPTION 


1 

PTC404 

10 

Si 

M885a 

TV Convergence:PIV 18V;Max If 65mA 

2 

PTC405 

10 

Se 

M885b 

TV Convergence;PIV 18V:Max If 65mA 

3 

PTC406 

10 

Se 

M594f 

TV Horizontal AFC;PIV 47V:Max If 250mA 

4 

PTC602 

10 

Se 

T092 

TV HV Tripler;EL(1N) Peak 8.5V;E(0) No Load 25kV:IO 1.0mA;EC(Focus) at 250uA 8.5kV 

5 

1N5759A 

10 

Si 

M859 

Multijunction Dlode;Vswitch 26V, -1 peak Pulse 2.0A;Pd 300mW 

6 

1N5760A 

10 

Si 

M859 

Multiiunction Diode:Vswitch 30V:I peak Pulse 2.0A;Pd 300mW 

7 

1S144 

10 

Si 

D07 

Alloy Junction Meter Protector;lmax 65mA:IF 10mA min at VF .80V:IR 500nA max at VR 1.0V 

8 

1S2588 

10 

Si 

D035 

Band SW Diode; VF 1.0V max at lOOmA.IR lOOnA max at 15V;C 2.0pF max at VS 15V 

9 

AP3898 

10 

Si A 

D035 

VR 2.0V IT 20mA ZT at It lO.OOhm IR leakaoe at 10V lOuA 

10^ 

APD300 

10 

Si A 

D035 

VR 2.4-2.65V IT 100mA IR leakage at 30V lOuA 

11 ♦ 

APD400 

10 

Si A 

D035 

VR 3.16-3.49V IT 100mA IR leakage at 30V lOuA 

12 

BA243S 

10 

Si 

D035 

VR 35V Cd 1.5 dF at VR 5.0V RF O.70hm IF 10mA VHF Tuner 

13 

BA244S 

10 

Si 

D035 

VR35V Cdl.SpF at VR5.0V RFO.Sohm IF 10mA VHF Tuner 

14 

BA284 

10 

Si 

D035 

VR 35V Cd I.OpF at VR 20V RF O.60hm IF 10mA VHF Tuner 

15 

BAS18 

10 

Si 

D041 

Avalanche Diode:VRW 300:IFfAV) 450mA:IFSM 4A;trr I.OuS 

16 

BB112 

10 

Si T 

T092 

AM Tuning Diode; VR 12; IF 50mA; IR 50nA; CD 540pF max. 

17 

BB304 

10 

Si 

TO106 

Cd 42-47 .5pF Vr 2.0V VHF (FM) Double Diode for car radio 

18 

B3312 

10 

Si 

TO106 

Cd 460-530DF VrI.OV AM Double Diode 

19 

BB313 

10 

Si 

M1217 

Cd 485pF VR 1.0V AM Triple Diode for car radio 

20 

BB409 

10 

Si 

D035 

Cd 4.5-5.6pF VR 25V VHF Tuner 

21 

BB505B 

10 

Si 

D035 

Cd 2.0-2.3DF VR 25V UHF Tuner 

22 

BB505G 

10 

Si 

D035 

Cd 1.8-2.5pF VR 25V VHF Tuner 

23 

BB609A 

10 

Si 

D035 

Cd 2.6-3.0pF VR 28V CATV Tuner 

24 

BB609B 

10 

Si 

D035 

Cd 2.8-3.2bF VR 28V CATV Tuner 

25 

BD8-05 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 500V; VTM 2.0V 

26 

BD8-06 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 600V; VTM 2.0V 

27 

BD8-07 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA: VBO 700V: VTM 2.0V 

28 

BD8-08 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 800V; VTM 2.0V 

29 

BD8-09 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode; IBO 20mA; VBO 900V; VTM 2.0V 

30 

BD8-10 

10 

Si 

D04 

Breakover Diode: IBO 20mA; VBO 1.0k: VTM 2.0V 

31 

B0D1-14R 

10 

Si 

Ml 090a 

Breakover Diode; VBR1.4kV;IF 300mA; dv/dtI.Ok V/uS min; Min Hold Volt 4.0V; Hold 1 10 m 

32 

CG-1/DG-1 

10 

Si 

E204p 

Clamp/Damp Rect;Pk Rep l(F)10A;V(R)1.4K;V(RM)min 1.4k;IF Avg 1.5A;IF(PK) Surge 50A 

33 

CG-2/DG-2 

10 

Si 

E204d 

Clamo/DamD Rect;IF(Surae) 65A:IF Ava 2.0A:V(RM) 1.4k:V(R) 1.4k:URM1 Max 5uA 

34 

CG-3/DG-3 

10 

Si 

E204p 

Clamp/Damp Rect;l(F) Surge 125A;I(F) Avg 3.0A;V(RM) Min 1.4k;l(RM) Max 5uA 

35 

EFR1A 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

36 

EFR1B 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chio: PRV 100V: IF 1.0: IFSM 50: VF 0.9V 

37 

EFR1C 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

38 

EFR1D 

10 

Si 

ulOb 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 1.0; IFSM 50; VF 0.9V 

39 

EFR3A 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chib: PRV 50V: IF 3.0: IFSM 75: VF 0.9V 

40 

EFR3B 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chip; PRV 100V; IF 3.0; IFSM 75; VF 0.9V 

41 

EFR3C 

10 

Si 

ulOc 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 3.0; IFSM 75; VF 0.9V 

42 

EFR3D 

10 

Si 

UlOc 

Rectifier Chip: PRV 200V: IF 3.0: IFSM 75: VF 0.9V 

43 

EFR5A 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

44 

EFR5B 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip; PRV 100V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

45 

EFR5C 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip: PRV 150V: IF 5.0: IFSM 125: VF 0.9V 

46 

EFR5D 

10 

Si 

UlOd 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 5.0; IFSM 125; VF 0.9V 

47 

EFR8A 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

48 

EFR8B 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip: PRV 100V: IF 8.0: IFSM 300: VF 0.9V 

49 

EFR8C 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 150V; IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

50 

EFR8D 

10 

Si 

ulOe 

Rectifier Chip; PRV 200V; IF 8.0; IFSM 300; VF 0.9V 

51 ♦ 

HSCH1111 

10 

Si ♦ 

u20k 

Diode Chip for Medical Application: VBR 70: IR 50nA:Ci 1.7o: VF 1.0 max 

52 

HVR1 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE .70V/IF 25mA 

53 

HVR2 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE 1.33V/IF 25mA 

54 

HVR3 

10 

Si 

D027 

Max Ratinas:VE 2.12V/IF 25mA 

55 

HVR4 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE 2.67V/IF 25mA 

56 

HVR6 

10 

Si 

D027 

Max Ratings: VE 4.19V/IF 25mA 

57 

K20 

10 

Si 

D07 

Instrument Probe Diode:Test Freauencv-10Gc/s. 

58 

MA522 

10 

Si 

M989 

Lambda Type Negative Resistance Device Vp 0.3-3.0V,Vv 2.5-5.5V,lp 0.06-0.45mA,Vfb 20v(typ) 

59 

ML4202 

10 

Si 

F27 

Microwave Limiter Cj .3pf;VB 20V;Rf 0.9n;fco 200GHz. 

60 

ML4204 

10 

Si 

F27 

Microwave Limiter Ci .2of:VB 15V:Rf 1.0ft:fco 220GHz. 

61 

ML4206 

10 

Si 

F27 

Microwave Limiter Cj .1pf;VB 15V;Rf 1.0fl;fco 250GHz. 

62 

ML4402 

10 

Si 

F27 

Microwave Comb Generator Ts 50pS;TL 20ns;fco 250GHz. 

63 

MV1401 

10 

Si 

D014 

VR 12V Max at IR 10uA:CT 468-633oF:Tunina Ratio Cl /CIO 14MiN at 1.0MHz:PD 0.4W 

64 

MV1403 

10 

Si 

D07 

VR 12V Max at IR 10uA:CT 1 40-21 OpF;Tuning Ratio Cl /CIO lOMin at I.OMHzjPd 0.4W 

65 

MV1404 

10 

Si 

D07 

VR 12V Max at IR 10uA;CT 96-144pF;Tuning Ratio C1/C10 lOMin at 1.0MHz:Pd 0.4W 

66 

MV1405 

10 

Si 

D07 

VR 12V Max at IR 10uA:CT 200-300oF:Tunina Ratio C1/C10 10Min at 1.0MHz:Pd 0.4W 

67 

MV3102 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 20-25pF at 3.0 Vdc;C ratio C3/C25 4.5Min at 1.0MHz:Pd 0.4W 

68 

MV3103 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 19-26pF at 3.0 Vdc;C ratio C3/C25 4.0Min at 1.0MHz;Pd 0.4W 

69 

MV3140 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA:CT 10.5oF Tvo at VR 3.0Vdc:C ratio C3/C25 4.5 at 1.0MHz:Pd 0.4W 

70 

MV3141 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA;CT 10.5pF Typ at VR 3.0 Vdc:C ratio C3/C25 4.0 at 1.0MHz;Pd 0.4W 

71 

MV3142 

10 

Si 

Ml 227 

VR 30V Max at IR 10uA:CT 10.5pF Typ at VR 3.0 Vdc:C ratio C3/C25 3.5 at 1.0MHz:Pd 0.4W 

72 

MVAM108 

10 

Si 

M859 

Tuning Diode:for Tuning AM Receivers:VR 12V max:IF 50mA 

73 

MVAM109 

10 

Si 

M859 

Tuning Diode;for Tuning AM Receivers;VR 15V max;IF 50mA 

74 

MVAM115 

10 

Si 

M859 

Tuning Diode:for Tuning AM Receivers;VR 18V max;IF 50mA 

75 

MVAM125 

10 

Si 

M859 

Tuning Diode:for Tuning AM Receivers:VR 28V max:IF 50mA 

76 

PR222-RT 

10 

Si 

A69a 

Switching, TV trace/commutating;PRV 850V;trr 1.0us 

77 

PR270-RT 

10 

Si 

D07 

Switching,TV sync,detector/c lamp;PRV 800V:IF rms 200mA 

78 

PR292-RT 

10 

Si 

D01 

TV DamoerPRV 1.5k:IF rms 1 .5A;IFMfSurge1 100A:VF 1.2V:IR10uA:trr I.Ous 

79 

PR296-RT 

10 

Si 

D01 

TV Damper;PRV 1.2k;IF rms 0.5A;IFM(Surge) 35A:VF 1.3V:IR10uA;trr 500ns 

80 

PR339-RT 

10 

Si 

A69a 

Fast Recovery Rectifier;PRV 800V;IF rms 1.5A;trr 0.5us 

81 

PR340-RT 

10 

Si 

S498 

Fast Recovery Rectifier: PRV 800V:IF rms 4.5A:trr 0.5us 

82 

PR345-RT 

10 

Si 

F125 

TV DampenPRV 5.0k;IF rms .75A;IFM(Surge) 50A:VF 6.0V;IR5.0uA 

83 

PTC601 

10 

Si 

T092 

TV HV Quadrupler;E(1N)Peak 8kV;E(0)No Load 24kV:IO 2.25mA;E(Focus) at 250uA,8kV 

84 

PTC603 

10 

Si 

T092 

TV HV Trioler:ELf1N) Peak 8.5V;E(0) No Load 24kV:IO 2.0mA: ECf Focus) at 250uA 8.5kV 

85 

RGPP5A 

10 

Si 

UlOd 

Rectifier Chip; PRV 50V; IF 5.0A; VF 1.2; IR 25uA 

86 

RGPP5B 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip:PRV 100;1F 5.0A;VF1 .2;IR 25uA 

87 

RGPP5D 

10 

Si 

UlOd 

Rectifier Chio:PRV 200:IF 5.0A:VF1.2:IR 25uA 

88 

RGPP5G 

10 

Si 

UlOd 

Rectifier Chip;PRV 400;IF 5.0A;VF1.3;IR 25uA 

89 

RGPP5J 

10 

Si 

ulOd 

Rectifier Chip:PRV 600;IF 5.0A;VF1.3;IR 25uA 

90 

RM25 

10 

Si 

A344h 

Avalanche diode:Vz 50V-61.5V at 1.0mA:IR 5.0uAA 

91 

RM26 

10 

Si 

A344h 

Avalanche diode;Vz 60V-70V at 1.0mA;IR 5.0uA 

92 

SA02PCN/R022(A) 

10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 200V at 2.0mA !RRM:VFM 2.07V at 78A 

93 

SA03PCN/R022fA) 

10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:Varm 300V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 

■gEflU 


iEI 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 400V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 




Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 500V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 




Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 600V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 700V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 


SA08PCN/R022(A) 

10 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 800V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



nil 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 900V at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



Ui| 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRN 1.0KV at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



lEl 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 1.0KV at 2.0mA IRRM:VFM 1.48V at 78.5A 




Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.0KV at 2.0mA IRRM VFM 1.44V at 132A 



iEI 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.0KV at 2.0mA IRRM VFM 1.6V at 190A 




Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 11KV at 2.0mA IRRM:VFM 2.07V at 78A 



M 

Si 

D04 

Avalanche Diode:VRRM 1.1 KV at 2.0mA IRRM: VFM 1.48V at 78.5A 


1 1 J IIM 

iEI 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.1 KV at 2.0mA IRRM VFM 1.44V at 132A 



19 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.1 KV at 2.0mA IRRM VFM 1.61V at 190A 



M 

Si 

D04 

Avalanche Diode VRRM 1.2KV at 2.0mA IRRM VFM 1.48V at 78.5A 



10 

Si 

D05 

Avalanche Diode VRRM 1.2KV at 2.0mA IRRM VFM 1.44V at 132A 



EEl 

Si 

DOS 

Avalanche Diode VRRM 1.2KV at 2.0mA IRRM VFM 1.61V at 190A 
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MI SCELLANEOUS DIODE S - Additional Devices (Conf d) 


DESCRIPTION 


IN ORDER OF (1) TYPE (2) MAT 
AND (3) TYPE NO. 


BAS17 

BOV150S20K 
S16B 



Avalanche Diode 



at 




TW 

at 

-753A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.3KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44 V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.3KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.4KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.48V 

at 

78.5A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.4KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.4KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.5KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.48V 

at 

78.5A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.5KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.5KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.6KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.48V 

at 

78.5A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.6KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.44V 

at 

132A 


Avalanche Diode 

VRRM 

1.6KV 

at 

2.0mA 

IRRM 

VFM 

1.61V 

at 

190A 


Rectifier Chip; PRV 20; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 30; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip: PRV 40: IF 1.0A: IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 50; IF 1.0A; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 60; IF I.OA; IR 1.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip: PRV 20: IF 3.0A: IR 2.0mA: VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 30; IF 3.0A; IR 2.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 40; IF 3.0A; IR 2.0mA; VF 0.65 

Rectifier C hip; PRV 50 : IF 3.0A: IR 2.0mA: VF 0 .65 

1.0mA 
i.OmA 
i.OmA 

Rectifier Chip;PRV 40;IF 5.0A;IR 3.0mA VF 0.65 
Rectifier Chip;PRV 50;IF 5.0A;IR 3.0mA VF 0.65 

Rectifier Chip:PRV 60:IF 5.0A:IR 3.0mA VF 0.65 

■ Rectifier Chip; PRV 20; IF 10A; IR 5.0mA; VF 0.65 

Rectifier Chip; PRV 30; IF 10A; IR 5.0mA; VF 0.65 

Rectifier C hip; PRV 40: IF 10A: IR 5.0mA: VF 0.6 5 

,0mA; 

,0mA; 
ax:IR 


Low leakage rad. tolerant diode;PIV 100V;500nA leakage;trr 50ns max at If lOmA.Ir 5.0mA. 

VR 1.35V IT 10mA IR leakage at 10V lOuA 

VR 1.5V IT 30mA ZT at It 5.0Ohm IR leakage at 10V lOuA 


VR 1.54-1 .84V IT 100mA IR leakage at 20V lOuA 
VR 2.36-2.66V IT 100mA IR leakage at 20V lOuA 

VR 1.9V IT 100mA IR leakage at 10V lOuA 


VR 2.6max IT 100mA IR leakage at 10V lOuA 
VR 3.0-3.7V IT 100mA IR leakage at 20V lOuA 
VR 1.6-1. 76V IT 100mA ZT at IR leakage at 30V lOuA 


Tuner Diode; VR 20V;Ct 130pF max at VR 4.0V 

Band Sw. for VHF-TV;Pd 150nW;VBR -35V at .10uA;lr -0.1 uA at -25V 

Tuning Diode:VR 35V:lo 100mA:VF 1.1V at IF 100mA 

VF870-960mVmax at 100mA;IR5.0uA at 4.0V;Temp 150J max 
Voltage Range 216-264V;Pd 1.0W Max;Supp!y Volt 130Vac;Cap 1.8nF 
C ont rol led Avalance Diode:Vr lOOVilFfav) 10A:VF 1.3V at IF 30A 


If this is November 1 987 or 
later, consider ordering 
edition 55 which contains 
thousands of additional 
choices for components. 






















SECTION 13. TYPE NUMBERS WITH MILITARY SPECIFICATIONS 


Diodes qualified under IVIIL-S-19500 have a 
government type number designation as indicated below. 


SEMICONDUCTORS MIL-S-19500 
GOVT. TYPE NO. DESIGNATION 


JAN 


1N 


2436 


AR 


Prefix 

(as applicable) 


Component 

Designation 


Identification 

Number 


Suffix 

Letter(s) 


PREFIX' 

The JAN.’jANTX, JANTXV, JANTXVM, JANTXVD, JANTXVH, JANS, JANSM, JANSD, JANSR, AND 
JANSH prefix is assigned based upon the qualification testing performed. A summary chart is provided 
below. 


JAN Prefix Product Assurance Requirements 




JANSM 


TXVM 





JANSD 


TXVD 





JANSR 


TXVR 



Requirement 

JANS 

JANSH 

TXV 

TXVH 

TX 

JAN 




(X = 

Required) 



Qualification: 
a. Product assurance 







program and survey 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

b. Manufacturer certification 

X 

X 





c. Inspection and testing 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Inspection lot 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Traceability 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Inspection during manufacture 

X 

X 





Screening 

X 

X 

X 

X 

X 


Quality conformance inspection: 
a. Group A (each lot) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

b. Group B (each lot) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

c. Group C (every 6 months) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

d. Group D (each lot) 


X 


X 




Devices without a JAN prefix have not been processed in accordance with MIL-S-19500 as shown above, 
but are electrically equivalent to the corresponding JAN prefixed device. 


Continued Next Page 
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SEMICONDUCTORS MIL-S-19500 
GOV’T. TYPE NO. DESIGNATION 


Four radiation hardening levels are provided for JANS and JANTXV devices qualified as 
shown. (See RHA level chart). 


Radiation Hardness Assurance (RHA) Level 


RHA 

Total Ionizing 

Neutron 

Level 

Dose 

Fluence 

Designation 

(RAD (Si) ) 

(n/cm^) 

M 

3000 

2 X 10^2 

D 

10“ 

2 X 10^2 

R 

10= 

10^2 

H 

10= 

10’2 


COMPONENT DESIGNATION: 

Semiconductor components are identified by the prefix “XN”. An “X" will usually be a number which is 
one less than the number of active element terminations. 


IDENTIFICATION NUMBER; 

Each type of semiconductor component intended for standardization will be assigned an identification 
serially by the Joint Electron Device Engineering Council (J.E.D.E.C.). This assignment provides the 
component designation, identification number, and any applicable suffix letters. 


SUFFIX LETTERS: 

The suffixes shown may be used as part of the type number as applicable. 


A, B, C, etc Indicates a modified version which is substitutable for 

(except L, M, R, S) the basic numbered (non-suffix) device. 

M Indicates matching of specified parameters of separate 

devices. 

R Indicates reverse polarity packaging of the basic numbered 

device. 

L or S Indicates that the terminal leads are longer or shorter, 

respectively, than those of the basic numbered device. 


For additional information on military qualified devices, please refer to D.A.T.A.’s Military Electronics 
Devices Guide. 

This Guide is published quarterly to correspond to the most recent QPL revisions. The latest edition 
contains information on more than 20,000 military qualified ICs and semiconductors. 

The 3 microcircuit product selection sections, MIL-M-38510, DESC drawings and MIL-STD-883 are 
sorted by device function and cross indexed for easy access to the device information and standard 
outline drawings. MIL-S-19500 semiconductors are also sorted, listed, indexed, and reference a series 
of standard case outline drawings. 

All military qualified manufacturers are listed within their respective sections, indicating D.A.T.A. mfr. 
code, government code, FSCM No., logo, and plant locations. 
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14. CIRCUIT DRAWINGS 
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14. CIRCUIT DRAWINGS 



DOO-31 


D0034 


SCHOTTKY 
BARRIER DIODE 
(14 per chip) 


SCHOTTKY BARRIER DIODE 
FULL WAVE RECTIFIER 
(1 per chip) 


Cathode AC IN B 



DOO-32 Dual Schottky Diode Bridge 




> nV 


CATHODE 2 — 



31 4 — CATHODE 10 


cT cT cT ,T 


D0035 


SCHOTTKY 
BARRIER DIODE 
(14 per chip) 


SCHOTTKY BARRIER DIODE 
FULL WAVE RECTIFIER 
(1 per chip) 




o' d" ^ ^ ^ ^ ^ 


Cathode AC IN B 



36 35 34 33 32 31 30 29 28 


”10 11 12 13 14 15 16 17 18 


^ P^P^ & 
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THE PREFIX LETTERS OF THE OUTLINE 
DRAWING NUMBERS INDICATE THE 
FOLLOWING: 

A — AXIAL LEAD Type 
C — CASE Type 
DO— JEDEC Type 

E200/D02 — JEDEC ‘200’ Family and Military 

Outlines. (See explanation under NOTES) 

F — FUSE Type 
L — MULTIPLE LEAD Type 
M — MISCELLANEOUS Type 
P — PLUG-IN Type 
S — SCREW BASE Type 
TO- JEDEC Type 

u — MICROMINIATURE (CHIP) TYPE 
V — MULTIPLE VARIATION Types 
Y200/T0200 — JEDEC ‘200’ Family and Military 

Outlines. (See explanation under NOTES) 

Z — DRAWING REFERENCE INFORMATION 


These outline drawings are intended as a guide for the user. They should not be used 
for construction purposes without first checking with the appropriate manufacturer. 

These drawings are referenced in the Technical Sections of this D. A. T. A. BOOK in 
accordance with information supplied by the manufacturers. 

The DO and TO drawings have been reproduced from JEDEC Registration Data Files 
with the permission of the National Electrical Manufacturer’s Association — Electronic 
Industries Association. JEDEC designations are assigned only to outlines submitted by 
the JC-11 Committee on Mechanical Standardization. The procedure of assigning and 
announcing the JEDEC designation constitutes registration. 

The DO200 and TO200 Series (DO200, TO200 and higher) are JEDEC-registered 
outlines, and are referenced in the technical sections with the prefices DO and TO 
replaced by E and Y, respectively. Suffices such as AA, AB or MA, MB following the 
DO and TO Series number indicate dimensional variations of the basic outline. For 
commercial outlines, the suffices start with AA replaced by a; for military outlines, the 
suffices start with MA replaced by a. JEDEC type numbers which have letter S suffices 
indicate a device that is manufactured with leads shorter than specified in the registered 
data of the device, but not shorter than 12.7 mm (.5 inch). The suffix letter S need not 
be marked on individual devices. 

All dimensions are in inches except where noted. 
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15. OUTLINE DRAWINGS 


A1 Cont'd 



A 

B 

C 

D 

E 

CHAMFERED 

EDGES 

A1ce 


.275 

MAX 

1.00 

MIN 

.020 

.105 

MAX 

YES 

A1cf 


.275 

MAX 

1.00 

MIN 

.032 

MAX 

.145 

MAX 

YES 

A1cg 


.275 

1.13 

MIN 

.033 

.145 

OPTIONAL 

A1ch 


.275 

1.19 

MIN 

.031 

.135 

OPTIONAL 

A1cj 


.275 

MAX 

1.25 

.020 

.105 

MAX 

YES 

A1ck 


.281 

1.00 

MIN 

.030 

.110 

OPTIONAL 

A1cm 


.281 

1.00 

MIN 

.040 

.110 

OPTIONAL 

A1cn 


.281 

1.25 

MIN 

.030 

.110 

OPTIONAL 

A1cp 


.283 

MAX 

.984 

MIN 

.020 

.125 

MAX 

YES 

A1cq 


.283 

MAX 

1.02 

MIN 

.020 

.122 

MAX 

YES 

A1cs 
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MAX 

1.125 

.020 

.125 

NO 

A1ct 


.287 

MAX 

1.18 

MAX 

.015 

.102 

YES 

A1cu 


.299 

1.10 

MIN 

.019 

.106 

OPTIONAL 

A1cv 


.200 

1.00 

.017 

.080 

NO 

A1cw 


.300 

MAX 

1.00 

MIN 

.019 
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.125 

MAX 

YES 
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MAX 
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MIN 
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MAX 

YES 

A1cz 
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MAX 
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MIN 

.020 
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26.92 

Ha 

.300 

.500 

7.62 

12.70 

H3 

.040 

.060 

1.02 

1.52 

H4 

.042 

.062 

1.07 

1.57 

Li 

.370 

.560 

9.40 

14.22 

La 

.307 

.365 

7.80 

9.27 

L3 

.089 

.099 

2.26 

2.49 

L4 

.132 

.142 

3.35 

3.61 

Ls 

.026 

.036 

.66 

.91 
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1.104 

1.144 

28.04 

29.06 


ENCAPSULATION mETAL AREA, 
MATERIAL pSHAPE OPTIONAL 


C3|'l 


1 (AD' 




♦Cj* 


^METAL 


C,- 

1 


SEE NOTE 2 

~ 4 n 

-w — ► 

SEE 

VIEW 

1 

A 

DETAIL 



TTTn^ 


SEE — Z 
NOTE 1 


(SEE NOTE 3 
-SEE NOTE 4 


B SEE 




NOTE 5 detail 


NOTES: 

1. Terminals shall be hot tin dipped or silver plated. 

2. Polarity shall be marked on terminal side of device. 

3. Point at which Tc is read (must be in metal part of case). 

4. Locating pin shall be adjacent to positive terminal. 

5. Insulating sleeve shall be alumina (AL 2 O 3 ) or equivalent. 
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-.725 MAX. 
.245 




4 NOTE 1 _ 
.125 t 

MAX. 


.075 

MAX. LEAD No. 1 , 

I li 

^ ♦ NOTE 2 / ^ 


1. DIMENSION TO ALLOW FOR PINCH OR SEAL DEFORMATION ANYWHERE ALONG TUBULATIQN 
(OPTIONAL). 

2. DIAMETER TO BE CONTROLLED FROM FREE END OF LEAD TO WITHIN .188" (4.78 MM) FROM 
THE POINT OF ATTACHMENT TO THE BODY. WITHIN THE .188 (4.78 MM) DIMENSION, THE 
DIAMETER MAY VARY TO ALLOW FOR LEAD FINISHES AND IRREGULARITIES. 


note 1 .245 

.125 ^ 

MAX. f 

t 


LEAD No. 2 




mAA. 

245 075 -►ij^NOTEl 

^ MAX.*I \f .125 

ni 


£ 1 * 


■^.200 ♦ 

10 j — MAX. 





1. DIMENSION TO ALLOW FOR PINCH OR SEAL DEFORMATION ANYWHERE ALONG TUBULATION 
(OPTIONAL). 


2. DIAMETER TO BE CONTROLLED FROM FREE END OF LEAD TO WITHIN .188" (4.78 MM) FROM 
THE POINT OF ATTACHMENT TO THE BODY. WITHIN THE .188" (4.78 MM) DIMENSION, THE 
DIAMETER MAY VARY TO ALLOW FOR LEAD FINISHES AND IRREGULARITIES. 


NOTE 2 
.017 { 
.025 

jl 



LEAD No. 2 


1 

.125 

MAX. 

NOTE 


U 


.075 

MAX. 

LEAD No. 1 

t 


.027 NOTE 2 
.035 

.JL f / 



1. DIMENSION TO ALLOW FOR PINCH OR SEAL DEFORMATION ANYWHERE ALONG 
TUBULATION (OPTIONAL). 

2. DIAMETER TO BE CONTROLLED FROM FREE END OF LEAD TO WITHIN .188" 
(4.78 MM) FROM THE POINT OF ATTACHMENT TO THE BODY. WITHIN THE 
.188" (4.78 MM) DIMENSION, THE DIAMETER MAY VARY TO ALLOW FOR LEAD 
FINISHES AND IRREGULARITIES. 


: 1 ^ — iH ^.osoM 


/ 

term. 2 

SEATING PLANE-- 


• 405 MAX.#^ term. 1 
I— .800 MAX. 



NOTES: ' ' 

1. COMPLETE THREADS TO EXTEND TO WITHIN 2-1/2 THREADS OF SEATING PLANE. 


2. ANGULAR ORIENTATION OF THIS TERMINAL IS UNDEFINED. 


3. 10-32 UNF-2A MAXIMUM PITCH DIAMETER OF PLATED THREADS SHALL BE BASIC PITCH 
DIAMETER (.1697", 4.29 MM) REF. (SCREW THREAD STANDARDS FOR FEDERAL SERVICES 
1957 ) HANDBOOK H28 PI . 
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-™JnT 


I-/ 


NOTE 1 TERM. 2 « 
SEATING PLANE — 



^ t 

667 .667 


NOTES: 

1. COMPLETE THREADS TO EXTEND TO WITHIN 2-1/2 THREADS OF SEATING PLANE. 

2. ANGULAR ORIENTATION OF THIS TERMINAL IS UNDEFINED. 

3. 1/4-28 UNF-2A. MAXIMUM PITCH DIAMETER OF PLATED THREADS SHALL BE BASIC PITCH 
DIAMETER (.2268", 5.74 MM) REF. (SCREW THREAD STANDARDS FOR FEDERAL SERVICES 
1957) HANDBOOK H28 1957 PI. 

4> MINIMUM FLAT. 



PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER t)D AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS 
CYLINDER BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF OD. 

LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 
LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN 
SLUGS. 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MILLIMETERS 
•MIN. MAX. 

NOTES 

CB 

.018 

.022 

0.458 

0.558 

- 

CD 

.085 

. 107 

2.16 

2.71 

1 

G 

.230 

. 300 

5.85 

7.62 

1 

L 

1.000 

- 

25.40 

- 

- 

•-I 

- 

.050 

- 

1.27 

2 



U- .300 MIN. 

' NOTE 6 
■210 
.310 


H— 2.500 MAX, 
NOTES 1,7 

NOTE 5- 

.i. 



^TERMI NOTE1 T\ I 

1.063 MAX.J 


\ NOTE 4 
.105^ TERM 2 

•"max. 

NOTE 3 

“^SEATING PLANE 


^ 1.227 ^ 

MAX. “ 


1. The device with exception of the hexagon, thread and flexible lead 
extension lies within the cylinder defined by Dim. 1.063 Max. and 
length 2.500 Max. 

2. Angular orientation of terminal with respect to hexagonal portion 
is undefined. Square or radius on end of terminal is optional. 

3. Length of incomplete or undercut threads of Dim. .344 Min. and 
.373 Max. 

4. Pitch diameter of 3/8-24 UNF-2A (coated) threads (ASA B1. 1-1960). 

5. A chamfer (or undercut) on one or both ends of the hexagonal 
portion is optional. 

6. Minimum flat. 

7. Seated height with lead bent at right angle. 



D09 NOTES: 
1 . The de 


IlG 


. Vterm 2 
'^-SEATING 
PLANE 


The device with excep- 
tion of the hexagon, 
thread, and flexible 
lead extension lies with- 
in the cylinder defined 
by 1.218 and length 3.25. 
Angular orientation of 
terminal with respect to 
hexagonal portion is un- 
defined. Square or radius 
on end of terminal is 
optional . 

Length of Incomplete or 
undercut threads . 

Pitch diameter of 3/4-16 
UNP-2A (coated) threads 
(ASA Bl. 1-1960) . 

A chamfer (or undercut) 
on one or both ends of 
the hexagonal portion is 
optional . 

Minimum flat. 

Seated height with lead 
bent at right angle. 
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□O10 


.126*, , 
.016-1 I- 


niSiT 
■‘"h— ^ 

I *.007 


.250 MAX.— ^ 

NOTE 2 #i| 


029 


.009 

1J__ 

..487.^ 

MAX. 


.122 .040 
*.037 MIN. 



#10-32UNF2A 

NOTE 3 




*.043 *.015 

NOTE 1 i 


TES: (for DOlO) 

Complete threads to ex- 
tend to within 2-1/2 
threads of seating plane. 
Angular orientation of 
terminals is undefined. 
Square or radius on ends 
of terminals is optional. 
10-32 UNF-2A. Maximum 
pitch dimeter of plated 
threads shall be basic 
pitch diameter" (.16 97 ) re- 
ference (screw thread stan- 
dards for federal services 
1957(handbook H28 1957 PI). 


D011 


-I h .375 MAX. 
.080 

. 140 MIN.i^Vf MAX. 

1.000 

^*•125'^. 677 _ 

*.010 


.158*. 018 156 W IN. 

note 2 ^ 

.029 I LJ 1— MAX. 

*.009 1-667 1 

I r MAX."" .640 

rj i ^ I^ MAX. 

.ol.doo -437 

WIN. rSSi / *.015 
' #2 ts y 1 NOTE 3 

“H /f— . 25-28UNF-2A 
S234±.014 note 1 


D013 


NOTE 2 .188 


085*. 040- 

NOTE 1 


^ . 600 
NOTE 3 max. 


.193^ I 

.010 **.018 I 

MIN.^ — .350 

.239 J max. 

1 r'*.o 26 n 


V 1 . 

*.313 

D L 

.026*. 009— — 


— I— 0 .. iSi 



‘±il] 


NOTES: (for D012) 

Dimension to allow for pinch 
of seal deformation anywhere 
along tabulation( optional) . 
Within this zone the diameter 
may vary to allow for lead 
finishes and irregularities. 
Diameters 0D and 0Di shall 
differ by at least .010. 


NOTES: (for DOll) 

1. Complete threads to ex- 
tend to within 2-1/2 
threads of seating plane. 

2 . Angular orientation of 
terminals is undefined. 
Square or radius on ends 
of terminals is optional. 

3. 1/4-28 UNP-2A. Maximum 
pitch dimeter of plated 
threads shall be basic 
pitch diameter (.2268) re- 
ference (screw thread stan- 
dards for federal services 
1957(handbook H28 1957 PI). 







1, PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER flD AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CYLINDER 
BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF 0D. 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 
LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


NOTES: (for D013)' 

1. The major diameter is essen- 
tialy constant along its 
length. 

2. Within this zone diameter may 
vary to allow for lead finlshe 
and irregularities. 

3 . Dimension to allow for pinch 
or seal deformation anywhere 
along tabultion. 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MI LLIMETERS 
MIN. MAX. 

NOTES 

0B 

.018 

.022 

.458 

.558 

- 

0D 

. 108 

. 140 

2.75 

3.5 5 

1 

G 

.230 

.300 

5.85 

7.62 

1 

L 

1.000 

- 

25.40 

- 

- 

4 

- 

.050 

- 

1.27 
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D015 



1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER 0D AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CYLINDER, 
BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF f)D. 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 

LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS. 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 

MILLIMETERS 
MIN. MAX. 

NOTES 

0B 

.027 

.035 

.686 

.889 

- 

00 

.104 

. 140 

2.65 

3.55 

1 

G 

.230 

.300 

5.85 

7.62 

1 

L 

1 . 000 

- 

25.40 

- 

- 

4 

- 

.050 

- 

1.2? 

2 



D018 


D027 


y illQ. 

I .047 
1.125 Min. 




NOTE: 

Package contour 
optional withlnj 
dimensions 
specified I 



.075± .025 
NOTE 


. 020±.002 ( D I .^60 max . 

Hh .004± .001 


THIS END FOR VISUAL ORIENTATION 
ONLY (CONTOUR OPTIONAL) . 

LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN 
THIS ZONE TO ALLOW FOR BODY 
FLASH AND LEAD FINISH BUILD-UP. 


D021 


.50J ± 

I .002 I 


.135 ± .055 


.140 MAX. H .500 MIN. 
.050 ± .003 -Hr* . 


NOTE: 

50T.P.I. Straight Knurl 


625 ± .015 -f- © 




D029 





1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN CYLINDER OF DIAMETER CD AND 
LENGTH G. SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS 
CYLINDER, BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM LIMIT OF flO. 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, 
LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGULARITIES OTHER THAN SLUGS. 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX . 

MILLIMETERS 
MIN. MAX. 

NOTES 

0B 

.029 

.033 

0.737 

0.838 

- 

0D 

.120 

.150 

3.05 

3.81 

1 

G 

.315 

.360 

8.01 

9.14 

1 

L 

1.000 

- 

25.40 

- 

- 

•■1 

- 

.050 

- 

1.27 
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MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS. 
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DO30 


SEATING PLANE 


J '-TEf 

^ F - 4 I H 


4 


IP 

Wl 



MILLIMETERS 
MIN. MAX. 




NOTES: 1. 

2 . 


D034 


CONTOUR AND ORIENTATION OF TERMINAL LUG IS UNDEFINED. 

THE BODY OF THE DEVICE, WITH THE EXCEPTION OF THE HEXAGON, THREAD, 
AND FLEXIBLE LEAD EXTENSION, LIES WITHIN THE CYLINDER DEFINED BY 
to I AND LENGTH J. 

A CHAMFER (OR UNDERCUT) ON ONE OR BOTH ENDS OF THE HEXAGONAL POR- 
TION IS OPTIONAL. 

SEATED HEIGHT WITH THE LEAD BENT AT RIGHT ANGLE. 

LENGTH OF INCOMPLETE OR UNDERCUT THREADS OF Dm. 

PITCH DIA. OF 1/2-20 UNF-2A (COATED) THREADS (ASA Bl. 1-1960). 
MINIMUM FLAT. 


QTX„ D035 n- 


.499 

10.80 

.645 

15.37 

.125 

- 

4.7 50 

108.0 

.296 

6.61 

.4675 

11.73 

- 

7.93 


120f6 

7.51 

11.874 


MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED 
FROM ORIGINAL INCH DIMENSIONS. 


D039 


©=iV-4 

.018 P I MI 

r ♦ 


. 028 

062 


(S 




Package contour optional within 
dimensions A t B. Slugs, If any, 
shall be Included within this 
cylinder but shall not be subject 
to the minimum limit of Dim. A. 
Lead diameter not controlled in 
this zone to allow for flash, 
lead finish build-up, and minor 
Irregularities other than slugs. 


1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN 
DIMENSIONS A t B. SLUGS, IF ANY, 
SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CY- 
LINDER BUT SHALL NOT BE SUBJECT 
TO THE MINIMUM LIMIT OF DIM. A. 
a. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN 

THIS ZONE TO ALLOW FOR PLASH, LEAD 
FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREG- 
ULARITIES OTHER THAN SLUGS, 


. 140 ^.130/ '’’0TE .140 

.160 *150 I ICO 


. 062 U ;u-45 I 

NCTE 2 1,125 MIN. 


D041 






NOTE 


NOTES; 

1. Package contour optloral 

within cylinder of diameter 
.080 and length . 160 . Slugs 
.107 .205 

If any, shall be Included within 
this cylinder but shall not be 
subject to the minimum limit 
of .080 
.107 

2. Lead diameter not controlled ■ 
in this zone to allow for flaah, 
lead finish build up, and minor 
Irregularities other than slugs. 


NOTES ; 

1. This end for visual 
orientation only (contour 
optional) . 

2. Lead diameter not controlled 
In this zone to allow for 
body flash and lead finish 
build-up. 


E200/D0200 


1. Refer to rules for dlmenalonlng semiconductor 
product outlines Included In Publication No. 
tf. 

2. Package contour optional between Term. 1 
and 2. 

3. A Step or other Identifying feature shall be 
provided near Tern. 2. 

4. Minimum electrical creepage length between 
Term. 1 and 2. 

6. Minimum electrical strike distance between 
Term. 1 and 2. 

4. Surfaces flat within .0015 per Inch. 

7 . Typical two places . 




A 

B C 

D 

E F 

G 

H 

NOTE 

E200a/ 

1.42 

.730 .300 

.250 

.490 ,050 

.123 

.010 

1,2 

D0200AA 

1.70 

1.165 MIN 

MIN 

.600 .125 

.145 

.100 


WotEs 

2.3 

6 4 

5 

7 

7 

7 


E200b/ 

2.20 

1.031 1.00 

.750 

1.000 .050 

.123 

.030 

1,2 

D0200AB 

2.50 

1.500 MIN 

MIN 

1.065 .160 

.145 

.110 


Notes 

2,3 

6 4 

5 

7 

7 

7 



•J U G note 7 

^ ^'ra:RM.2 

NOTES 2,T ^ 


D NOTE 5 
C NOTE 4 
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E204/D0204 


NOTES 


1. REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST. 

2. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5, 1973. 

3. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN 0D AND LENGTH G. 
HEAT SLUGS, IF ANY, SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS 
CYLINDER, BUT SHALL NOT BE SUBJECT TO THE MINIMUM 
LIMIT OF 0D. 

4. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN ZONES L, TO ALLOW 
FOR FLASH, LEAD FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREGU- 
LARITIES OTHER THAN HEAT SLUGS. 

5. CONTROLLING DIMENSIONS: INCH. 



E204a/ 

DO204AA 

NOTES 

E204b/ 

D0204AB 

,. N QTE^ 

E204c/ 

D0204AC 

NOTES 

E204d/ 

D0204AD 

NOTES 

E204e/ 

D0204AE 

NOTES 

E204f/ 

D0204AF 

NOTES 

E204g/ 

D0204AG 

NOTES 

E204h/ 

D0204AH 

NOTES 

E204J/ 

D0204AJ 

NOTES 

E204k/ 

D0204AK 

NOTES 

E2041/ 

Dn204AL 

NOTES 

E204m/ 

D0204AM 

NOTES 

E204n/ 

D0204AN 

NOTES 

E204p/ 

DO204AP 

NOTES 
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M5 Tapped Hole 5 K Center M5 Tapped Hole 5 

' \ Terminal 

M4 Tapped Hole 5 



(Dimensions In "mm") 
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19 7 Pin Min. 

2 OCTAL 

20 OCTAL 


in Small 
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M324 


M324a .354 .244 .130 .114 .625 .500 

M324b .472 .264 .084 .625 .500 

ri324c TTTTTSTr .094 .625 .500 

M324C1 .472 TUT .094 .625 .500 

>i324e TTyFTIiTTW .115 Tm .500 


5001 , 063 1 .067 1 .028 L 


a,c,d only . 


| .«U» 1 . 236 1 . Jteo i .ijO i . 0^0 1 .ou< i .u7 5 i .051 1 .035 i 

M324f .378 .217 .157 .115 .622 .500 .063 .067 .028 

.409 .236 .166 .130 .626 .504 .079 .091 .035 

M324g TSTO ' TTI? .129 "ms .500 

.374 .i46 

M324h .354 .244 .129 .114 .622 .499 


M326 



1 ...L 1 

1.375 

1.00 




^ CATHODE 


M338 
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M523 

437 MAX — j I — *840 MAX 


JL 

t |all lead 

U-^ |*“ DIAMETERS 

.030 


M519b .500 1.20 .215 1.00 
M519C .500 1.50 .215 1,30 
N519d .500 2.50 .215 2,30 
M519e .209 .209 .055 .100 
KAX MAX MAX 


.437 W 

MIN rr 
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M574 




I .185 

^ — ► (max.) 




i 

[ .314MAX. 

M 


*^.027 

-♦.196MAX. 

L-.196 


M584 

I 







M637 



M643 


M647 


2 HOLES (ONE IN ANODE, ONE IN CATHODE) 
.143 DEEP FOR LOCATION ON .125 DIA. PIN 



1,44 

PmAX. DlXl 



^ ^ CREEP PATH OVER 

MAX. DIA. CONVOLUTIONS = 

1.174 MIN. 

2.25 MAX. DIA.— 


025-0 26"_ 
(6 35-6 6mm) 


1-71 9 '-1-763' 
(43 7-44 8mm) 


j 

1^1-62-1-63"— J 

0 388'- 0 412"-“* (41 15-41 4mm) 

{985-1046mm) dia. 


^0 435-0-438" 
ll1-05-11-13mm) 


1 325" 

(33 65mm) max. dia 


O 926'-0 95 
(23 5- 24-1 mm) 
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M863 


Black Dat-Ne|atiye 
' Red Dot-Posithri 



I-L 


Slrii£ht Knurl ! 

42 Grooves Per In.L • J f 

.010 DP. ^ 

CATHODE 
Allowable pressfit depth 


POLARITY 

■ CENTER TAP 
COMMON CATHODE 

■ CENTER TAP 
COMMON CATHODE 

r CENTER TAP 
COMMOr) ANODE 
; CENTER TAP 
COMMON ANODE 
1 3 PHASE 
COMMON CATHODE 
r 3 PHASE 
COMMON CATHODE 
• 3 PHASE 
COMMON ANGLE 
f 3 PHASE 
CCMTTON ANODE 


M864 


M879 


BLACK DOT— NEGAT IVE _ 
RED DOT— POSITIVE 


.525 R. MAX TYP. 

fTTT 


1 .7525 I 

r~ — n 


CENTER TAP COMMON CATHODE 

CENTER TAP COMMON ANODE 

THREE PHASE COMMON CATHODE 

THREE PHASE COMMON ANODE 

DOUBLER 

TRIPLER 

QUADRUPLER 



Gehause/Case E 
DIN 41890 -117 A 2 

Kontaktfiachen vernickelt 
Contact surfaces nickel-plated 
G = 910g K=33mm 


M880 



I CSenoLise 



M865 


BLACK DOT — NEG. 
RED DOT — POS. 

■\ Lli" H -525 R. 


.161 

2 (2 HOLES) 

.250 

^.125 -y MIN. 

—r .930 
.187 max. 


M865a CENTER TAP COMMON CATHODE 

'Ms 6 5b IJEOTER'TAT 

M865C THREE PHASE COMMON CATHODE 
M865d THREE PHASE COMMON ANODE 


’-.135 

MAX. 
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M903 



r 

1.38 ■ 

1 


M904 



INCHES 

.11 

.03 

.185-.215 
.333 DIA 
1.0 MIN. 

.20 

.05 

.022-.028 DIA. 
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Mg36 




1 INCHES 1 

1 MILLIMETERS 


LTR. m937 

M937a 

IVI937b 

M937 M937a 



A 0.75 

1.00 

1.00 

19.05 25.40 



0 0.375 

0.200 

0.200 

0 52 r, n.o 



C 0.375 

0.500 

0.500 

9.52 12.70 


Glass filled 

L G.OO 

G.OO 

0.900 

152.4 152.4 


epoxy PC Board 

T 0.040 

0.040 

0.040 

1,02 1.07 


0.125" (3.175mm) D 









BBBHBBBqEiSqHI 



A 

D 

E 1 el 

M941 

11.7 

8 . 7 

BIB 

M941a 

11.7 

8 . 7 


M941b 

11.7 

8.7 

6.9 3.20 
4.90 

M941C 

11.7 

8.7 

7.4 3.50 

5 .50 

M941d 

11 . 7 

8 . 7 

7.7 3.80 

5 . 70 


M942 



(MAXir" 
7.88mn I 


-4- SEATING PLANE 
DIMENSIONS IN MM 



SEATING PLANE -*^611^ 

CONFIGURATION “A” 

\ i_ 

y 

T- 

(MAX)-J 

0.86mm 

<— seating plane 

CONFIGURATION "B” 

1 i 

E 

el 


4.4 

1.70 

2.70 

h e, 0 ^. 

S.3 

2.10 

3.50 


6.7 

3.40 

S.OO 


7.3 

3.70 

5.50 


8.2 

4.20 

6.40 


10.3 

S.40 

8.50 


10.7 

5.90 

8.80 


11.1 

6.40 

9.20 


11.6 

6.70 

9.60 


12.4 

6.90 

10.50 


18.4 

11.70 

16.50 


5.3 

2.10 

3.50 


7.3 

3.50 

5.60 


TF 

4.40 

6.50 


10.4 

5.50 

8.70 


11.1 

6.00 

9.40 


12.4 

6.80 

10.70 


18.6 

12.00 

16.90 


5.30 

2.10 

3.50 


5.30 

2.10 

3.30 


7.30 

3.50 

5.60 


6.70 

3.40 

5.00 


7.30 

3.50 

5.60 


8.20 

4.40 

6.50 


10.80 

6.00 

9.00 




Dimensions in mm 
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SEATING 

\PLANE 


M981_ 

MILLIMETERS I 


M981a 

MILLIMETERS 
MIN I MAX 


14.23 1S.87 0.560 0.625 

9.66 10.66 0.380 0.420 

3.56 4.82 0.140 0.190 

0.51 1.14 0.020 0.045 

3.531 3.733 0.139 0.147 3.4 

2.29 2.79 0.090 0.110 

6,35 - 0.250 

0.38 0.64 0.015 0.025 

1 2.70 14,27 0 500 0.562 12.0 

1.14 1.77 0.045 0.070 

483 5.33 0.190 0.210 

2.54 304 0.100 0.120 6.0 

2.04 2.92 0.080 0.115 2.1 

1.14 1.39 0.045 0.055 M 

5.85 6.85 0.230 0.270 6.0 




PIN 1. Cathode 
2. Anode 
Tab is connected 
to Cathode. 


M982 


DASH NUMBERS INDICATE LENGTH IN INCHES. 



HIGH VOLTAGE WIRE 
STYLE 323» FR I 
40KVOC TYPE 2 PL 
UL RATED 


- FLAME RETARDENT 
POLY PROPYLENE 
V O RATED 


^ ANODE 
CONNECTOR 
JI.21 TYPE 
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Mg84 


Mg85 


Mg87 



MM 

(INCH) 


4.2 ^(0.1 7) 
Depth 2.5(0 1) 
Both side 


1 

Type 

Direction of 
polarity 

An 

% 

Weight 

: 850 (g) 


4,57i0.20 229i0,13 

r — I ri 



1.^127 3952/1 
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— 
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D D 

nfSU 

1 ■= 

m\ 


1- 

1.700 

2.250 



G 


Lucas 

R.D 953048 
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Ml 086 


s 

Qj > yy yy 


1-1- -j- 


it” 

2 § ^ 
49 

p tJ 1 

'2 § 

|/i|^ 

h 

1 

1 

-C -2 

2 ■S 


■S ^ *0^ 

IJ.'I 

■S t _ 

6 /.'.'..v 


M1087 


M1088 


II^B 


M1089 


1 ) Min. floor clearance 

2 ) Min. ceiling clearance 

3) Direction of air flow 

4) Not mounted on 1 -phase-bridge 



entfallt bei u-Schaltung 4 ) 



Am Km 


1 ) Min. floor clearance 

2 ) Min. ceiling clearance 

3) Direction of air flow 

4) Not mounted on 1 -phase-bridge 


M1090 


M1091 




M1092 
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M1101 



CASE 117A-02 


NOTES: 

1. LEADS ARE SQUARE AND OFFSET ON 
PACKAGE (DIM L) TO ALLOW FOR 
“T AUTOMATED EQUIPMENT LOADING. 


MILLIMETERS INCHES 
DIM MIN MAX ~Miir| MAX 

A 22.35 23.37 0.88Q 0.920 

B 635 7.37 0.250 0.290 

C 18.5* 19.56 0.730 0.770 

D 0.89 1.U 0.035 0.045 

F 11.18 11.68 0.440 0.460 

G 4.57 5.59 0.180 0.220 

H 8.89 9.91 0.350 0 390 

J 2.79 3.81 0.1 1Q~ 0.150 

K 14.61 - 0.575 

L 3.18 3.43 0.125 0.135 

a 3.5S 4.06 ' 0.140 0.160 




Inches 


Millimeters 

Symbol 

Min. 

Max. 

Min. 

M, 

oD 

1 850 

1 900 

45.72 

48 

oD, 

1.140 

1 180 

28 96 

29 

oD, 

1 760 

1 850 

44.70 

46 

H 

.545 

.605 

13 84 

15 

oJ 

135 

.145 

3.43 

3 

J, 

072 

.082 

1 83 

2 

N 

025 


.64 



U-0D, 


Creep Distance — 408 in Min (10.36mm) 
Strike Distance— 209 in Min (5 16mm) 
Finish— Nickel Plate 
Approx Weight — 4 oz (113g.) 

1 Dimension "H" is a clamped dimension 
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A 

L 


A 

L 

M1120 

25.4 

50.3 

M1120P 

50.8 

63.8 

M1120a 

25.4 

53.0 

M1120q 

50.8 

67.6 

M1120b 

25.4 

56.4 

M1120r 

50.8 

71.4 

M1120C 

25.4 

59.4 

Ml 120s 

50.8 

75.2 

M1120d 

25.4 

62.5 

M1120t 

50.8 

79.0 

M1120e 

25.4 

65.5 

M1120U 

50.8 

82.8 

M1120f 

25.4 

68.8 

M1120V 

50.8 

86.6 

M1120g 

25.4 

71.6 

M1120W 

50.8 

90.4 

M1120h 

25.4 

74.7 

M1120X 

50.8 

94.2 

M1120i 

25.4 

77.7 

M1120y 

50.8 

98.0 

M1120j 

25.4 

80.8 

M1120Z 

50.8 

101.9 

M1120k 

25.4 

83.8 

M1120aa 

50.8 

105.7 

M1120I 

25.4 

86.9 

M1120ab 

50.8 

109.5 

M1120m 

25.4 

89.9 

! M1120ac 

50.8 

113.3 

M1120n 

25.4 

93.0 

' 



MII 2 O 0 

50.8 

59.9 



I 
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M1130 


0-79(nn —L- I 
|IH)31)(BP1HSM 



r~7 1 

d 


H 
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Ml 134 


'INIERML 

COHNECnON 


DIMENSION CHART 

a— 2-21mm (0067) 
b- 15-2i.mm(0-60Ql 
c— 10-16ti)m (0-/.00) 
d- 5-08 nim( 0-200‘) 
e— 5-08 mm ( 0-200‘) 
f — 10 mm ( 0-393) 


■250 I6-35mm] 



200 -550 

5 00mm] [13-9;tam] 


! T I I 

~ -E"* '~t€f - 
■560MA X. 
[U22mm) 


niMENSION CHARI 
Q-O i.00 (1016mm] 
b- 0 300 [ 7-62mm] 
c- 0 200 I 5 08mm] 
d- 0 100 [ 2 54mm] 
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M1271 


Ml 272 




iiiiMn 

noiiiiuuyyyj 


|Q|Q^[3Q2Q|Q||Q|I 
irtfn ffBi iBiiRil 
IBBIPfTl IBM ffll 

100103 ^ 31111^1 




Ml 273 





MM INCHES 


MIN MAX MIN MAX 

A 

- 73.8 - 2.905 

B 

- 64.3 - 2.53 

C 


D 

BOIEQQ^DII^HH 

E 


F 

OIOOHEQIHI 

Q 



HQIQSIEBISdDSIDBO 

im 




W TERMINAL ONLY APPLIES TO FULL-WAVE BRIDGE. 
NOTE 2: - A.C. TERMINALS THREE PLACES. 



CAD PLATED BRASS 


CAD 

PLATED BRASS 


1/4 - 28 X .25 


1.90 MAX DIA 
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M1299 


■ C -4-D-*| 


MILLIMETERS 




TERMINAL (C) (Al) 

ELECTRICALLY COMMON 
TO BASE PLATE 



MIN. 

MAX. 

MIN. 

MAX. 

A 

1.177 

1.197 

20.39 

30.40 

B 

.030 

.035 

.762 

.889 

C 

.365 

.385 

9.27 

9.78 

D 

.370 

.390 

9.40 

9.91 

E 

— 

.880 

— 

22.35 

F 

.160 

.180 

4.06 

4.57 

G 

.270 

.290 

6.87 

7.37 

H 

.151 

.161 

3.84 

4.09 

J 

— 

.188 RAD. 

— 

4.78 RAD. 

K 

.030 

.035 

' .762 

.889 

L 

- 

.525 RAD. 

- 

13.34 RAD. 


Ml 300 


A H 

r 

fm. 

H 

^1 


D 


Center of Base Plate 


Terminal Torque: 50 (Min.) 75(Max.) lb. — in. 
Mounting Base Torque: 30(Min.) 40(Max.) lb. - 


C (ELECTRICALLY COMMON 
TO BASE PLATE) 



INCHES 

MILLIMETERS 


MIN. 

MAX. 

MIN. 

MAX. 

A 


2.63 


66.80 

B 

1.35 

1.40 

34.29 

35.56 

C 

.70 

.80 

17.78 

20.32 

D 


.625 


15.88 

E 

3.14 

3.16 

79.76 

80.26 

F 


3.65 


92.71 

G 

.25 

.27 

6.35 

6.86 

H 

»/♦ - 20 UNF With 

Captive Lockwasher 

T 

Tbp Ref. Point - Geometric 
Center of Base Piale 
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IVI1302 




M 1 

. ,M10 



Optional protective thermostat 
available - consult MFR. 






Ml 306 


+ 

SEETERMINALl^ — 

r"°”n _ 


.40 MAX* 
(10. 16) 



-XL'* 


.193 DIA 
(4.902) 


.500 

(12.700) 


I 

"“® — / 


.500 

(12.700) 


-.062 DIA 
(1.575) 


, .062 MAX 
(1.575) 


.250 

(6.350)' 


.092 

(2.337) 


.280 

(7.112) .075 (1.905) DIA 

"• ^ DEPRESSION 

.003 (.076) 

aM DEEP BOTH SIDES 

/ 


1.00 MAX. 
(25.4) 



.093 DIA thickness 

(2 362) 0.031 

(2.Jb2) 
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Ml 340 




n^_ 

— 

- 

m 



■ 

1 


M1342 




1 ' 

} I MAX. 

Wrr' 


HOLE FOR 
, .652 , NO. 8 

Hi6.6)-H screw 


.652 1.125 

^ (16.6) (28.6) 


cr ~ i czzD 

(14.3) ^ 


Marking: Type number & polarity notation marked 
on side of case 



ivn343 
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F THD 

1.00 3/8-24UNF 

1.25 1/2-20UNF 

1.25 3/4-16UNF 

1.25 3/4-16UNF 


1.25 3/4-16UNF 

3/4-1 4NPT 


3/4-1 6NPT 


3/4-1 6UNF-2A 

1.25 1/4-28UNF 

1.156 3/8-24UNF 

1.25 3/4-16UNF 


1.25 1/2-20UNF 

1 M5 

> .551 M6x1.0 

.670 M6x1.0 


.T.A. 
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■A I- 


.040" LEADS FLATTENED 

AND PIERCED 

.040" TO .046" DIA. HOLE 



FLATTED PORTION - 







isCTin ■ 


[Reverse polarity of S24 


S25 


A (CONTRASTING) COLORED DOT SHALL BE PERMANENTLY MARKED ON THE DEVICE 
SO THAT THE TERMINAL ADJACENT TO THE COLORED DOT WILL BE DISTINGUISHED 
AS THE POSITIVE TERMINAL (WITH RESPECT TO THE OTHER TERMINAL) FOR DIRECTIVITY 
OF CURRENT FLOW THROUGH THE SEMICONDUCTOR DIODE. 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

.628 

.719 
.7 64 

.040 

.045 

.37 5 

.187 

.180 

.240 

.140 

.750 

5/8-18NF-2A 

.495 

.505 

.622 

rsTs 

.719 

.T^ 

.020 

.025 

.375 

.187 

.180 

.240 

.140 

.750 

5/8“18NF“2A 

.495 

.505 
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1 F MAX. 

lei 


-j 0 MAX. I I 
— f E MAX. 
B MAX. I I 


NOTE: TYPE NUMBER SUFFIX 

N- INDICATES ANODE CONNECTED TO STUD 
P— INDICATES CATHODE CONNECTED TO STUD 


S128 

A 

5.0 

B 

1.063 

C 

.625 

D 

.406 

E 

1.688 

P 

.375 

G 

H 

M12X1.75 

Sl28a 


1.12 

.89 

.35 

1.75 

.109 

MAX 

6.3 

3/8-24 

S128b 

.312 

.812 

.795 

.218 

1.50 

.625 


3/8-24 


S132a SAME AS S132 EXCEPT 
LESS GATE CONNECTOR 


(CENTER CONDUCTOR) 
TERMINAL @ 




TERMINAL 


. 750 MAX.-* 
1. 625MAX.»^ 


2.375-t 

MAX. f 
I 1.625 
MAX. 


-GATE I 
CONNECTOR 


TERMINAL® 
(CO-AX SHELL) 



.125 MAX.-i yT -250 

/] ±.015 ±.025 

. 665±.005-^/ L^J 1 

/ \l.l.623±.018 A/F 

TERMINAL (5) CASE \ 3/4-16UNF-2A 
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S322 


/16-18 I— > ' 


1,00 1,12 

MAX . DIA . 



.040 MAX H 
lug lhicWr»€S8-v 

»[ ^ r250 MAX 

1 m .424 MAX 

.085 



7090^ 

• 


■ .to 

MA 


.075 ^ 1 
.175 1 

ri 

c3h\ 

,078 MAX-^ 

.145, 

\ fan disc ooshcr 

' 10-32UNP2B 


S339 


20.0 


3.60 

4.00 

FOR A ONLY-S^ 

16.5 ^ 
MAX. i 

2.20 jjt. 
MAX.T“ 
THREAD-^ 


39.0 

23.0 

MAX.i 


3.50 A 
MIN. 1 



A 

THREAD 

S339 

.426 

.448 

M6X.039 

S339a 

.532 

.570 

M8X.049 


DIMENSIONS IN “MM’ 


S352 


S403 



THREAD -V 


RELIEF TO \ 


MINOR DIA \ 


FROM 1 TO 3 \ 


THDS ' 


TERMINAL 2 

* ^ 




OUT TOOIA^VUXX ♦Di 


msEEii 
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S458 


BLACK DOT — NEGATIVE 
RED DOT — POSITIVE 


BLACK DOT — NEC. 
RED DOT — POS. 





S458a CENTER TAP COl^ON CATHODE 
S458b 'center TAP COMMON ANODE 
S458C THREE PHASE COMMON CATHODE 
S458d THREE PHASE COMMON ANODE 

S4 58e DOUBLER 

S458f TRIPLER 

S458g QUADRUPLER 


I r:340 

1/4 20 UNC-2A 
MAX. UNLUBRICATED 
STUD TORQUE 
30 INCH-POUNDS 
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A 

B C 

D 

E 

S506 

185 

130 43 

26 

23 

S506a 

185 

130 43 

26 

27 

S506b 

219 

145 61 

31 

27 

S506C 

219 



~45 eT 

““ 31 ' ‘ 

27 

S506d 

166 



20 

SS06e 

166 



20 

S5061 

185 



“23 

S506g 

185 



23 

S506h 

219 



27 

ssoei 

219 

i 


~27 

S506j 

171 



rio 

S506k 

171 



“20 

S506I 

200 



~23 

S506m 

200 



233 

S506n 

230 



~27 

S506O 

230 



~27 

S506p 


■'iij 

28 

“21 


G 

H 

_ 1 

J 

K 

THR 

40 

8 5 

19 

bW35 


M18 X 2 

40 

sq mm 

8.5 

19 

il4 

SW35 


3/4 

UNF2A 

60 

sq mm 

10.5 

Tr* 

SW42 


M18 X 2 

60 

sq mm 

10 5 

SW42 


3/4 

16UNF2A 

15 

8 5 

14 

SW27 

159 

1/2 

20UNF24 

15 

sq mm 

8 5 

14 

SW27 

159 

M12 175 

30 

sq mm 

8 5 

19 

SW35 

173 

3/% 

16UNF2A 

30 

sq mm 

8 5 

19 

SW35 

173 

M18.200 

60 

sq 

10 5 

24 

SW42 

206 

3/4 

16UNF2A 

60 

sq mm 

10 5 

IT" 

SW42 

206 

M18.200 

15 

sq mm 

8 5 

14 

SW27 

164 

M12 175 

15 

8 5 

14 

SW27 

164 

20 

UNF2A 

30 1 

1 sq mm j 

8 5 

19 

SW32 

191 

M18 200 

30 1 

sq mm | 

8 5 

IF" 

SW32 

191 

3/4 

16UNF2A 

£ 

0 E 
0 

105 

24 

SW41 

217 

M18 206 

60 

10 5 

24 

SW41 ! 

217 

3/4 

16UNF2A 


8 7 

19 


127 

3/4 

16UNF2A 



I THR 

ALL DIMENSIONS IN “MM’ 
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S513 


ilBuisSisiia 


!= fir:? 




^ iV-^ 

I : I ' siAtiS ■ . 

[ ',7 Mi 17 Pien' « ilZ-fs'-V- 


fpz: 


DIMENSIONS IN “MM’ 


i 



“•tiliJjfr- 


’jll TMRi;- 

' I MOLE 






DIMENSIONS IN “MM' 



DIMENSIONS IN “MM’ 


Direction o< polarity 



I, ° 

L 41 j 


?6MAX— f - i>4H 

^ 274MAX J (161) 

(2 aa) (10 8) 


Weight 500 (g) 


MM 

(INCH) 


6 A if, hole 
(0 252) 
12 



T.,„„ iDirecIion 
,|of polarity 

S519~[ t~ 
S519aT t 

Weight 23 (g) 



03 8 f 0 '2) 

(00 150 ±0.008) 
5 (0 197) 


Type 

Direction 
of polarity 

S520 

* 

S520a 

I 



MM 

(INCH) 


MM 

(INCH) 
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63 ' DIA TYP 
16.08mm 



.9" DIA MAX 
48 26mm 


1. Polarity — Cathode connected to base 

2. Part Number — On base of unit. 



TOLERANCE±.030 


5/16-18 
CLASS 2 


_ 1.00 

MAX. 


618 


DA.TA 


618 


21 MAX 80 + 0.5 
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3/8-24 UNF-2A , 


16.51 (0.650) 
r4.99 (0.5S3) 


59.69 (2.35) 
57.92 (2.28) 


29.33(1.155) 

27.54(1.084) 


17.53 (0.69) NOM ACROSS FLATS 


-27.30(1.075) DIA. MAX. 


21,03 (0.828) 
20.15(0.793) 


8.94 (0.352) 
'8.11 (0.319) 


16.77 (0.660) 
-3.96 (0.156) MAX. 


3/4-16 UNF-2A- 


31.75 (1.250) 
30.79 (1.212) 
ACROSS FLATS 


S553 


11.04 (0.435) 
10.29 (0.405) 


25.14 (0.990) 
22.61 (0.890) 




5.08 (0.200) 
4.32 (0.170) 


13.21 (0.520) 
MIN. 


- 36.95 (1.455) DIA. MAX. 


11.50 (0.453) 
10.62 (0.418) 


27.81 (1.095) 
26.19 (1.031) 


19.02 (0.749) 


16.77 (0.660) 


3.96(1.455) MAX. 


3/4-16 UNF-2A- 


42.84(1.687) 

41.84(1.647) 
ACROSS FLATS 


9.50 (0.374) MAX 


16.51 (0.65) 
14.99 (0.59) 


58.67 (2.31) 
55.63 (2.19) 


21.03 (0.828) 
20.14 (0.793) 


- 18.29 (0.72) 

— 16.76 (0.66) 
ACROSS FLATS 
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620 
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T018 


RADII .007 MAX 


/O 0 0. _J_ 

, /-mi U .200 T.P. 

; DIA. NOTE 2 ^ _L^ \ .100 T.P. 

DE CORNER ^ — 

MAX T (2)o^j-.200 T. 


^0-4-I-.200 T.P. 
^I> // ■ NOTE 4.5 




g»OT.,,S 


1. This zone is controlled for automatic 
handling. The variation in actual dia- 
n>eter within the zone shall not exceed 
. 010 . 

2. The specified load diameter applies in 
the zone between .050 and .250 from the 
seating plane. Between .250 and 1.5 a 
maximum of .021 diameter Is held. Out- 
side of these zones the lead diameter 

is not controlled. 

3. Measured from max. diameter of the actual 
device. 

4. Leads having maximum diameter (.019) meas- 
ured in gauging plane .054«>.001 - .000 
below the seating plane of the device shall be 
within .007of their true locations relative 

to a maximum-width tab. 

5. The device may be measured by direct 
methods or by the gaugo and gauging 
procedure described on the base gauge 
drawing, GS-1. 

6. Details of outline in this zone optional. 

7. Tab centerline. 


BASE SEAT h"*- 1 

I I I Ac I 

^JliADS— I I 'Y " 

NOTE 1 

fNOTE 2>.100-H 

.050- UJ 

LEAD 2 
LEAD 1 

(NOTE 3)45^^ 

.04i*.ao5^V?^Vi^A 

\ ^ LEAD 

.038±.010-^ 


NOTES FOR T018: 

1. The specified lead dia. applies 
to the zone between .050 and .250 
from the base seat. Between .250 
and end of lead a max. of .021 

is held. Outside of these zones 
the lead dia. is not controlled. 

2. Leads having max. dia. of .019 
measured in gaging plane .054 
-.001, -.000 below the seating 
plane of the device shall be 
within .007 of their true pos- 
itions relative to the max. tab 
width. 

3. Index tab for visual orientation 
only. 

4. Measured from max. dia. of the 
actual device. 


T033 


T039 


T046 


\-Mi_ 


NOTE 1.100 MIN. 


.350 

.240 \ \ 

363* 


J I 1 .5 MIN NOTE 5 

f .,0 

:W[--^.2oo •“Iforr/ 

I , NOTE 2 

note 4 


.315 
L ^33$ 

.100 MIN. NOTE 1 


I ? SEATING 

r500MIN. plane 


.230 MAX. 
.209 MIN. 

.195 MAX. 
■ .178 MIN. 




NOTE 


This zone is controlled for automatic 
handling. The variation in actual dia- 
meter within the zone shall not exceed 
0 . 010 . 

Leads having max. dia. .019 measured 
in gaging plane .054 - .001 below the 
seating plane of the device shall be 
within .007 of their true locations. 
Measured from max. dia. of the actual 
device . 

The device may be measured by direct 
methods or by the gage and gaging 
procedure described on gag^ drawing 
GS-1 . 

All leads - Dia. is uncontrolled to 
.050 from seating plane and beyond 
min. tolerance of lead length (1.5 or 
.5) from seating plane. Dim. A applies 
between .050 and .250 from seating 
plane. Dim. B applies between .250 
and min. tolerance of lead length from 
seating plane. 


MIN. T '^016 
NOTE 2 £16 
.021 

NOTE 2 




\ yi02r .040 
.034 
NOTES: 

1. This zone is controlled for auto- 
nrMtlc handling. The variation in 
actual diameter within this zone 
shall not exceed .010**. 

2. (Three Leads) (Dim. .016 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.) (Dim. .016 
min. and .021 max.) applies betwee 
(.250 min.) and .5’* from seating 
plane. Diameter is uncontrolled in 
.050 max. and beyond .5** from 
seating plane. 

3. Measured from max. diameter of 
the actual device. 

4. Details of outline in this zone 
optional. 


-U U U .012 MIN. 

-H ==Sl.050 <note 1) 


Note 3 , 5 



.041±.005 ^ Z— .038*. 010 (N 


T046 NOTES: 

1. (Three Leads) (Dim. .012 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.). (Dim, .016 
min. and .021 max.) applies be- 
tween (.250 min.) and .5'' from seat- 
ing plane. Diameter is uncontrolled 
in (.050 max.) and beyond .5'' from 
seating plane. 

2. Maximum diameter leads at a gaging 
plane .054" and ,00l"-,000" below 
seating plane to be within .007'' of 
their true position relative to 
maxlrnum-wldth tab and to the max- 
imum .230" diameter measured with 

a suitable gage. When gage is not 
used, measurement will be made at 
seating plane. 

3. Index tab for visual orientation only. 

4. Measured from maximum diameter of the 
actual device. 

5. ‘Tab centerline. 


623 


623 










15. OUTLINE DRAWINGS 


T052 


T066 


T071 



^ .620 
^ MAX. ■ 
.470 ^ I NOTE 2 
.500 1 






.050MAX.NOTE 2 


1 .050 T 
Tots — .034 


— * .209 

.250 230 

I ^ 



190 .093 

■oiO I .107 I 


3. 'Measured from maximum diameter of 
the actual device. 

4. Leads having maximum diameter .019 
(.483MM) measured in gauging plane 
.054 + .001 — .000 (1.37MM + .025MM 
— .OOOMM) below the seating plane of 
the device shall be within .007 (.178MM) 
of their true locations. 

34. (All leads) Diameter is uncontrolled to 
.050 from seating plane and beyond 
minimum tolerance of lead length (1.5 or .5) 
from seating plane. Dim A applies between 
.050 and .250 from seating plane. Dim B 
applies between .250 and minimum tolerance 
of lead length from seating plane. 


^-o-\ , 


NOTES FOR T066: 

1. Dimension does not include 
sealing flanges. 

2. The outline contour is optional 
within zone defined by these 
dimensions. 


T072 


210 ■ 1 ■ MIN. I 

Jnote 2 .os< 


0 Xpjft note 2 

\ 021 note 3 

\ (DIM B) 


n^NOTE 2 

(DIM. a) 


1 , ( Four leads) . Maximum number of 

leads omitted In this outline. None 
(0) . The number and position of 
leads actually presented are Indicated 
In the product registration. Outline 
designation determined by the loc- 
ation and minimum angular or linear 
spacing of any two adjacent leads. 

2. (All Leads). Dimension .016 Min. and 
.019 Max. applies between .050 Min. and 
.250 Max. Dimension .016 Min. and .021 Max. 
applies between .250 Min. and .500" (12.70 MM) 
from seating plane. Diameter Is uncontrolled 
In .050 Max. and beyond .500" (12.70 MM) 
from seating plane. 

3. Leads have maximum diameter .019 
measured in gaging plane .054 (1.34MM) 

- .001 ( .025 MM) - .000 ( .000 MM) 
below the seating plane of the prod- 
uct shall be within .007 (.178 MM) 
of their true position relative to 
a maximum width tab. 
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T092 





SEATING PLANE 


SYMBOL 

INCHES 

MIN. MAX. 


NOTES 

A 

.170 

.210 

4.58 5.33 


Ob 

.016 

.021 

.407 .533 

1, 3 

Ob2 

.016 

.019 

.407 .482 

3 

OD 

.175 

.205 

4.96 5.20 


E 

.125 

.165 

3.94 4.19 


e 

.095 

.105 

2.42 2.66 


ei 

.045 

.055 

1.15 1.39 


j 

.135 


3.43 


L 

.500 


12.70 

1, 3 

Li 


.050 

1.27 

3 

L2 

.250 


6.35 

3 

Q 

.115 


2.93 

2 

S 

.080 

.105 

2.42 2.66 



NOTES: 

1. Three leads 

2. Contour of the package beyond this zone is uncontrolled. 

3. (Three leads) Ob2 applies between Li and L2- Ob applies between L2 
and .5" 

(12.70 mm) from seating plane. Diameter is uncontrolled in Li and 
beyond .5" 

(12.70 mm) from seating plane. 


T0106 


SEATING PLANE 



095 


.105 "" 

.045 


.055 

1 




o 2 4 6- 




-INDEX 


)IM. A)«4 


34. (ALL LEADS) DIAMETER IS UNCONTROLLED TO .050 FROM SEATING 
PLANE AND BEYOND MINIMUM TOLERANCE OF LEAD LENGTH 
(1.50 OR .500) FROM SEATING PLANE. DIM A APPLIES BETWEEN 
.050 AND .250 FROM SEATING PLANE. DIM B APPLIES BETWEEN .250 
AND MINIMUM TOLERANCE OF LEAD LENGTH FROM SEATING PLANE. 

67. (FOUR, SIX, TEN, OR TWELVE LEADS). MAXIMUM NUMBER OF LEADS 
OMITTED IN THIS OUTLINE, ONE (1). THE NUMBER AND POSITION OF 
LEADS ACTUALLY PRESENT ARE INDICATED IN THE PRODUCT 
REGISTRATION. OUTLINE DESIGNATION DETERMINED BY THE 
LOCATION AND MINIMUM ANGULAR SPACING OF ANY TWO 
ADJACENT LEADS. 

76. CONTOUR OF THE PACKAGE BEYOND THIS ZONE IS UNCONTROLLED. 


625 


DAJ.A 


625 
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T0 105 




Jo^ 

,ANE — 


^ DIMENSIONS ARE DERIVED FROM BASIC INCH DIMENSIONS 


INCHES 
IIN, MAX, 


MILLIMETERS 
^IN. MAX 


NOTES 

1 MAXIMUM NUMBER OF LEADS THAT MAY BE OMITTED IN THIS 
OUTLINE ONE 

( 1 ) THE NUMBER AND POSITION OF LEADS ACTUALLY PRESENT 
ARE INDICATED IN THE PRODUCT REGISTRATION 

2 0 B2 applies between Li AND L2 O B APPLIES BETWEEN L2 AND 
L DIAMETER IS NOT CONTROLLED IN Li 

3 CONTOUR OF PACKAGE BEYOND THIS ZONE IS OPTIONAL, BUT 
MUST BE WITHIN 0 AND A 

4 VISUAL OR MECHANICAL INDEX IS OPTIONAL IF ONE LEAD IS 
OMITTED 


T0236 





NOTES: 

r REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST. 


3. CONTROLLING DIMENSION; MILLIMETERS. 

4. DIMENSION S APPLIES AT BOTH ENDS. 
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u27 


Top Contact Au Anode 
.004 * 

005 " 


■ Bottom Contact Au C«tho<lo 




B 

C 

2.29m 

2.03m 

1.52m 

.94m 

1.32m 

.76m 

.94m 

.76m 






THERMAL 

OXIDE 


CONTACT 

CONTACT 



.036”-.038” .021 ’’-.023" .011 ”-.01 6" 


.027*'-.030’’ .014"-.01$" .011 "-.01 6" 


■ Top Contact Au Anode 

\ I* ^f " .0015" Norn. 



BACKSIDE: CATHODE 


ABC 
.015” Nom. .005” Nom. .008” Nom. 


.003” Nom. .008” Nom. 


,024”-.026” .059”-.061” 

,020’’-.022” .055”-.057” 

.016”-.018” .044”-.048” 

.009”-.013” .009”-.013” 
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5 


gold backing 

005 ” 

NOTES 

1 TOP MESA AREA CHIP 
SIZE DEPENDS ON 
DIODE PARAMETERS 

2 TOP a BOTTOM 
CONTACTS GOLD 


. ^ _.2a5 


Cp- lOpF Lp=l50nH 


Style 015 


‘-I — H 050’^ 

I I i 

003 * OOl GOLD RIBBON TYF 


gg|NOM 

NOTES 

1 TOP CONTACTS CHIP 
SIZE DEPENDS ON 
DIODE PARAMETERS 

2 TOP a BOTTOM 
CONTACTS GOLD 


, 083 

* f=i r 

095 

1 005 

F==^~~ I 

I I r^z 

L 124 I MAX 
^118^ 

Cp= l5pF Lp= 42nH 

Style 100 



OgJNOM 

NOTES 

1 TOP contact a CHIP 
SIZE DEPENDS ON 
DIODE PARAMETERS 

2 TOP a BOTTOM 
CONTACTS GOLD 



-M 

r MIN n 

I .LEADS 


I. .1 083 

r ^ 077 


r ^ 077 
Cp= l5pF Lp= 42nH 

Style 101 


LEADS 

080*003THK 
(2 PLACES) 


Cp-- l5pF Lp= 42nH 


Style 111 


Cp= 07pF Lp= I OnH 


Style 000 


Style 001 


"83?° r (f 8 


Style 002 


255^^ 

208^1 r 035 MAX 


Style 01 1 


1*1 10'^*! J^°27K 


110 i 010 MAX 
4 027 MAX 


' 225 

^ , -505 


Cp* l8pF Lp* 42nH 


Cp= 50pF Lp= 0OnH 

Style 200 


003 L 


Cp= 75pF Lp* 60nH 

Style 250 

064 


M n 


Cp*.23pF Lp* 30nH 


T 

Cp=.23pF Lp=.30nH 


Cp*50pF Lp* 80nH 


Style 290 



Cp=.34pF Lp* 30nH 


Cp= l8pF Lp* 42nl 


Style 300 


Style 301 


I* 1^8 r 027 MAX 


^077 

Cp=.34pF Lp=42nH 


Style 451 


Style 400 





Cp*.l7pF Lp*.55nM 

Style 452 


Style 401 


Style 450 


_L-LL ^ I, 

h — j T 212 

-N on 1361^ 

1 I 


^ iOCP^ 3-48JJNC-2A 
Cp*,20pF Lp=40nH 


Style 500 



Cp= 20nH Lp*.40nH 

Style 501 


UJ' 


.227 ' 

Cp*.50pF Lp*.0OnH 


.003 X 001 \ y 

GOLD RIBBON 
TYP 2 PLACES 

EPOXY ^ 1- 040 D 

COATING +002 

015 MAX -000 


GOLD PLATED :0^ 
COPPER PEDESTAL 006 


Cp*.05pF Lp*.20nH 

Style 550 Style 700 

I Cont'd on next page 

*--HEAT SINK END 

NOTE: USE STYLE NUMBERS AS TYPE 
NUMBER SUFFIX FOR PACKAGE 
VARIATION DESIRED. 
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D.A.T.A 


6 
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VI Cont'd 



Cp»25pF Lp«.l5nH 


Style 800 




034t b===z==d f 


L 

024^ ^ 


Cp*.25rF Lps.lSnH 

Style 801 



4 Col 


Cpi ?5pF Lp= 15nH 


Style 802 


Ti— ii- 



J 


Cp*.l5pF Lp«.20nH 


Style 880 





L-es J 


.048 

Cp=.l5pF Lp=.20nH 

Style 881 


005 X 001 GOLD RIBBON 
I .010 MAX 


MW P L 009 

CATHODE “'N 

\ I COAT 


Cp=,05pF LpvSOnH 


Style 901 


085 CATHODE END 

I MOUNTED ON 

GOLD PLATED 
i NICKEL TAB 

U .004 
W TYP. 


^ 003 max. 


Style 920 


* — HEAT SINK END 

NOTE: USE STYLE NUMBERS AS TYPE 

NUMBER SUFFIX FOR PACKAGE 
VARIATION DESIRED. 


Y200 SERIES 


THE Y200 SERIES (Y200 & HIGHER) 
REPRESENTS THE T0200 SERIES, 

WITH THE PREFIX “TO” REPLACED 
BY “Y” FOR SPACE-SAVING PURPOSES. 
THESE DRAWINGS ARE LOCATED 
IN ORDER IN THE “TO” SERIES. 


Y218/T0218 



TERM.2 

TERM.3 


SEATING 

PLANE 


SEA 

PL 

/“TERM.- 


SEATING 

PLANE 

:rm.4 


variations (ALL DIMENSIONS SHOWN IN INCHES) 


TERM.3- 



— L3-J 

t-Lz 

^eTT 


f Z.TERM.1 
■TERM.2 


^-©3 H ^TERM.3 



L 

N 

0 

AC 

N 

0 

AD 

N 

0 

AE 

MIN. 

MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

.170 

.195 


.165 

.200 


.165 

.195 


.181 

.181 

.045 

.065 


.040 

.063 


.040 

.055 


.19? 

.020 

.040 

.060 


.053 

.045 


.040 

.065 


.078 

.079 

.012 

.018 


.018 

.030 


.012 

.030 


.015 

.016 

.406 

.425 


.485 

.505 


.405 

.505 


.500 

.500 

.580 

.620 


.610 

.640 


.580 

.640 


.598 

.600 

.290 

.310 


.305 

.320 


.290 

.320 


.299 

.300 

- 

- 


.205 

.225 


- 

- 


.216 

.217 

_ 

_ 


.420 

.440 


_ 

_ 


.433 

.433 

.205 

.225 


- 

- 


- 

- 


- 

‘ 

.420 

.440 


_ 

- 


.420 

.440 



- 

- 

- 


.500 

.610 


- 

- 


.535 

.535 

_ 

_ 


_ 

.125 


- 

- 


.086 

.087 

- 

.050 


- 

- 


- 

.050 


- 

- 

.312 

_ 


_ 

_ 


.312 

- 


.448 

.449 

.151 

.161 


.157 

.167 


.151 

.167 


.167 

.167 

.110 

.135 


.094 

.126 


.094 

.135 


.062 

.063 

.170 

.190 


.170 

.190 


.170 

.190 


.163 

.163 

.555 

.675 


- 

- 


.655 

.675 


- 

- 

.530 

.570 


.626 

.670 


~ 

- 


.657 

.657 

1 1,2,4,11 (FIG B) 

1,2,3,11 (FIG A) 

1,2,3,11 (FIG C) 




1 . REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST. 

2. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y1 4.5-1 973. 

3. FIGURE A, PERIPHERAL TERMINAL CONFIGURATION. APPLICABLE. 

4. FIGURE B, AXIAL TERMINAL CONFIGURATION, APPLICABLE. 

5. FIGURE C, AXIAL TERMINAL CONFIGURATION, APPLICABLE. 

6. MAXIMUM RADIUS OF .050 ON ALL BODY EDGES AND CORNERS. 

7. POSITION OF LEAD TO BE MEASURED .185-.190 FROM BOTTOM OF 

^ _ DIMENSION D. 

SEATING 8. POSITION OF LEAD TO BE MEASURED .050-.055 BELOW SEATING PLANE. 
PLANE 9- lead dimensions UNCONTROLLED IN L^ AND Lo. 


PLANE 

TERM.4 


y. LtAU UlMtNblUNtj UINUUIN I MULLtU IIN L-i AINU Lo. 

10. TAB OUTLINE OPTIONAL WITHIN BOUNDARIES OF DIMENSIONS E AND R. 

11. CONTROLLING DIMENSIONS; INCH. 


D.A.T.A 


632 
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Y220/T0220 


Fig. "A" 

AXIAL (NOTE 3) 




TERM. 1 

/~ 

TERM. 2 
TERM. 3 — 


FIG. "B" 
PERIPHERAL 
(NOTE 4) 


1. Refer to epplicable symbol list 

2. Dimensioning snd tolersncing per ansi Y14.5 - 

3. Figure "A” axial terminal configuration, 
applicable. 

4. Figure "B” peripheral terminal configuration, 
applicable. 

5. Alternate terminal configurations allowed 
within Ob and c. 

6. Tab contour optional within Hf and E. 

7. Chamfer optional. 

8. Position of terminal to be measured 1.27>1.40 
below seating plane. 

0. Position of terminal to be measured 6.38*e.48 
from bottom of dimension D. 

10. Controlling dimension: Inch. 

11. Leads shall be in true position within .38 
diameter, measured 5.21-6.48 from bottom of 
dimension D. 

12. Figure "C” peripheral terminal configuration 
applicable. 

13. Mold flash allowed within L4. 

14. Controlling Dimension: Millimeters. 


SEATING PLANE 
F 

TERM. 4 ^ 




FIG. "C" 
PERIPHERAL 
(NOTE 12) 


SEATING PLANE 



SECTION X-X 



VARIATIONS (All Dimensions Shown in Millimeters) 

N fTl 

O AB O 

T 1 T 

MAX. E min. max. E MIN. 


Y240/T0240 


1. Refer to applicable symbol list 
Jedec Publication No. 95 

2. Dimensioning and tolersncing per ansi Y14.5, 1973 

3. Terminals 4 & 5 are quick connect. They conform to 
Nema Standards Publication No. DC2 • 1976 

4. Terminals 1, 2 & 3 are M5-8mm. Long screws ISO 
10-32 UNF-2A S-IS" long optional 

5. Contour of Terminals 1, 2 A 3 is optional 

6. Dimension "A* does not include lugs or cable aaaemblles 

7. Chamfer on mounting holes optional 

8. Figure A applicable to variation AA 

9. Figure B applicable to variation AB 

10. Orientation of terminals 4 A 5 optional 

11. Controlling dimension: Millimeter 

12. Surface adjacent to terminals may have ribs or other 
contour 


~e— — e— e-j*- 


/ TERM. 3 / ' 
TERM. 2 TERM. 4 

D 


VARIATIONS (All Dimensions Shown In Millimeters) 



ilh' 

JMt 


TTW 


SEATING PLANE 


^P (2 HOLES) 


M 

B 

AA 

N 

0 

AB 

0 



T 



L 

MIN. 

MAX. 

E 

MIN. 

MAX. 

A 

31.75 

37.34 

6 

31.75 

37.34 

Al 

28.45 

32.26 

12 

28.45 

32.26 

b 

2.72 

2.87 

3,10 

- 

- 

c 

.78 

.84 

3,10 

- 

- 

6b 

- 

- 


1.20 

1.60 


91.50 

92.50 


91.50 

92.50 

Dl 

11.30 

13.00 


10.92 

13.00 

E 

19.50 

20.95 


19.50 

20.95 

El 

11.30 

13.00 


11.18 

13.00 

e 

19.50 

20.50 

5 

19.25 

20.75 

®1 

11.30 

- 


10.87 

- 

*2 

5.77 

8.25 


5.70 

6.22 

F 

6.00 

8.70 


3.05 

8.70 

L 

7.00 

8.00 


5.00 

6.85 

Li 

0.00 

4.44 


.90 

1.15 

0P 

5.80 

6.40 

7 

5.80 

6.40 

q 

79.75 

80.30 


79.75 

80.30 

0T 




4.27 

4.87 

S 

9.75 

10.25 


9.75 

10.25 

Q 

4.80 

~ 


- 

- 

Qi 

7.05 

- 


- 

- 

NOTE 1 

> 2. 4, 6, 8, 

10, 11 

1 1 

, 2, 4, 8, 9, 

11 
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15. OUTLINE DRAWINGS 


JEDEC GAUGE DESIGNATIONS 


The Gauge Designations below are referenced in the JEDEC TO Outline Drawings 



■0350 ^ 






-"' NOTEV I 
NOTE 4 -X I 




1. THE LOCATION OF THE TAB LOCATOR WITHIN THE LIMITS INDICATED WILL BE 
DETERMINED BY THE TAB AND FLANGE DIMENSIONS OF THE DEVICE BEING CHECKED. 

2. THE FOLLOWING GAUGING PROCEDURE SHALL BE USED: 

THE DEVICE BEING MEASURED SHALL BE INSERTED UNTIL ITS SEATING PLANE IS .125” 

(3.18 MM) ± .010” (.254MM) FROM THE SEATING SURFACE OF THE GAUGE. A FORCE OF 
i ± .5 02. SHALL THEN BE APPLIED PARALLEL AND SYMMETRICAL TO THE DEVICE'S 
CYLINDRICAL AXIS. WHEN EXAMINED VISUALLY AFTER THE FORCE APPLICATION 
(THE FORCE NEED NOT BE REMOVED) THE SEATING PLANE OF THE DEVICE SHALL BE 
SEATED AGAINST THE GAUGE. 

THE USE OF A PIN 5TRAIGHTENER PRIOR TO INSERTION IN THE GAUGE IS PERMISSIBLE. 

3. GAUGING PLANE. 

4. DRILL ANGLE. 





\^NOM. 


. L ow 
“ “nom. 



.Olinp .460 




T~fn 



NOTE 1: THE FOLLOWING GAUGING PROCEDURE SHALL BE USED: 

THE DEVICE BEING MEASURED SHALL BE INSERTED UNTIL ITS SEATING 
PLANE IS 0.1 25” ± .01 0” FROM THE SEATING SURFACE OF THE GAUGE. 

A FORCE OF t ± 0.5 OZ. SHALL THEN BE APPLIED PARALLEL AND 
SYMMETRICAL TO THE DEVICE’S CYLINDRICAL AXIS. WHEN EXAMINE6 
visually after the FORCE APPLICATION (THE FORCE NEED NOT BE 
REMOVED) THE SEATING PLANE OF THE DEVICE SHALL BE SEATED 
AGAINST THE GAUGE. 

THE USE OF A PIN STRAIGHTENER PRIOR TO INSERTION IN THE GAUGE 
IS PERMISSIBLE. 

A SPACER MAY BE USED TO OBTAIN THE 0.125” DISTANCE FROM THE 
GAUGE SEAT PRIOR TO FORCE APPLICATION. 

NOTE 2: THESE SURFACES TO BE PARALLEL AND IN SAME PLANE WITHIN ±.001”. 

NOTE 3: FOUR HOLES. 

NOTE 4: PRESSED IN. 


Z NOTES 

(DRAWING REFERENCE INFORMATION) 


DASH NO. 

-3 Consult the manufacturer for the outline drawing. 

-10 These items are available either as pairs with outline drawings M182 and M206 or as quads with outline drawings M183 and M184. 

-16 Available in either T05, T018, F3a or F49. 

-21 1N82A and 1N82AG are electrically identical. The package configuration for 1N82A is A90, and for 1N82AG is D07. 

-23 This item is shown without adapter at F56 and with adapter at S216. 

-27 Device same as SI 20. Type number suffix • N • indicates anode connected to stud. Suffix - P • indicates cathode connected to stud. 

-28 Device is same as SI 20a. Type number suffix - N • indicates anode connected to stud. Suffix - P - indicates cathode connected to stud. 
-29 Device is same as SI 28. Type number suffix • N • indicates anode connected to stud. Suffix • P • indicates cathode connected to stud. 

-42 Type number with suffix N28 applies to drawing FlOx; type number with suffix N26 applies to F49b; type number with suffix N18 
applies to M86b; type number with suffix N20 applies to F27f; type number with suffix N10 applies to F54; type number with suffix 
N25 applies to F58; type number with suffix N27 applies to S252; type number with suffix N16 applies to FlOp 
-45 Device package available in either A97 or F56a. 

-46 Type number with -1 indicates 1 wire lead as in M281 ; type number with -2 indicates 2 wire lead as in M282. 

-48 Available in the following package styles: suffix A added to type number denotes S4g; suffix B added to type number denotes M380; 

suffix C added to type number denotes F58; suffix D added to type number denotes S107b; suffix E added to type number denotes F27f; 
suffix F added to type number denotes S107c; suffix G added to type number denotes FIOv. 

-49 Types with suffix A apply to outline drawing A109a; types with suffix B apply to outline drawing Ala. 

-60 Available in either F27v or FlOq. 
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D.AXA.BOOK‘ MANUFACTURERS’ PROFILE 


MANUFACTURERS’ CODES & NAMES 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 



MFRS.’ 


MFRS.’ 


MFRS.’ 



CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 


MANUFACTURERS 

AEGG 

AEG-Telefunken-Anlagentechnik 

HIEE 

W & 6 Instruments, Ltd. 

RHM 


ROHM Corporation 

AEIL 

Marconi Electronic Devices, Ltd. 

HITJ 

Hitachi, Ltd., Semicon & 1C Div. 

RHMJ 


ROHM Co., Ltd. 

ALGG 

* Telefunken Electronic, Abt. 

HPA 

Hewlett Packard, Microwave Semicon. 

RTCF 

* 

RTC-Compelec 


Verkaufsforderung 


Div. 

RTN 


Raytheon Company 

ALP 

Alpha Industries, Inc. 

HSE 

* Hybrid Semiconductor & Electronics, 

SAKJ 


Sanken Electric Co., Ltd. 

AMR 

American Microsemiconductor 


Inc. 

SAR 


ST.-Semicon, Inc. 

AMX 

Amex Electronics, Inc. 

HTN 

* Hi-Tron Semiconductors Corp. 

SCA 


Semicoa 

APD 

* American Power Devices, Inc. 

IDC 

* International Diode Corp. 

SCE 

* 

Semiconductor Components, Inc. 

APX 

Amperex Electronic Co. 

IDI 

International Devices, Inc. 

SCH 


Schauer Manufacturing Corp. 

ASGI 

Ansaldo Electronica Industriale S.p.A. 

IIVITM 

Industria Mexicana Toshiba 

SCN 

* 

Semicon Components, Inc. 

ASI 

Advanced Semiconductor, Inc. 

INC 

International Components Corp. 

SDI 


SDI, Inc. 

BBCG 

Brown, Boveri, & Cie Aktiengesells- 

INL 

Intersil, Inc. 

SEKG 

* 

Semikron Int’l, Inc. 


chaft, Div. Semi & Converters 

INR 

International Rectifier Corp. 

SELI 


Semiconductors, Ltd. 

BELI 

Bharat Electronics, Ltd. 

INRI 

International Rectifier Corp. 

SEN 


Sensitron Semiconductor, Div. 

GDI 

* Compensated Devices, Inc. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

SES 

•k 

Semitronics Corp. 

CDIL 

Continental Device India, Ltd. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

SET 

* 

Semtech Corp. 

CEI 

Calvert Electronics International, Inc. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

SGSI 


SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

CEN 

* Central Semiconductor Corp. 

LAM 

Lambda Semiconductors 

SHEJ 


Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

CHE 

★ Cherry Semiconductor Corp. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

SIEG 


Siemens Aktiengesellschaft 

CODI 

★ CODI Corp. 


Inc. 

SISI 

it 

Secowest Italia S.p.A. 

COO 

★ Coors Components, Inc. 

LUCB 

* Lucas Electrical Electronics 

SIX 


Siliconix, Inc. 

CRI 

* Crimson Semiconductor, Inc. 


& Systems 

SLCB 


Semitron, Limited 

CSD 

Conditioning Semiconductor Devices 

MAL 

Mallory Distributor Products, Div. of 

SLD 

* 

Solid State Industries, Inc. 


Corp. 


Mallory Component Group 

SOD 


Solitron Devices, Inc. 

DGE 

Digitron Electronics Corp. 

MATJ 

Matsushita Electronics Corp., 

SONY 


Sony Corp. 

Dll 

* Diodes, Inc. 


(Panasonic) 

SPE 

* 

Space Power Electronics, Inc. 

DIO 

Dionics, Inc. 

MCY 

Mercury Electronic Co. 

SPR 


Sprague Electric Co. 

DIT 

* Diode Transistor Co., Inc. 

MDC 

Microwave Diode Corp. 

SSI 

k 

Solid State Devices, Inc. 

DIX 

★ Diotec Electronics Corp. 

MEHK 

Micro Electronics, Ltd. 

SST 


Solid State, Inc. 

DTL 

E.G. Datel 

MIC 

M/A Com., Inc. 

SSX 


Sussex Semiconductor, Inc. 

EAS 

Eastron Corp. 

MICB 

Microwave Associates, Ltd. 

SSY 

k 

Solid State Systems 

EDI 

Electronics Devices, Inc. 

MISI 

Mistral S.p.A. 

STI 

k 

Semiconductor Technology, Inc. 

EDL 

* Edal Industries, Inc. 

MITJ 

Mitsubishi Electric Corp. 

STR 


Syntar Industries, Inc. 

ELT 

Elite Semiconductor Products. Inc. 

MOTA 

Motorola Semiconductor Prods. 

SWT 


Swampscott Electronics Co., Inc. 

ESP 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 

MSC 

Microsemi Corp. 

TCE 


Teccor Electronics, Inc. 

ETC 

Electronic Transistor Corp. 

MULB 

Mullard Limited 

TCY 


Teledyne Crystalonics, Inc. 

ETPC 

Murata-Erie North America, Inc. 

NAT 

★ National Electronics 

THEF 


Thomson-CSF/EFCIS 

EEC 

Fuji Electric/Collmer Semiconductor 

NECE 

NEC Electronics U.S.A., Electron Div. 

TIC 

k 

TIC Semiconductors 

FERB 

Ferranti Electronics, Ltd. 

NECJ 

Nippon Electric Co. 

TOSJ 


Toshiba Corp. 

FGRS 

* Fagor Electrotecnica 

NJRC 

New Japan Radio Co., Ltd. 

TRI 


Trio Laboratories, Inc. 

FSC 

Fairchild Camera & Instrument/ 

NJS 

New Jersey Semiconductor 

TRWM 


TRW Microwave 


Discrete Division 

NSC 

National Semiconductor Corp. 

TRWO 


TRW Optoelectronics Div. 

GBL 

★ GigaBit Logic, Inc. 

ORIJ 

Origin Electric Co., Ltd. 

TRWS 


TRW RF Device Div. 

GDC 

General Diode Corp. 

PDE 

PD&E, Inc. 

TSAJ 


Tokyo Sanyo Electric Co. 

GESY 

* General Electric Co. 

PHIN 

* Philips Electronic Components 

TSN 


Transistor Specialtys, Inc. 

GHZ 

Frequency Sources, Inc. 


& Materials Div. 

UNI 


Unitrode Corporation 

GIC 

General Instrument Corp. 

PIHS 

Piher Semiconductors 

UPl 

k 

UPl Semiconductor, Div. 

GPD 

Germanium Power Devices Corp. 

Pll 

Parametric Industries, Inc. 

USSR 


V/0 Electronorgtechnica 

GSE 

* General Semiconductor Industries, 

POS 

* Power Semiconductors, Inc. 

UTX 

k 

Unitex 


Inc. 

PPC 

PPC Products Corp. 

VALG 


VALVO GmbH, Dept. 

GTC 

General Transistor Corp. 

PRX 

★ Powerex, Inc. 

VARO 

* 

Varo Semiconductor, Inc. 

GTN 

Gentron Corp. 

PSLI 

Punjab Semiconductor Devices, Ltd. 

VEC 


Victory Engineering Corp. 

HAS 

Harris Semiconductor 

QTC 

Quantrad Corporation 

VMI 


Voltage Multipliers, Inc. 



RECT 

Rectron, Ltd. 

WAB 


Walbern Devices, Inc. 

★ New Manufacturer 

RFE 

RF Electronics Inc. 

WESB 

* 

Westcode Semiconductors 

* See Manufactuers’ Sales Offices Section 
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MFR’S 


MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

ADVANCED SEMICONDUCTORS INC. - ASI 


Diode, Linear ICs, Microwave, 

7525 Ethel Ave. 

m 

Thyristor, Transistor 

No. Hollywood, CA 91605 

818/382-1202 



AEG-AKTIENGESELLSCHAFT - AEGG 
Postfach 21 60 
D-4788 Warstein Belecke 
Industriekomponten, West Germany 
TELEX: 84833 



Diode 


DEVICE NUMBERING KEY 

DISCRETE DEVICES EXAMPLE 


MATERIAL 

A - GERMANIUM (Materials with a band gap 
0 . 6 - 1 .0 eyy) 

B - SILICON (Materials with a band gap 1.0- 
1.3 eVV) 

C- GALLIUM-ARSENIDE (Materials with a 
band gap > 1 .3 eV)^) 

R - COMPOUND MATERIALS (For instance 
Cadmium-Sulphide) 

FUNCTION 

A - DIODE: Detection, switching, mixer 
B - DIODE: Variable capacitance 
C - TRANSISTOR: Low power, audio fre- 
quency 

D - TRANSISTOR: Power, audio frequency 
E - DIODE: Tunnel 

F - TRANSISTOR: Low power, high frequen- 
cy 

G - DIODE: Oscillator, Miscellaneous 
H “ DIODE: Magnetic sensitive 
K-HALL EFFECT DEVICE: in an open 
magnetic circuit 

L -TRANSISTOR: Power, high frequency 
M - HALL EFFECT DEVICE: in a closed 
magnetic circuit 
N - PHOTO COUPLER 


P - DIODE: Radiation sensitive 
Q - DIODE: Radiation generating 
R - THYRISTOR: Low power 
S - TRANSISTOR: Low power, switching 
T - THYRISTOR: Power 
U - TRANSISTOR: Power, switching 
X - DIODE: Multiplier, e.g. varactor, step 
recovery 

Y - DIODE: Rectifying, booster 
Z - DIODE: Voltage reference or voltage 
regulator. Transient suppressor diode 
SERIAL NUMBER 

• Three figures, running from 100 to 999, for 
devices primarily intended for consumer 
equipment. 

• One letter (Z, Y, X, etc.) and two figures 
running from 10 to 99, for devices primarily 
intended for professional equipment. 

A version letter can be used to Indicate a 
deviation of a single characteristic, either 
electrically or mechanically. 

The letter never has a fixed meaning, the 
only exception being the letter R, indicating 
reversed voltage, I.e. collector to case. 

^) The materials mentioned are examples. 


K 


W20 

T 


SERIAL NUMBER 


I FUNCTION 
MATERIAL 


DEVICE NUMBERING KEY 

POWER DIODES EXAMPLE 


PREFIX 
D - Diode 
CURRENT 

Limiting average current In amperes 
DESCRIPTION/POLARITY 
Fully diffused diode 
N - Anode on case 
NR - Cathode on case 
Fast diode 

S - Anode on case 
SR - Cathode on case 
Alloyed - diffused diode 
/ - Anode on case 
R - Cathode on case 
VOLTAGE 

Limiting repetitive peak reverse 
voltage in volts 


MECHANICAL CONSTRUCTION 
A - Wire - wire 
B - Stud - cable 
C - Stud - solder pin 
E - Flat-base - cable 
H - Pressfit case - solder pin 
R - Insulated stud - solder pin 
T - Disc 
U- _ 

Types with UNF - studs 


\N-r 


D 1800 N 3200 T 


T 


I MECHANICAL CONSTRUCTION 
CURRENT 

DESCRIPTION/POLARITY 

VOLTAGE 

PREFIX 


D.A.T.A. 


636 


636 


MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


AEG-AKTIENGESELLSCHAFT Cont’d 
DEVICE NUMBERING KEY 

LOW POWER RECTIFIER BRIDGES 

CURRENT {On heatsink) 

Maximum direct current in mA 
CURRENT (Without heatsink) 
Maximum direct current in mA 


PREFIX 

B - Bridge circuit (B2) 
VOLTAGE 

Maximum supply voltage 


EXAMPLE 


B 250 C 3700 / 2200 Si 

■T 

SILICON 

CURRENT (Without heatsink) 
CURRENT (On heatsink) 

CAPACITIVE LOAD 
VOLTAGE 
PREFIX 


DEVICE NUMBERING KEY 

COMPACT RECTIFIER BRIDGE EXAMPLE 


PREFIX 
B2 - Circuit B2 
B6 - Circuit B6 
SUPPLY VOLTAGE 

Maximum supply voltage 


DIRECT VOLTAGE 
Maximum direct voltage 
CURRENT 

Maximum direct current in amperes 


B2 380 340 30 Si 

T 

SILICON 
CURRENT 
DIRECT VOLTAGE 
SUPPLY VOLTAGE 
PREFIX 


DEVICE NUMBERING KEY 

UNCONTROLLED POWER MODULES 

PREFIX 

DD - With diodes 
CURRENT 

Limiting forward current In amperes 
RANGE 

N - Type range for line - commutated 
converters 

S - Type range for forced commutated 
converters 
VOLTAGE 

Repetitive peak off-state voltage 
SPECIAL DESIGN 
A - Common anode 
K - Common cathode 


EXAMPLE 
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MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


ALPHA INDUSTRIES - ALP 

20 Sylvan Road 
Woburn, MA 01801 
617/935-5150 


E 


MFR’S 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

n 


Application Notes, Diodes, Linear ICs, 

h 


Microwave, Modules/Hybrids, 
Transistor 


AMERICAN MICROSEMICONDUCTOR - AMR 

133 Kings Rd. 

Madison, NJ 07940 
201 /377-9566 




Digital ICs, Diode, 
Microwave, Thyristor, 
Transistor 


AMEX ELECTRONICS, INC. - AMX 

11555 Coley River Circle 
Fountain Valley, CA 92708 
714/979-3931 



Diode, Transistor 


AMPEREX ELECTRONIC CORP. - APX 

Slatersville Div. 

Slatersville , Rl 02876 
401/762-3800 


Audio/Video ICs, Diode, Linear ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Optoelectronics, Thyristor, Transistor 


ANSALDO S.p.A. - DIV ELECTRONICA - ASGI 
Via Nicola Lorenzi 8 
Genoa, Italy 116152 


lANSAlDOl 


Diode, Thyristor 


BHARAT ELECTRONICS LTD. - BELI 

Semiconductor Division 
Bangalore 560 0130 India 
Telex: 0845-244 



Audio/Video ICs, Digital ICs, 
Diode, Linear ICs, Microwave, 
Transistor 


BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT - BBCG 
P.O. Box 200 D-6840 
Lampertheim/Hessen W. Germany 
TELEX: 0465727 


BBC 

BROWN BOVERI 


Diode, Thyristor 


CALVERT ELECTRONICS INC. - CEI 

3030 No. River Rd. 

River Grove, IL 60171 
312/456-0600 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Power Supplies, Thyristor, 
Transistor 


CENTRAL SEMICONDUCTOR CORP. - CEN Diode, Linear ICs, Microwave, 

145 Adams Ave. Central Thyristor, Transistor 

Hauppauge, NY 1 1 788 Semiconductor 

516/435-1110 


CHERRY SEMICONDUCTOR CORP. - CHE Audio/Visual ICs, Interface ICs, 

2000 So County Trail Linear ICs, Optoelectronics, Transistor, 

E. Greenwich, Rl 02818-0031 Application Notes, Diode 

401/885-3600 


CODI CORP. - CODI 
144 Market Street 
Kenilworth, NJ 07033 
201/298-0400 





‘iln 


Diode, Microwave, 
Optoelectronics 
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MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


COMPENSATED DEVICES, INC. - GDI 

166 Tremont St. 

Melrose, MA 02176 
617/665-1071 



Diode 


CONTINENTAL DEVICE INDIA LTD. - CDIL 
C-120, Naraina Industrial Area 
New Delhi, India 110028 
Telex: 031-2770 



Continental Device 
Ind 


Diode, Linear ICs, Transistor 


CONDITIONING SEMICONDUCTOR DEVICE CORP. - CSD 

87-A Jacksonville Rd. 

Towaco, NJ 07082 
201/335-6723 


CS^c 


Diode, Linear ICs, Transistor 


COORS COMPONENTS, INC. - COO 

800 Hoyt Street 
Broomfield, CO 80020 
303/469-2161 


'GooUk 


Microprocessor ICs, Linear ICs, 
Interface ICs, Diode 


CRIMSON SEMICONDUCTOR, INC. — CRI Diode, Linear ICs, Microwave, 

460 W. 34th St. 12th Floor Thyristor, Transistor 

New York, NY 10001 
212/947-8585 


DIGITRON ELECTRONICS CORP. - DGE 

110 Hillside Ave. 

Springfield, NJ 07081 
201/379-9016 


DIODE TRANSISTOR CO., INC. - DIT 

40 Pier Lane West 
Fairfield, NJ 07006 
201/686-0400 


Diode, Transistor, Thyristor 




Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


DIODES, INC. - Dll 

9957 Canoga Ave. 
Chatsworth, CA 91311 
818/882-4920 




Diodes 


DIONICS INC. - DIO 

65 Rushmore St. 
Westbury, NY 11590 
516/997-7474 



Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Transistor 


DIOTEC ELECTRONICS CORP. - DIX 

20309 Gramercy PI. Unit D 
Torrance, CA 90501 
213/215-3241 


Diode 



EASTRON CORP. - EAS 

15 Hale St. 

Haverhill, MA 01830 
617/373-3824 


Eastron 


Application Notes, Diode, 
Microwave 
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MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


D.A.T.A.BOOK8 

EDAL INDUSTRIES, INC. - EDL 

4 Short Beach Rd. 

East Haven, CT 06512 

203/46/-2&91 

EDAL 

Diode 

ELECTRONIC DEVICES, INC. - EDI 

21 Gray Oaks Ave. 

Yonkers, NY 10710 

914/965-4400 

6t\ 

Diode 

ELECTRONIC TRANSISTORS CORP. - ETC 

112-15 Northern Blvd. 

Flushing, NY 11368 

212/651-7200 

infill 

Diode, Linear ICs, Microwave, 

Thyristor, Transistor 


ELITE SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC. - ELT 

430 W. Merrick Rd. 

Valley Stream, NY 11580 
516/825-1010 


ELITE 


Diode, Thyristor 


EPSEY MFG. & ELECTRONICS CORP. - ESP Diode 

Congress & Ballstone Aves. 

Saratoga Springs, NY 12866 
518/584-4100 


ERIE TECH PRODUCTS OF CANADA LTD. - ETPC 
5 Fraser Ave. 

Trenton, Ontario 
Canada K8V 5S1 



Diode 


FAGOR ELECTROTECNICA S. COOP. - FGRS 

Mondragon 
P.O. Box 33 
Guipuzcoa, Spain 
43/711011 
TELEX: 36669 



Diode 


FAIRCHILD LINEAR DIV. - FSC 

450 National Ave. 

Mountain View, CA 94042 
415/962-3874 


FAIRCHI^ 

A Schlumberger Company 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Transistor 


FERRANTI ELECTRONICS LTD. - FERB 

Fields New Road 
Chadderton 

Oldham OL9 8NP England 
Telex: 668038 


4 


FERRANTI 

semiconductors 


Application Notes, Audlo/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Transistor 


FREQUENCY SOURCES, INC. - GHZ Application Notes, Diode, 

Semicon. Div. Microwave 

1 6 Maple Rd. 

S. Chelmsford, MA 01824 
617/256-8101 


640 


D.A.T.A 


640 





MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 

MFR’S 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

FUJI ELECTRIC CO. - FEC 

14368 Proton Rd. 

Dallas, TX 75244 

214/233-1589 

PUJI 

[ITLSSTOgDE 

Diode 

G.E. DATEL - DTL 

1 1 Cabot Blvd. 

Mansfield Industrial Park 

Mansfield, MA 02048 

617/339-9341 

0 

Digital ICs, Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Microcomputer Systems, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 

Power Supplies 

GENERAL DIODE CORP. - GDC 

90 Eames St. 

Framingham, MA 01701 

617/897-0880 


Diode, Linear ICs, Transistor 

GENERAL ELECTRIC SEMICONDUCTOR - GESY 
Electronics Park Bldg. 7 

Syracuse, NY 13221 

315/456-3606 

^ SEMICONDUCTOR 

Application Notes, Diode, 

Microwave, Optoelectronics, 

Power Supplies, Thyristor, 

Transistor 

GENERAL INSTRUMENT CORP. - GIC 

600 West John St. 

HIcksville, NY 11802 

516/733-3123 

GENERAL 

INSTRUMENT 

Application Notes, Audio/Video ICs, 

Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Memory ICs, 

Microcomputer Systems, 

Microprocessor ICs, Modules/Hybrids, 
Optoelectronics 

GENERAL SEMICONDUCTOR, INC. - GSE 

2001 W. 10th PI. 

Tempe, AZ 85281 

602/968-3101 


Diode, Transistor, 

Application Notes 

GENERAL TRANSISTOR CORP. - GTC 

216 West Florence 

Inglewood, CA 90301 

213/673-8422 

fciiB 

Diode, Linear ICs, Microwave, 

Thyristor, Transistor 

GENTRON CORP. - GTN 

6667 No. Sidney PI. 

Milwaukee, Wl 53209 

414/351-1660 


Diode, Modules/Hybrids, 

Thyristor 

GERMANIUM POWER DEVICES CORP. - GPD 

P.O. Box 3065, Shawsheen Village Stn. 

Andover, MA 01810 

617/475-5982 

B 

Diode, Linear ICs, Transistor 

GIGABIT LOGIC, INC. - GBL 


Digital ICs, Interface ICs, 

Application Notes, Linear ICs, 

Memory ICs, Diode 

1908 Oak Terrace Lane 

Newbury Park, CA 91320 

[GBL] GigaBit Logic 

805/499-0610 
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HARRIS SEMICONDUCTOR - HAS 

P.O. Box 883 
Melbourne, FL 32901 
305/724-7000 



Application Notes, Digitai ICs, 
Diode, interface iCs, Linear iCs, 
Memory iCs, Microprocessor iCs, 
Modules/Hybrids 


HEWLETT PACKARD - HPA 

3000 Hanover St. 

Palo Alto, CA 94304 
415/857-1501 



HEWLETT 

PACKARD 


Application Notes, Diode, 
Microwave, Optoelectronics 
Linear ICs, Interface ICs 


HITACHI LTD., SEMICON & IC DIV. - HITJ 
2210 O’Toole Ave. 

San Jose, CA 95131 

800/421-1040 

408/942-1500 


0 HITACHI 


Audio/Video ICs, Digital ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Microwave, Optoelectronics, 
Transistor, Thyristor 


HI-TRON SEMICONDUCTOR CORP. - HTN 

85 Engineers Rd. 

Hauppauge, NY 11787 
516/231-1500 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


HYBRID SEMICONDUCTORS & ELECT., INC. - HSE 

50-14 39th St. 

Long Island, City, NY 11104 
212/392-0277 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


INDUSTRIA MEXICANA TOSHIBA S.A. - IMTM 

Calzada de Guadalupe 

303 Cuautitlan 

Edo de Mexico, Mexico 


^^olhthn 


Digital ICs, Diodes, 
Transistors, Linear ICs 
Optoelectronics, Interface ICs, 
Thyristor 


INTERNATIONAL COMPONENTS CORP. - INC 

105MaxessRd. 

Melville, NY 11747 
516/293-1500 


Diode 

Intef^n^iond C 


INTERNATIONAL DEVICES INC. - IDI 

5417 E. LaPalma Ave. 

Anaheim, CA 92807 
714/779-5855 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Transistor 


INTERNATIONAL DIODE CORP. - IDC 

229 Cleveland Ave. 

Harrison, NJ 07029 
201/482-5292 


htermtioml Diode 
Corporation 


Diode, Microwave 


INTERNATIONAL RECTIFIER - INR 

233 Kansas Street 
El Segundo, CA 90245 
213/772-2000 


lOR 


Application Notes, Diode, 
Linear ICs, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 
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INTERNATIONAL RECTIFIER CORP. ITALIANA - INRI 
Via Privata Liguria 49 
1 0070 Borgaro 
Torinese, Italy 
TELEX: 21257 


TOR 


Diode, Optoelectronics 


INTERNATIONAL RECTIFIER CORP. - INRJ 

Daiei Bldg. No. 23-7 

Shinjuku 3-chonne, Shinjuku-ku 

Tokyo, Japan 160 


lOR 


Diode, Thyristor 


INTERSIL, INC. - INL 

10600 Ridgeview Court 
Cupertino, CA 95014 
408/996-5000 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, 
Modules/Hybrids, Power Supplies, 
Transistor 


ITT SEMICONDUCTORS INTER-METALL - ITTG 
P.O. Box 840 D-7800 Freiburg 1 Br. 

West Germany 
Telex: 0772716 


Audio/Video ICs, Diode, 

Interface ICs, Linear ICs, 

Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Semiconductors Microwave, Transistor 



KNOX SEMICONDUCTOR, INC. - KSI 

314 Main Street 
Suite 208 

Wilmington, MA 01887 
617/658-0060 


Diode, Microwave 

i:;ioiDX 


LAMBDA SEMICONDUCTOR - LAM 

121 International Drive 
Corpus Christi, TX 78410 
512/289-0403 
800/255-9606 



Diode, Linear ICs, 
Modules/Hybrids, Power Supplies, 
Transistor, Interface ICs, 
Application Notes 


LUCAS ELECTRICAL LTD. - LUCB 
Mere Green Rd. 

Sutton Coldfield 
West Midlands B75 5BN 
England 
Telex: 338461 


Lucas 


Application Notes, Diode, 
Transistor 


MALLORY DISTRIBUTOR PROD. CO. - MAL 

P.O. Box 1284 
Indianapolis, IN 46206 
317/636-5353 


MallorY 


M 


l.lriilihcrl 


Diode, Thyristor, Transistor 


MARCONI ELECTRONIC DEVICES, LTD. - AEIL 

160 Smith Street 
Farmingdale, NY 11735 
516/293-8686 


Marconi 

' Eledronic IDevices 


Diode, Microwave, Thyristor, 
Microprocessor ICs, Transistor, 
Application Notes, Digital ICs, 
Linear ICs, Interface ICs 
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MATSUSHITA ELECTRONICS CORP. - MATJ 

1 Kotari-Yakemachi 

Nagaokakyo 

Kyoto 617, Japan 

Telex: J63461 



Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Power Supplies, ThyriSior, 

Transistor 


MERCURY ELECTRONIC CO. - MCY 

P.O. Box 335 

Atlantic Highlands, NJ 07716 
201/291-1600 



Diode 


MICRO ELECTRONICS LTD. - MEHK 
38 Hung To Road 
Kwun Tong, Hong Kong 
Telex: 43510 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Diode, Linear ICs, 

Optoelectronics, Thyristor, 
Transistor 


MICRO POWER SYSTEMS - MPS 

31 00 Alfred Street 
Santa Clara, CA 95054 
408/727-5350 



MICRO 

POWER 

SYSTEMS 


Interface ICs, Linear ICs, 

Memory ICs, Transistor, Digital ICs 


MICROSEMI CORP. - MSC 

P.O. Box 26890 

Santa Ana, CA 92799-6890 

714/979-8220 


f'TOin 


Diode, Microwave 


M/A COM., INC. - MIC 

43 South Ave. 

Bldg. 1 

Burlington, MA 01803 
617/272-3000 



Diode, Microwave, Transistor 


MICROWAVE ASSOCIATES, LTD. - MICB 
Dunstable, LLI54SC 
Bedfordshire, England 
TELEX: 82295 



Diode, Microwave 


MICROWAVE DIODE CORP. - MDC 

Washington St., US Route 3 
W. Stewartstown, NH 03597 
603/246-3362 


MDC 


Diode, Microwave, Thyristor 


MISTRAL SPA -MISI 
Via Dell Irto 32 
Latina Scalo 04013 
Italy 


Diode, Linear ICs, 
Microwave, Transistor 


MITSUBISHI ELECTRIC CORP. - MITJ 

Kita-ltami Works 

4-1 Mizuhara Itami City 

Hyogo, Japan 664 

TWX: 072-782-5131 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Optoelectronics, Thyristor, 
Transistor 
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MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC. - MOTA 
3501 Ed Bluestein Blvd. 

Austin, TX 78721 
512/928-7675 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 


NON-STANDARD ZENER DIODES 


EXAMPLE 


NOMINAL ZENER VOLTAGE 
(VOLTS) 

4 Characters Maximum 
Excluding Decimal 

TOLERANCE 
( ± %) (omit for 
±20% units) 


10 M 41 Z 1 

ITT'T 

TOLERANCE 

ZENER 

DIODE 

NOMINAL 
ZENER VOLTAGE 
(VOLTS) 

MOTOROLA 


POWER 

RATING 

(WATTS) 


MATCHED SETS OF ZENER DIODES 


EXAMPLE 


NOMINAL VOLTAGE 
Each device 
4 Characters Maximun 
Excluding Decimal 

TOLERANCE 
Per device (±%) 

(omit for ±20% units) 


CODE: 

A - Not used 
B - Two devices in series 
C - Three devices in series 
D - Four devices In series 
E - Five devices in series 
F - Six devices in series 
G - Seven devices in series 
H - Eight devices in series 
X - Two devices; one standard po- 
larity, the other reverse polarity (10 
and 50 watts only) 


10 M 51 Z 5 B 1 

ITTTTTT 

OVERALL 
TOLERANCE 
OF SET 
(±%) 

CODE 

TOLERANCE 

ZENER 

DIODES 

NOMINAL VOLTAGE 
MOTOROLA 

POWER 

RATING 

(WATTS) 


MULLARD LTD. - MULB 
New Road 
Mitcham, Surrey 
England CR4 4XY 
Telex: 264341 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor, Power Supplies 
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MULLARD LTD. Cont’d 


DEVICE NUMBERING KEY 

DISCRETE DEVICES 

MATERIAL USED 

The first letter indicates the semiconductor 
material used: 

A - germanium 

B - silicon 

C - compound materials such as gallium 
arsenide 

R - compound materials such as cadmium 
sulphide 

FUNCTION 

The second letter Indicates the general 
function of the device: 

A - detection diode, high speed diode, 
mixer diode 

B - variable capacitance diode 

C - transistor for a.f. applications (not 
power types) 

D - power transistor for a.f. applications 

E - tunnel diode 

F - transistor for r.f. applications (not pow- 
er types) 

G - multiple of dissimilar devices; miscella- 
neous devices 

L - power transistor for r.f. applications 

N - photo-coupler 

P - radiation sensitive device such as pho- 
todiode, phototransistor, photoconduc- 
tive cell, or radiation detector diode 

Q - radiation generating device such as 
light-emitting diode 

R - controlling and switching device (e.g. 
thyristor) having a specified breakdown 
characteristic (not power types) 

S - transistor for switching applications 
(not power types) 

T - controlling and switching power device 
(e.g. thyristor) having a specified break- 
down characteristic 

U - power transistor for switching applica- 
tions 

X - multiplier diode such as varactor or 
step recovery diode 

Y - rectifier diode, booster diode, efficiency 
diode 

Z - voltage reference or voltage regulator 
diode, transient suppressor diode 


SERIAL NUMBER 

The remainder of the type number is a serial 
number Indicating a particular design or 
development and Is in one of the following 
two groups: 

(a) Devices intended primarily for use In 
consumer applications (radio and tele- 
vision receivers, audio amplifiers, tape 
recorders, domestic appliances, etc.) 
The serial number consists of three 
figures. 

(b) Devices Intended mainly for applications 
other than (a), e.g. industrial, profes- 
sional and transmitting equipments. 

The serial number consists of one letter 
(Z, Y, X, W, etc.) followed by two 
figures. 

RANGE NUMBERS 

Where there is a range of variants of a basic 
type of rectifier diode, thyristor or voltage 
regulator diode the type number as defined 
above is often used to Identify the range; 
further letters and figures are added after a 
hyphen to identify associated types within the 
range. These additions are as follows: 
Rectifier Diodes and Thyristors 
The group of figures indicates the rated 
repetitive peak reverse voltage, Vrrm, or the 
rated repetitive peak off-state voltage, Vdrm, 
whichever value is lower, in volts for each 
type. 

The final letter R is used to denote a reverse 
polarity version (stud-anode) where applica- 
ble. The normal polarity version (stud ca- 
thode) has no special final letter. 

Voltage Regulator Diodes, Transient Sup- 
pression Diodes 

The first letter indicates the nominal percent- 
age tolerance in the operating voltage Vz. 
A-±1% D-±10% 

B-±2% E-±20% 

C-±5% 


EXAMPLE 

B T W24 800R 


I RANGE NUMBERS 
SERIAL NUMBER 
FUNCTION 
MATERIAL USED 


Tne letter is omitted on transient suppressor 
diodes. 

The group of figures indicates the typical 
operating voltage Vz for each type at the 
nominal operating current Iz rating of the 
range. For transient suppressor diodes the 
figure Indicates the maximum recommended 
standoff voltage Vr. 

The letter V is used to denote a decimal sign. 
The final letter R is used to denote a reverse 
polarity version (stud anode) where applica- 
ble. The normal polarity version (stud ca- 
thode) has no special final letter. 


NATIONAL ELECTRONICS, INC. - NAT 

P.O. Box 424 
Franklin Park, IL 60131 
312/456-0600 



Application Notes, Diode, 
Optoelectronics, Thyristor 


NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. - NSC 

P.O. Box 58090 
Santa Clara, CA 95052 
408/721-5000 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, 

Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Optoelectronics, 
Transistor 


NEC ELECTRONIC U.S.A., INC. - NECE 

401 Ellis Street 

P.O. Box 7241 

Mountain View, CA 94039 

415/960-6000 


NEC 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Memory ICs, Microprocessor ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Thyristor, Transistor, Optoelectronics 
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NEC ELECTRONICS U.S.A., INC. Cont’d 

DISCRETE DEVICES 


1st term _ 2nd term 

3rd term 

4th term 

5th term 

numeral 


character 


character 


numeral 


character 


Number of Semiconductor Registration Improvements 

Electrode Designator Number 

Elements 


NUMBER OF ELECTRODES 


1st TERM 

0 is used for the numeral of the 1st term, 
for phototransistors, photodiodes and com- 
posite elements including such diodes and 
transistors. In other elements, when the 
number of effective electrodes is n, the 
number n-1 is used for the numeral of the 1st 
term. That is to say, for a 2 electrode 
elements such as a diode 1 , for a 3 electrode 
transistor 2, and for a 4 electrode transistor 3 
is used. In the case of composite elements, 
the element with the most numerous elec- 
trodes Is taken and, similarly to the above, 
when the number of electrodes of this 
element is n the numeral of the 1st term shall 
be n-1 . 

In the above case, since shield lead wires 
and 2 or more lead wires coming from the 
same electrode are not counted as effective 
electrodes, the number of effective elec- 
trodes and the number of lead wires may not 
necessarily be the same. 

SEMICONDUCTOR DESIGNATOR 

2nd TERM 

S is employed, in order to Indicate that the 
product is a semiconductor. 


FUNCTION 


3rd TERM 

This character is deleted, when the 1st 
term numeral is 0 or 1. 

When the numeral of the 1st term Is one or 
more, in order to make the polarity and 
outline characteristics of the element known, 
one of the following characters is used for 
the 3rd term. 

A - High frequency PNP transistors. 

B - Low frequency PNP transistors. 

C - High frequency NPN transistors. 

D - Low frequency NPN transistors. 

E - Esaki diodes. 

F - Thyristors. 

G - Gunn diodes. 

H - Single junction transistors. 

J - P channel field effect transistors. 

K - N channel field effect transistors. 

M - Bidirectional thyristors. 

Q - Light emitting diodes. 

R - Rectifying diodes. 

S - Small signal diodes. 

T - Avalanche conduction diodes. 

V - Variable capacity diodes, PIN diodes. 
Snap-off diodes. 

Z - Zener diodes. 

However, in the case of diodes some 
products still remain that have been regis- 
tered under the old system, in which the 3rd 
term character is deleted and the type name 
is in the form of 1SOO. 

REGISTRATION NUMBER 

4th TERM 

A number which is attached in accordance 
with the order of registration, that starts at 
11 . 


DISCRETE DEVICES 


NEC’S ORIGINAL NOMENCLATURE. 

Some diodes and optical semiconductor 
elements employ a nomenclature original to 
NEC. This nomenclature consists of a prefix 
of 2 or 3 alphabet characters followed by a 
numeral and character. As shown In the 
table, the prefix Indicates the use and 
structure of the element. 


NEC Nomenclature 

Product 

Prefix Use & Structure example 

AD Impatt diode AD611 

GD Gunn diode GD408A 

GH Germanium mixer diode GH1 D 

PH Phototransistor PH201A 

PS Photocoupler, photointer- 
rupter PS2001 

RD Zener diode RD2.0E 

SD Small signal diode SD13 

SE Infrared light emitting diodeSE301A 

SG Green light emitting diode SG203D 

SH Point contact type silicon 

diode SH5A 

SM Schotty barrier type GaAs 

mixer diode SM153 

SR Red light emitting diode SR103D 

SY Amber color light emitting 

diode SY403D 

SV Silicon varactor diode SV87D 


D.A.T.A.BOOKS 


EXAMPLE 

2 S C 138 A 

IMPROVEMENTS 


NUMBER DETERMINED 
BY ORDER OF 
REGISTRATION (THE 138th 
ELEMENT REGISTERED) 

FUNCTION 


I SEMICONDUCTOR DESIGNATOR 
NUMBER OF ELECTRODES 


IMPROVEMENT 
5th TERM 

This character indicates improvements from 
the original form. This character is not 
attached to the original form, but Is attached 
to improved models employing the capital 
letters. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K of the 
alphabet In the order of the Improvements. In 
the case improvements are made, the im- 
proved model shall be compatible with the 
preceding model, though compatibility in the 
opposite direction is not necessarily required. 

In the case of diodes, when the letter M is 
used for the 5th term it indicates that the 
element is a matching couple, and when R is 
used that the polarity is reversed while the 
exterior and electrical characteristics are the 
same. 

In addition to the above, with no bearing 
on the JIS nomenclature, a character or 
number in ( ) Is sometimes used as a 6th 
term to Indicate that the specification Is that 
of a specific customer. 

N - NHK standard type (example; 
2SC594 N ) 

M- Defense Agency Maritime General 
Staff approved (example: 2SC68-M) 

S - One of the several S series types 
established for industrial measurement 
(example 2SD1 88 S ) 

(numerals). ..Established for specific custom- 
ers or applications. Attached 
sequentially from (1) in order of 
establishment. 

(example: 2SC653(1), 1S306(3)) 


EXAMPLE 

AD 611 

T T 

DEVICE NUMBER 

PREFIX 
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NEW JAPAN RADIO CO., LTD. - NJRC 

1-22-14 Toranomon 

Minato-ku 


Tokyo, 105 Japan 


3rc 


Diode, Microwave, Audio/Video ICs, 
Linear ICs, Digital ICs 


NEW JERSEY SEMICONDUCTOR PROD., INC. 

20 Stern Ave. 

Springfield, NJ 07083 
201/376-2922 



SEMICONDUCTORS 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


NIPPON ELECTRIC CO., LTD. - NECJ 
484 Tsukagoshi, 3-Chome 
Saiwai-Ku, Kawasaki City 
Managawa, 210 Japan 

Refer to NEC for ordering information 


SEC 


Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 


ORIGIN ELECTRIC CO. LTD. - ORIJ 
1-18-1 Takada Toshimaku 
Tokyo, Japan 
Telex: 272-2068 


,Origin 


Diode, Linear ICs, 
Thyristor, Transistor 


PARAMETRIC INDUSTRIES, INC. - Pli 

43 South Avenue Bldg. 1 
Burlington, MA 01803 
617/272-3000 


r^i 


Diode, Microwave 


PD & E, INC. - PDE 

Newington Industrial Park 
Newington, NH 03801 
603/436-8121 




PHILIPS ELECTRONICS - PHIN 

Components & Materials Division 
Elcoma Comm. Dept. 

Eindhoven, Netherlands 
Telex: 0772716 


PHILIPS 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Power Supplies, Thyristor,Transistor 


PIHER SEMICONDUCTORS 

Avda San Julian S/N Apart. 177 
Granollers, Barcelona, Spain 
TELEX: 59522 




Diode, Transistor, Thyristor 


POWEREX, INC. - PRX 

Hillis Street 

Youngwood, PA 15697 
412/925-7272 




Diode, Transistor, 

Thyristor, Application Notes, 
Linear ICs 


POWER SEMICONDUCTORS, INC. - POS 

6352 Corte Del Abeto 
Carlsbad, CA 92008 
619/438-7873 


P^>WER 


Diode, Thyristor 
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PPC PRODUCTS CORP. - PPC 

7516 Central Industrial Dr. 

Riviera Beach, FL 33404 
305/858-9606 



Diode, Transistor 


PUNJAB WIRELESS SYSTEMS LTD. - PSLI 
B-76 Industrial Area, Phase VII 
S.A.S. Nagar 160 051 
Mohali, India 



Diode, Linear ICs, Transistor 


QUANTRAD CORP. - QTC 

19900 So. Normandie Ave. 
Torrance, CA 90502 
213/538-9800 



Quantrad Corporation 


Diode, Optoelectronics 


RAYTHEON COMPANY - RTN 

350 Ellis Street 
Mountain View, CA 94043 
415/968-9211 


RAYTHEON. 


Application Notes, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microwave, Optoelectronics, 
Transistor 


DEVICE NUMBERING KEY 


EXAMPLE 


BEAM LEAD CHIPS 

PREFIX 

BD Diode; 2 anode 

beams, 2 cathode 
beams 

B2D - Diode; 1 anode 

beam, 1 cathode 
beam, 2 beams 
mechanical 
support only 
BZ - Zener diode 

BT - Transistor 


SUFFIX 

No - B-level (military) visual 

Designator 

C - C-level (commercial) visual 

T - B"level visual chip in TO-1 8 can 

TO-18 can 


BD 458A C 

T T T 

SUFFIX 

DEVICE NUMBER 

PREFIX 


RECTIFIER COMPONENTS - RCC 

1484 Ridgway Street 
Union, NJ 07083 
201/687-5410 



RECTRON, LTD. - RECT 
71 Chung Sun Rd. 

Tu-Chen Ind. Dist. 

Taipei Hsian, Taiwan 
Republic of China 


RECTROni 


Diode 


RF ELECTRONICS INC. - RFE 

3303 Harbor Blvd. 

Ste. J-1 

Costa Mesa, CA 92626 


Diode 


ROHM CO., LTD. - RHMJ 
P.O. Box 103 
Central Kyoto, Japan 
Telex: 5422545 


ROHm 


Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Transistor, 
Audio/Video ICs 
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ROHM CORP. " RHM 

P.O. Box 19515 

Irvine, CA 92713 

RONin 

Diode, Microwave, 
Transistor 

714/855-2131 




RTC COMPELEC - RTCF 
130 Ave. Ledru-Rollin 
75540 Paris Cedex 1 1 
France 
43 38 800 
Telex: 680495 


Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Application Notes, 
Modules/Hybrids, Microwave, 
Optoelectronics, Thyristor, Transistor 
Microcomputer Systems, Power Supplies 


SANKEN ELECTRIC CO., LTD. - SAKJ 


Audio/Video ICs, Diode, Linear ICs, 

1-22-8 Nishi Ikebukuro 

SnnKen 

Modules/Hybrids, Optoelectronics, 

Toshima-Ku 

Thyristor, Transistor 

Tokyo, Japan 



Telex: 2722323 




SCHAUER MANUFACTURING CORP. - SCH Diode 

4500 Alpine Dr. 

Cincinnati, OH 45242 
513/791-3030 


SDI, INC. - SDI 

1 1 Executive Park Dr. 
North Billerica, MA 01862 
617/667-7700 


( h j T1 


Diode, Microwave 


SECOWEST ITALIA S.P.A. - SISI 
Corso Novara 17 
10078 Venarla, Italy 


Aj^seccwea;^ T»y,i.,o,. dioi. 


SEMICOA - SCA 


Diode, Linear ICs, Microwave, 

333 McCormick Avenue 

a 

Thyristor, T ransistor. 

Costa Mesa, CA 92626 

714/979-1900 

1 

Optoelectronics 


SEMICON COMPONENTS, INC. - SCN 

10 North Ave. 

Northwest Industrial Park 
Burlington, MA 01803 
617/272-9015 


Semicon 
Components INC. 

A SUBSIDIARY OF SEMICON. INC 


Diode 


SEMICONDUCTOR COMPONENTS, INC. - SCE Diode, Microwave 

1353 E. Edinger Ave. 

Santa Ana, CA 92705 
714/547-6059 


SEMICONDUCTORS, LTD. - SELI 
Sub. M/S AdvanI Oerllkon Ltd. 
Ahmednager Rd. 

Mile 4/5 Poona-411 014 India 
TELEX: 145362SCL 


A 

SEMICONDUCTORS 


Diode, Transistor, Thyristor 


650 


D.A.T.A 


650 







MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 

MFR’S 

LOGO 

D.A.T.A.BOOKS 

SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY, INC. - STI 

3131 Southeast Jay St. 

Stuart, FL 33494 

305/283-4500 

srr 

Application Notes, Diode, Linear ICs, 
Microwave, Transistor, Thyristor 

SEMIKRON INTL DR. - SEKG 

1 1 Executive Dr. 

P.O. Box 66 

Hudson, NH 030501 

603/883-8102 

SEMIKRDItl 

Diode, Thyristor 

SEMITRON, LTD. - SLCB 

OricKlede 

Wiltshire. England SN6 6HQ 

TELEX: 44848 

JL 

Diode 

SEMITRONICS CORP. - SES 

64 Commercial St. 

Freeport. NY 11520 

516/623-9400 

1 

Diode, Microwave 

SEMTECH CORP. - SET 

652 Mitchell Rd. 

Newbury Park, CA 91320 

213/628-5392 

^SEMTECH 

Diode 

SENSITRON SEMICONDUCTOR - SEN 

221 W. Industry Ct. 

Deer Park, NY 11729 

516/586-7600 

RSM 

Diode 

SGS-ATES COMPONENTI ELET. S.P.A. - SGSI 

Via C. Olivetti, 2-20041 

Agrate Brianza, Milan 

Italy 

Telex: 330131 

as 

Application Notes, Audio/Video ICs, 

Diode, Digital ICs, Interface ICs, 

Linear ICs, Memory ICs, 

Microcomputer Systems, Microwave, 
Microprocessor ICs, 

Modules/Hybrids, Transistor 

SHINDENGEN ELECTRIC MFG. CO. LTD. - SHEJ 
New Ohtemachi Bldg. 2-1 

2-chome Ohtemachi, Chiyoda-ku 

Tokyo, 100 Japan 


Diode, Power Supplies, 

Thyristor, Transistor 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIEG 
Frankfurter Ring 152 

D-8000 Munchen 46, West Germany 

Telex: 5288332 

SIEMENS 

Application Notes, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 

Audio/Video ICs, Microprocessor ICs, 
Microwave, Optoelectronics, 

Thyristor, Transistor 

SILICONIX, INC. - SIX 

2201 Laurelwood Road 

Santa Clara, CA 95054 

408/988-8000 


Application Notes, Diode, 

Interface ICs, Linear ICs, 

Microwave, Transistor, Optoelectronics 


651 


D.A.T.A 


651 







MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


SOLID STATE DEVICES, INC. - SSI 

14830 Valley View Avenue 
La Mirada, CA 90638 
213/921-9660 



Diode, Linear ICs, 
Thyristor, Transistor 


SOLID STATE ELECTRONICS CO. PVT. LTD. - SSEI Transistor, Diode 

Plot 9.123 M.C.I.E. 

Sir M.V. Rd. P07432 

J.B. Nagar Post., Bombay, India 


SOLID STATE, INC. - SST 

46 Farrand Street 
Bloomfield, NJ 07003 
201/429-8700 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


SOLID STATE INDUSTRIES, INC. - SLD 

1060 Thomas Jefferson St. N.W. 

Washington, DC 20007 
202/338-3150 



Diodes, Linear ICs, 
Thyristor, Transistor 


SOLID STATE SYSTEMS - SSY 

960 Koehl Avenue 
Union, NJ 07083 
201/688-0222 



Diode, Linear ICs, 
Transistor 


SOLITRON DEVICES, INC. - SOD 

1177 Blue Heron Blvd. 

Riviera Beach, FL 33404 
800/327-8462 



Application Notes, Digital ICs, 
Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Modules/Hybrids, 
Transistor, Memory ICs 


SONY CORPORATION - SONY Diode, Linear ICs, Microwave, 

Semiconductor Business Div., ^ Optoelectronics, Transistor, 

10-18 Takanawa 4 Chome, Minato-ku Comp. Mktg. SONY Interface ICs, Audio/Video ICs 

Tokyo, 108 Japan 
Telex; 4425111 


SPACE POWER ELECTRONICS, INC. - SPE 

Jeffrey Lane R.D. 1 
Glen Gardner, NJ 08826 
201/537-2184 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


SPRAGUE ELECTRIC COMPANY - SPR 

115 Northeast Cutoff 
Worcester, MA 01606 
617/385-5000 


^SPRflGUE 

THE MARK OF RELIABILITY 


Application Notes, Audio/VIdeo ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Optoelectronics, 

Power Supplies, Thyristor, 
Transistor 


ST. SEMICON, INC. - SAR 

415 No. College Ave. 

P.O. Box 609 
Bloomington, IN 47402 
812/332-1435 



Diode, Thyristor 


652 


D.A.T.A 


652 




MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO D.A.T.A.BOOKS 


SUSSEX SEMICONDUCTOR, INC. - SSX Diode 

P.O. Box 69 
Augusta, GA 07822 
201/948-3633 


SWAMPSCOTT ELECTRONICS CO., INC. - SWT 

41 Spinale Road 
Swampscott, MA 01907 
617/598-4116 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


SYNTAR INDUSTRIES INC. - STR 

3400 Brush Hollow Road 
Westbury, NY 11590 
516/333-2012 


F— 





Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


TECCOR ELECTRONICS, INC. - TCE 

P.O. Box 61447 
Dallas, TX 75261 
214/252-7651 



TECCOR ELECTRONICS. INC 


Application Notes, Diode, 
Thyristor, Transistor 


TELEDYNE CRYSTALONICS, INC. - TOY 

147 Sherman Street 
Cambridge, MA 02140 
617/491-1670 



Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Optoelectronics, Transistor 


TELEFUNKEN ELECTRONIC - ALGG 

Semiconductor 

Theresienstrasse 2 

Heilbronn D-7100 

West Germany 


electronic 

Creative Technologies 


Application Notes, Audio/Video ICs, 
Diode, Interface ICs, Linear ICs, 
Optoelectronics, Digital ICs, 
Microwave, Transistor, 
Microprocessor ICs 


THOMSON CSF/EFCIS - THEF 
45 Avenue de L’Europe 
Velizy Villacoublay 
France 


Q 

THOMSON-CSF 


Application Notes, Audio Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 

Linear ICs, Memory ICs, Optoelectronics, 
Microcomputer Systems, 

Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Thyristor, 

Transistor 


TIC SEMICONDUCTOR - TIC 

18 W. 21st street 
New York, NY 10010 
212/675-6722 


^ \p 
u 


Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


TOSHIBA CORPORATION - TOSJ 
c/o Microelectronics Center 
1 Komukai, 

Toshiba s/o Sal 
Kawasaki 210, Japan 
Telex: J22587 




Application Notes, Audlo/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microcomputer Systems, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor 


TOKYO SANYO ELECTRIC CO., 

Oizumimachi Oragun 
Gumma, Japan 


I. - TSAJ 

SANYO 


Audio/Video ICs, Digital ICs, Diode, 
Interface ICs, Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Modules/Hybrids, 
Microwave, Power Supplies, 

Thyristor, Transistor 


653 


D.A.T.A 


653 



MANUFACTURER - D.A.T.A. CODE 


MFR’S 

LOGO 


D.A.T.A.BOOKS 


TRANSISTOR SPECIALTYS, INC. -TSN 

3 Electronics Avenue 
Danvers, MA 01923 

Ci 7/77>1_Q700 

\j \ ! j ! I -r f 



Diode, Linear ICs, Transistor 


TRIO LABORATORIES, INC. - TRI Application Notes, Diode 

80 Dupont St. “ 

Plainview, Long Island 
NY 11803 
516/349-0400 



TRW MICROWAVE - TRWM 
825 Stewart Dr. 

Sunnyvale, CA 94086 
408/732-0880 


YSVlw 

TRW Microwave 


Diode, Modules/Hybrids, 
Microwave 


TRW OPTRON - TRWO 
1416 Upfield Dr. 

Carrollton, TX 75006 
214/323-2200 


rRmw 


Application Notes, Diode, 
Linear ICs, Optoelectronics, 
Transistor 


TRW RF DEVICE DIVISION - TRWS 
14520 Aviation Blvd. 

Lawndale, CA 90260 
213/536-0888 


mvw 


Application Notes, Diode, 
Modules/Hybrids, Microwave, 
Transistor 


UNITEX - UTX 

2852 Walnut Ave. 
Suite F 

Tustin, CA 92680 
714/838-0838 



UNITRODE CORPORATION - UNI 

5 Forbes Road 
Lexington, MA 02173 
617/861-6540 



Application Notes, Diode, Linear ICs, 
Microwave, Modules/Hybrids, 
Thyristor, Transistor, Interface ICs 


U P I SEMICONDUCTOR - UPl 

401 Getty Ave. 

Paterson, NJ 07503 
201/279-7500 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


VARO SEMICONDUCTOR, INC- - VARO 
1000 N. Shiloh Rd. 

Garland, TX 75041 
214/840-5257 


o 

VARO INC 


Application Notes, Diode 


V/0 ELECTRONZAGRANPOSTAVKA - USSR 
24/2 Ulitsa Usievicha 
Moscow 125315 U.S.S.R. 


Digital ICs, Diode, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, Microwave, 
Optoelectronics, Transistor 


654 


D.A.T.A 


654 



MANUFACTURER - D.AXA. CODE 


MFR’S 

LOGO D.A.T.A.BOOKS 


VALVO GMBH - VALG 
P.O. Box 106323 
D-2000 Hamburg 1 
West Germany 
Telex: 2161891 



Application Notes, Audio/Video ICs, 
Digital ICs, Diode, 

Microcomputer Systems, Interface ICs, 
Linear ICs, Memory ICs, 
Microprocessor ICs, Microwave, 
Modules/Hybrids, Optoelectronics, 
Thyristor, Transistor, Power Supplies 


VICTORY ENGINEERING CORP. - VEC 

Victory Rd. P.O. Box 559 
Springfield, NJ 07081 
201/379-5900 



Application Notes, Diode 


VOLTAGE MULTIPLIERS, INC. - VMI Diode 

8711 W. Roosevelt Ave. 

Visalia, CA 93291 
209/651-1402 


WALBERN DEVICES/SEMICONDUCTORS, INC. - WAB 

1818 E. Elizabeth Ave. 

Linden, NJ 07036 
201/486-2226 



Diode, Linear ICs, Microwave, 
Thyristor, Transistor 


WESTCODE SEMICONDUCTOR, LTD. - WESB 
P.O. Box 57 Chippenham 
Wiltshire SN1 5 1JD England 


Diode, Thyristor, Transistor 


DEVICE NUMBERING KEY 

RECTIFIER DIODES EXAMPLE 


TYPE 
(1 Letter) 

H - High temperature 
M - Fast recovery 
W - Standard 
All types are diffused 


TOP TERMINAL 
(1 Letter) 

X - Capsule (PUCK) 
B - Rigid bus 
H - Flexible 
C - Flag 


VOLTAGE 
(2 Digits) 

Rating ^ 100 

PACKAGE 
(1 Letter) 

C - Capsule (PUCK) 
K - Flat base (□) 

H - Flat base (Hex) 
P - Stud base 


POLARITY 
(1 Letter) 

C - Capsule (PUCK) 

R - Reverse 
N - Normal 

CURRENT 
(3 Digits) 

Current rating on 100°C sink 



W & G INSTRUMENTS - HIEE 
Burrington Way 
Plymouth Devon 
England PL5 2LZ 
TELEX: 45592 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


ir SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


ALL VALUES ARE TYPICAL AND © 25'’C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 
TYPE NUMBER REVERSE POLARITY TYPES 


'j Used when more than one manufacturer assigns 
( the same type number to different devices, or 
( when two or more like devices are listed with 
} different test parameters. 


SECTION 2 


TOLERANCE 

NOM REF. VOLT 

MAX OISS 

TEST CUR 
DYN IMP 

TEMP COEFF 

MAX TEMP 
DWG NO. 


- RT Indicates replacement type; 

consult manufacturer. 

#1, #2, ...Used when there is more 
than one electrical 
function or package for 
the same type number. 


FOLLOWING LINE NO. 

▼ - New Type 

♦ - Revised Specifications 

# - Non-JEDEC type 

manufactured outside U.S.A. 


UNDER DESCRIPTION 

UNDER MATERIAL (and Process) 
GA - Gallium Arsenide 
Ge - Germanium 
GP - Gallium Phosphide 
GS - Gallium Antimonide 
Se - Selenium 
SG - Germanium Silicon 
Si - Silicon 
* - Alloyed 


A - Diffused 
<t> - Gold Bonded 
t - Indium Bonded 
0 - Point Contact 
# - Planar 
§ - Mesa 
$ - Epitaxial 
4 - Schottky Barrier 
T - Ion Implanted 


REVERSE POLARITY TYPES 

Note: Availability of reverse polarity 
types is indicated by a symbol in 
the Dwg. No. column. 

ENGLISH-RUSSIAN ALPHABET 
TRANSLITERATION FOR USSR 
TYPES 

ENGLISH RUSSIAN ENGLISH RUSSIAN 


VOLTAGE REFERENCE DIODES 


SECTION 2 


INCLUDES; Single- & Double-Anode Types Pd< 5 W 
The manufacturer designated type number for the device. 

The total permissible variation of a quantity from a designated value. The allowable variation 
from the specified reference voltage. 

The value of DC voltage across the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The maximum allowable device power dissipation resulting from current flow when the unit 
is biased in its breakdown region at 25'’C ambient temperature. 

The current at which the nominal reference voltage is specified. 

The small signal impedance of the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The ratio of the change in the respective reference voltage usually expressed as a 
percentage of reference voltage, to the change in temperature. This ratio is the average 
value for the total temperature change. 

The maximum allowable ambient operating temperature. 

The location of the device drawing. 


2. SILICON REFERENCE DIODES 


U 3J U ^MAX. TEST MAX. I TEMP. I MAX. DWG. 

LINE TYPE TOL NOM. DISS. CUR. DYN. COEFF TEMP NO. 

No. No. ± REF. @ 25*C Izt IMP. Tc 

VOLT. MAX 


o o® ® 


® ® ® (§) 


Continued Next Page 


Q SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 

DM 
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INTERPRETER — DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 2 


VOLTAGE REFERENCE DIODES (CONT’D) 


SECTION 2 


@7 - Available to MIL Spec. 

0 - Double anode 
t" - Reference amplifier 
* - Forward voltage reference 
diode 

$ - Germanium 

t - Available in selected voltages 
and/or tolerances: consult 
manufacturers listed. 


(T)Tr. - av/ at 


© 


Note: Tc is expressed in units of 
(10-V“C) 

Eg: Column entry is 5.0, therefore 
Tc=5.0 (10-V°C) = .05%/°C 

T - Voltage-time stability per 1000 
hrs. in ppm 
p - ppm/°C 

V - Temp. Co. inV/°C(max) 


(T) A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 

R - Max. reference temp, for 
specified temp, coeff. 

S - Storage 


@JZf 


§ - Above 25°C 
t - Typical 


( 2 ) t - Typical dyn. imp. 


SECTIONS 


GENERAL-PURPOSE DIODES 


- Available with reverse polarity: 
consult manufacturer 
A - Mounted in an oven 
0 - Available in matched pairs: 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 


SECTION 3 


TYPE NO. 
PIV 

FORWARD CURRENT Ip 

©Vp 

lo RATED MAX 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES; Devices under 1 A 
The manufacturers designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)- 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The respective value of current that flows through a semiconductor diode or rectifier diode 
in the forward direction. 

The forward voltage drop across the diode at which the forward current Ip is specified. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The maximum allowable ambient operating temperature of the device. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 

3. GENERAL-PURPOSE DIODES 



5j 

D 

MINIMUM 



DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

FORWARD 

10 

MAX. 



No. 

NO. 

PIV 

-JV) 

CURRENT 

0J IF 4j@VF 

jA) _m 

RATED 

MAX 

m 

TEMP. 

i!C) 

MAT. 

DRAWING 

NO. 


o 




$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 


- Typical 
# - Maximum 


O (3) 0 (5) (D 0 

(® # - Max. forward voltage at If 

©F - Above 25°C 
# - MAX 

( 2)0 - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


o 

@$ 


O SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 


- Two matched units in separate 
cases 

§ - Four matched units in separate 
cases 

(/) - Multi-junction device in two- 
terminal case 

* - Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

jzf - Available with reverse polarity: 
consult manufacturer 

Continued Next Page 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 4 HIGH-SPEED DIODES SECTION 4 


INCLUDES; Switching & Fast-Recovery Diodes 

TYPE NO. The manufacturer designated type number for the device. 

PIV Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)- 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

RECOVERY TIME trr Reverse recovery time, the time interval between the instant when the current passes 

through zero, when changing from the forward direction, and the instant when the reverse 
current is reduced from its peak value Irm(REC) to 1) its first interception with the zero 
current axis or, to 2) a specified low value ir(REC) or, to 3) when the extrapolated reverse 
current reaches zero. 

TEST CONDITION Ip The value of forward current at which the recovery time trr is specified. 

TEST CONDITION Vr The value of reverse voltage at which the recovery time trr is specified. 

TEST CONDITION Zr The value of reverse impedance at which the recovery time % is specified. 

ABSOLUTE MAX TEMP The maximum allowable ambient operating temperature of the device. 

MAT The material used in manufacturing the device. 

DWG NO. The location of the device drawing. 


4. HIGH SPEED DIODES 






RECOVERY TIME 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

LT 


TEST CONDITIONS 

MAX. 


DRAWING 

NO. 

No. 


NO. 

JV) 

trr 

Js) 


U IF 

JA) 

4JVR 

lY) 

IR 

TEMP 

rc) 

MAT. 


0 ' 


O O (D 0 


- WV 90-99% of given PIV 

- WV 89% or less of given PIV 

( 4)0 - Storage time 

C - Stored charge (coulombs) 


A 

0 


(Symbol indicates data in this 
column are either Ir or Irr, as 
quaiified) 

t - trr measured when rectifier 
recovers to 10% of IRM. 
(Applies for soft recovery) 

IRR when IR = - If 
Irr when Ir not given (Note: 
Irr is the reverse recovery 
current to which tRR is 
measured) 

0 - trr measured when rectifier 
recovers to 50% of IRM. 
(Applies for soft recover) 
trr measured when rectifier 
recovers to 25% of IRM. 
(Applies for soft recovery) 
IRM (REC) 


0 ® O (§) 


§ - 


# - 


O SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 


C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


0 


( 1 ^ $ - Two matched units in separate 
cases 

§ - Four matched units in separate 
cases 

Parrallel Operation 
Multi-junction device in two- 
terminal case 

* - Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

0 - Available with reverse polarity; 

consult manufacturer 
A - Step Recovery Diode 
t - Single phase bridge Bridge 
Ckt. 

♦ - Single Operation 


ContinueiJ Next Page 




INTERPRETER - DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 5 


GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 


SECTION 5 


TYPE NO. 
PiV 

MAX AVG FWD DC CURRENT Iq 
@TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK 1 Cy 

MAX SURGE CUR 
PEAK PULSE WIDTH 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices from 1 mA to 7 kA 
The manufacturer designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)' 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non- 
repetitive for 180° conduction angle. 

The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 
sine wave. 

The maximum allowable operating temperature. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 


5. GENERAL-PURPOSE RECTIFIERS 



4J 

2] 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NO. 


u 

3j@ 

PEAK 1 PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo 

TEMP 

1 Cy [WIDTH 



No. 



(V)— 

JA) 

rc) 

(A) 1(3) 

fC) 




O (D (D 0 (D (D 0O 0 




Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 


®$ 


® 


Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non repetitive peak 
transient reverse voltage 

Following symbols indicate a max. 
cont. working voltage rating lower 
than the PIV value given in the 
column. 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 


(Rating for resistive load unless 
otherwise indicated) 

0 - Capacitance load 


(J) (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 

(l) Surge current value is given for one 
cycle of 60 (or 50 for most non- 
U.S. types) sine wave, unless a 
pulse value in Pulse Width column 
is also given. 

§ - Above 25°C 


®A 

B 

C 

J 

L 

S 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 




# - 
A - 
□ - 

% - 


Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

Forced air cooled 
Convection cooled 
Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
Available with Heat Sink 
Parallel Operation 
Bridge Ckt. 


©SYMBOLS AND CODES AT TOP OF FIRST INTERPRETER PAGE, DI-1. 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 6 


TYPE NO. 
DATA SHEET 
TYPE CODE 
MAX FORWARD CURR 
@TEMP 
VRRM 


DiODE/CKT AND NO. 

OF CKTS 

BASIC DIODE CONNECT 
MAX FORWARD VOLTAGE 
@IF 

MAX REVERSE 
RECOVERY TIME 


MAX STATIC REVERSE CURR 

@VR 
TOTAL PKGDISS 
TEMP LOW 
TEMP HI 
LOGIC DWG NO. 
OUTLINE DWG NO. 


DIODE ARRAYS AND MATRIXES 


INCLUDES: Diode Array 
Diode Matrix 


SECTION 6 


The manufacturer designated type number for the device. 

References page number of manufacturers supplied data sheet. 

A 3 character code identifying the devices main function. (See code listing) 

Maximum allowable dc current in the forward direction. 

The temperature at which the max forward current rating is specified. 

The maximum instantaneous value of the reverse voltage, including all repetitive transient 
voltages but excluding all non-repetitive transient voitges, that occurs across a 
semiconductor rectifier diode. 

The total number of diodes in one main independent circuit of the device, and the number 
of circuits in the device. 

2 or 3 character code showing the interconnect configuration. (See code listing) 

The maximum forward voltage drop at a specified current. 

The value of forward current at which the max forward voltage is specified. 

The time interval between the instant when the current passes through zero, when changing 
from the forward direction to the reverse direction, and the instant when the reverse current 
is reduced from its peak value (Irm (REC)) fo its first interception with the zero axis or its 
return to a specified low value (Ir (REC)) when the extrapolated reverse current reaches 
zero. 

The value of forward current (IF) at which the max reverse recovery time is specified. 

The value of reverse current (IR) at which the reverse recovery time (previous item) is 
specified. 

The respective value of current that flows through a semiconductor diode or rectifier diode 
in the reverse direction for a given applied reverse voltage. 

The applied reverse voltage at which the max static reverse current is specified. 

The maximum allowable power dissipation of the entire device. 

Minimum allowable ambient operating temperature. 

Maximum allowable ambient operating temperature. 

Indicates where schematic or logic diagram may be found. 

Indicates where device packaging information may be found. 


6. DIODE ARRAYS & MATRICES 


IN ORDER OF:(1)TYPE CODE(2)MAX.FWD.CURR. 



T\ 


u 

^MAX. 

3J 

DIODE/ 


MAX.FORWARD 

MAXIMUM REVERSE 

MAX.STATIC 

MAX. 

OPER. 

DRAWINGS 

LINE 

TYPE 

DATA 

T C 

FORWARD 


CKT. 

0 

VOLTAGE 

RECOVERY TIME 

REVERSE 

OPER. 

TEMP. 

LOGIC 

No. 

NO. 

SHT. 

Y 0 

CURRENT 

Vrrm 

NO. OF 

N 



CURRENT 

POWER 

RANGE 

OR OUTLINE 




P D 

@ 


CKTS. 

N 

VF @ IF 

trr 1 IF Ir 

® Vr 

DISS. 

CODE 

BLOCK 
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INTERPRETER - DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 6 


DIODE ARRAYS AND MATRIXES (CONT’D) 


SECTION 6 


( 4 ^ ARR - Array 
^ MAT - Matrix 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 






0 - 

- 0 

up 

to 

9° 

A - 

100 

up 

to 

109° 

1 - 

- 10 

up 

to 

19° 

B - 

110 

up 

to 

119° 

2 - 

- 20 

up 

to 

29° 

C - 

120 

up 

to 

129° 

3 - 

- 30 

up 

to 

39° 

D - 

130 

up 

to 

139° 

4 - 

- 40 

up 

to 

49° 

E - 

140 

up 

to 

149° 

5 - 

- 50 

up 

to 

59° 

F - 

150 

up 

to 

159° 

6 ■ 

- 60 

up 

to 

69° 

G - 

160 

up 

to 

169° 

7 ■ 

- 70 

up 

to 

79° 

H - 

170 

up 

to 

179° 

8 - 

- 80 

up 

to 

89° 

J - 

180 

up 

to 

189° 

9 ■ 

- 90 

up 

to 

99° 

K - 

190 

up 

to 

199° 






M - 

200 

°C 

and above 


For all configurations (except 
matrix): 

B - Bridge 

A - Common anode 

K - Common Cathode 

D - Common Cathode & Anode 

I - Independent Diodes 

N - Network (circuit For Metrix 

configuration: 

Following represents Row x Column 
connection shown in preceding 
field: 

G - Cathode - Anode or 
H - Anode - Cathode 


5 C 


$ Both values of temp, are pos. 
Max. value only is indicated 

Examples Of Operating Temp 
Range Code 


Min. value lies 
between -50°C 
and -59°C 


Max. value lies 
between + 80° 
and +90°C 


I 


OR 
S 8 


®$- 


Recovery Test to 10% Ir 


Both values of 
temp, are pos. 
Max. value only 
as indicated 


Max value lies 
between + 120°C 
and+129°C 


SECTION 7 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 


INCLUDES: Unipolar and Bipolar Types 


SECTIDN 7 


TYPE NO. 
USE 
MAT 
DWG NO. 
TECHNICAL DATA 

7. MISCELLANEOUS DIODES 


The manufacturer designated type number for the device. 

A numeric code representing the basic device function or use. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 

A brief description of the device and/or its electrical parameters. 

IN ORDER OF (1) USE (2) MAT 




u 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

U 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

MAT. 

No. 




E 





O O (D (3) (5) 
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DIODE — INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 7 


TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES (CONT’D) 


SECTION 7 


7. TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES 


AND (31 TYPE NO. 


TT DESCRIPTION 
TYPE fU in I DWG. 


TECHNICAL DATA 


O O (D @ ® 

©■ 6. - Transient Suppressor Diode 


'ZnS - Zinc Sulfide 
ZnO - Zinc Oxide 
CS - Cadmium Sulfide 
SnO - Tin Oxide 


@0 - Available with reverse polarity: 
consult manufacturer 
A - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 

t - Available in different package 
configuration; consult 
manufacturer 

▼ - Available with reverse and/or 
double anode polarity 
* - Multiple Devices In One 
Package 

§ - Available W/Non Polarized; 
Consult Mfr. 


@r - Optional characteristic, varies 
within limited tolerance; 
consult mfr. 


I 


SECTIONS 


STANDARD RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS 


SECTION 8 



TYPE NO. 
PIV 

MAX AVG FWD DC CURRENT Ig 

MAX AVG FWD DC 
CURRENT AT TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK 1 Cy 

MAX SURGE CUR PEAK PULSE 

WIDTH 

MAX TEMP 
MAT 
DWG NO. 


INCLUDES: Devices to 800 A 


The manufacturer designated type number for the device. 

Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm) 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 
(180° conduction angle, 60 Hz). 

The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non 
repetitive for 180° conduction angle. 

The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 
sine wave. 

The maximum allowable operating temperature. 

The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 



4J 

s 

MAX AVG FWD 

MAX RATING 


BESCRiFfiOFn 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NO. 


U 3j© 

PEAK IPULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo TEMP 

1 Cy [width 



No. 



(V) 

(A) rc) 

(A).....Jisl 

£CL_ 
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INTERPRETER — DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 



SECTION 9 SCHOnKY RECTIFIERS SECTIONS 


INCLUDES: Devices to 300 A 

TYPE NO. The manufacturer designated type number for the device. 

PIV Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm)- 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

MAX AVG FWD DC CURRENT Iq The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 

(180° conduction angle, 60 Hz). 

MAX AVG FWD DC The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

CURRENT AT TEMP 

MAX AVG FWD DC The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non- 
CURRENT AT TEMP repetitive for 180° conduction angle. 

MAX SURGE CUR PEAK PULSE The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 

WIDTH sine wave. 

MAX TEMP The maximum allowable operating temperature. 

MAT The material used in manufacturing the device. 

DWG NO. The location of the device drawing. 


9. SCHOnKY RECTIFIERS 



a 


MAX AVG FWD 

MAX RATING 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

NO. 


u 

PEAK 1 PULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo TEMP 

1 Cy [width 



No. 



jyj 

_iA) £Ci_ 
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DIODE - INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 9 


SCHOTTKY RECTIFIERS (CONT’D) 


SECTION 9 


® - Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 

(^$ - Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 

Following symbols indicate a max. 
cont. working voltage rating lower 
than the PIV value given in the 
column. 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 

(J) (Rating for resistive load unless 
otherwise indicated) 
j6 - Capacitance load 


(Value 


given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
. starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 


« 

vry « 
B 
C 
J 
L 
S 


Aiiibient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 


(j^ * - Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

1^ - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 


©Surge 


current value is given for one 
cycle of 60 (or 50 for most non- 
U.S. types) sine wave, unless a 
pulse value in Pulse Width column 
is also given. 

§ - Above 25°C 



TYPE NO 
TOLERANCE 

NOM REF. VOLT 

MAX DISS 

TEST CUR 
DYN IMP 

TEMP COEFF 

MAX TEMP 
DWG NO. 


INCLUDES; Devices from 680 mV to 400 V 
The manufacturer designated type number for the device. 

The total permissible variation of a quantity from a designated value. The allowable variation 
from the specified reference voltage. 

The value of DC voltage across the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The maximum allowable device power dissipation resulting from current flow when the unit 
is biased in its breakdown region at 25°C ambient temperature. 

The current at which the nominal reference voltage is specified. 

The small signal impedance of the device when it is biased to operate in its breakdown 
region at the given test current. 

The ratio of the change in the respective reference voltage usually expressed as a 
percentage of reference voltage, to the change In temperature. This ratio is the average 
value for the total temperature change. 

The maximum allowable ambient operating temperature. 

The location of the device drawing. 


10. 

VOLTAGE 

REGI 

ULAT 

OR 

DIODES. POWER 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

foL 

± 

T\ 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

j[yi_ 

^MAX. 

DISS. 

@ 25*0 

m 

TEST 

CUR. 

Izt 

...M 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

-iO). 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

MAX. 

TEMP 

rcL 

DWG. 

No. 
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INTERPRETER — DIODE 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 10 VOLTAGE REGULATOR DIODES-POWER (CONT’D) SECTION 10 


CD § - Available to MIL Spec. (D^c = a V/ aT 


- Double anode 
t - Reference amplifier 
* - Forward voltage reference 
diode 

$ - Germanium 

(T) t - Available in selected voltages 
and/or tolerances: consult 
manufacturers listed. 

@ § - Above 25°C 
t - Typical 


V 

Note: Tc is expressed in units of 
(lO-VX) 

Eg: Column entry is 5.0, therefore 
Tc=5.0 (10-V°C) = .05%/°C 
# - Maximum 

T - Voltage-time stability per 1000 
hrs. in ppm 
p - ppm/“C 

V - Temp. Co. in V/ C(max) 



(Da - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
J - Junction 
L - Lead 

R - Max. reference temp, for 
specified temp, coeff. 

S - Storage 


(Dja - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
A - Mounted in an oven 
0 - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 


SECTION 11 RECTIFIERS-HIGH VOLTAGE SECTION 11 


INCLUDES: Devices to 7 kA 

TYPE NO. The manufacturer designated type number for the device. 

PIV Peak inverse voltage (also peak reverse voltage and working peak reverse voltage, Vrwm) 
The maximum instantaneous value of the reverse voltage, excluding all transient voltages, 
which occurs across a semiconductor rectifier diode. 

MAX AVG FWD DC CURRENT Iq The absolute maximum allowable value of the forward current averaged over a full cycle 

(180° conduction angle, 60 Hz). 

MAX AVG FWD DC The temperature at which the maximum average forward current is specified. 

CURRENT AT TEMP 

MAX SURGE CUR PEAK 1 Cy The absolute maximum allowable peak forward surge current at 60 Hz (sine wave) non- 

repetitive for 180° conduction angle. 

MAX SURGE CUR The specified pulse width for the surge current other than 180° conduction angle at 60 Hz 
PEAK PULSE WIDTH sine wave. 

MAX TEMP The maximum allowable operating temperature. 

MAT The material used in manufacturing the device. 

DWG NO. The location of the device drawing. 


11. RECTIFIERS. HIGH VOLTAGE 


1 la 

1 IkiW 1 II Ikl 

a 

IWa 1 

iJ 

II VII 1 vw 

MAX AVG FWD 

k 1 r^vik 

MAX RATING 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CURR 

MAX. 



No. 

No. 


2j 3J@ 

PEAK IPULSE 

TEMP 

MAT 

DRAWING 




lo TEMP 

1 Cy IWIDTH 



No. 



.(V) 

JA) rcL 

JAJ.. . J(s) 

roL 
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DIODE - INTERPRETER 

SYMBOLS & CODES EXPLAINED 


SECTION 11 


RECTIFIERS-HI6H VOLTAGE (CONT’D) 


SECTION 11 


Also listed in Section 6 under 
Radiation Resistant Device 
(Use 9) (also see above) 


- Max. cont. working voltage 
(PIV not specified) 

% - Max. non-repetitive peak 
transient reverse voltage 

Following symbols indicate a max. 
cont. working voltage rating lower 
than the PIV value given in the 
column. 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 89% or less of given PIV 

(® (Rating for resistive load unless 
otherwise indicated) 

0 - Capacitance load 


CD (Value given indicates temp, at 
which derating starts, unless 
otherwise indicated) 

$ - Temperature at which derating 
starts is not specified. 

A - Ambient 
B - Base or stud 
C - Case 
H - Heat Sink 
J - Junction 
L - Lead 
S - Storage 

CD Surge current value is given for one 
cycle of 60 (or 50 for most non- 
U.S. types) sine wave, unless a 
pulse value in Pulse Width column 
is also given. 

§ - Above 25°C 


@A- 
B - 
C - 
J - 
L - 
S - 


Ambient 

Base or stud 

Case 

Junction 

Lead 

Storage 

• Multi-junction device in two- 
terminal case 

Two or more units in a single 
case (see Outline Drawing for 
terminal arrangement) 

- Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 

- Available with Heat Sink 

- For use in oil or Freon 

- Single Operation 


SECTION 12 


MISCELLANEOUS DIODES 


SECTION 12 


TYPE NO. 
USE 
MAT 
DWG NO. 
TECHNICAL DATA 

12. MISCELLANEOUS DIODES 

[3] 11 I I DESCRIPTION 

LINE TYPE U 2] DWG. 

No. No. S MAT. No. 

E 


O O (3) (4) (5) 

(D'^ . - Current Regulator/Limiter 
Diode 

2. - Logarithmic-Conversion 

Diode 

3. - Matched Configuration 

4. - Noise-Generator Diode 

6. - Schottky-barrier Diode 

7. - Transient Suppressor Diode 

8. - UHF Detector Diode 

9. - UHF Mixer Diode 

10. - Varistor 

11. - Additional Diode Devices 


The manufacturer designated type number for the device. 

A numeric code representing the basic device function or use. 
The material used in manufacturing the device. 

The location of the device drawing. 

A brief description of the device and/or its electrical parameters. 


IN ORDER OF (1) USE (2) MAT 
AND (31 TYPE NO. 


TECHNICAL DATA 


®0 - Available with reverse polarity; 
consult manufacturer 
A - Available in matched pairs; 

consult manufacturer 
$ - Two matched units in separate 
cases 

t - Available in different package 
configuration; consult 
manufacturer 

T - Available with reverse and/or 
double anode polarity 
* - Multiple Devices In One 
Package 

§ - Available W/Non Polarized; 
Consult Mfr. 


vA/ZnS - Zinc Sulfide 
ZnO - Zinc Oxide 
CS - Cadmium Sulfide 
SnO - Tin Oxide 

(Da - Optional characteristic, varies 
within limited tolerance; 
consult mfr. 
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SYiiBOLS & CODES COlViiVlOiM TO D.A.T.A. DilODE BOOK 


ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 


TYPENUlViBER 

j A 'j Used when more than one manufacturer assigns 
; % I the same type number to different devices, or 
i # f when two or more like devices are listed with 
[ 0 ) different test parameters. 


- RT indicates replacement type; 

consult manufacturer. 

#1, #2, ...Used when there is more 
than one electrical 
function or package for 
the same type number. 


FOLLOWING LINE NO. 

V - New Type 

❖ - Revised Specifications 

# - Non-JEDEC type 

manufactured outside U.S.A. 


UNDER DESCRIPTION 

UNDER MATERIAL (and Process) a 
GA - Gallium Arsenide ^ 

Ge - Germanium T 

GP - Gallium Phosphide 0 

GS - Gallium Antimonide # 

Se - Selenium § 

SG - Germanium Silicon $ 

Si - Silicon ❖ 

* - Alloyed V 


Diffused 
Gold Bonded 
Indium Bonded 
Point Contact 
Planar 
Mesa 
Epitaxial 

Schottky Barrier 
Ion Implanted 


REVERSE POLARITY TYPES 

Note: Availability of reverse polarity 
types is indicated by a pi symboi in 
the Dwg. No. column. 


ENGLISH-RUSSIAN ALPHABET 
TRANSLITERATION FOR USSR 
TYPES 


ENGLISH RUSSIAN ENGLISH RUSSIAN 
A ~~k L n 

B E M M 

V B N H 

G r 0 0 

D n P n 

E E R P 

SZ « S C 

I H T T 

K K U Y 


!' 


D.A.T.A. 


D.A.T.A. 


MFRS.’ 


MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

AEGG 

AEG-Telefunken-Anlagentechnik 

DIT 

* Diode Transistor Co., Inc. 

AEIL 

Marconi Electronic Devices, Ltd. 

DIX 

if Diotec Electronics Corp. 

ALGG 

* Telefunken Electronic, Abt. 

DTL 

E.G. Datel 


Verkaufsforderung 

EAS 

Eastron Corp. 

ALP 

Alpha Industries, Inc. 

EDI 

Electronics Devices, Inc. 

AMR 

American Microsemiconductor 

EDL 

* Edal Industries, Inc. 

AMX 

Amex Electronics, Inc. 

ELT 

Elite Semiconductor Products, Inc. 

APD 

* American Power Devices, Inc. 

ESP 

Espey Mfg. & Electronics Corp. 

APX 

Amperex Electronic Co. 

ETC 

Electronic Transistor Corp. 

ASGI 

Ansaldo Electronica Industriale S.p.A. 

ETPC 

Murata-Erie North America, Inc. 

ASI 

Advanced Semiconductor, Inc. 

EEC 

Fuji Electric/Collmer Semiconductor 

BBCG 

Brown, Boveri, & Cie Aktiengesells- 

FERB 

Ferranti Electronics, Ltd. 


chaft, Div. Semi & Converters 

FGRS 

* Fagor Electrotecnica 

BELI 

Bharat Electronics, Ltd. 

FSC 

Fairchild Camera & Instrument/ 

GDI 

* Compensated Devices, Inc. 


Discrete Division 

CDIL 

Continental Device India, Ltd. 

GBL 

★ GigaBit Logic, Inc. 

CEi 

Calvert Electronics International, Inc. 

GDC 

General Diode Corp. 

CEN 

* Central Semiconductor Corp. 

GESY 

* General Electric Co. 

CHE 

★ Cherry Semiconductor Corp. 

GHZ 

Frequency Sources, Inc. 

CODI 

if CODI Corp. 

GIC 

General Instrument Corp. 

COO 

if Coors Components, Inc. 

GPD 

Germanium Power Devices Corp. 

CRI 

* Crimson Semiconductor, Inc. 

GSE 

* General Semiconductor Industries, 

CSD 

Conditioning Semiconductor Devices 


Inc. 


Corp. 

GTC 

General Transistor Corp. 

DGE 

Digitron Electronics Corp. 

GTN 

Gentron Corp. 

Oil 

* Diodes, Inc. 

HAS 

Harris Semiconductor 

DIO 

Dionics, Inc. 




★ New Manufacturer 

* See Manufacturers’ Sales Offices Section 

Continued 



MANUFACTURERS’ CODES AND NAMES 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 


CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

HIEE 

W & G Instruments, Ltd. 

MEHK 

Micro Electronics, Ltd. 

HITJ 

Hitachi, Ltd., Semicon & 1C Div. 

MIC 

M/A Com., Inc. 

HPA 

Hewlett Packard, Microwave Semicon. 

Mice 

Microwave Associates, Ltd. 


n:,. 

Ul V . 

.MIS! 

Mistral S.p.A 

HSE 

* Hybrid Semiconductor & Electronics, 

MITJ 

Mitsubishi Electric Corp. 


Inc. 

MOTA 

Motorola Semiconductor Prods. 

HTN 

* Hi-Tron Semiconductors Corp. 

MSC 

Microsemi Corp. 

me 

* International Diode Corp. 

MULB 

Mullard Limited 

ID! 

International Devices, Inc. 

NAT 

★ National Electronics 

IMTM 

Industrie Mexicana Toshiba 

NECE 

NEC Electronics U.S.A., Electron Div. 

INC 

International Components Corp. 

NECJ 

Nippon Electric Co. 

INL 

Intersil, Inc. 

NJRC 

New Japan Radio Co., Ltd. 

INR 

International Rectifier Corp. 

NJS 

New Jersey Semiconductor 

INRI 

International Rectifier Corp. 

NSC 

National Semiconductor Corp. 

INRJ 

International Rectifier Corp. 

ORIJ 

Origin Electric Co., Ltd. 

ITTG 

* ITT Semiconductors Intermetall 

PDE 

PD&E, Inc. 

KSI 

* Knox Semiconductor, Inc. 

PHIN 

* Philips Electronic Components 

LAM 

Lambda Semiconductors 


& Materials Div. 

LTE 

Lansdale Transistor & Electronics, 

PIHS 

Piher Semiconductors 


Inc. 

Pll 

Parametric Industries, Inc. 

LUCB 

* Lucas Electrical Electronics 

POS 

* Power Semiconductors, Inc. 


& Systems 

PPC 

PPC Products Corp. 

MAL 

Mallory Distributor Products, Div. of 

PRX 

★ Powerex, Inc. 


Mallory Component Group 

PSLI 

Punjab Semiconductor Devices, Ltd. 

MATJ 

Matsushita Electronics Corp., 

QTC 

Quantrad Corporation 


(Panasonic) 

RECT 

Rectron, Ltd. 

MCY 

MDC 

Mercury Electronic Co. 

Microwave Diode Corp. 

RFE 

RF Electronics Inc. 


★ New Manufacturer 

* See Manufacturers' Sales Offices Section 


D.A.T.A. 

MFRS.’ 

MANUFACTURERS’ 

CODES AND NAMES 

D.A.T.A. 

MFRS.* 

CODE 

MANUFACTURERS 

CODE 

MANUFACTURERS 

RHM 

ROHM Corporation 

SST 

Solid State, Inc. 

RHMJ 

ROHM Co., Ltd. 

SSX ★ 

Sussex Semiconductor, Inc. 

RTCF 

* RTC-Compelec 

SSY 

Solid State Systems 

RTN 

Raytheon Company 

STI 

Semiconductor Technology, Inc. 

SAKJ 

Sanken Electric Co., Ltd. 

STR 

Syntar Industries, Inc. 

SAR 

ST.-Semicon, Inc. 

SWT 

Swampscott Electronics Co., Inc. 

SCA 

Semicoa 

TCE 

Teccor Electronics, Inc. 

SCE 

* Semiconductor Components, Inc. 

TOY 

Teledyne Crystalonics, Inc. 

SCH 

Schauer Manufacturing Corp. 

THEF 

Thomson-CSF/EFCIS 

SCN 

* Semicon Components, Inc. 

TIC 

TIC Semiconductors 

SDI 

SDI, Inc. 

TOSJ 

Toshiba Corp. 

SEKG 

* Semikron Int’l, Inc. 

TRI 

Trio Laboratories, Inc. 

SELI 

Semiconductors, Ltd. 

TRWM 

TRW Microwave 

SEN 

Sensitron Semiconductor, Div. 

TRWO 

TRW Optoelectronics Div. 

SES 

* Semitronics Corp. 

TRWS 

TRW RF Device Div. 

SET 

* Semtech Corp. 

TSAJ 

Tokyo Sanyo Electric Co. 

SGSI 

SGS-ATES Componenti Elet. SPA 

TSN 

Transistor Specialtys, Inc. 

SHEJ 

Shindengen Elect. Mfg. Co., Ltd. 

UNI 

Unitrode Corporation 

SIEG 

Siemens Aktiengesellschaft 

UPl 

UPl Semiconductor, Div. 

SISI 

★ Secowest Italia S.p.A. 

USSR 

V/0 Electronorgtechnica 

SIX 

Siliconix, Inc. 

UTX ★ 

Unitex 

SLCB 

Semitron, Limited 

VALG 

VALVO GmbH, Dept. 

SLD 

* Solid State Industries, Inc. 

VARO * 

Varo Semiconductor, Inc. 

SOD 

Solitron Devices, Inc. 

VEC 

Victory Engineering Corp. 

SONY 

Sony Corp. 

VMI 

Voltage Multipliers, Inc. 

SPE 

* Space Power Electronics, Inc. 

WAB 

Walbern Devices, Inc. 

SPR 

SSI 

Sprague Electric Co. 

* Solid State Devices, Inc. 

WESB * 

Westcode Semiconductors 


★ New Manufacturer 

* See Manufacturers’ Sales Offices Section 
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Find direct replacement and alternate 
source information for integrated circuits 
and semiconductors in one complete and 
up-to-date reference series - new, from 
D.A.T.A.BOOKS. 

Listing more replacement information 
Lhan any other electronic components 
reference source, use the new Alternate 
Source and Replacement Series: 

o To locate replacements and alternate 
sources for active and discontinued 
devices. 

o To determine if there is more than one 
manufacturer for a specific device. 

o To find a substitution for a component 
temporarily unavailable or difficult to 
obtain. 



Alternate Source And Replacement 
Series Checklist 

^ Save time and effort. 

^ Determine second sources. 

0 Developed for easy use by engineers, 

/ purchasing personnel and others. 

E Direct replacement information is 

provided, so there’s no need to compare 
/ device specifications. 

Ga Lists more than one manufacturer per 
device and more manufacturers than 
/ any other reference source. 

El Find IC and semiconductor alternate 
source and replacement information in 
one series of D.A.T.A.BOOKS. 


Developed specifically for use by 
engineers, purchasing personnel, electronic 
maintenance engineers and other 
electronics professionals. 

Each subscription includes two editions 
published semiannually. 

The Alternate Source and Replacement 
Series includes: 

Direct Replacement Guide - 
Discrete Semiconductors 

Includes direct replacement information 
on more than 47,600 transistors, diodes, 
thyristors, optoelectronic devices and 
microwave devices from 352 
manufacturers. Contains 349,000 
replacement devices that have the same 
part number as the device being replaced. 
Look up a part number and find the names 
of the manufacturers who make the part. 

Suggested Replacement/ 
Alternate Source Guide 
- Discrete Semiconductors 

Includes suggested replacement 
information on more than 72,000 
transistors, diodes, thyristors, 
optoelectronic devices and microwave 
devices provided by 100 manufacturers. 
Find 471,400 replacements with different 
part numbers by looking up the device 
number and locating one or more suggested 
replacement parts and their 
manufacturers. 

Direct Si Suggested Replacement Guide 
- Integrated Circuits 

Includes both direct replacement and 
suggested replacement information for 
digital, interface, microprocessor, 
audio/video, linear and memory ICs. 



Special Offer - Save PJJoney 
See Order form for Details 

The Direct Replacement section contains 
information from 127 manufacturers on 
1 1,640 parts with 39,460 substitute 
devices that have the same part number as 
the device being replaced. Simply look up a 
specific device by its part number and 
you’ll find the names of the manufacturers 
who make, or who have made, that 
particular device. 

The Suggested Replacement section lists 
more than 25,000 parts with 127,500 
substitutes provided by 108 major 
manufacturers. In it, you’ll find 
information on replacement devices with 
different part numbers than the part to be 
replaced. 

Genedc/ARemate Source Guide 
- integrated Circuits 

Includes alternate source information on 
over 1 10,000 digital, interface, 
microprocessor, audio/video, linear and 
memory ICs from over 289 manufacturers. 

Section One lists ICs grouped and sorted 
by generic or root number. Use this section 
to look up a generic number and find 
devices that are possible alternates. 
Includes part numbers and manufacturers 
of devices closely related to your 
specifications. 

Section Two lists ICs by part number. 
Look up the part number and 
manufacturer in this section and find its 
generic or root number. Using this number, 
you can look in Section One to find devices 
closely related to your specifications. 


Three Other D.AJ.A.BOOKS Complete 
The Alternate Source 
And Replacement Series! 

iC Functlosial Equivalence Guide 

References more than 45,000 memory, 
digital, interface and linear devices from 
over 53 manufacturers. Technical sections 
list ICs that have been identified as being 
pin-for-pin compatible. Highlights those 
devices whose functional equivalence has 
been verified by an independent testing 
laboratory. 

International Directory of ICs 
and Discrete Semiconductors 
(Formerly Master Type Locator) 

Consolidates over 270,000 ICs, discrete 
semiconductors, optoelectronic devices and 
microwave devices from over 500 
manufacturers. Look up a part number, 
find the type of device, its current 
manufacturers - and find where to locate 
additional information on the device. 

International Directory 
of Discontinued ICs 
and Discrete Semiconductors 
(Formerly Discontinued Type Locator) 

Consolidates over 150,000 ICs, discrete 
semiconductors, optoelectronic devices and 
microwave devices from over 500 
manufacturers. Includes only devices that 
are discontinued - no longer in production. 
Look up a part number, find the type of 
device, its manufacturers - and find where 
to locate additional information on the 
device. 


Actual Page Size 8V2 x IT 


D.A.T.A.BOOKS® - Improved Format Significantlj 


Improved Format 

With the Improved Formatjrom D.A.T.A.BOOKS, device search is now 
even easier and faster than before. Both the Table of Contents and the 
technical sections have been expanded and are arranged by device 
function, making it easy to quickly find the exact page number for each 
device type you are looking for. Many new technical sections have been 
added to cover emerging technologies. Giherfeatures include an 
expanded manufacturers' profile, a reduction in the number of symbols 
used in each book, standardization of symbolsfrom book to book and 
replacement of some columns with more useful data. In addition, 
hundreds of hours were spent in auditing the information that already 
appeared in the books and correcting any discrepancies that may have 
existed. 

Integrated Circuits 

All Integrated Circuits D.A.T.A.BOOKS Include logic/block diagrams and 
outline drawings with dimensions for each device. 

Audio/Video ICs - Provides information on 3,200 types from 60 
manufacturers. Includes Functional Equivalent Index and Generic Product 
Index. Technical sections cover AGC circuits, Dolby circuits, audio/RF signal 
processing, video circuits, color TV circuits, stereo decoders, tuning circuits, 
CATV amplifiers, plus many other audio/video IC devices. 

Published annually. 

Digital ICs - References 17,900 device types from 65 manufacturers. 

Includes Functional Equivalent Index and Generic Product Index. Technical 
sections cover gates, counters, arithmetic logic, timing devices, parity 
checkers, control logic, latches and many special digital devices. 

Published semiannually. 

Digital and Audio/Video Discontinued Devices - Indexes 21,100 devices 
(1965 to 1986) from 143 manufacturers. Digital technical sections cover 
basic logic, timing, computational, checking and control, and other digital 
devices. Audio/Video technical sections cover audio amplifiers, audio/RF 
signal processing devices and many other audio/video devices. 

Published annually. 

Interface ICs - Electrical, logical, physical and pin-out connection data on 
17,200 devices from 99 manufacturers. Includes Functional Equivalent Index 
and Generic Product Index. Technical sections cover buffers, drivers, 
converters, switches, receivers/sensors, digital multiplexers, sense amps and 
many other interface IC devices. Published semiannually. 

Interface & Memory Discontinued Devices - References 20,300 devices 
(1970 to 1986) from 119 manufacturers. Interface technical sections cover 
drivers, converters, switches, receivers/sensors and many other interface 
devices. Memory technical sections cover RAMs, ROMs, character generators, 
code converters, shift registers and many additional memory devices. 

Published annually. 

Linear ICs - Provides characteristics for 13,800 types from 149 
manufacturers. Includes Functional Equivalent Index and Generic Index. 
Technical sections cover analog signal processing devices, motor control 
circuits, operational amplifiers, phase locked loop devices, power 
management devices, RF/IF amplifiers, sensor circuits, telecommunication 
devices, timers, transistor arrays, voltage comparators, voltage references, 
wideband amplifiers and many other special function linear IC devices. 
Published semiannually. 

Linear Discontinued Devices - Lists 8,600 devices (1969 to 1986) from 160 
manufacturers. Covers amplifiers, analog signal processing devices, motor 
control circuits, operational amplifiers, phase locked loop devices, power 
management devices, RF/IF amplifiers, sensor circuits, telecommunication 
devices, timers, transistor arrays, voltage comparators, voltage references, 
wideband amplifiers and other linear devices. Published annually. 

Memory ICs - Covers 15,900 types from 77 manufacturers. Includes 
Functional Equivalent Index and Generic Product Index. Technical sections 
cover RAMs, ROMs, character generators, CCDs, code converters, memory 
controllers, programmable gate arrays, shift registers and many special 
memory devices. Published semiannually. 

Microprocessor ICs - References 9,700 types from 68 manufacturers. 
Includes Functional Equivalent Index and Generic Index. Technical sections 
cover microprocessors, microcomputers, digital signal processors, bus 
controllers, data encryption devices, disk controllers, memory management 
devices, transceivers, sync generators, programmable interval timers plus 
many other system and peripheral control IC devices. A supplementary 
section includes Instruction Sets. Published semiannually. 

a Cordura Company 

9889 Willow Creek Road P.O. Box 26875 San Diego, CA 92126-0875 USA 

^.n.T.fl. INTBRiifITIONIIL IliC. 

Orpin House, Hilders Lane • Edenbridge TN8 6JX, Kent, England 


Modules/Hybrids - Details 10,700 linear and interface solid-state modules 
and hybrid IC devices from over 78 manufacturers. Technical sections cover 
operational, differential, RF/IF and wideband amplifiers; voltage regulators 
and comparators; synchro converters; drivers; multiplexers, VCOs; plus 
many other hybrid IC devices. Published annually. 


Discrete Semiconductors 

Diode - Information on 50,700 diodes from 153 manufacturers. Technical 
sections cover reference diodes, switching diodes (including fast-recovery 
rectifiers), diode arrays, UHF detectors, varistors, surge suppressors, matchec 
configuration diodes plus many additional application specific diodes. 
Published annually. 

Diode Discontinued Devices - Lists 51,200 devices (1969 to 1986) from 157 
manufacturers. Technical sections cover silicon reference diodes, switching 
diodes, rectifiers, diode arrays/matrices and other miscellaneous diodes. 
Published annually. 

Power Semiconductor - Covers 60,700 power devices from 161 
manufacturers. Technical sections cover low, medium and high current 
rectifiers; fast recovery rectifiers; power zeners; power and silicon field-effect 
transistors; low, medium and high current SCRs; fast-switching SCRs; triacs 
and miscellaneous power transistors. Supplementary sections include 
JEDEC Gauge Designations for pin spacing/dimension information. Drawing 
Notes & Thyristors Lead Code Identification. Published annually. 

Thyristor - Covers 45,100 types from 84 manufacturers. Technical sections 
cover Shockley diodes, reverse-blocking power triodes, bidirectional power 
triodes, trigger triodes, multigate devices, unilateral switches and many othei 
thyristor devices. Supplementary sections include JEDEC Gauge 
Designations for pin spacing/dimension information and Lead Code 
Identification. Published annually. 

Thyristor Discontiiiued Devices - Lists 31,400 devices (1971 to 1986) from 
90 manufacturers. Technical sections cover trigger diodes; reverse-blocking, 
bidirectional, and miscellaneous power triodes; trigger triodes; multigate 
devices and other thyristor devices. Published annually. 

Transistor - Lists 31,000 types from 128 manufacturers. Technical sections 
cover low-power transistors, fieid-effect-transistors (FETs), high-power 
transistors, switching transistors plus many additional application-specific 
transistors. JEDEC Gauge Designations for pin spacing/dimension 
information, and Lead Code Identification Guide. Published annually. 
Transistor Discontinued Devices - Lists 16,700 devices (1956 to 1986) 
from 187 manufacturers. Technical sections cover low-power transistors, 
silicon field-effect-transistors (FETs) and high-power transistors. Special 
Types include switching transistors, darlington transistors (since 1975) and 
other miscellaneous transistors. Published annually. 


Special Publications 

Application Notes Reference - Covers 4,500 application notes available 
from 135 manufacturers. Technical sections cover analog circuits, digital 
circuits, general discrete device notes, general IC notes and 
microcomputer/microprocessor notes. D.A.T.A.BOOKS postage-free User 
Request Cards included for requesting free application notes. 

Published semiannually. 

Microcomputer Systems - Covers 4,600 types from 157 manufacturers. 
Technical sections cover CPU boards, memory boards, controller boards, date 
transfer boards plus many other microcomputer sub-system boards and 
support enclosures. A supplementary section includes descriptions and 
specifications of the major bus structures. Published semiannually. 
Engineering Application Software - (formerly Microprocessor Technical 
Software) Details over 3,400 application packages from more than 200 
vendors. Applications such as network analysis, digital simulation, 
programmable logic array configuration, CAD/CAE and quality assurance 
calculations are represented. Includes the most current and complete 
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Military Electronic Devices Guide - Microcircuits and Semiconductors - 
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